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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 50941/40 

Μεταφορά επικινδύνων υλικών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τον Νόμο 1741/87 (ΦΕΚ 225/Α/21.12.87) περί «Κυρώσεως 
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων 
Εμπορευμάτων (ΑϋΚ) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμ¬ 
βρίου 1957» και ειδικότερα το άρθρο 2 του Νόμου αυτού που παρέχει 
την δυνατότητα αποδοχής κάθε νεώτερης αναθεώρησης των διατάξεων 
της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ΑϋΚ με απόφαση του αρμοδίου Υπουρ¬ 
γού. 

β) Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Με¬ 
ταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΑΙ)Κ) έχει αναθεωρηθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη (Επιτροπή Μεταφο¬ 
ρών) την 1η Μαΐου 1985. 

γ) Την ανάγκη αναθεώρησης της κυρωθείσας Ευρωπαϊκής Συμφω¬ 
νίας ΑΌΚ της 30ης Σεπτεμβρίου 1957 με το ισχύον κείμενο της Συμ¬ 
φωνίας αυτής την 1η Μαΐου 1985, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση της Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας με τα διεθνώς ισχύοντα, αποφασίζουμε: 

Αποδεχόμαστε το αναθεωρημένο κείμενο της Ευρωπαϊκής Συμφω¬ 
νίας για την διεθνή οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων (Α0Κ) 
της 1ης Μαΐου 1985, το οποίο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και 
σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΟΟΝΟΜΙΟ ΟΟΜΜΙ55ΙΟΝ ΡΟΒ ΕυΒΟΡΕ 

ΙΝΕΑΝϋ ΤΚΑΝ5Ρ0ΚΤ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ 


ΕϋΓορβθπ Α 9 ΓβθΓηβηΐ 

οοηοβΓηίη9 ΐΐιβ ϊηΐβΠΊβΐίοηβΙ 03ΓΠ39 6 
οί άθηοβΓουδ 9°°^ 5 &Υ κμκΙ (ΑΡΗ) 

3ΓΙ(1 ρΓΟΐΟΟΟί οί 5Ϊ9Π3ΪυΓβ 

άοηβ 31 Οβηβνβ οη 30 δβρΐβιτιΙιβΓ 1957 


νοωΜΕ / 

(ΑρΓββηιβηΙ, ΡίοίοοοΙ οί είρηβΐυΓβ 
θηό Αηηβχ Α) 

ίΙΝΙΤΕΩ ΝΑΤΙ0Ν3 
Νβνν Υογ1<, 1985 


ΡΟΚΕνΟΚϋ 

ΤΗβ Ιβχί Ηβίονν οοηιρι·Ϊ868, ίη αάάϊΐϊοη Ιο 
Λβ Α^τββιηεηΙ ϊΐββΐί 8η(1 Λβ Ρτοίοβοΐ οί δί§- 
πβίατβ, Λβ βηηβχββ ίη ΛβΥοπη ίη ννΗίβΗ Λβγ 
βηίβΓβ8 ίηίο ίοΓββ οη 29 ,ΐυΐγ 1968 88 ννβΐΐ 38 
Λβ βιηβηΛηβηΐδ Λβτβίο ηρ Ιο 1 Μβγ 1985. 


ΤΗβ δββΓβΙβηαΙ οί Λβ Εβοηοπιίβ Οοιηπιίββίοη Ιογ ΕιίΓορβ ννίβΗββ Ιο 
ββΐίηοννίβά^β ίΐδ ορρτβοίδΗοη 3 π 8 Λ&ηΐο ίο Λβ ΙηΙεπΐ3ΐίοη&1 Κοα8 
ΤΓ3ηδροιΐ υηίοη (ΙΗϋ) ϊογ Λβ 8ίά ίι Ηαδ ρΓονί8β8 ίο βχρβΛίβ Λβ 
ρΓβρ3Γ3ίίθη 311(1 ρίΛΙίββΐίοη οί Λίβ Γβνίββά βΛίίοη οί Λβ ΕυΓΟρβΕΠ 
Α^τββπιβηί βοηββΓπίηβ Λβ Ιηΐβτηβίίοηβΐ 03ΓΠ3§β οί ϋαη§βΓου8 
Οοο8β Ηγ Κθ3(1 (ΑΟΗ). 


ΕΙΙΚΟΡΕΑΝ ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ ΟΟΝΟΕΚΝΙΝΟ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΓ ΠΑΝΟΕΒΟυδ 
00005 ΒΥ ΒΟΛΟ (ΑΟΚ) 

ΤΗΕ ΟΟΝΤΒΑΟΤΙΝΟ ΡΑΒΤΙΕδ, 

ΟΕδΙΕΙΙΝΟ ίο ίπβΓ63δβ Λβ δαίβίγ οί ίηΙβΓηβύοηβΙ ΙταηδρΟΓί Ηγ 
Γ03ά, ΗΑ\Έ ΑΟΚΕΕϋ 88 Μοννδ: 

Ατίίβΐβ 1 

Γογ Λβ ρυι-ροδβ οί Λίβ Αβτββιηβηί, 

(β) Λβ ίβπη “νβΗίβΙβ” δΗοΙΙ πιββη πιοΙογ νβΗίβΙβδ, ατήβαΐβίβά νβΗί- 
βίβδ, (ταίΙβΓδ αηά δβπΰ-ίΓοίΙβΓδ, βδ άβίιηβά Λ απίβΐβ 4 οί Λβ Οοηνβη- 
ίίοη οη Κοβά Ττβίββ οί 19 δβρίβπιΗβΓ 1949, οΛβΓ Λαη νβΗίβΙβδ Ηβ- 
1οη£ίη§ ίο ογ υηάβτ Λβ οπΙβΓβ οί Λβ 3ΓΠβ8 ίοΓββδ οί β ΟοηΙτ3βίίη@ 
Ρ3Γίχ; 

(Η) Λβ Ιβπη “(ΐ3η§βΓουδ §οο8δ” βΗβΙΙ Γηβαη Λοββ δϋΗδΐ3ηββδ 3η8 
3Γίίβ1βδ Λβ ίηΐ6ΠΊ3ΐίθΠ3ΐ β3ΓΠ3§β Ηγ Γ03<1 οί ννΗίβΗ 18 ρΓοΗίΗίίβά Ηγ, ΟΓ 
3ΐιΛοπζβ(1 οηΐγ οη ββΠβίη βοηΛΗοηδ Ηγ, Αηηβχβδ Α βηά Β; 

(β) Λβ ΙβΓίη “ίηΙβΓηβΐίοηαΙ Ιτβηδροιΐ” δΗβΙΙ ηιβαη αηγ ΙτβηδροΓΐ ορ- 
βΓβίίοη ρβτίοπηβά οη Λβ ίβιτίίοτγ οί 311β35ί ίννο Οοηΐτ3β1ίη§ ΡαΠίβδ 
Ηγ νβΗίβΙβδ άβΒηβά ίη (β) βΗονβ. 


Ατίίβΐβ 2 

1. δηΗΐββΐ Ιο Λβ ρΓονίδίοηδ οί ΕΠίεΙβ 4, ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρΗ 3, (Ιβη^βΓουβ 
βοοάδ Η 3 Γτβ 8 ίΓοηι οβιτώ^β Ηγ Αηηβχ Α δΗβΙΙ ηοί Ηβ 3 βββρίβ 8 ίοΓ ίη- 
ΙβΓηβίίοηβΙ ΙτδηδροΓί. 

2. Ιηΐβπίδΐίοηαΐ ΐΓοηδροΓί οί οΛβΓ Λυι^βτουδ §οο 8 δ δΗαΙΙ Ηβ αυ- 
Λοηζβ 8 δυΗ]βεί ίο βοπιρίίβηββ ννϊΛ: 

( 3 ) Λβ βοηΛίίοηδ 1&ίβ1 8ο\νη ίη Αηηβχ Α ίοΓ Λβ βοοάδ ίη ςυβδ- 
ίίοη, ίη ρβΓίίβυΙατ ββ τβςαπίδ Λβίτ ραβ1<3£ίη§ 3η8 ΐ3Ηβ11ίη£, 
3η8 

(Η) Λβ βοηΛίίοηδ 1Λ8 άοννη ίη Αηηβχ Β, ίη ρατίίβυΐΗΓ 38 Γβ^βπΐδ 
Λβ βοηδίηιβίίοη, βφΐίριηβηΐ βη 8 ορβΓβίίοη οί Λβ νβΗίβΙβ εβτ- 
Γγίη§ Λβ @οο 8 δ ίη ςυββΗοη, 8 υΗ|'ββί ίο Λβ ρΓονίδίοηδ οί 3Γίί- 
βίβ 4, ρ 3 Γ 3 βΓ 3 ρΗ 2. 

Αηίβΐβ 3 

ΤΗβ Αηηβχβδ ίο Λίβ Α^τββιηβηΐ 5 Η 3 ΙΙ ίοπη 3η ίηίββταί ραη ΛβΓβοί. 

Ατίίεΐβ 4 

1. ΕββΗ ΟοηΐΓ3βίίηβ ΡαΓίγ 5 Η 3 ΙΙ Γβίβίη Λβ π§Ηί ίο Γβ^υΐβΐβ ογ ρΓΟ- 
ΗΛίί, £ογ Γββδοηδ οΛβΓ Λβη ββίβίγ (Ιιιηηβ ββιτίβββ, Λβ βηίτγ οί (Ιαη- 
§βΓθαβ βοοάδ ίηίο ίίβ ΙβιτίΙΟΓγ. 

2. νβΗίβΙβδ ίη δβηάββ οη Λβ ΙβΓτίίΟΓγ οί 3 ΟοηΐΓ 3 βίίη§ Ρ 3 τίγ 31 Λβ 
ίίηιβ οί βηίΓγ ίηίο ίοΓββ οί Λίδ Α^τββηιβηί ογ Ηγοιι^Ηι ίηίο δβπάββ οη 
δυβΗ ΙβιτίΙΟΓγ ννίιΗίη ί\νο ηιοηΛδ βίίβΓ ίίδ βηίτγ ίηίο ίοτββ δΗαΙΙ Ηβ 31-; 
Ιον,'βό, ίοτ 3 ρβπο 8 οί Λτεβ γββτβ ίτοηι δυβΗ βηίτγ ίηίο ίοτββ, ίο ρβτ- ; 
ίοτηι Λβ ίηίβΓπβίίοηβΙ ίΓβηβροΓί οί ββη^βτουδ §;οοάδ βνβη ίί Λβίτ βοη- 
δίτυβίίοη βη 8 βςυίρηιβηί 8 ο ηοί εηΛβΙγ βοηίοπη ίο Λβ ΓβςυΪΓβπιβηΙδ; 
Ι 3 ΐ 8 8 οννη ίη Αηηβχ Β ίοτ Λβ ίτβηδροιΐ ορβΓβίίοη ίη φίβδίίοη. ΙΙηΗβτ 
δρββϊβΐ βίβυδβδ οί Αηηβχ Β, Ηοινβνβτ, Λίδ ρβιίοά πιογ Ηβ τβάαββΛ ι _ 

3. ΤΗβ <Ι1οηΐΓ3βΙίη§ Ρβτίίβδ βΗβΙΙ Γβίβίη Λβ π§Ηί ίο βΓΓβηββ, Ηγ δρβ- 
βίδΐ ΗίΙβίβΓβΙ ογ ηιυ1ίίΐ3ίβΓ3ΐ β^τββιηβηίδ, Λδί ββΓίοίη οί Λβ άαηββΓβυδ 
§οο8δ ννΗίβΗ υηάβτ ίΗίδ Α^τββπιβηΙ βτβ Η3ΐτβ8 ίτοιη 311 ίηίβπιβίίοηαΐ 
ΙτβηδροΓΐ ηιβγ, βυ^ββί ίο ββΓίαίη βοηΛίίοηδ, Ηβ ββββρίβά ίοτ Λίβπιβ-ί 
Ιίοηβΐ ΐΓβηδροτΙ οη Λβίτ ίβιτίΐοηβδ, ογ Λβί άβη^ετουδ §οο8δ ννΛβΗ υη- 
άβτ ίΗίδ Α§τββηιβηΐ βτβ ββββρίΒΗΙβ ίοτ ίηίεπΐ3ΐίοη3ΐ ΐΓοηβροΓί οηΐγ οη' 
βρββίΓιβά βοηΛίίοηδ ηιβγ Ηβ βββερίβά ίοτ ίηίβπιβίίοηδΐ Ιτ3ηδροΓΐ οη 
Λβίτ ΐβιτίΐοηβδ υη8βΓ βοηΛίίοηδ Ιβδδ 3ΐπη§εηΙ Λδη Λοδβ 1Λ8 άοινη Λ · 
Λβ Αηηβχβδ ίο Λίδ Α§τββηιβηΙ. ΤΗβ δρββίοΐ ΗίΙβίβΓδΙ ογ ΓηυΙΐίΙδΙβΓβ]' ; 
3§τεβπιβηΐδ Γβίβιτβά ίο ίη Λίβ ρ3Γ3§Γ3ρΗ δΗαΙΙ Ηβ βοηιπιυηίββίεά ίο 
Λβ δββΓβΐΗΓγ-ΟβηβΓδΙ οί Λβ ϋηίίβά Νβίίοηδ, \νΗο βΗβΙΙ εοηιπιυιιίββΐβ 
ίΗβπι ίο Λβ ΕοηΐΓ3βίίη@ ΡδΓΐίββ ννΗίβΗ 3Γβ ηοί δί§η3ίοηβδ ίο Λβ ββκΐ 
3§τββηιεηΙδ. 

Ατΐίβΐβ 5 

ΤΗβ ίΓ3πδροΓΐ ορβΓβΐίοηβ ίο ννΗίβΗ Λίδ Α^τββιηβηΙ βρρίίβδ δΗβΙΙ Γβ- 
ηιβίη δυ^βεί ίο ηβίίοηβΐ ογ ίηΐβτηβΐίοηδΐ Γβ^υΐαίίοηδ βρρΙίβΗΗΙβ ίη 
§εηβΓ3ΐ ίο τοβά ΙτβίΓιβ, ίηΐβΓηδίίοηβΙ γο3(1 ΐΓβηδροιΐ βη8 ίηίβΓηαΐίοπαΙ . 
ίΓδθβ. 

Ατίΐεΐβ 6 ; 

1. Οουηίηβδ ηιβηιΗβΓδ οί Λβ Εβοηοηιϊβ Οοππηίδδϊοη ίοτ Ευτορβ 
3 η 8 βουηίπβδ βάηιίίίββ ίο Λβ Εοπιιηΐδδίοη ίη 3 βοηδΐιΙΐ 3 ίίνβ β 3 ρ 3 βΐίγ 
υη8βΓ ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗ 8 οί Λβ ΟοπίΓηίδδίοη’δ ίβτηΐδ οί τβίβΓβηββ πιβγ Ηβ- 
βοτηβ ΟοηΐΓ 3 βίίη§ Ρβηίβδ ιο Λίβ Αβτββιηβηΐ. 

(3) Ηγ δίβηίηβ ίί; 

(Η) Ηγ ΓΒΐίίγίηβ ίί 3 ίίβΓ δίβηίης ίί βυΗ)βοΙ ίο Γ 3 ΐΛβ 3 ίίοη; ι 

(β) Ηγ 3βοβΛηβ ίο ίί. 

2. δυβΗ βουηίπβδ 3 δ ηιαγ ραπίβίραΐβ ίη ββηΛπ αβύνίίίβδ οί Λβ Εοο- 
ηοηιίβ Οοιηηιίδδίοη ίοτ Ειιτορβ Λ αββΟΓίΙβηβε ννϊΛ ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρ 1 ι 11 οί 
ίΗε Εοηηηίδδίοη’δ ίβΓπΐδ οί τβίβΓβηββ πιβγ Ηββοιηβ ΟοηΐΓββίίηβ Ρβτ- 
ίίβδ ίο Λίβ Α§τββπ)βηί Ηγ ββββΛηβ ίο ίί αίίβΓ ίίδ βηίτγ ίηίο ίοτββ. 

3. ΤΗβ Α^τββπιβηΐ δΗβΙΙ Ηβ ορβη ίοτ δί§η 3 ΐυτβ ηηίίΐ 15 ϋβββπΛβΓ 
1957. ΤΗβΓββήβΓ, ίί δΗβΗ Ηβ ορβη ίοτ ββββδδίοη. 

4. Κ 3 ίίββ 3 ΐίοη ογ ββββδδίοη βΗβΙΙ Ηβ βίίββίβά Ηγ Λβ 8 βροδίύηβ οί 3 η 
ίηδίΓυηιςηΙ ννϊΛ Λβ δββΓβίβτγΌβηβΓβΙ οί Λβ ΙΙΛίβά Νβϋοηδ. 

Αηίβΐβ 7 

1. ΤΗίδ 3 §τββΓηβηί δΗβΙΙ βηίβτ Λ ίο ίοτββ οηβ ηιοηΛ βίίβτ Λβ άβίβ 
οη ννΗίβΗ Λβ ηυπιΗβτ οί βουηίπβδ ιηβηΐίοηβ(1 ίη βπίβΐβ 6 , ρβΓβ^πιρΗ 
1, ννΗίβΗ Ηβνβ δί§ηβ 8 ίί ννίΛουί Γβδβτνββοη οί ΓβΐίΗιββίίοη ογ Ηβνβ 8 β- 
ρο$ίίβ 8 Λβίτ ίηδίΓυπιεηΐδ οί Γβΐίβιββΐίοη ογ ββββδδίοη Ηβδ Γβ 3 βΗβ 8 3 
ίοίβΐ οί Πνβ. Ηοννβνβτ, Λβ Αηηβχβδ ΛβΓβίο δΗβϋ ηοί 3 ρρ 1 γ υηίίΐ δίχ 
ηιοηΛδ βίίβτ Λβ βηίτγ ίηίο ίοτββ οί ίΗβ Α§τεβηιβηΙ ίίδβΐί. 
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2. Ροτ αηγ εουηΐτγ ΓΕΐΐίγΐη§ ογ Εθεεάϊη§ Ιο Ηιΐδ Α§τεεηιεηΙ ηίΐετ 
βνε οί Ηιε εοαηίπεβ τείειτεά ίο ΐη ητΗεΙε 6, ρητη^τΕρΗ 1, Ηανε δΐ§ηεά 
ΐΐ ννϊΗιουΙ τεδετνηΐΐοη ο£ τεΠΗοεΗοπ ογ Κάνε άεροδίΐεά Ηιεϊτ ϊηδίτυ- 
ηιεηΐδ οί τοΗβοΕΗοη ογ ηεοεβδίοη, Ηιίβ ΑςτεειηεηΙ δΗηΙΙ εηίετ ϊηΐο 
ίοκε οηε ηιοηΐΗ ηίιετ ΐΗβ δηΐά εοιιηΐτγ Ηηδ άεροβϊΐεά ίΐβ ΐηδίηιηιεηΐ οί 
ΓαΐΐΓιεαίΐοη ογ ηεεεδδϊοη ηηά (Ηε Αηηβχβδ ΗιετεΙο δΗηΙΙ ηρρίγ ίοΓ Πιε 
βηϊά εοιιηΐτγ εΐΗιετ οη Ηιε βηιηε άηΐε, ίί Πιεν ητε Βίτεηάγ ΐη ίοΓεε Ην 
ΗιβΙ άηΐε, ογ, ΐί (Ηεν ητε ηοΐ ΐη ίοΓεε Ηγ ΗιεΙ άηΐε, οη Ηιε άηΐε οη ννΗϊεΗ 
Ηιεγ ηρρίγ υηάετ Ηιε ρΓονίδΐοηδ οί ρητΕ^τηρΗ 1 οί ΐΗΐδ ητΗεΙε. 

Ατίίείε 8 

1. Αηγ εοη(ΓβεΙΐη§ Ραιΐγ ηιηγ άβηοιιηεε Ηιΐδ Α^τββηιβηΙ Ηγ δο ηοΗ- 
ίγϊηβ Ηιε δεετείΒτγ-ΟεηετΕί οί Ηιε ϋηϊΐεά ΝηΗοηδ. 

2. ΌβηυηείαΗοη δΗηΙΙ Ιβίτε είίεεί Ιννεΐνε ηιοηΗιβ ηίιετ Ηιε άηΐε οί τε- 
εβΐρΐ ΐ>γ Ηιε δεετείΒτγ-ΟεηετΕί οί Ηιε ηοΗβεηΗοη οί (ΙεηαηείαΙίοη. 

Ατίίείε 9 

1. ΤΗϊδ ΑβτεειηεηΙ δΗηΙΙ εβηδε Ιο Ηβνε είίεεί ΐί, ηίιετ ΐΐδ εηΐΓγ ϊηΐο 
ίοΓεε, Πιε ηιπηΗετ οί 0οη1τβε1ίη§ ΡητΗεδ ίδ Ιεβδ Ηιβπ βνε άυτίη§ 
Ιννεΐνε εοηδεειιΐΐνε τηοηΗΐδ. 

2. Ιη βίε ενεηΐ οί Πιε οοηεΐυβΐοη οί β ννοτίάννΐάε Ε^τεεηιεηΙ ίοτ ιΗε 
τε^υΐΕΐίοη οί Πιε Ιταηδροιΐ οί άοηβετοηδ §οοάδ, βηγ ρΓονΐδΐοη οί ΗΗδ 
ΑβτεεηιεηΙ ννΗϊεΗ ίδ εοηΐτητγ Ιο αηγ ρΓονΐδΐοη οί ιΗε βηϊά ννοτίάννΐάε 
Ε^Γβεηιεηί βΙιεΙΙ, ίτοηι Ηιε άαίε οη ννΗϊεΗ ιΗε ΙηΚετ εηΙβΓδ ϊηΐο ίοΓεε, 
ηυΐοηιαίίεαίΐγ εβΕδε Ιο Ερρίγ Ιο τεΙηΗοηδ Ηείννεεη Ηιε ΡαιΤίβδ Ιο Ηιΐδ 
Α^τεεπιεηΙ ννΗϊεΗ Ηεεοηιε ρητΗβδ Ιο Ηιε ννοτίάννΐάε Ε£τεετηεηΐ, ηηά 
εΠεΙΙ ΕυΙοηίΕΐΐεΕίΙγ Ηε τερίηεεά Ηγ ιΗε τεΐενηηΐ ρτονίβίοη οί ιΗε δΕΪά 
ννοτίάννΐάε Ε^τεεηιεηΙ. 

Ατίίείε 10 

1. Αηγ εουηΐτγ πίΕγ, Εΐ Ηιε Ητηε οί δΐ£ηίη§ Ηιΐδ Α§τβεπιεηΙ ννΐΐΗοαΙ 
ΓΟδετνΕΐΐοη οί ΓΕίΐβοΕίΐοη ογ οί άεροδϊΗη§ ϊΐδ ϊηδίηπηβηΐ οί ΓΕίΐΠοΕίίοη 
ογ Εεεεδδίοη ογ εΙ Εηγ Ηπιε ΗιετεΕίΐετ, άεείητε Ηγ ηοββεαίΐοη ηά- 
άτεδδεά Ιο ιΗε δεετείΒτγ-ΟεηετΕί οί ιΗε υηϊΐεά Νβΐϊοηδ ιΗεΙ ΐΗϊβ 
Α§τεειηεηΐ δΗ&Η εχίβηά Ιο ε11 ογ Εηγ οί Ηιε (ειτΐΐοηβδ ίοτ Πιε ϊηίετηΒ- 
Ιΐοηδΐ τεΐαίίοηδ οί ννΗϊεΗ ϊί ίδ τεβροηβΐβίε. ΤΗε Α^τεεηιεηΙ επ< 1 ιΗε ηη- 
ηεχεδ ΐΗετείο εΗεΙΙ εχίεηά Ιο ιΗε Ιεπϊίοτγ ογ Ιειτΐιοπβδ ηηπιεά ΐη ιΗε 
ηοΗΠεηΗοη οηε πιοηΐΗ ΕήβΓ ΐί ΐδ τεεεΐνεά Ηγ Ηιε δεετείΕτγ- 
ΟεηετΕΐ. 

2. Αηγ εουηΐιγ ννΗϊεΗ Ηε$ ηΐΕάε Ε άεείΒτηΗοη υπάετ ρΕΤΕ§ΓΕρΗ 1 οί 
ΐΗϊβ ατίίείε εχΐεη<1ΐη§ ΐΗϊδ Α^τεεηιεηΙ Ιο αην ΙειτίΐοΓν ίοτ ννΗοδε ΐηΙεΓ- 
πεΙΪοπεΙ τεΐΕΐίοηδ ΐί ίδ ΓεδροηδϊΗΙβ πίΕγ (Ιεηουηεε ιΗε Α^τεεηιεηΙ δερ- 
ΕΓΕΐε1γ ΐη τεδρεεί οί ιΗε βειΐεΐ ΐειτίΐθΓγ ΐη Εοεοτάοπεε ννϊΐΗ ιΗε ρΓονϊ- 
δϊοηδ οί ΕΓίΐεΙβ 8 . 

Αηϊείε 11 

1. Αηγ άΐδρηΐε Ηείννεεη Ιννο ογ ηνοτε ΟοηΐτΕεβη§ Ρητίΐεδ εοηοεηι- 
ϊη§ ιΗε ίπΙετριείΕΐίοη ογ ΕρρΙίοΕΙίοη οί ίΗϊβ ΑςτεεηιεηΙ βΗοΙΙ δο ϊεγ Εδ 
ροδδϊΗΙε Ηε βεΙΐ!ε(1 Ηγ ηε^οΠΕίΐοη Ηείννεεη ΐΗεηι. 

2. Αηγ άΐδρηΐε ννΗϊεΗ ΐβ ηοΐ δεΐ8ε8 Ηγ ηε^οΐΐοήοη βΗεΙΙ Ηε βυΗηιίΐ- 
Ιε8 Ιο εγΗϊΙγεΙϊοπ ϊί Εηγ οηε οί (Ηε ΟοηΐΓΕεΙΐη§ ΡΕΠϊεβ ΐη θΐδρηΐε βο 
τεςαεδίδ Εη8 εΠεΙΙ Ηε τείβιτεά Εεεοπίϊιι^ΐν Ιο οηε ογ πιοτε ΕτΗΐίΓΕίΟΓδ 
δβίεείεά Ηγ Ε^τεειηβηΐ Ηείννεεη ιΗε Ρητίΐεδ ΐη άϊδρηίε. Ιί ννϊΐΗΐη ΐΗτεε 
ηιοηΐΗδ ίτοηι (Ηε 8δ1ε οί ιΗε τεφαεδΐ ίοτ ΕτΗϊίΓΕήοη ιΗε Ρητίΐεδ ΐη άϊδ- 
ρηΐε Ετε υηΕΗΙε Ιο Ε§τεε οη ιΗε δείεεβοη οί επ εγΗϊΙγεΙογ ογ εγΗϊΙγε- 
ΐοτδ, Εηγ οί ΐΗοδε ΡΕΠΐεδ ηΐΕγ τβςυεδΐ ιΗε δεοεείΕτγ-ΟεπεΓΕί οί ιΗε 
Ιϊηΐΐεά Ναΐίοηδ Ιο ηοηιϊηΕΐβ α δΐηβίε εγΗ'ιΙγεΙογ ίο ννΗοπι ιΗε άϊδρυΐε 
δΗδΙΙ Ηε τείειτεά ίοτ άεεΐδΐοη. 

3. ΤΗε (Ιεεΐδίοη οί ιΗε εγΗϊΙγεΙογ ογ ΕτΗΐΐτβίοΓδ Ερροΐηίεβ ηηίΙεΓ 
ρΕΓΕβΓβρΗ 2 οί ΐΗΐβ ητΗοΙβ δϊιαίΐ Ηε Ηΐηάϊη^ οη ΙΗε ΟοπίΓΕεήη^ ΡεγΙΪ€ 5 
ΐη άίδρυΐε. 


Ατίίείε 12 ^ 

1. ΕεοΗ ΟοηΐΓΕεΐίη§ Ροιΐγ πίΕγ, ΕΙ ιΗε ϋηιε οί δΐ§ηϊη§, ΓΕίϊίγϊηβ, ογ 
Εεεε8ϊη§ Ιο, ΐΗίδ Α§τεεπιεηΐ, (ΙεείΕΓβ ιΗβΙ ΐί άοεβ ηοΐ εοηβΐάετ ϊίβείί 
Ηουηά Ηγ ΕΛίεΙε 11. ΟίΗετ ΕοηίΓΕεΙίη^ ΡΕίΐϊεδ 8 Ηε 11 ηοΐ Ηε Ηουηά Ηγ 
Ετίΐείε 11 ϊη τεδρεεί οί Εηγ ΟοηίΓΕοϋη^ ΡηΛγ ννΗϊεΗ Ηβ 5 εηίετεά δΐιεΗ 
ε ΓεδετνΕΐϊοη. 

2. Αηγ ΟοηΐΓΒεΐίη§ ΡΕΓίγ ΗΕνϊη§ εηίετβνΐ ε ΓεβετνΕΐίοη Εβ ρτονϊάεά 
ίοτ ΐη ρΕΓΕ§ΓΕρΗ 1 οί ίΗϊβ Ετβείβ ιηΕγ εΙ Εηγ Ηπιε ννΐΐΗΗτΒνν δυεΗ Γβδετ- 
υεΗοπ Ηγ ηοΐΐίγϊη^ ιΗε δεετείΕτγ-ΟεπετΕί οί Ηιε ΙΙηϊΐεΗ ΝΕΗοηβ. 


ΑτΗεΙβ 13 

1. Αίΐετ ιΗίδ Αβτεεπιεηΐ Ηεβ Ηεβη ΐη ίοτεε ίοτ Ηιτεε γβΕτβ, Εηγ Οοη- 
ΐΓΕ 0 ΐΐη§ Ρηηγ γπευ, Ηγ ηοΗβεηΗοη Ιο Ηιε δεετείΕτγ-ΟεπετΕί οί ιΗε 
ΙΙηΐΙεά Νοίΐοηδ, τεςηεδΐ ΙΗεΙ ε εοηίεΓβηεε Ηε εοηνεηεά ίοτ ιΗε ρητ- 
ροδε οί Γενΐεννϊη§ Ηιε Ιεχι οί Ηιε ΑβτεεηιεηΙ. ΤΗε δεετεΟΓγ-ΟεηοΓΕ] 
®Ηε 11 ηοΐϊίγ εΙΪ ΟοηίΓΕοήη^ ΡοτΗβδ οί Ηιε τεςιιεβΐ ηηΗ ε τενϊενν εοηίετ- 
εηεε 5Ϊιβ11 Ηε εοηνεηεά Ηγ Ηιε δεετεΐΕΐγ-ΟεπεΓΕί ΐί, ννϊΗιϊη ε ρβποΠ οί 
ίουτ πιοηΐΗδ ίοΐΐοννϊηβ ΪΗε Ηοίε οί ηοιίβοΕΗοη Ηγ Ηιε δεοΓείΕτγ- 
ΟεηετΕί, ηοΐ Ιεβδ ιΗεπ οηε-ίουπΗ οί Ηιε ΟοπΙγεοΗπ^ Ρβηϊεδ ηοΗίγ Ηΐηι 
οί Ηιβΐτ εοηοιπτεπεε ννϊΗι Ηιε τεςαεδί. 

2. Ιί β εοηίετεηεε ΐβ εοηνεηεά ΐη Εοεοτάοηοε ννϊΐΗ ρβΓΕ^ΓΕρΗ 1 οί 
ΙΗίδ ηιϋείε, Ηιε δεετεΐΕΓγ-ΟεπετΕί δΗοΙΙ ηοΗίγ εΙΪ Ηιε ΟοηΙτΕεΠη^ Ρεγ- 
Ηεβ αηά ϊηνϊιε Ηιεπι Ιο δϋΗπιΐΐ ννϊΐΗΐη β ρεποά οί Ηιτεε πιοηΠίδ βυεΗ 
ρτοροβΕίδ Εβ ΐΗεγ πιαγ ννΐδΗ ιΗε Εοπίετεπεε ίο εοηδΐάετ. ΤΗε δεετείΕτ- 
γ-ΟεηεΓΕί δΗδΙΙ εϊτευίβίε ίο εΙΪ ΟοηίΓΕεΗηβ ΡαΛίεβ Ηιε ρΓονΐδΐοηο] 
α§εηάΒ ίοτ Ηιε εοηίετεηεε, ΙοβεΗιετ ννϊΗι Ηιε ΙεχΙδ οί δΐιεΗ ρτοροβΕίβ, 
ΕΙ ΙεΕδΙ Ηιτεε πιοηΐΗ§ Ηείοτε Ηιε άηΐε οη ννΗϊεΗ Ηιε εοηίετεηεε ΐβ Ιο 
πιεεί. 

3 · ΤΗε δεοΓείΒΓγ-ΟεηβΓπ] βΗαΙΙ ϊηνϊιε Ιο οηγ εοηίετεηεε εοηνεηεά 
ΐη Εεσοτάθηοε ννϊΗι Ηιΐδ ΕτΗεΙε εΙΪ εοηηΐτϊεδ τείειτεά Ιο ϊη ΕτΗεΙε 6, 
ρΕΓΕ§ΓΕρΗ 1, δηά οοηηΐηεδ ννΗϊεΗ Ηηνε Ηεεοηιε ΟοηίΓΕΟΐϊη^ Ροτίΐεδ 
υηάετ Ετίΐείε 6, ρΕΓΕ^τορΗ 2. 

ΑτΗεΙε 14 

1. ΙηάερεηάεηΗγ οί ιΗε τενίδΐοη ρΓοεεάιιτε ρτονϊάεά ίοτ ϊη ΕΛίεΙε 
13, Εηγ ΟοηίΓΕεΙϊης ΡοιΤγ πίΕγ ριοροβε οηε ογ πιοτε ΕπιεηάηιεηΙδ Ιο 
Ηιε Αηηεχεδ Ιο Ηιΐδ Α^τβειηεηΐ. Το ιΗεΙ εηά ΐί βΗεΙΙ ΐτΕηδτηΐΐ Ηιε ΙεχΙ 
ΠΐΒΓεοί Ιο ιΗε δεετείΕτγ-ΟεπεΓΕί οί ιΗε ΙΙηΐΙεά ΝΕΗοηβ. ΤΗε δεοτείΕτ- 
ν-ΟβηετηΙ πίΕγ Είδο ρτοροβε ΕπιβηάπιεηΙδ ίο Ηιε Αηηεχεδ Ιο ΙΗίδ 
Α§τεεηιεηΐ ίοτ ιΗε ρυτροδβ οί εηδυπη^; εοηοοτάΒηοε Ηείννεεη ΐΗοβε 
Αηηεχεδ Εηά οίΗετ ίπίετηΒΗοηοΙ 8§τεεηιεη1δ εοηεβΓηίη^ Ηιε οοπΪΒβε 
οί άΕη^βΓΟϋδ §οοάδ. 

2. ΤΗε δεοΓβίΕΓγ-ΟεηεΓΕί δΗβΙΙ ΐτΕηβπιΐΙ Εηγ ρτοροδβΐ ηιβάβ ιιηάβτ 
ρΕΓΕ^τΕρΗ 1 οί Ηιΐδ ΕτΗεΙε Ιο βΗ ΟοηΙτΕεΗηβ Ρατίίεδ βηά ΐπίοττη 
Ηιετεοί Ηιε οίΗετ εουηΐτΐεδ τείειτεά Ιο ϊη Ετίΐείε 6, ρΕΓΕ§ΓΕρΗ 1. 

3. Αηγ ρτοροδεά Επιβηάπιεηΐ Ιο Ηιε Αηηεχεδ βΗαΙΙ Ηε άεεηιεά Ιο Ηε 
Εεοερίεά ηηίβδδ, ννϊΗιϊη Ηιτεε πιοηΗΐδ ίτοπι Ηιε άδΐε οη ννΗϊεΗ Ηιε δεε- 
τεΐΕΓγ-ΟεηεΓβΙ οΪΓΟίιΙβίεδ ΪΙ, ΕΙ ΙεΕδΙ ο.ηβ-Ηιϊτά οί Ηιε ΟοηίΓΕοΗηβ Ρεγ- 
Ηεδ, ογ βνε οί ΐΗεηι ϊί οηε Ηιϊιά 'εχεεεάδ ΗιεΙ Π^πτε, Ηηνε §ΐνεη ιΗε 
δεετείΕτγ-ΟεηοΓΕί ννηΚεη ηοΗβεηΗοη οί Ηιεϊτ οΗ]εε(ΐοη ίο Πιε ρτο- 
ροδβά ηηιεηάπιεηΐ. Ιί Πιε ΒΠίεηάπιεηΐ ϊδ άβεπιεά Ιο Ηε Εεοερίεά, ϊί 
8 Ηβ 11 εηίετ ϊηΐο ίοτεε ίοτ εΙΪ ΙΗε ΟοηίΓηεΐίη^ ΡηιΤϊεδ, είΐΗετ οη Ηιε 
εχρϊτγ οί ε ίαηΗβτ ρεποά οί Ηιτεε πιοηΗΐδ ογ, ϊη εηδεβ ννΗετε δϊπιίΐΕΓ 
ΕΓηεηάηηεηΙδ Ηηνε Ηεεη ογ εγο ΙϊΗεΙγ Ιο Ηε Γηηάε Ιο Ηιε οΗιετ ΐηίετηη- 
ΗοηηΙ Β^τεεπιεηΙδ τείειτεά Ιο ϊη ρΕΓΕβτβρΗ 1 οί ίΗϊβ ΕΓίϊεΙε, οη Ηιε 
εχρϊτγ οί ε ρεποά ιΗε άιίΓηΗοη οί ννΗϊεΗ δΗηΙΙ Ηε άείετπιϊηεά Ηγ Ηιε 
δεετεΐΕΓγ-ΟεπετΕί ΐη δϋεΗ ε ννηγ Εδ Ιο ηΐΐονν, ννΗετενεΓ ροδδϊΗΙε, Ηι δϊ- 
Γηυΐΐηηεοιίδ εηΐτγ ΐηΐο ίοτεε οί ιΗε ηηιεηάπιεηΐ ηηά ΐΗοβε ιΗεΙ Ηηνε 
Ηεεη ογ ητε Ιΐΐεείγ Ιο Ηε ηνβάε Ιο δυεΗ οΗίετ Ε^τεεπιεηΙδ; βιιεΗ ρεποά 
δΗηΙΙ ηοΐ, Ηοννενετ, Ηε οί Ιεβδ (Ηηη οηε πιοηΐΗ’δ άπτοΗοη. 

4. ΤΗε δεεΓεΙβτγ-ΟεηεΓΕί δΗηΙΙ, ηβ δοοη Εδ ροδδϊΗΙε, ηοΗίγ εΙΪ €οη- 
ΐΓηεΗηβ ΡΕτΗεδ ηηά βΗ Ηιε εουηΐτϊεδ τείεττεά Ιο ϊη ΕτΗεΙε 6, ρΕΓΕ- 
§τβρΗ 1, οί βηγ οΗ]βεΙΐοη ννΗϊεΗ πίΕγ Ηε τεεεϊνεά ίτοπι Ηιε ΟοηΙτβεΗη§ 
ΡηΠίεβ Ιο ε ρτοροβεά Επιεηάπιεηΐ. 

5. Ιί ιΗε ρτοροδεά ηιηεηάηιεηΐ Ιο Ηιε Αηηεχεδ ΐδ ηοΐ άεεηιεά Ιο Ηε 
ηεεερίεά, ΗιιΙ ϊί ηΙ Ιεηβΐ οηε (ΙοηίΓηεΗηβ Ρηηγ οίΗετ Ηιηη Ηιε €οη- 
ΐΓΕθΗη§ Ρβηγ ννΗϊεΗ ρτοροδεά Ηιε ηπιεηάπιεηΐ Ηηδ §ΐνβη Ηιε δεετεΐΕΓ- 
γ-ΟβηβΓΕί νντϊΐΐεη ηοΗβεηΗοη οί ϊΐδ αβτεεπιεηΐ Ιο Ηιε ρτοροδηΐ, β 
ιηεεΗηβ οί εΙΪ ιΗε ΟοηΐΓΒείϊηζ Ρηπίεδ ηηά εΙΙ ιΗε εοηηΗ-ΐεδ τείεττεά Ιο 
ϊη Ετίΐείε 6, ρητη^τηρΗ 1, δϊιηΐΐ Ηε εοηνεηεά Ηγ Ηιε δεετβίΒτγ-ΟεηετηΙ 
ννίΐΗΐη Ηιετε ηιοηΐΗδ ηίΐετ Ηιε εχρϊτγ οί Ηιε ρεποά οί ΐΗτεε πιοηΗΐδ 
ννϊΐΗϊη ννΗϊεΗ, υηάετ ρβτΕβτΕρΗ 3 οί Ηιΐδ ΕτΗεΙε, ηοΗβοηΠοη ηιιιβΐ Ηε 
§ϊνεη οί ο^εεΗοη Ιο ιΗε ηπιεηάπιεηΐ. ΤΗε δεετείΕτγ-ΟεηετΕί ιηηγ 
ηΐδο ϊηνϊιε Ιο δυεΗ τηεεΗη§ τερτεδεηίΕΗνεβ οί: 

(β) ίηΙετ§ονετηηιεηΐΕΐ οτ§ΕηΐζΕΗοηδ ννΗϊεΗ ητε εοηεετηεά ννϊΗι 
ΙτΒηδροιΤ ηΐΕΐΙετδ; 

(Η) ϊηίετηΕΗοηΕΐ ηοη-βονετηιηεηΐηΐ οτ^ηιιίζηΗοηδ ννΗοβε ΕεΗνΐ- 
Ηεδ βτε άϊτεεΗγ τεΐηίεά Ιο Ηιε ΙτΕηδροτΙ οί άηη^ετουδ §οοάδ 
ΐη ΙΗε ΙεπϊΙοτϊεδ οί Ηιε ΟοπΙτεοΗπ^ Ρητίΐεδ. 

6. Αηγ Εΐηεηάπιεηΐ ηάορίεά Ηγ πιοτε Ηιβπ Ηηΐί Ηιε Ιοίηΐ ηιιηιΗετ οί 
ΟοηΙτηοΗη^ ΡητΙίεβ εΙ ε πιββΐΐη§ εοηνεηεά ΐη Εεεοτάβηεε ννϊΗι ρ ετε- 
§τηρΗ 5 οί Ηιΐδ ΕτΗεΙε δΗοΗ βηίετ ϊηΐο ίοτεε ίοτ εΙΪ ΟοηΙτΕεϋηβ ΡητΗεδ 
ϊη ΕεεοτάΕηεε ννϊΐΗ ΙΗε ρτοεεάυτε Ε§τεεά ΕΙ δπεΗ τηεείϊηβ Ηγ Ηιε πιβ- 
;οιϊΐγ οί Ηιε ΟοηΙτηεΠη§ ΡητίίεΒ Εΐ1εηάΐη§ ίί. 
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Αιΐίοίε 15 

Ιη βάάίϋοη Ιο Λβ ηοΐίΓιο&ϋοηβ ρτονίάβά ίοτ ΐη βιΐίοΐεβ 13 βηά 14, 
Λβ δεοτείΕτγ-ΟεπεΓΕί οί Λβ ϋηίίβά Νβΐίοηβ βΒβΙΙ ηοΐίίγ Λβ οουηΐτϊβδ 
Γβίειτβά Ιο ϊη βιΐίοίε 6, ρ3τβ£ΓΕρΒ 1, βηά Λβ οουηΐτίβδ ννΒίεΒ Ββνε Βε- 
εοηιε Οοηΐτβείϊηβ Ρβιΐίεβ υη<1εΓ βιΐίοίε 6, ρΕΓΕ§τβρΒ 2, οί 

(ε) δίβηβΙυΓβδ, ΓΕίίίιοΕίϊοηδ βηά βοοβββίοηβ ίη ΕοεοΓ<ΐΕηεε ννίΛ 

Ετίΐείε 6; 

(Β) ΐΒε άβίβδ οη ννΒίεΗ Λίβ Α^τεεηιεηΐ ειμ! ΐΒε Αηηβχεβ ΛετβΙο 
εηίετ ΐηΐο ίοΓεε ϊη βοοοΓάαηοε ννίΛ Ετΐίείε 7; 

(ε) άβηυηοίΕΐίοηβ ίη βοοοτάβηοε ννίΛ Ετΐίείε 8; 

(ά) ΐΗε ΐεπηίιίΕΐίοη οί ΐΒβ ΑβτεβιηεηΙ ίη βοοοΓάβηεβ ·ννϊΐΗ βιΐίοΐβ 

9; 

(ε) ηοΐίίίοβίίοηβ βηά άεηιιηοίΕΐίοηδ τεοείνεά ΐη ΕεεοΓίΐΕηεε ννίΛ 
Ετΐίείε 10; 

(ί) άεοΐβτββοηδ αη(1 ηοΐίβοβίίοηδ τεοείνεά ίη βοοοτάβηοε νάΛ 
ΕΠίεΙο 12, ρΕΓΕβΓΕρΒδ 1 βηά 2; 

(§) ΐΒε βοοερίβηοε Εη8 (Ιαίε οί εηΐτγ ίηΐο ίοΓεε οί βπιβηάπιεηΐδ 
ίη βοοοτάΕηοβ ννίΛ αιΐίείε 14, ρΕΤΕ^ταρΗδ 3 βηά 6. 

Ατίίείε 16 

1. ΤΒε ΡγοΙοοοΙ οί δίρίΕΐυτε οί Λίβ ΑβτεβτηβηΙ βΒβΙΙ Ββνβ ΰιε ββπιβ 
ίοΓεε, είίεεί επ (1 άυΓβάοη βδ ΐΒε ΑβτββιηβηΙ ίίβείί, οί ννΒίεΒ ίι βΒβΙΙ Βε 
οοηδίάετεά Ιο Βε βη ίηίε^τβΐ ρβιΐ. 

2. Νο ΓεδεΓνΕΰοη Ιο ιΒίβ Α§τεβιηβηΙ, οΛβτ ιΒεπ Λοδβ εηίετβά ίη 
Λε ΡγοΙοοοΙ οί δί^ηΕΐυτβ βηά Λοδβ πιβάε ίη βοοοτάβηοε ννίΛ Ετΐίείε 
12, βΒβΙΙ Βε ρβττηίΐΐεά. 

Αιΐίείε 17 

Αίΐεε 15 ϋεεεηιΒεΓ 1957, ΐΒε οι·ί§ίηβ1 οί Λίβ Α^τεεηιεηΐ βΒβΙΙ Βε 
άβροδίίβά ννίΛ ΐΒε δεοΓβΙβΓγ-ΟεηεΓβΙ οί Λβ ϋηίίβά Ναΐίοηδ, ννΒο δΒβΙΙ 
ΐτΒηδππΐ οβιΐίΠβά Ιηιε εορίεδ ΐΗεΓεοί Ιο εβοΗ οί ΐΗε οοιιηίπεβ τείβιτεά 
Ιο ίη Ετΐίείε 6, ρβΓΕ§ΓβρΒ 1. 

ΙΝ \ΥΙΤΝΕ83 ΨΗΕΚΕΟΓ Λβ υηάβΓδί§ηεά, Βείη§ άυΐγ βυΛοηζβά 
ΛετβΙο, Ββνε δί§ηβά ιΒίδ ΑβτββπιεηΙ. 

ϋΟΝΕ βι Οεηενε, ιΒίδ ΛίτΐίεΛ άβγ οί δερίεπιΒεΓ οηε Λουββηά 
ηίηε Βυηάτβά βηά βίΐγ-βενβη, ίη ε βίη^ΐε οοργ, ίη ιΒε Εη^ΙίβΒ 3η<1 
ΓΓεηεΗ 1βη£ΐΐ3§βδ ίοΓ Λε. ίεχΐ οί .(Βε ΑβτββιηεηΙ ρΓορεΓ, βηά ίη Λβ 
ΡτεηοΒ Ιβη^υΕ^β ίοΓ ιΒε Αηηεχβδ, ΟβοΒ Ιβχΐ Βείη§ βφίβΠγ βυΛβηβε 
ίοΓ Λε Α§τεεπιεη( ρΓορεΓ. 

ΤΒε δεοΓείΒΓγ-ΟεηεΓΕί οί ιΒε ϋηίΐε<1 Νβάοηβ ίβ τβφίβδίβά Ιο ρτβ- 
ρΕΓε επ ΕϋΐΚοπίΕΐίνε ΐτΕηβίΕΐίοη οί ιΒε Αηηεχεδ Βι ιΒε Εη§1ίδΒ Ιβη- 
8θΕ§ε βηά εΙΙβοΒ ίι Ιο ιΒε όειΐίββά Ιηιε εορίεδ τείβιτεά Ιο ίη Εΐΐίείε 17. 

ΕΟΕ/ΤΚΑΝ3/60 (ν 0 1. Ι)/Αάά.1 

ρΕ^ε 1 


ΡΚΟΤΟΟΟΕ ΑΜΕΝϋΙΝΟ ΑΚΤΙΟΕΕ 14 (3) ΟΓ ΤΗΕ 
ΕΙίΚΟΡΕΑΝ ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ ΟΡ 30 3ΕΡΤΕΜΒΕΚ. 1957 
ΟΌΝΕΕΚΝΙΝί; ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΡ 
ϋΑΝΟΕΚΟυδ ΟΟΟϋδ ΒΥ ΚΟΑϋ (ΑϋΚ) 


ΤΗΕ ΡΑΚΤΙΕ3 ΤΟ ΤΗΕ ΡΚΕ5ΕΝΤ ΡΚΟΤΟΟΟΙ, 

ΗΑνίΝΟ ΟΟΝδΙϋΕΚΕΟ ιΒε ρΓονίβίοηδ οί Λε ΕηΓορεΕη Α§τεε- 
πιεηΐ εοηεειτιίηβ Λβ ΙηΙεΓηΕΐίοηαΙ Οεπίε^ο οί ΟΕηβεΓοιίδ Οοοάβ Βγ 
Κοε(1 (ΑϋΚ), άοηε εΙ ΟεηενΕ οη 30 δερίεπιΒεΓ 1957 (ΒεΓεΕίΐεΓ γο- 
ίειτεά Ιο Εβ “ιΒε Α§τεεηιεηΐ”), ίη βο Γεγ Εβ εοηεεπιβ ιΒε 3ΐηεη<1πιεηΙ 
οί ιΒε Εηηεχεβ Ιο ΙΒε βΕΪ(1 ΑβτεεηιεηΙ, Εηά ίη ρΕίΐίευίΕτ Εΐΐίείε 14 (3) 
οί ιΒε Α§τεεπιεηΐ; 

ΝΟΤΙΝΟ ιΒεΙ ιΒε ΟοηΙτΕείίης ΡΕίΐίεβ Ιο ιΒε Α^τεεπιεηΙ οοοε- 
δίοηΕΐΙγ εχρεήεηεε (ΙίίΓιευΙιίεδ ίη ϊηιρίεπιεηΐίηβ, ννίιΒίη ιΒε ΐΒτεε- 
πιοηΐΒ Ιίπιε Ιίπιίΐ ρΓονίιΙεά ίοΓ Βγ Εΐΐίείε 14 (3) οί ιΒε Α^τεεπιεηΐ Βε- 
1\νεεη ιΒε Ιίπιε νΑιεπ επ Εηιεη<1πιεηΙ ίβ (Ιεεπιεά Ιο ΒΕνε Βεεη Εεεερίείΐ 
Εηά ιΒε Ιίηιε ννΒεη ίΐ ίβ Ιο εηίεΓ ίηΐο ίοΓεε, ΐΒοδε ιπΙοπιεΙ πιεβδυΓεβ ΙΒεΙ 
εγο Γεςυίτεά ίοΓ ιΒε ριίΓροβε οί ρυΙΐίη§ (Βε Επιεηάηιεηΐδ ίηΐο είίεεί; 

ΟΕδΙΚΟυδ οί ηιο(ϋ£γίη£ ίη ιΒίδ τεβρεεί ιΒε ρΓονίβίοηβ οί Εΐΐίείε 
14 (3) οί ιΒε Α§τεεπιεηΐ; 

ΑΟΚΕΕ Εβ ίοΐΐοννβ: 


Αιΐίείε 1 

ΜοίΙίΓιεΕίίοη οί Εΐΐίείε 14 (3) οί ιΒε Α^τεεηαεηΙ 

Ρεγε^γερΒ 3 οί Εΐΐίείε 14 οί ιΒε Α^τεεηιεηΐ ίβ πιο(1ίίίε(1 Ιο ΓβΒ(1 εβ 
ίοϋοννβ: 

“3. Αηγ ρΓοροβεά βπιεηιίπιεηΐ Ιο ιΒε Εηηεχεβ δΒβΠ Βε <1εεηιε<1 Ιο 
Βε Εοεερίείΐ ηπίεββ, νήιΒίη ίΒτεε ιηοηΐΒβ 6 όπι ιΒε άβϊβ οη ννΒίεΒ ιΒε 
δεεΓείΕτγ-ΟεηεΓβΙ είτεαίΕΐεβ ίΐ, εΙ ΙεββΙ οηε-ΐΒϊπΙ οί ιΒε ΟοηίΓΕείίη^ 
ΡΕίΐίβδ, ογ Βνε οί ΐΒεπι ίί οηε-ΐΒίτά εχεεεάβ ΐΒβΙ ββΐίΓε, ΒΈνε βίνεη ιΒε 
δεεΓείΕΓγ-ΟεηεΓβΙ «τίΐΐεη ηοββεΕϋοη οί ΐΒείτ οΒ]εεϋοη ίο ΙΒε ρΓΟ- 
ροδε3 Επιεηάπιεηΐ. Ιί ιΒε Εηιεη(1πιεηΙ ίβ (ΙοεπιεΟ Ιο Βε Εοεερίείΐ, ίΐ 
βΒΕίΙ εηίεΓ ίηΐο ίοΓεε ίοΓ ε 11 ΙΒε Οοηΐτβοβηβ ΡΕίΐίεδ οη ιΒε εχρίτγ οί ε 
ίαιΐΒεΓ ρεποά οί ΐΒιοε ηιοηΐΒδ, εχεερί ίη ιΒε ίο11ο\νίη£ εββεβ: 

(ε) Ιη εββεβ \νΒεεε δίηιίΐΕΓ Εηιεηάηιεηΐδ Ββνε Βεεη ογ βτε ΙίΒεΙγ Ιο 
Βε πιβάε Ιο ιΒε οιΒογ ίηΐβπίΕβοηΕΐ Β^τεεπιεηΙβ τείειτεά Ιο ίη ρητη- 
- βτβρΒ 1 οί ιΒίβ Εΐΐίείε, ιΒε Επιεπάπιεπί βΒβΙΙ εηίεΓ ίηΐο ίοκε οη ιΒε 
εχρίτγ οί ε ρεποά ιΒε άυτΒΐίοη οί \νΒίεΒ βΒεΜ Βε άεΐεπηίηεά Βγ ιΒε 
δεετείΕτγ - ΟεπετοΙ ίη βυεΒ ε ννΕγ Εβ Ιο Εΐ1ο\ν, «Βετενετ ροββίΒΙε, Λε 
βίπιιιΙίΕηεοιιβ εηΐτγ ίηΐο ίοτεε οί ιΒε ΕΓηεηάπιεηΙ αηά (Βοβε ΙΒεΙ Ββνε 
Βεεη πιβάε ογ βτε ΙίΒεΙγ Ιο Βε πιβάε Ιο βυεΒ οίΒετ Ε^τεεπιεηΐβ; δυεΒ 
ρεποά δΒαΙΙ ηοΐ, Βοννενετ, Βε οί Ιεββ ΐΒβη οηε πιοηΐΒ’δ άιιτΕΐίοη; 

(Β) ΤΒε Οοηΐτβεβη§ ΡΕίΐγ βυΒππίύηβ ιΒε ρτοροβεά βπιεηάπιεηΐ 
πιβγ βρεείίγ ίη ίΐβ ρτοροδΕί, ίοτ ιΒε ριιτροβε οί εηΐτγ ίηΐο ίοτεε οί Λε 
βτηεηάιηεηΐ, βΒουΙά ίί Βε βεεερίεά, β ρεποά οί πιοτε Λβη Λτεε 
ηιοηΛδ’ άιίΓΕάοη”. 


Αιΐίείε 2 

ΑεεερίΕηεε οί Λε ρτεβεηΐ ΡγοΙοοοΙ 

ΤΒε ρτεβεηΐ ΡγοΙοοοΙ δΒβΙΙ Βε ορεπ ίοτ ΕοεερίΒηοε Βγ Λε ΟοηΐτβεΙ- 
ίηβ Ρβιΐίεδ Ιο Λε Αρ-εεπιεηΙ. ΙηβΙτυπιεηίδ οί βοοερίβηοε βΒβΙΙ Βε άε- 
ροβίΐεά ννίΛ Λε δεοτείΕτγ-ΟεπεΓΕί οί Λε ΙΙηίΐεά Νβύοηδ. 


Αιΐίείε 3 

Εηΐτγ ίηΐο ίοτεε οί Λε ρτεβεηΐ ΡγοΙοοοΙ 

1. ΤΒε ρτεβεηΐ ΡγοΙοοοΙ βηά Λε βηιεηάπιεηΐβ Λετείη δΒβΙΙ βηίετ 
ίηΐο ίοτεε οηε πιοηΛ ίτοπι Λε άβίε οη ννΒίεΒ Λε ίηβΐηιπιεηΐβ οί βοοερ- 
Ιβηοε οί ε! 1 ΟοηΙτβοβηβ Ρβηίεβ Ββνε Βεεη άεροβίΐεά ννϊΛ Λε δεετε- 
Ιβτγ-ΟεηβΓΕί οί Λε ϋηίΐεά ΝΕΐίοηβ. 

2. Αηγ δίΕίε Βεοοπύη§ β Οοηΐτβοβηβ Ρβιΐγ Ιο Λε Αβτεεηιεηΐ βήεΓ 
ιΒε εηΐτγ ίηΐο ίοτεε οί Λε ρτεβεηΐ ΡγοΙοοοΙ βΒβΙΙ Βε ε ΟοηίΓΕΟΙίηβ 
Ρβιΐγ Ιο Λε Αρ·εεπιεηΙ βδ βπιεηάεά Βγ Λε ΡγοΙοοοΙ. 


Ατάοίε 4 

ΜίβοβΠβηεουδ ρτονίδίοηβ 

ΤΒε οπβίηΕΐ οί Λε ρτεβεηΐ ΡγοΙοοοΙ, ίη Εη^ΙίβΒ βηά ΓτεηεΒ, βΒβΙΙ 
Βε άεροβίΐεά ννίΛ Λε δεοτείΕτγ-ΟεπεΓΕί οί Λε ϋηίΐεά ΝβΙίοηβ, ννΒο 
βΒβΙΙ ΐΓβηβπιίΐ ε οεηίβεά ιηιε οοργ Λετεοί Ιο Λε ΕοηΐΓβοΙίηβ Ρβιΐίεδ 
Ιο Λε Αρ-εεπιεηΐ βηά ίο βΐΐ δίβίεβ ννΒίεΒ πιβγ Βεοοπιε Ρβτΐίεβ Ιο Λβ 
ΙβίΐεΓ. 

ϋΚΑ\νΝ υΡ Βγ Λε δεοΓείβτγ-ΟβηεΓΕί οί Λε ίΓηίΐεά Νβϋοηδ, βι 
Νβνν ΥοΛ, οη 21 Αυ^υβΙ 1975, Λε άβίε οί Λε εοπιρΙεΒοη οί Λβ ρτο- 
εεάυτβ Βγ ννΒίεΒ Λε ΕοηΐΓβείίη^ Ρβηίεδ Ιο Λε Α^τεεπιβηΐ βηά οΛβτ 
δίβίββ οοηοβΓηβά άεοίάεά Ιο ορβη Λβ ρτββεηΐ ΡγοΙοοοΙ ίοτ βοεβρ- 
Ιβηεβ. 

* * * 

Α11 Λε ΟοηΐΓβείίη^ ΡΕίΐίεδ Ιο Λε Α^τεεπιεηΐ Ββνίη^ άβροβίΐεά Λείτ 
ίηδίτυηιβηΐβ οί βοοερίβηοε ννίΛ Λβ δβοΓβίΕΓγ-ΟβηβΓβΙ, Λε οϋηάίύοηδ 
Ββνε ηονν Βεεη ίιιΐβΐίβά ίοτ Λβ εηΐτγ ίηΐο ίοτοβ οί Λβ ρΓβββηΐ ΡγοΙοοοΙ 
Λ Εοοοτάβηοε ννίΛ βιΐίοΐβ 3, 1 . ΤΒε άβΐβ οί άβροβίΐ οί Λε ΙββΙ ίηβΐηι- 
ηιβηΐ οί βοοερίβηοε ννβδ 19 ΜβτοΒ 1985, Λετείοτε Λε ΡγοΙοοοΙ εη- 
Ιβτεά ίηΐο ίοτοε οηε πιοηΛ ΙβΙβτ, ί.β. 19 Αρπΐ 1985. Αβ ε Γββυΐΐ, βιΐί- 
οΐβ 14 (3) οί Λε Α^τβεπιβηΙ Ββδ Βεεη πιοάίββά Λ βοοοτάβηοε ννίΛ Λβ 
ΙβχΙ ΓβρΓοάυοβά ίη βιΐίοίε 1 οί Λε ρτεβεηΐ ΡγοΙοοοΙ. 

ΤΒε Α^τββπιβηΐ ββ ίί βρρββτδ Λ Ε0Ε/ΤΚΑΝδ/60 (νοί. I) δΒουΙά 
Ββ βπιεηάεά βοοοτάίηβίγ. 
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ΡΒΟΤΟ(]ΟΕ ΟΓ δΙΟΝΑΤυΚΕ 

ΤΟ ΤΗΕ ΕΙΙΚΟΡΕΑΝ ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ ΟΝ ΤΗΕ 
ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΕ ϋΑΝΟΕΚΟϋδ ΟΟΟϋδ 
ΒΥ ΚΟΑϋ (ΑϋΚ) 

Οη ρΓθοββ(1ϊη§ Ιο δί^η ιΒε ΕυΓορεβη Α§τεεηιεηΙ οη (Βε ΙηίεΓ- 
πεΒομεΙ Οαπί&^ε οί 0&π§βΓουδ Οοοάδ Βγ Κοαά (ΑϋΚ) ιΒε ιιη- 
άεΓ8Ϊ§ηεά, άυΐγ ΕΐιΐΗοηζεά, 

1. ΟΟΝδΙϋΕΚΙΝΟ ιΗε! ιΗε εοηάΐΐΐοηδ §ονεπΗη§ ΙΗε εαπίε^ε 
οί (Ιαη^εΐΌΐΐδ βοοάδ Βγ βεε Ιο ογ ίεοιη ΐΒε ΙΙηΐΐεά Κΐη§άοηι 
άϊίίεΓ Βεβίεείΐγ ίτοιη ΐίιοδε δεί ίοηΒ ΐη Αηηεχ Α Ιο ΑϋΚ Εηά 
ιΗεΙ ϊΐ ίδ ϊηιροδβΐΒΙε Ιο πιοάΐίγ Λέπι βο 33 Ιο εοηίοπη Ιο ΐΒε 
ΙεΙΙεΓ ϊη ΐΒε ηεατ ίυΐιιτε; 

ΗΑνίΝΟ ΚΕΟΑΚϋ Ιο ιΗε ιιηάβΓ&Ιάηξ ιρνεη Βγ ΐΒε Ιίηΐΐεά 
Κΐηβάοιη Ιο βαΒηιίΐ 38 3η εοιεηΟοιεπΙ ίο ΐΒε 53Ϊά Αηηεχ Α 3 
δρεεΐβΐ ερρεηΟίχ εοηίεϊηΐηε δρεείαΐ ρΓονϊδϊοηβ Γογ τοβά-δεε 
οβΓπβκε οι (Ιεη^ΟΓουδ βοοάδ ΒεΙννεεη ιΗε ΟοηΐίηεηΙ 3ηά ΐΒε 
ΙΙηΐΐεα Κίη§άοιη; 

ΗΑνΕ ΑΟΚΕΕϋ ΐΒεΙ, ιιηΐΐΐ ιΒε εηΐτγ ϊηΐο ίοεοε οί δυεΒ δρβ- 
είβΐ Βρρεηάΐχ, άαηβεΓΟϋδ §οοάδ 03ΐτΐεά υηάεε ΑϋΚ Ιο ογ 
Γγοιπ ΐΗε ϋηίΐεά Κΐη^άοπι δΙιεΙΙ εοιηρίγ ννΐΐΒ ιΒε ρΓονϊδΐοηδ 
οί Αηηεχ Α Ιο ΑϋΚ επά είδο ννΐΐΒ ιΒε ύηΐΐεά Κΐη§άοιη εοη- 
'άΐΐΐοηδ £ογ ιΒε εβιτίβ^ε οί (Ιεη^οΓουδ §οοάδ Βγ δεε; 

2. ΤΑΚΕ ΝΟΤΕ ΟΡ α άεεΙ&ΓΒΐΐοη Βγ ιΒε ΓβρΓεδβηΙείίνβ οί 
ίΥεπεε ίο ιΒε είίεεί ΐΒα! ιΒε ΟονεπηηεηΙ οί ιΒε ΡΓεηεΒ Κε- 
ρυΒΙίε τεδεενεδ ιΒε γϊ§Βι, ηοΙ\νΐΐΒδΐ3ηάΐη§ ιΒε ρΓονϊδΐοηδ οί 
ετίίείε 4, ρεΓε^τερΗ 2, Ιο τείυδβ Ιο ε11ο>ν· νεΒϊεΙεδ ΐη δεΓνϊεε 
οη ιΒε ΙεπϊΐοΓγ οί εηοΐΚεΓ ΟοηίΓεείίη^ ΡαΛγ, λνΒεΙβνεΓ ιΒε 
ίΐείε οη \νΒΐεΗ ΐΒεγ \νβΓε ριιΐ ίηΐο δεενΐεε, Ιο Βε αδεά £ογ ιΒε 
εαιτίεβε οί <1εη§€Γ0ΐΐδ §οοάδ οη ΓτεηεΒ ΙειτίΐοΓγ ιιηίεδδ 
δηεΒ νεΒϊεΙεδ εοιηρίγ εϊΐΒθΓ \νΐΐΒ ιΒε εοηάίΐίοηδ 1&ΐά άο\νη 
Γογ δυεΒ 03ΓΠ3§ε ΐη Αηηεχ Β ογ \νΐΐΗ ιΒε εοηάΐΐΐοηδ Ιβΐα 
(Ιοννη ίοΓ Λε εβιτίερε οί ιΒε §οοάδ ΐη συεβίΐοη ΐη ιΒε ΡγοποΒ 
τε^υΐεΐΐοηδ £ονεπιίη§ ιΒε 03ΓΠ3§ε οι άηη^εΓονίδ §οοάδ Βγ 

Γ03(1; 

3. ΚΕΟΟΜΜΕΝϋ ΛβΙ, ΒείοΓε δυΒιηΐδδΐοη ΐη ηεεοπίηηοε ννΐΐΒ 
3Γΐΐε1ε 14, ρ3Γ3§τερΒ 1, ογ εεΐΐοίε 13, ρητηβτηρΒ 2, ρεο- 
ροβεά εηπεηοΐηιεηΐδ Ιο ΐΒΐβ ΑβτεεηιεηΙ ογ ίΐδ Αηηεχεδ δΒηΙΙ 
33 ί3Γ 33 ροδδΐΒΙε ήτδΐ Βε άΐβειίδδεά 31 ιηεεΒηεδ οί εχρειΐδ οί 
ιΒε 0οηΐΓ3εΙΐη§ Ρ3Γΐΐεδ 3ηά, ΐί ηεεεδδ3τγ, οί ύιε οίΒεΓ εοιιη- 
Ιτΐεβ ιηεηΐΐοηεα ΐη 3Γΐΐε1ε 6, ρ3Γ3§Γ3ρΒ 1, οί ιΒε Α^τεειηεηΙ 
3η(1 οί ιΒε ΐηΙεΓΠ3ΐΐοη3ΐ ΟΓ^εηΐζεΐΐοηδ ιηεηΐΐοηεά ΐη 3Γΐϊε1ε 
14, ρ3Γ3£Γ3ρΗ 5, οί ιΒε Α^τεειηεηΙ. 

ΕΙΙΚΟΡΕΑΝ ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ ΟΟΝΟΕΚΝΙΝΟ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΓ ϋΑΝΟΕΚΟυδ 
ΟΟΟΌδ ΒΥ ΚΟΑϋ 


ΑΝΝΕΧ Α 

ΡΚΟνίδΙΟΝδ ΟΟΝΟΕΚΝΙΝΟ ΟΑΝΟΕΚΟΙΙδ 
δϋΒδΤΑΝΟΕδ ΑΝϋ ΑΚΤΙΟΕΕδ 


ΤίίΒΙο οί ΟοηΙβηΙδ 

ΡεγΙ I - ϋΕΓΙΝΙΤΙΟΝδ ΑΝϋ ΟΕΝΕΚΑΤ ΡΚΟνίδΙΟΝδ 

ΜεΓβίη&Ιδ 

ϋββηίΐίοηδ. 2000 βηά 2001 

ΟβηβΓ&Ι ΡΓονϊδΐοηδ .. 2002 Ιο 2099 

Ρβπ II - ΕΙδΤ ΟΕ δϋΒδΤΑΝΟΕδ ΑΝϋ δΡΕΟΙΑΕ ΡΚΟνίδΙΟΝδ 
ΕΟΚ ΤΗΕ ΥΑΚΙΟυδ ΟΕΑδδΕδ 


ΟΙαδδ 1 ε Εχρίοδίνβ δυΒδίΕηεβδ Εη<1 ΕΠϊεΙβδ 2100 βΐ βες. 
ΟΒδδ 1Β Ατίϊεΐεδ Γιΐίβά νόΐΗ εχρίοδΐνβ βαΒ- 

δίΕηεβδ.2130 εΐ βες. 

ΟίΕβδ 1ε Ι^ηΐΙεΓβ, ίΪΓβχνοΓ^δ Εηά δΐηήΐΕΓ 

§οοάδ.2170 βΐ δες. 

ΟίΕδδ 2 Οε 568: εοηιρΓεδδειΙ, 1ϊςαεΓιε<1 ογ 

(Ιϊδδοίνειΐ ηηάεΓ ρΓεδδυΓε. 2200 εΐ βες. 


Οε 88 3 ΙηίΐΕΐηηίΕΒΙε Ιΐςπίάδ . .. 2300 εΐ βες. 

01ε 88 4.1 ΙηίΐΕΐηηίΕΒΙβ δοΐΐιΐδ .. 2400 βΐ βες. 

ΟίΕβδ 4.2 δυΒδΙεηεβδ ΙϊεΒΙθ Ιο δροηίΕηεοιιβ 

εοηπΒυδίΐοη. 2430 εΐ βες. 

ΟΕδδ 4.3 διιΒβίΕηεββ \νΚϊεΒ ρνε οίί ϊηίΐΕπι- 

λ, ηπεΒΙε §Ε868 οη εοηίΕεΙ ννϊΐΒ ννεΐεΓ 2470 εΐ βες. 

01ε 88 5.1 Οχϊάίζΐη^ δυΒδίΕηεεβ . 2500 εΐ βες. 

01ε88 5.2 Ογ^επϊο ρεΓοχίάεδ . 2550 εΐ βες. 

Οε88 6.1 Τοχΐε δΐιΒβίΕηεεδ. 2600 εΐ βες. 

□ε 88 6.2 ΚερυβηΕηΙ δηΒδίΕηεεβ επΟ δυΒ- 

δίΕηεεδ ΙΪΕΒΙε Ιο εΕϋβε ίηίεείϊοη . 2650 εΐ δες. 

Οε 85 7 ΚΕάίοΕεΟνε βηΒδίΕηεεδ. 2700 εΐ βες. 

0ΪΕ88 8 ΟοΓτοδϊνε δϋΒδίΕηεεδ. 2800 εΐ βες. 


Ρβπ III - ΑΡΡΕΝϋΙΟΕδ ΤΟ ΑΝΝΕΧ Α 

Αρρεηάίχ Α.1 δίΕΒϊΙϊΙγ βπ( 1 βδίεΐγ εοηΟίήοηβ τε- 
Ιαίίηβ Ιο εχρίοβίνε δϋΒδίΕηεεδ, ϊη- 
ίΐΕΓηηίΕΒΙε βοΒΟβ επι! ογ^επϊο ρβΓ- 
οχϊίΐεδ .. 3100 εΐ βες. 

ΑρρεηΟϊχ Α.2 ΡΓονϊδΐοηδ τεΐΕΐίηβ Ιο Λε ηΕΐυΓε οί 
Εΐυπιϊηϊυπι-Εΐΐογ ΓοεβρίΕεΙεβ Γογ 
εειΐΒΪη βΕδεβ οί Οε 88 2; Γεςιήτε- 
πιεηΐδ εοηεειηϊπβ ιΒε ιηΕΐεΓΪΕΐδ 
Εη3 εοηδίΓυείίοη οί τεοερίπείεβ ϊη- 
Ιεηιίεά Γογ ιΒε εΕΐτΪΕ§ε οί Οεερίγ- 
Γείπ§εΓΒΐε(1 ΙϊςιιβΓιεΟ βΕββδ οί 
□ε 88 2; ρΓονϊδΐοηδ ΓεΐΕΐϊη§ Ιο ίεβίδ 
οη ΕεΓΟδοΙ άίδρεηβεΓδ επΟ ηοη- 
ΓεβΙίΕΒΙε εοηίΕΪηεΓδ Γογ §3588 υη- 
άεΓ ρΓεββιίΓε οί Οίβδδ 2 , 10 ° Εη3 
11° . 3200 είδες. 

Αρρεηάίχ Α.3 ΤεδΙδ ΓβΐΕΐίη§ ίο ϊηίΐΕπίΓηΕΒΙε Ιϊς- 

υϊάβ οί ΟΕδδεδ 3, 6.1 Εηά 8 ..: 3300 εΐ δβς. 

Αρρεηάίχ Α.4 Κεβεινεά.. 3400 εΐ βες. 

Αρρεηάίχ Α.5 ΟεηεΓΕί ρΕε1άη§ εοηάίΐϊοηβ, Ιγρεβ 
οί ραο1άη§, ΓεςιιϊτεηιεηΙδ ΕρρΙϊεΕ- 
Βίε Ιο ρΕεΕΕβϊηβδ, Ιεβΐ Γεςυϊτε- 
ηιβηΐδ ίοΓ ρΕεΙίΕρη^δ 3500 εΐ δες. 

Αρρεηάίχ Α.6 Κε§αΐΕΐίοηδ ΓβΐΒΐίη§Ίο ΓΒάίοΕεΙίνε 

δΐιΒβίΕηεεδ οί Οδδδ 7 . 3600 εΐ δες. 

Αρρεηάίχ Α.7 ΚεβεΓνεά .. 3700 εΐ δες. 

Αρρεηάίχ Α.8 ΚεβεΓνεά. 3800 εΐ βες. 

Αρρεηάίχ Α.9 ΡΓονϊδΐοηδ τεΐΕΐίη^ Ιο άΕΐί^εΓΊΕ- 

Βείδ; εχρίΕΠΕίίοη οί βγηιΒοΙδ . .. 3900 εΐ δες. 


ΡΑΚΤ I. ϋΕΓΙΝΙΤΙΟΝδ ΑΝϋ ΟΕΝΕΚΑΕ ΡΚΟνίδΙΟΝδ 

1-1999 

ϋΕΓΙΝΙΤΙΟΝδ 

(1) Γογ ιΒε ριίΓροβεβ οί ΐΗίδ Αηηεχ: 2000 

- άχε Ιεπη “εοιηρείεηΐ ΒοΐΗοΑγ” ηιεΕηδ ϊΒε αυΐΗοπΙγ 
άεβίβΠΕίεά Εδ δηεΒ ίη εοεΗ εοηηΐτγ Εηά ίη εΕεΙι βρεείΓιε 
εΕβε Βγ ιΒε ΟονεπιιηεηΙ; 

- ιΒε Ιεπη “ίΓΒβίΙε ρΕεΙίΕ^ε” ηιεΕηδ ε ρΒεΕΕςε εοηίΕίη- 
ίη§ ε ίΓΕ^ίΙε ΓεεερίΒεΙε, ί.ε. ε τεεερίΒοΙε πίΕάε οί ξΐοδδ, ροΓ- 
εβίΕΐη, δΙοηεννΈΓε ογ βίπιϋΕΓ οιαίοπαΐδ, ννΒίεΗ ίβ ηοΐ εη- 
εΐοβεά ίη β ραεΙ< 8 βίηβ ννίΐΐι εοιηρίείε δίάεβ ρΓΟΙεείίηβ ίΐ εί- 
ίεείίνεΐγ ΕβΕίηβΙ δΒοεΕ (δεε βίβο πιβγ^πεΙ 2001 ( 7 )); 

- ιΒε Ιεπη “§3δ” ηιεΕηδ ε £85 ογ νΕροιίΓ; 

- ιΒε ΐεΓπι “άΕη^εΓΟϋβ βηΒδίΕηεεδ”, ννίιεη υβεά Εΐοηε, 

ΓηεΕΠδ Λε δϋΒδίΕηεεδ Εηά ΕΓίίεΙεδ άεβίβηΕΐεά 85 Βείη§ δΐιΒ- 
δίΕηεεβ Εηά Ετΐίεΐεβ οί ΑϋΚ: 

- ιΒε Ιεπη “οΕττίΕ^ε ίη ΒιιΠί” ηιεαηβ ιΒε εΕΓΤΪΕβε οί ε 
δοΐίά δυΒδίΕηεε ννίΐΒουΙ ρΕείίΕ^ίηβ; 

- ιΒε Ιεπη “ΚΙϋ” δίριίΤιεβ Κε^ηίΕΐίοηβ εοηεβΓηίηβ Λε 
ίηΙεΓηΕΐίοηΕΐ εΕΠΊΕ^ε οί άβη^εΓουβ ςοοάδ Βγ γεϊΙ, ννΒίεΒ Ετε 
Αηηεχ I οί ΟΟΤΙΕ — Εοηνβηΐίοη εοηεεπιίη§ ίηΙεπίΕΐίοηΕΐ 
ΟΕΓτίΕβε Βγ Γβίΐ, Αρρεηάίχ Β - ΙΙηίίοπη πιίεδ εοηεεπήηβ 
ιΒε εοηΙτΕεΙ ίοΓ ίηίεΓηΕΐίοηΕΐ ΟΕΐτίΕζε οί βοοάδ Βγ γεϊΙ 

(0ΙΜ). 
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(2ί Γογ ΐΗβ ρυιροδββ οί Λίδ Αηηβχ, ΙΒηΙίδ (βββ (ΙβΓιηίίίοηδ 
ίη Αηηβχ Β) αββ ηοί ρΐΒββά οη Λβ δΕτηβ ίοοίίη§ εδ ΓβββρίΕ- 
βίβδ, Λβ Ιβπη “ΓβββρίΕβΙβ” Ηβίη§ αββά ϊη ε Γβδίπβΐίνβ 
δβηββ. ΡΓονίδίοηδ βοηββΓηίη§ ΓββερίΒβΙεδ ΕΓβ ΕρρΙίβαΗΙβ Ιο 
βχβά (ΕηΙίδ, ΒΕίΙβπβδ οί ΓβββρίΕβΙβδ, 0βηιουη(3ί)1β ίεηΐίδ 
Εηο) ΐΕηΙί-βοηίΕΐηβΓβ οηΐγ ίί ΐΗΐδ ΐδ βχρΓβδδΙγ δΐίροΐΒίβΛ 

(3) ΤΗβ Ιβπη “ίιιΐΐ ΙοεγΓ’ ηιβΕηβ Εηγ 1οε(1 οη§ίηβίίη§ 
Βόπ) οηβ δβηίΙβΓ Γογ ννΗίβΗ ίΗβ μββ οί ε νβΗίβΙβ ογ οί ε 1εγ§6 
βοηίΕΐηβΓ ϊβ βχβΐυδίνβΐγ Γ6δβΓνβ(1 επ<1 εΙΙ ορββΒίίοηδ ίθΓ Λβ 
1θΒ<ϋη§ Εηε) υη1θΒ<ϋη§ οί χνΗίβΗ ΕΓβ οΕΓΠβίΙ οαί ίη εοηίοΓ- 
ιηίΐγ χνίΐΗ ίΗβ ίηδίηιβίίοηδ οί Λβ δβηάβΓ ογ οί Λβ εοηδί§ηβε. 


Επεγ^υ', ννοΗτ, φτΒηΐίΐγ οί ΒβΕί 

Π = 1 ν™ - 0.278. ΙΟ" 6 » = 0.102 Ι^τη = 0.239.10- 3 Μ 
1 ΙΛ% = 3.6.10*1 = 367. ΙΟ 3 ^ = 860 ΙϊοοΙ 

1 Βρη = 9.807 ) = 2.72 . ΙΟ" 6 ^ = 2.34.10' 3 Ικεΐ 

1 Ιίίϋΐ = 4.19.10 3 ; = 1.16.10 -3 ΐνΐι = 427 Βρη 


ρ ον6Γ Κίηβιηβΐίο νίδοοδίΐγ 

IV = 0.102 Ιίρη/8 = 0.86 ω/Η 1π) 2 /δ · 10·*δΐ (διοΐεβ) 

1 ίρη/β = 9.807 ¥ = 8.43 Ιαβί/Η 1 δι = 10-*π. 2 /δ 

1 ΙμΙ/Η - 1.16 V- 0.119 Βρη/δ 


Οείϊηίΐίοηδ ηηά ΟεηβΓΕί Ρβονίδίοηβ 
ϋηϊΐδ οί ιηβΕδηΓβηιεηΙ 


ϋγηβηώ: νίδεοδίΐγ 
1 Ρε . δ =1 Νδ/πι 2 
1 ρ = 0.1 Ρβ. δ 
ΙΒρ/ιπ 2 = 9.807 Ρβ . 8 


*■ 10 Ρ (ροϊβε) = 0.102 Ι^δ/πι 2 
= 0.1 Νδ/ηι 2 = 1.02. 10 _2 ΐ£68/πι 2 
= 9.807 Ν 8 /ιη 2 = 98.07 Ρ 


(1) ΤΗε ίοΙ1ο™§ ηηί(8 οί ΓπεΒδϋτεπιεηΙ 1 / βτβ ηρρΙίεΒΒΙε ίη Λϊε Αηηβχ βπ8 ίη 
Αηηβχ Β; 


Μβδδΐιτβιηβηΐ 51 ϋηίΐ 2 / 

οί 

ΑοεβρΙπΗΙε 

ΒΐίεπίΒΒνε 

πηίΐδ 

ΚεΙοΒοπίΒιρ 

ΒεΙνκββη ιιηίΐδ 

Ιβη^Λ 

Γη (ιηβίτβ) 

- 

- 

Ατβε 

ιη 2 (δφιετε πιείτε) 

- 

νοίαίηβ 

ιη 3 (επΗίβ πιείτε 

) I 3 / (Ιίΐτβ) 

11 = ιο-ν 

Τιιηβ 

8 (δεεοηά) 

πώι (πιίηαΐβ) 

1 πιίη = 60 8 



Η (Ηοπτ) 

1 Β = 3600 8 



8 (ώγ) 

18 = 86 400 8 

Μείδ 

1ί§; (1α1ο§ΓΕΓηπιβ) 

§(£Γ8ΠΜβ) 

1 § = ΙΟ- 3 ^ 


♦ 

[ (ΐοηηβ) 

11 = 10 3 !ίβ 

Μ085 8βηδίΐγ 

Ηβ/πι 3 

1(8/1 

1 νφ = ιο 3 ^/™ 3 

ΤβιηρβΓεΙυιβ 

Κ (Ιίβίνίη) 

(8ε§τεε 

0°0 = 273.15 Κ 



Οβίβίϋδ) 


ϋϋΤβΓβηοβ οί 




ΙβΓηρβΓΕίΐΙΓβ 

Κ (Ιίβίνίη) 

°0 (Οερββ 

1°€ = 1 Κ 



Οεΐδίϋδ) 


Ροκβ 

Ν (ηεγνίοη) 


1 Ν = 1 Ηβ.πι/8 2 

ΡΓβδδΙΙΓβ 

• Ρε (ρΒδεβΙ) 

Ββγ (Ββγ) 

1 Ββγ = 10 5 Ρβ 




1 Ρβ = 1 Ν/γπ 2 

δίΤβδδ 

Ν/πι 2 

Ν/πιπι 2 

1 Ν/πιηι 2 = 1 ΜΡβ 

νοΛ 

) } (ίουΐβ) * : 


υ = ι Ν.® = ι ν.β 

ΕηβΓ^γ 

) ίβοπίβ) 

Ιί^Ίι (ΙαΙοχνεΠ 

1 ΙΐνΒ = 3.6 ΜΙ 


) 

Ηουτ) 


Ρυβηϋΐγ 

) 

εν (εΙεοΟΌη- 


οί Ηεοί 

) 10'οαΐβ) 

νοίΐ) 

1 εν = 0.1602.10- 18 ! 

Ρθ>ν6Γ 

(»Η(1) 

- 

1\ν= 11/δ = ΙΝ.πι/δ 

Κίηβπιοόο 




νίδβΟδίίγ 

Π) 2 /δ 

Π1Π1 2 /δ 

1 πππ 2 /β = 10 _6 ™ 2 /6 

ϋγηεπιίβ 




νίδβοβίίγ 

Ρβ.8 

Π|Ρβ.8 

1 πιΡΒ.δ = 10- 3 Ρβ.8 

ΡοΓββ 


5(Γ688 


1 = 9.807 Ν 

1 Ιι^/ιπηι 2 = 9.807 Ν/ππη 2 

1 Ν = 0.102 Ιις 

1 Ν/πππ 2 = 0.102 Ι^/πυη 2 

Ρτβδδατβ 




1 Ρε 

1 Ν/πι 2 = 10 _5 Ηβγ= 

= 1.02.10- 5 1ί6/επι 2 - 0.75.10' 2 1οπ 

1 Ηετ = 

10 5 Ρε 

= 1.02 Ιί^/επι 2 

= 750 ΙΟΓΓ 

1 Ιί§/βΓη 2 = 

9.807.10 4 Ρε ■ 

= 0.9807 Ββγ 

= 736 Ιοιτ 

1 ίοπ 

1.33.10 2 Ρο = 

= 1.33.10 -3 Βετ 

= 1.36. ΙΟ- 3 !®/™ 2 


V ΤΗβ ίοΐίοχνίηρ; τουηΟ ΙϊςιΐΓβδ ατε ερρΙίοεΒΙβ ίθΓ Λβ εοηνβΓβίοη οί ΐΗ< 
αηίΐδ ΗίΛβιΙο υδββΐ ίηΐο δΐ ΙΜίδ. 

2/ τΗ β ΙηΙβΓηείίοηεΙ δγδίβπι οί Ιίηίΐβ (δΐ) ίδ Λβ Γβδίιΐί οί (Ιβοίδίοηδ (Ελέη εΐ 
ΙΗβ Οβηβτεί (ΙοηίβΓεηοβ οη Ψβί^Ηΐδ αηά Μβεδυτβδ (ΑΛΗβδδ: Ρενίΐΐοη 8β 
ΒΓβΙβαίΙ, Ρετο άβ 8ί-Οου<1, Ρ-92 310 δέντβδ). 

3 / ΤΗβ εΗΗΓβνίεΐίοη “Η” ίοβ Ηΐτβ πιεγ είβο Ηβ ϋββ(1 ίη ρίεββ οί Λβ εΒΗτενίε- 
Ιίοη “1” «Ήβη ε ΙγρεννΠίβΓ βεηηοΐ ΛεΐίηβΐώΗ ΗβΙχνββη δ^υτε “Γ εηά ΙεΙΙβτ 
“Γ. 


ΤΗβ (Ιβείπιεί πιυΐΐίρίβδ εηά δυΗ-πιυΙΐίρΙβδ οί ε υηίΐ ηιεγ Ηβ ίοιτηβ 
Ηγ ρΓβίΐχβδ. Ηενίη§ (Ηβ ίο11οννίη§ ιηβΒηίη§8, ρίεββίΐ ΗβίοΓβ Λβ ηΕΐηε ( 
Λβ υηίί: 


ΕεοίοΓ 

ΡγεΟχ 

δγηώοΐ 

1 000 000 000 000 000 000 = 10 18 ςιιίηίίΐΐίοη 

6X3 

Ε 

1 000 000000000000 = 10> 5 φίεΛίΙΙίοη 

ρβίε 

Ρ 

1 000000000 000 = 10 12 ίηΐΐίοη 

ΙβΓΒ 

Τ 

1 000 000 000 = 10 9 Ηίίΐίοη 


0 

1 000 000 = 10 6 τηίΐΐίοη 

ιηβββ 

Μ 

1 000 = 10 3 ΛουδβηΟ 

1 (ϋο 

Ιί 

100 = ΙΟ 2 Ηιιηώ-βΟ 

Βββίο 

Η 

10 = 10 1 ίβη 

8 βοε 

8 ε 

0.1 = 10 _1 (βηΐΗ 

8 εοί 

8 

0.01 = ΙΟ -2 (ιιιιι<1γ6<Μι 

οβηϋ 

0 

0.001 = 10 -3 ΛοιίδεηΛΗ 

πιίΐΐί 

πι 

0.000001 = 10- 6 ιηίΐΐίοηώ 

ιηίβΓο 

μ 

0.000 000 001 = 10- 9 ΗίΙΙίοηίΗ 

Π3Π0 

η 

0.000000 000001 = 10- 12 ίπ11ίοηΛ 

ρίβο 

Ρ 

0.000000 000 000 001 = 10 -15 φΐαβίπΐΐϊοηΐΐι ίβπιΐο 

ί 

0.000000 000 000000001 = 10- 18 φιίηίί11ίοηΛ είίο 

ε 


ΝΟΤΕ: 10 9 = 1 Ηίΐΐίοη ίδ ϋηϊΐββΐ Νεόοηβ υί&£6. Βγ εηε1ο§γ, $ο ίδ 10 9 = 1 
ΗίίΙίοηΐΗ. 

(2) νΗβηβνβΓ Λβ ννοπΐ “ννβίβΗΓ ΐδ υδβ<1 ίη Λίδ Αηηβχ 
Εηά ίη Αηηβχ Β, ίί ηοβεηδ “πίΒδδ”. 

(3) ΨΗβηβνβΓ Λβ ννβί§Ηί οί ε ρΕβΙίΕ^β ίδ ιηβηίίοηβ<1 ίη 
Λίβ Αηηβχ εη(1 ίη Αηηβχ Β, Λβ βτοδδ πίΒδδ ίδ ιηβεηΐ υηίβδβ 
οΛβηνίββ δίΕίβά. ΤΗβ πίΕδδ οί βοηίΒΪηβΓδ ογ Ιεηΐίδ ϋδβά ίθΓ 
Λβ βΕτπΕββ οί §οο(1δ ίδ ηοΐ ίηο] ικίβίί Λ Λβ ρΌδβ πίΕδδ. 

(4) ϋηίβδδ βχρΓβδβΙγ δίΕίβίΙ οΛβΓννίββ, Λβ δί^η ίη 
Λίδ Αηηβχ &η3 ίη Αηηβχ Β ΓβρΓβδβηίβ: 

(ε) ίη Λβ βεδβ οί πιίχΙϋΓβδ οί 8 οΙΪ(4β ογ οί Ιίμηίίΐδ, οηβΐ είβο 
ίη Λβ βεδβ οί δοΐηΐίοηδ επί] οί δοΐίίΐδ ννβΐΐβίΐ Ηγ ε ΙίςΛά: β 
ρβΓββηΐΕ§β πίΕδδ ΗΕδβεΙ οη Λβ Ιοίεΐ ηοεδδ οί Λβ πιίχΙιΐΓβ, Λβ 
δοΐϋΐίοη ογ Λβ γνβΙΙβίί βοΐίίΐ; 

(Η) ίη Λβ βεββ οί §ΕΒβου8 πήχΙιΐΓββ: ε ρβΓββηΐΒ^β Ηγ νοί- 
υπιβ ΗΕδβΒ οη Λβ ΙοιεΙ νοίυπιβ οί Λβ βΒδβοηβ ηιίχΐυτβ. 

(5) ΡΓβ880Γβ8 οί εΙΙ Ηίηιΐδ Γβίεΐίη^ Ιο ΓβοβρίΕβΙββ (δΐιβΗ 
Εδ ΙβδΙ ρΓββδϋΓβ, ίηΐβΓηεΙ ρΓβδδυΓβ, δΕίβΙγ-ναΙνβ ορβηίης 
ρΓβδδϋΓβ) ΕΓβ ΕίννΕγδ ίηάίβαΙβίΙ ίη ^ΒΠ^β ρΓβδδϋΓβ (ρΓβδδΙΙΓβ 
ίη βχββδδ οί ΕΐηιοβρΗβπο ρΓβδβυΓβ), ΗοχνβνβΓ, Λβ νΕροιίΓ 
ρΓβδδϋΓβ οί δϋΗδίΕηββδ ίδ είχνεγδ βχρΓβδδβά ίη εΗδοΙιιΙβ 
ρΓβδδϋΓβ. 

(6) νΠβΓβ Λίδ Αηηβχ ογ Αηηβχ Β δρββίίίβδ ε βίβ^τββ οί 
ίϊΐΐίηβ ίθΓ ΓβββρίΕβΙβδ ογ ΐΕηΙίδ, ΛεΙ άεβτββ οί ίϊ11ίη§ ίβ ε 1- 
\νΒγδ ΓβίβΓΓββ) ΙΟ Β ΙβΠίρβΓΕίΙΙΓβ οί Λβ δϋΗδίΕηββδ οί 15 ° Ο 
υηίβδδ δοπιβ οΛβΓ ΙεπιρβΓΕίϋΓβ ίδ ίηΛοΕίβά. 

(7) ΓΓΕ(ρ1β ΓβββρίΕβΙβδ δββϋΓβά, βίΛβΓ δίη^ΐγ ογ Λ 
£τουρδ, Ηγ βιΐδΗίοηίη§ πΐΒίβπΕίδ ίη β δίτοηβ ΓβββρίΕβΙβ ΕΓβ 
ηοί Γβ§ΕΓ(ίβ£) Εδ ίΓΕ^ίΙβ ΓβββρίΕβΙβδ ίί Λβ δίΓΟΠβ ΓβββρίΕβΙβ 
ίδ ΙβΕ^ρΓΟοί 8η<1 δο (ίβδίβηβίΐ ΛεΙ Λ Λβ βνβηί οί ΗβεΕίίΕ^β 
ογ 16βΗβ§; 6 οί Λβ ίτΒ§ί1β ΓβββρίΒβΙβδ ίΗβίτ βοηίβηίδ ΟΕηηοί 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ββεβρε ίτοιη ιΗβ 8ΐτοη§ Γββερίββίε βηά ΐΗε πιεβΗβηίεβΙ 
8ΐτβη£ΐΗ οί ιΗβ ΙβΙΙβΓ ίδ ηοΐ ίπιρ3ΪΓ6(1 Βγ βοιτοδϊοη 4υπη£ 

03ΓΠ3£6. 

(8) ΤΗβ ίο11οννϊη£ βρρΓΟχϊπιβΙβ βοηνβΓβίοη ίοηηυΐβ ίδ βυ- 
ΐΗοήζβά υηίϋ 81 αηΐΐδ Ηβνβ Βεβη ίηβοφΟΓβίβίΙ ΐΗτου£ΗουΙ 
ΐΗβ ΙβχΙδ οί ίΐιΐβ Αηηβχ αηά Αηηβχ Β. 

1 1ί§/ηιηι 2 =10. Ν/γππι 2 1 \ίξ/αη 2 = 1 Ββτ 


ΟΕΝΕΚΑΕ ΡΗΟνίδΙΟΝδ 

(1) ΤΊιίδ Αηηβχ δρββίίϊβδ ιΗβ 4βη£βΓου5 £οο4δ Ιο Ββ βχ- 
β1υ4β4 ίΐΌπι ίηΙβΓηαΐίοηβΙ 03ΐτΪ3£6 Βγ γο3(1 βη4 ιΗβ 4βη£βΓ- 
ουβ §οοά8 Ιο Ββ ββββρΙβ4 £ογ βυεΗ 03τη3£β υηάβΓ ββΓίβϊη 
οοηΩϊΐϊοηδ. Ιΐ βτοΐφδ ιΗβ 4βη£6Γουδ £οο48 ίη ΓββΙηβΙϊνβ 3ηά 
ηοη-ΓβδΙπβΙίνβ βίαβδβδ. Οί ιΗβ 43η£βΓου8 £οο4β βονβΓβίΙ Βγ 
ιΗβ Ηβ3<Βη§8 οί ιΗβ ΓβδΙπβΐϊνβ εΐαδβεβ (Οΐββββδ Ια, 1Β, 1β, 
2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 3η4 7), ΐΗοββ ννΗϊβΗ βτβ Ιϊβίβά ϊη ιΗβ 
βίβαδβδ βοηοβΓηϊη£ ΐΒβδβ βίββδββ (ηΐ3Γ£Ϊη3ΐ5 2101, 2131, 
2171, 2201, 2431, 2471, 2551, 2651 βηά 2701) 3τβ (ο 
Ββ 3βββρ1β<1 ίοΓ β3ΓΓΪ3§β οηΐγ υηάβΓ ιΗβ οοηΩϊΐΐοηδ βρββϊ- 
Γιβά ίη ΐΗβδβ βίβυδβδ, 3 γκΙ οίΗββδ 3Γβ Ιο Ββ βχβΙυΩβά ίτοπι 
03ΙΤΪ3£6. 5θΓΠ6 οί ΐΒβ 43η£€Γ0υδ £00(18 ΟΟνβΓβά Βγ (Ββ 
Ββ3άίη£8 οίΐΗβ ηοη-Γββΐπβΐίνβ βίβββββ (Οββδβδ 3,4.1,5.1, 
6.1 βηά 8) 3τβ, Βγ ηοΐββ ϊηββιΐβά ίη ιΗβ βίβυββδ βοηββπιίη§ 
ιΗβ ν3Π011δ 0138868, βχοΐυάβά ΓγΟΙΉ 0ΒΓΓΪ3£6; οί ΐΗβ ΟίΗβΓ 
£θθάβ βονβΓβοΙ Βγ ιΗβ Ββ3(ϋη§8 οί ιΗβ ηοη-Γβ5(πβΐίνε 
β138865, ΐΒοββ ννΗϊβΗ 3Γβ Γηβηΐίοηβά ίη ιΗβ βίβΐΐδβδ βοηββΓη- 
ίη§ ΐΗβδβ οίβδδβδ (πΐ3Γ£ίη3ΐδ 2301, 2401, 2501, 2601 βη4 
2801) ΕΓβ Ιο Ββ ββββρίβά Ιογ οβπ·Ϊ3£6 οηΐγ υηάβΓ ιΗβ βοηάϊ- 
Ιίοηδ δρββίίιβά ίη ΐΗβδβ βίβυδβδ; ΐΗοββ ννΗϊβΗ 3τβ ηοΐ πιβη- 
Ιίοηβά ογ βονβΓβά Βγ οηβ οί ιΗβ οοΐΐβοΐϊνβ Ηβ3άϊη£δ 3τβ ηοΐ 
άββιηβά Ιο Ββ άβη£βΓουδ §οο4δ ίοΓ ιΗβ ρυφοδββ οί ΐΗϊδ 
Α^τββπιβηΐ βηά 3Γβ Ιο Ββ ββββρίβά ίοβ β3ΐτί3£β ννϊιΗουΙ 3ηγ 
δρββίβΐ βοηάίΐίοηδ. 

(2) ΤΗβ βΐ388β5 οί ΐΗίδ Αηηβχ βτβ 38 ίοϋοννβ: 


Οβδδ 

01388 

01388 

01388 

01388 

01388 

01388 

01388 


01388 

01388 

01388 

01388 


01388 

01388 


1ε Εχρίοδϊνβ βιιΒδίΕηββδ βηά βιΐϊ- 


βίββ 

ΙΒ Ατίίβίβδ Γι11β4 ννϊιΗ βχρίοβίνβ 

ΚβδΙπείίνβ 

δυΒδΙβηββδ 

Ιβ ΐ£ηί(6Γ8, βΓβννΟΓίίδ 3Π<1 δίηΐϊΙβΓ 

ΚβδΙηβΐίνε 

£Οθ4δ 

2 Οβδββ: βοπιρΓβδδβ4, ΙϊςιιβΠβά 

Κββίτίβΐϊνβ 

ογ 4Ϊ8βο1νβ4 υη(1βΓ ρΓββδυΓβ 

Ββδίπβΐίνε 

3 ΙηΩβπιπιβΒΙε 1ϊςυί4δ 

Νοη-Γβ8ΐηοΙίνβ 

4.1 ΙηΩβηηηβΒΙε βοΐϊάδ 

Νοη-ΓβδίτϊεΙϊνβ 

4.2 δυΒβΙβηββδ ΙϊβΒΙε Ιο δροηίβηεουβ 

βοπιΒυδΙίοη 

4.3 δυΒδίβηβββ ννΗϊβΗ £Ϊνβ οίί 
ϊηίΙβηιηιβΒΙε £38β8 οη βοηΐββΐ 

ΚββΙποΙίνβ 

ννϊιΗ ννβΙβΓ 

ΚβδίΓΪβΙϊνβ 

5.1 Οχϊ4ϊζϊη£ δυΒβΙβηββδ 

Νοη-ΓβδίπβΒνε 

5.2 0Γ£βηίε ρβΓοχϊΩβδ 

ΒβδΙπβΐϊνβ 

6.1 Τοχϊβ δυΒβΙβηββδ 

6.2 Ββρυ£η3ηΐ βυΒδίβηββδ 3η4 
δυΒβΙβηββδ ΙίβΒΙβ Ιο εβυββ 

Νοη-Γβ8ΐπεΐίνβ 

ϊηίββΐϊοη 

ΚβδίΓΪβΙϊνβ 

7 ΚβΩίοββΙϊνβ δυΒβΙβηββδ 

ΚβδΙπείίνβ 

8 ΟοΓΓΟβίνβ βυΒδίβηβββ 

Νοη-ΓβδΙπείϊνε 


(3) Αηγ β3ΐτΪ3£β οί £00(18 £ονβΓηβ(1 Βγ ΐΗϊβ Αηηβχ δΗβΙΙ 
Ββ ιΗβ δυΒ)ββΙ οί 3 ΐΓβηδροΓΐ άοβυηιβηΐ. ΤΗβ ββηάβΓ 8Η3ΙΙ 
βοηιηιυηίβΕίβ ίη νντίΐίη£ Ιο ιΗβ βαιτίβΓ ιΗβ ρβτάβυΙβΓβ Ιο Ββ 
ϊηβΐυάβά ϊη ιΗβ Ιτβηβροιΐ (ΙοβυπιβηΙ 38 Ιβϊά άοννη ίοΓ εββΗ 
βΐ388 ίη ΡβΓΐ II οί ΐΗίδ Αηηβχ ίη βββΐίοηδ 2.Β. ΤΗβ άοβυιηβηΐ 
Π13γ Ββ ΐΗβΙ 3ΐτβ3(1γ ΓβφΐΪΓβά Βγ ΟίΗβΓ Γ6£υΐ3ΐίθΠ8 ίη ίοΓββ. 
Αηγ £00(18 ιΗβ 03πΪ3£β οί ννΗίοΒ ίδ 8ο £ονβΓηβ(1 δΗβΙΙ Ββ 4ε- 
δβήΒβά ίη (Ηβ ΙεβηδροιΊ άοβυηιβηΐ ίη βοηίοιτηίΐγ ννϊΐΗ ιΗβ ίη- 
άίββΐϊοηβ ίη βεείίοηδ Β οί ιΗβ δρββίβΐ ρβονίδίοηδ ίοΓ β3βΗ 
βΐ388. ΤΗβ ρβΛίουΙβτδ Ιο Ββ βηΐβββά ίη ιΗβ Ιτβηβροιΐ άοβυ- 
πιβηΐ δΗβΙΙ Ββ (ΐΓ3ίΐβ(1 ίη 3η οίίιβϊβΐ Ι3η£ΐΐ3£β οί (Ηβ ίοηνβπΐ- 
ίη£ βοιιηΐΓγ, 3η(1 αΐδο, ίί ΐΗβΙ Ι3η£ΐΐ3£β ίδ ηοΐ Εη£ϋδΗ, ογ 
ΓεβηοΗ, ογ ΟβΓηιβη, ϊη Εη£ΐϊδΗ, ΕΓβηβΗ ογ ΟβΓπιβη, υπίεβδ 


ίηΙβΓηβϋοηβΙ γο 3(1 ΐΓΕηβροΓΐ Ιβχϊίίδ, ίί 3ηγ, ογ 3£τββπιβηί8 
βοηβ1υ(1β(1 ΒβΙννββη ιΗβ βουηΐιϊεδ βοηββΓηβ(1 ϊη ιΗβ Ιτβηβ- 
ροΓΐ ορβΓ3ΐίοη, ρβονίεΐβ οίΗβηνϊδβ. ΤΗβ Ιτηηδροη Βοβηηιβηΐ 
βΗβΠ Ββ 3ββοηιρ3ηίβ(1, ίί βρρΓορΓΪβΙβ, Βγ ϊηδίηιβίίοηδ Ιο Ββ 
ίπιρίβηιβηίείΐ ίη ιΗβ βνβηΐ οί βη 3ββϊ(1βηΙ (δβε Αηηβχ Β, 
πΐ3Γ£ίη3ΐ 10385). ΤΗβ ΐΓβηδροιΙ 4οβυπιβηΙ δΗαΙΙ Εββοιη- 
ρβηγ ιΗβ (ΐ3η£εΓ0ϋ8 δΐιΒβίΕηοββ βηιτίβίΐ. 

(4) Ιί Βγ Γββδοη οί ιΗβ 8ΐζβ οί ιΗβ 1ο3(1 β βοη8Ϊ£ηπιβηΙ 
ββηηοΐ Ββ 1θ3(1β<1 ϊη ίΐδ βηΐίτεΐγ οη 3 8Ϊη£ΐβ ΙΤ3η8{)0Γΐ ηηίΐ, 31 
1β38ΐ 38 Π13ηγ 8βρ3ΓβΙβ (1θβϋΠ1βηΐ8, ΟΓ ΟΟρίβδ οί Λβ 8ΪΠ£ΐβ 

2002 ΙοβυηιβηΙ, βΗβΙΙ Ββ ηΐ3(1β ουί ββ Ιταηδροπ ηηϊΐδ Ιοεκίβεί. 

ΡϋΓΐΗβΓΠΙΟΓβ, ίη β 11 03868 8βρ3Γ3ΐβ ΙΤ3ΠδρθΓΐ (ΙοβΙΠΠβηΙδ 
δΗβΙΙ Ββ ηια(1ε ουί ίοΓ βοηδί£ηηιβηΐ8 ογ ρβτίβ οί βοηβί£η- 
Γηβηΐδ ννΗϊβΗ ηΐ3γ ηοΐ Ββ 1ο3(1β(1 ΐο£βΐΗβΓ οη ιΗβ ββπιβ νβΗί- 
οΐβ Βγ Γβ38θη οί ιΗβ ρΓοΗίΒίΐίοηδ 8βΐ ίοιίΗ ϊη Αηηβχ Β. 

(5) ΟυΙβΓ ρ3β1(3£Ϊη£8 3(1(1ίΐϊθη3ΐ Ιο ΐΗθ8β βρββϊΐϊβίΐ ϊη 
ΐΗίδ Αηηβχ πιβγ Ββ υββά ρΓονϊ(1ϊη£ (Ηαΐ ΐΗβγ (Ιο ηοΐ βοηΐτβ- 
νβηβ ιΗβ βρίτίΐ οί ιΗβ ρΓονϊβϊοηδ οί ΐΗΪ5 Αηηβχ Γβΐ3ΐϊη£ Ιο 
οηΙβΓ ρ3βΗβ£Ϊη£8. Ιί δυβΗ ;κί(1ίΐίοη3ΐ ρ3β1ΐ3£ίη£8 3τβ ιΐδβιΐ, 
ιΗβ ρΓβδβπΒβά πΐ3Γΐάη£ 3η(1 ΙδΒβΙδ δΗηΙΙ Ββ 3ρρ1ϊβ(1 Ιο ΐΗβηη. 

(6) Ιί ιΗβ Πΐίχβ(1 ρ3β1(ϊη£ οί 8βνβΓ3ΐ (ΐ3η£βΓ0118 βιιΒ- 
δίβηββδ ννϊΐΗ οηβ βηοίΗβΓ ογ ννϊΐΗ ΟίΗβΓ £θοάβ Ϊ8 οΐΐοννβιΐ Βγ 
ΙΗβ ρΓονϊδίοηβ οί δββΐϊοη Α.3 οί ιΗβ ρΓονϊδίοηβ 3ρρ1ίβ3Β1β Ιο 
ιΗβ ν3τίοιΐ8 βΐ388β8, ιΗβ ϊηηβΓ ρ3β1(3£ίη£8 βοηΐ3Ϊηϊη£ (ΙϊίίεΓ- 
βηΐ ά3η£6Γ0ΐΐ8 8ηΒδΐ3ηοβ8 βΗεΙΙ Ββ ββτβίυΐΐγ 3η(1 βίίββϋνβΐγ 
8βρ3Γ8ΐβ(1 &ΌΠ 1 οηβ βΠΟίΗβΓ ϊη ΐΗβ βοΗβοϋνβ ρ3β1(3£ίη£5 ίί 
4Εη£βΓ0ϋ5 ΓβΕεΙίοηδ, 8ΐιβΗ 38 ιΗβ ρΓθ(1υο6οη οί (ΐ3η£βΓ0η8 
ΗββΙ, βοπιΒυδΙίοη, ιΗβ ίοηηβΐίοη οί ηιίχΐιΐΓβδ δβηδίΐίνβ Ιο 
ίηβΐίοη ογ δΗοβΙί, 3ηι1 ιΗβ ΓβΙβ38β οί ίηΟβηιπιαΒΙβ ογ ΐοχϊβ 
£3868, 3Γβ ΙϊδΒΙβ 10 ΟββΙΙΓ 38 3 Γβδίΐΐΐ οί (13Π13£6 10 ΟΓ 8β- 
βΐηιβίίοη οί ΙΗβ ϊηηβΓ ρ3β1ο£Ϊη£δ. 1η ραιΐίβυΐΒΓ, ίί ίΓ3£Ϊΐβ 
Γβββρΐ3β1β8 3Γβ 1186(1, 3Π(1 βδρββίβΐΐγ ίί ΐΗβ 83Ϊ(1 Γβββρίββίβδ 
βοηΐβίη Ιϊςηίάδ, ιΗβ <ΐ3η£βΓ οί ιΗβ ίοΓπιβίίοη οί <ΐ3η£6πηΐ8 
ΓΠΪχΙΐΙΓβδ 8Η311 Ββ 3νθί(1β(1 3Π(1 10 ΐΗίδ βη(1 βϋ 3ρρΓ0ρΠ3ΐβ 
Γηβ38υΓβ8 δΗηΙΙ Ββ Ιβίίβη, βηοΗ 38 ιΗβ υδβ οί βαίΐηΒΙβ βηβΗ- 
ίοηϊη£ πΐ3ΐβπβΐ8 ίη βυίΐϊβίβηΐ ςυοηΐίΐγ, 8βοιιτϊη£ οί ιΗβ Γβ- 
βερΐ3β1β8 ίη 3 8ββοη(1, 8ΐπ>η£ ρ3β1(3£Ϊη£, 3η4 δΐιΒ4ίνϊδίοη οί 
ιΗβ βοΐΐββΐίνβ ρ3β1(3£ίη£ ϊηΐο ββνβΓβΙ βοπιρΕΓΡηβηίβ. 

(7) Ιί Πΐίχβίΐ ρ3β1(ίη£ ίδ 1186(1, Λβ ρΓΟνϊδίοηδ οί ΐΗΪ8 
Αηηβχ οοηοβΓηίη£ ΙΗβ ρ3Γΐίβυΐ3Γ8 ίη ιΗβ ΙτβηδροΓΐ 4οβυ- 
πιβηΐ δΗβΙΙ βρρίγ ίη ΓββρββΙ οί βββΗ οί ιΗβ άϊίίβΓβηΙ Ηίη4δ οί 
43η£βΓ0ΐΐ8 δυΒδΙβηββ βοηΐβίηβά ϊη ιΗβ βοΐΐεειίνβ ρ3β1(3£β, 
βη4 ιΗβ βοΐίεβίίνβ ρββ1(3£β δΗβΙΙ Βββτ βΐΐ ιΗβ ϊηδβηρΒοηβ 
βη4 3ϋ ιΗβ 4βη£βΓ ΙβΒβΙδ ρΓβ8βΓΪΒβ4 ίη ΐΗϊβ Αηηβχ ϊογ ιΗβ 
4βη£βΓ0ϋ8 βυΒδίβηββδ ιΗβ βοΐΐεείίνβ ρ3β1(3£β βοηΐβϊηβ. 

( 8 ) Ιί δοΐυΐίοηδ οί βυΒβΙβηββδ 1ίδΐβ4 ίη ΐΗίβ Αηηβχ βτβ ηοΐ 
βχρΓββδΙγ ηιβηΐϊοηβιΐ ίη ιΗβ ΙϊδΙ οί ιΗβ βίββδ Ιο ννΗϊβΗ ιΗβ (1Ϊ8- 
8θ1νε4 βηΒδΙβηββδ Ββ1οη£, (Ηβγ δΗβΙΙ ηβνββΐΗβΙβδδ Ββ βοη- 
8ΐ4βΓβ4 38 δυΒδΙβηββδ οί ΑϋΒ ίί ΐΗείτ βοηββηΐτβΐίοη ίδ βυοΗ 
ΐΗβΙ Λβγ Γβίβίη ιΗβ 4βη£βΓ ίηΗβΓβηΐ ίη ιΗβ βηΒβΙβηββδ ΐΗβηι- 
ββίνββ; ίΒβΐΓ ρββ1(3£ίη£ δΗβΙΙ ίη βαβΗ βνβηΐ βοηίοπη Ιο ιΗβ 
Γβςυίτβπιβηΐδ οί δββΐίοη Α οί ιΗβ βρεβίβΐ ρΓονϊβϊοηδ βρρίίββ- 
Βίβ Ιο ιΗβ ο1388 Ιο ννΗϊβΗ ιΗβ 83Ϊ(1 δυΒδΙβηββδ Ββ1οη£, ίί Ββϊη£ 
υη4βΓ8ΐοο4 ΐΗβΙ ρβε1(3£ίη£8 ννΗϊβΗ ννοη14 Ββ ηηβιιίΙβΒΙβ ίοΓ 
ιΗβ β3ΓΠ3£β οί Ιίςυκίδ ηιβγ ηοΐ Ββ ϋδβά. 

(9) ΜϊχΐιΐΓββ οί βυΒδίβηβββ οί ΑΙ)Β ννϊιΗ ούιβΓ βυΒ- 
βίβηββδ δΗβΙΙ Ββ οοηβίάβΓβΒ ββ δυΒδίβηβββ οί ΑϋΚ ίί ιΒβγ 
Γβίβίη ιΗβ 4βη£βΓ ίηΗβΓβηΙ ϊη ιΗβ βαΒδίβηββ ννΗϊβΗ ίδ 3 8ϋΒ- 
δίβηββ οί ΑΟΚ. 

(10) ΤΗβ δβηνΙβΓ, βίΐΗβΓ ίη ιΗβ (ΓβηδροΓΐ 4οβιιπιβηΙ ογ ίη 
. 3 δβρβΓβίβ 4βθ1βΓ3ΐίθη, δΗβΙΙ ββΓίϊίγ (Ιοί ιΗβ δϋΒδΙβηββ ρΓβ- 

8βηΙβ4 πΐ3γ Ββ β3ΓΤΪε4 Βγ Γ03(1 ϊη οοηίοΓΓηίΐγ ννϊϋι (Ηβ ρΓονί- 
δίοηβ οί ΑϋΚ, ΐΗβΙ ίΐβ βοηάΜοη, Ιτββίπιβηΐ βηά, 38 βρρΓΟ- 
ρπβΐβ ίΐδ ρββΗ3£ίη£ βη4 ΐ3Ββ11ϊη£ βοηιρίγ ννϊιΗ ΙΗβ ρΓονί- 
δίοηδ οί ΑΙ)Κ. ΕαΓίΗβΓπιοΓβ, ίί ββνβΓβΙ 4βη£βΓοιΐ5 £οο4δ βτβ 
ρββ1(β4 ΐθ£βΐΗβΓ ίη 3 βοΐΐββΐίνβ ρ3β1(3£β ογ ίη 3 8Ϊη£ΐβ βοη- 
ΐβίηβΓ, ιΗβ 8βη(1βΓ ίδ Γβςηϊτβά Ιο άββίβτβ ΐΗβΐ ΐΗϊδ πιίχβ4 
ρβε]άη£ 18 ηοΐ ρΓθΗίΒίΐβ(1. 

(11) Α δυΒδΙβηββ ννΗοδβ βρββϊίιβ Γ3(1ϊο3βίίνίΐγ 4οεβ ηοΐ 
βχβββ4 74 ΗΒς/1(£ (0.002 ηιϊοΓοοηπβ ρβΓ £Γ3πΐΓηε) βηιΐ 
ννΗϊβΗ ίδ εονβΓβά Βγ 3 βοΐΐββΐίνβ Ηβ3(1ίη£ οί βπγ βίβδβ βΗβΙΙ 
Ββ βχβ1υ(1β(1 Γγοπι 03ΓΠ3£β ίί, ίη β(14ίΐίοη, ίί ίβ βονβΓβά Βγ 
ιΗβ Ηβ34ίη£ οί 3 ΓβδΙπβίϊνβ βΐ358 ϊη ννΗϊβΗ ίί ίβ ηοΐ 1ϊδ1ε4. 
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(12) Α δοΒδίβηεβ ννΒοββ βρβοίδε Γβΰίοβεΰνίΐγ (Ιοββ ηοΐ 
βχοεβίΐ 74 1ίΒς/1({5 (0.002 πιίοΓοοαήε ρβΓ βτβιηπιβ) βηΰ 
ννΒίεΒ ϊβ ηοΐ 1ίδ(6(1 Βγ ηβτηβ ίη β οίβδβ, ΒυΙ ίβ εονβΓβΰ Βγ Ιννο 
ογ ιηοΓβ εοΐΐεεΰνβ Βββΰίη^δ οί ΰίίίβΓβηΐ οΐπβδοδ, δΒβΠ Ββ 
δΐιΒ]εεΙ Ιο ΰιβ εοηΰίΰοηδ οί εβιτίβ^ε Ιβίΰ ΰοννη: 

(β) ϊη ΐΒε ΓβδΙτίεΰνβ οίβδδ, ϊί οηβ οί ΐΗε είβδδββ εοηεβΓηεΰ 
ϊβ ο ΓβδΙτίεΰνβ είβδβ; 

(Β) ίη (Βε εΐβββ εοπ·ε8ροηΰίη§ Ιο ιΒβ ρΓβΰοπιίηβηΙ ΰβη§βΓ 
βχΒίΒίΙεΰ Βγ ιΗε βηΒδΙβηεβ ΰηηη§ εβπϊββε, ϊί ηοηε οί Λε 
είβδδβδ εοηοβΓηείΙ ΐβ 3 Γεβίτϊοΐΐνε οίβδδ. 

2003 

(1) ΤΒΐβ Αηηβχ εοηώηδ ίοΓ ββοΒ εΐββδ οΰιβΓ ΐΒαη Οίβδδ 
7: 

( 3 ) 3 ΙΐδΙ οί ιΒβ ΰβηββτοηδ δηΒδΙβηεβδ εοηδΰΙηΰη§ ΰιβ 
οίβδδ 3Π(1, ννΒβπ: ορρϋοβΒΙε, αηίΙεΓ β ιηβΓβίηβΙ βηΰίη§ ννίΰι 
ΰιε ΙβΗβτ “3”, ΐΒε βχβιηρΰοηδ βΐΐοννβΰ &οιη ΰιε ρΓονϊβίοηβ 
οί ΑϋΚ ίοΓ δοηπε οί ΰιββε 8ΐιΒδ(3ηοεδ ϊί ΐΗβγ εοιτιρίγ ννίΰι 
οβΠβίη εοηΰίΰοηδ; 

(Β) ρΓονϊδίοηδ δοΒ-ΰίνίΰβΰ ββ ίοΐΐοννβ; 

Α. Ρβθ1(8§65: 

1. Οβηβτβΐ εοηΰίΰοηδ οί ρβο1άη§; 

2. ΡβοΙάηβ οί 3 δίη§1ο δΐιΒδίβηοβ ογ οί βτΰοΐββ οί ώε 
δβιηε (<ίη(1; 

3. Μίχεΰ ρβε1αη§; 

4. Μοτίάηβ 3η(1 ΰαη§βΓ ΙβΒβΙδ οη ρβοΐίβ^βδ. 

Β. Ρβτΰουΐβτδ ίη ΰιβ ΙτβηβροΓΐ ΰοουιηβηΐ. 

0. ΕπιρΙγ ρβε1(3§ίη§δ. 

ϋ. (\νΒεΓε βρρΓορπβίε) ΟίΗεΓ ρτονίδίοηδ. 

(2) ΡΓονϊδίοηδ εοηοβπιίη§: 

— οοηβίβηιηεηΐ ίη Βιΰΐί, ίη οοηΐβίηβΓδ αηιΐ ίη Ιβηΐίβ; 

— ηββΰιοΰ οί (ΙβδρδΙοΒ βηΰ ΓβδΙτίοΰοηδ οη ίοηνβΓΰίη§; 

— ρΓοΒίΒίΐίοηδ οη πιίχβΰ 1θ3ΰίη§; βηΰ 

— ΙΤ3Πδροιΐ εςυίριτιεηΐ. 

3τε Ιο Βε ίοιιη<1 ίη Αηηεχ Β βηΰ ίΐβ βρρβηΰίοβδ, ννΒίεΒ 
βίβο οοηΐβίη αΐΐ οΰιβΓ ρετΰηεηΐ ρΓονϊδίοηδ βρρ1γίη§ δρβείίι- 
εβΗγ Ιο οβττίβ^β Βγ τοβΰ. 

(3) ΤΒε βρρεηιΐίοεδ Ιο ΰιίδ Αηηβχ οοηΐβίη: 

Αρρβηΰίχ Α.1: δίβΒίΙίΐγ βηΰ ββίβΐγ οοη(1ίΙίοηδ Γβ1αΙίη§ ίο 
εχρίοδίνβ δηΒδΙβηεβδ, ίηίΙβιηπιβΒΙβ βοΐίΰδ 3η<1 οτββηίο ρετ- 
οχίο!88, ΙοβείΒβΓ ννίΰι πιΐβδ ίοΓ ΙββΙβ; 

Αρρεηΰίχ Α.2: ΡΓονϊδίοηδ Γβ1βΰη§ Ιο ΰιε ηβίητε οί 
βΐηιηίηίηπι-βΐΐογ τεοερίβοΐβδ ίοΓ οβΓίβίη §βδβδ οί Οίβδβ 2; 
ρΓονϊδίοηδ Γβ1βΰη§ Ιο ιΗε ηιβίβιίβίδ 3η<1 οοηβΐηιοΐίοη οί Γβ- 
οβρίβείββ, ίηίεηΰβΰ ίοΓ ΰιε εβπίβββ οί ΰεβρΙγ-Γβίη^βΓβΙβΰ 
Ιίςηεϋβΰ §88βδ οί Οίβδδ 2; βηΰ ρτονίδϊοηβ τβίβΰηβ Ιο Ιββΐβ 
οη 38Γ0βο1 (ΙίδρεηδβΓδ 3η (1 ηοη-ΓβΠΙΙβΒΙε εοηΙβίηβΓδ ίοΓ 
§8888 ηη(ΐ6Γ ρΓεδδατβ οί Οίβδβ 2, 10° 3η<1 11°; 

Αρρεη<ϋχ Α.3: ΤβδΙδ Γβ1βίίη§ Ιο ίηίΙβιηιηβΒΙβ Ιίφΐίΰδ οί 
οίδδδεβ 3, 6.1 3η<1 8; 

ΑρρεηεΙίχ Α.5: ΟεηεΓβΙ ρβο1ώΐ£ εοηΰίΰοηδ, Ιγρβδ οί 
ρβοΙίβ§ίη§, ΓβςοίτβπιβηΙδ αρρϋεβΒΙε Ιο ραεΙί8§ίη£8, Ιβδί τβ- 
ςυίτεηιεηΐδ ίοΓ ρβο1ί8§ίη£8; 

Αρρεηίΐίχ Α.6: Κβ§η1βΰοη5 Γβ1βΰη§ Ιο Γβΰίοβεΰνε δβΒ- 
δίβηοεδ οί Οίβδδ 7; 

Αρρβηΰίχ Α.9: ΡΓονϊδίοηδ τβίβΰηβ Ιο ΰβηββτ ΙβΒεΙδ, 3η<1 
βχρίβηβΰοη οί ΰιβ δγπιΒοΙβ. 

Αρρεηΰίοβδ Α.4, Α.7 βηΰ Α.8 βτε ΓβδβΓνεΰ. 

(4) Γογ Οίβδβ 7, ΰιβ ΰβίβίΐδ οοηοεπύη^ εοηΰίΰοηδ οί 
ρβε1«η§, πιίχβΰ ρβοΙαη£, ΙβΒβΙΙίη^ βηΰ οιβτίαηβ οί ρβοΐς- 
βββδ 38 ννεΐΐ 38 ρΓονϊδίοηδ βονεπύη^ 8ΐ0Γ3§ε, άεβρβίοΒ 3η 4 
03ΓΠ386, ίηε1α<1ίη§ ίη Βυΐΐί, ίη εοηΐβίηεΓδ βη8 ίη Ιβηΐίβ, βτε 
βρεείΓιεΟ ίη ιΗε βεΗεάιιΙεδ οί Αηηβχ Α ΙίδΙβά ίη ηβτ^ίηβΐ 
2702. δοηιβ οί ιΒβ άείβίΙβΟ βη8 ΐβοΒηίοβΙ ρΓονϊδίοηδ βίίεεί- 
ίη{ξ ιΒίδ είβδδ βΓβ εΙβΒοΓβΙεά ίη Αρρβηάίχ Α.6 ννΒίοΒ βίβο ίη- 
οΙηΟβδ ιΒβ οοηιρίεΐβ ΐβΒΙβ οί Γβάίοηιιείίάβδ βη8 ηιβίΒοιΙδ οί 
Ιεβίίηβ ρβοΐοίξίη^β ίηίεηάεά ίοΓ βυΒδΙβηεεβ οί Οίβδδ 7. 

2004 

ΨΒβΓε ιΒβ ρΓονϊδίοηδ τείβάη^ Ιο 03τπ3§6 33 3 “ίαΐΐ 1οβ8” 2005 

βΓβ βρρΙίεΟ, ιΒβ εοηιρβίεηΐ βυΐΒοηήββ πιβγ Γβφητβ ιΗε νβ- 
Βίείε ογ Ιβτ^β οοηΙβίηεΓ ιΐδβά ίοΓ ιΒβ ΙτβηδροΓΐ ορβΓβΐίοη 
εοηοεπιβά Ιο Ββ Ιοβάβά 31 οηΐγ οηβ ροίηΐ βηά υηΐοηάβά βΐ 
οηΐγ οηβ ροίηΐ. 


(1) Ιί ιΒβ νβΒίεΙε οβττγίηβ ουί 3 ϊτβηδροΓΐ ορβΓβΒοη δϋΒ- 2006 
(βει Ιο {Ββ ρΓονϊδίοηδ οί ΑϋΚ ίβ οοηνεγβΟ ονβΓ 3 δβοιίοη οί 

ΐΒε ίουηιεγ οΐΒβπνίδβ ΐΒβη Βγ Γ03(1 Ηβιιΐβββ, Λβη βηγ ηβ- 
Βοηβΐ ογ ίηίεηιβίίοηβΐ Γβ^υΐβΐίοηβ ·ννΒίβΒ, οη (Ββ δβήΐ δβο- 
Βοη, §ονβΓη ΙΒβ εβιτίβ^β οί άβη^βΓοηβ §οο8δ Βγ ΙΒβ πιο<1β 
οί ΙτβηβροΓΐ ιΐδβά ίοΓ οοηνβγίηβ ιΒβ Γ03(1 νβΒίοΙβ δΗβΙΙ βίοηβ 
Βε βρρΙίοβΒΙβ Ιο Λε δβίά δβείίοη οί ΰιε (οιιτηεγ. 

(2) Ιη 03865 νΉεΓβ β ΙτβηβροΓΐ ορεΓβΰοη 8υΒ]ββΙ ίο ιΒβ 
ρΓονϊδίοηδ οί ΑϋΚ ίδ Ιϋοβνήδβ δϋΒ)βοΐ ονβΓ ΰιε ννΒοΙβ ογ 3 
ρβτΐ οί ίΐδ Γοβΰ ]ουπιβγ Ιο ΐΒε ρΓονϊδίοηδ οί βη ίηΙβΓηβΰοηβΙ 
εοηνεηΰοη ννΐιϊοΐι Γββηΐβίβδ ΰιε εβιτίβ^β οί ΰβηςβΓουδ 
βοοιίδ Βγ 3 ιηοάβ οί ΙταηβροΓΐ οΰιβΓ ΰιβη Γοβΰ ββιτίβββ Βγ 
νίτΐυε οί οίβιΐδεβ εχίεηΰίηβ ΰιε βρρΙίεβΒίΙίΐγ οί ΰιβ ββίΰ εοη¬ 
νεηΰοη Ιο εβπβίη πιοΐοΓ-νεΒίεΙβ βεΓνίεβδ, ΰιεη ΰιβ ρΓονί- 
δίοηβ οί ΰιβΐ ίηΐβπιβΰοηβΐ εοηνεηΰοη δΗβΙΙ βρρίγ, ονβΓ ΰιε 
3 θυι-ηβγ ίη ςηεβΰοη, εοηευιτβηΰγ ννίΰι ΰιοβε οί ΑϋΒ ννΒίεΗ 
βτε ηοΐ ίηεοπιρβΰΒΙβ ΰιβΓβινίΰι; ΰιβ οΰιβΓ είβυββδ οί ΑϋΚ 
δΒβΠ ηοΐ βρρίγ ονβΓ ΰιβ )οητηβγ ίη ηυβδΰοη. 

2007- 

2009 

Γογ ΰιβ ριιτροδβ οί εβιτγίη§ οηΐ ΰιβ Ιτίβΐβ ηβεεδδβτγ ννίΰι 2010 

β νίβνν Ιο 3Γηβη(ϋη§ ΰιβ ρΓονϊδίοηδ οί ΰιίβ Αηηβχ ίη οτάβΓ Ιο 
βάβρί ΰιβιη Ιο ΐβεΒηοΙο^ίοβΙ βηΰ ίηΰυβίπβΐ ΰενβίορηιβηΐδ, 
ιΒβ εοπιρβίβηΐ; δηΰιοπΰβδ οί ΰιε 0οη1τ3εΰη§ Ρβτΰββ πιβγ 
3§Γββ ΰίτβοΰγ βηιοη§ ΰιβπίδβίνβδ Ιο Βυΰιοπζε εβΓίβίη Ιτβηβ- 
ροη ορβΓβΰοηδ ίη ΰιβίτ ΙβιτίΙοπβδ Βγ ΙβηιροΓβτγ <1βΓθ§3ΰοη 
6-οιη ΰιε ρΓονϊδίοηδ οί ΰιίδ Αηηβχ. ΤΒε βυΰιοπίγ ννΒίεΒ Βββ 
Ιβίίβη ιΒβ ίηίΰβΰνβ ννίΰι τεβρεεί Ιο ΰιε ΙβηιροΓβτγ ΰβΓ 0 §β- 
ΰοη 80 §ΓβηΙβ(1 δΒβϋ ηοΰίγ ΰιε εοπιρβίβηΐ δβΓνίεβ οί ΰιβ 
ϋηίΐβΰ Νβΰοηδ δεεΓβΙαπβΙ οί ΰιε ΰβΓο^βΰοη, ννΒίεΒ δβΓνίεβ 
δΒβΠ Βπη§ ϊί Ιο ΰιβ βΜβηΰοη οί ΰιβ 0οηΐΓ3οΰη§ Ρβτΰβδ. 

2011- 

2099 

ΡΑΚΤ II. 

ΕΙδΤ ΟΓ δϋΒδΤΑΝΟΕδ ΑΝϋ δΡΕΟΙΑΕ 
ΡΚΟνίδΙΟΝδ ΓΟΚ ΤΗΕ νΑΚΙΟυδ ΟΕΑδδΕδ 

ΟΕΑδδ ϊβ ΕΧΡΕΟδίνΕ δυΒδΤΑΝΟΕδ 
ΑΝϋ ΑΚΤΙΟΕΕδ 

ΝΟΤΕ: δηΒδΙβηεβδ βηΰ βτΰοΐββ ννΒίεΒ εβηηοΐ βχρίοΰε 
οη εοηίβεί ννίΰι α ίίβηιε βηΰ ννΒίεΒ βτε ηοΐ πκη-β βεηδίΰνβ Ιο 
δΒοεΙί ογ ίπεΰοη ΰιβη ΰίηίΐτοΒεηζβηβ βτε ηοΐ βιιΒ)εοΙ Ιο ΰιε 
ρΓονϊδίοηδ οί Οίβδδ ϊβ. 

1. ΕίδΙ οί δυΒδΙβηεβδ βηΰ βτΰεΐεδ 

(1) Αηιοη§ ΰιβ δηΒδΙβηεβδ βηΰ βτΰείβδ εονβΓβΰ Βγ ΰιε 2100 
Βββΰίη§ οί Οίβδδ ϊβ, οηΐγ ΰιοδβ ΙίδΙεΰ ίη πιβτβίηβΐ 2101 βτε 

Ιο Ββ βεεερίεΰ ίοΓ εβιτίβ^ε, βηΰ ΰιβη οηΐγ δΐιΒ)εεΙ Ιο ΰιβ 
ρΓονϊδίοηδ οί ΰιίδ Αηηβχ βηΰ οί Αηηβχ Β. ΤΒβδβ δηΒδΙβηεβδ 
βηΰ βιΰείβδ Ιο Ββ βεεερίεΰ ίοΓ εβιτίβ^β ηηΰβΓ εβΓίβίη εοη- 
ΰίΰοηδ βΓβ Ιο Ββ εοηδίΰβΓβΰ 38 δηΒδΙβηεβδ βηΰ βΓΰεΙβδ οί 
ΑΟΚ. 

(2) Ιη ΰιε βχρίοδίνεδ ννΒίεΒ βτε Ιο Βε βεοβρίβΰ ίοΓ εβτ- 
Γΐ3§β, ηίΐΓ0§1γεβπηβ ηιβγ Ββ Γβρίβεβΰ ννΒοϋγ ογ ίη ρβη Βγ: 

(β) ηίΐΓθ§1γεο1, ογ 

(Β) ΰίηίΐΓοΰίβΰιγ1εηβ§1γεο1, ογ 

(ο) ηίΐΓ3ΐβΰ 8η§βΓ (ηίΐΓβίβΰ ββοοΒβτοδε), ογ 

(ΰ) β ηιίχΙϋΓβ οί ΰιε βΒονε δηΒδΙβηεβδ. 

1° Ηί§Β1γ ηίΐτβίβΰ ηίΐτοεβίΐηΐοδβ (δηεΒ 3δ §υηεοίΙοη), 2101 
ί.β. ννίΰι β ηίΙτο§εη εοηίβηΐ οί ηιοΓβ ΰιβη 12.6 ρβΓ εβηΐ, ννεΐΐ 
δΙβΒίΙίζβΰ βηΰ εοη1βίηίη§ ίη βΰΰίΰοη: 

ννΒβη ΰιε ηίίΓοεεΙΙηΙοδβ ίδ ηοΐ εοπιρΓβδδβΰ, ηοΐ Ιββδ ΰιβη 
25 ρβΓ εεηΐ ννβΙβΓ ογ βΙεοΒοΙ (ηιεΰιγί, βΰιγί, ηοπηβΐ ρΓοργΙ 
ογ ίδορΓοργΙ, Βηΐγΐ, ογ βηιγί βΙεοΒοΙ ογ ηιίχΙηΓβδ ΰιβΓβοί), 
ίηε1ηΰίη§ ΰβηβΙυΓβΰ βΙεοΒοΙ; ογ ηιίχΙιΐΓβδ οί ννβΙβΓ βηΰ βίεο- 
ΒοΙ; 

ννΒβη ΰιβ ηίίΓοοβΙΙηΙοδβ ίδ εοπιρΓεδδβΰ, ηοΐ Ιβδδ ΰιβη 15 
ρβΓ εβηΐ ννβΙβΓ, ογ ηοΐ Ιβδδ ΰιβη 12 ρβΓ εβηΐ ρβΓβίίϊη ννβχ ογ 
οΰιβΓ δίηιίΙβΓ δηΒδΙβηεβδ. 

δββ βίδο Αρρβηΰίχ Α.1, πιβΓ§ίηβ1 3101. 

ΝΟΤΕδ: 1. Νίΐτοββΐΐυΐοδβ ννίΰι β ηίΐτοεεη εοηίεηΐ ηοΐ 
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εχεβεάίηβ 12.6 ρβΓ εεηί ίδ 8 βυΗδΙβηοε οί Οΐββδ 4.1 ίί ίί 
εοπιρίίεβ ινίιΗ ίΗε δρβείίίεβίίοηδ δβΐ ουί ίη ηιβΓξίηβΙ 2401, 
7° (»), (Β) ογ (ο). 

2. Νίΐτοοβίΐυΐοδε ίη ίΗε ίοπη οί ηίΐτοεβΙΙιιΙοδβ-ΓιΙιη 
ινββίε, 6-εε £γοπι ^εΐβΐίηβ, ίη Γββΐβ, δΗεείδ ογ δίτίρβ, ίβ 3 βυΒ- 
βίβηεε οί Οίβδβ 4.2 (βεε ηιβτ^ίηβΐ 2431, 4°). 

2 ° ΟοΓάίΙε ρβδίε, ηοη-£β1βΐίηίζεά (“ροινάβΓ εβίςβ”), £ογ 
υβε ίη ίΗε Γηβ1άη§ οί δΐηοΠεΙεδδ ροινάβΓδ βηά οοηΙβίηίη§ ηοΐ 
ηΐ 0 Γ 8 ΐΐίδη 70 ρεΓ εεηί βηΗγάπηίδ βυΗδΙβηοε βηά ηοί Ιβδβ 
ίΗβη 30 ρεΓ εεηΐ ινβΙβΓ; ίΗε βηΗγάτουδ δυΒδΙβηεβ πιιΐδΐ ηοί 
εοηίβίη πιοΓβ ίΗ&η 50 ρεΓ εεηί ηίίΓ0{'1νεεπηε ογ 8Ϊηιίΐ3Γ Ιίς- 
υίά εχρίοδίνεδ. 

3° Οείβΐίηίζεά ηίίτοεείΐϋΐοδε ροννάεΓβ 3η<1 £β1βΐίηίζεά 
ηίίτοεβίΐυΐοδε ροινάβΓδ εοηΐβίηίη^ ηίΐτο^ίγεεπηε (ηίΗο^Ιγ- 
εεπηβ ροινάβΓδ): 

(ο) ηοη-ροΓουδ βηίΐ ηοη-άυβίγ; 

(Η) ροΓοηδ ογ άυδίγ. 

5εε βίβο Αρρεηάίχ Α.1, πιβτρηβΐ 3102. 

4° ΡΙβδΙίείζβά ηίΐτοοβίΐυΐοδε εοηΙβίηίη§ ηοί 1ε88 ίΗαη 12 
ρεΓ εεηί Ηυί 1ε88 ίΗβη 18 ρεΓ εεηί ρίβδίίείζίηβ 8ΐι1>8ΐ3ηεεδ 
(δυεΗ 38 ΒιιΙγ1 ρΗΐΗβΙβίε ογ 3 ρΙβδίίείζβΓ 3ί ΙβββΙ εςυβί ίη βί- 
ίεεί ίο ΒυΙγΙ ρΗΐΗ3ΐ3ίε), βηά ννΗοδβ ηίίτοεείΐαίοδε Ηβδ 8 ηί- 
ίτοςεη εοηίβηί ηοί βχεββάίηβ 12.6 ρεΓ εεηί, βίβο ίη ίΗε 
ίοπη οί εΗίρδ. 

ΝΟΤΕ: ΡΙβδΙίείζβά ηίίτοεείΐαίοδε εοηΐβίηίη§ ηοί Ιβδβ 
ίΗαη 18 ρεΓ εεηί 6υΙγΙ ρΗιΗ3ΐ3ίε ογ 3 ρΙβδίίείζβΓ 3ί ΙεβδΙ 
βςυβί ίη είϊεεί ίδ β βιιΒδΙβηεβ οί Οίβδδ 4.1 [βββ Ηίβηρηβΐ 
2401, 7° (Η) βηά (ο)]. 

5εε οίδο Αρρεηάίχ Α.1, ιηβτςίηβΐ 3102, 1. 

5 0 Νοη-^βίβΐίηίζβά ηίίτοεβίΐιιΐοδε ροινάβΓδ. δεβ &1δο Αρ- 
ρεηάίχ Α.1, ηΐ3Γ§ίη&1 3102. 

6° Τηηίΐτοΐοΐυβηε (Ιοίϊίε), 3 Ι 30 ινΗβη εοιηρΓβδδβά ογ 
0381, Ιηηίΐτοΐοΐυβηβ πηχβά ννίΐΗ βΐυπιίηίιπη, ιηίχΙιΐΓβδ 
Ιβπηεά Ιίφΐίά Ιηηίΐτοΐοΐυβηβ, 3η<1 ΙτίηίίΓΟβηίδοΙβ. 

δεε οίδο Αρρεηάίχ Α.1, ηιβΓβίηβΙ 3103. 

7° (β) Ηεχγ1 (Ηεχ3ηίΐτο(1ίρΗεηγΐ3ηιίηε) βηά (ρίεΓΪο 
3εί<1; 

(Η) ρεηΐοΐίΐββ (ηιίχΐιίΓεβ οί ρεπίβειγίΗπίοΙ ΙεΐΓ3ηίΐΓ8ίε 
βηά ΙηηίίΓοίοΙυβηβ) βηά Ηεχοΐίίεβ (ιηίχΙυΓβδ οί ΙπιηεΐΒγ1ε- 
ηε-ΙπηίΐΓ3ηιίηε βηά ΙτίηίίΓοΙοΙυβηβ) ίί ίΗείτ ΐΓίηίίΓοΙοΙυεηε 
εοηίεηί ίδ δυεΗ ΐΗ3ΐ ίΗείτ δβηδίΐίνβηβδδ ίο δΗοοΗ άοβδ ηοί 
εχεββά ί1ΐ3ί οί Ιε1τγ1; 

(ε) ρΠΙερηβΐίζεά ρεηίΗπίε (ρεηΐββΓγΐΗηΐο1 ΙβΙτβηίΙτβΙε) 
βηά ρΗΙε^Γηαΐίζεά Ηεχο£βη (ΐτίπιβΐΗγ1βηε-ΐΓίηίΐΓ8πιίηε), 
ΗοίΗ ρΗΙβ^πιβίίζεά6γ ϊηοοΓροΓ3ίίοη οί ινβχ, ρβτβίίίη ινβχ ογ 
οιΗογ 8ίιηίΐ3Γΐγ είίβείίνβ δΐιΗδίαηεεβ ίη βιιοΗ ςιιβηΐίΐν 1 Η 3 Ι 
ίΗε δεηδίΐίνεηεδδ οί ΐΗβδβ 8υΗδί3ηεε8 ίο δΗοεΗ <1οεδ ηοί εχ- 
εεεά ίΐι&ί οί ΙείΓγ1. 

Εογ (δ), (Η) 3η(1 (ε), βεε βίβο Αρρεηάίχ Α.1, πιβΓβίηβΙ 

3103. 

ΝΟΤΕ: δυΒδΙβηεβδ οί 7 ° (Η) βηά ρΗ1β§ιη3ΐίζβά Ηβχο§βη 
οί 7° (ο) πιβγ ■ 3 Ι 30 οοηί3ΐη βΐυπιίηίυπι. 

8° Εχρίοβίνε ΟΓββηίε ηίΐτο-οοπιρουηάδ: 

(δ) δοΙηΗΙε ίη ινβΙβΓ, β.§. ΙηηίΐτοΓεδΟΓοίηοΙ; 

(Η) ίηδοΙηΗΙε ίη ινβΙβΓ, ε.§. 1είτγ1 (ΐΓίηίΐτορΗβηγ1πιεΐΗγ1- 
ηϊΐτβπιίηβ); 

(ε) 1είτγ1 §3ίηβδ ννίίΚοιιΙ πιείαΙ οονεπη§. 

Εογ (β) βηά (Η), βεε αΙδο Αρρεηάίχ Α.1, πιβΓζίηβΙ 3103. 

ΝΟΤΕ: Εχοερί £ογ Ιίφΐίά ΙπηίίΓοΙοΙηεηε οί 6°, εχρίο- 
δίνε 0Γ§3ηίε ηίΐτο-εοπιρουηάδ ίη ίΗε Ιίψιίά βίβίε 3Γε ηοί ίο 
Ηε 3εοερΐε(1 £ογ οβτπββε. 

9° (β) Μοϊδί ρβηΐΗηΐβ (ρβηΙββΓγΐΗηΙο1 ΙεΐΓ3ηίΐΓ3ΐε) 3η(1 
ηιοίδί Ηβχο^βη (ΐππΐ6ΐΗγΐ6ηβ-Ιι·ίηίΐΓ8ηιίηε) ινβΙΙβά ΐΒτουβΗ- 
ουί ννϊίΗ ηοί Ιεδδ ίΗδη 20 ρεΓ εεηί νναίβΓ ίη ίΗε 0358 οί ίΗε 
ίοπηεΓ βηά ηοί Ιεδδ (Ηβη 15 ρεΓ εεηί ίη ίΗε 03βε οί ίΗε Ιβί- 

ΙεΓ; 

(Η) ηιοίδί ρεηίοΐϊΐεδ (πιίχΐιΐΓβδ οί ρεηίΗπίε αηά ίπηΐίΓΟ- 
Ιοίιιεηε) βηά ηιοίδί Ηεχοΐϊίεδ (ηιίχΙιίΓεδ οί Ηεχο^εη βηά ίτί- 
ηίΐτοΐοΐιιβηε) \νΗοδε δβηδίΐίνεηεδδ ίο δΗοοΗ ίη ίΗε 8εγ βίβίε 
βχεεεάβ ίΗαί οί 1είτγ1 βηά \νΗίεΗ βτε ννβΐίεά ΐΗτοιι^ΗουΙ \νϊίΗ 
ηοί Ιεδδ ίΗβη 15 ρεΓ εεηί ντβίβΓ; 

(ο) ηιοίδί ηιίχΙιίΓεδ οί ρβηίΗτίίε ογ οί Ηεχο§εη \νίίΗ ννβχ, 


ρβΓβίίιη \νβχ ογ δηΗβίβηεεδ δίπιίΙβΓ ίο \νβχ ογ ρβτβίίϊη \νβχ, 
\νΗο3ε δεηδίΐίνεηεδδ ίο δΗοεΕ ίη ίΗε άΓΥ βίβίε εχεεεάβ ΐΗβί 
οί ίείΓγ1 βηά \νΗΐεΗ βτε \νείίεά ίΗΓοη§Ηοιιΐ \νίίΗ ηοί Ιέδδ ίΗβη 
15 ρεΓ εεηί ννβΙβΓ, 

(ά) εοιηρΓεδδεά ρεηίΗπίε "βίιΐδ ηίιΙιοιιΙ ιηείβΙ εονεΓίιι,ε:. 

Γογ (β), (Η) βηά (ο), βεε βίβο Αρρεηάίχ Α.1, πιβτ^ίηβΐ 
3103. 

10° (β) Βεηζογ1 ρεΓοχίάε: 

1. ίη ίΗε 3ίγ δίβίε ογ ννίΐΗ Ιεδδ ίΗβη 10 ρβΓ εεηί \ν3ίεπ 

2. \νίίΗ Ιεδδ ίΗβη 30 ρεΓ εεηί ρΗΙερηβίίζεΓ. 

ΝΟΤΕδ: 1. Βεηζογ1 ρεΓοχίάε χνϊίΗ ηοί Ιβδβ ίΗβη 10 ρεΓ 

„, η . εεηί \νβίεΓ ογ ννίίΗ ηοί Ιβδβ ίΗβη 30 ρεΓ εεηί ρΗϊε^ιηβίίζβΓ ίδ 

β δηΒδίβηεε οί Οίβδδ 5.2 [δεε πιβτβίηβΐ 2551, 8° (β) βηά 

(Η)]· 

2. Βεηζογ1 ρεΓοχίάε \νΐίΗ ηοί Ιεδδ ίΗβη 70 ρεΓ εεηί άΓΥ 
βηά ίηεΓί δοΐίάδ ίβ ηοί 8υΗ]εε( ίο ίΗε ρΓονίδίοηδ οί ΑϋΚ. 

(Η) εγε1οΗεχ3ηοηε ρεΓοχίάεβ [1-ΗγάΓοχγ-1’-ΗγάΓορεΓο- 
χγ-άίεγο1οΗεχγ1 ρεΓοχίάε βηά Ηίδ-(Ι-ΗγάΓθχγογεΙοΗεχγΙ) 
ρεΓοχίάε βηά ηιίχΙιίΓεδ οί ίΗεδε 1\νο εοηιροιιηάδ]: 

1. ίη ίΗε άτΥ δίβίε ογ ννίίΗ 1ε88 ίΗβη 5 ρεΓ εεηί ννβίβΓ; 

2. \νίΐΗ 1εδ8 ίΗβη 30 ρεΓ εεηί ρΗΙε^πιβίίζβΓ. 

ΝΟΤΕδ: 1. 0γε1οΗεχ3ηοηε ρεΓοχίάεβ βηά ίΗείτ πιίχ- 

ίητεδ \νίΐΗ ηοί Ιεδδ ίΗβη 5 ρεΓ εεηί \νβίεΓ ογ \νίΐΗ ηοί 1β88 
ίΗβη 30 ρβΓ εεηί ρΗΙε^τηβΐίζβΓ βτε δΐιΗδίβηεβδ οί Οβββ 5.2 
[δεε πιβτβίηβΐ 2551, 9° (β) βηά (Η)]. 

2. £γε1οΗεχβηοηε ρεΓΟχίάεδ βηά ίΗείτ ηιϊχίητβδ ννίίΗ 
ηοί Ιεδδ ίΗβη 70 ρεΓ εεηί άιγ βηά ίηειί δοΐίάδ βτε ηοί δΐιΗ- 
_(εεΐ ίο ίΗε ρΓονίδίοηδ οί ΑΟΚ. 

(ο) ρβΓβοΗ1θΓθΗεηζογ1 ρετοχΐάβ: 

1. ίη ίΗε ά^ δίβίε ογ ινίΐΗ Ιεβδ ίΗβη 10 ρβΓ εεηί ινβίεΓ; 

2. \νίΐΗ Ιεδδ ίΗβη 30 ρβΓ εεηί ρΗΙεβτηβΐίζβΓ. 

ΝΟΤΕδ: 1. ΡβΓβεΗ1θΓοΗβηζογ1 ρεΓοχίάε νάιΗ ηοί Ιβδδ 

ίΗβη 10 ρβΓ εεηί ν.-βΙβΓ ογ ννίίΗ ηοί Ιβδβ ίΗβη 30 ρβΓ εεηί 
ρΗΙερηβίίζβΓ ίβ β δΐιΗδίβηεβ οί Οίβδβ 5.2. [βεε ΓηβΓβίηβΙ 
2551, 17° (β) βηά (Η)]. 

2. ΡβΓβεΗ1θΓοΗεηζογ1 ρεΓοχίάε \νίΐΗ ηοί Ιβδβ ίΗβη 70 
ρβΓ εεηί άι·γ βηά ίηβΓί δοΐίάβ ίδ ηοί δΐιΒ)βεΙ ίο ίΗε ρΓονίδίοηδ 
οί ΑϋΚ. 

11 ° (β) ΒΙβοΗ ροννάβΓ (\νίΐΗ β Ηβδίδ οί ροίβδδίηηι ηίΐτβίε) 
ίη εοΓηβά ογ ηιεβΐ £ογπι; ' 

(Η) βίονν ηιίηίη§ ροινάβΓδ δίπιίΙβΓ ίο ΗΙβεΗ ροννάβΓ (εοη- 
ροδβά οί δοάίηπι ηίΐτβίε, δΐάρΗυτ βηά ν/οοά εΗβτεοβΙ, εοβΐ 
ογ Ιίβηίΐβ, ογ εοηιροδβά οί ρόίβδδίηπι ηίΐτβίβ ινίΐΗ ογ ινίίΗουί 
δοάίυιη ηίίτβΐβ, δϋΙρΗιΐΓ, εοβΐ ογ 1ί§ηί1ε); 

(ο) εβΓΐΓίά§ε8 οί εοπιρΓβδδβά ΗΙβεΗ ροινάβΓ ογ ροινάβΓ 
δίπιίΙβΓ ίο οοπιρΓεδδβά ΗΙβεΙι ροινάβΓ. 

ΝΟΤΕ: ΤΗβ άεηδΐίγ οί ίΗε εοηιρΓβδδεά ηιβδδ ηινίδί ηοί 
Ηβ Ιβδβ ίΗβη 1.5 § ρβΓ επί 3 . 

Γογ (β) βηά (Η), βεε βίβο Αρρεηάίχ Α.1, πιβτςίηβΐ 3104. 

12° (β) Νΐίτβίε εχρίοδίνεδ, ίη ροινάβΓ ίοπη, ηοί εονβΓβά 
6γ 11 0 ογ 14° (β) ογ (ο) βηά εοηδίδΐίηβ β88βη1ίβ11γ οί βηι- 
ηιοηίυιη ηίΐτβίβ ογ οί β πηχίατε οί βπιηιοηίυπι ηίΐτβΐβ βηά 
βΐΐίβΐί ογ βΠιβΙίηβ-ββΓίΗ ηίΐτβίβδ ογ οί β πιίχίυΓβ οί βπιπιο- 
ηίυιη ηίΐτβίβ βηά δοάίηπι εΗΙοηάβ, ογ οί β πιίχΙηΓβ οί βΙΕβΙί 
ογ βΙΗβΙϊηβ-ββτίΗ ηίΐτβίβδ βηά βπηηοηίιιιη εΗΙοπάβ, ογ οί β 
τηίχΐιηβ οί βπίΓηοηίιιπι ηίΐτβίβ ινίιΗ βΙΚβΠ ογ βΙΗβΙίηβ-εβτίΗ 
ηίΐΓβίβδ βηά οί δοάίηπι .εΗΙοπάε, ογ οί β πήχΐυΓβ οί βπιπιο- 
2101 ηίηπι ηίΐτβίβ ινίιΗ βΙΗβΙί ογ βΙΕβΚηε-εβΓίΗ ηΐΐΓβίβδ βηά ατη- 
Γηοηίηπι εΗΙοΓΪάβ. ΤΗογ πιβγ εοηίβίη, ίη βάάίΐίοη, εοπιΒυδ- 
ΙίΗΙε δϋΗδίβηεββ (βηοΗ βδ ινοοά Ποιιγ, ογ οιΗογ νβββίβΗΙβ 
ΠουΓ ογ ΗγάΓθεβΓΗοηδ), δεηδίΐίζβΓδ (£ογ βχβπιρίβ, Πηβ βΐη- 
πιίηίηηι ροινάβΓ), βτοπιβίίο ηίΐτο-εοπιροηηάδ, ηίΐΓ0β1γεε- 
πηβ ογ ηίΐΓθ§1γεο1 ογ β πιίχίυΓβ οί (Ηβ Ιινο, βηά ίηβΠ δΙβΗίϋζ- 
ίη§ ογ εοίουήη^ δαΗδίβηεβδ (βεε βίβο Αρρεηάίχ Α.1, ιηβτ- 
§ίηβ1 3105). 

(Η) εχρίοδίνεδ ηοί εοηΐβίηίηβ ϊηοΓββηίε ηίΐτβίβδ, ίη ροιν- 
άβΓ ίοπη, εοηβίδΐίηβ εδδβηΙίβΠγ οί β πιίχίυΓβ οί ίηβΓί βυΗ- 
δίβηεβδ (βηοΗ βδ βΐίιβίί οΗΙοήάεδ) ινίιΗ ηίΐΓ0§1γεεπηβ ογ 
ηίΐτο§1γεο1 ογ β πιίχίυΓβ οί ίΗε Ιινο. Πιβγ πιβγ εοηίβίη, ίη 
βάάίΐίοη, βΓοηιβίίε ηίΐτο-εοπιρουηάδ βηά δυΗδΙβηεβδ ινίιΗ β 
ρΗ1β§πΐ8ΐίζίη£, δΙβΗίΙίζίη^ ογ §ε1βάηίζίη§, ογ εοίοιιηηβ βί- 
ίβεί. δεβ βίβο Αρρεηάίχ Α.1, ΓηβΓρηβΙ 3105. 
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13° ΟΒΙΟΓΕίβ Βΐίά ρβΓβΒΙΟΓΕίβ βχρίοδίνβδ, ί.β. ΙίΐϊχΙΐΙΓβδ 
οί βΒΙΟΓΕίβδ ΟΓ ρβΓβΒΙΟΓΕίβδ οί βΙΒεΜ ΟΓ ηΙΙΐΒΐίηβ-βΒΓίβ ΠΙβΙ- 
οίδ ννΊΐΗ βοπιρουηάδ ήβΒ ίη βΕτΒοη. 
δββ ηίβο Αρρβηάίχ Α.1, ηιαΓ§ίηα1 3106. 

14° (ε) ϋγηΒΐηίΐββ γνϊΐΗ επ ίηβΠ ΕΒδοτΒβηΙ, Βηά εχρίο- 
δΐνβδ δίηιϋΕΓ Ιο (ΙγιίΕΠίίΐβ -ννίΐΗ επ ίηβΠ ΕΒδοτΒβηΐ; 

(Β) Βίδδϋης ^βίαΐίηε βοηδίδβη# οί βυη-βοΙΙοη Βηά ηοΐ 
ΓΠΟΓβ ιΗεπ 93 ρβΓ ββηΐ ηίΐτο^ΙγββΓίηβ, Βηά ββίΒΐίηίζβά άγ- 
ηΕΓηίΐβδ ννίιΒ ε ηίΐτοβίγββπηβ εοηίβηΐ ηοΐ βχβββάίη§ 85 ρβΓ 
ββηΐ; 

(ο) §βΐΕΐίηουδ ηΐΐτΕΐβ βχρίοδίνβδ, οοηδίδΐΐη^ βδδβηΐίαΐΐν 
οί Εηιπιοηΐαπι ηΐΐτΕΐβ ογ οί ε ιηίχΐυΓβ οί Εΐηηιοηϊαηι ηίΐΓΒίε 
ννίιΒ ηίΙτΒίβδ οί αΙΙίΕΐΐ ογ ΕΐΙίΕΐϊηβ-βΕτίΗ ιικιΙηΙβ βοηΐηίηίηβ 
ηοΐ ιηοΓβ ιΗεπ 40 ρβΓ ββηΐ §εΙαΐίηίζεά ηίΐτοβΙγββΓίηβ ογ 
ββίβΐίηίζβά ηίίΓΟ^ΙγεοΙ ογ ε ηιίχΙυΓβ οί ιΒβ Ιννο. ΤΒβγ πίΕγ 
βοηίΕΪη, ίη Βάάίάοη, ηίΐτο-οοιηροϋηάδ ογ βοηιΒυδίίΒΙβ βυΒ- 
δίΕηββδ (δαβίι Εδ ννοοά Οοιχτ ογ οΐΒβτ νββεΙαΒΙε Πουτ ογ Ηγ- 
άΓοβΕτΒοηδ) ΕηΟ, ίη Εάάίΐίοη, οΐΙιβΓ ίηβιΊ ογ εοίουηη^ βαΒ- 
δίΕΠββδ. 

Γογ (ε), (Β) Εηά (β), δββ αΐδο Αρρβηάίχ Α.1, ιηΕΓ^ίη&Ι 
3107. 

15° ΕιτιρΙγ ρΕβΙίΕ^ίη^δ, υηεΐεαηεά, ννΒίεΒ ΒΕνβ βοη- 
Ιδίηβά άβη^ετουδ δυΒδίΕηββδ οί Οηδδ 1 ε. 

2. ΡΓονίδίοηδ 

Α. ΡοοΙίΕ^βδ 

1. ΟβηβΓΕί βοηάίάοηδ οί ρΕβΒίη§. 2102 

(1) ΡΕβΙίΕ^ϊη^ 8 βΗαΙΙ Βε δο βίοδβά Εηά ΙεαΙί-ρΓοοί Εδ Ιο 
ρΓβνβηΙ Εηγ Ιοδδ οί ιΒβ βοηίβηΐδ. ΤΒβ υββ οί πιβίβΐ Βδηάδ ογ 
ννίτβδ Ιο βηβϋτβ βίοδυτβ ίδ ίοτΒίάάβη υηίβδδ ιΒίδ ρτοββάυΓβ 
ΐδ δρββϊΠβΕίΙγ ΕυΐΒοηζβά ίη ιΒβ δρεβίδΐ ρΓονίδίοηβ γε1ε6π§ 

Ιο ιΒβ ρΕβ1ίίη§ οί ΐΒβ δυΒδίΕηββδ ογ Ετίίβίβδ ίη ςυβδίίοη. 

(2) ΤΒβ πίΕίβπΕίδ οί ννΒίβΒ ιΒβ ρΕβ1τΒ§ίη§8 Εηά ΐΒβίτ βίο- 
δΙΙΓβδ ΕΓ€ ΗΙΕάβ ΠΗΙδΙ ΠΟί Ββ ΙώΒΙβ ΙΟ ΕΐΐΕθΒ Βγ ΐΒβ ΟΟΠίβΠΐδ 
ογ ίο™ ΒΕτπιίυΙ ογ άΕη§βτου8 βοπιρουηιΐδ ΐΒβτβννίΐΒ. 

(3) ΡΕβ1ίΕ§ίη§δ, ίηβΐυάίη^ Λβίτ βίοδατβδ, πιυδί Ββ βυίίί- 
βίβηΐΐγ η§ίά Εηά 8ΐΓοη§ ίη ε! 1 ΐΒβίτ ρητίδ Ιο ρτβνβηΐ Εηγ Ιοοβ- 
βηίη§ άυήη§ οΕΠΪΕββ Εηά Ιο ιηββΐ ΐΗβ ποππεΙ Γβςιιίτβπιβηΐδ 
οί βΕΓΠΕ^β. δοΐίά δοΒβίΕηββδ δΒδΙΙ Ββ βτπύγ βββυτβίΐ ίη 
ΐΒβίτ ρΒβΙΐ8§ίη§8, Εη<1 ίηηβΓ ρΕβΙορη^β βΒεΙΙ Ββ βπηίγ δβ- 
βιΐΓβ(1 ίη ουΙβΓ ρΕβΙίΒβίη§3. Ιΐηίβδβ οΐΒβτννίββ δρβοίββά ίη 
ιΒβ ββείίοη εηΐίάεά “Ρ3βΙαη§ οί β δίη§1β δυΒδίΕηββ ογ οί εγ- 
Ιίβίβδ οί ΐΒβ δΕπιβ Ιάηά”, ίηηβΓ ρΕβ1ίΕ§ΐη§δ τημγ Ββ βηβίοββά 
ίη οηΙβΓ ρΕβ1ίΕ§ίη§8, βίΐΗβΓ δίη^ΐγ ογ ίη βτουρδ. 

(4) Βοΐύβδ Είκΐ ΟίΗβΓ §ΐΕδδ ΓβββρίΕβΙβδ ηιυδί Ββ ίτββ 
Βόπι ίΕϋΙίδ ΒεΒΙθ Ιο ίπιρΕίτ ΐΒβίτ δίτβη^ΐΒ; ίη ρΕΓΐίβμίΕΓ, ίη- 
ΙβΓηΕΐ δίΓββδβδ τηιΐδΐ ΒΕνβ Βββη δυίίΕΒΙγ Γβΐίβνβιΐ. ΤΒβ ΐΒίοΒ- 
ηβδδ οί ΐΒβ ννδίΐδ ηιυδί ηο( Ββ Ιβδβ ιΒεπ 2 πιπι. 

(5) ΓαδΒίοηίη^ πίΕίβπΕίδ δΒαΙΙ Ββ δϋίίβά Ιο ΐΒβ ηΕΐυΓβ οί 
ΐΒβ οοηίβηΐβ; ίη ρΕΓίΐβυΐΕτ, ΐΒβγ ηιυδί Ββ ΕΒδΟΓΒβηΙ ίί ΐΒβ 
βοηίβηΐδ ΕΓβ 1ίςυί8 ογ ιηί^Βΐ βχηάβ Ιίςυίό. 

2. ΡΕβΙάηβ οί β δίη^ΐβ βαΒδίαηεβ ογ οί Ετίίβίβδ οί ΐΒβ 2103 
δΕπιβ 1ίίη<1 

(1) διιΒδίΕηββδ οί 1° επ8 2° βΒεΙΙ Ββ ρΕβΒβίΙ: 

(ε) ίη ννοοάβη ΓβββρίΕβΙβδ ογ ίη (Ιπιηΐδ ηΐΕ(1ε οί ίπιρβΓ- 
ηιβαΒΙβ ΓιΒγοΒοεπΙ; ιΒβββ ΓβββρίΕβΙβδ επ< 1 (Ιηιηΐδ ηΒεΙΙ ίη 
ΗβΙβϋΐίοη Ββ ίϊΐΐββΐ νήιΒ ε Ιίηίηβ ίπιρβπηβΕΒΙβ Ιο ΐΒβ Ιίςαίιίδ 
ΐΒβγ βοπίαίη; ΐΒβίΓ βΙοδϋΓβ ηιυδί Ββ ΙβΕΒ-ρβοοί; ογ 

(Β) ίη ίηιρβπηβηΒΙε Βε^β (β.β. ηΐΕΐΙβ οί ηιΒΒβΓ ογ οί ε 
βυίίΕΒΙβ ρΐδδΐίοδ πίΕίβΓΪΕΐ ηοΐ ΓβΕβΙίΙγ ίηίΐΕσιηίΕΒΙβ) ρΐαβεεί 
ίη ε \νοο4βη βΕδβ; ογ 

(ο) ίη ίτοη (Ιηιιηδ βΟΕίεά ίηβϊβΐβ ννίΐΒ ζίηβ ογ Ιεη<1; ογ 

(8) ίη ΓβββρίΕβΙβδ ιηΕάβ οί Ιίη-ρίβίε, ζίηβ βΒββΙ ογ βΙιι- 
Γηίηίυηι δΒββΙ, ννΒίβΒ βΒεΙΙ Ββ βββυΓβά Βγ βαδΒίοηίη§ πίΕίβ- 
ΠΕίδ ίη ννοοάβη βΕδβδ. 

(2) ΜβίΕΐ ΓβββρίΕβΙβδ βΒεΙΙ Ββ Γι(ΐβ8 ννίιΒ βΙοδϋΓβδ ογ 
δΕίβΙγ άβνίββδ γίβΐάίη^ ννΒβη (Ββ ίηΙβπίΕΐ ρΓβδβιιτβ ΓβΕβΒβδ 
ε νΕίιιβ ηοΐ βτβΕίβΓ ιΒεπ 0.3 ΜΡε (3 Βεγ); ΐΒβ ρΓβββηββ οί 
(Ββδβ βΙοδϋΓβδ ογ δΕίβΙγ άβνίββδ ηΐϋδΐ ηοΐ ίπιρΕίτ ιΒβ 
δΙτεη^ΐΒ οί ΙΒβ ΓβββρίΕβΙβδ ηοβ ίπιρΕίτ ίΐδ εΐοδϋτβ. 

(3) Νίΐτοββΐΐϋΐοδβ οί 1 °, ίί ννβΙΙβά βχοΐυβίνβΐγ ννίιΒ ννβΙβΓ, 
πίΕγ Ββ ρ8θΒβ8 ίη ΠΒτβ άηιπίδ; ιΒβ ίΐΒΓβΒοΕπΙ πΐϋδΐ ΒΕνβ 


υη^βΓ^οηβ Ε δρββΪΕΐ ΙτβΕίηιβηΙ Ιο ΓβηάβΓ ίί βοηιρίβίβΐγ ίηι- 
ρεττηβΕΒΙβ; ιΒβ βΙοδϋΓβδ οί ιΒβ 8ηΐΓηδ ηιυδί Ββ ννΕίβτ- 
νΕρΟΙΙΓ ρΓΟοί. 

(4) Α ρΒοΙτΕββ οοηίΕΪηίηβ δυΒδίΕηββδ οί 1 0 πΐϋδΐ ηοΐ ννβί§Β 
ηιοτβ ιΒεπ 1201ί§ ογ, ίί ίί οεπ Ββ τοίίβά, ποτέ ιΒεπ 300 
Βοννενβτ, ννΒετβ ΠΒτβ ώ-υπίδ Ετβ υδβ8, β ρΕβ1ίΕ§β ηιυδί ηοΐ 
ννβί§Β ιηοΓβ ιΒεπ 75 Ιί£. 

Α ρΕβΙίΒββ βοηίΕΪηίη^ δϋΒδίΕηββδ οί 2° ηιυδί ηοΐ ννβί^Β 
ΐΏΟΓβ ιΒεπ 75 Ιν^· 

(1) δυΒδίΕηββδ οί 3° (ε) επ8 4° βΒεΙΙ Ββ ρΕβΒβά: 2104 

(ε) ίί (Ββγ ΕΓβ Ιο Ββ 0ΕΓτίβ8 Εδ ε ίυΐΐ 1οε8: 

1. ίη 8ηιηϋδ ηΐΕ^β οί ίπιρβπηβΕΒΙβ ΓιΒγ6Βοεγ8; ογ 

2. ίη ρΕβΙίΕβίηβδ πιβγΙο οί ννοοά ογ οί σιβίΕΐ οΐΒβτ ΙΒεπ 
ΒΙεοΙγ δΒεεΙ-ίτοη; 

(Β) ίί ΐΒβγ ΕΓβ ηοΐ Ιο Ββ βΕίτίειί Εδ ε ίυΐΐ 1οε8: 

1. ίη Βοχβδ πΊΕΐίε οί ΓιΒγοΒοεγ^, ιίη-ρίΕΐβ, ζίηβ δΒββΙ ογ 
Είππιίηίυπι δΒββΙ, ογ οί ε δηίίΕΒΙβ ρΐΗδΙίβδ ηΐΕίβπΕί ηοΐ γ6β8- 
ίΐγ ίηίΐΕΓηπίΕΒΙβ, ογ ίη Ββ£3 πιαιΐβ οί βίοββίγ-ννονβη Ιεχίίΐβ ογ 
οί δίοαΐ ρΕρβΓ οί Εΐ ΙβΕδΙ Ιννο ρΐίβδ ΟΓ οί δΙΟϋΙ ρΕρβΓ Ιίηβά 
ννίιΒ δΙυπιίηίϋΓη ίοίΐ ογ ννίιΒ ε δϋίΙοΒΙβ ρίβδίίβδ ηΐΕίβπΕί. 

ΤΒβδβ ρΕβ1ί8§ίη§8 8Βε11 Ββ ρίΕββι! ίη ννοοάβη βΕδβ; ογ 

2. ννίΐΒοαΙ ρΓβϋπιίηΒΓγ ρΕβ1ίίη§ ίη Βοχβδ ογ Βδβδ: 

ε. ίη άηΐΓΠδ ηΐΕ^β οί ίπιρβΓηιβΕΒΙβ ΠΒΓβΒοΕτά ογ ίη 
ννοοάβη βΕδΙίδ; ογ 

Β. ίη ννοοάβη ρΕβ!ί3§ίη§δ Ιίηβά ννίιΒ ζίηβ δΒββΙ ογ εΙπ- 
πιίηίϋΓη δΒββΙ; ογ 

β. ίη ΓβββρίΕβΙβδ ηιηάβ οί πιβίΒΐ οΐΒβτ ΙΒεπ ΒΙεοΒ δΒββΙ- 
ίτοη. 

(2) Ιί ιΒβ ροννάβτ ίδ ίη ΙαΒβδ, δάβΒδ, ΐΗτεδάδ, Βδηάβ ογ 
δΒββΙδ ίί πίΕγ βΙβο Ββ βηβίοββά, ννίΐΒοαΙ ρτβΙίπιίηΕΓγ ρΕβΙάπ^ 
ίη Βοχβδ ογ Βε§8, ίη ννοοάβη βΕββδ. 

(3) Μεΐ&1 ΓβββρίΕβΙβδ 8 ΒεΙ 1 Ββ ΓιΙΙβά ννίιΒ βΙοδϋΓβδ ογ 
δΕίβΙγ άενίββδ γίβ1άίη§ ννΒβη ιΒβ ίηΙβπίΕΐ ρτβδδϋΓβ ΓβΕβΒβδ 
& νδΐυβ ηοΐ §τβΕΐβΓ ιΒεπ 0.3 ΜΡε (3 Βεγ); ιΒβ ρΓβδβηββ οί 
ΐΒβδβ βΙοδϋΓβδ ογ δδίβΐγ άβνίββδ ηΐϋδΐ ηοΐ ίπιρΕίτ ιΒβ 
δΙτβη@ΐΒ οί ιΒβ ΓβββρίΕβΙβ ηοτ ίπιρΕίτ ίΐδ βΙοδϋΓβ. 

(4) ΤΒβ βίοδυτβ οί ννοοάβη βΕδβδ πίΕγ Ββ βηβϋΓβά Βγ 
ηιβΕηβ οί Βοηάδ 7 οί ννίτββ πιοάβ οί ε δϋίίΕΒΙβ πιβίΕΐ ίΕδΙβηβά 
ΐί§Βϋγ τουηά ΐΒβηι. Ιί ιΒβ Βηηάδ ογ ννίτβδ Ετβ πιοάβ οί ίτοη, 
ΐΒβγ 8 Βε 11 Ββ βονβτβά ννίιΒ ε πΐΒίβηΕΐ ηοΐ ΠεΒΙθ Ιο ρτοάυεβ 
δρΕτΙΐδ ννΒβη δϋΒ)ββΙβά Ιο ίπιρΕβΙ ογ ίπβΐίοη. 

(5) Α ρΕβΙίΕββ ηνϋδΐ ηοΐ ννβίβΗ ιηοΓβ ιΒεπ 120 Βονν- 
ενβτ, ννΒβτβ ΓιΒτβΒοΕΓά άτυπιβ ΕΓβ υββά, β ρΕοΙίΕ^εΛιοδΙ ηοΐ 
ννεί§Β ιηοΓβ ιΒεπ 75 1?§. 

(1) δυΒδίΕηββδ οί 3° (Β) Βηά 5° ηΒεΙΙ Ββ ρΕβΒβά: 2105 

(ε) ίί ΐΒβγ Ετβ Ιο Ββ ΟΒίτίβά Εδ ε ίυΐΐ ΙοΕά: 

1. ίη άπιπίδ ηΐΕάβ οί ίπιρβΓηιβΕΒΙβ βΒτβΒοητά; ογ 

2. ίη ρββΙίΕρη^δ ηΐΕάβ .οί ννοοά ογ οί ηιβίΕΐ οΐΒβτ ιΒεπ 
ΒΙεοΙγ δΒβεΙ-ίτοη; 

(Β) ίί Λβγ ΕΓβ ηοΐ Ιο Ββ οοπϊβά Εδ ε ίϋΠ 1οε8: 

1. ίη Βοχβδ ητίΕάβ οί βΒτβΒοΕτά, ΐίη-ρίΒΐβ ογ Βΐυπΰηίϋπι 
δΒββΙ. Α Βοχ ΜϋδΙ ηοΐ βοηίΕΪη πιοΓβ ιΒεπ 1 1ς§ οί ροννάβτ 
Εηά ηΐϋδΐ Ββ νντΕρρβά ίη ρΕρβτ. ΤΒβδβ.ρηοΙίΕίμηβδ 8 Βε 11 Ββ 
ρίΕββά ίη ννοοάβη ρΕθ1τΒ£πΐ£δ; ογ 

2. ίη Ββ§ 8 ηΐΕάβ οί βίοββίγ-ννονβη Ιβχΐίΐβ ογ οί βίουί 
ρΕρβΓ οί ΕΙ ΙβΒβΙ Ιννο ρΐίβδ ογ οί δίουί ρΕρβΓ Ιίηβά ννίιΒ Βΐυ- 
ηιίηίϋΓη ίοίΐ ογ ννίιΒ ε δϋίίΕΒΙβ ρίΕδϋβδ πίΕίβπΕί. ΤΒβδβ Βθ§8 
εΒεΙΙ Ββ ρίΕββά ίη βΒτε άπιπίδ ογ ίη ννοοάβη βηδίίβ ογ ίη 
οΐΒβτ ννοοάβη ρΕβΙίΕβίη^δ Ιίηβά ννίιΒ ζίηβ δΒββΙ ογ Εΐυηιίη- 
ίυηι δΒββΙ, ογ ίη ΓβββρίΕβΙβδ πίΕάβ οί ζίηβ δΒββΙ ογ Εΐυηιίη- 
ίυηι δΒββΙ. ΗβββρίΕβΙβδ πίΕάβ οί ζίηβ δΒββΙ ογ Εΐυπύηίυιη 
βΒββΙ 8 Βε 11 Ββ βοτηρίβίβΐγ Ιίηβά ννίιΒ ννοοά ογ βΒτβΒοΕΓά. 

(2) ΜθΙεΙ ΓβββρίΕβΙβδ δΒαΙΙ Ββ βΐίβά ννίιΒ βΙοδϋΓβδ ογ 
δδίβΐγ άενίββδ γίβ1άίη§ ννΒβη ιΒβ ίηΐβτηβΐ ρτβδδϋΓβ ΓβΕβΒβδ 
ε νΕίυβ ηοΐ §τβΕΐβΓ ιΒεπ 0.3 ΜρΒ (3 Βεγ); ιΒβ ρτβδβηββ οί 
ΐΒβδβ βΙοδϋΓβδ ΟΓ δΕίβΙγ άβνίββδ ΠΙϋδΙ ΠΟί ΙΠίρΕΙΓ ΐΒβ 
δΙτβηβΐΒ οί ιΒβ ΓβββρίΕβΙβ ηοτ ίτηρΕίΓ ίΐβ βίοβυτε. 

(3) ΤΒβ βΙοδϋΓβ οί ννοοάβη βΕδβδ ΠίΕγ Ββ βηδϋΓβά Βγ 
ΓηβΕΠδ οί Βδηάδ ΟΓ ννίτβδ ΠίΕάβ οί Β δϋίίΕΒΙβ ΠΙβίΕΐ ίΕδΙβηβά 
Ιί§Βΐ1γ τουηά ΐΒβηι. Ιί ιΒβ ΒΕηάδ ογ ννίτβδ ΕΓβ τηδάε οί ίτοη, 
ΐΒβγ δΒδΙΙ Ββ βονβτβά ννίιΒ ε πίΕίβηΕΐ ηοΐ ΙίοΒΙβ Ιο ρτοάυοβ 
δρΕτΙίδ ννΒβη δϋΒ)εβΙβά Ιο ίτηρββΐ ογ ίπβΐίοη. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


907 


(4) Α ρεοΙίΕβε ηηάεΓ (1) (ε) ηιηδΐ ηοΐ ννεί§Η πιοΓβ ΐΗεη 
100 ΗοννενεΓ, ννΗεεε ίΐ 1 )Γβ άηιηΐδ βτε ηβεά, ε ρεεΗεββ 
ιηυδί ηοί ννεί§Η πιογο ιΗεπ 75 Α ρΒεΗβ§ε ηηάεΓ (1) (0) 
πιυδί ηοΐ ννβί§Η πιογο ιΗβη 75 Η|». Ιΐ πιυδί ηοί εοηΐβίη ιηοΓβ 
ΐΗεη 30 οί ηίίΓοοεϋαΙοδβ ροννάεΓ. 

(1) δαΗδΙεηοεβ οί 6° βΗβΙΙ 6β ρβοίίβά ίη ννοοάεη Γεεερ- 2106 
ΐΕοΙεβ. ϋηπηβ πίΕάε οί ΗηρεππεβΗΙε ΠΗΓεΗοβτά εγο Ιϋςε- 
ννίβε Ιο 6ε Βεεερίεά ίοΓ βοΐίά Ιπηίΐτοΐοΐαεηε Εηά ίοΓ 
ΙηηίΐτοΕηίδοΙε, Βηά ίτοη Γεεβρίβείββ ίοΓ πιίχΙιίΓεδ Ιεπηεά 
Ιίςηίά ΙτίηίΐτοΙοΠιεηε. . 

(2) Μεΐαΐ Γεοερίβοΐεβ 8 Ηβ 11 6ε ΒΐΙεά ννΐιίι εΙοδϋΓββ ογ 
ββίεΐγ άενΐεεδ γίε1άίη§ ννΗβη ιΗε ίηίεπιαΐ ρΓεδβυεε τεβεΗεδ 
β νβΐυβ ηοΐ §τεβΙεΓ ιΗβη 0.3 ΜΡε (3 6εγ); ιΗε ρΓεβεηεε οί 
ΐΗεβε εΙοδυΓΟδ ογ βΒίεΙγ άενίεεβ ιηηβί ηοί ίιηραίτ ιΗε 
δΙτεη^ΐΗ οί ιΗε ΓεεερίΒοΙεβ πογ ίιηραΐΓ ίΐ εΐοβατε. 

(3) Α ρβοΙνΕββ ιηιΐδΐ ηοί ννεί^Η ιηοΓε ιΗβη 120 Ιί§ ογ, ΐί ϊΐ 
εαη 6ε ΓοΙΙεά, τηοιε ΙΙι.ιιι 301) Ιιοννενεΐ'. ννΐιειν Ι16π· 
άτηπίδ ετε ιιβεά, β ρΕοΗββε ππκΐ ηοΐ ννείβΗ γπογ 0 ιΗβη 75 
^ 8 · 

(1) 5ιι6δΐ3ηεε8 οί 7° βΗεΙΙ 6ε ρβοΗεά: 

(ε) 8ΐι68ΐαηεεδ οί 7° (ε): ίη ννοοάεη Γεεερίβοΐεδ ογ ίη 

Οηιπίδ ηΐ8(ίβ οί ίσιρεΓηΐ8Ε61ε ίίΗΓεΗοβτά. Πεβά αη(1 ηΐΕίβπ- 
ε 1& εοηίΕίηίηβ Ιεβά (εϋογβ ογ εοπιροηηάδ) πιηδΐ ηοί 6ε ιιβεά 
ίη ΙΚε ρβοίςββίηβ οί Ηεχγΐ (ΗεχΕηίΙτοάίρΗεηγΙβπιίηε) Εηά 
ρίειτίε βείά. 

Ρίοήο βείά πίΕγ εΙβο 6ε ρβεΗεά, ηοΐ γοογο ιΗεπ 500 § ρεΓ 
τεεερίΕεΙε, ίη ιεοβρίαείβδ πΐΕ(1ε οί §1βδδ, ροΓεεΙαίη, δίοηε- 
\νΕΓβ ΟΓ δίπΐίΐΕΓ ΙΤΙΕίβΠαΙδ ΟΓ οί 8 8ϋίΐΕ61ε ρίβδίίεβ ΠΙΕΙΟΓΪεΙ, 

8εευΓ8(1 ίη ε ννοοάεη εββε 6γ ευεΗίοηίη§ Γηβίεηβΐ (ε.§. οογ- 
ηΐββίεά ίΐ6Γε6θΕΓ(1). ΤΚε Γεοερίβοΐεβ βΗεΙΙ 6ε οΐοβεά 6γ 
πιεβηδ οί ε βΙορρεΓ,πιβάε οί οογΗ ογ ηι66εΓ ογ ε δυίΙβΗΙε 
ρίΕδίίεβ πεΙογιεΙ, ννΗίεΗ βΗεΙΙ 6ε Ηείά ίη ροβίΐίοη 6γ επ βάάί- 
ΙϊοπεΙ άενίοε (δΐιείι 38 ε εΕρ, οεοννη, 86 ε1 ογ Ηίηάίηβ) οβρβ- 
61β οί ρΓενεηΙίη§ βηγ 1οο8εηίη§ οί ΐ6ε εΙοδίίΓε δγδίεηι άιΐΓ- 
ίη§ οεγπε§8; 

(6) 8ΐι6δΐΕηεε8 οί 7 0 (6) Εηά (ε): ηοί πιοΓε Λεπ 30 
ρεΓ 6 ε§, ίη εΙοΐΗ 6 ε§ 8 ννΗίεΗ άο ηοί Εΐΐονν 16ε εοηίεηΐβ Ιο 61- 
ΙεΓ ι6γοιι§6, ογ ίη 6 ε§ 8 πιβάε οί βίοαΐ ρΕρεΓ ογ ε δώΐβΟΙε 
ρίΕδίίεβ πΐΒίεπεΙ, ννΗίεΗ 86 ε 11 6ε ρΐηοεά ίη 1εΕΐ<-ρΓοοί 
Λνοοάεη ΓβεβρίΕεΙεβ ογ ίη (Ιηιηΐδ ηιβίΐε οί ΗΕτάεηεά £6 γ8- 
6οεγ« 1 εΕρΕ61ε οί 6είη§ 8ο εΐοβείΐ 38 Ιο 6ε ΙεΕίί-ρΓοοί Εηά 
ννΗοβε 6οΙΐοπΐ8 Εηά 6άδ 86 ε 11 6ε ηιηάε οί ρίγννοοά. ΤΗέ Ιίάδ 
οί 08888 8 Ηε 11 6ε βεουΓεά 6γ ηιεηηδ οί δΟΓεννδ Εηά Οιοβε οί 
άηιηΐδ 6γ πιοεπ® οί ε οοΙΙεγ. 

( 2 ) Α ρΕοίίΕ^β οοηΐΕΪηίη§ 8υ6δΐΕηοε8 οί 7 ° (ε) πηιβΐ ηοΐ 
\νεί§6 ηιοΓε ιΗεπ 120 ίί ίΐ ίδ ε ν»Όθάεη τεεερίΕοΙε; νν6εΓε 
66 γο άΓυηΐδ Ετε ηβεά, ε ρΕοΙίΕ^ε ιηυδί ηοί ννεί§6 ηιοΓε Οιεπ 
7 5 Κ§. ΡΐίοΙίΕ^οδ οοηΐΕΪηίη£ ρίοπε Εείά ρΕοΙ^εά ίη ίΓΕβϋε τε- 
εερίΕεΙεδ ογ ίη ΓεεερίΕεΙεβ πίΕάε οί ε ρίΕβήοβ ηΐΕίεπΕί πιυβί 
ηοί νεί§6 ηιοΓε ιΗεπ 15 Ιίβ. Α ραείίΕ^ε εοηΐΕΐηίη§ 8υ6- 
βίΕηεεβ οί 7 ° (6) ογ (ο) ηιυβί ηοί \νεί§6 πιογο Οιεπ 751 ς§; 

ΟΒ888 ννΗίεΗ, ννίΐΗ ΐΗείτ οοηίεηΐδ, \νεί§Η πιοεε ιΗεπ 30 Ηβ 
8 Ηε 11 6ε ΠΐΙεά ννίΐΗ ηιεΕηδ οί ΗΕηά1ίη§. 

(1) 3ϋ6δΐΕηοε8 Εηά ΕΓίίεΙεβ οί 8° βΗηϋ 6ε ρΕοίνεά: 

(ε) 8ΐι6δΐΕηοε3 οί 8° (ε): ίη ΓεεερίΕεΙεβ πίΕάε οί δίεεί 
ηοί 1ΪΕ61ε Ιο ΓϋδΙ, ογ οί Εηγ οάιβΓ 8ϋίΐΕ61ε ηΐΕΐεπΕί (ννΗίεΗ ίη 
ρΕτίίουΐΕΓ εχείυάεκ ΙεΕά Εηά ίΐβ Εΐΐογβ). ΝίΙτο-οοηιροιιηάδ 
8 Ηε 11 6ε υηίίοΓΓηΙγ ννεΙΙεά ννίΐΗ βηίΠοίεηΙ ννβΙεΓ Ιο επβαΓε 
ιΗεΙ ΐΗεγ εοηίΕΐη ηοί Ιεβδ ιΗεπ 25 ρεΓ οεηΐ ννΕΐεε ΐΙίΓοα^ΗουΙ 
ΙΗε ϊοιίΓηεγ, εΙ ενεΓγ ροίηΐ ίη ιΗε 8η6δΐΕηοε. ΜοΙεΙ τεοερίΕ- 
εΐεβ 8 Ηε 11 6ε Πκεά ννίΐΗ εΙοβιίΓεδ ογ βαίεΐγ άενίεεβ γίείάίηβ 
ννΗεη ιΗε ίηΙεπίΕΐ ρΓεββατε τεΕοΗεβ ε νΕίαε ηοί §τεΕΐεΓ Λεπ 
0.3 ΜΡε (3 6εγ); ιΗε ρΓεβεηεε οί ΐΗεβε εΐοβατεβ ογ βΕίεΐγ 
άενΐεεδ ηναδί ηοί ίπιρΕίΓ ιΗε βίΓεη^ΐΗ οί ιΗε ΓεοερίΕοΙε πογ 
ΪΓ ηρΕίτ ίΐδ εΙοδίίΓε. ΚεεερίΕοΙεδ, εχεερί ΐΗοβε ηΐΕάε.οί βίεεί 
ηοί 1ΪΕ61ε Ιο ηιβΐ, βΗεΙΙ 6ε βεειίΓεά 6γ εαδΗίοηίη§ πίΕΐεπΕίδ 
ίη ννοοάεη ρΕοΗίη^β; 

(6) βυΟδίΕπεε® οί 8° (6): ηοί ιηοιε Ιΐκιη Ιό ίιμ; |μ τ Ικιμ;. .2 108 
ίη 6 ε§ 8 πίΕάε οί οΙοΐΗ ογ οί ε 8ΐιίΐΕ61ε ρίΕδϋεβ ητίΕΐεΓίΕΐ, 
ρΐΕοεά ίη ννοοάεη ρΕθΙ<Ε§ίη§5; 

(ο) δηΟδίΕηεβδ οί 8° (ε) Εηά (6) πίΕγ εΙβο 6ε ρηεΗεά, ηοί 
ηιοΓε (Ηεπ 500 § ρεΓ ΓεεερίΕοίε, ίη ΓεεερίΕεΙεβ ηΐΕάε οί 
§1 ε 88, ροΓοείΕΪη, δίοηεννΕΓε ογ δίηιίΐΕΓ πίΕΐεηΕΐδ, ογ οί ε 


8ΐήΐΕ61ε ρίΕδίίεβ πεΙεπεΙ, βεειιτεά 6γ ευδΗίοηίη^ ηιαΙεπΕίβ 
(ε.β. εοιτιι§Εΐεά Γι6Γε6θΕτά) ίη ε ννοοάεη ΟΕβε. Α ρΕοΗΕβε 
πιαδί ηοί εοηίΕΐη γηογο ιΗεπ 5 οί ηίίτο-εοπιρουηάδ. ΤΗε 
ΓεεερίΕεΙεβ βΗεΙΙ 6ε εΐοβεά 6γ ηνεβηδ οί ε δίορρετ, πίΕάε οί 
οογΗ ογ Γυ66εΓ ογ ε 8ΐιίΐΕ61ε ρίΕδίίεβ πίΕΐεπΕί, ννΗίεΗ βΗαΙΙ 
6ε Ηείά ίη ροβίϋοη 6γ επ αάάίΐίοηαΐ άενίεε (βυεΗ Εβ ε εΕρ, 
οΓοννη, 56 ε1 ογ 6ίηάίη2) 03ρΕ61ε οί ρΓβνεηΐίηβ Εηγ Ιοοββη- 
ίηβ οί ιΗε εΐοδυτε βγβίεπι άιιηη£ οεγπε§8; 

(ά) ΕΓίίεΙεβ οί 8° (ο): βερΕΓΕίεΙγ ίη βίοηΐ ρΕρεΓ Εηά 
ρίβεεά, ηοί πιογο ΙΗεπ 100 ρεΓ 6οχ, ίη βΗεεί-ιηεΐΕΐ 6οχεβ. 
ΝοΙ πιογο ιΗβη 100 οί ΐΗεβε (^ρχεβ 8 Ηε 11 6ε ρΕοίςεά ίη ε 
ννοοάεη ρΕοΗίη^ εββε. 

(2) Α ρΕοΙνΕ^ε ηηάοΓ ρΕΓ3§τ3ρΗ (1) (ε) ογ (6) ηηιιβΐ ηοί 
ννείβΗ πιογο ΙΗεπ 75 Ηβ; ίί ηνπβΐ ηοί εοηίΕΐη πιογο ιΗεπ 25 
Ιί§ οί δπΗδίΕηεεβ οί 8 ° (ε) ογ πιογο ιΗεπ 50 Ηβ οί 8υ68ΐΕηεε8 
οί 8° (6). Α ρΕοΙίΕβε ηηάεΓ ρΕΓΕβπιρΗ (1) (ε) ιηπδΐ ηοί 
ννεί§Η πιογο (Ηεπ 15 Ηβ, ογ ε ραεΙνΕ^ε ηηάεΓ ρΕΤΕ^ΓΕρΗ (1) 
(ά) πιογο ιΗεπ 40 Ης. 

(1) 5η6δΐ3ηεο8 Εηά Εΐΐίεΐεβ οί 9° βΗαΙΙ 6ε ρΕοΗεά: 

2107 (ε) δυΗδίΕηεεβ οί 9 ° (ε) Ιο (ε): 

1. ηοί πιοΓβ ιΗεπ 10 ρεΓ 6 ε§, ίη 6 ε§ 8 πιοάε οί είοΐΗ ογ 
οί ε 8ηίΐΕ61ε ρίβδίίεδ πίΕΐεπΕί, ρΐΕοεά ίη επ πηρειτηεΕΟΙε 6- 
6Γε6θΕΓά 6οχ ογ ίη ε 6οχ ηιβάε οί Ιίη-ρίΕίε ογ Εΐηπιίηίηπι 
δΗεεί ογ ζίηε βΗββΙ; ογ 

2. ηοί πιογο ιΗεπ 10 ρεΓ ΓεεερίΕοίε, ίη τεεερίΕοΙεδ 
πίΕάε οί Π6Γε6ο3Γά οί αάεςηΕίε βίτεη^ΐΗ, ίπιρΓεβηΕΐεά ννίιΗ 
ρβΓΕίΟη ννΕχ ογ ΓβηάοΓβά ίπιρεπηεΕΟΙε 6γ βοπιε οΙΗογ 
Γ ηεΕηβ. 

Βοχεδ πίΕάε οί Ιίη-ρίΕίε ογ Εΐυιηίηίιιιη βΗεεί ογ ζίηε βΗεεΙ 
Εηά 6οχεβ ογ τεοερίΕοΙεδ οί οιΗογ Ηίηάδ 8 Ηε 11 6ε ρΐΕοεά ίη ε 
ννοοάεη ΟΕβε Ιίηεά ννίιΗ εοιτηβΕίεά Π6Γε6θΕΓά; πιθΙε! 6οχεβ 
8ο ρΐηεεά βΗοΙΙ 6ε βερΕΓΕίεά ίππη οηε ΕηοίΗεΓ 6γ πιεβηδ οί 
ε εοΓΓυ§Εΐεά-Γι6ι ε6οΕΓά νντΕρρίη§. Α ΟΕβε πίΕγ ηοί εοηίΕΐη 
πιογο ιΗεπ ίοηΓ 6οχεβ ογ ΓεεερίΕεΙεβ οί οιΗογ Ηίηάδ. ΤΗε 
Ιίάβ οί 0Ε888 δΗδΙΙ 6ε δεοητεά 6γ ηιεΕηδ οί βοΓεννβ. 

(6) ρεηΐΗπίε οί 9° (ε) πίΕγ εΙβο 6ε ρΕοΗεά οϊΟιογ: 

1. ηοί πιογο ΙΗεπ 5 ρεΓ ΓεεερίΕοίε, ίη ΓεεερίΕεΙεβ 
ηιβάε οί §1 ε 88, ροΓοείΕΪη, δίοηεννΕΓε ογ δίπιίΐΕΓ πίΕΐεηΕΐδ, ογ 
οί ε 8ηίΐΕ61ε ρΐββϋεδ πίΕΐεπΕί, είοβεά 6γ πιεΕηβ οί ε βΙορρεΓ 
πιβάε οί οογΗ ογ ηι66εΓ ογ ε 8ηίΐΕ61ε ρΐββϋεδ ηιεΙογιεΙ; εβεΗ 
Γεεερίβείε 8 Ηε 11 6β ρίβεεά ίη ε ιτιείβΐ τεοερίβείε 
ΗεΓπιεΙίεΕίΙγ είοβεά 6γ ννείάίηβ ογ 8ο1άεπη§ βηά εηβΗίοηεά 
ννίιΗ ΓεβίΙίεηΙ ΓηΕΐεπβΙβ βρ Εβ Ιο ννεά^ε ιΗε ίηηεΓ τεεερίΕεΙε 
βεεηΓείγ ννίΐΗοηΙ Ιεβνίηβ βηγ εηνρΐγ βρΕοε. ΝοΙ πιογο ιΗεπ 4 
ηνεΐΕΐ ΓεεερίΕεΙεβ 8 Ηε 11 6ε ρβεΗεά ίη ε ννοοάεη εβδε Ιίηεά 
ννίιΗ εοιτη^Εΐοά 66Γθ6οΕΓά Εηά βΗεΙΙ 6ε δερΕΓΕίεά Ιτοπι οηε 
ΕηοίΗεΓ 6γ βενεΓΕί ΐΗίεΗηεδδεβ οί οοιτηβΕίεά 66Γε6θΕΓά ογ 
οί ΕηοίΗεΓ ηιεΙογϊεΙ 03ρΕ61ε οί ρεΓίοΓπιίηβ ιΗε δΕίηε ίυηε- 
ΐίοη; ογ 

2. ηοί πιογο ΙΗεπ 500 & άΓγ πΐΕ88 ρεΓ Γεεερίβείε, ίη Γβ- 
εερίβείεβ πιβάε οί §1 ε 88, ροΓοεΙβίη, βίοηεννβτε ογ βππίΙβΓ 
ΠΙΕίΟΠΕίδ, ογ οί ε 8ηίΐΕ61ε ρίβδίίεδ πιβΙεπΕί, εΐοδοά 6γ 

2108 1116308 °ί 3 βΙορρεΓ πιβάε οί οογΗ ογ ηι66εΓ ογ ε βηίΐΕ61ε 
ρίβδίίεβ ΓηΕΐοήβΙ. ΤΗββε τεεερίβείεβ βΗεΙΙ 6ε ρίβεεά ίη ε 
ννοοάεη εββε. ΤΗεγ βΗεΙΙ 6ε βερβτΕΐεά ίΓοηι οηε εποιΗογ 6γ 
πιεβηδ οί ε οοιτυ£Εΐεά Π6Γβ6θΕΓά νντ8ρρίη§ βηά ίπ>πι ιΗε 
δίάεβ οί ιΗε εββε 6γ ε βρβεε οί ηοί Ιεβδ ιΗβη 3 επί Πΐΐεά ννίιΗ 
εηβΗίοηίη^ πιβίεπΕίβ; 

(ο) Ηεχο^εη οί 9° (ε) πιβγ εΙβο 6ε ρβείνεά 38 ρΓονίάεά 
ηηάεΓ (6) 1. β6ονε ϊογ ρεηΐΗπίε; 

(ά) ΕΓίίεΙεβ οί 9° (ά): Πτβΐ δερβτβίεΐγ ίη βίοηΐ ρβρεΓ βηά 
ρίβεεά, ηοί πιογο ιΗεπ 3 1ι§ ρεΓ εββε, ίη ίί6Γε6θΕτά εβδεβ ίη 
ννΗίεΗ ΐΗεγ δΗβΙΙ 6ε ίίχεά ίη ροδίΐίοη 6γ επβΗίοηίπβ πίΕΐεπ- 
βίβ; ΐΗββε εΕ 808 , ηοί πιογο ΙΗβη 10 ρεΓ ννοοάεη εββε, δΗβΗ 
6ε 80 βεοηΓεά 6γ οιΐδΗίοηίη§ πιβΙεηΕΐβ ίη β ννοοάεη ΟΕβε 
οΐοδεά 6γ πιεβηδ οί βοΓεννβ ιΗεΙ ιΗογο ίδ ε βρβεε οί ηοί Ιεββ 
ιΗβη 3 επί ίΐΐίβά ννίιΗ οηβΗίοηίηβ ηΐΕΐεπΕίβ βΐ εΙΙ ροίηΐβ 6ε- 
Ιννεεη ιΗε Π6Γε6οβΓά εββεβ Εηά ιΗε ρβε1ίίη§ εββε. 

(2) Α ρβοΗβ^ε υηάεΓ (1) (ε) ογ (1) (6) 1. πηιεί ηοί ννεί^Η 
πιογο ΙΗεπ 75 ε ρβοίνΕ^ε ηηάεΓ 1 (ε) πιηδΐ ηοί ννεί§Η 
πιογο ιΗβη 10 ε ρβοΗβ^ε ηηάεΓ (1) (6) 2. ογ (1) (ά) ηιηβΐ 
ηοί ννείβΗ πιογο ΙΗεπ 35 ΡβοΙςΕβεβ ννΗίεΗ, ννίιΗ ΐΗείτ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


βοηίβηίδ, ννείβΒ πιοΓβ (Ηαη 30 δΗβΙΙ Ββ ΓιΚβά ννίίΐι ηιβΕηδ 
οί ΒΕηάΙίηβ. 

(1) δυΒδίΕηοβδ οί 10° βΗ&ΙΙ Ββ ρΕοΙίβά, ηοί ιηοΓβ ιΒεπ 2110 
500 β ρβΓ Βαβ, ίη βτπιΐγ-ββά Βαβδ ηιβάβ οί ε δϋίίΕΒΙβ ρΙΪΕΠί 
ηΐΕΐεπΕί; 6 εοΒ Βδβ 5 Βε 11 Ββ ρΐΕοβά ΐη 3 Βοχ ιηοάβ οί πιβίΕΐ, 
βΒτβΒοΕτά ογ ρΕρβτΒοΕπΙ; ίΒβδβ Βοχβδ, ηοΐ ιηοΓβ ιΒεπ 30 

ρβΓ ρΕβΙάηβ €35β, 8 Βε 11 Ββ ββουΓβίΙ Βγ ουδΒίοηίηβ ηΐΒίεπΕίδ 
ίη ιν ννοοάβη ρΕβΙάηβ 03δβ ννίΐΒ οοιηρίβΐβ βκίβδ ηοΐ Ιβδδ ίΒαη 
12 ιηηι ΐΒίοΒ. 

(2) Α ρΕβ^Εββ ηιυδί ηοί ννείβΒ ηιοΓβ ιΒεπ 25 Ββ. 

(1) δυΒδίΕηοββ 3η(1 Ετίίοΐβδ οί 11° βΒαΙΙ Ββ ρΕβΒβά: 2111 

(ε) δυΒδίΕηοβδ οί 11° (ε) αη(1 (Β): 

1. ηοΐ ηιοΓβ ίίΐΕη 2.5 Ββ ρβΓ Ββ@, ίη Βε£ 8 ρΒιοβά ϊη 
Βοχβδ πίΕίΙβ οί βΒτβΒοΕτά, Βη-ρίβίβ ογ Εΐιπηίηίυπι. ΤΗβ 
Βοχβδ δίΐΕΐΙ Ββ δββιΐΓβ(1 Βγ ουδΒίοηίηβ ηΐΕίβπΕίδ ΐη ννοοάβη 
ρΕβΒΕβίηβδ, ογ 

2. ίη Βυβδ παιάβ οί οΐοδβίγ-ννονβη ίαΒπο, ρΐηοεά ίη 
\νθθάβη ΟΕδΒδ ΟΓ ΟΕδβδ; 

(Β) Εΐΐίβίβδ οί 11° (β): Γοΐίβά ίη δίουί ρΕρβΓ; βΕβΗ γοΙΙ 
πιαδί ηοΐ ννβίβΒ ηιοΓβ ΐΗβη 300 β. ΤΒβ τοίΐδ βΒεΙΙ Ββ ρΐδοβά 
ίη ε ννοοάβη βΕδβ Ιίηβίΐ \νίΐΗ δίουί ραρβΓ. 

(2) ΤΒβ Ιίάδ οί (Ββ ννοοΟβη βΕββδ δΒαΙΙ Ββ δβουτβά Βγ 
ηιβΕηδ οί δβΓβννβ; ίί (Ββ δβτεννδ ΕΓβ πίΕίΙβ οί ίτοη, ΐΒβγ δΒαΙΙ 
Ββ οοΕίβά ννίΐΒ ε πιβΙοπεΙ ηοΐ ΙίβΒΙβ Ιο ρτοάυοβ βρΕτΒδ ννΒβη 
δυΒΙβοΙβά Ιο δΒοβΒ ογ ίποΐίοη. 

(3) Α ρΕβΙίΕββ ηιυδί ηοΐ ννβίβΒ ηιοΓβ ΐΒοη 75 Ββ ίί ίί ίδ 
ΟΕΓτίβά 38 ρΕΓΐ οί Ε ίϋΐΐ 1θΕ(1, ΕΠ{1 ΠΟί ΠΙΟΓβ βίΕη 35 Ββ ίί ίί ίδ 
ηοΐ ΟΕΓτίβά Εδ ρΕΓΐ οί Ε ίΐΐΐΐ 1θΕ(1. 

(1) δυΒδίΕηοββ οί 12° εΒεΙΙ Ββ βΕΓίηάββά ίη νντΕρρίηβδ 2112 
Π1Ε(1β οί Ε δϋίίΕΒΙβ ρίΕδίίβδ ΠΙΕίβΠΕί ΟΓ οί ρΕρβΓ . ΤΒβ ΟΕΓ- 

ίηάββδ ΓηΕγ Ββ (1ίρρε(1 ίη ρΕΓΕίΠη ννΕΧ, ββΓβδίηβ ογ Γβδίη, ογ 
Ββ νντΕρρβά ίη ε δαίίΕΒΙβ ρίΕδίίβδ ηΐΕίβπΕί, 80 Ε5 Ιο Ββ ρτο- 
ίβοίβά ίτοηι (ΐΕΐηρ. Εχρίοδίνβδ βοηίΕΐηίηβ ηιοΓβ ιΒεπ 6 ρβΓ 
οβηί Ιίςυίά ηίίτίο βδΙβΓδ βΒεΙΙ Ββ οΕτίτίάββά ίη ρβρβτ οοΕίβά 
\νίΐΒ ρΕΓΕίίΐη ννΕΧ ΟΓ ΟβΓβδίηβ ΟΓ ίη ΕΠ ίπίρβΓΠΙβΕΒΙβ ρίΕδίίβδ 
ηΐΕίβπΕί βυοΒ 35 ροΙγβίΒγΙβηβ. ΤΒβ ΟΒΓίΓΪάββδ 8 Βε 11 Ββ 
ρΐ3ββ(1 ίη ννοοάβη ρΕοΒΕβίηββ. 

(2) ΟΒΙΐΓκΙββδ ηοΐ ΟΟΒίβά ννίίΒ ρΕΓΕίίΐη ννΕΧ ΟΓ ββΓβδίηβ, 
ογ οΕτίτκΙββδ ίη ρβΓπιβΕΒΙβ νντΕρρίηβδ, 8Βε11 Ββ ηΐΕ(1β υρ 1 
ίηΐο ρΕοΒβίδ ννβίβΒίηβ ηοΐ ίηοΓβ' (Βεπ 2.5 Ββ βΕβΒ. ΡδοΒβίδ 
80 Π1Ε(1β αρ, ννΒοββ \νΤΕρρίη§ ηιυδί βΟΠδϊδΙ Εΐ ΙβΕδΙ οί δίουί 
ρΕρβΓ, δΒαΙΙ Ββ άίρρβά ίη ρΕΓΕίίΐη νν&χ, εβΓβδίηβ ογ Γβδίη ογ 
\νΤ3ρρβ(1 ίη Ε δαίίΕΒΙβ ρίΕδίίβδ ηΐΕίβΓΪΕΐ 80 Εδ ίΟ Ββ ρΓΟίβΟίβά 
ίτοιη (ΐΕηιρ. ΤΒβ ρΕβΙίβΐβ 8Βε11 Ββ ρΐοοβά ίη ννοοάβη 
ρΕβΒΕβίηβδ. 

(3) ΤΒβ βΙοδηΓβ οί ννοοάβη ρΕοΒδβίηβδ ηΐΕγ Ββ βηδΐιτβ<1 
Βγ ηιβΕηδ οί πιβίΕΐ Βοπάδ ογ ννίτβδ ί38ΐεηβ(1 ΐίβΒίΙν Γουηά 
ίΒβπι. 

(4) Α ρΕοΒοβε πιυδί ηοί ννβίβΒ ηιοτβ ιΒεπ 75 Ββ. Ιί ηιυδί 
ηοί οοηίΕΪη ηιοΓβ ιΒεπ 50 Ββ οί βχρίοδίνβδ. 

(5) ΙηδίβΕίΙ οί ίΒβ ννοοάβη ρΕβΒΕβίηβδ ρΓβδοήΒβά ίη ρΕΓ- 
ΕβΓΕρΒ (1) ΕΠ(1 ρΕΓΕβΓΕρΒ (2), ίί ίδ ΕίδΟ ρβππίδδίΒΙβ ίο υδβ 
δϋίίΕΒΙβ ΟΕδβδ, Π1Ε(1β οί. 8θ1ί(1 ίίΒΓβΒοΕΓίΙ ΟΓ ΟΟΓΤυβΕίβά β- 
ΒγθΒοεπΙ, νν'ΒίβΒ Ετβ οίδυίβοίβηί πιοοΒεμοεΙ δίτβηβίΒ επ< 1 
%νΒοδβ 1ί(1 Οδρδ Εη<ί Βοίίοηι Οπρδ πιυδί Ββ οΐοδβίΐ Βγ ηιβΕηδ 
οί ΕάΒβδίνβ δίτίρδ οί δυίβοίβηΐ δίτεπ^ΐΒ. ΤΒβ (Ιβδίβη οίβΕβββ 
ηΐ3(1β οί δοΙίΟ ΠΒΓβΒοΕΓίΙ ογ βοιτυβΕίβοΙ ΓιΒΓβΒοΕπΙ πιυδί Ββ 
ΕρρΓονβά Βγ ίΒβ βοπιρβίβηί ΕυίΒοπίγ οί ίΒβ οουηίτγ οί <1β- 
ρΕΓίυΓβ. 5υοΒ ε ρΕοΙίΕ^β πιυδί ηοί ννβί^Β πιοΓβ ΙΒεπ 30 

ίί πιυδί ηοί οοηίΕΪη πιοΓβ ιΒεπ 25 1<£ οί βχρίοδίνβδ. 

(1) δυΒδίΕηοββ οί 13 ° 8 Βε 11 Ββ ΟΕτίπάββά ίη ρβρββ \νΓΕρ- 2113 
ρίη§8. €3ΓίΠ(1§β3 ηοί β03ίβ<1 ννίίΒ ρΕΓΕίΕπ \νΕΧ ΟΓ ββΓβδίηβ 

8Βε 11 ίϊτδΐ Ββ ΓοϋβΟ Βι ρΕρβΓ ιΒβΙ Βε8 Βββη ΓβηάβΓββΙ ΪΠίρβΓ- 
ηιβΕΒΙβ. ΤΒβγ 8 Βε 11 Ββ ηΐΕ(1β υρ Βγ πιβοηδ οί ε ρΕρβΓ νντΕρ- 
ρίη§ ίηίο ρΕβΙτβίδ ννβί§Βίη§ ηοί ηιοΓβ ΙΒεπ 2.5 Ιί§ εοοΒ, 
ννΒίοΒ βΒεΙΙ Ββ δββυΓβά Βγ ουδΒίοηίη§ ηΐΕίβπΕίδ ίη \νοο(1βη 
ρΕβΙίΕ^ίη^δ ννΒοββ οΐοδυββ πίΕγ Ββ βηδυτβά Βγ ηιβΕηδ οί 
πιβίΕΐ Βεπ(18 ογ λνίτβδ ίαβίβηβίΐ ϋ§Βι1γ τουηά ίΒβπι. 

(2) Α ρΕβΙίΕ^β ηιυδί ηοί ννβί§Β πιοΓβ ιΒεπ 35 Ιί§. 

(1) 5υΒδΐΕηοβδ οί 14° βΒεΙΙ Ββ ρΕοίςβά: 2114 

(ε) δυΒδίΕηοββ οί 14° (ε): 0Εΐίιϊ<1§β(1 ίη νντΕρρίη^δ ηΐΕ(1β 
οί ρΕρβΓ ΙΒβΙ Βε8 Βββη ΓβηάβΓββ ίπίρβΓΠΙβΕΒΙβ ογ ίη Ε δυίίΕ- 
Βίβ ρίΕδίίβδ ηΐΕίβπΕί. ΤΒβ ΟΕΐίτκΙββδ 8 Βε 11 Ββ πίΕίΙβ υρ ίηίο 


ρΕβΙίβίδ Βγ ηιβΕηδ οί ε ρΕρβΓ νντΕρρίη^ ογ, ίί ννίίΒουί ε 
ρΕρβΓ \ντΕρρίηβ, 8βουΓ6(1 Βγ ουδΒίοηίηβ ηΐΕίβπΕίδ Βι ΠΒγο- 
ΒοΕΓίΙ 03868. ΤΒβ ΡΕβΙίβίδ ΟΓ ίίΒΓβΒοΕΓίΙ 03868 δΒ&Π Ββ 8β- 
ουΓβίΙ Βγ ίηβΓί ουδΒίοηίηβ ηΐΕίβπΕίδ ίη λνοοτίβη ραοΙίΕ^ίηβδ 
νίΒοδβ οΙοδυΓβ ηΐΕγ Ββ βηδυτεά Βγ ηιβΕηδ οί ηιβίΕΐ Βαηίΐδ ογ 
■ ννίτββ ίΕδΙβηβί! ίίβΒίΙγ Γουη<1 ίΒβπι; 

(Β) δυΒδίΕηοββ οί 14° (Β): ΟΕΓίπίΙββίΙ ίη νντΕρρίη^β 
ηΐΕίΙβ οί ρΕρβΓ ιΒεΙ Βε8 Βββη ΓβηΟεΓβ*] ίπίρβΓΠΙβΕΒΙβ ογ ίη β 
δαίίΕΒΙβ ρίΕδίίοδ ΓηΕίβπΕί. ΤΒβ ΟΕτίπιί^εδ 8Βε11 Ββ ρΐΕοβίΙ ίη 
ε βΒΓβΒοΕΓίί Βοχ. ΤΒβ ΒΒΓβΒοΕπΙ Βοχβδ, \ντΕρρβ(Ι ίη ρπρβΓ 
ΙΒεΙ Βε8 Βββη Γβη(1βΓβίΙ ίπίρβΓΠΙβΕΒΙβ, βΒεΙΙ Ββ 8βουΓβ(1, 

ΙβΕνίηβ ηο βπιρίγ βρΕοβδ, ίη ννοοείβη ρΕβ1ίΕ§ίη§ ννΒοββ οΐο- 
8ϋΓβ ηΐΕγ Ββ βηβυΓβί! Βγ πιβοηβ οί ηιβίΒΐ Βαηίΐδ ογ ννίτβδ ίΕβ- 
ίβηβά ίίβΒίΙγ Γουηίΐ ίΒβπι; 

(ο) δυΒδίΕηοβδ οί 14° (ο): 

1 . ΟΕΓίΠίΙββίΙ ίη ννΓΕρρίη§8 Π13(1β οί Ε δϋίίΕΒΙβ ρίΕδίίβδ 
ΓηΕίβΓΪΕΐ ογ οί ρΕρβΓ. ΤΒβ βΕτίπίΙβεδ πίΕγ Ββ ίΐίρρβίΐ ίη ρΕΓ- 
ΕίΠη ννΕΧ, ββΓβδίηβ ογ Γβδίη ογ Ββ νντΕρρβί! ίη ε βιιίΐαΒΙβ 
ρίβδίίοδ ηΐΕίβπΕί, δο Εδ ίο Ββ ρτοίβοίβά ίτοιη (ί3ΐηρ. Εχρίο- 
δίνβδ οοηίβίηίη^ πιοΓβ ιΒεπ 6 ρβΓ οβηί Ιίςυίά ηίΐτίο βδίβΓδ 
δΒβΙΙ Ββ 0ΕΓίΠ(1§βίΙ ίη ρΕρβΓ ΟΟΕίβίΙ ννίίΒ ρΕΓΕίίΐη ννΕΧ ΟΓ 
ΟβΓβδίηβ ογ ίη Βη ίηιρβΓηιβΕΒΙβ ρίΕδίίβδ πίΕίβΓίβΙ δυεΒ Εβ 
ροΙγβίΒγΙβηβ. ΤΒβ βΕΓίπάββδ 8 Βε 11 Ββ ρΐΒΟβίΙ ίη ννοοίΐεη 
ρΕθΒ8§ίη§δ; 

2. 0ΕΓίτί(ί§εδ ηοί οοΕίβά ννίίΒ ρΕΓΕίβη νναχ ογ ΟβΓβδίηβ, 
ογ 03Γίπ(Ι§β8 ίη ρβπηβΕΒΙβ νντΕρρίη^δ, 8 ΒεΙ 1 Ββ πίΕίΙβ υρ 
ίηίο ρΕοΙίβίδ ννβί§Βίη§ ηοί ηιοΓβ ιΒεπ 2.5 Ββ θεοΒ. Ρηοΐίβίδ 
8ο ηΐ3<1β υρ, ννΒοββ ν»τΒρρίη§ ηιυδί οοηδίδί Εί ΙβΒδί οί βίουί 
ρΕρβΓ, 8Βε 11 Ββ <1ίρρβ(1 ίη ρΕτοίΠη ννΕΧ, ββΓβδίηβ ογ Γβδίη ογ 
Ββ νντΕρρβί! ίη Ε δϋίίΕΒΙβ ρίβδίίοδ ΠΙΕίβΠΕί, 80 38 ίο Ββ ρΓΟ- 
Ιβοίβίΐ Λόπι (ΐΕτηρ. ΤΒβ ρββΒβίδ εΒεΙΙ Ββ ρΐβοβί! ίη ννοο<1βη 
ρβοΙίββίη§5; 

3. ίΒβ οΐοδυββ οί ννοοάβη ραβΙίΕ^ίηββ πίΕγ Ββ βηβυτβίΐ Βγ 
ηιβΕηδ οί ηιβίΕΐ Ββηάδ ογ ννίτβδ ίΕδΙβηβί! άβΒΐΙγ τουηίΐ ιΒεπ»; 

4. ίηδίβΕά οί ίΒβ ννοοάβη ρΕθ1ίΕ§ίη§δ ρΓβδοπΒβά υηάβτ 
1. Εηά 2. ΕΒονβ, ίί ίδ Είδο ρβτπιίδδίΒΙε ίο υββ δϋίίΕΒΙβ οοδβδ, 
ηΐΕάβ οί δοΐίβΐ ίίΒΓβΒοΕΓίΙ ογ οοιτυ^Είβά βΒΓβΒοΕπΙ, ννΒίοΒ 
ΕΓβ οί δυίβοίβηί πιβοΒΕηίοΕί δίτβη^ίΒ Εηά ννΒοββ Ιίά Πορβ 
Βηά Βοίίοηι βορδ πιυδί Ββ οΐοδβά Βγ ηιβΕηδ οί ΕίΙΒβδίνβ 
δίτίρδ οί δυίβοίβηί δίτβη^ίΒ. ΤΒβ άβδί^η οί ΟΕδβδ ηΐΕάβ οί 
εοΐίίί βΒτβΒοΕΓίΙ ογ οοττυ^Είβά βΒΓβΒοΕτά ηιυδί Ββ Ερ- 
ρτονβά Βγ ίΒβ οοηιρβίβηΐ ΕυίΒοπίγ οί ίΒβ οουηίτγ οί άβρΕΓ- 
Ιυτε. 

(2) Α ρΕοΙίΕββ οοηΐΒίηίηβ δυΒδίΕηοββ οί 14° (ε) ογ (Β) 
πιυδί ηοί ννβί§Β ηιοΓβ ιΒεπ 35 1ί§. Α ρεοΒε§ 6 οοηίΕΪηίη^ 
δυΒδίΕηοββ οί 14° (ο) ηιυδί ηοί ννβί§Β ηιοτβ ιΒεπ 75 1ί§; ίί 
ηιυδί ηοί οοηίΕΪη ηιοτβ ιΒεπ 50 οί βχρίοδίνβδ; ίη ίΒβ ΟΕδβ 
οί ε ρΕβΙίίη§ οοηίοτηιίη^ ίο ρΕΓΕ^τΕρΒ 1 (ο) 4., ίΒβ ρΕοΙίΕββ 
ηιυδί ηοί ννβί^Β πνοτβ ιΒεπ 30 1ί^ πογ οοηίΕΪη ηιοΓβ ιΒεπ 25 
1ί§ οί βχρίοδίνβδ. 

3. Μίχβά ραοΐίίη^ 

δυΒδίΕηοβδ Ιίδίβά υηάβτ επ ίίβηι ηυηηΒβΓ οί ηιεγ^πεΙ 2115 
2101 πίΕγ ηοί Ββ ίηοΐυάβά ίη ίΒβ βΕπιβ ροβΙτΕςβ βίίΒβΓ ννίίΒ 
δυΒδίΕηοβδ βτουρβά υηάβΓ ίΒβ δΕπιβ ογ ΕηοίΒβτ ίίβηι ηυηι- 
Ββτ οί ΙΒεΙ ηΐΕΓβίηΕΐ, ογ ννίίΒ δυΒδίΕηοβδ ογ Εΐΐίοΐβδ οί οίΒβτ 
οίΕδδβδ, ογ ννίίΒ οίΒβτ βοοάδ. 

ΝΟΤΕ: ΡΕοΙτΕβββ Ββ Γβίβπ-βά ίο ίη ηιεγ^ιπεΙ 2108 (1) 

(ο) πίΕγ οοηίΕΐη οτβΕηίο ηίίΓο-οοηιρουηάδ Βηνίηβ άίίίβΓβηΙ 
οοηιροδίϋοηδ Εηά ηΒπιβδ. 

4. Ματίοηβ εγκ! γΙεπ^ογ ΙεΒοΙβ οη ρΕοΙίΕβββ (δββ Αρρβη- 
άίχ Α.9) 

ΡΕβΒΕββδ οοηίΕΪηίηβ ρίοτίο βοϊ< 1 οί 7° (ε) βΒαΙΙ Ββ 2116 
ηίΕτΙίβά ννίίΒ ίΒβ πΕΓηβ οί ίΒβ δυΒδίΕηοβ ίη οΙβΕτΙγ ΙββίΒΙβ 
Εηά ίηάβΙίΒΙβ τβά οΒΕΤΕΟίβΓδ. ΤΒίδ ηΐΕΓίάηβ 8 Βε 11 Ββ ίη επ 
οίβοίβΐ ΙαηβιίΕββ οί ίΒβ οουηίτγ οί άβρΕίΐυτβ Εηά οίβο, ίί 
ΙΒεΙ ΐΕηβυΕββ ίδ ηοί ΕηβϋδΒ, ογ ΓτβηοΒ, ογ ΟβπηΕη, ίη Εηβ- 
ΙίδΒ, ΓτβηοΒ ογ ΟβπηΕη, υηίβδδ ίηίβπίΕβοηΕΐ ιόει! ίτοηδροιΐ 
ΐΕττίίδ, ίί Εηγ, οί ΕβτββπιβηΙδ οοηοΐυάβά Ββίννββη ίΒβ οουη- 
ίτίβδ οοηοβτηβά ίη ίΒβ ΐΓΕηβροΓί ορετΕΠοη, ρτονίάβ οίΒβΓ- 
ννίδβ. 

(1) ΡΕβΒΕββδ οοηίΕΪηίηβ δυΒδίΕηοβδ Εηά Ετβοΐβδ οί 2117 
ΟίΕδδ 1 ε 8Βε 11 ΒβΕΓ ε ΙεΒθΙ οοηίοΓΠΐίηβ ίο ηιοάβΐ Νο. 1. 

(2) ΡΕοΙτΕββδ οοηίΕίηίηβ ίτΕβίΙβ ΓβοβρίΕβΙβδ ηοί νίδίΒΙβ 
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£γογπ ίΒβ ουίβίάβ εΒεΙΙ Βοεγ 8 ΙεΒοΙ οοηίοπηΐη§ Ιο ηιοάβΐ Νο. 
12. Ι£ ίΒβ &8§ί1β ΓβοβρίΕοΙβδ οοηίΕΐη 1ϊφΐί<1δ, ίΒβ ρΕοΙςββββ 
εΒεΙΙ, ίη Εάάίίΐοη, βχοβρί ΐη ίΒβ οβββ ο£ δβΕίβά αηιρουΐβδ, 
ΒβΕΓ ΙδΒβΙδ οοηίοΓπιίη^ ίο ιηοάβΐ Νο. 11; ίΒβδβ ΙεΒοΙε εΒεΙΙ 
Ββ ΕίΠχβά Βΐ^Β υρ οη ίννο ορροδΐίβ δίάββ ο£ οΕδβδ ογ ΐη Εη 
βφΐΐνΕίβηί πίΕηηβΓ ννΒβη οίΗβΓ ρΕθ1<8£ίη£5 ΕΓβ υββά. 

Β. ΡβιΐίοιιίΕΓδ ΐη (Ββ ΙτΕηδροιί άοουπιβηί 

(1) ΤΒβ άββοήρΐΐοη ο£ ίΒβ βοοάβ ίη ίΒβ (ΓΕηβροιΐ άοου- 
ΓηβηΙ πιυδί οοηίοτπι Ιο οηβ ο£ ίΒβ πΕπιοβ υηάβτΐΐηβά ίη πιεγ- 
βίηΕΐ 2101. \νΒβΓβ ίΒβ ηΕπιβ ο£ ίΒβ δυΒδίΕηββ ίδ ηοΐ ΐηάί- 
οΕίβά ΐη ίΒβ 08 δβ ο£ 8° (ε) Εηά (Β), ίΒβ ίτΕάβ πεπιο ηιυδί Ββ 
ιΐδβιΐ. ΤΒβ (ΙβδβΓΪρΐΐοη ο£ ίΒβ §οοάβ ηιαδί Ββ υη<1βΓΐΐηβί1 Εηά 
£ο11οννβά Βγ ραΓίΐουΐΕΓδ ο£ ίΒβ βίδδδ, (Ββ ΐίβηι ηηηιΒβΓ (ίο- 
@6ΐΒβΓ ννΐίΒ (Ββ Ιβίίβτ, ΐ£ αηγ), από ίΒβ ΐηΐΐΐβίδ «ΑΟΚ» ογ 
“ΚΙϋ” [β.β., 1 ε, 3° (ε), ΑΟΚ]. 

(2) ΤΒβ Γοΐΐοννίηβ πηΐδΐ Ββ οβηΐίΐβά ΐη ίΒβ Ιτοηδροιί άοο- 
υιηβηΐ: “ΤΒβ ΠΕίιΐΓβ ο£ ίΒβ £οοάδ, Εηά ιΒβ ραβΒ&^ίηβ, Ετβ ΐη 
οοηίοπηΐΐγ -ννΐΐΒ ίΒβ ρτονΐδΐοηβ ο£ ΑΟΚ”. 

(3) Γογ βοηδΐβηηιεηΐβ ννΗίοΒ, υηάοτ μετ^πεΙ 11 105 ο£ 
Αηηβχ Β, ΕΓβ Ιο Ββ αοοβρίβά £ογ οΕπΪΕββ Ε8 ε £ιι11 1 οε(1 οηΐγ, 
ίΒβ ΙτΕηδροιΐ (Ιοβυηιβηΐ εΒεΙΙ εΙεο δΒονν ιΒβ ηίΕδδ ο£ βΕβΒ 
ρΕβΙίΕββ Εηά ιΒβ ηηηιΒβΓ Εηά ηΕΐϋΓβ ο£ ίΒβ ρΕβ1ίΕ§ΐη§β. 

0. Ειηρίγ ρΕβΒΕβΐη^β 

(1) ΡαβΙίΕβΐηδβ οί 15° βΒηΙΙ Ββ βεουτβΐγ β1οββ(1 επ(1 Ββ 
1βα1<-ρΓθθ£ Ιο ιΒβ δΕπιβ άβφτββ Εδ ίΒου^Β ίΒβγ ννβτβ £υ11. 

(2) Ειηρίγ ρββ^Ε^ΐηβδ, υηοΙβΕηβά, ο£ 15° εΒεΙΙ Βθεγ ιΒβ 
δΕπιβ άαη£βτ ΙαΒβΙδ Εδ ΐ£ ίΒβγ ννβτβ £υ11. 

(3) ΤΒβ άβδοήρίίοη ΐη ίΒβ ΙτΕηδροιί (ΙοβυπιβηΙ δΒηΙΙ Ββ: 
“Ειηρίγ ρ8β1ίΕ§ΐηβ, 1 ε, 15°, ΑϋΚ (ογ ΚΙΟ)”. ΤΒΐδ Ιεχί 
βΒαΙΙ Ββ υηάβΓίΐηβά 


0ΕΑ55 1Β ΑΚΤΙ0ΕΕ8 ΓΙΕΕΕϋ ΨΙΤΗ 
ΕΧΡΕΟδίνΕ δυΒδΤΑΝΟΕδ 

1. ΕΐδΙ ο£ Ετίΐβίβδ 

(1) Αιηοη§ ιΒβ Ετίΐβίβδ οονβτβά Βγ ίΒβ Ββα(Βη§ ο£ ΟίΕδδ 
1Β, οηΐγ ΐΒοββ Ιίδίβά ΐη πιεγ^ϊπεΙ 2131 ΕΓβ Ιο Ββ Εοοβρίβά 
£ογ βΕΓΓΪΕββ, Εη<1 ΐΒβη οηΐγ δυΒ]βοΙ Ιο ίΒβ ρΓΟνΐδίοηδ ο£ ΐΒΐβ 
Αηηβχ Εηά ο£ Αηηβχ Β. ΤΒβδβ Ετίΐβίβδ Ιο Ββ Εοοβρίβά £ογ 
βΕίτίΕββ υηάβτ οβΓίΕΐη βοηίΐΐΐΐοηβ Ετβ Ιο Ββ βοηδΐ<1βΓβ(1 Εβ 
Ετίΐβίβδ ο£ ΑϋΚ. 

(2) Ι£ίΒβ ΕΓίίβΙβδ Ιΐδίβίΐ υηάβτ 7°, 10° ογ 11° ο£ πιεγ^ΒιεΙ 
2131 Ετβ οοπιροδβά ο£, ογ ίΐΐίβά ννΐίΒ, βχρίοβΐνβ βυΒδίΕηββδ 
Ιίδίβά ΐη πιεγ^ϊπεΙ 2101, ίΒοββ δυΒδίΕηββδ ηιυδί δΕίΐδίγ ίΒβ 
δίΕΒΐΙΐίγ Εηά δΕίβίγ οοηάΐίΐοηδ Ιηΐά άοννη οοηοβτηΐηβ ίΒβπι 
ΐη Αρρβηάίχ Α.1. 

1 ° Γυδβδ, ηοί ρήπιβά: 

(ε) ΓΕρΐά βοπιΒυδΙΐοη £υδββ (£υββδ οοηδΐδίΐηβ ο£ ε ίΒΐοΒ 
ΙυΒβ \νίίΒ Ε βΟΓβ θ£ ΒΙεοΕ ρΟννάβΓ, ΟΓ ννΐίΗ 8 βΟΓβ ο£ ίΒτβΕάδ 
ΐηιρΓββΠΕίβά χνΐίΒ ΒΙηβΙί ροννάβτ, ογ ννΐίΒ ε βοτβ ο£ ηΐίΤΕίβά 
οοίίοη ΐΒτβΕάδ); 

(Β) (ΙβΙοηΕΐΐη^ ήΐδβδ ΐη ίΒβ £οτηι ο£ βπίΕΐΙ-δββΐΐοη πιβίΕΐ 
ΙυΒβδ ννΐίΒ ίΒΐη νναΙΕ Εηά ε βοτβ ίΐΐίβά ννΐίΒ αη βχρίοδΐνβ βυΒ- 
δίΕηββ; δββ εΙβο Αρρβηάίχ Α.1, γγιεγ^ϊπεΙ 3108; 

(β) ΠβχίΒΙβ άβίοηΕΐΐηβ £υδβδ \ντ8ρρβά ΐη ίβχίϋβ ογ ε ρΐββ- 
ίΐβδ πίΕίβπΕί, ο£ δπίΕΐΙ βββΐΐοη Εηά ννΐίΒ ε βοτβ £ΐ11βά ννΐίΒ Εη 
βχρίοβΐνβ δυΒδίΕηββ; δββ εΙβο Αρρβηάίχ Α.1, πιεγ^ΒιεΙ 
3109; 

(ά) ΐηδίΕηίΕηβουδ άβίοηβίΐη^ £υββδ (δηίΕΐΙ-δββίΐοη 
ννονβη Βιββδ ννΐίΒ ε βοτβ ΓιΙΙβά ννΐίΒ Εη βχρίοβΐνβ δυΒδίΕηββ 
ΓηοΓβ άΕη^βτουδ ιΒεπ ρβηΐΒΓΪίβ). 

(Γογ οίΒβτ £υββδ, ββε €1 ε 35 Ιο, 3° (γοεγ^ϊπεΙ 2171). 

2 ° Νοη-άβΙοηΕΐΐηβ ρππιβΓδ (ρππιβΓδ \νΒΐβΒ άο ηοί ρτο- 
άυββ ε άΐβηιρίΐνβ β££ββί βΐίΒβτ ννΐίΒ ίΒβ Εΐά ο£ άβΙοηΕίοτδ ογ 
Βγ οίΒβτ πιβΕηδ): 

(ε) ρβΓβυβδΐοη βΕρβ; 

(Β) 1. ρήπιβά βΕδββ ο£ οβηίΓΕί-ρβΓβυδδίοη βΕίΐτίά^βδ, 
ηοί Γύίβά ννΐίΒ ρτορβίίβηΐ ροννάβτ, £ογ ΓιτβΕΓΠΐδ ο£ εΙΙ οεΙϊ- 

Βτββ; 


2. ρήπιβά οβδβδ ο£ ήηι-βΓβ ΟΕτίηάββδ, ηοί ΒΠβά ννΐίΒ 
ρΓορβϋβηί ροννάβτ, £ογ ΓΙοΒβτί ννβΕροηβ βηά ΓίΓβΕηηδ ο£ 
δΐηιΐΐΕΓ οε1ϊΒγ68; 

(ο) ςυΐβΙν-ΓΠΕίβΒβδ, δΟΓβνν-ρπηιβΓδ Εηά οίΒβτ δΐπιΐΐΕΓ 
ρππιβΓδ οοηίΕΪηίηβ ε 8πιε11 οΒεγ^ε (ΒΙεοΕ ροννάβτ ογ οίΒβτ 
βχρίοβίνβδ), δβί ΐη Εβίΐοη Βγ ίήοΐΐοη, ρβΓβυβδΐοη ογ βίβοίήο- 

ΐΐγ; 

(ά) ίυββδ ννΐΐΒουί Εηγ άβνΐοε, β.§. άβίοηΕΐοτ, ρτοάυβΐη§ 
ε άΐδΓυρίΐνβ β££εοί Εηά ννΐΐΒουΙ ε ίΓΕηδπιΐδδΐοη οΒεγ^ο. 

3° ΚδάννΕγ £ογ βΐςηβίδ 

4° δπίΕΐΙ-Ετηΐδ βΕΠπάββδ, ννΐίΒ ίΒβ βχοβρίϊοη ο£ ίΒοββ 
οοηίΕΐηΐηβ β ΒυΓκίΐηβ οΒεγ^ο (δββ υηάβτ 11°); 

(ε) δρΟΓίΐηβ ββΛπάββδ; 

(Β) ΠοΒβη οΒΓίπάββδ; 

(β) ΐΓΕββΓ ΟΕΓίήά^βδ; 

(ά) ΐηββηάΪΕτγ βΕτίπάββδ; 

(β) οίΒβτ οβηίΓΕί-ρβΓβυδδίοη βΕΓίπάςβδ. 

ΝΟΤΕ: Αρατί £γοπι δροτίΐηβ βαΠπά^ββ ννΐίΒ ΙβΕά ρβϋβίδ, 
οηΐγ 0 ΕΓίπά§βδ ννΒοββ βΕίΐΒΓβ άοββ ηοί βχβββά 13.2 ηιηι 
ΕΓβ ίο Ββ ΟΟηδΐάβΓβά Εδ ΕΓίίβΙβδ θ£ 4°. 

5° ΠβίοηΕΐίης £υββδ:. 

(ε) άβίοπΕίοΓδ ννΐίΒ ογ ννΐΐΒουί ε άβίΕγβά-ΕβΙΐοη άβνΐοε; 
άβίΕγβά-βοΐίοη οοηηεοΐίηβ ρίβοββ £ογ άβίοηαΐίη§ £υββδ; 

(Β) εΐβοίήο άβΙοηΕίοτδ Γιίίβά ννΐίΒ £υββδ ννΐίΒ ογ ννΐΐΒουί ε 
άβίΕγεά-Εοίΐοη άβνΐοε; 

(ο) άείοηΕΐοΓδ οοηηβοίβά ίΐτιτϋγ ίο ε ΒΙβοΒ-ροννάβΓ £υββ; 
(ά) άβίοπΕίοΓδ ννΐίΒ §ΕΪηβδ (άβίοηΕΐΟΓδ οοπιΒίηβά ννΐίΒ ε 
ίΓΕηδπιΐδδΐοη οΒατββ οοπιροδβά ο£ ε οοηιρΓβδδβά βχρίοδΐνβ); 
βββ ηΐδο Αρρβηάίχ Α.1, πιεγ^ϊπεΙ 3110; 

(β) £υββδ ννΐίΒ άβΙοηΕίοτδ (£υδβά άβΙοηΕίοτδ) ννΐίΒ ογ 
ννΐΐΒουί ε ίΓΕηδπιΐδδΐοη οΒεγ§6; 

(ί) άβΙοηΕίοτδ ννΐίΒ ρβτουδδΐοη βΕρ (“ΒουοΒοηβ Εΐΐυ- 
ηιβυτδ”) ννΐίΒ ογ ννίΐΒουί ε άβίΕγβά Εοίΐοη άβνΐοβ, ννΐίΒ ογ 
ννΐίΒουί ε πιβοΒΕηΐοΕί άβνΐοβ £ογ ίΐήηβ, αηά ννΐίΒουί ε ίτΕηδ- 
Γηΐδδΐοη βΒΕΓ§β. ’ " 

6° δουηάΐη£ οΕρδ (άβίοπΕίοΓδ, ννΐίΒ ογ ννΐίΒουί ρππιβΓδ, 
οοηίβΐηβά ΐη βΒββί-πιβίΕΐ ΙυΒβδ). 

7° Ατίΐοΐβδ ννΐίΒ ε ρΓορβϋβηί οΒεγ^ο, οίΒετ. ιΒεπ ίΒοββ 
Ιίδίβά υηάβτ 8°; Εΐίίοΐββ ννΐίΒ ε Βυτβΐΐηβ,οίΐΕΓ§β; Ετίίοΐβδ 
ννΐίΒ ε ρΓορβϋβηί Εηά ε Βυτδίΐη^ οΒεγ§6, ρτονΐάβά ιΒεΙ ίΒβγ 
οοηίΕίη οηΐγ βχρίοβΐνβ βυΒβίΕηοβδ ο£ ΟΙαδδ 1ε εΙΙ ννΐίΒουί ε 
άβνΐοβ ρτοάυοΐηβ ε άΐβηιρίΐνβ β££βοί (β.§. άβΙοηΕΐοτ). ΤΒβ 
οΒεγ§6 ΐη ίΒβδβ ΕΓίίβΙβδ ηΐΕγ οοηιρπδβ ε ίτΕοβτ βυΒδίΕηοβ 
(βββ Είβο υηάβτ 8° Εηά 11°). 

ΝΟΤΕ: Νοη-άβίοηΕΐίη§ ρππιβΓδ (2°) Ετβ βΐΐοννβά ΐη 
ίΒβδβ ΕΠΐοΙβδ. 

8° Απίοΐβδ ΒΙΙβά ννΐίΒ Ιγεοογ βυΒδίΕηοββ ογ δυΒδίΕηοβδ 
ίηίβηάβά £ογ βΐβηΕΐϋης, ννΐίΒ ογ ννΐίΒουί ε ρτορβίίβηΐ οΒεγ^ο, 
ννΐίΒ ογ ννΐίΒουί επ β]βοίΐοη οΒεγ^ο, Εηά ννΐίΒουί ε Βυτβίΐηβ 
οΒεγ§6, ΐη ννΒΐοΒ ίΒβ ρτορβίίβηΐ ογ Ιγεοογ δυΒδίΕηοβ ΐδ οοιη- 
ρτβδδβά ΐη βυοΒ ε ννογ ιΒεΙ ίΒβ Ετίΐβίβδ οΕηηοί βχρίοάβ ννΒβη 
ΐριΐίβά. 

9° δπιοΙίβ-ρΓοάυοΐηβ άβνΐοβδ οοηίΕΪηΐηβ οΒΙοτΕίβδ ογ 
ΟΕΐτγΐηβ επ βχρίοδΐνβ οΒεγ^ο ογ επ βχρίοβΐνβ ΐ^ηΐίΐοη 
οΒβτββ. 

Γογ δτηοΙςβ-ρΓοάυβΐηβ βυΒδίΕηοβδ £ογ ΕβπουΙίυΓβΙ Εηά 
ΙοΓβδίΤγ ρυτροδβδ, δββ ΟίΕδδ 1θ, ΙΠΕΓβΐηΕΐ 2171, 27°. 

10° Βοήης άενΐοεβ οοηίΕΪηίη§ ε οΒεγ^ο ο£ άγηΕπιΐίβ ογ 
ο£ επ βχρίοβΐνβ δίιηΐΐΕΓ ίο άγηΕπιΐίβ, ννΐίΒουί £υδβδ Εηά ννΐίΒ- 
ουί βηγ άβνΐοβ ρτοάυοΐη§ 8 άΐδπιρίΐνβ β££βοί (β·8· άβίοπβ- 
Ιογ), ΒοΙΙονν-οΒΕΓ^β άβνΐοβδ £ογ ΐηάυδίπΕί ρυιροβββ, οοη- 
ίΕΪηίη^ ηοί τηοΓβ ίΒβη 1 1ν§ ο£ βχρίοβΐνβ δβουτεά ννΐίΒΐη ίΒβ 
08 δίη§, αηά ννΐίΒουί ε άβίοπΕίΟΓ. 

11° Αιίΐοΐβδ ννΐίΒ ε ΒυΓ5ίΐη§ οΒεγ§6, Ετίΐοΐβδ ννΐίΒ ε 
ρτορβίίβηΐ Εηά ε Βυτδίΐηβ οΒεγ§6, εΙΙ Γιίίβά ννΐίΒ ε άβνΐοβ 
ρτοάυοίη§ ε άΐδπιρίΐνβ β££βοί (β.§. άβίοηΕΐοτ), ίΒβ ννΒοΙβ 
ννβΠ δβουτβά. ΤΒβ πίΕδδ ο£ θεοΒ Εΐίίοΐβ πιυδί ηοί βχοββά 25 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. ΡΐΌνίδΙΟΠδ 

Α. ΡβεΗββββ 

1. Οβηβτβΐ εοηάίϋοηδ οί ρβε1άη§ 

(1) ΡβεΠβ§ίη£β δΗβΠ Ββ βο εΐοδβά βηάΙββΗ-ρτοοί 3δ Ιο 2132 
ρΓβνβηΐ βηγ Ιοδδ οί Πιβ εοηίβηΐδ. ΤΗβ αββ οί τηβίβΐ 1)3η(1β ογ 

ννίτεβ ίβδίβηβά τουηά Πιβ ρβεΗβββδ Ιο βηβυτβ ΐΗβίτ εΐοβατε 
ίβ βΗοννβά; ιΗοϊγ υββ ίδ εοηιρυΙδΟΓγ ννίΐΗ εβββδ Ηβνίηβ 
Ηΐη§0(1 Πάβ ϊί ΐΗβ Πάβ βτβ ηοΐ Πηβά ννίΐΗ αη βίίβεάνβ άενίεε 
Ιο οΒνίβΐβ βηγ 1οοδβηίη§ οί ΐΗβ εΐοβυτβ. 

(2) ΤΗβ Γηβίβήβίδ οί ννΗϊεΗ άιβ ρβεΗβ^ίηβδ 3Π(1 ΐΗβίτ είο- 
δϋΓ6δ 3Γβ πιβάβ πιοδί ηοΐ Βε ΗβΒΙβ Ιο βΐίβείτ Βγ ΐΒε εοηίβηΐδ 
ΟΓ ίοΓΓΠ Ηβππβΐΐ ΟΓ άβη£ΟΓΟΙ)δ ΟΟΓηβΟυπάδ ΐΗβΓβννίΐΗ. 

(3) ΡβεΗββίηβ, ίηεΐαάίηβ ΐΗβΐτ εΐοβυτοβ, πιυδί Ββ δΐιίίϊ- 
οίεηΐΐγ η§ίάβηά δΙτοη§ ϊη αΐΐ ΐΒβίτ ρβηβ Ιο ρτβνβηΐ αηγ Ιοοδ- 
βηίη£ άυήη§ εβΓπβ£β 3Π(1 Ιο ΓηεεΙ Πιβ ηοπηβΐ ΓβφΐίτβπιβηΙβ 
οί εβιτίβ^β. Ατίίείβδ δΗβΠ Βε Γιπηίγ δεειπβά ϊη ΐΗβίτ 
ρβείνβςίηξδ, βηά ίηηεΓ ρβείτβςίη^δ βΗβίΐ Βε Ππηίγ ββευτεά 
ίη ουίετ ρ3εΙί3§ϊη§δ. ϋηΐβββ οίΗβηνίδβ δρβείβεά ϊη Πιε βεε- 
Ιίοη βηάΐΐεά “ΡβοΗίη§; οί βηίείβδ οί ΐΒβ δβπιβ Ηίηά”, ίηηεΓ 
ρβοΐίββίηβδ ηνβγ Βε βηοΐοββά ίη ουΙεΓ ρβείίββίη^δ, βίΐΗβτ 
δίη^ΐγ ΟΓ ίη £Γ01φ3. 

(4) ΟυδΚίοηίη§ ηιβίεηβίδ δΒ3ΐ1 Βε δυίίβά Ιο ΐΗβ ηβΐυτβ οί 
ΐΗε εοηίεηΐδ. 

2. ΡβοΗίη§ οί βηίείβδ οί Πιβ δ3ΐηβ Ιϋηά 

Αηίοΐββ οί 1° δΒ3ΐ1 Βε ρβεΗβά 3δ ίοΗοννβ: 2133 

(β) βΓΐίεΙεδ οί 1 ° (β) 3η<1 (Β): ίη ννοοάβη ρβεΠβ§ίη§5 ογ ίη 
(Ιηιπίδ Γη3(1 ε οί ίηιρεπηεβΒΙε ΠΒτβ. Α ρβεΗβ§ε πηΐδΐ ηοΐ 
\νεί§Β ΓΠ 0 Γ 8 ΐΒ3η 120 Ηοννβνβτ, β ΓιΒγθ (ίπιπι ιηυδί ηοΐ 
ννβί^Η ΓηοΓβ ΐΗβη 75 Ιν§; 

(Β) βηίείβδ οί 1 0 (ε): τοΗβά ίη 1βη§ΐΗβ ογ υρ Ιο 250 πι οη 
Γβείδ πιβάβ οί ννοοά ογ ΠΒγ6Βο3γ(1. ΤΗε τββΐβ βΗβΠ Ββ ρίβεβά 
ίη ννοοάβη εβββδ ίη βυεΗ 3 ηιβηηβΓ ΠιβΙ ΐΗβγ εβηηοΐ εοπιβ 
ίηΐο εοηίβεί βίΐΗβτ ννίιΗ οηβ βηοίΗετ ογ ννίιΗ ΐΒε βίάββ οί ΐΒβ 
03βεδ. Α εβδβ πιιΐδΐ ηοΐ εοηΐβίη ιηοΓε Πιβη 1 000 πι οί ίυββ; 

(ο) 3Γΐίο1βδ οί 1 ° ((1): Γθ11ε<1 ίη Ιβη^ΐΗβ οί υρ Ιο 125 ηι οη 
τεβίδ πΐ3(1ε οί ννοοά ογ βΒτβΒοβτά ννΗϊεΗ βΗβΠ Βε ρβοίτβά ίη 
3 ννοοάβη εβδβ, οΐοββά Βγ πιεβηδ οί βοτεννδ βηά ννίΐΗ δίάβδ 
ηοΐ Ιεβδ Πιβη 18 πιπι ίΗίεΙε, ίη δηοΒ 3 ηΐ3ηηβΓ ΠιβΙ ΐΒε τεβίδ 
οβηηοΐ εοιηε ίηΐο εοηίβεί βίΐΒβτ ννίιΗ οηβ βηοίΗετ ογ ννίιΗ 
(Ηβ δίάβδ οί ΐΒβ 03δβ. Α εοββ πΐϋδΐ ηοΐ εοηΐβίη πιοτε Πιβη 1 
000 ηι οί ίηδΐ3ηΐ3ηβοϋδ άβΙοηβΠη§ ίαββ. 

(1) Ατίίείβδ οί 2° βΗ&ΙΙ Βε ρβοΗβά 38 ίοΗοννβ: 2134 

( 3 ) βηίείβδ οί 2° (η): εορβ ννίιΗ 3η υηοονετεά βχρίοβίνε 

εΒ3Γ§β, ηοΐ πιοΓβ Πιβη 500 ρβτ Βοχ ογ βπΐ3ΐ103ββ, βηά εηρδ 
ννίΐΗ 3 εονβτβά εχρίοδίνβ οΗβΓ§;β, ηο! πιοτε ΐΗβη 5,000 ρβτ 
Βοχ ογ δπιβΗ 03δβ, ίη βΗββΙ-ηιβΙβΙ Βοχββ, βΒτβΒο3Γά Βοχβδ 
ογ δΓη3ΐ1 ννοοάεη 03δβδ. ΤΗββε ρ3ε1ΐ3ρη§δ δΚοϋ Βε ρΗεεά 
ίη 3 ρβείςίη^ ε3δβ ηιοάβ οί ννοοά ογ δΗββΙ-πιβΙοΙ; 

(Β) οΛίεΙβδ οί 2°(Β)1·: ρήιηβά 03ββδ οί εεηΐταί ρβΓοιιβ- 
δίοη 03ΐΐτίά§βδ, ηοΐ ίΐΐίβά ννίάι ρτορείίβηΐ ροννάετ, ίοτ ίΐτε- 
3τηΐδ οί 311 εοΙίΒτεδ, εοδβδ ηιαάε οί ννοοά ογ βΒτβΒοοτά ογ ίη 
Ιβχβίε Βο^β; 

(ε) 3τβε1βδ οί 2°(Β)2.: ρτίπιβά εοββδ οί πηι-βΓο εοτ- 
Ιτίά^βδ, ηοΐ βΐίβά ννϊΐΗ ρτορβίίβηΐ ροννάβτ, ίοτ ΚΙοΒειΐ ννεηρ- 
οηβ βηά βτεαηηδ οί δίπιίΐΕΓ εοΙίΒεβδ, ηοΐ πιοτε (Βαη 5,000 
ρβτ Βοχ, ίη Βοχβδ ηιοάβ οί δΗβεί-πιβίοΙ ογ βΒτεΒοοτά ννΗϊεΗ 
δΗοΙΙ Βε ρΗεεά ίη 3 ρβείάηβ 03βε πιβάβ οί ννοοά ογ δΗββΙ- 
ηιβίβΐ; Βοννβνβτ, ΐΗβββ ρτίπιβά εβββδ ίοτ ΓΗη-βτβ εοΓΐπάββδ 
πιβγ οίδο Βε ροοΗβά, ηοΐ πιοτε ΐΗοη 25,000 ρβτ Βο§, ίη 3 
Βο§ ννΗϊεΗ πιυδί Ββ δβεητβά Βγ ητιββηδ οί εοιτυ^οίβά ΠΒγ6 - 
Βοοτά ίη 3 ροε1άη§ εβδβ πιβάβ οί ννοοά ογ ίτοη; 

(ά) οηίείβδ οί 2° (ο) βηά (ά): ίη Βοχβδ πιβάβ οί βΒτβ- 
Βοοτά, ννοοά ογ βΗββΙ-πιεΙοΙ ννΗϊεΗ δΗοΙΙ Ββ ρΐοεβά ίη 
ροεΗο^ίη^β πιβάβ οί ννοοά ογ ηιβίοΐ. 

(2) Α ρ3θ1τ3§6 οοηΐοίηίπ§ βτβείβδ οί 2 ° (β), (ε) ογ (ά) 

ΓηιιβΙ ηοΐ ννβί^Η Γηοτβ (Ηβη 100 1ν§. 

(1) Ατίίείβδ οί 3° βΗβΠ Ββ ρβείνβά ίη εβδβδ πιβάβ οί 2135 
Βοβτάδ ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 18 ηιπι ΐΗίεΙν, Ιοη^πβά βηά §τοονβά 
βηά βδδβπιΒΙεά Βγ πιβ3ηδ οί ννοοά δΟΓβννδ. Γογ δί§ηβ1δ βΗβΠ 
Ββ δβειίΓβά ίη εβδβδ Βγ ειΐδΗίοηίη§ ηιβίβπβΐβ ίη βυεΗ β πγβπ- 


ηβτ ΐΗβ! ΐΗβγ εβηηοΐ εοπιβ ίηΐο εοηίβεί βίΐΗετ ννίΐΗ οηβ βη- 
οίΗβτ ογ ννίΐΗ ΐΗε δίάβδ οί ΐΗε 03δβ. 

(2) Α ρ3ε!ί3§β ηιιΐδΐ ηοΐ ννβί^Η πιοτε ΐΗβη 50 Ιτ^· 

(1) Ατίίείβδ οί 4° (β), (Β) βηά (ε) δΗβΙΙ Ββ ρίβεβά Ιϊ^ΗΐΙγ 2136 
ίη βτΓη1γ-ε1θδίη§ Βοχβδ πιβάβ οί δΗβεί πιβίβΐ, ννοοά ογ ΠΒτβ- 

Βοβτά; ΐΗβδβ Βοχβδ δΗβΠ Ββ Ηοπδβά, 1ββνίη§ ηο βητιρίγ 
δρβεβδ, ίη ρ3ε1ίίη§ εβδβδ πιβάβ οί πιβίβΐ, ννοοά, ΗβτάΒοβΓά, 
δοΐίά βΒτβΒοβΓά ογ οοπΊΐ§3ΐεά βΗτεΒοοτά; άιβ βΒτβΒοβτά 
πτιΐδΐ Ηβνβ Ββεη Γβηάβτβά ίπιρβπηββΒΙβ Βγ ίηιρΓβ£η3ΐίοη 
βηά Ββ οί δυίβείβηΐ ηιεοΗβηίοβΙ δΙτβη^ΐΗ. 

ΡίΒτβΒοβΓά εβδββ δΗβΠ Βε εΐοββά Βγ πιεβηδ οί βάΗβδίνβ 
δίτίρδ οί δηίβείβηΐ βΙτβηβΐΗ ογ ίη βη εςυίνβίβηΐ ηιβηηβΓ. ΤΗβ 
ρτοάυείίοη ίηοάβΐ οί εβδβδ πιβάβ οί βοΙίά βΒτβΒοβτά ογ οογ- 
ηι^βίβά βΒΓβΒοβτά πιυβί Ββ βρρτονβά Βγ ΐΗβ εοπιρβίεηΐ βυ- 
ΐΗοήΙγ οί ΐΗε εουηΐτγ οί άερβτΙυΓβ. 

(2) Αηίείβδ οί 4° (ε) βηά (ά) δΗβΠ Ββ ρίβεβά, ηοΐ Γηοτβ 
ΐΗβη 400 ρβτ Βοχ, ίη Βοχβδ πιβάβ οί δΗββΙ-πιβΙβΙ, ννοοά ογ 
βΒτβΒοβτά; ΐΗβδβ Βοχβδ δΗβΠ Ββ ρβείνεά βεεπτεΐγ ίη ρβεΗ- 
ίη§ εβδβδ πιβάβ οί πιβίβΐ ογ ννοοά. 

(3) Α ρβείνβ^β ΓηυδΙ ηοΐ ννβίβΗ Γηοτβ ΐΗβη 100 1ί§; Ηονν- 
ενβτ, ννΗβτβ ΗβτάΒοβτά ογ βΒτβΒοβτά εβδβδ βτβ υββά, β 
ρβείιβββ εοηΙβίηίη§ βηίείβδ οί 4° (β), (Β) ογ (β) ππίδΐ ηοΐ 
ννβί^Η πιοΓβ ΐΗβη 40 

(1) Αηίείβδ οί 5° βΗβΠ Ββ ρβεΗβά ββ ίοΠοννβ: 2137 

(β) βηίείβδ οί 5° (β): ηοΐ πιοτε ΐΗβη 100 ρβτ Γβεβρίβείβ 
ίη ΐΗβ εβδβ οί άβίοηβΙΟΓβ βηά ηοΐ πιοτε ΐΗβη 50 ρβτ ΓβεβρΙβ- 
εΐβ ίη Λβ εβδβ οί εοηηεεβη§ ρίβεβδ, ίη Γβεβρίβείβδ, πιβάβ οί 
δΗββΙ-πιβΙβΙ ογ ίηιρεπηββΒΙβ βΒτεΒοβτά, ίη ννΗϊεΗ ΐΗεγ δΗβΠ 
Ββ ννεΠ ρτοΐεείβά β^βίηδΐ ί^ηίΐίοη βηά δβειπβά Βγ εηβΗίοη- 
ίη§ τηβίβηβίδ. 5ΗββΙ-(ηβΙβ1 Γβεβρίβείβδ δΗβΠ Ββ Πηβά ννίΐΗ β 
ΓβδΠίβηΙ ηιβίβπβΐ. ΤΗβ Ιίάβ δΗβΠ Ββ δβευτεά βΠ τουηά Βγ βά- 
Ηβδίνε δΐιϊρδ. Κεεβρίβείβδ δΗβΠ, ηοΐ πιοτβ ΐΗβη 5 ρβτ ρβείςβΐ 
ογ Βοχ ίη Πιε εβδβ οί άβίοηβίοτδ βηά ηοΐ Γηοτβ ΐΗβη 10 ρβτ 
ρβείτεί ογ Βοχ ίη άιβ εβδβ οί εοηηβεήηβ ρίβεβδ, Ββ βηεΐοββά 
ίη β ρβείτεί ογ ρίβεβά ίη β βΒτβΒοβτά Βοχ. ΤΗβ ρβείιείβ ογ 
Βοχβδ βΗβΠ Ββ ρβεΗεά ίη β ννοοάβη εβδβ εΐοδβά Βγ πιεβηδ οί 
δΟΓβννδ βηά ννίΐΗ βίάβδ ηοΐ Ιβδδ ΐΗβη 18 ππη ΐΗίεΙί, ογ ίη β 
δΗββΙ-πιβΙβΙ ρβοΙί3§ίη§, ΐΗβ εββε ογ ρβεΗβρηβ Ββίη§ ββ- 
εητεά Βγ ειίδΗίοηίηβ τηβίβπβίδ ίη β ρβείάη^ εβδβ ννίΐΗ δίάβδ 
ηοΐ Ιβδδ ΐΗβη 18 ηιηι (ΗίεΙί ίη βυεΗ β ηιβηηβΓ ΐΗβΙ Λετε ίδ β 
βρβεε οί ηοΐ Ιβδδ ΐΗβη 3 εηι ΠΠεά ννίΐΗ ευδΗίοηίπβ πιβίβηβίδ 
βί βΠ ροίηΐδ ΒβΙννββη ΐΗβ ννοοάβη εβδβ ογ βΗββΙ-πιεΙβΙ ρβεΗ- 
3§ίη§ βηά ΐΗβ ρβείείη^ εβδβ; 

(Β) βηίείβδ οί 5° (Β): ηοΐ πιοτε Πιβη 100 ρβτ ρβείτβΐ, ίη 
ρβείεείδ ννίΐΗ βΐίβτηβΐβ άβίοηβΙΟΓβ 1γίη§ Ιοννβτάδ ορροδίΐβ 
βηάδ οί ΐΗβ ρβείίβΐ. ΝοΙ πιοτε Πιβη 10 οί ΐΗβββ ρβείίβΐβ βΗβΠ 
Ββ Ιίεά ΐο^εΐΗβΓ Ιο ίοΓΓη β εοΠβεβνε ρβείτβΐ. ΝοΙ πιοτε ΐΗβη 
5 οί ΐΗβββ εοΠβείίνε ρβεΗεΙδ δΗβΠ Ββ δβεητβά Βγ ευδΗίοηίη§ 
ηιβίβηβΐβ ίη β ννοοάεη ρβείαη§ εβδβ ννίΐΗ βίάβδ ηοΐ Ιβδδ Πιβη 
18 πγγγγ ΐΗίεΗ, ογ ίη β δΗββΐ ηβείβΐ ρβεΗβ^ίηβ, ίη δηεΗ β πτβη- 
ηβτ ΐΗβΙ ΐΗβτβ ίδ 3 βρβεε οί ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 3 οηβ ΠΠβά ννίΐΗ 
οηδΗίοηίη§ πιβίβηβίδ βί βΠ ροίηΐδ ΒβΙννββη ΐΗβ οοΠβεβνβ 
ρβείίβίδ βηά Πιε ρβε1ςίη§ εβδβ ογ δΗββΙ-πιβΙβΙ ρβο1τβ§ίη§; 

(ο) βηίείβδ οί 5° (ο): ίηβεβ βΐίβά ννίΐΗ άβίοηβίοτδ, τοΠβά 
ίηΐο εοίΐδ; ηοΐ πιοτε ΐΗβη 10 εοΠδ δΗβΠ Ββ πιβάβ ίηΐο β γοΠ 
ννΗϊεΗ δΗβΠ Ββ νντβρρβά ίη ρβρετ. ΝοΙ πιοτε Πιβη 10 τοΠβ 
δΗβΠ Βε ββευτεά Βγ ουδΗίοηίη^ πιβίβηβίδ ίη β δτηβΗ ννοοάβη 
εβββ οΐοδβά Βγ πιεβηβ οί δετεννβ βηά ννίιΗ δίάβδ ηοΐ Ιβββ Πιβη 
12 πιηι ΐΗίεΙτ. ΝοΙ πιοτε Πιβη 10 βπιβΠ εβδβδ βΗβΠ Βε δβ- 
ευτβά Βγ ευβΗίοηίη§ πιβίβπβΐβ ίη β ρβεΗίηβ εβββ ννίιΗ βίάβδ 
ηοΐ Ιβββ ΐΗβη 18 πιπι ΐΗίεΙί ίη βηοΗ β ηιβηηβΓ ΠιβΙ ΐΗβτβ ίβ β 
δρβεβ οί ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 3 επί ΠΠεά ννίιΗ ευδΗϊοηίη§ Γηβίεηβΐβ 
βί βΠ ροίηΐδ ΒβΙννββη Πιβ βπιβίΐ εβδββ βηά Πιβ ρβεΙτίπ§ εβββ; 

(ά) βηίείβδ οί 5° (ά): 

1. ηοΐ πιοτε ΐΗβη 100 άβίοηβίοτδ ρβτ εβββ, ίη ννοοάεη 
εβδβδ ννίιΗ βίάβδ ηοΐ Ιβδδ ΐΗβη 18 πιπι ΐΗίεΙί, ίη δπεΗ β ηιβη- 
ηβΓ ΐΗβΙ ΐΗβ άβίοηβίοτδ βτβ βρβοεά ηοΐ Ιβδδ Πιβη 1 επί ίτοπι 
οηβ βηοίΗετ βηά ίτοπι Πιβ δίάβδ οί Πιβ εβββ. ΤΗβ ββίά βίάβδ 
δΗβΠ Ββ πιοηίδβά βηά ΐΗβ ΒοΙΙοπι βηά Πά βΗβΠ Ββ ββευτεά 
Βγ δΟΓβννδ. Ιί ΐΗβ εβδβ ίβ Πηβά ννίιΗ ζίηο δΗββΙ οί βΐυιηίηίυπι 
δΗββΙ, β δίάβ ΐΐιίεΐνηβδδ οί 16 πιπι ίδ βυίβείεηΐ. ΤΗβ εβββ 
δΗβΠ Ββ δβουτβά Βγ ευβΗίοηίη§ ιηβίβηβΐβ ίη β ραε1τίη§ εβββ 
ννίιΗ βίάββ ηοΐ Ιβδδ Πιβη 18 πιπι ΐΗίεΙε ίη δυοΗ β ΓηβηηβΓ ΠιβΙ 
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ΐΙιβΓβ ίδ β δρβοβ οί ηοί 1β88 ίΗβη 3 οπι ίΐΐίβά ινίίΗ οιίδΗίοηίηβ 
υιβίβηβίδ βί 311 ροίηίβ Βείινεβη ίΐ βηά ίΗβ ρβοΠίηβ οβδβ; ογ 

2. ηοΐ πιοΓβ (Ηβη 5 άεΐοηβίοτδ ρβΓ Βοχ, ίη βΒεβΙ-πιβίβΙ 
Ιιοχβδ, ίΗβ άβίοηβίοτδ Ββίηβ ρΐβοβά (Βετείη ίη δίβΐίβά 
ινοοάβη ίτ3ηΐ68 ογ ίη Ηοΐεά ρίεοββ οί ινοοά. ΤΗβ Ιίά βΗαΙΙ 1)6 
δβουτβά όΐΐΐ τουηά Βγ βάΗβδίνβ βίτίρβ. ΝοΙ πιογ6 Ιΐΐ3η 20 
δΗββί-ιηβΙβΙ Βοχβδ δΗβΙΙ 1)β ρΐβοβά ίη 3 ρβοΗίηβ 0386 χνίΐΗ 
81(168 ηοΐ 1688 ΐίΐ3Π 18 ΓΠΠ1 ίΚίοΙί; 

(β) 3Γΐίε1ε8 οί 5° (β): ηοΐ πιογο (Ηβη 50 ρβΓ 0386, ίη 
Ίνοοάβη 63868 ΧνίΐΗ 81(168 ηοΐ 1βδ8 ίΗβΠ 18 ΠΪΠ 1 ίΗίοΗ. ΤΗβ 3 Γ- 
ΐίεΐεβ δΐιοΐΐ Ββ 8βευΓ6<1 ννίίΚίη ΐΗβ 63868 Βγ 3 ινοοάβη δίτυο- 
ίυτβ ίη δυείι 3 η>3ηηβΓ ΐΗβί (Ηβν 3Γ6 δρβοβά ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 1 
ειη ίτοηι οηβ βηοΐίιει- βηά Ιγοπι ώβ δίάβδ οί ίΗβ 6386. ΤΗε 
δίάβδ οί ίΗβ 6386 8 Η 3 ΙΙ Βε πιοΓΐί86(1 βηά ΐΗβ ΒοΜοπι 3ηά Ιίά 
8 Η 3 ΙΙ Βε δβουτβά Βγ δοτβινδ. ΝοΙ ηιΟΓβ ίΗβη 6 63368 δΗβΙΙ Ββ 
δβουτβά Βγ ουδΗίοηίηβ πιβίβπβίδ ίη β ρβοΗίηβ οβδβ ννίΐΐι 
81(168 ΠΟί 1β88 (1)3Γ1 18 πιπι ίΗίοΗ ίη βυοΗ 3 ηίβηηβΓ 1 Η 3 Ι ίΗβΤβ 
ίδ 3 8ρ36β οί ηοΐ 1688 [Ηβη 3 οπι ίίΐίβά ινίίΗ ουδΗίοηίηβ πιβίβ- 
ηβίδ 31 αΐΐ ροίηΐδ Ββίινββη ιΗβ 03868 βηά ΐΗβ ρβοΗίηβ οβδβ. 

ΤΗε βρβοε πιβγ Βε τβάυοβά Ιο ηοί Ιβδδ (Ηβη 1 ογπ ίί ίΐ ίβ Γιΐίβά 
ινίίΗ ροΓουβ ινοοά-ΓιΒτβΒοβΓά βΙαΒδ. Ιί ιΗβ βιίίοΐβδ βτε ίηάί- 
νίάυβίΐγ ρβοΙίβιΙ βηά ΓίΓηιΙγ δβουτβά ίη Ηβπηβΐίοβίΐγ-οΐοδίηβ 
Βοχβδ Πΐβάβ οί δΗββί-ΠΙβΙβΙ ΟΓ 3 ρίβδίίβδ ΠΙβΙβΠβΙ, ίΗβγ Π13γ 
Ββ ρΐβοβά ίη 3 ινοοάβη ρβοΗίηβ 0386 ινίίΗ δίάβδ ηοΐ 1β88 (Ηβη 
18 πυη ίΗίοΗ. ΤΗε βιΐίοΐβδ πιυδί Βε δβρβτβίβά Ιγοπι οηβ βη- 
ΟίΗβΓ 3Π(1 Πηηΐγ 860υΓ6(1 Βγ ίΐΒΓβΒθ3Γ(1 ογ Βγ ινοοά- 
ΠΒγ6Βο 3Γ(1 δΙβΒδ; 

(ί) βΓίίοΙβδ οί 5° (ί): 

1. ηοί ηιοΓβ (Ηβη 50 ρβΓ 6336, ίη ινοοάβη ογ ηβείβΐ 03363; 
ίη ίΗβββ 03868 63 οΗ άβίοηβίίηβ ρβιί οί ίΗβ “ΒουοΗοη 
βΠυπιβϋΓ” δΗβΙΙ Ββ 80 3θοοιηπιθ(ΐ3ΐβ(1 ίη β δΙοΚβά ινοοάβη 
δηρροΓΐ (ΗβΙ ίΗβ άίδίβηοβ Ββίινββη βά^οβηί άβίοηβΙΟΓδ βηά 
Ββίινββη (Ηβ άβίοηβίοτδ οί (Ηβ ουίβπηοδί “ΒουοΗοηδ 
βΙΙυπιβυΓδ” βηά (Ηβ βίάβ οί ίΗβ 0386 ίδ ηοί 1β88 (Ηβη 2 οπι; 
οΐοβίηβ (Ηβ Ιίά οί ιΗβ οβδβ δΗβΙΙ εηδυτβ οοπιρίβίβ ίπιπιοΒίΙίΙγ 
οί ΙΗβ ινΗοΙβ; ηοί πιογ6 (Ηαη 3 03868 βΗβΙΙ Βε ρΐβοβά, Ιεβνίηβ 
ηο επιρίγ δρβοβδ. ίη 3 ινοοάβη ρβοΗίηβ ο386 ινίίΗ δίάβδ ηοΐ 
Ιβδδ (Ηβη 18 πιπι ίΗίοΗ; ογ 

2. ίη Βοχβδ ηιβάβ οί ινοοά ογ ηιβίβΐ; ίη (Ηβδβ Βοχβδ 63θΗ 
“ΒοιιοΗοη βΠιιηιβϋΓ” δΗβΙΙ Ββ 80 δυρροιΐβά Βγ β ίτβηιε (ΗβΙ 
(Βε άίδίβηοβ Ββίινββη ίινο “ΒουοΗοηδ βΙΙυπιβυΓδ” βηά Ββ- 
(ν,εεη 3 “ΒοιιοΗοη βΙΙιιηιβϋΓ” βηιΐ (Ηβ δίάε οί (Ηβ Βοχ ίδ ηοΐ 
1β88 (Ηβη 2 οηι βηά ίΗβί (Ηβ ίπιπιοΒίΙίΙγ οί (Ηβ ννΗοΙε ίβ βη- 
βυτβά; (Ηβδβ Βοχβδ δΗβΙΙ Ββ ρΐβοβά ίη β ρβοΗίηβ 0386 ινίίΗ 
δίάβδ ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 18 πιπι (ΗίοΗ ίη βυοΗ β ηίβηηβΓ (ΗβΙ (ΗβΓβ 
ίδ β βρβοε οί ηοΐ 1β88 (Ηβη 3 οπι Γι11β(1 ννίΐΗ ουδΗίοηίηβ πιβίβ- 
ιίβΐβ 31 βΐΐ ροίηΐβ Βείινββη (Ηε Βοχβδ βηά Βείινεβη (Ηβ Βοχβδ 
βηά (Ηβ ρβοΗίηβ οβδβ; 3 ραοΗβββ πΐϋβΐ ηοΐ οοηΐβίη ηιοΓβ 
(Ηβη 150 “ΒουοΗοηδ αΙΙυπιβιΐΓδ”. 

(2) ΤΗε Ιίά οί (Ηβ ρβοΗίηβ 0386 βΗβΙΙ Βε οΐοδβεί Βγ ηιεβηβ 
οί βΟΓβννδ ΟΓ οί Ηίη§68 311(1 ίθ18ίη§ ΒβΓδ. 

(3) ΕβοΗ ρβοΐο^β οοη(3ίηίη§ βΓΐίοΙεβ οί 5 ° δΗί^ΙΙ Ββ ρΓο- 
νίάεά ννίΐΗ 3 οΙοβυΓβ ρΓΟΙεοΙβεΙ βίΐΗβΓ Βγ 1β3(1 ογ οίΗβΓ 863ΐδ 
(β(3ηιρ ογ ηιβτΐί) βρρίίοεί (ο (\νο δΟΓβνν-ΗεβιΙβ 31 (Ηβ οηίΐβ οί 
(Ηβ 103]ΟΓ 3X18 οί (Ηβ 1ί(1 ογ οί (Ηβ ίοΠϋηβ ΒβΓ8, ΟΓ Βγ 3 βίτίρ, 

Βββτίη^ (Ηβ (ΓΕκΙε ηιβτΐι, ςυηηηβιΐ οη (ο (Ηβ 1ί(1 βηά οη (\νο 
ορροδίίβ 8Ϊάβ8 οί (Ηβ οββε. 

(4) Α ρβο1(3§6 πιυδί ηοΐ ινοίβΗ πιογο (Ηβη 75 ρβοΗ- 
3§68 ννβί§Ηίη§ Π 10 Γ 6 ΐ1ΐ3Π 30 \ίξ 01081 Ββ ΓΐΚβά λνίΐΗ 1Ή63Π8 
οί Ηβηάΐίηβ. 

(1) Αηίοΐββ οί 6 ° βΗβΙΙ Ββ τοίίβά βερβΓβίβΙγ ίη ρβρβΓ βηά 2138 
ρΐβοβά ίη οοπυ^βίβά ίίΒΓβΒοβΓά λντβρρίη^δ. ΤΗεγ δΗβΙΙ Ββ 
ρβοΗβά, ηοΐ ηιοΓβ (Ηβη 25 ρβΓ Βοχ, ίη Βοχβδ πιβάβ οί ΠΒγ6- 

Βοβτά ογ δΗββΐ-πιβίβΙ. ΤΗβ ΐΐάδ βΗαΙΙ Ββ δβουΓβά βΐΐ τουηά Βγ 
βάΗβδίνε δίτίρβ. ΝοΙ ηιοΓβ (Ηβη 20 Βοχβδ δΗβΙΙ Ββ ρΐβοεά ίη 
3 ννοοάβη ρβοΗίη§ 038β. 

(2) Α ρβοΗβ^ε πιυδί ηοΐ \νβί§Η ηιοΓβ (Ηβη 50 ΡβοΗ- 2138 
3§βδ ννβίβΗίηδ πιογο (Ηβη 30 δΗβΙΙ Ββ ΓιΚβά ινίΐΗ πιββηδ οί 
Ηβηά1ίη§. 

(1) Αιΐίοΐβδ οί 7° δΗβΙΙ Ββ ρβοΗβά ίη ινοοάβη 038βδ 2139 

οΐοδβά Βγ πιββηδ οί δβΓβινβ ογ οί Ηίη§βδ βηά ίο1άίη§ Ββτβ 
βηά \νί(Η δίάβδ ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 16 πυη (ΗίοΗ, ογ ίη Γβοβρίβοΐβδ 
ηιβάβ οί ηιβίβΐ ογ β βυίΐβΒΙβ ρίβδίίοβ πιβίβπβΐ οί βάβςυβίβ 


δΙτβη^ΐΗ. ΤΗβ Ιίάδ βηά ΒοΚοπίδ οί (Ηβ ινοοάεη 038βδ πιβγ 
βίδο Ββ πιβάβ οί Ηί§Η1γ - οοηιρΓβδδβά ΗβτάΒοβτά βςυβίΐίηβ 
(Ηβ δίάβδ ίη δίτβηςίΗ. Ατίίοΐβδ \νβϊ§Ηίη§ ηιοΓβ (Ηβη 20 
ιη3γ βίδο Ββ άβδρβίοΗβά ίη βΓ3(βδ ογ ννίίΗουί ρβοΗίης. 

(2) Α ρβοΗβββ πιυδί ηοΐ ινβί^Η ηιοΓβ (Ηβη 100 1<£ ίί ί( 
οοηΐβίηδ βτΐίοΐβδ ββοΗ οί ν,ΉίοΗ ν,'βί^Ηβ ηοΐ ηιοΓβ (Ηβη 1 
Οβδβδ ννΗίοΗ, νηΐΗ (Ηβίτ οοηίβηΐδ, νκβί^Η ηιοΓβ (Ηβη 30 
δΗβΙΙ Ββ ίίΐίβά ννΊΐΙι ηηββηδ οί Ηβηάΐίη^. 

(1) Ατίίοΐβδ οί 8° δΗβΙΙ Ββ ρβοΐιβά ίη ινοοάβη οβββδ, ίη 2140 
άΓυπίδ πιβάβ οί ίίΒΓβΒοβΓά ινΗίοΗ Ηββ Βββη ΓβηάβΓβά ίπιρβΓ- 
ηιεβΒΙβ, ογ ίη τεοβρίβοΐβδ πιβάβ οί ιηβίβΐ ογ οί β δυί(βΒ1β 
ρΐββίίοδ πιβίβπβΐ οί βάβηυβίβ 8(Γβηβ(Η. ΤΗβ ίβηίΐίοη Ηββά 

δΗβΙΙ Ββ ρΓΟίβοΙβά ίη δυοΗ β ηίβηηβΓ 38 (ο ρΓβνβηΙ βηγ δθβ(- 
(βηηβ οί (Ηβ οΗβΓββ ίτοπι (Ηβ βηίοΐβ. 

(2) Α ρβοΐίβββ ηηυδί ηο( ννεί^Η πιογο (Ηβη 100 Ηονν- 
βνβΓ, ινΗβΓβ ΓιΒγ 6 άηιηΐδ 3Γβ υββά, 3 ρβοΐιβ^ο δΗβΙΙ ηο( 
ννεί§Η πιοΓβ (Ηβη 75 Ηβ. Εββεβ \νΗίοΗ, \νί(Η (Ηβίτ οοηίβηίβ, 
ν,’βίβΗ ηιοΓβ (Ηβη 30 Ηβ δΗβΙΙ Ββ Γιΐίβά ννίΐΗ πιββηδ οί Ηβη- 
άΐίηβ. 

Αηίοΐβδ οί 9° δΗβΙΙ Ββ βηοΐοββά ίη ινοοάεη ρβοΗββίηβδ. 2141 
Α ρββΗβββ πιυδί ηοί ννβίβΗ πιοΓβ (Ηβη 75 Ηβ; ρβοΗβββδ 
ινείβΚίηβ ηιοΓβ (Ηβη 30 Ηβ δΗβΙΙ Ββ ΓιΚβά ινίΐΗ πιββηδ οί Ηβη- 
άΐίηβ. 

Αηίβίβδ οί 10° δΗβΙΙ Ββ ρβοΗβά ίη ινοοάεη οββββ. ΡβοΗ- 2142 
βββδ ινβίβΗίηβ πιοΓβ (Ηβη 30 Ηβ δΗβΙΙ Ββ ίίΚβά ινίίΗ πιββηδ οί 
Ηβηάΐίηβ. 

Ατίίβίβδ οί 11° δΗβΙΙ Ββ ρβοΗβά βδ ίοΐίοινδ: 2143 

(β) βτΐίοΐβδ Ιβδδ (Ηβη 13.2 πυη ίη άϊβπιβίβΓ: ηοί πιοΓβ 
(Ηβη 25 ρβΓ Βοχ, ρβοΗβά (ίβΗ(1γ ίη Γιπηίγ - οΐοδίηβ ΠΒΓβ- 
ΒοβΓά Βοχβδ ογ ίη Γβοβρίβοΐββ πιβάβ οί β βυίίβΒΙβ ρίβδίίοβ 
πιβίβπβΐ οί βάεηυβίβ βίτβηβΐΗ; (Ηβδβ Βοχβδ ογ Γβοβρίβοΐββ 
δΗβΙΙ Ββ ρΐβοβά, Ιββνίηβ ηο βπιρίγ δρβοβδ, ίη 3 ινοοάβη 0386, 
ινίίΗ δίάβδ ηοί Ιβδδ (Ηβη 18 πυη (ΗίοΗ, ινΗίοΗ πιβγ Ββ Ιίηβά 
ινίίΗ (ίη-ρίβΐβ, ζίηο ογ βΐυπιίηίυπι δΗββί, ογ β δυίΙβΒΙβ ρίβδ- 
(ίοδ ογ δίπιάβΓ Ηΐ3ΐβιίβ1 οί βάβςυβίβ δίτβηβ(Η. 

Α ρβοΗβββ πιυδί ηοί ινβίβΗ ηιοΓβ (Ηβη 60 Ηβ. ΡββΗβββδ 
ινβίβΗίηβ ηιοΓβ (Ηβη 30 Ηβ δΗβΙΙ Ββ Πίίβά ινί(Η πιββηδ οί Ηβη- 
άΐίηβ; 

(Β) βτίίοΐβδ ίΓΟΓη 13.2 πιπι ίο'57 πιπι ίη άϊβπιβίβΓ: 

1 . δβρβτβίβΐγ ίη β ΙυΒβ πιβάβ οί ΠΒΓβΒοβΓά ογ οί β δυί(3- 

Βίβ ρίβδίίοδ ηιβίθπβΐ, δίτοηβ, οΙοδβ-Γιίίίηβ 3ηά οΐοδίηβ βπηίγ 
3( ΒοΐΗ βηάδ; ογ .... 

δίτοηβ, οΐοδβ-ϋκίηβ, οΐοδβά 3( οηβ βηά βηά ορβη 3ί (Ηβ 
οίΗβτ; ογ 

ορβη β( Βο(Η,βηάδ Βυί ινίίΗ 3η ίηηβτ ρΓθ]βε(ίοη ογ οίΗβτ 
βυίΐβΒΙβ ίηΐβτηβΐ άβνίοβ (ο ρτβνβηΐ (Ηβ βτίίοΐβ ίτοπι πιονίηβ. 

ΡβοΗβά ίη (Ηίδ ηίβηηβΓ, ηοί πιοτβ (Ηβη: 

300 βιίίβίβδ ηοί Ιβδβ (Ηβη 13.2 πιπι βηά ηοί πιοτβ (Ηβη 
21 πιπι ίη άϊβπιβίβΓ; ογ 

60 βιίίοΐβδ πιοΓβ (Ηβη 21 πιπι Βυί ηοί ποτέ (Ηβη 37 πιπι 
ίη άϊβπιβίβΓ; ογ 

25 βτίίοΐβδ ηβοΓβ (Ηβη 37 πιπι Βυί ηοί πιογο (Ηβη 57 πιπι 
ίη άϊβπιβίβΓ δΗβΙΙ Ββ ρΐβοβά ίη Ιβγβτδ ίη α ινοοάβη οβδβ ινίίΗ 
δίάβδ ηοί Ιβδδ (Ηβη 18 πυη (ΗίοΗ, (Ηβ ινοοάβη οβδβ Ββίηβ 
Ιίηβά ινίίΗ ίίη-ρίβίβ, ζίηβ δΗββί, ογ βΐυπΰηίυηι δΗββί. 

Ιη (Ηβ οβδβ οί βιΐίοΐβδ ρβοΗβά ίη ίυΒβδ ορβη βί ΒοίΗ βηάδ 
ογ βί οηβ βηά, (Ηβ ρβοΗίηβ οβδβ δΗβΙΙ Ββ Ιίηβά οη (Ηβ βίάβ ογ 
δίάβδ βά^^^βηι ίο (Ηβ ορβη βηάδ οί ιΗβ ΙυΒβδ βίΐΗβτ ινίίΗ β 
ίβΐί ρβά ηο( Ιβδδ (Ηβη 7 πιπι ΐΗίοΗ ογ ινίίΗ 3 δΗββί οί ίΗβ δβπιβ 
ίΗίοΗηβδδ οί άουΒΙβ - ίαοβά οοΓπίβηίοά ΙίΒΓβΒοβΓά ογ δίτηί- 
13Γ ηιβίεηβΐ. 

Α ρβοΗβββ ΓηυβΙ ηοί ινβίβΗ πιοΓβ (Ηοη 100 Ηβ. ΡβοΗβββδ 
ινβίβΗίηβ πιοτβ ίΗβη 30 Ηβ δΗβΙΙ Ββ ΓιΚβά ινίίΗ πιββηδ οί Ηβη- 
άΐίηβ; 

2. βτίϊοΐβδ 20 πιπι ίη άϊβπιβίβΓ πιβγ βίβο Ββ ρβοΗβά, ηοί 
ηιοΓβ (Ηβη 10 ρβΓ Βοχ, ίη δίτοηβ, οΐοδβίγ-βκίηβ ΓώΓβΒοβτά 
Βοχβδ οοβίβά ινίίΗ ρβΓβίίίη ινβχ βηά βςυίρρβά ινίίΗ β Ηοηβγ- 
οοτηΒβά ΒοΚοπι ίηδβτί 3ηά ινίίΗ ρβιίίάοηδ πιβάβ οί ΓιΒτβ- 
Βοβτά οοβίβά ινίίΗ ρβτβίΓιη ινβχ. ΤΗβ Βοχβδ δΗβΙΙ Ββ οΐοββά 
Βγ β βυηιπιβά Ωβρ. Νοί ιηοτβ ίΗβη 30 Βοχβδ δΗβΙΙ Ββ ΙίβΗίΙγ 
ρβοΗβά ίη β ινοοάβη οβδβ ινίίΗ δίάβδ ηοί Ιβδδ (Ηβη 18 πυη 
(ΗίοΗ, ίΗβ ινοοάβη οβββ Ββίηβ Ιίηβά ινίίΗ ζίηο δΗββί, ίίη-ρίβίβ 
ογ βΙυΓηίηίυηι δΗββί. 
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Α ρββΕβββ πιυδί ηοΐ ννβίβΗ ιηοτβ Λβη 100 Ηβ. ΡββΗβββδ 
\νβίβΗίηβ ιηοΓβ Λβη 30Ηβ δΗβΙΙ Ββ Γι11β4 ννίΛ τηββηδ οί Ηβη- 
(ϋΐη§; 

3. βτββίβδ ηοΐ ιηοΓβ Λβη 30 πιγπ ίη (ΙίβηιβΙβΓ ηιβγ, ϊη 3 
ηυπΛβτ ηοί βχββε4ίηβ Λβί Ϊη4ίβ3ίε4 υη4βτ 1., βίδο Ββ ρυί 
οη Ιο βίτίρδ 3η4 ρββ1ίβ4 ϊη β δίτοπβ βίββΐ Γβοβρίββίβ. ΤΗίδ τβ- 
ββρίββΐβ ηιβγ Ββ ογΐίηβπεβί. 

. ΤΗβββ βτββίβδ ραΐ οη Ιο δίτϊρβ βΗβϋ Ββ 6ϋΓΓουη4β4 Βγ 3 
δαίοΒΙε 4βνίββ βο 38 Ιο οοηδβΐηίβ β οοπιρβοΐ ηηίί βη4 38 Ιο 
ρΓβνεηΙ ίη4ίνί4υβ1 βηίείββ ίτοηι Βεοοηιίηβ 4βΐ3θΗβ4. Οηβ 
ογ ηιρΓβ αηϊΐβ βΗαΙΙ Ββ δο Πχβ4 ίη Λβ Γβοβρίββίβ Λβί Λβγ 
ββηηοί Ββ 4ίδρΐ8ββ4. 

ΤΗβ βη4δ οί βτββίβδ ρηί οη Ιο δίτϊρβ βΒαΙΙ ΓβδΙ οη βΗοβΕ- 
βΒδΟτΒίηβ ηοη-ιηβίβΐΐίβ βηρροΓίδ. 

ΤΗβ Ιϊιΐ οί ΐΗβ Γβοβρίββίβ ηιυβί Ββ βο β1οδβ<138 ίο Ββ ΙββΕ- 
ρΓΟοί 3Π(1 Ββ 80 ββοοΓβ4 Βγ β ΙοβΗίηβ (Ιβνϊββ ββρβΒΙβ οί Ββ- 
Λβ δββίβά Λβί ΐΗβ βτββίβδ β3ηηοΙ ίβΐΐ οηΐ. 

Α ρββΗβββ ηιαδί ηοί \νβίβΗ πιοΓβ Λβη 100 Εβ. ΡββΕβββδ 
ννβίβΗίηβ πιοΓβ Λβη 30 Εβ βΗβΙΙ Ββ βίίβ4 ννίΐΗ πιβαηβ οί.Ηβη- 
4Ηηβ. Κβββρίββίβδ β3ρ3Β1β οί Ββίηβ τοίίβά δΗβΙΙ Ηβνβ Λβίτ 
Η4δ Γιΐίβά \νίΛ β κίτοηβ Ηαηβΐΐβ βηβΒΙίηβ Λέπι Ιο Ββ 03ΐτίβ4; 

4. βτββίβδ ηοί Ιββδ Λβη 30 ηκη 3η(1 ηοί πιοΓβ Λβη 57 
πιηι ίη (ΙίβηιβΙβΓ ηιβγ 3 Ι 50 Ββ ρβοΕβ4 8βρ3Γ3ΐβ1γ ίη 3 βίτοηβ, 
βίοδβίγ-ίιίΐίηβ, ΗβΓτηβΐίβαΙΙγ-βΙοδβίΙ βγ1ίη4ηβα1 Βοχ πΐ3(1β οί 
ί1ΒΓβΒθ3Γ(1, βΒτβΒοβτβ ΟΓ 3 δυίίΕΒΙβ ρίβδββδ 1Ϊ1316Π31. Νοί 
πιοΓβ Λβη 40 οί Λβδβ Βοχβδ δΗβΙΙ Ββ ρΐβββά ίη Ιβγβτβ ίη β 
ννοοίΐβη οβδβ νίίΐΗ δί(1β5 ηοί Ιβδδ Λβη 18 πϊπι ΛίβΕ. 

Α ρββΕβββ ηιαδί ηοί ννβίβΗ πιοΓβ Λβη 100 Εβ. ΡββΕβββδ 
ννβίβΗίηβ πιοΓβ Λβη 30 Εβ δΗβΙΙ Ββ 6ίΙβ4 \νί(Η πιββηδ οίΗβη- 
Ί1ίη£; 

(β) οΛβτ βτββίβδ οί 11°: ίη βοηίοπηίίγ ννίΛ ΐΗβ ρτονί- 
δίοηδ οί πιβΓβίηβΙ 2139 (1). Α ρββΕβββ Γηυβί ηοί ννβίβΗ 
πιοΓβ Λβη 100 Εβ. ΡβοΕβββδ ννβίβΗίηβ πιοτε Λβη 30 Εβ 
δΗ3ΐ1 Ββ ΓιΙΙββΙ ννίΛ ηιββηβ οί Ηβη41ίηβ. 

ΝΟΤΕ: Ιη ΐΗβ ββδβ οί βτββίβδ οοηίβίηίηβ ΒοΛ ρΓορβϋβηΙ 
βη4 ΒηΓδίϊηβ βΗβτββδ, ιΗβ βίβιηβΙβΓ Γβίβιτβά Ιο ίβ Λβί οί Λβ 
ογΐίηβηββΐ ροιβοη οοηίβίηίηβ Λβ Βυτδβηβ βΗβτββ. 

3. Μίχβ4 ρβοΕίηβ - 

(1) Αήίβίβδ 1ίδίβ<1 ιιηίΙβΓ 3η ίίβηι ήυπιΒβΓ οί πΐ3Γ£ίη3ΐ 2144 
2131 ηιβγ ηοί Ββ ίηβίικίβίΐ ίη- ιΗβ 83ΐηε ρββΗβ^β βίΐΗβΓ λνίΐΗ 
3τββ1βδ οί 3 (ΗίίβΓβηΙ Ιάηά ΒυΙ οί ιΗβ 83ηιβ ίίβηι ηυπιΒβΓ, ογ 

\νίΐΗ 3Γΐίβ1βδ οί αηοίΗβΓ ίίβηι ηυηιΒβΓ οί 0ΐ3( πΐ3Γβίη3ΐ, ογ 
νήίΗ δηΒδ(3ηββδ ογ βτΐίβίβδ Ββ1οη§ίηβ Ιο οίΗβΓ ρίβδδβδ, ογ 
ννίΰι οίΗβΓ βοο4δ. 

(2) ΤΗβ ίοϋο\νίη§ ηιβγ, Ηο\νβνβΓ, Ββ ίηβΐϋίίβά ίη ιΗβ δηηιβ 

ρ 3 βΙί 3 §β: 

(α) βτΰβίβδ οί 1° ννίΐΗ οηβ 3ηοΐΗβΓ: 

ΨΗβη ητΐίοΐβδ οί 1 ° (β) 3η<1 (Β) 3Γβ ίηο1υ<1β(1 ίη ΰιβ 83πιβ 
ρ3β1ί3§β, ΐΗβγ δίιβίΐ Ββ ρηβΗββ ίη βοηίοπηίΐγ \νίΐΗ ίπητ^ίηπΐ 
2133 (3). 

ΨΗβη 3Γΐίε1βδ οί 1 ° (ο) 3Γβ Ϊηβ1ϋί1ε<1 ίη ιΗβ 83πιβ ρββΗδββ 
■ννϊΐΗ 3ΐΐίβ1βδ οί 1 ° ( 3 ) ογ (Β) ογ ΒοΐΗ, ΐΗοββ οί 1 0 (β) 8 Η 3 ΙΙ Ββ 
πΐ3(1β υρ ίηΐο ρ3βΗ3§βδ ίη βοηίοΓηιίΐγ ννίιΗ ιΗβ ρΓονίδίοηδ 
ηρρΙίββΒΙε Ιο ιΗεπι 3ηά (Ηβ ουΙβΓ ραβίορηβ 3 Η 3 ΙΙ Ββ ύΐ3ΐ 
ρΓβδβπΒβ(1 ίθΓ αΐΐίβίβδ οί 1 ° (3) ΟΓ (Β). Α ρ3θΗ3£β ΓΠΙΙδΙ ηοί 
\νβί§Η ιηοΓβ ΐΗηη 120 

(Β) ητββίβδ οί 2° (ο) \νίιΗ ιΗοββ οί 2° (Β), ρΓονίάβΟ ιΗβί 
ΒοΐΗ 3Γ6 οοηΐηίηβίΐ ίη ίηηβΓ ρ3βΗ3§ίηβδ βοηδίδήη^ οί Βοχβδ 
ρΐηοβίΐ ίη ινοοάβη β3δβδ. Α ραείαιρε πιυδί ηοί \νβίβΗ ηιοΓβ 
ΐΗβη 100 

(β) βιΐίοΐβδ οί 4 0 \νίΐΗ οηβ βηοίΗβΓ, Ιβίάη^ ίηΐο 3ββοαηΙ 
ιΗβ ρΓονίδίοηδ ίοΓ ίηηβΓ ραβΗβ^ίης, ίη 3 \νοο<1βη ουΙβΓ ρ3βίί- 
3§ίηξ. Α ρββΙοββ ηιοδί ηοί ννβί^Η πιοΓβ ΐΗαη 100 

(4) βτΐίβίβδ οί 7° \νίιΗ ιΗοββ οί 5° ( 3 ), (4), (β) 3η4 (£), οη 
βοη4ίΐίοη ιΗθΙ ιΗβ ρββΗαίξίη^ οί ΐΗβδβ ΙβΗβΓ ρΓβνβηΙδ ιΗβ 
ΐΓβηδΓηίδδίοη οί 3 ροδβίΒΙβ 4βΙοη3ήοη Ιο ιΗβ 3Γΐίβ1β5 οί 7 0 . 

Ιη οηβ ρ3β1ί3§ε ιΗβ ηυηιΒεΓ οί 3Γββ1βδ οί 5 0 (β), (4), (β) βη4 
(() ΠΙϋδΙ Ββ ιΗβ 83Π16 38 ΐΗβΐ οί ιΗβ βτββίβδ οί 7 0 . Α ρββΗβββ 
ηιαδί ηοί ννείβΗ ΓηοΓβ ΐΗ&π 100 Ηβ. 

4. ΜβτΗίηβ 3η4 43ηββΓ ΙβΒβΙδ οη ρββΗηββδ (βββ Αρρβη- 
4ίχ Α.9) 

Ρ3βΗ3ββδ βοηΐ3Ϊηίηβ βτββίβδ οί Οβδδ 1Β βΗβΙΙ Βββτ 3 ΙβΒβΙ 2145 
βοηίοτπιίηβ Ιο πιο4β1 Νο 1. Ηο\νβνβΓ, ρββΗβββδ βοηΐβίηίηβ 


βτββίβδ οί 1 ° (4), 5 0 3η4 6° βΒαΙΙ Βββτ ΐ\νο ΙβΒβΙβ βοηίοπη- 
ίηβ ίο πιο4β1 Νο. 1. 

Β. ΡατΒβυΙβΓδ ίη Λβ Ιτβηδροιΐ 4οβυπιβηΐ 

(1) ΤΗβ 4βδβηρβοη οί Λβ βοο4δ Λ Λβ ΐτηηδροΓΐ 4οβυ- 
ηιβηΐ πηΐδΐ βοηίοτπι Ιο οηβ οί Λβ ηβπιβδ ιιη4βΓΗηβ4 Λ πιβγ- 
βίηβΐ 2131; ίΐ πιυδί Ββ ηη4βΓΐίηβ4 βη4 ίο11ο\νβ4 Βγ ρβΛίβη- 
ΙβΓδ οί Λβ βίβδδ, Λβ ίίβηο ηυηιΒβΓ (ΐοββΛβτ ν«Λ Λβ Ιβίΐβτ, 
ίί 3ηγ), 3η4 Λβ ίηίϋ&ΐδ «ΑϋΚ» ογ «ΚΙϋ» (β.β., 1Β, 2° (β), 
ΑϋΗ). 

(2) ΤΗβ ίοΐΐονίηβ πιυδί Ββ εβηίββ4 ίη Λβ (τβηβροΓΐ 4οβυ- 
ηιβηΐ: 

«ΤΗβ ηβΙϋΓβ οί Λβ βοο4δ, 3η4 Λβ ρββΗββίηβ, βτβ ίη βοη- 
ίοπηίΐγ ννίΛ Λβ ρτονίδίοηδ οί ΑϋΚ». 


0. ΕπιρΙγ ρββΗββίηβδ 
Νο ρτονίδίοηδ. 


ΟΙΑ55 1β ΙΟΝΙΤΕΚ5, ΠΚΕΨΟΚΚ5 ΑΝϋ 5ΙΜΙΕΑΚ 
ΟΟΟϋδ 

1. ΕίβΙ οί §οο4β 

(1) Αιηοηβ Λβ δΐιΒδίβηβββ 3η4 βτββίβδ βονβΓβ4 Βγ Λβ 
Ηβ34ίηβ οί Οβδδ 1β, οηΐγ Λοββ 1ίδ{β4 ίη ηιαΓβίηβΙ 2171 βτβ 
Ιο Ββ 3βββρΐβ4 ίοτ ββιτίβββ, 3η4 Λβη οηΐγ δΐΛ]βοΙ ίο Λβ 
ρτονίδίοηδ οί Λίδ Αηηεχ βη4 οί Αηηβχ Β. ΤΗβδβ δυΒδίβηβββ 
3η4 βτββίβδ ίο Ββ 3βββρίβ4 ίοτ ββττίβββ ιχη4βΓ ββτίβίη βοη- 
4ίβοηβ 3Γβ ίο Βε βοηδί4βΓβ4 ββ δυΒδίβηββδ βη4 βτββίβδ οί 
ΑϋΚ. 

(2) Ατββίβδ ίο Ββ 3βββρίβ4 ηηΐδί ίηΐβΐΐ Λβ ίοΐΐοννίηβ βοη- 
4ίίίοηδ: 

(β) ΤΗβ βχρίοβίνβ βΗβτββ δΗβΙΙ Ββ βοηδΗΐιιΙβ4, βιτβηβββ 
βη4 4ίδΙπΒυίβ4 Λ δυβΗ β πιβηηβΓ Λβί ηβίΛβτ ίτίβήοη, 
δΗβΙάηβ, δΗοβΗ ηοτ ίβηίήοη οί Λβ ρββΗβ4 βτββίβδ ββη 1β34 
ίο βη βχρίοβίοη οί Λβ ννΗοΙβ βοηίβηίδ οί Λβ ρββΗβββ; 

(Β) ννΗίίβ ογ γβΟον·· ρΒοβρΗοηΐδ ηιβγ ηοί Βε υδβ4 βχββρί 
ίη βτββίβδ οί 2° 3η4 20°; 

(β) Λβ 4βΙοηββη§ εοπιρουηβ οί βτβννοτΕδ (21 0 - 24°), 
ΠβδΗ-ρο\ν4βΓ8 (26°), 3η4 Λβ 8ηιοΗβ-ρΓο4ϋοΛβ βοπι- 
ρουη4δ οί ρβδββί4βδ (27°), ηιαδί ηοί βοηίβίη βΗΙοΓβίβδ; 

(4) Λβ βχρίοβίνβ βΗβτββ πιιΐδΐ δβίίδίγ Λβ δΙβΒίΙίΐγ βοη4ί- 
βοηβ οί Αρρεη4ίχ Α.1, ηιβτβίηβΐ 3111. 

Α. ΙβηίίβΓδ: 

1° (β) δβίβΐγ πιβίοΗβδ (ίνίΛ *3 ροίβδδίηπι βΗΙοΓβίβ 3η4 
δϋΙρΗιιτ Ββδβ); 

(Β) ηιβίοΗβδ "ννίΛ β Ββδβ οί ροίβδδίηπι βΗΙοτβίβ βη4 οί 
ρΗοδρΗοηΐδ δβδςηίδη1ρΛ4β, βίβο ίηββοη ίβηίίβΓδ. 

2° δίτίρδ οί βηιοΓβββ ίοτ ββίβΐγ Ιβηιρβ βη4 βίτίρβ οί 
ρ3ΓβίΓιη-\ν’3χβ4 βηιοΓεβδ ίοτ δβίβίγ Ιβπιρδ. 1,000 3ηΐ0Γββδ 
πιυδί ηοί βοηίβίη ποτέ Λβη 7.5 β βχρίοβίνβ. 

Γογ δίτϊρβ οί ββρδ, δββ ιιη4οτ 15°. 

3 ° δ1ο\ν-βοπιΒυ8βοη ίηδβδ (ίηββδ οοηδϊβίίηβ οί 3 Λίη ίηι- 
ρβΓτηββΒΙβ ίπΒβ νηΛ β ηβτπην - δβββοη οοτβ οί ΒΙββΗ ρο\ν- 
4βτ). 

Γογ οΛθγ ίηδβδ, δββ Ο388 1Β, 1° (πιβΓβίηβΙ 2131). 

4° Ργτοχγϋη Λτβ34 (ηίΐτ3ίβ4 βοίίοη ίΗτβ34). δββ βίβο 
Αρρβη4ίχ Α.1, πιβΓβίηβΙ 3101. 

5 ° ΤυΒυΙβτ ίβηίίβΓδ (“Ιβηβββ 4’ βΙΙυηΐΗββ”) (ίηΒββ, ηΐ34β 
οί ρβρετ ογ βΒτβΒθ3τ4, βοηίβίηίηβ 3 δηιβίΐ ςηβηβίγ οί 3 ίηδβ 
βοπιροδίβοη οί οχγββηβίβ4 δηΒβίβηββδ 3η4 ΟΓββηίβ βηΒ- 
δίβηβββ βη4, ροδδΛΙγ, οί ηίΐτ3ίβ4 βτοπιβββ βοηιροηη4β) 
3η4 ΛβΓπηίβ ββρβ \νίΛ ρβΐΐβί ίβηίίβΓδ. 

6 ° δβίβίγ ίβηίίβΓδ ίοτ ίηδβδ (ρβρβτ β3Γίπ4ββδ οοηΐβίηίηβ 
3 ρήπιβΓ ρίβΓββ4 Βγ β (Ητβ34 Λίβη4β4 ίο ββηββ ίπβΐίοη ογ 
Ιβ3ΓΪηβ, ΟΓ δίπΐίΙβΓ 4βνίββδ). 

7° (β) ΕΙεβΙπβ ρππιβΓδ ννίΛοηί 4εΙοη3ίθΓ; 

(Β) ρβΐΐβίδ ίοτ εΐβοίπβ ρήπιβΓδ. 

8° Εΐββίτίβ ίβηίίβΓδ (β.β. ίβηίίβΓδ ίηίβη4β4 ίοτ ίβηίίΛβ 
ρΗοΐοβΓβρΗίο ηιββηβδίηπι ρο\ν4βΓδ). ΤΗβ βΗβτββ οί β3βΗ 
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ηηιιβΐ ηοΐ εχοβεεΙ 30 πΐβ πογ οοηίαίη ιηοΓβ ιΗβη 10 ρβΓ οεηΐ 
ΓιιΗηιηαίε οί πιεΓοατγ. 

ΝΟΤΕ: Αρρϋαηοβδ οί ιΗβ εΐβοίτίο ΒιιΙΒ Ιγρβ ρΓοεΙιιοίηβ & 
δίκωβη ΙϊβΗΐ επγΙ οοηίαΐηίηβ <ιη ίβηϊΐίοη οΗβτββ βίηύΐβτ ι 0 
οίβΙβοΙηε ίβηϊΐβπ) ατε ηοΐ βιώ)βοΙ ίο ιΗβ ρΓονϊβίοηβ οί 
ΑΟΚ. 

Β. ΡγτοίοεΗηίε ωΐίοΐβδ βη(1 ίογβ: οορβ αηά βίτίρβ (βίπηεβ) 
οί εβρδ; εΐβίοπαϋηβ βιΐίοΐβδ: 

9° ΙπάοοΓ ργτοίεεΗηίε αηϊοΐββ (ε.β. Βοβοο ογΙίηάβΓδ, 
οοηίβΐϋ βοπιβδ, οοΐϋΐοη ίηιίΐβ). Ατίΐοΐββ \νίι!ι & ηίΐτΒίβί)- 
οοΙΙοη (οοΙΙοιΠοη-εοΠοη) Ββδβ ηιπδΐ ηοΐ οοηίαίη πιοΓβ ΐΗαη 
1 β ρβΓ βιΐίοΐε. 

10° ΕϋΙηώΐ3ώι§ ΒοηΒοηβ, ΠοννβΓ ογεο1γογ 8, βίπρβ οί ηϊ- 
ίΓΕίεο ρβρβΓ (εοΐΐοάίοη ραρβΓ). 

11° (β) Γαΐηιίηαίίηβ ρβαβ, ίυΙηιϊηΕΐίηβ βτβηβάεβ απά 
ΟίηβΓ βΐιηϋβΓ ργΓΟΙβεΗηίο ίογδ εοηίαίηίηβ ΙυΙπιίηΕΐβ οί δΐΐ- 
νβΓ; 

(Β) ίίιΙπιϊηΕΐϊηβ πιβίοΗβδ; 

(ο) αοοββδοηββ ννίΟι ίιιΐιηϊηαίε οί βϊΙνβΓ. 

Γογ (ε), (Β) αηιί (ο): 1 000 αιΐϊείββ ππιβί ηοΐ οοηίαίη πιογο 
Ι ηΗη 2.5 β Γυίππηαΐβ οί δίΙνβΓ. 

12 ϋεΐοηβώΐβ ροΒΒΙβδ, βαοΗ εαπ-γίηβ οη ιΗβ ουίβκΐε & 
οΗατβε οί ηοί πιογο ίΗαη 3 § οί 3η εχρίοδΐνβ οϊΗογ ίΗαη ίυΐ- 
ιηϊηβίε. 

13 ΡγΓοίβοΗηιο ιηαίοΗβδ (ο.β. Ββηβαί πιαίοΗβδ, βοΐάβη- 
Γβιη ΓηβίεΚεδ ογ οββοαιΙβ-οί-ίΙοννβΓβ ΓηαίοΗββ). 

14° Μίταοΐβ οοηΛοβ ννίιΗουί ίβηίίίοη Ηβ&ιΐβ. 

15 0 €αρ« ίοΓ οΗϊΜτβη’β ΐογβ, βίτΐρβ (δίτίηβδ) οίοαρβ αηιί 
™8 8 οί 0β Ρ 8 · 1 000 οβρ8 ηιιΐδΐ ηοΐ οοηίαίη πιοΓβ ίΗαη 7.5 β 
οί αη οχρίοδϊνε ίτοο Ιτοηι ίιιΒηίηβίο. 

Γογ 8ΐπρ$ οί οαρδ ίοτ δαίοΐγ Ιαηιρδ, δβε υηάβτ 2°. 

^ Εχρίοδΐνβ οογΙ<3 \νι(ίι 3π βχρίοβίνε οΗατββ Ηανίηβ & 
ρΒοβρΗοπίδ αηά οΗΙογεΙο Βαβό ογ ννίίΗ α οΗατβε οί ίυΐιηίηαΐβ 
ΟΓ 3 δΗηίΙβΓ ΟΟΠφΟΙΜκΙ ΟΟΠφΓβδδβίΙ ίπίΟ ΟΕπΙΒοΕΓγΙ 
ΟβΓίκΙββδ. 1 000 ΟΟΓίίδ Π11181 ΠΟί ΟΟΠίβΐπ ΓΠΟΓΟ ΛβΠ 60 β 
οΗΙογεΙο εχρίοδΐνε πογ πιογο ίΗαη 10 β οί ίίιΠηίηαΙβ ογ οί 3 
εοπιρουικί ννίΐΗ 3 ίιιΙπώΐΕίε Βαβό. 

17° Κοαηιΐ ρείοπίβ ννίΐΗ επ εχρίοδΐνβ οΙίΕΓβε Ηανίηβ ε 
ρΗοβρΗοηΐδ αηά οΗΙογεΙο Βαβό. 1000 ρείατάβ ηιιΐδΐ ηοΐ οοη- 
Ιειπ πιογο ΐΗαη 45 β εχρίοβίνε. 

18° Οεγ^Βοεγο οΕρδ (Ιον Επιπιυηίΐίοη) ννίΐΗ αη εχρίοδΐνε 2171 
οΚαΓβε Κανϊηβ ε ρΗοβρΗοπίδ 3ηά οΙιΙογεΙο Βαβε ογ ννϊΐΗ α 
οΗατβε οί ίυΐηιΐηαίε ογ ε δίηιϊΙαΓ οοιηρουηίί. 1 000 οαρβ 
ιηυδί ηοΐ εοηίΕΪη πιογο ιΗεπ 25 β οχρίοδϊνε. 

19° ΟεπΙΒοεπ! ΟΕρδ εχρίοάϊηβ οηβοΓ ίοοί, ννίΐΒ ε ρΓΟ- 
Ιεοΐοίΐ οΚαΓβο Ηανΐηβ ε ρΒοδρΗοΓϋβ από οΒΙογεΙο Βαβό. 1 
000 οβρβ ηιιΐδΐ ηοΐ οοηίΕΐη πιογο ιΒεπ 30 β οχρίοδϊνε. 

20° (ε) ϋεΐοηΕΐΐηβ βΒεείβ; 

(Β) ΓΠΕΓίίηίΙναδ (80-οε11ο( 1 δραηίδΗ ΓίΓοννοΓΕδ). 

ΒοΐΗ ΟΟΠίρΓΙδΟ 3 ΓΠΪΧΐϋΓΟ οί «Ήίΐβ (>'β!1θ\ν) 3Π<1 ΓΟ<1 ρΒθδ- 
ρΚοΠΓδ ννίΐΗ ροΐΕδδίυΓΠ οΒΙοΓΕΙΟ 3Π(1 ΠΟί 1εδ8 ΐΒαη 50 ρβΓ 
οοηΐ ίηβΓΐ βϋΒδίαηοεδ ηοΐ ΙαΙάηβ ρΕΓΐ ϊη ιΒο (Ιοοοηιροδίΐίοη 
οί ιΒο ΓηϊχΙιίΓε οί ρΗοβρΗοηιβ αηιί οΗΙογεΙο. Α δΒοοί πιυδί 
ηοΐ \νοϊβΒ πιογο (Βεπ 2.5 β αη<1 α πιαηίηίΙία ηοΐ πιογο ΐΒαη 

0.1 β. 

0. ΓΪΓΟΓνΟΓίίβ. 

21° Αηΐί-Ηαίΐ τοοίτεΐδ ηοΐ ΠΐΙο<4 ννϊΐΗ ε άεΐοπΕίοΓ, ΒοηιΒβ 
ΕποΙ ίΪΓεροΙδ. ΤΒε οΗαΓβε, ίηοίικίίηβ ιΒο ρΓοροΙΙοηΐ οΗΕΓβε, 

ΓηυδΙ ηοΐ ννοϊβΒ πιογο ιΒεπ 14 Ιίβ ρβΓ εγΒοΙο, ιΒο ΒοπιΒ ογ 
Γ περοΙ ηοΐ πιογο ιΒεπ 18 Ιτβ ΐη αΐΐ. 

22° ΙηοοηάΪΕΓγ ΒοηιΒδ, τοοΕοΐδ, Κογπεπ οοηοίίεδ. Γουη- 
(αϊηδ, ννΗοεΙδ επ<1 8Ϊγπϊ1εγ ΓίΓΟννοΓίτδ, ννϊΐΚ α οίιαΓββ ηοΐ 
χνοϊβΒϊηβ πιογο ιΒεπ 1,200 β ρβΓ ΕΠίοΙο. 

23 0 Οαηηοη δΒοΐδ οβοΒ οοηίαϊηϊηβ ηοΐ πιογο ΐΗαη 600 β 
βΓΕηιιίΕΐοά ΒΙεοΙγ ρονίάβΓ ογ 220 β οί αη οχρίοδϊνε ηοΐ πιογο 
(Ι αηβΟΓουδ ιΒεπ αίππιίηίϋπι ροννάοΓ ννϊΐΐι ροΐαδδϊυηι 
ρθΓθΒΙθΓ 3 ΐβ, ΓΪίΙο δΒθΐ 8 (οΓΕοΙίΟΓδ) ΟΕοΒ ΟΟΠίαίπίπβ ΠΟί ΓΠΟΓΟ 

ιΒεπ 20 β βταηυΐβίεοί ΒΙαοΙί ροινάβΓ, αΐΐ ρΓονί<1βεΙ ννίΐΗ Γυδββ 
λνΐιΒ οονοΓβίΙ βηιΐδ; εγκΙ δίπιίΙαΓ αΛΐοΙβδ ίοΓ ρΓοιΙυοΐηβ 3 Ιουεί 
(ΙοίοπΕίίοη. 

Γογ Γ&ί1\ναγ ίοβ-8Ϊβηαΐ5, βεε Οίβδδ ΙΒ, 3° (ΓΠΕΓβϊηα! 

2131). 


24° δπααΐΐ ΓίΓβννοΓίτδ (ο.β. (υπιρίηβ - οΓαοΙίΟΓδ. δΟΓρεηΙδ, 
βοΐάοη ΓΕΪη, δϋνοΓ ταίη, ίί ΐΒεν οοηΐ&ίη ηοΐ γπογο ιΒεπ 
1,000 β βΓΕηϋ1αΐθ(1 ΒΙβοΚ ροννεΙβΓ ρβΓ 144 ΕΓίίοΙοδ; νοΙοΕ- 
ηοβδ αηιί Ηβη8 οοπαείδ, ΐί ΐΒβγ οοηίΕΐη ηοΐ γπογο ΐΒαη 30 β 
εαοΗ οί βΤ8ηιιΐ3ΐεθ Βίαοΐί ρο\νάβΓ). 

25° ΒοηβαΙ Πγο 8 \νΐιΒουΙ ΐβηίΐίοη Ηεαιΐδ (ο.β. Βοηβαί 
ΙοΓοΒοβ, ΙΐβΒίδ, Παιπβδ). 

26° Μαβηοδίυπι ΠαβΒ - ροννεΙεΓδ, ηοΐ γπογο Λαη 5 β ρβΓ 
Βαβ ογ 'ΙοΒο, ΐη ραρβΓ Βαβδ ογ ίη δπιαίΐ βΙαδ» ΐυΒεβ. 

ϋ, ΡοδΙίοίΒοδ (δυΒδΙαηαοδ αη4 αΛΐοΙβδ): 

27 0 δπιοΐίο - ρΓοάποίηβ βοΒδίαποβδ Γογ ΕβΓίοπΙΐυΓαΙ από 
ίθΓ03ΐΓ^ ρΟΓρΟδΟδ, 3Π(1 8ΓΠθΕθ - ρΓΟ(1πθίηβ ΟΕΓίηΐΙβΟδ ίοΓ 
ϋδβ 88 ρβδίίθί(1θ8. 

Γογ 5Γηο1ίο-ρΓθ(ίυοίηβ ιΐενΐοβδ οοηίΕΪηΐηβ οΒΙογεΙοβ ογ 
οαπτγίηβ επ εχρίοδΐνβ οΒαΓββ ογ αη εχρίοβίνο ίβηίΐΐοη 
οΒβΓβο, βεε Οαβδ 1Β, 9° (πίΕΓβΐηΕΐ 2131). 

2. ΡΓΟνϊδίοΠδ 

Α. ΡαοΙίΕββδ 

1. ΟοηβΓβΙ οοη8ίΐίοπδ οί ραοΐάηβ. 

(1) ΡαοΙίΕβίηβδ δΗαΙΙ Βε βο οΐοβοίΐ αηιί ΙεαΙί - ρπτοί αδ Ιο 2172 
ρΓβνεηΙ αην Ιοδδ οί ΐΒο οοηΐοηΐδ. 

(2) Ραοΐίββίπβδ, ίηοίικίίηβ ιΗοιγ οΙοδϋΓβδ, πιυδί Βο δυίίι- 
οίοηΐΐγ πβί<1 αη<1 δίΓοηβ ίη αΐΐ ιΒοϊγ ρβΓίβ Ιο ρΓονοη! αηγ Ιοοδ- 
οηΐηβ (ΙυΓΪηβ οαΓπβββ Άηά Ιο πιοοί ιΒο ηοΓπιαΙ ΓβςυίΓβιηβηΐ8 
οί οΕΓπαββ. ΑΛΐοΙβδ δΗαΙΙ Βο Γιγπι])- δΟουΓειί ίη ΐΐιεΐτ 
ραοΚαβίηβδ, αη(1 ϊηηβΓ ρΕοΙίαβίηβδ δΒαΙΙ Βο Ππηίν δεοιίΓβιΙ 
ίη οιιΙογ ραοΙίΕβίηβδ. Ιΐηίεδδ οίΒεηνίδο 8ροοίΓιο<1 ίη ΐΗε δεο- 
Ιίοη εηΐίΐίοιΐ “ΡαοΙΟηβ οί α δίηβίε δυΒδίαηοο ογ οί ΕΓίίοΙοδ οί 
ιΒο δαηιβ ΙίίηεΙ”, ϊηηβΓ ρεοΐίαβίηβδ ιηαν Βε οηοΐοβοιΐ ίη ουΙεΓ 
ραοΐίαβίηβδ, οιΙΒογ βίηβΐγ ογ ίη βΓουρδ. 

(3) ΟϋδΗίοηίηβ τηαΙβΓίΕΐδ δΗαΙΙ Βε δυίίοιΐ Ιο ιΒο ηαΐυΓΟ οί 

ΐΗε οοηΐοηΐδ. - 

2. Ραείίίηβ οί α δίηβίε δυΒβίΕηοε ογ οί αηίοΐβδ οί ίΒε 
δαηιβ Ειηά. 

(1) ΑγΙϊο1ο 8 οί 1 0 (α) δΗαΙΙ Βε ρΕοΗοά^η Ήοχβδ ογ ίη ΒοοΗδ. 2173 
ΤΗβδβ Βοχβδ ογ ΒοοΗβ βΒεΙΙ Βε \\Γ&ρρβ(1 ίη δίουί ραρβΓ Ιο 
ίοπη ε οοΐΐεοΐίνο ρβοίτοΐ αΐΐ ΙΒο ίοΐάδ οί ννΗίοΒ δΗαΙΙ Βε 
βΐυβιΐ. ΤΒε ΒοοΗδ πιαγ βίδο Βο ρΙβεεεΙ ίη Βοχβδ ηιαείε οί ΐΗίη 
ΠΒγοΒοεπΙ ογ οί 3 πιαίεπαΙ ηοΐ ΓβαεΙίΙγ ίηίΙαηητίΕΒΙε (ο.β. 
οε11ι»1ο8ε αοοίαίε). ΤΗο ίίΒΓεΒοαΓ(1 Βοχοβ ογ· ίΒε οοΙΙοοΙίνο 
ραοΗεΙδ βΗβΙΙ Βε ρΐαοοιΐ ίη α δίΓοηβ ο33β πιαείε οί ννοοεΙ, 

ΓΗΟΙεΙ, ΟΟΓΠρΓβδ8β(1 - ΓνΟΟ(1 ί|3Γ(1ΒθθΓ(1, δίΓοηβ δοΙίι! ΠΒγο- 
ΒοεγγΙ ογ άουΒΙο - ίαοοά οοΓΓϋβΕίοά ΠΒγθΒοεγ(1. 

Α11 (οίηΐδ οί γποΙεΙ εβδεβ δΗαΙΙ Βο εΙοδβεΙ Βγ βοίι δοΙεΙοπηβ 
ογ Βγ (ΙοιιΒΙε - δβΕΠίίηβ. 

ΡίΒΓεΒθ3Γ<1 οαδοδ δΗαΙΙ Βο οΐοδειΐ ηιγ πιεαιίδ οί )οίηο(1 
Ωαρδ. ΤΗο οάββδ οί ιΒο ουΙβΓ Παρδ, αηιί αΐΐ )οίηΐδ, ππιβΐ Βε 
είΐΗοΓ βίαοιΐ ογ Γιπηίγ εΐοβειΐ Βγ δοτηβ οίΗβΓ δΐιίΙαΒΙε πιεαηδ. 

1ί ΐΗε ΓιΒγοΒοεπΙ Βοχβδ ογ εοΐΐεοΐίνο ρβεΗβίδ εγ€ ραεΗεεΙ 
ίη ΩΒγοΒο3γ<} 03808, ίΒε πιαβδ οί α ραοΗαβε τπαγ ηοΐ εχοεεε! 

20 Ηβ. 

(2) Απίοΐοδ οβ 1 ° (Β) δΗαΙΙ Βε δο ραοΙίεοΙ ίη Βοχβδ αδ ίο 
ρΓβνοηΐ αην ιηονβΓηεηΙ. ΝοΙ τηοΓβ ΐΗαη 12 οί ΐΗβδβ Βοχεδ 
δΗαΙΙ Βο εηοΐοδβίΐ ίη 3 ρβοΗεΐ βΐΐ ιΒο ίοΐιΐδ οί ννΗίοΗ δΗαΙΙ Βε 
βΐυοά. 

ΝοΙ γπογο ΐΗαη 12 οί ΐΗβδε ραοΗβΙδ δΗαΙΙ Βο ννταρρειΐ ίη 
δίουί ραρβΓ Ιο ίοπη α οοΐΐοοίινε ραοΐιβΐ αΐΐ ιΗβ ίοΐιΐδ οί νίΗίεΗ 
δΗβΙΙ Βε β1υε<1. ΤΒε οοΙΙοοΙίνο ραεΗοΙδ δΗαΙΙ Βε ρΐαοοιΐ ίη α 
δίΓοηβ οΕδε ΓηαεΙε οί ννοοιΐ, πιείαΐ, εοπιρΓοβδΟΐΙ - \νοο8 Ηαπί- 
Βθ3Γ(1, δίΓοηβ δοΐίιΐ ΠΒΓεΒοαπΙ ογ 8ουΒ1β ίαοο<1 οοιτυβαίειΐ 
ΩΒγοΒοεγιΙ. 

Α11 ]οίηΐ5 οί πιβίαΐ οαβεβ δΗαΙΙ Βο δβουΓ6<1-Βγ βοίΐ δοΙιΙεΓ- 
ίηβ. οΓ άουΒΙε δεαηιίηβ. ^ 

ΓίΒΓβΒοαπΙ ΟΕδβδ δΗαΙΙ Βο οΐοδβά Βγ πιεαηδ οί (οίιιειΙ 
Ωαρδ. ΤΒε εάββδ οί ιΗβ οοΐβΓ Ωαρδ, αηιί αΐΐ )οίηΐδ, πιυδί Βε 
οϊιΗογ βΐυεά ογ ΓιγγπΙυ οΐοβεά Βγ δοηπε οίΒετ δυίΐαΒΙε πιβαηδ. 

Ιί ιΗβ οοΐΐβοιίνε ραοΗοΐδ εγο ραεΗεοΙ ίη ΓιΒΓοΒοαπΙ οαδβδ, 
ίΒε τη388 οί ε ραοίίΕββ πιυδί ηοΐ εχεεειΐ 20 Ηβ. 

(1) ΑγΙϊοΙοβ οί 2° δΗδΙΙ Βε ραοΗεοΙ ίη Βοχβδ τηβιΐβ οί δΗεεί- 2174 
τηεΐαΐ ογ ΩΒΓβΒοαΓά. ΝοΙ πιογο ΐΗαη ιΒαη 30 δΗοεί-ιηβίαΙ ογ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


144 ΠΒγοΒοεγ 4 1)οχ68 βΙι&ΙΙ Ββ βηο1οδβ4 ίη β ρΕοΒβΐ ννΙιϊεΗ 
τηιιβΐ ηοί οοηίΕΪη ηιοΓβ ιΗβπ 90 § βχρίοδίνβ. ΤΒβδβ ρΕοΒβΙδ 
δΗαΙΙ Βε ρΐΒ0β4 ϊη β ρβείάηβ ΟΕδβ, ννίιΒ \νε11-]οίηΙβε) 5ΐε1βδ 
ηοί 1εδ8 ιΒεπ 18 γππι ΐΒίοΒ, 1ίηε<1 χνϊΐΐι δίουί ραρεΓ ογ ννίιΒ 
ιΒίη ζϊηε ογ Είαιηΐηίυπι δΒεεΙ ογ ννίιΒ 3 δΒββΙ οί ε ρΐββΐϊεδ 
ΓΠΕίεπΕί ηοΐ Γβα4ί1γ ίηίΐΕΓηηίΕΒΙβ. Α δίάε ΐΒίοΒηβδδ οΓ 11 
παπί ίδ δυίίϊεϊεηΐ Γογ ε ρΒθ1(3§6 ννβί^Βίη^ ηοί ίηοΓε ιΒεπ 35 
Ιί§ ίί ΐΗε 0386 ϊδ βηοίΓο1β4 ννίΐΗ επ ποη ΙιεγκΙ. 

(2) Α ρΕοΙίΕββ Γηυδί ηοΐ ννβί§Β ηιοΓβ ιΒεπ 100 
(1) ΑηίοΙβδ οί 3° δΙίΕΐΙ 1)6 ρΕθΒβ4 ΐη ννοο4βη οΕββδ 1 ίπεοί 
ννίΐΐι δΗοϋΙ ρΕρεΓ ογ ΐΗίη ζϊηε ογ Εΐυηιίηίυηι δΒββΙ, ογ ίιι 
Οευπίδ οΓ ίιηρβητιβΕίιΙε ΓιΒΓεΙιοΕπΙ. 

5π)ε 11 οοηδίβπιηβηΐδ ννεϊβΗίη§ ηοί ιπογο ιΒβιι 20 
χνΓΕρρβΟ ίη εοΓΓυ^Βίβά ΠΒγ6Βοβγ4, πίευ εΙβο Ιιβ ηιαιΐβ υρ 
ίηΐο ρΕοΙίοΙβ ίη δίουί Ιννο-ρΐγ ραοΐίίη^ ρΕρετ δβουτβίν ΐίβιΐ 
ννίιΒ δίπηβ. 

(2) ΨΒβΓβ Π1)Γ6 (ΙτυΐΠδ ΕΓ6 1156(1, Ε ρΕθΙ(Ε§6 ΠΙΙΙδΙ Ι1θΙ 
ννβίβΐΐ ΓΠ0Γ6 ιΚεπ 75 

(1) ΡγΓοχγΙίη ιΒγ6ε 4 οί 4° 8 ΗεΙΙ 1)6 ΓοΙΙβ4, ίη Ιβη^ΐΒδ ηοΐ βχ- 
Οββ4ίη§ 30 Γη ρβΓ δίπρ, οη ΠΒΓβΒοΕΓά δίΓφδ. ΕεοΗ ΓοΙΙ δΙίΕΐΙ 
1)β ννΓβρρεά ίη ρΕρβΓ. ΝοΙ ιηοΓβ ιΒεπ 10 οί ΐΒββε τοίΐδ δΙίΕΐ! 
1)6 \νΓΕρρβ(1 ίη ρ3θΙίίη§ ρΕρβΓ Ιο ΓοΓΠ) ρΕοΒβΙδ ννΗίοΙι δΙίαΙΙ 
1)β δβοϋΓβΟ Βγ ουδΗίοηϊη^ ηΐΕΐεπΕίδ ίη δηίΕΐ! ννοο4βη οΒδβδ. 
ΤΒβ 0Ε568 δΗΒΙΙ 1)6 ρΐΕΟβΟ ίη Ε ΐνοοίίβη ρΒθΙ(ίη§ 0356. 

(2) Α ρΕθΙ(Ε§6 Γηυδί ηοί οοηίΕΪη πιογθ ιΒεπ 6 000 ιη οΓ 
ργΓΟΧγίίη ΙΒγ6ε4. 

(1) ΑγΙϊο 165 οΓ 5° δΗαΙΙ Ββ ρΕθΒβ4, ηοΐ ηιοΓβ [Βεπ 25 ρεΓ 
1 )οχ, ίη 1)0X68 ηΐ34β οί Ιίη-ρΙαΙβ ογ ΠΒγ6Βοεγ 4; ΒοννβνβΓ, 
ΐΒβΓΠΐίΐβ ΟΕρδ ΓΠΒγ 1)6 ρ3θΒβ4, ΠΟΙ ΓΠ0Γ6 ΙΒεΠ 100 ρβΓ 1)ΟΧ, 
ίη ΠΒγ6Βοβγ4 Βοχβδ. ΝοΙ ηιοΓβ ιΒεπ 40 οί ΐΐιββε Βοχβδ βΗαΙΙ 
1)6 δ6011Γ6(1 Βγ ΟϋδΒίθηίη§ ΓΠΕίβΠΕίδ ίη Ε ννθθ4βΠ 0356 ίη 
δυοΗ ε ιοΕηηβΓ ιΒβ! ΐΒβγ οοηηοΐ οοιηβ ίηΐο οοπΙεοΙ είΐίιβΓ 
ννίιΒ οηβ ΕηοΐΙιεΓ ογ ννίιΒ (Ιιε δϊ4βδ οΓ (Ββ οΕδβ. 

(2) Α ρΒο!ίΕ£6 πιυδί ηοΐ ννβίβΒ ιπογ6 ιΒβπ 100 Ββ. 

(1) Αείίοΐβδ οί 6° - 8° 5 Ηε 11 Βε ρποΒβ4: 

(ε) ΕΓίίοΙβδ οί 6°: ίη ννοο4βη ΟΕδββ; 

(Β) ΕΓίίοΙβδ οί 7 ° (ε); ίη ννοο4βη οΒββδ ογ ίη ννοο4βη ΟΕδΒδ 
ογ ίη ^Γϋηΐδ πΐ34β οΓ ίπιρεηηβΕΒΙβ ΠΒγ6Βοεγ4; 

(ο) ΕΓίίοΙβδ οί 7° (Β): ηοΐ ΓΠΟΓβ ιΗεπ 1 000 ρ6Γ Βοχ. 56- 
ουΓβ4 Βγ 53\ν<1υ5ΐ ουδΒίοηίη§ ίη ΠΒγ6Βοεγ 8 Βοχβδ 4ίνί4β4 
ίηΐο ηοί Ιβδδ ιΗεπ ΟίΓεε οοηιρΒΓίηιβηΙδ θεοΙι οοιιίΕΐηίηβ Ερ- 
ρΓΟχίηίΕίβΙγ (Βε δΕίηβ ηυπιΒβΓ οί ΕΓίίοΙβδ εγκΙ 5βρ3Γ3ΐε4 Βγ 
ίηΐβΓροδβά ΓιΒγ6Βοεγ( 1 δΒβείδ. ΤΒε Ιίίΐδ οί Βοχβδ 5ίι ε 11 Βε 36- 
ουοβ4 Βγ βυπΐΓηβ4 δίπρβ ΕρρΙίεΟ β! 1 Γουη4. Νοι ιηοΓβ ιΙιειι 
100 οΓ ΐΗβδβ ΠΒγ6Βοβγ( 1 Βοχβδ εΙιεΙΙ Ββ ρΙαοεΟ ίη ε ρβΓίο- 
ΓΕίβά δίιοεί-ίτοη ΓβοβρίΒοΙβ. ΤΒίδ ΓβοβρίΒοΙβ δΙιηΙΙ Βε δβ- 
ουΓβΟ Βγ ουδΒίοηίη§ ηΐΕίβπΒίδ ίη ε ννοο4βη ρΕοΒίηβ 035β 
θ1θ50(1 Βγ ΓηβΕΠδ οί δΟΓβννδ 311(1 ννίΐΐΐ 51468 ηοί Ιβδδ ΐίΐΕΠ 18 
Γηιη ιΒίοΒ, ίη βυοΒ ε ηΐΗηηβΓ ΐΒαΙ ΐΒβΓβ ίδ ε δρΕοε οΓ ηοί Ιβδδ 
ιΒεπ 3 οπι Πΐίειΐ ννίΐΗ ουδΒίοηίηβ πι&ίβηβΙδ ε( εΙΙ ροίηΐδ Βε- 
Ιννεβη ΐΒε δΗββΙ-ίΓοη ΓβοερίΕοΙε Εη4 ΐΗε ρ3θΙ(ίη§ οΕδβ; 

(4) ΕΓίίοΙβδ οί 8°: ίη ΠΒγ6Βοεγ 4 Βοχβδ. ΤΒβ Βοχβδ δίιιιΙΙ 
Ββ πιε 46 υρ ίηΐο ε ρΕοΒεΙ οοηΙΕίηίη§ ηοί ιηοΓβ ιΒειι 1 000 
βίβοίπο ί@ηίΐ6Γδ. ΤΒε ρΕοΒβΙδ βΒεΙΙ Ββ ρΐΕοε4 ίη ε \νοο4εη 
ρΕθ1(ίη§ 0386. 

(2) Ιη (Βε ΟΕδβ οί ΓιΒγο 4Γυηΐδ, ε ρεοΒε^θ οοιΚΕίηίης εγΙι- 
οΐβδ οί 7° (ε) Γηυδί \νοί^Β ιηοΓβ ιΒεπ 75 Β^. Α ρΕοΒη^ε οοη- 
ΐΕΐηίη§ ΕΓίίοΙβδ οΓ7° (Β) Γηυδί ηοί ινβίβΒ ιηοΓε ιΒεπ 50 Β§: ίί 
ίί ννεί§Βδ ΓηοΓβ ιΒεπ 30 Β§, ί( 8 ΒεΙΙ Βε Γίιΐβ4 ννίιΒ ιηβΕίΐδ οΓ 
ΒΕη41ίη§. 

(1) ΑΓίίοΙβδ οΓ9° - 26° 8 Βε 1Ι Βε 6ηοΙοδβ4 (ίηηβτ ραοΒας- 
•ηβ): 

(ε) ΕΓίίοΙβδ οί 9° Βη4 10°: ίη ρΕρβΓ ρΕθΒΕ§ίη§5 ΟΓ III 
Βοχβδ; 

(Β) ΕΓίίοΙβδ οί 11 ° (ε): ηοί ηιοΓβ (Βεπ 500 ρβΓ ΓιΒγ6Βοεγ4 
Βοχ ΟΓ ρβΓ 5ΓΠε1Ι ννοθ4βη ΟΕδβ, 860υΓβ4 Βγ 53«'4υδ1 ουδΒίοπ- 
ίη§: 

1. ίη ΓιΒγ6Βοεγ 4 Βοχβδ ννΒίοΒ 8 ΒεΙΙ Βε \νΓ3ρρε4 ίη ρΕρετ; 

ΟΓ 

2. ίη δηίΕΐΙ ννοο4εη 03568; 

(ο) ΕΓίίοΙβδ οί 11° (Β): ηοί τηοΓε ιΒεπ 10 ρεΓ ΒοοΒ, ίη 
ΒοοΒδ; ηοί ηιοΓβ ιΒεπ 100 ΒοοΒδ Ιο§εΐΙΐ6Γ δΙίΕΐΙ Βε ρ3θΒβ4 
ίη 3 ΓιΒγθΒοεγΟ Βοχ ογ ννΐΕρρβ4 ίιι δίουί ραρετ; 


(4) ΕΓίίοΙβδ οί 11 0 (ο): ηοί γπογ6 ιΒεπ 10 ρβΓ Βε§, ίη Ββ§ 3 
ΓΠΕ4β οί ρΕρβΓ ΟΓ οί Ε δϋίίΕΒΙβ ρ]Εδΐίθ8 ΓΡΕίβΓΙΕί; ΠΟί ΠΙΟΓβ 
ιΒεπ 100 Βε£ 5 ΐο§βΐΙιβΓ 5 Βε 11 Ββ ρεοΒθ 4 ίη ε ΠΒγ6Βοεγ4 
Βοχ; 

(β) ΕΓίίοΙβδ οί 12°: ηοί ιηοΓβ ιΒεο 25 ρβΓ Βοχ, ίη ΠΒγ6- 
Βοεγ4 Βοχβδ; 

(ί) ΕΓίίοΙβδ οί 13°: ίη Βοχβδ ννΓ3ρρβ4 ίη ρΕρβΓ Ιο ίοπη 
ρΕοΒβΙδ 6 εοΒ οοηΐΕίηίη§ ηοί ηιοΓβ ιΒεπ 12 .Βοχβδ; 

(§) ΕΓίίοΙβδ οί 14°; ίη Βοχβδ ογ ίη Βε§8 πιβ46 οί ρΕρβΓ ογ 

2175 οί ε δϋίίΕΒΙβ ρίΕδΙίοδ ηΐΕίβπΕί. ΤΒβδβ ρΕθΒΕ§ίη§δ 5 Β 3 ΙΙ Ββ 
ννΓΕρρβ4 ίη ρΕρβΓ Ιο ίοπη ρΕοΒβΙδ βΕοΒ οοηΐΕΪηίη§ ηοί πίογο 
ιΒεπ 144 οί (Ββδβ ΕΓίίοΙβδ; 

(Η) ΕΓίίοΙβδ οί 15°: ίη ΠΒγ6Βοεγ 4 Βοχβδ οεοΒ οοηΐΕΪηίη§: 
ηοί ηιοΓβ ιΒεπ 100 ΟΕρδ θεοΒ οΗεγ§ 64 ννίιΒ ηοί ηιοΓβ ιΒειί 5 
Γη§ βχρίοδίνβ; ογ ηοί ΓηοΓβ ΙΗεπ 50 ΟΕρδ 6εοΒ ο!ΐΕΓ§β4 ννίιΒ 
ηοί ητιοΓβ ιΒεπ 7.5 πΐβ βχρίοδίνβ. 

ΝοΙ ηιοΓβ ιΗεπ 12 οί ΐΒβδβ Βοχβδ δΗαΙΙ Ββ ηΐΒ4β υρ ίη 
ρΕρβΓ ίηΐο β γοΙ] επ 4 ηοί τηοΓβ (Ηβπ 12 οί ΐΒβδβ ΓοΙΙδ βΒεΙΙ Ββ 

2176 ννΓ3ρρβ4 ίη ρ3θΙ(ίη§ ρΕρβΓ Ιο ίοΓπι ε ρΕοΙίβΙ. 

δίΓίρδ (δΐπη§δ) οί 50 ΟΕρδ, 6βοΗ οΕρ Ββίπ§ οΙΐΕΓ§β4 ννίιΒ 
ηοί ΓηοΓβ ιΒεπ 5 ηι§ βχρίοδίνβ, πίΕγ Ββ ρ3οΙ(β4 ίη ΐΒβ ίοΙΙονν- 
ίη§ ηΐΕηηβΓ: 5 δίπρδ (δΐΓίη§δ) ρβΓ Βοχ, ίη ΠΒΓβΒθΕΓ4 Βοχβδ 
ννΓΕρρβ4 6 ΐο§βΐΗβΓ ίη ρΕρβΓ βςυίνΕίβηΐ ίη δΐΓβη§ιΒ Ιο Κταίΐ 
ρΕρβΓ οί ε Γηίηίηιυηι τηΕδβ οί 40 §/πι 2 ; 12 5 πιε 1Ι ρηοίχβίδ βο 
πιβ 46 υρ δΒαΙΙ Ββ \ντΕρρβ4 ΙοββΐΗβΓ ίη ρπρβΓ οί (Ββ δΕηιε 
ςυΒίίΐγ ίο ίοΓΓη ε Ιεγ§ 6 ρΕοΙίβΐ; 

21^^ (ί) ΕΓίίοΙβδ οί 16°: 5βουΓβ4 Βγ ουδΒίοηίη§ (ΠΕίβΓίΕΐδ, ηοί 

ΓηοΓβ ιΒεπ 50 ρβΓ Βοχ, ίη (ΙΒγοΒοεγΟ Βοχβδ. ΤΗβ οογΒ8 8ΗεΙΙ 
Ββ §1υβ4 Ιο ΐΗβ ΒοΠοπι οί (Ββ Βοχβδ ογ Ηχβ4 ίη ροδίΐίοη 
ίΒβΓβ Βγ δοιηβ β^υίνΕίβηΐ πιβΐΗο4. ΕεοΒ Βοχ δΙιοΙΙ Βε 
\νΓ3ρρβ4 ίη ρΕρβΓ επ4 ηοί ηιοΓβ ιΗεπ 10 οί ΐΗβδβ Βοχβδ 
δίΐΕΐΙ Ββ ννΓ3ρρε4 ίη ρ3οΙ(ίη§ ρΕρβΓ ίο ίοΓηι η ρηοΐίβΐ; 

(1() ΕΓίίοΙβδ οί 17°: ηοί ιπογθ (Βεπ 5 ρβΓ Βοχ, ίη ΠΒγθ- 
Βοεγ 4 Βοχβδ. Νοι ηιοΓβ ιΒεπ 200 Βοχβδ, αιταη§β4 ίη ιοΙΙδ, 

2178 βΒηΙΙ Ββ ρΙβοβΟ Ιο§βΐΒβΓ ίη ε οοΙΙβοΐίνβ ΠΒγθΒοεγΟ Βοχ: 

(1) ΕΓίίοΙβδ οί 18°: 3βουΓβ4 Βγ ουδΒίοηίη§ ΓηΗΐβπΕίδ, ηοί 
ηιοΓβ ιΗεπ 10 ρβΓ Βοχ, ίη ΠΒγ6Βοεγ 4 Βοχβδ. Νοι τηοΓβ ιΗεπ 
100 Βοχβδ, ΒΓΓ3η§β4 ίη τοΙΙβ, 5 Ηβ 1Ι Ββ νντ3ρρβ4 ίη ρΕρβΓ Ιο 
ίοΓΓΠ Ε ρΕοΙίβΙ; 

(γπ) ΕΓίίοΙβδ οί 19°: δβουτβΟ Βγ ουδ1ιίοηίη§ ηΐΕίβΓίΕΐβ, ηοί 
ηιοΓβ ιΒεπ 15 ρβΓ Βοχ, ίη ΠΒγοΒοεγΟ Βοχβδ. Νοι ιηοΓβ ιΒεπ 
144 Βοχβδ, ΕΓΓ3η§β4 ίη τοίΐδ, 5 ΚεΙΙ Ββ ρΕθΙ<β4 ίη ε δβοοη4 
ΠΒγ6Βοεγ4 Βοχ; 

(η) ΕΓίίοΙβδ οί 20° (ε): δβουΓβ4 Βγ ουδΗίοηίη§ πίΕίβΠΕίδ, 
ηοί ΓΠΟΓβ ιΒεπ 144 ρβΓ ΟΕδβ, ίη ί)ΒΓβΒθ3Γ4 ΟΕδβδ; 

(ο) ΕΓίίοΙβδ οί 20° (Β): ηοί ηιοΓβ ιΗεπ 75 ρβΓ Βοχ. ίη Π- 
ΒΓβΒοΕΓ4 Βοχβδ; ηοί ιηοτε ιΒεπ 72 Βοχβδ δΗ&ΙΙ Ββ «τορρεΟ 
ίη ΠΒΓβΒθΕΓ4 Ιο ίοπη ε ρβοΒβΙ; 

(ρ) ΕΓίίοΙβδ οί21 °: ίη (ΙΒγοΒοεγΟ Βοχβδ ογ ίη δίουί ρορβΓ. 
Ιί ΐΒβ ί§ηίΐίοη ροίηΐ οί ΐΒβ ΕΓίίοΙβδ ίδ ηοί οονβΓβΟ Βγ ε Ργο- 
Ιβοΐίνβ ΟΕΡ, οεοΒ ΒΓΐίοΙβ ΠΐυδΙ (ΪΓδΙ Ββ ννΓΕρρεΟ δβρΕΓΕίβϊγ ί )1 
ρΕρβΓ. ΤΒε ρΓορβΙΙβηΐ οΒεγ^θ οί ΒοηιΒδ ννεί§Βίη§ γπογθ (Ηβη 
5 κΗεΙΙ Ββ ρΓοίβοΙβΟ Βγ ε ρπρβτ ΟΕδβ οονβΓΪη§ ιΒβ ΙοννβΓ 
ρΕΓΐ οί ιΒβ ΒοηιΒ; 

(ς) ΕΓίίοΙβδ οί 22°: ίη ΠΒγ6Βοεγ 4 Βοχβδ ογ ίη δίουί ρΕρετ. 
ΗοννβνβΓ, 1εγ§6 ίΪΓβννοΓΒδ ηββ4 ηοί Βηνβ 3η ίηηβΓ ρ3θΙ<3§- 
ίη§ ίί ΐΒβίΓ ί^ηίΐίοη ροίηΐ ίδ οονβΓβΟ Βγ ε ρΓΟίβοΙίνε ΟΕρ: 

(γ) ΕΓίίοΙβδ οί 23°: δβουτβΟ Βγ ουδΒίοηίη§ ηΐΕίβπΕίδ ίη 
Βοχβδ Π134β οί ννθθ4 ΟΓ ΠΒΓβΒθ3Γ4. ΤΒβ ί^ηίΐίοη Ββ34δ δΙίοΙΙ 

21 - 7 ^ ββ ρΓΟίβΟίβΟ Βγ ε ριοΐβοΐίνβ ΟΕρ; 

(δ) ΕΓίίοΙβδ οί 24 °: ίη ΠΒΓβΒοΕΓΟ Βοχβδ ογ ίη δίουί ρΕρβΓ; 

(ί) ΕΓίίοΙβδ οί 25°: ίη ΠΒγθΒοεγΟ Βοχβδ ογ ίη δίουί ρΕρβΓ. 
ΗοννβνβΓ, ΙεΓ§ 6 ΤίΓβννΟΓίίδ Πββ4 1101 ΙΐΕνβ Ε 11 ίηηβΓ ρΕθΙ<Β£- 
ίη§ ίί ΐΒβΐΓ ί^ηίίιοη ροίηΐ ίδ οονβΓβΟ Βγ ε ρΓοΙβοίινβ ΟΕρ; 

(υ) ΕΓίίοΙβδ οί 26°: ίη ΒΒΓεΒθ3Γ4 Βοχβδ. Α Βοχ ιηυβί ηοί 
οοηίΕΐη ηιοΓβ ιΒειι 3 ^Ι 358 ΐυΒβδ. 

(2) ΤΒβ ίηηβΓ ρ3θΙ(3§ίη§8 ηιβηΐίοηβ4 υη4βΓ (1) βΒεΙΙ Ββ 
ρΐΒοβ4: 

(ε) ρΕοΙο^ίηβδ βοηΐΒΪηίη§ ΕΓίίοΙβδ οί 10°, 13° επ4 14°, 
ίη ννοο4βη ρΕθ1(ίη§ ΟΕδβδ; 

(Β) ρ3θΙ(3§ίη§δ οοη(3ίηίη§ δυΒδίΕηοβδ ογ ΕΓίίοΙβδ οί 9°, 
11°, 12° επ 4 15° - 26°. ίη ννοο4βη ρποΒίιι^ ΟΕδβδ ννίιΒ 
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ννβΐΐ - )οίηΙε<1 δίιίεδ ηοΐ Ιβδβ ΐΒβη 18 ιηηι ΐΗίοΙί, ΠιιμΙ ννΐιΗ 
δίουί ρβρβΓ ογ ΐΗίη ζίηο ογ βΐυηιίηίυιη δΗεβΙ. Α δίείε ΐΒίοΙ<- 
ηβδδ οί 11 ιτιηι ίδ δυΓΠοίεηΙ Γογ 3 ρβοΐίβ^ε ννεί§Ηίη§ ηοΐ 
ιτιοΓε (Ηβη 35 Ιί§ ίί ιΗε οΒβε ϊβ εηοίΓοΙεο! ννίιΚ βη ίτοη ΒβιιΗ. 

ΤΓιβ εοηίεηΐδ οΓ 3 ραοΐίϊης οββε βίε Ιο Γιε Ιϊιτιίΐεε) 33 ΓοΙ- 
Ιοννβ: 

Γογ 3Γΐίε1εδ οΓ 17°, ίο 50 ουίβΓ ΠΒΓεΒοβπ! Βοχεβ; 

Γογ 3ΓΐίεΙεδ οΓ 18°, Ιο 25 ρβοίτεΐδ; 

Γογ βΓΐίεΙβδ οΓ 20° (β), Ιο 50 ΓίΒΐ'εΒοβΓΓΐ ε35βδ; 

Γογ 3Γΐίε1εδ οΓ 20° (5), Ιο 50 ρ3θΙ<εΐ5, εβοΒ οΓ 72 ΓίΒεε- 
ΒοβγγΙ Βοχεδ; 3η8 

Γογ 3ΓΐϊεΙβδ οΓ21 °, Ιο β ηυηιΒεΓ οΓ βηίοΐεδ δυείι (Ιιβΐ ΐΒε 
πΐ3δδ οΓ ΐΗεΪΓ Ιοίβΐ εΙΐ3Γ§8 8οεβ ηοΐ εχεεε<1 56 Ιίβ: 

(ε) ρβείτβ^ίηβ εοηΐβίηίη^ ιηβ^ηεδίυηι ΠβδΒ ροννάβΓβ 
(26°), είΐΗοΓ ίη οοηΓοπηίΙγ' ννΐιΗ (6) βΒονε, ογ ίη «οοάειι 
ρβεΙίίη§ 03δεδ εβοΒ ννεί§Κίη§ ηοΐ πιογο (Ηβη 5 Ι<§, ογ, ίη ΐΙιε 
οβδβ οΓ ρ3θ1«3§ίη§δ ίη (Γιε Γογγπ οΓ ρβρεΓ 1>3§5, ίη 51γοπ£ Π- 
ΒΓθΒθ3Γ(1 03503 ΟίΙΟ'Η ννεί§Βίπ§ ΙΙΟί ΙΠΟΓε (Ηβη 5 Ιί§. 

(3) Ψοοόεη 03865 οοηΐ3Ϊηίη§ βΓΐίοΙεβ ννίΐΐι αη εχρΙοβίνε 
οΚαΓ§ε ννΐιΗ β ρΗοδρΒοηΐδ 3η(1 οΚΙοΓβίε Ββδε ιηυδί 6ε οΙοδεΗ 
Βγ Γηββηδ οΓ δΟΓβννδ. 

(4) Α ρ3θ(ί3§ε οοη(3ίηίη§ βηίεΙεδ οΓ9°, 11°, 12°, 15 ° - 
22° ογ 24° - 26° ηιιΐδΐ ηοΐ ννεί§Β πιογο ΐίιηη 100 Ις§: ίι 
Γπηδΐ ηοΐ ινεί§Η γπογο ΐΒβη 50 ίΓ ίι εοηΐβίηδ βτΐίοίεδ οΓ 
23° ογ πιογο ΐΒβη 35 1<§ ίΓ ΐΐιε δήΐεδ οΓ ιΗε οββε 3Γε οηΐγ 11 
Γηηι ΐΗίοΙί βη8 (Βε οββε ίδ εηοίτοίειΐ ννΐιΗ βη ίιοη Βαιπί. 

(1) δυΒδίβηοεδ ογ 3Γΐίο1β8 οΓ 27° δΗβΙΙ Βε ροοΚεςΙ ίιι 2180 
ννοοάεη 03505 Ιίηειΐ ννΐιΗ ραο!άη§ ρβρεΓ, οίίετί ρβρετ ογ οογ- 
Γυ83ΐε<1 ΠΒγοΒο3Γ(1. Νο 1ίηίη§ ίδ ηεοεδδβΓν ίΓ Ιΐιεβε βυΒ- 
δίβηεβδ 3η8 3Γΐίθ1εδ 3Γ0 \νΓ3ρρ6ί) ίη ρβρβΓ ΟΓ ΠΒγοΒο3Γ(1. 

(2) Α ρβο1ί3§ε ηιιΐδΐ ηοΐ ννεί§Β γπογο ΐΐιβη 100 Ιί§. 

(3) 5πιο1ίε-ρΓθ<1υοίη§ οβΓίκΙ^εδ Γογ υβε 33 ρεδίίοίίΐεκ 

δρεεϊβΐ εοη<1ίΐίοηδ: 


πΐ3γ, ίΓ ν»τ3ρρε<1 ίη ρβρβΓ ογ ΠΒΓβΒοβΓά, ΙίΙίεινίδε Βε 
ρβοΐίβεί: 

(β) ίη 0θΓΓυβ3ΐβ8-Γι1)ΓβΒοβΓ8 Βοχβδ ογ ίη βΐΓοη@ ΠΒγο- 
Βο3γ 8 03δβδ; βηοΗ β ρβοΐο^ε Γηυδί ηοΐ \νεί§Η ηιοΓε (Ηβη 20 
1ί§; ογ 

(Β) ίη ο γγΙ ί ηβΓν - Π Βεε Βοβ κΙ οηδβδ: βηοΒ 3 ρ3θΙ<β§ε ηιηβΐ 
ηοΐ \νεί§Η ηιοΓβ ΐΒβη 5 Ιο§. 

3. ΜίχεεΙ ρ3ο1τίη§ 

(1) δηΒδίβηοβδ βιηΐ βΓΐίεΙεβ @Γοηρε8 ηπεΙβΓ ιΗε δβιηο 2181 
ίΐεπι ηυητιΒεΓ ηιβν Βε ίηοΐυοίοοί ίη ΐΒβ 53ΐηε ρβοΐο^ε. 'ΓΗε 

ίηηβΓ ρ3θ1ί3§ίη§8 δΙιβΙΙ οοηΓοπη Ιο ννΒβΐ ίδ Ιβίά άβννη Γογ 
ββοΒ άβη^βΓουδ δυΒδΙβηοε, βη8 ΐΒε ουΙβΓ ρβοΙτβ§ίη§ δΒβΙΙ 
Βε ΐΗβΐ Ιβίά Ηοννη Γογ ιΗε εΐ3η§εΓουδ 5υΒδΐ3ηοβ5 οΓ Ιΐιβ ίΐ&Γη 
ηυηιΒεΓ ίη ςυεδίίοη. Ιη ιΒίδ οοηηεοΐίοη 3 ΠΒγ6Βο3γ 8 οαβε 
οοηΐβίηίηβ βΓΐίοΙβδ οΓ20° (β) δΒβΙΙ Βε 8εειηε8 εςηίνηίεηΐ ίο 
α ρβοΐίβΐ οοη1βίηίη§ βΓΐίοΙεβ οΓ 20° (Β). 

(2) ΙΓδπΐΗΐΙβΓ ηυβηΐίΐίβδ ΒΓε ηοΐ ρΓβδΟΓίΒεΗ ίη ιΗε δεοΐίοη 
βηΐίΐΐβϋ “Ρβοΐίίηβ οΓ β δίη§1ε δυΒδΙβηοε ογ οΓβΓίίοΙεδ οΓ (Βε 
δΒίτιε ΙίίιηΙ”, 8Βη§βΓουδ δϋΒδΙβηοβδ οΓ ιΒίδ οίβδδ. ίη ςιιβηΐί- 
Ιίβδ ηοΐ εχοεε8ίη§ 6 Γογ βΙΙ οΓ ΐίιβ άΒΐίβειοηδ δυΒδίβηοεδ 
ΙίδΙβά υηάβΓ [Βε δβπιε ίίειη ηυηιΒβΓ ογ ΐΒε δβηιε ΙεΙΙβΓ, ιηβν 
Βε βηο1θ5β(Ι ίη (Ηε δβηιε ρβοίοςε είΐΐιετ ννίΐΒ (1ηη§6Γθϋδ 
δυΒδίβηοεδ οΓ βηοΐΙιβΓ ίίειη ηυηιΒεΓ ογ οΓ βηοίΒετ ΙεΐΙετ οΓ 
ΐΒε δΒΓηβ οίΒδδ, ογ ννίΐΒ 8βη§εΓουδ δυΒδίβηοεδ ΒβΙοη§ίη§ Ιο 
οίΗβΓοΙβδδβδ (ίΓ ιηίχε8 ρβοΙ<ίη§ ίδ ΙίΒεννίδε ρεηηίΐ!ε(Ι ίη ΐΙιε 
οβδε οΓβυοΗ δυΒδίβηοεδ), ογ ννίΐΐι οίΒετ ^οοείδ, 5υΒ)βοΙ Ιο ΐΒε 
Γο11ο\νίη§ δρεοίβΐ οοηοϋιίοηδ. 

ΤΒβ ίηιιεΓ ρ3ο1ί3§ίιι§δ ιηυβί δβΐίδΓγ ιΙιε ςεπεΓηΙ βικί δρβ- 
οίβΐ οοη8ίΐίοηδ οΓ ρ3οΙ0η§. Ιη αοίοΐίιίοη, (Γιε ββηβΓβΙ ριονί- 
δίοηδ οοηΐΒΪηεΗ ίη ιηβΓ^ίηβίδ 2001 (7) βη8 2002 (6) ηη8 
(7) ηιυδί Βε οΒδβΓνειΙ. 

Α ρ3θ1ί3§ε ιηυδί ηοΐ ννεί^Β τηοτε ΐΒβη 100 ογ πιογο 
ΐΗβη 50 1ί§ ίΓ ίι οοηΐβίηδ βΓΐίοΙβδ οΓ 23° 




ΜΗχίϊΏΐίΓη ςυαηΐίΐ>' 


Ιίβηι Νο. 

Οβδοπρίΐοη 
'οί βυΒδίαηοο 

ρετ 

τεοερίηοΐβ 

ΡΟΓ 

ρβοΚαςε 

δρβοΐβΐ 

ρΓΟνίδΙΟΠδ 

1° 

ΜαΙοΗοβ 

5 Ι<8 

5 1<β 

ΜυδΙ ηοΐ Βε ρποΚβί! ΐο^εΐΚεί - 
ν, ίΐΗ δυΒδίαηοβδ οί ΟΙ^βδεβ 3, 

4.1 βικί 4.2 

2° 3π<1 3? 

5ΐΓφδ Οί 8ΠΊΟΓ065 8ΓΚΐ 
δ1ο\ν-οοιηί)υδϋοη ίυδβδ 

Μΐχβ(ί ρδοΐίΐης ηοΐ 
α11ο\νεθ 


4° 

ΡγΓοχγΙίη ΐΚΓβαιί 


1 500 ηι οί 
ρχΐΌχγΠη 
ιΗγθη^ 


5° - 8° 

Α11 ΗΓΐΐεΙβδ 

Μ'ιχε<ί ραοΚίηβ ιιοί 
αΐΐοννείί 

. 

9° -20° 

Α11 αΓίϊοΙεδ 



ΜΐχεΗ ρβοΐίίηβ &11οννε(Ι οηΐγ 
\\*ΐ(1ι δίπαΐΐ ννβΓεδ ογ ηοη- 
ργΓΟίβοΒηίε Ιογδ, ίΓοηι \νΗίοΗ 
ίΒβγ ίηυδί Βε 1<ερΐ δβραΓΗίε. 
ΤΒε εοΐΐεοΐίνε οβδε ηιυδί 
ηιεεί ΐΒε τεςιπΓεΓηεηΙδ ίβϊά 
άοννη ίοΓ ΐΒοδε βΠΐεΙεδ εοη- 
Ιβίηείΐ ΐΗεΓεϊη ίη τεδρεεί οί 
\ν!ιίοΗ ΓηβΓ§ίηβ1 2179 (2) βη<1 
(3) ΐηιροδεδ ιΗε ιηοδί δίπη- 
§εηΐ οοηίϋΐΐοηδ 

21° - 25° 

Α11 ΒΓΐϊοΙεδ 



Μΐχεά ρβοΐαηβ βΐΐοννεά οηΐγ 
ννΐιΗ οηε βηοϋιεΓ. ΤΒε οοΐΐεο- 
ΐίνε οβδε πιιΐδΙ ιηεεί ιΗε τε- 
ςυίΓεηιεηΐδ 1βί(1 άοννη ίοΓ 
ΐΒοδε βΓΐΐοΙεδ οοη1βίηε<1 
ΐΒεΓείη ίη τεβρεεί οί ννΗίεΗ 
ΓηβΓ^ίηβΙ 2179 (2) βη(1 (3) 
ιπιροδεδ ιΗε ιτιοδί δίπηβεηΐ 
οοηόίάοηδ 

26° αικί 27° 

Α11 8Λίθ)68 Ληβ 
δυΒδίβηοεδ 

Μίχε(1 ραο!αη§ ηοΐ 
δΐΐοννεθ 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4. Μ 3 Γΐίίη§ 3 ΐΐ (1 83 η§βΓ ΙβΒεΙβ οη ρ 3 βΙο§β 5 ( 5Ρβ Αρρειι- 
<ϋχ Α.9) , 

(1) ΡΕοΙ( 3 §β 3 βοηΐ3ίηίη§ Εΐ ΐίβΙβδ οΓΕΙβδδ Ιο. 16° οι 21° 2182 

Ιο 23° δΗβΙΙ Βοηγ 3 ΙβΒεΙ βοηίοΓηιίη§ Ιο ηιοάβΙ Νο. 1. 

(2) ΡεοΙ< 3§65 βοηΐ 3 Ϊηίη§ ίΓ 3 §ίΙε ΓεβερΙηβΙβδ ηοΐ νίδίΒΙε 
Γγοιπ ΐΗε οιιΐδκΐβ δΗβΙΙ ΒεβΓ 3 ΙβΒβΙ οοηίοηηίη§ Ιο ηιοιίεΐ :\'ο. 

12 . 

2183 

Β. ΡβηίευΙβΓδ ϊη ιΒε ΐΓΕίΐδροιΙ ΒοβυηιεηΙ 

(1) ΤΗβ άβδβπρίίοη οΓ ιΙιε §0085 ίιι ιΙιε ι·3η$ροΐ'Ι 8 οβυ- 2184 
ηιεηΐ ιηυδί εοηίοπη Ιο οηε οΓ ιΙιε ιιβιηεδ υη8βΓΐίπε8 ίιι η>3ΐ- 

§ίη3ΐ 2171; ίΙ ηιυβί Ββ υη8βΓΐίηε8 3ΐκ) ΓοΙΙοινε8 Βν ρπιϊίειι- 
ΙβΓδ οί ιΙιε 0 Ι 353 . ΐΒβ ίΐεηι ηυιηΒετ (ΐο§βΐΙιβΓ νν·ϊ11 1 ιΒε Ιεΐΐεΐ'. 
ίί βηγ), 3η8 ιΙιε ίηίΐΐΗΐδ “ΑΟΚ” ογ “ΚΙΟ" [ε.§. 1ε. 1 ° (β). 

ΑΟΚ]. ΤΒε \νοΓ8ίη§ “ΓυεννοΓίίδ οί ΑΟΚ. 1ε. ίίβιη ιηιηιΒει· 

.”, ννϊιΒ ρβΓίίεαΙβΓδ οί ιΐιβ ϊίειη πυηιΒεΓδ ιιικΙογ ννΐιίεΐι ιΙιε 

δΐιΒδίβηεεδ ογ βΓΐίβΙβδ Ιο Βε β3ΐτίε8 3Γε ΙίβΙβΓί. ίδ 3ΐδο ηΙ- 
Ιοινειΐ ίη ιΒε ΐΓβηβροΓΐ (Ιοευιηεηΐ. 

(2) Ιη ιΒε ε3βε οί «υΒδΙβιιοβδΟΓ βιΐίβίβδ οί 2°. 4°. 5°. 

8°, 9°, 11°, 12° 3π(1 15° - 27°, ιΙιε ίοΙΙοινίιι§ ηιιιβΐ Βε 
εβΓίίΠβά ίη ιΒε ΐΓβηβροΓΐ (ΙοευηιεηΙ: “ΤΒε πηΐυτε οί ιΒε 
§οο8δ, 3η(1 ιΒε ρ3οΙ«§ίη§. βτε ίιι βοιιίοπιιίΐχ ινίΐΐι ιΙιε ρι ονί- 
δίοηδ οί ΑΟΚ”. 

2185- 

2189 

(I. Εηιρίχ ρ3βΙ(3§ίη§5 

Νο ρΓΟνίδίοηδ. 2190 

2191- 

2199 

ΕΕΑδδ 2 ΟΑδΕδ: ΕΟΜΡΚΕδδΕϋ, ΕΙζίυΕΓΙΕΟ ΟΚ 
ϋΙδδΟΕνΕϋ ΙΙΝϋΕΚ ΡΚΕδδϋΚΕ 

.. 1. ΕΐδΙ οί δυΒδΙβηεεδ 

(1) Απιοη§ ΐΗβ δυΒδΙηηεβδ 3η8 ΕΓίίβΙβδ εονβΓεά Βχ ιΒε 2200 
Ηβ3(Βη§ οί ΟΙαββ 2, οηΐν ιΗοββ Ιίβίειΐ ϊη ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2201 βΓβ 

Ιο Ββ αεεβρΐβ(1 ίοΓ 03γπε§6, επ 8 (Ηβη οηΐχ 3υΒ]ββΐ ίο ιΒε Γβ- 
ςυίΓβπιεηΙδ οί ΐΗίβ Αηηβχ επ 8 Ιο ιΒε ρΓονϊβΐοηβ οί Αηηεχ Β. 

ΤΒεδβ βυΒδίβηεεδ βηά ·3ηίο1βδ Ιο Ββ ββββρίβά ίοΓ εαπιαββ 
υηιΙβΓ οβι-ΐΕΪη οοη8ίΐίοηδ 3Γβ "ίο Ββ βοηδΐϋβΓβά 38 βυΒ- 
δίβηεβδ επ 8 3Γΐίο1βδ οί ΑϋΚ. 

(2) δυΒδΙΕηββδ Ηανϊη§ 3 βηΐίβΕί ΙβπιρβΓΕίυΓβ ΙοννβΓ ΐΗηη 
50° Ε ΟΓ, 3ΐ 50°Ε, 3 ν3ρ011Γ ρΓβδδΙΙΓβ §Γ63ΐβΓ ΙΗεΠ 300 
1ίΡ η(3 Βεγ) 3τβ 8εβΓηβ8 Ιο Ββ δυΒδΙηηεβδ οί Ε1 ε88 2. 

(3) ΤΒε δυΒδΙβήββδ 3η(1 ΕΓίίβΙββ οί Ε1 ε88 2 3Γβ βΐΕ88ίίϊβ8 
38 ίοΐΐοννδ: 

Α; ΕθΠΐρΓ688β8 §35 β δ Ββνίη^ 3 ΟΠΙΪΟεΙ ΙβΠίρβΓΕίυΓβ 
Ββίοιν —10 °Ε; 

Β: ΕίςυβΓιβ8 §3368 1ΐΕνίη§ 3 οπΙϊοεΙ ΙεπιρβΓβΙιΐΓβ οί 
— 10°Ε ογ δΒονβ: 

3. Είςυβίίβ8 §3868 Ηανίη§ ε βήΐίβΕί ΙετηρβΓΕίυΓε οί 70 °0 
ογ 3Βονε; 

Β. ΕίςυεΓιβιΙ §Εδβ8 Ηβνίη§ 3 επίίεαΐ ΙβπιρβΓΕίυΓβ οί 
— 10° Ε ογ ηΒονβ, Βυΐ Βείονν 70°Ε; 

Ε: Οεερ1χ-Γβίπ§βΓ3ΐβ(1 ΙϊςυβΓιειΙ §Ε3β5; 

Π: Οβδββ (ϋδβοίνειΐ υη8βΓ ρΓοβδυτε; 

Ε: Αβτοδοί άίδρβηδβΓβ 3η(1 ηοη-ΓβΓι11αΒ1ε εοηΐηίηβΓδ οί 
§38 υηιΙβΓ ρΓβδδυΓβ; 

Ε; Οηδββ 8υΒ]βεΙ Ιο δρβείβΐ ΓβςυίΓβΓηβηΐδ; βη8 
Ο: Εηιρίχ Γβεβρίβείβδ επ 8 εηιρίχ Ιυηΐίδ. 

ΤΒε δυΒδΙβηεεδ επ 8 3Γΐίε1β8 οί Ε1 ε 83 2 3Γβ 8υΒ8ίνί8β8 
3εεοπ1ίη§ Ιο ΐΒβΪΓ εΒβηιϊα3ΐ ρΓορβΓίϊβδ, βδ ίοΐίοινβ: 

(β) ηοη-ίηίΐ3ηηη3Β1β; 

(β I) ηοη-ίηίΐ3Γηπΐ3Β1β, Ιοχίβ; 

(Β) ίηίΐ3ηιηΐ3Β1β; 

(Β () ίηίΙβηηηβΒΙβ, Ιοχίβ; 

(ε) οΗβπιίεβΙΙχ υηδΙβΒΙβ; 

(ε I) εΐιβπιίεαίΐχ υηδΟΒΙβ, Ιοχίε. 
ϋηίβδδ οίΒεπνίδβ δρεείίίεά, εΒβηιίεβΙΙν υηδίβΒΙε βυΒ- 
δΐηηεβδ δΒδΙΙ Ββ εοηδίάβΓβά Ιο Ββ ίηίΙβπιπίΕΒΙε. 

ΤΒε ηαηιβδ οί εοιτοδίνβ §35β8 αηά οί αΓίίεΙβδ εοηΐ3ίηίη§ 
βυεΒ §3δβδ δΒβΙΙ Ββ ίοΐΐοννβά Βγ (Βε ινοπΐ “εοΓΓΟδίνβ” ίη 
ΒΓ3θ1(βΐ5. 


(4) δυΒδΙβηεεδ οί Ε1388 2 ινΒίεΒ 3 Γβ ΙίδΙεΟ 3ηιοη§ ιΒε 
εΒεΓηίεβΙΙγ υηβίβΒΙβ §38β8 βΓβ Ιο Βε βεεβρίβεΙ ίοΓ ε 3 π·Ϊ 3 §β 
οηΐχ ίί (Βε ηεεβδδβΓγ δίβρβ Ββνε Ββεη Ιβίίβη Ιο ρΓβνβηΙ ΐΒβΐΓ 
(ΐ 3 η§βΓου 8 (Ιεεοπιροδίΐίοη, (ΒβπιυΙβΙίοη ογ ρο 1 γηιβπζ 3 ΐίοη 
8υπη§ ε3ΓΠ3§ε. 

Το ιΒίβ βηιΐ, ε 3 Γβ δΒουΙά ίη ρβΓίίευΙβΓ Βε Ιοίιβη Ιο βηδυτε 
ίΒβΙ Γβεερΐ 3 θ 1 β 8 βη<1 ΙβηΒδ 8ο ηοΐ εοηΐηίη βηχ βυΒδίαηεβδ 1ί- 
3 Β 1 ε Ιο ρΓοηιοΐβ ΐΒβδβ τεβείίοηδ. 

Α. ΕοηΐρΓβδδβΙ §3888 [δββ βΙδΟ Π13Γ§ίη3ΐ 2201β υηιΙβΓ 2201 
(»)]. Γογ §3δβδ οί 1° (β) 3 η (1 (Β) βη8 2° (β) ίη ΒβΓΟβοΙ 8ίδ- 
ρεηδβΓδ ογ ίη ηοη-ΓβΙΙΙΙηΒΙε εοηΐβΐηβΓδ ίοΓ §3δβ8 υηάβΓ 
ρΓ688υΓβ, δββ υηιΙβΓ 10° βη8 11°. 038ββ Β3νίη§ 3 επίίεβΐ 
ΙβΓηρβΓβΙυΓβ Ββίοιν — 10°Ε 3Γβ εοηδίάβΓβά Ιο Ββ βοηι- 
ρΓββββί! §3868 ίοΓ ΐΒβ ρυφΟδββ οί ΑΟΚ. 

1° ΡυΓβ § 3 δβ 8 αη(1 ΙββΒηίββΙΙχ-ρυΓβ § 3 δβ 8 
(η) Νοη-ίηίΙηηιιηηΒΙε 

Αγ§οπ; Ββΐίυηι; ΙίτχρΙοη; ηβοη; ηίΐΓ 0 §βη; οχχ§βη; ΙβίΓβΠυο- 
ΓοηιβΐΒ3ηβ (Κ 14). 

(β ΐ) Νοη-ίηίΙδπιπιβΒΙβ, Ιοχίβ 

Βογοπ ΙπΩυοπΒε; Πυοπηβ (βοΓΓΟβίνβ); βίΐίβοη ΙβΐΓ3ί1υοπ8β 
(βΟΓΓΟδίνβ). 

(Β) ΙηΩβιτίΓηβΒΙβ 

Οβυΐβπυηι; Βχ8Γο§βη; πιβίΒβηβ. 

(Β ΐ) ΙηίΙηπίΓηβΒΙε, ιοχίβ 
ΕητΒοη πιοηοχίΒβ. 

(β ΐ) ΕΒβηιίββΙΙχ υηβΙβΒΙβ, Ιοχίβ 
ΝίίΓΪε οχί 8 β (ηίΐΓο§βη ηιοηοχίάβ) ΝΟ (ηοη-ίηίΙηπιπιβΒΙε). 

2° ΜίχΙυΓβ οί §3868 
(β) Νοη-ίηίΙβηιιηβΒΙβ 

ΜίχΙυτβδ οί ΐ\νο ογ ΓηοΓβ οί ΐΒβ ίο1Ιοινίη§ §38ββ: Γ 3 Γβ 
§3568 (βοηΐ3ίηίη§ ηοΐ πιοΓβ ΐΐιβη 10 ρβΓ ββηΐ χβηοη Βχ νοί- 
υηιβ), ηίΐΓο§βη, οχχ§βη, οβγΒοπ άίοχίάβ (ηοΐ πιοΓβ ΐΒβη 30 
ρβΓ ββηΐ Βχ νοίυπιβ); ηοη-ίηίΙβηιηιβΒΙβ πιίχΙυΓβδ οί Ιννο ογ 
πιοΓβ οί (Ββ ίο11ο\νίη§ §38β8: Βχ 8 Γο§βη, ηιβίΒβηβ, ηίΐΓ 0 §βη, 

Γ3Γβ §38β8 (οοηΐΕΪηίη§ ηοΐ πιοΓβ ΐΒβη 10 ρβΓ οεηΐ χβηοη Βχ 
νοίυπιβ), ηοΐ πιοΓβ ΐΒβη 30 ρβΓ ββηΐ οεγΒοπ άίοχίΒβ Βχ νοί- 
υηιβ; ηίΐΓθ§βη βοηΐ3ίηίη§ ηοΐ πιοΓβ ιΒβπ 6 ρβΓ εβηΐ βίΒχΙβηβ 
Βχ νοίυπιβ; 3 Ϊγ. 

(Β) ΙηΠβηίΓηβΒΙβ 

ΜίχΙυΓββ οί ηοΐ Ιβδβ ΐΒηη 90 ρβΓ ββηΐ ηιβίΒβηβ Βχ νοίυπιβ 
ινίΐΒ Βχ8γοο3γΒοπ8 οί 3 ° (Β) 3η8 5 ° (Β); ίηίΙβηιιηβΒΙβ ηιίχ- 
ΙυΓβδ θί Ιΐνο ΟΓ ΓΠΟΓβ οί ΐΒβ ίθ11θννίη§ §38β8: Βχ8ΓΟ§βη, 
ηιείΒηηβ, ηίΐΓο§βη, γεγ 6 §3865 (οοηΐ3ΐηίη§ ηοΐ πιοΓβ ιΒβπ 
10 ρβΓ ββηΐ χβηοη Βχ νοίυπιβ), ηοΐ ηιοΓβ ΐΒηη 30 ρβΓ ββηΐ 
οεγΒοπ (1ίοχί8β Βχ νοίυηιβ; ηπίυπιΙ §33. 

(Β I) ΙηίΙβΓηηιβΒΙβ, ιοχίβ 

Τοννη § 35 ; ηιίχΙυΓβδ οί Βχ 8 Γ 0 §βη ννϊιΒ ηοΐ ηιοΓβ ΐΒβη 10 ρβΓ 
οβηΐ Βχ 8 Γ 0 §βη ββίβηίάβ ογ ρΒοδρΒίηε ογ δίίβηβ ογ §βΓηΐ 3 ηβ 
Βχ νοίυπιβ ογ ινίΐΒ ηοΐ ηιοΓβ ΐΐιοη 15 ρβΓ ββηΐ 3 Γ 8 Ϊηβ Βχ νοί- 
υηιβ; ηιίχΙυΓβδ οί ηίΐΓο§εη ογ Γ3Γβ §β 8 βδ (βοηΐ3Ϊηίη§ ηοΐ 
ηιοΓε ιΒβπ 10 ρβΓ ββηΐ χβηοη Βχ νοίυπιβ) ννίΐΗ ηοΐ πιοΓβ 
ΐΗβη 10 ρβΓ ββηΐ ΗχάΓο§βη δβΙεηίΒβ ογ ρΒοβρΗίηβ ογ δίΐΕηβ 
ογ §βππ 3 ηβ Βχ νοίυπιβ ογ ννίΐΗ ηοΐ ηιοΓβ ΐΒηη 15 ρβΓ ββηΐ 
3Γ8ΐηβ Βχ νοίυπιβ; ινηΐβΓ §38; δχηΐΒββίδ §38 (β.§. ή-οπι ΐΗβ 
ΡίδβΗεΓ-ΤΓορδβΐι ρΓοεβββ); ηιίχΙυΓβδ οί οβγΒοπ ηιοηοχίΒβ 
ννίΐΗ Βχ 8 Γ 0 §βη ογ ννϊιΒ ηιεΐ1ΐ3ηβ. 

(ο I) ΕΒβπιίοηΙΙχ υηβΙηΒΙβ, Ιοχίβ 
ΜίχΙυΓβδ οί Ηχ 8 Γ 0 §βη ννϊιΒ ηοΐ ηιοΓβ ΐΗαη 10 ρβΓ ββηΐ 8 ίΒο- 
Γβηβ Βχ νοίυηιβ; ηιίχΙυΓββ οί ηίΐΓ 0 §βη ογ Γ3τβ §β 8 β 8 (βοη- 
ΐ 3 Ϊηίη§ ηοΐ πιοΓβ ΐΗαη 10 ρβΓ ββηΐ χβηοη Βχ νοίυπιβ) ννΐΐΗ 
ηοΐ ηιοΓβ ΐΒβη 10 ρβΓ ββηΐ 8 ίΒθΓ 3 ηβ Βχ νοίυπιβ. 

Β. ΕίςυβΓιβ8 §3868 [δββ ηΐδο πΐ3Γ§ίη3ΐ 2201 ε υηιΙβΓ (Β) 

3ηά (β)]. Γογ §3868 οί 3° Ιο 6° ίη ββΓοβοΙ ΒίβρβηββΓβ ογ ίη 
ηοη-Γβίί1ΐ3Β1β βοηΙβίηβΓβ ίοΓ §Ε8β8 υηάβΓ ρΓβδβυτβ, 8ββ 
υηιΙβΓ 10° 3π8 11°. Οβδβδ 1ΐ3νίη§ ε βπΐίβαί ΙβπιρβΓΕίϋΓβ οί 
— 10°Ε ογ βΒονε 3Γβ βοηβίάβΓβϋ Ιο Ββ ΙίςυβίΙβΒ §3δβ8 ίοΓ 
ιΒε ρυΓροδββ οί ΑΟΚ. 

3. Είςυβϋβ8 §3δβ8 Β3νίη§ 3 ΟΓΪΐίββΙ ΙεηιρβΓβΙυΓβ οί 70 °Ε 
ογ ΕΒονβ: 

3° ΡυΓβ §3568 Εη8 ΙββΒηίβΕίΙχ-ρυΓβ §3865 
(ε) Νοη-ίηίΐΕπιπιβΒΙβ 
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ΒεοεηοεΒΙοεοιΙίίΙυοεοπιείΒβηε (Κ 12 Β 1); εΗΙοεοεϋίΙυοεο- 
εηείΒβηβ (Κ 22); εΒΙοεορεηΐβίΙυόεοείΒβηε (Κ 115); 
1-εΒ1οεο-2,2,2-ΐείί1υοεοεΐΒ3ηε (Κ 133β); εϋεΒΙοεοεϋΟυο- 
εοεηείΒβηβ (Κ 12); (ϋεΒΙοεοΩυοεοεηείΒβηε (Κ 21); 1,2- 
<ϋεΒ1οεο-1,1,2,2,-ΐεΐεβί1υοεοβΐΒ3ηε (Κ 114); 
οοΙβίΙυοεοεγεΙοΒυίβηε (Β€ 318). 

(3 I) Νοη-ίηίΒιεηεηβΒΙε, Ιοχίε 

Αεηηιοηίβ; Βοεοη εΒΙοείάε (εοεεοβίνε); εΒΙοείηε (εοεεοβίνε); 
εΒΙοείηε Ιείίΐυοείείε (εοεεοβίνε); ΒεχβΠιιοεορεοργΙεηε (Η 
1216); ΒγεΙεο§εη Βεοηικίε (εοεεοβίνε); εηείΒγΙ Βεοπιίίΐε; 
ηίΐεοδνΙ εΒΙοείεΙε (εοεεοβίνε); ηίΐεο§εη άίοχκΐε ΝΟ„ (ηίΐεο- 
§6Π ρ6ΓΟΧΐ8β, ηίΐεθ§8Π ΙβίΓΟΧΪίΙβ Ν Ο ) (οοΓΓΟδϊνβ); ρΒοδ- 
§εηε (εοεεοβίνε); βιιΙρΗιΐΓ εΐίοχίείε; βαίρίιατγΙ ίΐυοείιΐε; Ιυη§- 
δίεη ΒεχβΩυοείεΙε. 

(Β) ΙηΩβιηπιβΒΙε 

Βυίβηε; 1 -Βυΐγίεηε (1-Βυΐεηε); Ι-εΒΙοεο-Ι,Ι-εΙίίΙυοεοε- 
ΐΒβηε (Κ 142Β); 0Ϊ5-2-6υΙγ1εηε (είβ-2-Βυΐεηε); εγείορεο- 
ρβηβ; Ι,Ι-ιϋίΙυοεοείΒβηε (Κ 1523); εϋηιείΒγΙ είΒεε; ίβοΒυ- 
Ιαηε; ίδοΒυΙγΙεηε (ίδοΒυΙεηε); εηείΒγΙδϋβηε; ρεορβηε; ρεο- 
ρνίβηε; ΐεβηδ-2-ΒυΙγΙεηε (ΐεβη5-2-ΒυΙεηε); 1,1,1-Ιεί- 
ΠυοεοείΒβηε. 

(Β I) ΙηίΙβηηιηβΒΙε, Ιοχίε 

ΑΓδίηε; ΟίεΒΙοεοβίΙβηε; άίηΊείΒγΙβπιίηε; (ϋιηβίΒγΙδίΙβηβ; 
βΐΗνΙ&Γηϊηε; εΐΒγΙ οΒΙοεΜε; Βγ8εο§εη δείεηίάε; Βγάεο§εη 
δυΐρΒκΙε; ηιείΒγΙβιηίηε; ιηβΐΗνΙ εΒΙοείεΙε; ηιείΒγΙ εηεεεβρ- 
13η; ΐεΪΓηείΒγΙβιηίηε; ΙείπιείΒγΙδίΙβηε. 

(ε) ΟιβιτιίεβΙΙγ αηδίβΒΙε 

1.2-ΒυΙβ<1ίεηε; 1,3-Βυΐ3εΙί8ηε; νίηνί εΒΙοείεΙε. 

ΝΟΤΕ: Ιη εεοερΐ3ε1ε5 εοηΙβίηίη§ 1,2-Βυΐβεϋεηε, ΐΗβ οχ- 
γ§εη εοηεεηίεβίίοη ϊη (Βε §35βοιΐ5 ρΒβδε δΒβΠ ηοΐ εχεεεεί 
50 ιηΐ/πι 3 . 

(ε I) ΟΚβιτιίεβΙΙ)· υηβΙβΒΙε, Ιοχίε 
€νβηο§εη; εν3ηο§βη εΒΙοείεΙε (ηο»ι-ΐη1ΐ3Γηηΐ3Βΐ8) (εοεεο- 
δϊνε); εΐΒγΙεηε οχίάε; ηιείΒγΙ νίηγΐ είΒεε; ΙείΠυοεοεΒΙοεοε- 
ΐΒγΙεηβ (Κ 1113); νίηγΐ Βεοιηίίΐε. 

ΝΟΤΕ: Ιη ιΒε εββε οί Ββ1ο§εηβΐε<1 ΒγεΙεοεβεΒοηβ, ΐΒε υβε 
οί ηβεηεδ ευδίοπιβεν ίη ΐΒε ΐΓ3(1ε, δυεΒ 35 (Βε ίο11οννίη§, ίβ 
3ΐβο ρβΓΓηΐΙίεεΙ: Α1§οίεεηε, ΑεεΙοη, Εεΐίίεεη, Ε1υ§εηε. 
ΡοΓ3ηε, Γγ8οπ, Εεεδβηε, Εεί§εη, Ιβεεοη, Κβΐΐεοη, ίοΐΐοννεά 
Βγ ιΒε δΐιΒδίβηεβ ίεΙεηΐίΠεβίίοη ηυεηΒεε ννίΐΒουΙ ΐΒε ΙεΙΙεε Κ. 

4° ΜίχΙϋΓ8δ οί §3585 

(3) Νοη-ίηίΙβεηιηβΒΙε 

ΜίχΙυεεβ οί βιιΒδΙβηοεβ ΙίδΙεά υηεΐεε 3 0 (β) ννϊΐΗ ογ ννίΐΒουί 
Βεχβίΐυοεορεοργίεηε οί 3 0 (β I), ννΒϊεΒ 3δ: 
ιηίχΐυεε Ε 1, Η3νε 3 νβρουε ρεεββυεε 31 70 ° 0 ηοΐ εχεεεε1ίη§ 0 
1.3 ΜΡβ(13 Ββε) 3Π(1 3 είβηβίΐγ 31 50°€ ηοί Ιοννεε ΐΒβη ΐΒβΙ 
οί εϋεΒΙοεοΩυοεοεηείΒβηε (1.30); 

εηίχΐυεε Ε 2, Ββνε 3 νβρουε ρεεββυεε 31 70°0 ηοΐ εχεεεεΙίη§ 
1.9 ΜΡβ(19 Β3ε) 3πε1 3 εΐεηδίΐν 31 50°0 ηοΐ Ιοννεε ΐΒβη ΐΗαΐ 
οί (ΙϊοΒΙοεοεΙίίΙαοεοηιείΗΕηε (1.21); 
εηίχΐυεε Ε 3, Ββνε β νβρουε ρεεδβυεε αΐ 70°0 ηοΐεχεεε<1ίη§ 

3 ΜΡ3(30 Ββε) 3ηά 3 εΐεηβίΐγ 3150 °0 ηοί Ιοννεε ΐΒβη ιΗεΙ οί 
οΒΙοεοεϋίΙυοεοιηείΒβηε (1.09); 

ΝΟΤΕ5: 1. ΤείεΒΙοεοίΙυοεοηιείΒβηε (Κ 11), ΐείεΒΙοεο- 
ΙεϊίΙυοεοείΗΕηε (Β 113) βηεΐ οΒΙοεοΐείίΙυοεοείΒβηε (Κ 133) 
βεε ηοί Ιϊςυείίβεί §3585 ννίιΒίη (Βε εηε3ηϊη§ οί ΑΏΗ εγκΙ (Ιιυβ 
βεε ηοί 5ϋΒ)εεΐ Ιο ΐΒε εεςυϊεεηιεηΐδ οί ΑϋΚ. ΤΒεγ πιαγ, 
Βοννενεε, εηίεε ίηΐο ΐΒε εοίηροδίΐίοη οί ηιίχΐυεεδ Ε 1 Ιο Γ 3. 

2. 5εε ΝΟΤΕ υηάεε 3°. 

ΤΒε βζεοΐεορίε εηίχΐυεε οί <ϋεΒΙοεο(ΙΐίΙυοεοπιεΐΗ3ηε (Κ 
12) βηεΐ Ι,Ι-εΒΠυοεοείΒβηε (Κ 152α), Βηοννη 35 Κ 500; 

ΤΒε βζεοΐεορίε εηίχΐυεε οί οΒΙοεορεηΙαίΙιιοεοείΒαηε (Κ 
115) 3 πγ 1 εΒΙοεοάϊΠυοεοΓηείΒβηε (Κ 22), Ιεηοννη 35 Κ 502; 
ΤΒε Γηίχΐυεε οί 19 Ιο 21 ρεε εεηΐ Βγ ηΐ355 εϋεΒΙοεοεϋΩυοεο- 
ηιείΒΕηβ (Κ 12) 3η4 79 Ιο 81 ρεε εεηΐ Βγ εη355 
ΒεοεηοεΒΙοεοάϊίΙϋοεοεηείΒβηε (Β 12 Β1). 

(β ΐ) Νοη-ϊηίΐΕΠίεηαΒΙε, Ιοχίε 

Μίχίαεεδ οί ηηείΒγΙ ΒεοεηίΩε αηά εΒΙοεορίεεϊη Β3νίη§ 3 
ναρουε ρεεδβιιεε 3Βονε 300 1ίΡ3(3 Ββε) βΐ 50°0. 

(Β) ΙηίΙβεηηιβΒΙο 

Μίχΐυεεβ οί ΒγεΙεοεβεΒοηδ Ιίβίεεί υη8εε 3 ° (Β) βη<1 οί εΐΒ- 
βηε βηεΐ εΐΒγΙεηε οί 5° (Β), ννΒϊεΒ 35: 


εηϊχΐυεε Α, Ββνε 3 νβρουε ρεεβδυεε 3[ 70 °0 ηοί εχεεεά- 
ίη§ 1.1 ΜΡβ(11 Ββε) βη<1 β Ωεηδϊΐγ 31 50 °0 ηοί Ιοννεε (Ββη 
0.525; 

εηϊχΐυεε Α 0, Ββνε 3 νβρουε ρεβδδυεβ 31 70 °0 ηοί εχ- 
εβε8ίη§ 1.6 ΜΡβ( 16 Ββε) βηε) β άεηδϊΐγ 31 50 °0 ηοί Ιοννεε 
ΐΒβη 0.495; 

εηίχΐυεε Α 1, Ββνε β νβρουε ρεεδβυεε 31 70°€ ηοί εχ- 
εεεεϋη§ 2.1 ΜΡβ(21 Ββε) 3η8 β Οβηδίΐγ 31 50°0 ηοί Ιοννεε 
ΐΒβη 0.485; 

ηήχΐυεε Β, Ββνε 3 νβρουε ρεεββυεε 31 70 °0 ηοί εχεεεεί- 
ίη§ 2.6 ΜΡβ(26 Ββε) βηεΐ 3 εΐεηδίΐγ βΐ 50°0 ηοί Ιοννεε ΐΒβη 
0.450; 

ηιίχΐυεε €, Ββνε 3 νβρουε ρεεββυεε βΐ 70 °0 ηοί εχεεεεί- 
ίη§ 3.1 ΜΡβ(31 Ββε) βηε! 3 Ωεηβίΐγ 31 50“€ ηοί Ιοννεε ΐΒβη 
0.440; 

ΝΟΤΕ: Ιη ΐΒε εβδε οί ιΒε ίοεε§οίη§ εηίχΐυεεβ, (Βε υβε οί 
ΐΒε ίο11οννίη§ ηβηιεβ ευβίοιτιβεγ ίη ιΒε Ιεβάε ίδ ρεεεηίΐΐεεί ίοε 
0βδοείΒίη§ [Ββδε δυΒδΙβηεβδ: 

Νβεηε §ίνεη υηεΐεε 4° (Β) Νβεηε ευβίοπιβεγ 

ίη ιΒε Ιεβιΐβ 

Μίχΐυεε Α, ηιίχΐυεε Α 0 Βυίβηε 

ΜίχΙυεε 0 ρεορβηε 

Μίχίαεεδ οί ΒγΟεοεβεΒοηβ οί 
3° (Β) 3ηε) 5° (Β) εοηΐ3ίηίη§ 
εηε^Ββηε. 

(Β ΐ) ΙηίΙβηιεηβΒΙε, Ιοχίε 

Μίχΐυεεβ οί Ιννο οε εηοεε οί ιΒε ίο11οννίη§ §3585: εηείΒγΙβί- 
Ιβηε, εϋεηείΒγΙβίΙβηε, ΐείηιείΒγΙδίΙβηε; εηείΒγΚρΒΙοείιΙε βεκΐ 
πιείΒγΙεηε εΒΙοιίεΙβ ίη εηίχΐυεεβ Ββνίη§ β νβρουε ρεεββυεε 
βΒονε 3001νΡβ(3Ββε) βΐ 50°0; εηίχίαεεβοίηιείΒγΙ εΒΙοείεΙε 
βηεΐ εΒΙοεορίεεϊη βη(1 εηίχΐυεεβ οί εηείΒγΙ Βεοπιίείε βικΙ είΒ- 
γΐεηβ Βεοηιίείε Β3νίη§ ίη είίΒεε 0358 3 νβρουε ρεεββυεε 
βΒονε 300 ΒΡβ(3 Ββε) 31 50°0. . . 

(ο) ΟΒεεηίεβΙΙγ υηδίβΒΙε 

ΜίχΙυεεβ οί 1,3-Βυΐβάίεηε βηά ΙηχΙεοεβεΒοηδ οί 3 0 (Β) Ββν- 
ίη§ β νβρουε ρεεδδυεε βΐ 70°0 ηοί εχεεε(1ίη§.1.1 ΜΡβ(11 
Ββε) βηά β εΐεηδίΐγ βΐ 50°0 ηοί Ιοννεε ΐΒβη 0.525; 

ΜίχΙυεεβ οί εηείΒγΙβεεΙγΙβηε βη<1 ρεορβείίεηε ννίΐΒ ιΒε 
ΒγεΙεοεβεΒοηδ οί 3° (Β), ννΒϊεΒ βδ: . „ ,ν. - : 
εηίχΐυεε Ρ 1, εοηΐβίη ηοϋ,πιοεε ΐΒβη ; 63 ρεε εεηΐ ; 
ιηείΒγΙβεείγΙεηε βηε! ρεορβΩίεηε Βγ νοίυεηε βη(1 ηοί. εηοεε 
ΐΒβη 24 ρεε εεηΐ ρεορβηε 3ηά ρεοργίεηε Βγ νοίυεηε,-ιΒε 
ρεεεεηΐ3§ε οί Ε 4 -53ΐυεβΙε(1 ΒγεΙεοεβεΒοηδ Βείη§ ηοί Ιεββ 
(Ββη 14 ρεε εεηΐ Βγ νοίυεηε; βηά 35 

εηίχΐυεε Ρ 2, εοηΐβίη ηοί εηοεε ΐΒβη 48 ρεε. εεηΐ 
εηείΒγΙβεεΙγΙεηε βηεΐ ρεορβάίεηε Βγ νοίυεηε βηεΐ ηοί εηοεε 
ΐΒβη 50 ρεε οεηΐ ρεορβηε βηε! ρεοργίεηε Βγ νοίυεηε, ιΒε 
ρεεεεηΐβ§ε οί (I -δβΐυεβίεε) ΒγΩέοεβεΒοηβ Βείη§ ηοί Ιεββ 
(Ββη 5 ρεε εεηΐ Βγ νοίυεηε. 

(ο I) ΕΒεηιίεβΙΙγ υηδίβΒΙε, ιοχίε 
ΕΐΒγΙεηε οχίεΙε εοηΙβίηίη§ ηο.Ι εηοεε ΐΒβη 10 ρεε εεηΐ εβε- 
Βοη εΐίοχίείε Βγ εηβδδ; εΐΒγΙεηε οχίΟε εοηΐβίηίη§ ηοί εηοεε 
ΐΒβη 50 ρεε εεηΐ εηείΒγΙ ίοεηεβίε Βγ εηββδ, ννίΐΒ ηίΐεο§εη υρ 
ίο 3 Ιοίβΐ ρεεβδυεε ηοί εχεεε<ϋη§ 1 ΜΡβ(10 Β^ιε) βΐ 50 °Ε; 
εΐΒγΙεηε οχίάε ννίίΒ ηίΙεο§εη υρ Ιο β ΙοΙβΙ ρεεβδυεε οί 1 
ΜΡβ(10 Ββε) βΐ 50 °0; (ΙίοΒΙοεοιυΠυοεοεηβίΒβηβ εοηΐ3ίηίη§ 
12 ρεε εεηΐ εΐΒγΙεηε οχίάε Βγ πεβββ. 

Β. ΕίηυεΠεεΙ §3585 Ββνίη§ 3 εείΐίεβΙ Ιεηερεεβίυεε οί 
—10"Ο οε βΒονε, Βυΐ Βείονν 70“Ο: 

5° Ρυεε §3585 3ε«1 ΙεεΒηίεβΙΙγ-ρυεε §3585 
(β) Νοη-ίηΠβηεεηβΒΙε 

ΒεοεηοΙείΠυοεοεηείΒβηε (Κ 13 Β 1); εβεΒοη εϋοχίείε; 
εΒΙοεοΙείΠυοεοεηείΒβηε (Κ 13); ΒεχβΩυοεοείΒβηε (Κ 116); 
ηίΐεουδ οχίάε Ν ζ Ο; βυΙρΒυε Βεχβΐΐυοείεΐβ; ΙείίΙυοεοεηείΒβηε 
(Κ 23); χεηοη. 

^ίΐΒ εε§βε<1 Ιο εβεΒοη εϋοχίείε, δεε βίβο εηβε§ίηβ1 220Ιβ 
υηάεε (ο). 

ΝΟΤΕ5: 1. Νίΐεουβ οχίεΙε ίβ Ιο Βε βεεερίβεί ίοε 03εείβ§ε 
οηΐγ ίί ίΐ ίβ ηοί Ιεββ ΐΒβη 99 ρεε εεηΐ ρυεε. 
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2. 5ββ ΝΟΤΕ υηάβΓ 3°, 

(β I) Νοη-ίηίΙαηίΓηβΜβ, Ιοχίο 
Ηγάι·ο§βη οΗ1οπ4ε (οοιτοβίνβ). 

(8) ΙηίΐΕΓηηια^Ιε 
Ε[Ιΐ3ηβ; ειΗνΙεηε; Βΐίβηε. 

(8 I) ΙηίΙβπηηβΗΙε, Ιοχίο 
Οεπηηηβ; ρΗοδρΗίηε. 

(ο) ΟΗεηιίοβΙΙγ υη3ΐα81ε 
1,1 -(ΙίίΙυοΓοβίΗγΙβηβ; νίηγΐ ί1υοη4ε. 

(ε I) ΟΗβηιίοαΙΙγ υηδ1α81ε, Ιοχίο 

0ί8θΓ3Ι16. 

6° ΜίχΙΐ 1 Γ 68 οί §3868 
( 3 ) Νοη-ίηΠΒπηηβΗΙε 

ΟβγΗοπ 4ίοχί4ε οοηΐ3ΐηίη§ ηοΐ Ιεββ 183 η 1 ρεΓ οεηΐ 3η4 ηοΐ 
ΓηοΓβ ιΗβπ 10 ρεο οεηΐ ηίΐΓ 0 §εη, οχγ§εη, 3 Ϊγ ογ Γ3Γ6 §3868 
8 γ ηΐ 3 δδ; ΐΗε ΒζεοίΓορίο ηιίχίαΓε οί οΗΙοΓΟίπίΙυοΓοτηεΐΗβηε 
(Κ 13) 3 γκ 1 ΐπίΙυοΓοιηεΐΗβηε (Κ 23) Ηηοννη 38 Κ 503. 
ΝΟΤΕ: ΟβγΗοπ 4ίοχί4ε οοηΐ3ΐηίη§ Ιεβδ 183 η 1 ρεΓ οεηΐ 

ηίΐΓΟ§βΠ, 0Χγ§6Π, 31Γ ΟΓ Γ3Γ6 §3868 8γ Π1388 ΪΠ 3 8ϋ8δΐ3Π06 

οί5°(α). 

(ο) ΟΗειηίοβΙΙγ ιιηδίβΗΙε 

ΟβγΗοπ εΐίοχίεΐβ οοηΐ3ΐηίη§ ηοΐ η-ιοΓβ ΐΗαη 35 ρεΓ οεηΐ 
εΐΗγΙεηε οχίοΐβ 8γ γπ333. 

(ο I) ΟΗεπιίοβΙΙγ υη3ΐ381ε, Ιοχίο 

ΕΐΗγΙβηε οχίάε οοηΐ3ίηίη§ γγιογο ιΗβπ 10 ρεΓ οεηΐ 8υΐ ηοΐ 
ΓΠ0Γ6 [1ΐ3Π 50 ρ6Γ 06ΠΙ 03γ8ο> 1 οΐίοχίοΐβ 5γ 10355. 

0. 066ρ1γ-Γ6ίπ§6Γ3ΐε4 Ιίθ[υεΠε4 §3868 
7° ΡυΓ6 §3868 3Π(1 ΐ6θ8ηίθ3ΐ1ν-ρυΓ6 §3363 
( 3 ) Νοη-ίηίΙΒΓηιηβΗΙε 

Αγ§οπ; 03γ8οπ ο)ίοχίοΐβ; Ηεΐίυηι; ΗτγρΙοη; ηεοη; ηίΐΓο§εη; 
ηίίΓοοδ οχί4ε Ν 2 0; οχγ§εη; χεηοη. 

(8) Ιηίΐ3ΐτΐΓηα8ΐ6 

Εώβηε; βΐΗγΙεηε; Ηγ4Γο§εη; ηιείΗβηε. 

8° ΜίχΙΐ 1 Γ 6 δ οί §3868 
(β) Νοη-ίηίΐ3ΓΠΓη381ε 
ΑΪΓ; ΓηίχΙυΓ68 οί 51ΐ88ΐ3η068 οί 7° ( 3 ) 

(8) ΙηΠ3Γηιτΐ38ΐ6 

ΜίχΐυΓεβ οί δυ8δΐ3ηο6δ οί 7° (8); ηβΙυΓβΙ §33. 

Ο. ,03363 (ΙίδδοΙνεΟ Ιΐη4εΓ ρΓ635υΓ6 
9° ΡΐΙΓ6 §3865 3Π(1 Ιεθ8ηίθ3ΐ1γ-ραΓ6 §3868 
(β I) Νοη-ίηίΐ3Γηηΐ381ε, Ιοχίο 

Αηιιτιοηίβ 4ί88θ1νε4 ίη ννΒίεε ννίΐ8 ηιοοε (Ηβη 35 ρεΓ οεηΐ 
8υΙ ηοΐ ιτιοΓε ΐΗβη 40 ρεΓ οεηΐ 3ΓΠΓηοηί3 8γ πΐ383; 3ηιηιοηί3 
4Ϊ88ο1νε4 ίη ννβίετ ννίΐΗ ηιοΓε (Ηβη 40 ρεΓ οεηΐ 8υΙ ηοΐ ηιοΓε 
ιΗβπ 50 ρεΓ οεηΐ αηιπιοηίβ 8γ ηΐ388, 

ΝΟΤΕ: Αππηοηώ δοΐυΐίοη οοηΐ3Ϊηίη§ ηοΐ Ιεβδ ΐΗβη 10 
ρεΓ οεηΐ 8ηΐ ηοΐ ηιοΓε 183 η 35 ρεΓ οεηΐ 3ΐηηιοηί3 ίβ 3 3υ8- 
8ΐ3η06 οί 01388 8. 

(ο) 08εηιίθ3ΐ1γ υηδΙβΗΙε 

Αοείγίεηε (4Ϊ88ο1νε4 ίη 3 δοΐνεηΐ (ε.§. 3οεΙοηε) 3850Γ8ε(1 

8γ ρΟΓΟΟδ 8υ8δΐ3η063. 

Ε. ΑεΓΟδοΙ (ΙίβρεηδεΓδ 3η4 ηοη-ΓεΠΙΐ351ε οοηώηβΓδ οί 
§38 υπεΙετ ρΓεδβυτβ [βεε 3 Ι 50 ιη3Γ§ίη3ΐ 2201α υη4εΓ (<!)]: 
ΝΟΤΕ5: 

1. Αετοβοΐ (ΙίδρεηβεΓδ 3Γ6 Γβοερίαοΐεδ χνΗίοΗ 03η 8ε υδε4 
οηΐγ οηοβ, 3Γ6 εςυίρρε4 ννίιίι α τείεβδε νβίνε ογ 4Ϊ8ρεΓ53ΐ 
οΐενίοε, βη4 οοηίαίη, υη4εΓ ρΓβδδυΓε, 3 §38 ογ ΓηίχΙυΓε οί 
§3868 Ιίδίεοί ίη ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2208 (2) ογ οοηίαίη 3η βοΐίνβ δΐώ- 
8ΐ3ηοβ (ίηδεείίοίοίε, οοδηιεϊίο, εΐο.) ΐο§εΐΗεΓ ννίιΐι βυοΗ α §αβ 
ογ ηιίχίαΓε οί §3563 38 3 ρΓορεΙΙεπΙ. 

2. Νοη-Γείί1ΐ381ε οοηΙβίηβΓδ οί §38 ιιη4βΓ ρΓ655υΓ6 3Γ6 
Γ6οερΐ3θ1ε5 ννΗίοΗ 03η 8ε υδβΟ οηΐγ οηοε αη4 οοηίαίη 3 §33 
ΟΓ 3 ΓηίχΙυΓε οί §3868 ΙίδΙβίί ίη Π13Γ§ίη3ΐ 2208 (2) 3Π<1 (3) 
(ε.§. 8υΐ3ηε ίοΓ οαηιρ-οοοΙίεΓδ, ΓείΓί§6Γ3ηΙ §3568, εΐο.), 8υΙ 
3Γ6 ηοΐ εςυίρρε4 ννίΐΗ β Γε1ε386 ναΐνε. 

3. ΤΗε Ιεπη “ίηίΙαπιηίΒΗΙε 5υ8δΐ3ηοε5” Γηββηβ: 

(ί) §3568 (ρΓορεΙΙεηΙ ίη 36Γθδο1 (ίίδρβηδεΓδ; οοηίεηΐδ οί 
ηοη-τεΠΙΙαΟΙβ οοηΙαίηεΓβ οί §35 υηάεΓ ρΓβδβυιβ) \νΙιο5β 
ΓηίχΙυΓεδ ννίΐ8 βιγ 03η 8ε ί§ηίΐε(1 αη4 Ηβνε 3 ΙοννεΓ αη4 3η 
υρρεΓ ίηίΐ3Γηπΐ38ί1ίΐγ Πηιίι; 


(ϋ) Ιίςιιί45 (αοίίνε δυΗβίαηοεδ ίη 36 γο8ο 1 4ί5ρεηδ6Γ8) οί 
01388 3. 

4. Τ8ε Ιεπη “οΗεηιίοβΙΙγ υηδΙαΗΙε” ίβ 3ρρ1ίε4 ΙοοοηΙεηΙδ 
ννΗίοΗ ίη ΐ8ε 3886ηοε οί 5ρεοί3ΐ ρΓεοαιιΐίοηβ υη4βΓ§ο 4αη- 
§6 γοιι 5 (Ιεοοηιροδίΐίοη ογ βείί-ροίγηιεπζβΐίοη 31 3 ΙβπιρεΓβ- 
111Γ6 οί ηοΐ ΓΠ0Γ6 ΐΗβη 70 °0. 

10° ΑεΓΟδοΙ 4ί5ρεη86Γ8 

(η) Νοη-ίηίΙαπιηιβΗΙε 

ΨίΐΗ ηοη-ίηΠαπιηίΒΗΙε οοηίεηΐβ. 

(3 ΐ) Νοη-ίηίΐ3ΓηΓη381ε, Ιοχίο 

Ν^ίΐΗ ηοη-ίηίΙαηίΓηΒΗΙε Ιοχίο οοηίεηΐδ. 

(8) 1ηΠ3ηΐΓη38ΐ6 

1. \ΧΤΐΗ ηοΐ ηιοΓε 183 η 45 ρεΓ οεηΐ οί ίηίΙαπιπίΒΗΙε οοη- 

ΙεηΙδ 5γ ΓΠ388. 

2. \νίΐ8 ηιοΓε ΐ8βη 45 ρεΓ οεηΐ οί ίηίΐ3Γηηια81β οοηίβηίδ 
8 γ 01385. 

(8 I) Ιη1ΐ3πΐΓη38ΐ6, Ιοχίο 

1 . \νίΐΗ Ιοχίο οοηίεηΐδ αη<1 ηοΐ ιηοΓε ΐΐιαη 45 ρεΓ οβηΐ οί 
ίηίΐ3η)ηΐ351ε οοηίεηΐβ 8γ ητιηβδ. 

2. ΑΥίΐΗ Ιοχίο οοηίεηΐβ βη4 πιογο ΐΗβη 45 ρεΓ οεηΐ οί ίη- 
1ΐ3Γηπΐ351β οοηίεηΐβ 8γ ηιβδδ. 

(ο) ΟΕεπιίοβΙΙγ ϋΠ5ΐ381ε 

ΨίΐΗ οΗεΓηίθ3ΐ1γ-υηδΐ381ε οοηίβηίδ. 

(ο I) ΟΗεηιίοβΙΙν υπ3ΐ351ε, Ιοχίο 

ΨίΐΗ ο8επιίθ3ΐ1γ-υη8ΐ35]6 Ιοχίο οοηίεηΐβ. 

11 0 Νοη-ΓεΠ1ΐ381ε οοηΐβίηεΓδ οί §38 υικίβτ ρΓ685υΓ6 

(β) Νοη-ίη(ΐ3Γηηΐ38ΐ6 

ΨίΐΗ ηοη-ίηίΐ3ηιηΐ381ε οοηίεηΐδ. 

(β I) Νοη-ίηίΐ3ηιηΐ381ε, Ιοχίο 

Ψίΐ8 ηοη-ίηΠ3Γηηΐ38ΐ6 Ιοχίο οοηίεηΐδ. 

(8) ΙηΠ3Γηπΐ38ΐ6 

ΝΥίΐΗ ίηΠ3Γηηΐ381έ οοηΐεη(8. 

(8 I) Ιηίΐ3Γηπΐ38ΐ6, Ιοχίο 
ΑΥϊΐΗ ίηίΐ3ηιηΐ38ΐ6 Ιοχίο οοηίεηΐδ. 

(ο) (ΙΗειηίοβΙΙγ υη8ΐ381ε 

ΨίΐΗ ο8εηιϊθ3ΐ1γ-υηδΐ38ΐ6 οοηίεηΐβ. 

(ο ΐ) ΕΚεηιίοβΙΙγ υηδ(381ε, Ιοχίο 
ΝΥίΐΙι οΗεΓηίο3ΐ1γ-υη8ΐ38ΐ6 Ιοχίο οοηίεηΐδ. 

Γ. 03868 3υ8]εοΙ Ιο βρβοίβΐ ΓεςυίΓβηιεηΙδ 
12° νβΓίουδ ΠΐίχΙυΓ65 οί §3868 

ΜίχΙιίΓεδ οοηΐ3ίηίη§ §3568 Ιίδίεοί υηοΙεΓ οίΗεε ίίβηη ηυηι- 
8βΓ5 οί ΐΗΐ5 01388, 30(1 ΓηίχΙϋΓεδ οί οηε ΟΓ ηΐΟΓ6 §3568 Iϊδίεοί 
υηοΙεΓ οίΗεΓ ίΐβΓΠ ηυηι86Γ5 οί ΐ8ίδ 01355 ννίΐΐι οηε ογ γπογο 
ν·3ρουΓ5 οί 8ϋ85ΐ3ηοεδ ηοΐ οχο1υ4ε(1 ίΓοηι 03ΓΠ3§ε υηιίβΓ 
ΑϋΚ, οη οοητίίιίοη 1>ΐ3ΐ 4ϋπη§ 03ΓΠ3§ε: 

1. ΐ8ε ΓηίχΙυΓε τεηιβίηδ εηΙΪΓεΙγ §38εου8; 3η4 

2. βΐΐ ρο55ί8ί1ίΙγ οί 3 (ΐ3η§6Γου8 Γ63οΐίοη ίδ εχοίικίείΐ. 

13° Τεβι §3565 

03865 311(1 ΓηίχΙυΓ65 οί §3865 ΠΟΙ ΙίδΙεο) ϋΠίΙεΓ ΟίΗεΓ ίΐ6Π1 
ηιηη8εΓ8 οί ι8ϊ5 01 385 3η 4 υδε4 οηΐγ ίη 1η8οΓ3ΐοΓγ Ιεβίβ, οη 
οοη4ίΐίοη ΐΗβΐ 4υπη§ 03ΓΠ3§ε: 

(η) ΐΗε §35 ογ ηιίχΐυΓε οί §3865 Γεηιαίηδ εηΙΐΓβΙγ §35εου8; 
3 η4 

(8) 311 ρο88)8ΠίΙγ οί 3 43η§6Γοιΐδ Γεβοιίοη ίδ 6χο1υ4ε4. 

Ο. ΕπιρΙγ Γ6οερΐ3ο1ε5 αη4 εηιρίγ Ιβηΐοβ 
14° ΕηηρΙγ Γβοβρίβοΐββ αη4 εηιρίγ ΙβηΚδ, υηο1ε3ηε4, 
ννΗίοΗ Ηανε οοηΐ3ίηε4 ΐεΐΓβΠυοΓοηιείΗβηε οί 1° ( 3 ), 8υ8- 
8ΐ3ηοβ5 οί 1°, (β ΐ) - (ο 1); 2°, (8) — (ο 1); 3° — 6°; ο3γ8οπ 
4ίοχί4ε βη4 ηίΐΓου8 οχί4ε οί 7° (β); ογ 8υ85ΐ3ηοε8 οί 7° (8), 
8° (8), 9°, 12° ογ 13°. 

ΝΟΤΕ5: 

1 . ΚεοερΙβοΙεδ αη4 Ιβηΐίβ ννΗίοΗ 3ίΐ6Γ 8είη§ 6Γηρΐίε4 οί 
δυΗδΙηηοεβ 1Ϊ5ΐε4 υη4εΓ 14° βΐίΐΐ οοηΐβίη δΐηβΐΐ Γ65ί4υ3ΐ 
ΒΓΠΟυηΙβ 3Γ6 Γ6§3Γ4ε4 38 6ΓηρΙγ Γ606ρΐ3θ1ε8 ογ εηιρίγ 
ΙαηΠδ, υηο1ε3ηε4. 

2. Εηιρίγ Γεοερίβοίε ογ εηιρίγ Ιηηΐοβ, υηο1ε3ηε4, ννΗίοΗ 
Ηβνε οοηΐ3Ϊηε4 §3868 οί 1 ° (β) οίΗβΓ ΐΗβη ΙεΐΓβΠηοΓοηιε- 
ΐΗηηε (Κ 14), ογ §3868 οί 2° (β), 7° (β) οίΗεΓ ιΗβιι οβγΗοπ 
4ίοχί4ε βιι4 ηίίΓοοδ οχί4ε, ογ 8° (β), 3Γ6 ηοΐ δυ8)εοΙ Ιο ΐΗε 
Γ6ί|υίΓ6ΐη6ηΐ8 οί ΑϋΚ. 
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03865 311(1 3Γΐϊθ1β8 Ηπίκίβο) ΟνβΓ ίθΓ 03ΓΠβ§ε ίη ΟθηίθΓ- 2201& 
πιίΐγ ννίίΗ ίΗε ίο1Ιοννίη§ ρεονίδίοηδ 3Γ6 ηοί 8 υΒ) 60 ί Ιο ίΗε Γβ- 
ςυίΓβιηβηίδ ογ ρεονίδίοηδ Γε1βίίη§ Ιο (Ηίβ 01388 861 ουί είδβ- 
νν1ιβΓ6 ϊη (Ηίδ Αηηεχ ογ ίη Αηηεχ Β: 

(α) εοπιριεδδει! §βδ6δ ννΗίεΗ εγο ηείίΗεΓ ίηΠβηηηβΒΙε πογ 
Ι οχίε πογ εοΓΓοδίνε βηά ννΐιοδε ρΓ688υΓε ίη ίΗε Γβοερίβοΐβ, 

Γείεπεά Ιο 3 ΙεηιρεΓβΙυΓβ οί 15 °0, άοεδ ηοί εχεεεά 200 
ΕΡβ(2 Ηηγ); ίΗε δβηηε τιιΐε βρρίίβδ Ιο ηιίχΐυΓεδ οί §βδεδ εοη- 
ίβίηίη§ ηοΐ ιηοΓε (Ηβη 2 ρεΓ οβηί ίηΠβΓηπιβΒΙβ εοηιροηεηΐδ; 

(Β) ΙίςυεΠεά §3865 οοηίβίηεά, ίη ςυβηΐίΐίεδ ηοί βχοεβά- 
ίη§ 60 1, ογ ίη ςυβηΐίίίβδ οί Ιβδβ ιΗβη 5 1 ννίίΗ ηοί πιογ 6 ιΗβη 
25 § ΗγάΓ0§εη, ίη ίΓ6βζίη§ βρρίίβηεεδ (Γβίπ§εΓβΙοΓδ, ίεε 
πιβοΗίηεδ, εΐε.) βηά ηεοεβδβΓγ ίοΓ ΐΚεϊτ ορεΓβίίοη; 

(ε) οβγΗοπ άίοχίάε οί 5° (&) ίη ιηείβΐ εβρδυΐεδ (δοάοτδ, 
δρβΓίάείδ) ίί (Ηε εβεΒοη (Ιίοχίίΐε ίη ίΗε §356008 δίβίε (1θ68 
ηοί εοηίβίη ιηοΓβ ιΗβη 0.5 ρβΓ εεηί βίε βηά [Ηε εβρδυΐεδ 
εοηίΕΪη ηοΐ ηιοεε ιΗεπ 25 § εβεΒοη άίοχίάε 3η<1 ηοΐ ηιοΓε 
[Ηβη 0.75 § ρεΓ επί 3 οί εβρβείίγ; 

(Β) 3Γΐίε1ε8 οί 10° βηά 11° οί 3 εβρβείίγ ηοΐ εχεεε(1ίη§ 

50 επί 3 . Α ρ3ε1ο§6 οί δυεΗ βείίείβδ δΗβΙΙ ηοΐ ννβί§Η πιοεε 
ΐΐιειη 10 Β§; 

(ε) ΙίςυεΠεά ρείεοίευπι §3868 εοηΐ3ίηε<1 ίη πιοΙΟΓ-νεΗίεΙε 
Ιβηΐίδ ίίπηίν δβευεεά Ιο [Ηε νεΗίεΙεβ; [Ηε ίυεί εοείί Ββίννεβη 
ΙβηΗ βηά εη§ίηε πιυδί Ηε εΐοβεά βηά [Ηε εΐεείπεβΐ εοηίβεί 
ορεη. 

2. Ρεονίδίοηδ 

Α. ΡβεΙ(3§65 

1. Οεηεεβΐ εοηάίίίοηδ οί ρβε!(ίη§ 

(1) ΤΗβ ιηβίεπβίδ οί ννΗίεΚ [Ηε ΓβεερίβεΙεδ βηά ΐΗβίτ εΐο- 2202 
8ΚΓ65 3Γ6 ηΐ3(1β πιυδί ηοΐ Ηε 1ί&Η1ε Ιο βΙΙβεΗ Βν [Ηε εοηίεηΐδ 
ογ ίεοηι ΗβπηίυΙ ογ άβη§6εουδ εοεηρουηάδ ΐΗεΓεννίΐΗ. 

ΝΟΤΕ: 0βΓ6 ιτΐϋδΐ Ηε ίβΗεη ηοΐ Ιο βΐΐονν βην ΓηοίδΙυΓβ Ιο 
εηΐβτ Γ6οερ(3θΐ68 ννΗβη ίΗβγ 3Γ6 Ηείη§ ΠΙΙεά, βηά ίο άεγ εβ- 
εερίβείβδ εοηιρίείθΐν βίίετ Ηγάεβυΐίε ρΓβδβυτε Ιβδίδ (δεε 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2216) εβΓΓΪβά ουί ννίιΗ ννβίεε ογ ννίίΗ βςυεουδ 50- 
Ιυίίοηδ. 

(2) ΡβεΙ<3§ίη§8, ίηε1υάίη§ ΐΗείε ε1ο8υΓ65, δΗβΙΙ Ηε βυίΠ- 
είεηίΐγ ιί§ίά βηά 8(Γοη§ ίη βΙΙ ΐΗβϊτ ρβΓίδ Ιο ρτβνβηΐ βηγ Ιοοδ- 
εηίη§ άυηη§ εβΓπβ§ε 3ηά Ιο ΓηεεΙ ίΗε ηοπηβΙ ΓβςυίΓειηεηίδ 
οί εβΓΠ3§ε. ΨΗεη ουΙβΓ ρβε1ε3§ίη§8 βΓ6 ρΓβδοπΒεά, [Ηε εβ- 
εβρίβείεβ δΗβΠ Ηε ίίπηίν δεευτεά (ΗεΓείη. Ιΐηίβδδ οίΗεπνίδε 
δρεείίιεά ίη (Ηε δβείίοη εηίίίΐεά “Ρβε1ίίη§ οί β δίη§1ε δυΒ- 
δίβηεε ογ οί βείίείβδ οί (Ηε δβιηε Ιςίηά”, ίηηβΓ ρβε1«β§ίη§8 
ηιβγ Ηε εηεΐοβεά ίη οαίβΓ ρ3ε1(3§ίη§8 είίΗεΓ δίη§1γ ογ ίη 

§Γ01φ8. 

(3) Μείβΐ Γεοερίβοΐββ ίηίεηάεά ίοΓ [Ηε εβΓπβ§6 οί §βδβδ 
οί 1 ° ίο 6° βηά 9° βΗβΙΙ εοηίβίη οηΐγ [Ηβ §38 ίοε ννΗίεΗ [Ηβγ 
Ηβνβ Ηεεη (65(εά βηά ννΗοδβ ηβηιε ίδ ίηδΟΓΪΗεά οη (Ηε εε- 
εερίβείε [δεε Ηΐ3Γ§ίηβ1 2218 (1) (β)]. 
ϋεΓθ§3ίίοηδ 3 γ 6 βΙΙοννεά: 

1. ίθΓ Γηείβΐ ΓβεερίβεΙεδ (εβίεά ίοΓ οηε οί (Ηε δυΒδίβηεβδ 
οί 3° (β) ογ 4° (β) ογ ίοΓ ΒΓΟΓηοίηίΙυοΓοιηεΐΗβηε, 
εΗΙοΓοίπίΙυοΓοηιείΗβηε ογ ΙπίΙυοΓοιηβΐΗβηε οί 5° (β). 

ΤΗεδε τβεερίβείεδ ηιβγ βίδο Ηε Γιΐΐεά ννίίΗ κοιηε ο(ΗεΓ βιιΗ- 
δίβηεε οί ίΗε βίοεβδβίά ίίεηΐδ οη οοηάίίίοη (Ηβί [Ηε ιηίηί- 
ηιυηι (681 ρεεδδυεε ρεεδει-ίΒεά ίοΓ ίΗβί δυΒδΟηεε άοεδ ηοί 
εχεεεά (Ηε Ιεδί ρΓεβδυΓε οί (Ηε εβεβρίβείε βηά (Ηβί (Ηε 
ηβηιε οί (Ηε δυΒδίβηεε βηά ί(5 ρεΓηιίδδίΗΙε ιηβχίπιυπι Γι11ίη§ 
ιηβ55 3Γ6 ίηδεπΒεά οη (Ηε εβεβρίβείε; 

2. ίοΓ ηιβίβΐ τεοερίβείβδ (εβίεά ίοΓ ΗγάτοεβΓΗοηδ οί 3° 

(Η) ογ 4° (Η). ΤΙΐ€3ε τεεερίβείεδ ηιβγ βΙδο Ηε Γιΐΐεά \νί(Η 
δοηιε οίΗεΓ ΗγάΓοεβΓΗοη οη οοηάίίίοη [Ηβ( (Ηε ηιίηίπιαπι 
(6δ( ρΓβδδϋΓε ρΓΟδΟΓίΗοά ίθΓ [Ηβί δυΒδίβηεβ άοεδ ηοί εχεεεά 
[Ηε (65( ρΓεδδϋΓε οί (Ηε τεοερίβοίε βηά (Ηβί (Ηε ηβηιε οί (Ηε 
βιιΒδίβηεε βηά ίίβ ρειτηίδδίΗΙε ηιβχίτηυπι Π11ίη§ πιβδδ βΓε ίη- 
δεπΗβά οη (Ηε τεοερίβοΐε. 

Γογ 1 βηά 2, βεβ βίδο ηΐ3Γ§ίη3ΐδ 2215, 2218 (1) (β) βηά 
2220, (1) ίο (3). 

(4) Α οΗβη§ε ίη (Ηε υδβ (ο ννΗίεΗ β τεοερίβοίε ίδ 33δί§ηεά 
ίδ βΐΐοννεά ίη ρπηείρίε ίί ίί άοεδ ηοί οοηίΐίοί \νί(Η ηβίίοηβΐ 
Γ6§υ1βΙίοηδ; ίί τεςυΒεβ, ΗοννενεΓ, (Ηε βρρΓονβΙ οί (Ηε οοηι- 


ρείεηί βυίΗοπίγ βηά τερίβεεπιεηί οί (Ηε ίοπηεΓ πΐ3Γΐ(ίη§5 
Ηγ ιηβΓΐάη§5 Γεΐ3(ίη§ (ο (Ηβ ηενν υβε. 

2. Ρβε1<ίη§ οί β δίη§1ε βυΗδίβηεε ογ οί βΓίίοΙεδ οί (Ηε 
δβηιε Ηίηά 

ΝΟΤΕ: Εογ εβΓΗοη άίοχίάε βηά ηίΐτουδ οχίάε οί 7° (β), 

ΓηίχΙηΓεδ εοηΐ3ΐηίη§ οβΓΗοη άίοχίάε βηά ηίίΓΟϋδ οχίάε οί 8° 

(β) 3ηά (Ηε §3δεδ οί 7° (Η) βηά 8° (Η), βεε Αηηεχ Β, ΓηβΓ- 
§ίηβ1 21 105. 

β. ΝβίυΓε οί ΓβεερίβεΙεδ 

(1) Βεεερίβείεδ ίηίεηάεά ίοΓ ίΗε εβΓΠ3§ε οί §3365 οί 1 0 2203 

ίο 6°, 9°, 12° βηά 13° δΗβΠ Ηε 5ο εΐοδεά βηά ΙεβΕ-ρΓοοί 
38 ίο ρΓενεηί βηγ εδεβρε οί ίΗε §3868. 

(2) ΤΗεβε τεοθρίβείεβ δΗβΠ Ηε ηηβάε οί οεγΗοπ δίεεί ογ οί 
βΐΐογ δίεεί (δρεείβΐ δίεείδ). 

ΤΗε ίο11οννΐη§ ητιβγ, ΗοννενεΓ, Ηε υδεά: 

(β) εορρεΓ τεοερίβείεδ ίοΓ: 

1. εοηιρΓεδδεά §3865 οί 1 °, (β), (Η) βηά (Η ί), βηά 2°, (β) 
βηά (Η), ννΗοβε ίί11ίη§ ρΓβδδΐΐΓβ τείεΓΓεά ίο β ΙεηιρεΓβΐυΓε οί 
15°0 άοεδ ηοί εχεεεά 2 ΜΡβ (20 Ηβε); βηά 

2. ΙίηηεΓιβά §3565 οί 3° (β); δΐιΙρΗιη άίοχίάε οί 3° (β ί); 
άίηηεΐΗγΙ βίΒετ οί 3 0 (Η); είΗγΙ εΐοείάε βηά ιηεΐΗγΙ εΐοπάε οί 
3° (Η ί); νίηγΐ εΗΙοπάε οί 3° (ε); νίηγΐ ΗΓοπιίάβ οί 3° (ε 1); 
ητιίχίηΓεδ Ε 1, Γ 2 βηά Γ 3 οί 4° (β); βηά είΗγΙεηβ οχίάε 
οοηίβίηίη§ ηοί πιογο ιΗβη 10 ρβι εεηί εβεΒοη άίοχίάε Ηγ 
γπ 358 οί 4° (ε ί); 

(Η) βΐυηιπηυιη-βΐΐογ εεεερίβείεδ (δβε Αρρεηάίχ Α.2) ίοε: 

1. εοιηρεεδδεά §3865 οί 1 °, (β), (Η) βηά (Η 1); ηίίπε οχίάε 
(ηίίΓο§εη εηοηοχίάε) ΝΟ οί 1 0 (ο ί); βηά εοιηρεεδδεά §βδ6δ 
οί 2°, (β), (Η) βηά (Η 1); 

2. ΙίςυεΠεά §3565 οί 3° (β); δυΙρΗυε άίοχίάε οί 3° (β 1); 
ϋςυείίεά §3865 οί 3 0 (Η) οίΗεε (Ηβη ιηείΗγΙδϋβηε; Ηγάεο§εη 
βείβηίάε, βηά ηιείΗγΙ πιεΓοβρίβη οί 3 ° (Η 1); είΗγΙεηε οχίάε 
οί 3 ° (ο 1); ΙίςυεΠεά §βδεδ οί 4 0 , (β) βηά (Η); είΗγΙεηε οχίάε 
εοηίβίηίη§ ηοί πιοεε ιΗβη 10 ρβε εεηί εβεΗοη άίοχίάε Ηγ 
ννεϊ§Ηι, οί 4° (ε 1); βηά ΙίςυεΠεά §3868 οί 5°, (β) βηά (Η), 
βηά 6°, (β) βηά (ε). δυΙρΗυε άίοχίάε οί 3° (β ί) βηά δυΗ- 
δίβηεεδ οί 3° (β) βηά 4° (β) δΗβΠ Ηε άεγ; βηά 

3. άίδδοίνεά βεείγίεηε οί 9° (ο). >Γ 

Α11 §3368 ννΗίεΗ βεε ίο Ηε εβεείβά ίη βΐυηιίηίυηι-βΐΐογ εε- 
εερίβείβδ δΗβΙΙ Ηε ίεεε ίεοπι βΙΗβϋηε ίιηρυείΐίεδ. 

(1) Βεεερίβείεδ ίοε άίδδοίνεά βεείγίβηε οί 9° (ε) δΗβΙΙ. 2204 

Ηε εηίίεβίγ ΠΙΙεά ννίίΗ β ροεουβ ΓηβίεΓΪβΙ, υηίίοπηίγ άίδίπΒ- 

υίβά, οί β ίγρε βρρεονεά Ηγ ίΗε εοπιρείεηΐ βυίΗοπίγ βηά 
ννΗίεΗ 

(β) άοβδ ηοί βΐίβείε (Ηε ΓβεερίβεΙεδ ογ ίοπη Ηβπηίυΐ ογ 
άβη§6Γουδ εοηιρουηάδ είίΗεε ννίίΗ βεβίγίεηβ ογ ννίίΗ ίΗε βοΙ- 
νεηί; 

(Η) άοεδ ηοί δΗβΗε άοννη, ενβη βίίεε ρεο1οη§εά υβε ογ 
ίΗεου§Η )ο1ίίη§, βί ΐειηρεΓ3ΐυΓ65 υρ ίο 60 °Ε; 

(ε) ίδ εβρβΗΙε οί ρεβνεηίίη§ ίΗε βρεεβά οί άβεοπιροδίΐίοη 
οί ίΗε βεείγίεηε ίη ίΗε ιτιβδδ. 

(2) ΤΗε δοΐνεηί εηυδί ηοί βίίβεΗ ίΗε εβεβρίβείεδ. 

(1) ΤΗε ίο11οννίη§ ΙίςυεΠεά §3868 εηβγ, ίη βάάίίίοη, Ηβ 2205 
εβεπεά ίη ΐΗϊεΗ-ννβΙΙεά §1β88 ΙυΗεδ οη οοηάίίίοη (Ηβί ίΗε 
ςυβηίίίγ οί δυΗβίβηεε ίη ββοΗ ΙυΗε βηά ίΗε άε§Γβε οί Π11ίη§ 
οί ίΗε ΙυΗεδ άο ηοί εχεεεά ίΗε Π§υε6δ ίηάίοβίεά Ηεΐονν: 



Ουβηΐίΐγ 

ϋβ§τβε οί 

Νβηΐβδ οί §3868 . 

οί δυΗδίβηοε 

Γά1ίη§ οί ΙυΗβ 

ΟηγΗοπ άίοχίάε, 

ηίίΓουδ οχίάε Ν 2 0 οί 5 ° 3(β), 

εΐΗδηε, είΗγΙεηε οί 5° (Η) 

38 

οηε-ΗβΙί οί 
εβρβείίγ 

Απυηοηίβ, εΗΙοΓΪηβ, ιηεΐΐιγί 
ΒΓοπιίάε οί 3° (β ί), 
εγεΙορΓορβηε οί 3° (Η), 
είΗγΙ εΗΙοπάε οί 3" (Η ι) 

20§ 

Ιννο-ίΗϊΓάδ οί 
εβρβείίγ 

ΡΗοδ§εηε, δΐιΙρΙηΐΓ άίοχίάε 
οί 3° (3 1), 

100§ 

ΐΙίΓεε-ςυβΓίεΓδ 
οί εβρβείΐγ 


(2) ΤΗε §1β88 ΙυΗεδ δΗβΙΙ Ηβ Πβπιε-δεβίβά βηά δβουεεά 
δερβεβίβΐγ Ηγ ίηίυδοείβΙ-εβΓίΗ ουδΗίοηίη§ ίη οΐοβεά δΗεεί- 
εηείβΐ οβρδυΐεβ ννΗίεΗ δΗβΙΙ Ηε ρΐβοεά ίη β ννοοάεη οβδβ ογ ίη 
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50ΓΠ6 οΐΙιβΓ ουίβΓ ρ&ο1ί&§ίη§ οί δυίίίείβηΐ 8ΐΓβη§ΐΗ (δββ αίβο 
ηΐΕΓ^ίηίΐΙ 2222). 

(3) Γογ δυΐρΗυΓ άίοχΐάβ οί 3° (α I) δίουί §1αβ8 δϊρΗοηδ 
οοηΐ&ίηίηβ ηοΐ ηιοτβ ιΗεπ 1.5 1ί§ οί δυΒδΙβηββ αηά ίϊ11β<1 Ιο 
ηοΐ ΓηοΓβ ιΗεπ 88 ρβΓ εβηΐ οί ΐΗβίτ εορηείΐγ ΕΓβ αίβο εΙ- 
Ιοννεοΐ. ΤΗβ δϊρΗοηδ βΐΐίΐΐΐ Ββ δβευΓβοΙ Βν ίηίυδοπΕί βΕΓίΗ, 
δΕννοΙυδΙ ΟΓ ρΟΐνοΙβΓβοΙ ΟΕΓΒοΠΕίβ οί ΙΪΓΤΐε, ΟΓ Βγ 3 ΠΐίχΙϋΓε οί 
ΐΒε 1\νο ΙβίΙεΓ, ίη δΐΓοη§ ννοοοίβη ε3δεβ ογ ίη δοηιε οιΒογ 
ουίβΓ ρ3ε1ί3§ϊη§ οί δυίΓιείεηΐ δΐΓεη§ΐΗ. Α ρ3ε1ί3§ε δΒαΙΙ ηοΐ 
ννεί^Β ηιοΓε (Ηβη 100 Ιυ§. Ιί ίί ννεί§Βδ ιηοΓε ιΗεπ 30 1<§, ίι 
δΒβΙΙ Βε ίίΐΐβοΐ \νίΐΗ ηιεβηδ οί Β3η81ίη@. 

(1) 03383 οί 3 0 (ε); 3 0 (Β) οίΒβΓ ιΗ3π ΓπείΗγΙδϊΙβηε; 3 ° (Β 2206 
I) οίΗβΓ ιΒ3π βΓδίηε, οϋεΗΙοΓΟδίΗιηβ, οϋπιβίΗγΙδίΙβηβ, Ηγοίοο- 

§εη δείεηίάε 3ηε1 ΙπιηβΐΗγΙδίΐΕηβ; 3 ° (β); 3 0 (ε I) οίΗβΓ ιΗεπ 
εγΒποβεη εΒΙοπάβ; βη8 πιίχΐυΓβδ οί 4° (β) αη<1 4° (Β), πίΕγ 
βίδο, οη εοηιΐίΐίοη ΐΗβΐ ιΗβ ηίΕδδ οί ΙίςυίοΙ ρεΓ ΙΐίΓε οί εβραε- 
ίΐγ άοβδ ηοΐ εχεεβεΙ είίΒεΓ (Βε ηΐΒχίηιυηι ηΐ333 οί εοηίεηΐδ 
ίηεΐίοβίβίΐ ίη Γη3Γ§ίη3ΐ 2220 ογ 150 § ρεΓ ΐυΒε, Βε εοη- 
ΐΕΐηβοΙ ίη ΐΗίεΒ-ννβΠβιΙ §13«5 ΙυΒεδ, ογ ίη ΐΗίεΒ-ννβΙΙεά πιβίΕΐ 
ΐυΒεδ πΐ3(1ε οί 3 πιβί&Ι Εΐΐοννβοΐ Βγ ηνβΓ^ίηαΙ 2203 (2). ΤΒε 
ΙυΒβδ 5 Κ 3 ΙΙ Βε ίΓεε Τγογπ ίηηΐΐδ ΙίηΒΙβ Ιο ίπιρηίΓ ΐΓιβίτ 
δίΓεη^ΐΗ; ίη ρ3Γΐίεϋΐ3Γ, ίηΙεΓΠ3ΐ δίΓβδδβδ ίη §ΐ3δδ ΙυΒεδ δΒβΙΙ 
Ββνε Βεεη δυίΐβΒΙγ Γβΐίενβά βηά ΐΒε ΐΗίεΙοηβδδ οί ΐΒε ΐυΒβ 
ννβΐΐδ δίιβΙΙ ηοΐ Ββ Ιεδδ ιΗεπ 2 Γηηι. ΤΗε ΙβΒΐφΓοοίηβδδ οί ΐΗε 
εΙοδϋΓε δγδίεηι 5 Ηε 11 Βε βηδίιοβοΙ Βγ 3η 3ο1ο1ίΐίοηΒΐ Οενίεε 
(οηρ, ΟΓοννη, δεβΐ, Βίη<Βη§, εΐε.) εβρβΒΙε οί ρΓενεηΐίη§ βηγ 
1οοδεηίη§ οί ΐΒε εΐοδυτβ δγδίεηι 4υπη8 οεγπε 86. ΤΗε ΙυΒεδ 
δΗ3ΐ1 Ββ δβευΓβοΙ Βγ ευδΒίοηίη§ ηΐΕίβπΗΐ ίη δΐηβΙΙ Βοχβδ 
ΓΠ3(1β οί ννοοοί ογ ΓιΒΓεΒοβΓίΙ, ιΗβ ηυηιΒβΓ οί ΙυΒεδ ρεΓ Βοχ 
Ββίη§ δυεΗ ΐΗαΙ ιΗβ ηίΒδδ οί ΐΗβ ΙίςυίΟ εοηΐ3ίηε(1 ίη 3 Βοχ 
(Ιοεδ ηοΐ εχεββοΙ 600 §. ΤΗβδε 5 πιβ 11 Βοχβδ 5 Η 3 ΙΙ Ββ ρΐ3οβί) 
ίη ννοοοίβη 035βδ ογ ίη δοηιε ΟίΒβΓ ουίβΓ ρβεΗβ^ίηβ οί δυίίί- 
είβηΐ δίΓβη^ΐΚ; ίί ιΗβ ΙίςυίοΙ οοηίβηΐδ οί 3 0336 \νβί§Η ΓηοΓβ 
ΐίιοη 5 ΐΗβ 03δβ δΗηΙΙ Ββ ΗηβεΙ ννίιΗ δοίΐ-δο1(1βΓβ(1 δΗβεΙ- 

ΓηεΙηΙ. 

(2) Α ρβοΙίβββ δΒ»3ΐ1 ηοΐ \νβί§Η ΓηοΓβ ιΗεπ 75 

(1) Οβδβδ οί 7 0 (β) οίΒβΓ ΐΒ3η οβγΒοπ εΐίοχίεΐβ βποΙ ηίίΓουδ 2207 
οχίοίε, 3η(] οί 8 ° (η) οίΒβΓ ιΗεπ πιίχΐυΓβδ οοηΐ3Ϊηίη§ 03 γΒοπ 
εΐίοχίείε επ(Ι ηίίΓουβ οχίοίε, δΗοΗ' Βε βηβίοδβοΐ ίη οΐοδβοΐ, 
οΙοαΒΙε-Η'βΙΙεοί ίηεΐ3ΐ τεοερίηοΐβδ ννΗίεΗ 3Γβ δο ίηδυΐηίεοί 

ΐΗηΐ ΐΗβγ οβηηοΐ Ββεοπιβ οοηίβιΐ ννίΐΗ οΐενν ογ Ηθ3Γ-ίΓθδΙ 3ηοΙ 
ννΗίεΒ 3Γβ ίίΙΙβοίννίΐΒ δηίβΐγ ναΐνβδ. . 

(2) 03363 οί 7 ° ( 3 ) οίΒβΓ ΐΒ3η 03 γΒοπ (ΙίοχίοΙε 3ηο1 ηίίΓουδ 
οχίοίε, 3ηο1 οί 8° ( 3 ) οίΒβΓ [Ηβη ΓηίχΙυΓβδ οοηΐ3Ϊηίη§ 03 γΒοπ 
οΐίοχίοΐβ 3ηο1 ηίίΓουδ οοίοΐβ, ηιβγ 3ΐδο Ββ βηοΐοδβοΐ ίη ΓβεβρίΕ- 
οΐβδ ννΗίοΗ 3Γβ ηο( Ηβπηεήεηΐΐγ οΐοββά ηηοΐ ννΙιίοΗ 3Γβ: 

(β) (ΙουΒΙε-ννηΙΙβοΙ ν3ευυπι-]3θ1οεΐβ(1 §1335 Γβοερΐ3ο1βδ 
δϋΓΓουικΙεοΙ Βγ 3η ηΒδοτΒεηΙ ίηδυΐηΐίη^ ηιαΐβπβΐ; ΐΗβδβ τβ- 
εερίαείβδ δίιβίΐ Βε ρΓοΙβοΙεοΙ Βγ ΪΓοη-ννΪΓβ ΒηδΗβΙδ αηά 
ρΐηοβοΐ ίη Γηεΐ3ΐ οηβεβ; ογ 

(Β) πιβίβΐ Γβοβρίβοΐβδ ρΓΟίεείεο! 383ίηδΐ Ηβ3ΐ ΐΓ3ηδηιίδ- 
δίοη ίη δυεΗ α ννηγ ΐίΐ3( (Ηεγ οηηηοΐ Ββεοπιβ οοηίβο) \νί(Η οίενν 
ογ Ηο3Γ-ίΓθδΐ; ΐΗβ εβρηοίΐγ οί ΐΒβδβ Γβοερίβοΐβδ δΗηΙΙ ηοΐ βχ- 
εββ(1 100 ΙίΐΓβδ. 

(3) ΤΗ ηΐεΐ3ΐ 03563 ΓβίβΓΓβοΙ Ιο ίη δυΒρ3Γ38Γ3ρΗ (2)(3) 

3η<1 ΐΗβ Γβοβρ[3θ1βδ ΓβίβΓΓβοΙ Ιο ίη 8υΒρ3Γ38Γ£ΐρΗ (2)(Β) 
βΒονβ δΒηΙΙ Ββ ΓιΐΙβά ννίΐΒ ηιβαηδ οί Ηβηοΐΐίη^. ΤΒε ορβηίη§δ 
οί ΐΗβ Γβεβρΐ3θ1βδ ΓβίβΓΓβοΙ (Ο ίη 3υΒρ3Γ38Γ3ρΗδ (2)(3) 3Π(1 
(Β) δΗβΙΙ Ββ Παβοΐ ννίΐΗ οΐβνίοβδ 3ΐΙθ\\'ίπ8 §3868 Ιο βδ03ρβ, 
ρΓβνβηΐίη§ βηγ δρΙβδΗίη^ ουί οί ΐΗβ Ιίςυίοΐ, αικί δο ΠχβοΙ ΐΗηΙ 
ΐΗεγ οβηηοΐ ίβΐ) ουί. Ιη ΐΗβ 03δβ οί οχγ§βη οί 7° (η) βηά 
ηιίχΙυΓβδ οοηΐ3Ϊηίη§ οχγ§εη οί 8° (β), ΐΗβ (Ιβνίοβδ ΓβίεΓΓβοΙ 
Ιο ηΒονε 3ηο1 (Ηε ηΒδΟΓΒβηΙ ίηδυΐηΐίη^ πιβίβπηΐ 8υΓΓουηο1ίη§ 
ΐΗβ Γβοβρίβοΐβδ ΓβίβΓΓβοΙ 10 ίη 5 υΒρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρΗ (2)(β) δΗβΙΙ Ββ 
ΓηαοΙβ οί ίηοοπιΒυδίίΒΙβ ηΐΕίβπαΙδ. 

(1) ΑβΓΟδοΙ (ΙίδρβηδβΓδ (10°) 3η8 ηοη-ΓβΠΙΙβΒΙβ οοηΐβίη- 2208 
βΓδ ίοΓ 835 υηοΙβΓ ρΓβδδυΓβ (11°) δΗβΠ 53ΐίδίγ (Ηβ ίθ11θ\νίη8 
ΓβςυίΓβηιβηΙδ; 

( 3 ) 3βΓθδο1 (ΙίδρεηδβΓδ οοηΐ3ΐηίη8 οηΐγ 3 835 ογ 3 ιηίχΙιΐΓβ 
οί 83565, 3η<1 ηοη-ΓβΓιΙΙηΒΙβ οοηΙηίηβΓδ ίοΓ 835 υηοΐβτ ρΓβδ- 
δυΓβ, δΗαΙΙ Ββ πιβάβ οί πιβΐ3ΐ. ΤΗίδ ΓβςυΪΓβπιβηΐ δΗβίΐ ηοΐ 
3ρρ1γ Ιο ηοη-ΓβΓιΙΙηΒΙβ οοηΐβίηβΓδ ίοΓ 8&δ υηοΙβΓ ρΓβδδυΓβ 
\νί(Η α ηΐ3χίηιυΓη 03ρ3είΐγ οί 100 ηιΐ ίοΓ Βυ[3ηβ. ΟίΗβΓ 3βΓ- 
οδοί (ΙίδρβηδβΓδ δΒβΙΙ Ββ ηΐ3(1β οί ηιείαΐ, 3 ρίβδύοδ ηοίετίαΐ 


ογ 8ΐ33δ. Κβοβρίβοΐβδ Ηΐ3(1β οί ηιβίδΐ 3η(1 Η3νίη8 3η ουίδίοίε 
άίβΓηβίβΓ οί ηοΐ 1β55 (Ηβη 40 γπγπ 5 Η 3 Ι] Ηηνβ 3 οοηοανε ΒοΙ- 
Ιογπ; 

(Β) Γβοερίβείβδ ηιβοΙβ οί ΓηβΙβΓίβΙδ Ιί&ΒΙβ Ιο δΗβΙΐβΓ, δυεΗ 
3δ 81388 ογ οβΓίΕΐη ρίβδίίοδ ηΐΕίβπβΙδ, δΗαΙΙ Ββ βηοΐοδβοΐ ίη 3 
άενίεε (εΙοδβ-ηιβδΗ \νΪΓβ ηβΐΐίη8, ΠβχίΒΙε εονβΓ πιηοΐβ οί & 
ρίβδίίοδ πΐ3ΐεη3ΐ, βίε.) 3ίίοΓοΙίη8 ρΓΟΙβεΙίοη 383ΪηδΙ ίΓ38* 
ηιβηΐδ 3η(Ι ΐΗείτ (1ίδρβΓ83ΐ. ΚβεβρΙβεΙβδ ννΗοββ ΟΒρηείΐγ 
οΐοβδ ηοΐ βχοεβ(1 150 επί 3 3 γη) (νΗοδβ ίηΙβΓηβΙ ρΓβδδυΓβ 31 
20 °0 ίδ Βείονν 0,15 ΜΡδ (1.5 Ββγ) ΕΓβ εχεπιρίεοΙ Ιγοπι ΐΗίδ 
ΓβςυΪΓβηηεηΙ; 

(ε) ΐΗβ οΕρβείΙγ οί Γβεερΐ3θ1β5 ηΐ3(1β οί ηιβίδΐ δΓ>3ΐ1 ηοΐ 
βχεεεοΙ 1,000 εηι 3 ; ΐΗοΐ οί τεοβρίηοΐβδ πΐ3(1β οί 3 ρΐδδΐίεδ 
1Ί1316Π3] ογ οί 8ΐ35δ δΗίλΙΙ ηοΐ βχοββίΐ 500 επί 3 ; 

((I) β3οΗ ηιο(1ε1 οί Γβοβρίβείε δΒ3ΐ1, ΒείοΓβ Ββίη8 ρυΐ ίηΐο 
δβΓνίεβ, δβΐίδίγ 3 ΗγάΓΕυΙίο ρΓβδδυΓβ ΙβδΙ 03Γπβ(1 ουί ίη εοη- 
ίοΓΓηίΐγ ννίιΗ ΑρρβικΙίχ Α.2, ητΐ3Γ8ίη3ΐ 3291. ΤΗβ ίηΐβΓηβΙ 
ρΓβδδυΓβ Ιο Ββ βρρίίβοΐ (ΙβδΙ ρΓβδδυΓβ) δΒβΙΙ Ββ 1.5 Ιίηιβδ ΐΗε 
ίπίεπιβΐ ρΓβδδυΓβ 31 50°0, \νίΐΗ 3 πιίηίΓηυηι ρΓβδδυΓβ οί 1 
ΜΡβ (10 Β 3 γ); 

(β) ΐΗβ Γβίββδβ νβίνβδ οί 36Γ0501 (ΙίδρβηδβΓδ, 3Π(1 ΐΗβΙΓ 
άίδρβΓδβΙ (Ιβνίεβδ, δΒδΙΙ βηδυΓβ ιΗεΙ ΐΗβ (ΙίδρβηδβΓδ 3Γβ δο 
ε1οδβ(Ι 38 Ιο Ββ ΙββΗ-ρΓοοί 3ηά δΗ;ιΙ1 Ββ ρΓ0ΐβεΙβ(1 383ΪηδΙ 
3οεί(ΙβηΙα1 ορβηίη8· ν3ΐνβδ ηηά 8ίδρβΓ83ΐ (Ιβνίεβδ ννΒίεΗ 
εΐοδβ οηΐγ Βγ ΐΗβ βείίοη οί ΐΗβ ίηΐβΓηδΙ ρΓβδδυΓβ 3Γβ ηοΐ Ιο 
Ββ 3βεβρ1β(1. 

(2) ΤΗβ ίο11οννίη8 83563 δΒβΙΙ Βε βεεβρίβά 33 ρΓορβ1ΐ3ηΙδ, 

ΟΓ 35 εοηδίίΐυβηΐδ οί ρΓΟρβΙΙβηΙδ, ΟΓ 38 ΓΐΙΙβΓ 83568, ίθΓ 36ΓΟ- 

δοΐ (ΙίδρεηδβΓδ: 83568 οί 1 °, ( 3 ) 3ΐκ1 (Β); 2°, ( 3 ) 3η(1 (Β); 3°, 

(ε) 3η(Ι (Β) οίΗβΓ ιΗεπ ιηείΗγΙδίΙβηβ; εΐΗγΙ εΗΙοποΙβ οί 3 0 (Β 
ΐ); 1,3-Βυΐ3(1ίβη6 οί3° (ε); ΐπίΙυοΓοεΗΙοΓοβίΗγΙβηβ οί3° (ε 
1); 83565 οί 4°, (β) 3Π(Ι (Β); 835βδ οί 5°, (β) επ( 1 (Β) οίΗβΓ 
ιΗεπ δίΐΕηβ; 835βδ οί 5° (ο) 3η(Ι 6° (ε) 3η(Ι (ο). 

(3) Α11 ΐΗβ 83565 Ιϊδίβεί υη(1βΓ (2) 3Π(1, ίη βείεΐίΐίοη, ιΗβ ίοΐ- 
1θννίη8 83565 δΗδΙΙ Ββ ΕΟΟβρίβίΙ 38 ΠΙ1ίη8 83563 ίθΓ ηοη- 
ΓβΓιΙίΕΒΙβ εοηίΕΐηβΓδ ίοΓ 8&5 υηιΐβτ ρΓβδδυΓβ; ηιβίΗγΙ Βγο- 
Γηίίΐβ οί3° (ε 1); (ΙίΓηβΐΗγίΒΓηίηβ, βΐΗγίΕηιίηβ, ηιβίΗγίΕΓηίηβ, 
ηιβίΗγΙ ιηβΓΟΕρίΕη Εηά ΐπΓηβιΗγίΕΓηίηβ οί 3 ° (Β 1); βιΗγΙβηε 
οχίείβ, ηιβίΗγΙ νίηγΙ εΐΗβΓ 3η4 νίηγΐ ΒΓοηιίίΙβ οί 3 ° (ο 1); εΐΗ- 
γίβηβ οχίιΐβ εοηΐ3Ϊηίη8 ηοΐ ηιοΓβ ιΗεπ 10 ρβΓ εεηΐ οεγΒοπ 
(Ιίοχκΐε Βγ ηΊ338, οί 4° (ο I). 

(1) ΤΗβ ίηίετηβΐ ρΓβδδυΓβ 31 50°0 οί οετοδο! (ΙίδρθηδβΓδ 2209 
εικΙ οί ηοη-ΓβίίΙίΕΒΙβ εοηίΕίηβΓδ οί £35 υηοΙβΓ ρΓβδδυΓβ δΒβΙΙ 
βχεββίΐ ηβίΐΗβΓ 1\νο-ΐΗίπΙδ οί ιΗβ ΙβδΙ ρΓβδδυΓβ οί ιΗβ Γβεερ- 

Ι3ε1β ηοΓ 1.2 ΜΡβ (12 Βηγ). 

(2) ΑβΓΟδοΙ (ΙίδρβηδβΓδ 3η(1 ηοη-ΓβίίΙΙβΒΙβ εοηΐηίηβΓδ οί 
835 υηοΙβΓ ρΓβδδυΓβ δΗβΙΙ Ββ δο ΠΙΙβοΙ (Ηηΐ 31 50°(1 ιΗβ ΙίςυίιΙ 
ρΗβδβ (Ιοβδ ηοΐ βχεεεά 95 ρβΓ εβηΐ οί ΐΗβΐΓ εβρΕοίΐγ. ΤΗβ 
εβρβείΐγ οί ΕβΓΟδοΙ (ΙίδρβηδβΓδ ίδ ιΗβ ΕνοίΙβΒΙβ νοίυηιβ ίη 3 
εΐοββά οΙίδρβηδβΓ ΓιΙΙβοΙ ννίιΗ ιΗβ ν3ΐνβ δυρροΛ, ιΗβ νπίνβ 3η(Ι 
ιΗβ (Ιίρ ΐυΒβ. 

(3) Α11 36γο5ο 1 (ΙίδρεηδβΓδ επ 8 ηοη-ΓβΠ1ΐ3Β1β εοηίΕΪηβΓβ 
ίοΓ 835 υηοΙβΓ ρΓβδδυΓβ δΗβΙΙ ββΐίδίγ α ΙΪ8Ηΐηβδ8 
(ΙεβΙορΓοοίηβδδ) ΙβδΙ ίη εοηίοΓηιίΐγ ννίιΗ ΑρρβηοΙίχ Α.2, γπεγ- 
8ΐη3ΐ 3292. 

(1) ΑβΓΟδοΙ (ΙίδρβηδβΓδ 3η(1 ηοη-Γβίϊ)ΐ3Β1β εοηΐηίηβΓδ οί 2210 
835 ιιηάβΓ ρΓβδδυΓβ κΒεΙΙ Βε ρίβεεοί ίη \νοο(1βη εβδβδ ογ 

51ΓΟΠ8 ΓΐΒΓ6Βθ3Γ(1 ΟΓ ΠΊβΙβΙ ΒοΧβδ; ΕβΓΟδοΙ (ΙίδρβηδβΓδ ΓΠ3(1β 
οί 8ΐβ58 ΟΓ 3 ρίβδίίοδ Π1316Π31 3Π(1 ΙίοΒΙβ Ιο δΙιαΙΙβΓ δΙιαΙΙ Ββ 
5βρ3Γ3ΐβ(Ι ίΓΟΠΙ ΟΠβ 3Π0ΐΗβΓ Βγ ίηΙβΓρ056(1 δΗββΙδ οί ίίΒΓβ- 
Βθ3Γ(Ι ΟΓ οί ΕΠΟίΗβΓ δυίίΕΒΙβ ΠΙΕίβΓίβΙ. 

(2) Α ρΕθ]<38β 5 Η 3 ΙΙ ηοΐ ννβί^Ιι ΓηοΓβ ΐΒβη 50 1(8 ίί ΓιΒΓβ- 
Βθ3Γ(Ι Βοχβδ 3Γ6 υδβ(1 ΟΓ ΠΙΟΓβ ΐΙΐ3η 75 1(8 ίί ΟίΗβΓ 

ρΕθ)(38ίη85 3Γβ ιΐδβοΐ. 

(3) ΨΗβΓβ 03ΓΠ386 ίδ Βγ ίυΐΐ 1θ3<1, 63θΒ 1θ3(1 εοηιρπδίη8 
οηΐγ ΕβΓΟδοΙ (ΙίδρβηδβΓδ πΐ3(1ε οί πιβίβΐ, ιΒβ (ΙίβρβηδβΓδ ηΐΕγ 
Ββ 8ΐΌυρβ(1 ΐο8βΐΗβΓ αηά ββαυτεοί οη ΐΓ3γδ ννίιΗ ιΗβ οί(1 οί αη 
3ρρΓορΓΪ3ΐβ ρΐοδίίεδ Γηβίβπβΐ, Βγ Γηββηδ οί 3 8Ηπη1(386 βηοΐ 
Ηβ3ΐ-5β3ΐίη8 ρΓοεβδδ, οη εοηάίΐίοη ΐΗαΐ ιΗβ 8 Γ °υρδ οί οΐίδ- 
ρβηδβΓδ ΕΓβ ΐΗβη δίΕοΙοβίΙ επ(Ι δυίΙαΒΙγ δβευΓβο! οη ρΕίΙβΙδ. 

Β, Οοηοΐίΐίοηδ 8ονβΓηίη8 πιβίβΐ ΓβεβρίΕοΙβδ 

(ΤΗβββ εοηοΙίΐίοηδ ΕΓβ ηοΐ ΕρρΙίοΕΒΙβ Ιο ιΗβ ΓηβΙβΙ ΙυΒβδ 
ΓβίβΓΓβοΙ Ιο ίη ηΐ3Γ8ίη3ΐ 2206, Ιο ιΗβ ΓβεβρίΕοΙβδ ΓβίβΓΓβοΙ Ιο 
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ίη >ΠΗΓ§ί[ΐίΐΙ 2207 (2)(Β), ογ Ιο ιΒε ΕβΓοβοΙ 4ίδρβηβεΓβ ογ 
ηοη-ΓβΠΙΙ&ΒΙε ιηείΒΐ εοηΐΒίηβΓδ Γογ §Β8 υη4βΓ ρΓβδδυΓβ Γβ- 
ίβΓΓβ4 Ιο ίη ηΐΒΓ§ίηη1 2208). 

1. ΟοηδίΓυείίοη βπ4 ίίΐΐίη§3 (δββ ηίβο πιεγ^ϊπεΙ 2238). 

(1) Αι ΐΗβ Ιβδί ρΓββδίΐΓβ, ιΒε δίΓβδδ ίη ΐίιβ ηιείΒΐ εΙ ιΒε 2211 
ΠΙΟδΙ δβνθΓβΙγ 8ΐΓεδδβ4 ροίηΐ οί [ίΐ6 ΓβΟβρίΒοΙβ (ηΐΕΓβίΐΙΕίδ 

2215, 2219 επ<1 2220) θΙίεΙΙ ηοΐ εχεεβ4 ΐΒΓββ-ςυΕΓίβΓδ οί 
ιΒε §υΕΓΕηΐεε4 ιηίηίπιυηι γίεΙ4 δίΓβδδ (Κβ). Βν “γίε14 « 
δίΓβδδ” ίδ ιηβΒηΙ ΙΒε δίΓβδδ εΙ ννΊιίοΗ ε ρβπηηηβηΐ β1οη§Βΐίοη 
οί 2°/οο (ί.β. 0.2 ρβΓ [ΗοαδΕηΟ) ογ, Γογ ΒυδΙβηίΐίε βίββΐβ, 1 
ρβΓ εεηΐ οΓ ΐίιε §Ηυ§ε 1εη§ΐΒ οη ιΒε Ιεδί-ρίεεε, Ηαβ Βεεη 
ρΓθ4υεε4. 

ΝΟΤΕ: Ιη ΐΗε εΕβε οί δΒβεΙ-ηιβίηΙ ιΒε Εχίδ οί ιΒε Ιεηδίΐε 
Ιεδί-ρίεεε βΗεΙΙ 5ε εΙ γϊ§Βι 3η§1εδ Ιο ιΒε (Ιίτεείίοη οί Γο11ίη§. 

ΤΒε ρβπτίΒηβηΙ β1οη§ηιίοη εΙ ίΓΕΟΐυΓβ (1 = 5 (1) κΚεΙΙ Ββ 
οιεΕ8αΐ'ε<1 οη β Ιεδί-ρίεεε οί είΓουΐΒΓ εΓΟδδ-βεείίοη ίη ννΒίεΒ 
ιΒε §β υ§ε 1βη§ΐΒ 1 ίδ βςυβί Ιο Γίνε Ιίπιεδ ιΒε 4ίβηιεΙβΓ 4; ίί 
Ιεβί-ρίεεεδ οί ΓβεΐΒη§υΐΕΓ εΓΟδδ-δεείίοη ΕΓε υβε4, (Ηε §Ηυ§β 
1εη§ΐΒ κΠεΙΙ Ββ 03ΐευΐ3ΐε4 Βγ ιΗε ίοΓηιυΐΕ 1 = 5.65 Ε 0 , 
ννΒεΓε Γ 0 ίηεΙϊεΕΙεβ (Βε ίηίΐίηΐ οΓΟδδ-δεεΙίοηΕΐ ΕΓεΕ οί ιΒε 
Ιβδί-ρίβεβ. 

(2) (ε) δίββΐ ΓβεερίΕοΙβδ ννΒοδβ (βδΐ ρΓβδδυΓβ εχεεεάδ 6 
ΜΡε (60 Βεγ) βΒεΙΙ Βε οί δβΒΠΐΙβδδ εοηδίΓηεΐίοη ογ ννβ14β4. 

Εογ ννβ!(1ε<1 ΓβοβρίΕοΙβδ, δίεείδ (οεγΒοπ ογ Εΐΐογ) οί Γυΐΐγ δΕί- 
ίδίηοΐοΓγ ννβ14ΕΒί1ίΐγ βΚεΙΙ Βε ιΐδε<1. 

(Β) ΚεεερίΕεΙεδ ννΗοβε Ιεδΐ ρΓεδβιίΓε 4οβδ ηοΐ εχεεεά 6 
ΜΡε (60 Βεγ) 8Ηε 11 είΐΒβΓ εοηίοπη Ιο ιΗε ρΓονίδίοηδ οί δυΒ- 
ρΕΓΕ§ΓΕρΗ (ε) ΕΒονε, ογ Βε πνβίεά ογ ΒΕΓ4-8ο14βΓβ4 οη εοη- 
4ίΙίοη ιΒεΙ ιΗε πίΒηυίΒοΐυΓβΓ §ιΐΕΓΕηΐεεδ ιΒε \νοΓΐίηΐΕηδΒίρ 
οί ιΒε πνεΙίη§ επ 4 ίΐ3Γ4-5ο14επη§ επ4 ιΒεΙ ιΗε εοηιρείεηΐ 
ηυΐΒοπΙίβδ οί ιΒε εουηΐΓγ οί οπ§ίη ΒΕνε §ίνβη ιΒοϊγ Βρ- 
ρ ΓονοΙ. 

(3) Αΐιητπηίιιηι-Εΐΐογ ΓεεβρίΒεΙββ βΒεΙΙ Βε δΟΕΓηΙεβδ ογ 
ννβ14ε4. 

(4) Ψε1(1ε(1 ΓβοβρίΒοΙβδ εγ 6 Ιο Βε Εεεερίειΐ οηΐγ οη εοη- 
(Ιίΐίοη ιΒεΙ ΐΒε πίΒηυίΕοΙυΓεΓ §υ3Γ3ηΐ663 ιΒε ννοΓΒπίΕηδΒίρ 
οί ιΗε ννε!4ίη§ επ4 ιΒεΙ ιΗε εοπιρβίεηΐ ΕυΐΗοΓΪΐίεδ οί ιΗε 
εουηίεγ οί οπ§ίη Βηνε §ίνβη ΐΕιείτ ΕρρΓοναΙ. 

(1) Α 4ίδΙίηεΐίοη ίβ πια4ε ΒεΙννεεη [Βε ίο11οννίη§ Ινρεβ οί 2212 
τεοερίΕοΙεδ: 

(ε) εγ1ίη<ΐ8Γδ οί ε ΟΕρΕείΙγ ηοΐ βχεβε4ίη§ 150 ΙίίΓΟδ; 

(Β) τεεερίΕεΙεδ οί ε εΒρβείΐγ οί ηοΐ Ιβδβ ιΒεπ 100 ΙϊίΓεβ 
[ννίιΒ ΐΒε εχεερίίοη οί ενίίικίεΐδ ίη εοηίοΓπιίΐγ ννίιΒ βυΒρΕΓΕ- 
§ΓαρΙι (ε)] βπ 4 ηοΐ ηιοΓε ιΒεπ 1 000 ΙίίΓΟδ (β.§. ενΙίηάπεΕί 
τεεερίΕεΙεδ εςυίρρειί ννίιΒ Γθ11ίη§ Βοορβ, απ(ί ΓβεερίΕοΙβδ 
οη βίαείδ); 

(ε) ΐΕηΙίδ (βεε Αηηεχ Β); 

(4) ΕδδεπιΒΙίεδ, Βηοννη Εβ “ίΓΕΓηβδ”, οί ογ1ΐη4βΓδ ίη εοη- 
ίοΓηιίΐγ ννίιΒ βυΒρΕΓΕ§ΓΕρΒ (1)(ε), ΐΒε εγΙυκΙεΓδ Βείη§ ίηΙβΓ- 
εοηηεεΙβ4 Βγ ε πΐΒηίίο14 επ(1 ΒεΙεΙ Γίπηίγ Ιο§εΐΚβΓ Βγ ε 
πιοΙεΙ ίίΐΙίη§. 

(2) (ε) Ιί υηάεΓ ΐΒε Γβ§υΐΕΐίοηδ οί ΐΒε εουηΐΓγ οί 4βρΕΓ- 
ΐιΐΓβ ΐΒε εγΙίηεΙεΓβ ΓβίβΓΓβ4 ίο ίη δυΒρΕΓΕ^ΓΕρΒ (1)(ε) εγο Γβ- 
ςυίΓεά Ιο Βε ίίΙΙεά ννίιΒ ε άενίεε Ιο ρΓενεηΐ Γο11ίη§, ιΒίδ 4ε- 
νίεε εΒεΙΙ ηοΐ Βε ίηΙερΈΐ ννίιΒ ιΒε νΕίνε εΕρ (οιεγ^ϊπεΙ 2213 
( 2 ))· 

(Β) ΚεεερίΕεΙεδ ίη εοηίοΓηιίΐγ ννίιΒ δυΒρΕΓΕ^ΓΕρΒ (1) (Β) 
ννΒίεΒ ΕΓε ΟΕρΕΒΙε οί Βείη§ τοίΐεά ηΒεΙΙ Βε εηυίρρενΐ ννίιΒ 
Γο11ίη§ Βοορβ ογ Βε οίΒετννίδε ρΓοίεείεά Ε§ΕΪηδΐ Οεπιε^ 

4υε Ιο Γο11ίη§ (ε.§. Βγ εοΓΓΟδίοη-ΓεδίδΙΕηΐ πιοΙεΙ δρτΕγεΟ οη 
Ιο ιΒε τεεερίΕεΙε’δ ουίεν δαΓίΕεε). 

ΚεεερίΕεΙεδ ίη εοηίοΓπιίΐγ ννίιΒ δΐιΒρΕΓΕ§ΓΕρΒδ (1) (Β) 
επ4 ( 1 ) (ο) ννΒίεΒ εγ8 ηοΐ ΟΕρΕΒΙε οί Βείη§ γοΙ Ιβεί δΒηΙΙ Βε 
ί1ΐΐε4 ννίιΒ (Ιενίοεδ (βΕκΙβ, Γΐη§8, δίΓΕρδ) εη8ατίη§ ιΒεΙ ΐΒεγ 
οεπ Βε δηίεΐγ ΒΕη4Ιβ4 Βγ ηνεεΒΕηίεηΙ ιηβΕηδ Εηά δο εγ- 
ΓΕη§ε4 Εδ ηοΐ Ιο ίηνρΕίΓ ιΒε δΙιεη§ΐΒ οί, πογ ΟΕυδε υηιΐυε 
δίΓεδδεδ ίη, ιΒε «εΙΙ οί ιΒε ΓεοερίΕεΙε. 

(ε) ΡΓΕΠίεδ οί εν1ίη(1βΓ8 ίη εοηίοΓηιίΙγ ννίιΒ δυΒρΕΓΕ@τΕρΒ 
(1) (4) δΒηΙΙ Βε Γι11ε4 ννίιΒ 4ενίεεδ εηδαΓΪη§ ιΒεΙ ΐΒεγ οεπ Βε 
ΒΕη41ε4 δΕίεΙγ. ΤΒε ΓΠΕηίΓο14 επ 4 ιΒε ηίΕδίεΓ εοείν εΒεΙΙ Βε 
δίΐυΕΐε4 ννίιΒίη ιΒε ίΓΕηιε επ 4 Βε βο ηιουηΙε4 Εδ Ιο Βε ργο- 
ΙβεΙβ4 Ε§ΕΐηδΙ Εηγ 4ΕΐτΐΕ§ε. 

(3) (ε) ΨίιΒ ιΒε εχεερίίοηβ οί §Εβεδ οί 7° επ4 8°, βΕ58δ 


οί ΟΕ88 2 ΓΓΐΒγ Βε 0ΕΓΓΪε4 ίη εγ1ίη4εΓβ ίη εοηίοΓηιίΙγ ννίιΒ 
δϋΒρΕΓΕ§ΓΕρΒ (1) (β). 

ΝΟΤΕ: Ρογ ροδδίΒΙε Βπήΐαΐίοηδ οη ιΒε ΟΕρΕείΙγ οί εγίίη- 
4εΓδ Γογ εεΓίΕΐη §Εδεβ, δεε γοεγ^ϊπεΙ 2219. 

(Β) ΨίΐΒ ιΒε εχεερίίοη οί ίΐυοπηε επ4 δίΐίεοη 
ΙεΐΓΕί1ηοΓί4ε οί 1 ° (ε 1); ηίΐηε οχί4ε (ΝΟ) οί 1 0 (ο 1); ηιίχ- 
Ιητεδ οί Βγ4π>§εη ννίιΒ ηοΐ πιογο ιΒεπ 10 ρεΓ εβηΐ Βγ4το^βη 
δε1εηί4ε ογ ρΒοβρΒίηε ογ δίΐΕηε ογ ^επίίΒηε Βγ νοίυηνε ογ 
ννίιΒ ηοΐ πιοΓε ιΒεπ 15 ρεΓ εεηΐ ΕΓδίηε Βγ νοίηηνε; ιηίχΐυΓεβ 
οί ηίΐΓο§εη ογ γεγο §3363 (εοηΐΕΪηίη§ ηοΐ ηιοΓε ιΒεπ 10 ρεΓ 
εεηΐ χεηοη Βγ νοίυπιε) ννίιΒ ηοΐ ηιοΓε ιΒεπ 10 ρεΓ εεηΐ Βγ- . 

4γο§8π βε1εηί4ε ογ ρΒοβρΒίηε ογ δίΐΕηε ογ §εππΕηε Βγ νοί- 
υηνε ογ ννίιΒ ηοΐ πιογο ιΒεπ 15 ρβΓ εεηΐ ΕΓδίηε Βγ νοίυπιε οί 
2° (Β 1); ΓηίχίιίΓεδ οί Βγ4το§εη ννίιΒ ηοΐ πιογο ιΒεπ 10 ρεΓ 
εεηΐ 4 )Βογεπ 8 Βγ νοίυπιε; πιίχΐυΓεδ οί ηίΐΓ 0 §εη ογ γεγο 
§Ε δεδ (εοηΐΕΪηίη§ ηοΐ ητιΟΓε ΐΒηη 10 ρεΓ εεηΐ χεηοη Βγ νοί- 
υπιε) ννίιΒ ηοΐ ηηοΓε ιΒεπ 10 ρβΓ εεηΐ 4ίΒοΓΕηβ Βγ νοίυπιβ οί 
2° (ε 1 ); Βογοπ εΒ1οπ4ε, εΒΙοπηε Ιπ£1υοπ4β, ηίίΓΟδγΙ εΒΙο- 
π4ε, βυΙρΒυΓγΙ <1υοπ4β επ 4 Ιυη§δΙεη Ββχ3ί1υοπ4ε οί 3° (ε 
1); ηιείΒγΙβΠΕηβ οί 3 0 (Β); ΕΓδίηε, 4ίεΒ1θΓθδί]3ηβ, 

4ίηιεΐΒγ1δίΐΕηβ, Βγ4Γο§εη δε1εηί4ε εγκΙ ΐΓίπιβίΒγΙδίΐΕηβ οί 
3 0 (Β 1); εγΕηοββη εΒ1οπ4β, εγΕηο§εη επ 4 βίΒγΙεηβ οχί4β 
οί 3° (ο 1); ητιίχΙυΓβδ οί ΓηβιΒγΙδίΐΕηβδ οί 4° (Β 1); εΐΒγΙβηε 
οχί4β εοηΐΕΪηίη§ ηοΐ ηιοΓε ιΒεπ 50 ρβΓ εεηΐ ΓηείΒ’γΙίοΓΠίΕΐβ 
Βγ πίΕδδ, οί 4° (ε 1); ηίίΓουβ οχί4β οί 5 ° (ε); δίΐοηβ οί 5 0 (Β); 
επ 4 δυΒδίΕηεβδ οί 5° (Β I), 5° (ο ΐ), 7°, 8°, 12° αη4 13°, 

§Ε3βδ οί ΟίΕδδ 2 ΓΠΕγ Ββ ΟΕΓΠε4 ίη ΓβεβρΐΕθ1β8 ίη ΟΟηίοΓ- 
ΓΠΪΙγ ννίιΒ δυΒρΕΓΕ§ΓΕρΒ (1) (Β). 

(ε) Τ^ίιΒ ιΒε εχεερίίοη οί δίΐίεοη ΙεΐΓίΐίΙυοπ4ε οί 1 ° (ε 1); · 
ηίΐΓΪε οχί4ε οί 1 ° (ο 1); ΓηίχΐυΓββ οί Βγ4Γο§εη ννίιΒ ηο! ηιοΓε 
ιΒεπ 10 ρεε εεηΐ ίιγ4ΐΌ§εη βε1βηί4ε ογ ρΒοδρΒίηβ οΓ-δίΙοηβ 
ογ §επιΐΒηε Βγ νοίυιηε ογ ννίιΒ ηοΐ ΓηοΓε ιΒεπ 15 ρβΓ εεηΐ 
ΕΓδίηε Βγ νοίυπιβ; πήχΐυΓβδ οί ηίΐΓο§βη ογ γεγο §Β5βδ (εοη- 
ΐΕΐηίη§ ηοΐ πιογο ιΒεπ 10 ρβΓ εεηΐ χεηοη Βγ νοίυπιε) ννίιΒ 
ηοΐ πιοΓβ ιΒεπ 10 ρεΓ εβηΐ Βγ4Γ0§βη 8ε1βηί4ε ογ ρΒοδρΒίηε 
ογ δίΐηηβ ογ §εΓΓηΕηε Βγ νοίυπιβ ογ ννίιΒ ηοΐ ηνοΓβ.ίΒΕη 15 
ρβΓ εβηΐ ΕΓδίηε Βγ νοίυπιε οί 2 0 (Β 1); ππχΐυΓβδ οί Βγ4ΐΌ§βη 
ννίιΒ ηοΐ ηιοΓβ ιΒεπ 10 ρβΓ εβηΐ 4ίΒθΓΕηβ Βγ νοίυπιε; πιίχ- 
ΙυΓβδ οί ηίΐΓο§εη ογ γεγο §Ε8Θ5 (εύηΐΕίηίη§ ηοΐ ΓηοΓβ ιΒεπ 
10 ρβΓ εεηΐ χεηοη Βγ νοίυπιε) ννίιΒ ηοΐ ΓηοΓβ ιΒεπ 10 ρβΓ 
εεηΐ 4ίΒοΓ3ηε Βγ νοίυπιε οί 2° (ε 1); Βογοπ εΒ1οπ4ε, εΒΙο- 
τίηε ΐηί1υοΓί4ε, ηίίΓΟδγΙ εΒ1οΓί4ε, δυΐρΒυΓγΙ ί1υοΓΪ4β επ4 
Ιυη§δΐεη ΗβχΕί1υοπ4β οί 3° (ε ι); τηβίΒγΙβίίΒηβ οί 3° (Β); 

ΕΓδίηε, 4ίεΒ1οΓθδίΐΕηβ, 4ίηνβΐΒγ1δίΐΕηε, Βγ4Γο§βη δβ1βηί4β 
επ 4 ΐΓΪΓηβίΒγΙδίΐΕηβ οί.3° (Β 1); εγ3ηο§βη εΒ1οπ4β, εγΕηο- 
§εη βπ 4 εΐΒγΙεηε οχί4β οί 3 ° (ε 1); πνίχΙυΓβδ οί - 
πιείΒγΙδίΐΕηεδ οί 4° (Β 1); βυΒδίΕηεβδ οί 4° (ε) επ 4 4° (ε I) 
οΐΒβε ιΒεπ 4ίοΒ1θΓθ4ίί1υοΓθΓηβΐΒΕηε εοηΙαίηίη§ 12 ρβΓ εβήΐ 
εΐΒγΙεηε οχί4β Βγ ηίΕβδ; ηίίΓουβ οχί4β οί.5° (ε); δίΐΕηε οί 
5° (Β); βπ 4 δυΒδίΕηεβδ οί 5° (Β I), 5° (εΐ), 7°, 8°, 12° επ 4 
13°, §Εδβδ οί ΟΕδδ 2 ΠΊΒγ Ββ ΟΕΓΓΪβ4 ίη ίΓΒΠΊβδ οί 0γ1ίη4βΓδ ’ . 
ίη εοηίοπηίΐγ ννίιΒ 8υΒρΕΓΕ§ΤΕρΒ (1)(4). ΤΒε ίη4ίνί4υη1 εγί- 
ίη4βΓδ ίη β ίΓΕΓηε οί εγ1ίη4βΓδ δΒβ,ΙΙ εοηίΕΪη οηΐγ οηβ επ 4 ιΒε 
δΕΓηε εοηιρΓβδδε4 §38, ΒςυεΓιε4 §33 ογ §35 4ϊδδο1νβ4 υη4βΓ 
ρΓβδδυΓε. ΕεοΒ εγ1ίη4βΓ ίη ε ίΓΒπιβ οί εγ1ίη4βΓβ ίοΓ ίΐυοπηβ 
οί 1 ° (ε I) ογ 4ίδδο1νβ4 Βοβίγίβηβ οί 9° (ο) δΒηΙ], ΒοννβνβΓ, 

Ββ Γιΐΐε4 ννίιΒ ε οοοΒ. ΤΒε εγ1ίη4εΓδ ίη ε ίΓΕΓηε οί εγ1ίη4βΓδ 
ίοΓ Εοείγίεηβ δΒπΙΙ ε 11 εοηίΕΪη ιΒε βαηνε ροΓουβ πίΕίβπΕί 
(πΐΕΓ§ίηΕΐ 2204). 

(1) Ορεηίη§δ ίοΓ Π11ίη§ ηπ 4 βπιρ1γίη§ ΓεεβρίΕοΙβδ βΒαΙΙ 2213 
Ββ Βΐΐε4 ννίιΒ ίΐβρ νΕίνβδ ογ ηββ41β-νΕΐνβδ. Vαΐνεδ οί οΐΒβΓ 
Ιγρββ πίΕγ, ΒοννβνβΓ, Ββ ΗΐΙοννε4 ίί ΐΒεγ ρΓβββηΐ εςυίνΕίβηΐ 
§υΕΓΕηΐββδ οί δΒίβΐγ επ 4 ΒΕνε Βββη ΕρρΓονβ4 ίη ιΒε εουηΐΓγ 
οί οπ§ίη. ΝβνβΓίΒβΙβδδ, ννΒΕίενβΓ ιΒε Ιγρε οί νοίνβ Ε4ορΐε4, 
ίΐδ δγδίβΓη οί ΕΐΐΕεΒπιεηΐ εΒεΙΙ Βε βΐΓοη§ επ 4 δυεΒ ιΒεΙ ίΐδ 
δΕίίδίΕεΙΟΓγ οοη4ίΐίοη έπη Ββ νεπίίβ4 βΕδίΙγ ΒβίοΓβ βΕθΒ Π11- 
ίη§. 

ΑρΕΓΐ Ιγοπι ε ηΐΕηΒοΙβ, ννΒίεΒ ίί ρΓθνί4β4 δΒΕίΙ Ββ ε1οδβ4 
Βγ επ βίίεειίνβ εΐοβυτε, επ4 Γγοπί ιΒε ηβεβδδΒΓγ οπίίεβ ίοΓ 
ιΒε ΓβιηονΕ) οί 4εροδίΙβ, τεοερίΕοΙεδ επ 4 ΐΕηΙίδ ίη εοηίοΓ- 
Γηίΐγ ννίιΒ ιη3Γ§ίηΕΐ 2212 (1) (Β) επ 4 (ε) εΒεΙΙ ηοΐ Ββ 
βηυίρρβ4 ννίιΒ ηιοΓβ ΐΒηη Ιννο ορεηίη§δ, ίοΓ ίί11ίη§ ηη4 4ίδ- 
οΒεγ§ 8 Γβδρεοΐίνβίγ. ΝενεείΒεΙεβδ, τεοερίΕοΙεδ οί ε οερεο- 
ίΐγ οί ηοΐ Ιβδδ ιΒεπ 100 1 Ϊη1βη4β4 ίοΓ ιΒε οεγγϊε§ 6 οί 4ίβ- 
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δθ1νβ8 βεβίγίβηε οί 9° (ε) πιβγ Ββνβ πιοΓε ΐΚ&η Ιννο ορεη- 
ίη§δ Γογ Π11ίη£ βη 8 8 ίδθΒβΓ§ 6 . 

δίηιΐΙβΓίγ, Γβεβρίβείβδ βη8 (βηΒδ ίη εοηίοπηίΐν ννίίΒ πιεγ- 
£Ϊη8ΐ 2212 (1), (Β) βη8 (ο), ίηΐβη8β8 Γογ [Ββ εβιτίβββ οί 
δΐιΒδΟηεβδ οί 3 ° (Β) 3η<1 4° (Β) πογ Βε ρΓονί8β8 ννίΐΚ οίΗεΓ 
ορεηίη§8 ίηίβη8β8 ίη ρ3Γΐίευΐ3Γ Γογ νβπίγίη§ (Βε Ιενεί οί ΐΒε 
Ιίςυκί βη8 ΐΗε £βυ£β ρΓβδδΠΓβ. 

(2) νηΐνβδ (εοοίΐδ) 8 Β 3 ΙΙ Ββ βίίβείίνβΐγ ρΓοίεεΙεά Βγ εβρδ 
ογ ίΐχβεί Πβη^βδ. Οβρβ 5 Β 3 ΙΙ ροδδβδδ νεηΙ-ΒοΙεβ οί δυίΠείβηί 
ΟΓΟβδ-δεείίοηβΙ 3Γβ3 Ιο βνβευβίβ £35βδ ίί 1ββ1(3£β οεειίΓδ 31 
ΐΒε ν3ΐνεδ. ΤΗε 03ρδ ογ ίίβη^βδ δΒβΗ ηάβςυαίεΐγ ρΓοίβεί ΐΗε 
νβίνε ίί ΐΒε εγ1ίη8βΓ ίβΐΐβ βη8 8υι·ίη£ εβιτίβ^β βη8 8ΐββ1ίίη£. 
νβίνεδ ρίβεβςΐ ίηδί8β [Ββ ηβεΒ οί ΐΗε Γβεβρίβείβδ 3η4 ρπ>- 
ίβεΐβ8 Βγ 3 8εΓβνν-[ΒΓ6β8β8 ρ1υ§, βηιΐ Γβεβρίβείβδ οβτπεά 
ρβεΙ(β8 ίη ρΓΟΙβεΙϊνε εβδβδ, δΒ3ϋ ηοΐ ΓβςιιΪΓβ 3 εβρ. ίίΐίβ- 
ννίδε, ηο ρΓοΙεείίνε εβρ δΒβΙΙ Ββ ΓβςυΪΓβ8 Γογ νβίνβδ 
(εοεΐίδ)οη ίεβιηβδ οί εγ1ίη8βΓ8. 

(3) Κβεερΐ3θΙβ8 εοηίβίηίηβ Πυοπηβ οί 1 ° (η 1); είοιϊηβ 
ΐΓΪίΙυοΓΪεΙβ οί 3 0 (3 1); ογ εγβηο^βη ε!οπ8β οί 3 ° (ε I) βΒβΙΙ, 
ννΗείΒβΓ ογ ηοί (Ββγ 3Γβ 03Γτίβ(1 ρ3εΙςβ8 ίη ρεοίβείίνβ εβββδ, 
Ββ ίί[[β8 ννίΐΗ δίββΐ 03ρδ. ΤΒβδβ εβρδ βΒβΙΙ Ββνβ ηο ορβηίη§5 
βη8 δΒ3ΐ1, ΐίΐΓου§ίιουΙ εβΓπβ£β, Ββ Πΐΐβίΐ ννΐΐΗ 3 ββδίτβί εη- 
δαπη§ §38-ΐί§Ηΐηβδ5 βη8 Γηβ8β οί 3 ηΊβίβπβΙ ηοί Ιί3Β1ε Ιο 3(- 
Ιβείί Βγ ΐΗβ εοηίβηΐβ οί ΐΗβ εβεβρίβείβ. 

(1) Ιη (Βε εβδβ οί Γβεβρίβείβδ εοηίβίηίη£ Βογοπ 
Ιπίΐυοπάβ ογ ΠυοΓΪηε οί 1 ° (31); εΒΙοΓΪηβ Ιηί1υοη8β ογ Ιίς- 
ιιβίϊεά βππηοηίβ οί 3 0 (β 1); βππηοηίβ 8ίδδο1νβ8 ίη ννβίβΓ οί 
9° (3 1); ηίίΓοβγΙ εΒ1οπ8β οί 3° (3 1); ογ 8ίπιβΐΒγ1βΓηίηε, 
βίΒγΙβπιίηβ, ΓηβίΒγΙβηιίηβ ογ ΙπήιβίΒγΙβπιίηβ οί 3° (Β I), 
ναΐνβδ Η 1 β 8 β οί εορρβΓ ογ οί βηγ ΟίΒβΓ πιβίβΐ ΙίβΒΙβ Ιο Βε βί- 
ίβεΒβ 8 Βγ ΐΗβδβ § 3 δβδ 3 Γβ ηοΐ ίο Ββ βεεβρίβθ. 

(2) ΤΒβ υδβ οί δυΒδΙβηοβδ εοηΙβίηίη§ §Γββδβ ογ οίΐ Ιογ βη- 
δυπη§ ΐΒβ ΙββίφΓοοίηβδδ οί )οίη(δ (δβ 3 ηηδ) ογ Γογ πιβίηΐβίη- 
ίη£ ΐΗβ εΙοδυΓβ άβνίεβδ οί Γβεβρίβείβδ υδβ(1 Γογ οχνββη οί 1 0 
(β); Πυοπηβ οί 1 ° (3 1); ΓηίχΙυΓβδ ννίίΒ οχγ£βη οί 2° (β); ηί- 
(Γθ§εη 8 ίοχί 8 β, εΒΙοηηβ ΙτίΠαοΓίεΙε οί 3 0 (β 1); ηίίΓουδ οχί8ε 
οί 5° (β); ογ ΓηίχΙϋΓβδ οί 12° εοηίβίηίη£ ηιοΓε ίΒβη 10 ρεΓ 
εβηί οχγββη Βγ νοίυπιε ίδ ρΓοΗίΒίΙββΙ. 

(3) ΤΗβ ίο11ο»ίη§ ΓβςυΪΓβπιβηίδ βΒβΙΙ 3 ρρΙγ ίο ίΒβ εοη- 
δίΓυείίοη οί ίΒβ Γβεβρίβείβδ ΓβίεΓΓβΠ Ιο ίη Γηβεβίηβΐ 2207 
( 1 ): 

( 3 ) ΤΒβ ιηβίβπβίδ βη 8 εοηδίευείίοη οί ΐΒβ Γβεβρίβείβδ 
δΒβΙΙ Ββ ίη εοηίοΓηιίΐγ \νίιΒ ίΒβ ΓβςυίΓβηιβηΐδ οί Αρρβη 8 ίχ 
Α.2, Β, ηιβΓβίηβΙδ 3250 Ιο 3254. Α11 ΐΗβ ηιβεΒβηίεβΙ βη 8 
ίβοΒηοΙορεβΙ εΒβεβείβηδίίεβ οί ιΒε πιβίβΓίβΙ ιΐδβ<1 δΒβΙΙ Ββ 
68ΐβΒ1ίδΒβ8 Γογ ββεΒ Γβεβρίβείβ 31 ΐΒβ ΓίΓδΙ Ιβδί; ννίΐΒ Γβββπΐ 
Ιο ίΒβ ίπιρβεί δίΓβη^ΐΒ 3 ΐκ 1 ΐΒβ Ββη<4ίη§ εοβίΠείβηΐ, δβε Αρ- 
ρβη«ϋχ Α.2, Β, ιηβΓβίηβΙδ 3265 Ιο 3285. 

(Β) Κεεβρΐ3θ1βδ δΗβΙΙ Ββ Γι11β<1 \νίΐΗ 3 δβίβΐγ ναΐνβ κΒίείι 
δΒηΙΙ Ββ εβρβΒΙβ οί ορβηίηβ αΐ (Ββ ννοΓΒίη§ ρΓβδδαΓβ δ!ιο\νη 
οη ΐΗβ Γεοβρίβείβ. ΤΒβ νβίνεβ δΒαΙΙ Ββ 80 εοηδίπαείβιΐ 38 Ιο 
ννοΛ ρβΗβείΙγ βνβη 31 ΐΒβίτ ΙοννββΙ ννοτίςίη^ (βηιρβΓ3ΐυΓβ. 
ΤΒβΐΓ ΓβΙίβΒίΙίΐν οί ίαηεΐίοπίηβ 31 (Ββΐ ΐβηρβΓβΐυΓβ βΒβΙΙ Ββ 
βδΙβΒΙίδΒβΐΙ 3η8 εΒβεΙίβε! Βγ 1β8ΐίη§ ββεΒ νβίνβ ογ 3 83ηιρ1ε 
οί νβίνβδ οί ΐΒβ 8&ηιβ Ιγρβ οί εοηδίΓυείίοη. 

(ε) ΤΒβ νβη (8 3 η<! δβίβΐγ νβίνβδ οί Γβεβρίβείβδ βΒβΙΙ Ββ δο 
(ίβδί^ηβίΐ 38 Ιο ρΓβνβηΐ ΐΒε Ηςυίίΐ Γγοπι δρΙβδΒίης ουί. 

(8) ΤΒβ εΐοδίηβ «Ιβνίεβδ δΒβΙΙ Βε δο 3ΓΓ3η§β8 (Ββΐ ΐΒβγ 
εβηηοΐ Ββ ορβηεά Βγ υηςυβΙίΓιβά ρβΓβοηδ. 

(ε) Κεεερίβείβδ ννΒοδβ ΠΙΙίης ίδ ιηβ380Γβ8 Βγ νοίιπηε 
δΒαΙΙ Ββ ρΓονίάβά ννίΐΒ 3 Ιενεί ίη8ίθ3ΐοΓ. 

(ί) ΤΒβ Γβεβρίβοΐβδ βΒβΙΙ Ββ ιΒβΓΓηβΙΙγ ίηδυΐβίβά. ΤΒβ 
ΐΒβπτιβΙ ίηδυΐβΐίοη δΒβΙΙ Βε ρΓοίβεΙβά β^βίηδΐ ίπιρβεί Βγ 
Γηββηβ οί εοηΐίηυουδ ηιείβΐ δΒεβίΒίη^. Ιί ΐΒβ δρβεβ Ββΐ>νββη 
ΐΒβ Γβεβρίβείε 3 η 8 (Ββ ηηβίβΐ βΒββίΒίη^ ίδ βΪΓίβδδ (νβευυηι 
ίηδαΐβΐίοη), ΐΒε ρΓοΙεείίνε δΒββίΒίη^ δΒβΙΙ Βε 8 βδί§ηβ 8 Ιο 
\νί(Βδΐ 3 η 8 χνίΐΒοαΙ άβίοΓητιβΙίοη βη βχΐβΓηβΙ ρΓβδδυτβ οί 31 
Ιββδί 100 ΚΡ 3 (1 Ββγ). Ιί (Ββ δΒεβίΒίηξ ίδ 50 ε1οδβ8 βδ ίο Ββ 
§βδ-Ιί§Βΐ (ε· 8 · ίη ΐΒβ εβδβ οί νβευαηι ίηδυΐβΐίοη), 3 8 βνίεε 
δΒαΙΙ Ββ ρΓθνί 8 β 8 Ιο ρΓβνβηΐ βηγ άβη^βΓΟϋδ ρΓβδδυτε Γγοπι 
8ενβ1ορίη§ ίη ΐΒβ ίηδυΐβΐίη^ ΙβγβΓ ίη ΐΒε βνβηΐ οί ίηβάβςυβίε 
ββδ-ιϊ^Βΐηεβδ οί ιΒε Γβεβρίβείε ογ ίΐ 8 Πιιίη§ 5 . ΤΒβ 8 ενίεβ 
δΒαΙΙ ρΓβνβηΙ ηιοίδΙυΓβ Γγοπι ρβηβΐΓ 3 ΐίη§ ίηΐο ιΒε ίηδυΐβΐίοη. 


(4) Ιη ιΒε 038 β οί Γβεβρίβείβδ εοηΙ&ίηίη§ πιίχΙυΓεδ Ρ1 ογ 
Ρ 2 οί 4° (ε) οΓ'8ίδδο1νβ8 βεβίγίβηβ οί 9° (ε), ητβίβΐ ρβΓίβ οί 
εΐοδίης (Ιβνίεβδ ίη εοηίβεί ννίΐΒ ΐΒβ εοηίβηΐδ βΒ&11 ηοΐ εοη- 
Ιβίη πιοΓβ ΐΒβη 70 ρβΓ εβηΐ εορρβΓ. Κβεερίβοΐβδ Γογ 8ίδ- 
βοΐνβά βεβίγίβηε οί 9° (ε) πογ βίβο Ββνε δίορ-νβίνβδ ΐβΒίη^ 
γοΐεβ εοηηβεΙοΓδ. 

(5) Ββεβρίβείβδ εοηΐβίηίηβ οχγββη οί 1 0 (β) ογ 7 ° (β) 
βη8 Πηβ8 ίη ΓίδΒ-ΙβηΒδ 3Γβ Ιίΐτεννίδβ Ιο Ββ βεεβρίβε! ίί (Βεγ 
βτβ ρΓονί8ε8 ννίΐΒ βρρίίβηεβδ εηβΒΙίη^ ιΒε οχγ§βη Ιο βδεβρβ 
§Γ3(1ϋ3ΐ1γ. 

2. ΟίΓιείβΙ Ιβδί οί Γβεβρίβείβδ (Γογ βΐυπιίηίυπι-βΐΐογ Γβ- 
εβρίβείββ, 8βε βίβο Αρρβηάίχ Α.2). 

(1) ΜβΙβΙ Γβεβρίβείβδ δΒβΙΙ Ββ δυΒ]βεΙβ8 Ιο ίηίΐίβ! οη8 ρε- 
ηο8ίε Ιβδίδ υηάβΓ ιΒε δΐιρβΓνίδίοη οί βη βχρβΓΐ βρρΓονβά Βγ 
ΐΒβ εοπιρείβηΐ βυΐΒοπίγ. ΤΒβ ηβΐιπε οί ΐΒβδβ Ιβδίδ ίδ βρεεί- 
Γιβ8 ίη ΓηβΓ^ίηβΙβ 2216 3η<! 2217. 

(2) Ιη ΟΓ^βΓ Ιο βηδϋΓβ εοπιρίίβηοβ ννίΐΒ ΐΒβ ΓβηυίΓβηιεηΐδ 
οίιηβΓβίηβΙβ 2204 βη8 2221 (2), Ιβδίδ οί Γβεβρίβείβδ ίη- 
Ιβη8εά Ιο εοηΐβίη 8ίδδο1νβΗ βεβΙγΙβηβ οί 9° (ο) βΒβΙΙ ίη- 
εΐυάβ, ίη β88ίΐίοη, εχαπιίηβΐίοη οί ιΒε ηβΙιΐΓβ οί ιΒε ροΓουβ 
πιβίβπβΐ 3η8 οί ΐΒβ (ριβηΐίΐγ οί δοΐνεηΐ. 

(1) ΤΒβ ίηίΐίβΐ Ιβδί οί ηβ\ν ογ υηυδβά Γβεβρίβείβδ δΒβΙΙ 
εοπιρπδβ: 

Α. Οη βη Εεΐεςυβίβ δβπιρίβ οί Γβεβρίβείβδ: 

(β) Ιβδίίηβ οί [Ββ ποΙβΓίβΙ οί εοηδίπιείίοη ίη Γββρεεί 31 
Ιββδί οί γίεΙΗ δίΓβδβ, ιβηδίΐβ 8ΐΓβη§ΐΒ, βηΗ ρβΓπιβηβηΙ βΙοη- 
§β(ίοη βΐ ίΓβεΙυΓβ; [Ββ νβΙυβδ γίβ18ε8 Βγ ΐΒβδβ Ιβδίδ δΒβΙΙ 
εοπιρίγ ννίΐΒ ηβίίοηβΐ τβ^υΐβΐίοηδ; 

(Β) ΓηββδυΓβΓηεηΙ οί ννβΙΙ (ΒίεΒηβδδ βΐ (Ββ ιΒίηηβδί ροίηΐ, 
3η8 εβίευίβΐίοη οί ιΒε δίΓβδβ; 

(ο) οΒβοΒίη§ ίΒβ Ηοηιο§βηβίΐγ οί (Ββ πιβίετία! Γογ ββεΒ 
ηιαηυίβείυηηξ ΒβΙεΒ, 3η8 ίηδρβείίοη οί ιΒε εχΐβπιβΐ 3η8 ίη- 
ΙβΓηβΙ εοηάίΐίοη οί ιΒε Γβεβρίβείβδ; 

Β. Γογ βΐΐ Γβεβρίβείβδ: 

(ά) β Βγ^ΓβυΙίε ρΓββδϋΓβ Ιβδί ίη εοηίοΓπιίΙγ ννίΐΒ (Βε ρΓο- 
νίδίοηδ οί πιβηξίηβίδ 2219 Ιο 2221; 

(β) βη ίηδρβείίοη οί ίΒβ πΐ3Γΐίίη§8 οη ιΒε Γβεβρίβείβδ (δβε 
ΓηβΓ^ίηβΙ 2218). 

0. Ιη βάάίΐίοη, Γογ Γβεβρίβείβδ Ϊη1βη8β8 Γογ (Ββ εβΓπβ^β 
οί 8ίδδο1νβ8 βεβΙγΙβηβ οί 9° (ε): 

({) 3 η ίηδρβείίοη βδ ΓβςυΐΓβά Βγ ηβΐίοηβΐ Γβ^υΐβΐίοηβ. 

(2) Ββεβρίβείβδ δΒβΙΙ ννίΐΒδθη8 [Ββ ιβδί ρΓβδδΐΗβ ννίιΒοιιΐ 
υη8βΓ§οίηβ ρβΓπιβηεηΙ άβίοΓΓηβΙίοη ογ εχΒίΒίΐίη^ εββεΒδ. 

(3) Αΐ ίΒβ ρβπο8ίε ίηδρβείίοηδ (Ββ Γο!1οννίη§ δΒβΙΙ Ββ Γβ- 
ρββίεά: ιΒε ΒγάΓβηΙίε ρΓβδδυτβ ιβδί; εΒβοΒ οί ίΒβ βχΙβΓηβΙ 
βη8 ίηΙβΓηβΙ οοηΗίΐίοη οί ίΒβ Γβεβρίβείβ (β.§. Βγ \νεί§Βίη§, 
ϊηΐβΓηβΙ ίηδρβείίοη, εΒβοΒδ οί ννβΐΐ ΐΒίεΒηβδδ); νβΓίΠββίιοη 
οί [Ββ βςυίρπιβηί βη8 Γη3ΓΒίη§δ βη8, ίί ηεεβδδβΓγ, νβΓίίίεβ- 
(ίοη οί (Ββ οΒβΓβείβπδίίεδ οί (Ββ πιβίβπβΐ Βγ δυΗβΒΙε [βδίβ. 

Ρβποάίε ίηβρβείίοηδ βΒβΙΙ Ββ β3Γπβ(1 ουί: 

(α) ενβιγ 2 γβ3Γδ ίη [Βε εβδβ οί Γβεβρίβείβδ ίηίβη8β8 Γογ 
[Β ε εβΓΠβββ οί §38βδ οί 1 ° (β () 3η8 1 0 (ε (); Ιοννη §βδ οί 2 ° 
(Β (); ββδβδ οί 3 0 (β ί) οΐΒβΓ (Ββη βηιπιοηίβ, 
ΒεχβΠυοΓορΓορνΙβηβ βηά τηβίΒγΙ Βγοπιι^θ; εγβηο§βη εΒΙο- 
π8ε οί 3 ° (β ί); βη3 δυΒδΙβηεβδ οί 5 0 (β (); 

(Β) ενβΓγ 5 γββΓδ ίη [Ββ εβδβ οί Γβεβρίβείβδ ίηίβη8β8 Γογ 
ίΒβ 03Γπ3£β οί οίΒβΓ εοΓηρΓβδδβ8 βηά ΙίηυίΓιεά @38ββ (δυΒ- 
]βε( (ο (Ββ ρΓονίδίοηβ οί 8υΒρ3Γ3§Γ3ρΒ (ο) Ββίονν) 3η8 οί Γβ- 
εβρίβείββ Γογ (Ββ εβΓπβββ οί βΓηπιοηίβ 8ίδδοΙνε8 υικίετ 
ρΓβδδϋΓβ οί 9° (β [); 

(ο) βνβΓγ 10 γβ3Γβ ίη (Ββ εβδβ οί Γβεβρίβείβδ ίη(βη8ε8 ίοε 
(Βε εβΓΓίβββ οί £3868 οί 1 0 (β) οίΒβΓ (Ββη οχγ£βη; οί ηιίχ- 
ίυτεδ οί ηί(Γ 0 £βη ννίίΒ Γ3Γβ §3δβδ, οί 2° (β); οί £βδβδ οί 3° 
(β) βη8 3° (Β) οίΒβΓ (Ββη Ι-εΒΙοΓο-Ι,Ι-^ίΠυοΓοβίΒβηβ. 1,1- 
ΐΐίίΙυοΓοβίΒβηε, (ΒηιβίΒγΙ βίΒβΓ, ηηβίΒγΙδίΙβηβ ηπ 8 1,1,1- 
(πίΙυοΓοβίΒβηβ, 3 γι 8 οί πύχΙυΓβδ οί £3δβδ οί 4° (β) αικΙ 4° 
(Β), ίί [Ββ Γβεβρίβείβδ Ββνβ 3 εβρβείΐγ οί ηο( πιοΓβ ΐΒβη 150 
ΙίίΓβδ 3 ηά (Ββ εουηίΓγ οί οπ§ίη 8οββ ηοΙ ρΓβδεπΒβ 3 δΒοΓΙβΓ 
ίηΙβΓνβΙ; 

(8) ίη (Ββ εβδβ οί Γβεερίβοΐβδ ίηίβη8β8 ίοΓ (Ββ εβΓΠ3£β οί 
8ίδδο1νβ8 βεβΙγΙβηβ οί 9° (ο), ΓηβΓ^ίηβΙ 2217 (1) βΒβΙΙ 
βρρΙγ, βη8 ίη (Ββί οί Γβεβρίβείβδ εοηίοΓπιίιιρ Ιο ηΐ3Γ§ίη3ΐ 
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2207 (1), ηΐ8Γ§ίηβΙ 2217 (2) δΗβΙΙ αρρίν. 

(1) ΤΗε εχίεπιβΐ οοηΒίίίοη (οοΓΓΟδίοη, 8εΓοπη3(ίοη) οί. 2217 
βη<1 (Ηε οοηάίίίοη (1οοδειιίη§, δείΐΐεηιεηΐ) οΓ (Ιιε ροιουβ ιηβ- 

(επβΐ ϊη, ΓεεερίβεΙεδ ίηίβικίθά Γογ (Ηε εβΓΠ3§ε οΓ (ϋδδοΙνεΗ 
βεείγίεηε οΓ 9° (ο) βΗβΙΙ Ηε εχ3Γηϊηε<1 ενετν 5 >'ε3Γ3. 8ηιη- 
ρ!ίη§ δΚβΙΙ Ιιε ρεΓΓοπηείΙ Βγ ευίίίη§ υρ, ίΓοοη8ί(1εΓε(1 ηεεεβ- 
8βιγ, 3 δυίίβΗΙε ηυηιΗεΓ οΓ ΓεοερΙβεΙεβ βηεΙ ίηδρεε(ίη§ ΐΗειη 
ίηίεΓηβΙΙ)· Γογ οοΓΓΟδίοη 3Π<1 Γογ βη>' ε1ΐ3η§εδ (ΠβΙ ιιιαν Πβνε 
οοευΓΓεεΙ ίη ΐΐιε εοηδίίΐιιεηΐ ιηβίεπβίδ 3Π(1 ίη (Ιιε ροιοιίδ ιηβ- 
ίεπβΐ. 

(2) Κεεερίβείεβ εοηΓοπηίη§ Ιο ΓηβΓ§ίηβΙ 2207 (1) δΗβΙΙ 
Ιιε δυΗ)εο(εεΙ βνβτγ 5 νεβΓδ Ιο εχίεπιβΙ ίιΐδρεείίοη αικί Ιο α 
ΐΐβΗΐηβδδ (ΙεβΙψΓοοΓηεδδ) Ιεδί. ΤΗε (ί§Πΐηεδ3 
(ΙεβΗρΓοοΓηεδδ) Ιεδί δΗβΙΙ Ηε ε3ΓΓίε<1 ουί ννίίΗ ΐΠε §38 εοη- 
οίηειΐ ίη ΐΗε ΓεεερίβεΙε ογ χνΐΐΗ βη ίηεπ §3$ 313 ρΓεδδυτε οΓ 
0.2 ΜΡβ (2 ΗβΓ). €ΗεεΙ<ίη§ δΗβΙΙ Ηε ρεΓΓοπηεεΙ Πγ ιηεηιΐδ οΓ 
3 ρΓβδδυτε §3υ§ε ογ Η)' νβευυηι πιεβδυΓειυεηΙ. ΤΗε ΐΗεπηηΙ 
ίηδυΐβύοη βΗ^ΙΙ ηοΐ Ηε τεπιονεά. ΤΗε ρΓεδδυτε δΙιβΙΙ ηοΐ 8ε- 
εΐϊηε 8υπη§ (Ηε 8-Ηουτ (εβί ρεποιί. ΟΗβη^εδ ιε8ΐιΙΐίη§ Γι οιιι 
ΐΗε ηβίυτε οΓ ΐΗε Ιεδί 833 ογ Γγοιπ νβηβίίοηδ ίη Ιειηρειηΐυτε 
δΗβΙΙ Ηε ίβΗεη ίηΐο βεεουηΐ. 

3. ΜβτΠδ οη ιεεερίβείεδ 

(1) ΜεΙβΙ τεεερίβείεδ βΗβΙI Ηεβτ (Ηε ΓοΙΙοννίηβ ρηΓίίευΙηΓδ 2218 
ίη είεβφ’ 1ε§ίΗΙε βηϋ άυτβΗΙε οΗβΓβεΙεΓβ: 

( 3 ) οηε οΓ ΐΗε ηβπιεδ οΓ ΐΗε §33 ογ οΓ (Ηε ηιίχΐυτε οΓ §3888 
ίη Γυΐΐ, 35 §ίνεη ίη ιηβφίηβΙ 2201. 1° Ιο 9°: Πιε ιιβιηρδ ογ 
πι3γ 1; οΓ (Ηε ιτιβίνετ ογ οννηετ; αη<] (Ηε ιιιπηΗεΓ οΓ ΐΗε ιεοερ- 
Ι3ε1ε [δεε βίβο ηιβφίηβΙ 2202 (3)]. Ιη (Ηε εβδε οΓ 
Ιΐ3ΐο§εη3ΐε8 ΗνότοεβΓΗοιίδ οΓ 1 ° (β), 3 ° (β). 3 ° (η I)· 3 ° 

(Η), 3° (ο I), 4° (β), 5° (β) βικ) 6° (η). (Ηε υβε οΓΐΗε Ιεΐίει· Β 
ΓοΙΙοννεΒ Η>' ΐΗε δυΗδίβηεε κΙεηΐίΠεηΐίοη ηυηιΗεΓ ίδ βΙδο ρει- 
Γηίΐΐεεί; 

(Η) ΐΗε Ι3εε οΓ ΐΗε τεεερίβείε ννίΐΗουΙ Π(ΐίπ§8 βη<1 ηεεεβ- 
δοπββ; 

(ε) ίη βΒάίΐίοη, ίη ΐΗε εβδε οΓ τεεερίηοΐεβ ίηΙοηΗεΒ Γογ 
Ι ίςυεΠεά §3888, ΐΗε (3Γε οΓ ΐΗε τεεερίβείε ίηεΙυ<Τιη§ βυείι 
Πίίίη§δ 3η8 ηεεεδδοπεδ 3δ νηΙνεδ, ιηεΐη! ρΙυ§3, είε., Ηυΐ εχ- 
εΙυ8ίη§ ΐΗβ ρτοΐεείίνε εβρ; 

ΝΟΤΕ Ιο (Η) 3η8 (ο): ΤΗοδε ρβτΐίευΙβΓδ οΓ ΐΠε ιηββδ. ίη βο 
Γβγ 38 ΐΗεγ 3Γε ηοΐ βΠεβάγ ιυβΗνεοΙ οη ΐΗε τεεερίβείε. δΗβΙΙ 
Ηε δο ηιβΓΗεά 31 ΐΗε ιιεχί ρεποιίίε Ιεδί. 

(ά) ΐΗε Ιεδί ρτεβδυτε (δεε τηβφίηβίδ 2219 ίο 2221) ηηΗ 
ΐΗε 831ε (πιοηΐΗ, γεβτ) οΓ (Ηε ΙβδΙ Ιεβΐ ιιηΒετ^οιιε (δεε 
ΓΠΒΓ^ίηβΙδ 2216 βηά 2217); 

(ε) (Ηε δΐ3Γηρ οΓ ιΗε εχρεΓΐ \νΗο εβτπει) ουί (Ιιε Ιεδίδ βηΗ 
ίηδρεείίοηδ; βητί, ίη βΒιΙίΐίοη: 

(Γ) ίη [Ηε εηδε οΓ εοηιρΓεδδεά §3888 ογ ιηίχΐυιεδ οΓ εοιη- 
ρΓεδβε8 §3383 οΓ 1°, 2°, 12° βικί 13°: ιΗε ηιηχίηιυιη 1111- 
ίη§ ρΓεδβυΓε 31 15° 0 βΙΙοννει! Γογ ΙΗε ιεεερίβείε ίη ςυεβ- 
ΐίοη (δεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2219); 

(§) ίη [Ηε 03βε οΓ Ηογοιι Πυοιί8ε οΓ 1° (η I). ΙίςιιεΓιεΒ 
§3888 οΓ 3° Ιο 6° 3ΐκ1 Βηηηοηίβ 8ίβδοΙνε8 ίη \νβ(εΐ' οΓ 9° 

(β I): [Ηε ηιβχίηιυηι 11Ι1ίη§ βΐΐοννειί. 3η8 ιΗε εβρβείΐν. Ιη ιΗε 
εβδε οΓ8εερΙν-ΓεΓΓί§εΓ3ΐε8 §3δ€8 οΓ 7° 3ΐκί 8°: (Ηε οηρηε- 
ίΐν; 

(Η) ίη (Ηε εββε οΓ αοείχίεηε 8ίδ8οΙνε8 ίη 3 δοΐνεηΐ οΓ 9° 

(ε): ιΗε ρεΓηιίΗβ8 ΠΙΙίη§ ρΓεβδυτε [δεε πΐΒΓ^ίηηΙ 2221 (2)]. 

3πά (Ηε πίΕδδ οΓ[Ηε ειηρψ ΓεοερΙαοΙε. ίηείικίίης ιΗε ηΐ38δ οΓ 
[Ηε ΓιΙΙίη^δ 3η8 βεοεδδοΓίεδ, οΓ [Ηε ροτουδ ιηβίεπηί. ηη8 οΓ 
(Ηε δοΐνεηΐ: 

(ί) ίη (Ηε εβδε οΓ Γηίχίυιεδ οΓ §3888 οΓ 12 0 3ΐι8 (851 §3888 
οΓ 13°, (Ηε ννοΓ^δ “ιηιχίατεβ οΓ §3δ8δ" ογ ”(88( ^Βδεβ". 38 
(Ηε 0388 πιβγ Ηε. βΗβΙΙ Ηε εη§Γ3νε8 οη (Ηε τεοερίοείε 38 3 
§εηεΓ3ΐ ίη8ίο3(ίοη οΓ (Ηε οοηίειιΐδ. Αη εχηοΐ 8θ8θΓίρ(ίοη οΓ 
(Ηε οοηίεηίδ βΗβΙΙ Ηε βΗοννη ίη β άυτβΗΙε Γοιηι ιΗτοιιςΗοιιΐ 

03ΓΓ13§ε; 

(Κ) ίη (Ηε 0388 οΓ ηηε(3ΐ τεοερίβοΐεβ ννΗίοΗ. υη8εΐ' ιηηι- 
^ίηβΐ 2202 (3), 3Γε βεοερίεϋ Γογ (Ιιε 03 γγΪ3§8 οΓ 3 ηιιηιΗει· 
οΓ8ίΓΓθΓεη( §3888 (ηιυΐΐί-ρϋφοδε ΓεοερΙηοΙεδ). ηη εχηοΐ 8ε- 
δΟΓΪρίίοη οΓ (Ηε οοη(εη(8 δΗηΙΙ Ηε βΗοννιι ίη β άυιηΠΙε Γοπη 
8απη§ 03ΓΠ3§ε. 

(2) ΤΗε ηΐΕΓ^δ βΗβΙΙ Ηε εη§Γανε8 είίΠεΓ οη 3 τείηΓοιοεΗ 
ρ3Γ( οΓ (Ηε τεοερίβείε. ογ οη 3 πη§, ογ οη 3 8β(3 ρΐηίε. ίιη- 


ΓηονβΗ]) 1 αΓΓιχε8 (ο (Ηε τεοερίΒοΙε. 1η β88ίΐίοη, (Ηε ηηιηε οΓ 
(Ηε δυΗδίβηεε ηιβν Ηε ίηεϋοβίεΒ οη (Ηε τεοερίβοίε Ην ηη η8- 
ΗεΓεη( βη8 εΙεηΓί^-νίδίΗΙε ίηδοπρ(ίοη 3ρρΙίε8 Η>· ρ3ίη(ίη§ ογ 
Ην αην οίΗεΓ. εςυίνβίεηί ρτοοοδδ. 

ο. Τεδί ρΓεβδυτε, 3ε§Γεε οΓ ΠΙΙίη§. ηη8 Ιίπιίΐβΐίοη οΓ οβ- 
ρΒείίγ, οΓ τεοερίβοΐεδ (δεε βίδο ηΐ 3 Γ§ίιΐ 3 ΐδ 2238. 211 180. 

211 184 3η8 212 180). 

(1) Ιη (Ηε εβδε οΓ τεοερίβεΙεβ ίηΐεη8ε8 Γογ (Ηε 03ΓΓίβ§ε οΓ 2219 
εοητιρΓεδδεϋ §3888 οΓ 1 °. 2° 3η8 12°, (Ηε ίηίεπιηΐ ρΓεδβυτε 

(ίεβί ρΓεδβυΓε) (ο Ηε αρρΙίεΠ ίη (Ιιε ΗνιΗαυΙίο ρτεκδυτε (εδ( 
δΗβΠ Ηε 3( Ιεβδί οηε βπ< 1 οηε-ΗβΙΓ (ίιηεβ (Ηε Π11ίη§ ρΓεββυτε 
3ί 15°0 ίηΒίοΒίεΗ οη (Ηε τεοερίβοΐε. Ηυΐ δΗβΙΙ ηο( Ηε Ιεββ 
(Ηβη 1 ΜΡβ (10 Ηβγ). 

(2) Ιη (Ηε εβδε οΓ τεοερίβεΙεβ υβεά Γογ (Ηε 03Γπη§ε οΓ 
δυΗβίβηοεδ οΓ 1 ° (β) οίΗεΓ (Ηβη ΙείΓβΠυοΓΟίηεΐΙιβηε; οΓ8ευ- 
(επηπι 3 π 8 Η>'8Γο§εη οΓ 1 ° (Η); ογ οΓ§ 3888 οΓ2 ° (β). ιΗε ΠΙΙ- 
ίη§ ρΓεδδυεε βΗβΙΙ ηοί εχοεεά 30 ΜΡβ (300 Ηβγ) γοΓογγογΙ Ιο 
3 ΙεπιρεΓΒίυΓε οΓ 15°Ε. 1η ιΗε εβδε οΓ ΐβιιΗδ. (Ηε ΓίΙΙίη§ 
ρΓεβδίίΓε δΗβΠ ηοί εχοεειΐ 25 ΜΡβ (250 Ηβγ) τεΓεΓΓεά Ιο ,ι 
(εΓηρεΓβίκΓε οΓ 15°€. 

Ιη (Ηε εβδε οΓ τεοερΙαεΙεδ »ηά ΙβηΗδ ίηΐεη8ε(Ι Γογ ιΗε εητ- 
Π3§ε οΓ ο(Ηογ §3888 οΓ 1 ° 3η8 2°, ιΗε Γι11ίη§ ρΓεβδυτε δΗβΙΙ 
ηοί εχοεειΐ 20 ΜΡβ (200 Ηβγ) τεΓεΓΓεό (ο β Ιειηρειβίυιε οΓ 
15°0. 

(3) Ιη (Ηε οββε οΓ τεοερίβείεβ ίη(εη8ε8 Γογ (Ιιε 03π ίη§ε οΓ 
Πυοπηε οΓ 1 0 (β ί), (Ηε ίηίεπιβΙ ρΓεβδυτε (ΐεβΐ ρΓεβδυτε) Ιο 
Ηε βρρίίεά ίη (Ηε Η>'8Γ3υΙίο ρΓεβδητε (εβί βΗβΙΙ Ηε 20 ΜΡβ 
(200 Ηβγ) βη8 (Ηε ΓίΙ!ίη§ ρΓεβδυτε δΙιβΙΙ ηοί εχεεεεί 2.8 ΜΡβ 
(28 Ηβγ) β( 3 ΙεΓηρεΓβΙιίΓε οΓ 15°€; ίη βεΜΠίοη. ηο Γεοερίβ- 
εΐε πΐ 3 γ οοηίβίη ιηοΓΟ (Ηβη 5 Π§ ΠυοΓίηε. 

Ιη (Ηε εβδε οΓ ΓεοορΙβοΙεβ ίηίεηάεΒ Γογ (Ηε 03ΓΠ3§ε οΓ 
Ηογοπ ΙπΠυοπάε οΓ 1° (β I), (Ηε ΗγάΓβυΙίε ρΓεβδυτε (ο Ηε 
βρρίίεί) ίη (Ηε (εδ( (ίοδί ριεΐβιίΓο) δΙιβΙΙ Ηε είΐΗετ 30 ΜΡβ 
(300 Ηβγ), ίη ννΗίεΗ εβδε (Ηε ιηβχίιηυιη πΐ388 οΓ (Ηε οοηίεηίδ 
ρεε ΙίίΓε οΓοβρβοίίγ βΗβΙΙ ηοί εχοεεΒ 0.86 Ι<§. ογ 22.5 ΜΡβ 
(225 Ηβγ), ίη ννΗίοΗ οββε (Ηε ηιβχίιηυηι ηιβδδ οΓ ιΗε οοηίεηΐβ 
ρεΓ ΙίίΓε οΓ οβρβοίίγ βΗβΙΙ ηοί εχοεεό 0.715 Π§. 

(4) Ιη (Ηε εβδε οΓ τεεερίβοΐεδ ίηίεηΗεΒ Γογ (Ηε 03Γπβ§ε οΓ 
ηίίπο οχίΒε ΝΟ οΓ 1° (ο (). (Ηε οβρβόίΐγ δΗβΙΙ Ηε ΙίιηίιεΒ (ο 
50 1; (Ηε Η^ΒΓβυΙίο ρΓεβδυτε (ο Ηε βρρίίεά ίη ιΗε (εδ( (Ιεδί 
ρΓεδδϋτε) δΗβΙΙ Ηε 20 ΜΡβ (200 Ηβγ): 3 ΐκ 1 (Ηε ΠΙ1ίη§ ριεδ- 
βυεε δΗβΙΙ ηοί εχοεεά 5 ΜΡβ (50 Ηβγ) 3 ( α.ίειηρεΓηίηΓε οΓ 
15°0. 

(5) Ιη (Ηε εβδε οΓ ΓεοερίβοΙεβ ίηίεηΗει! Γογ (Ηε 03ΐτίη§ε οΓ 
ηιίχίυΓεδ οΓ Ην 8 Γθ§εη ννίίΗ ηοί ιηοΓε (Ιοη 10 ρεΓ εεηΐ Ην- 
εΐΓο§εη βεΙεηίΒε ογ ρΙιοβρΗίηε ογ βίίβηε ογ §εηηβηε Ην νοΙ- 
υπιε ογ ννίίΗ ηοί ηβοΓε (Ηβη 15 ρεΓ οεηΐ βΓβίηε Ην νοίυηιε; οΓ 
ιηίχΙυΓεδ οΓ ηίΐΓθ§εη ογ γβγο §3888 (εοη(ηίηίη§ ηοί τιιογο 
(Ηβη 10 ρεΓ εεη! χεηοη Η>· νοίηιηε) ννίίΗ ηοί ιηοτε (Ηβη 10 
ρεΓ οεηΐ Ηγ 8 Γο§εη δεΙεηίΒε ογ ρΙιοβρΗιηε ογ βίίβηε ογ §ογ- 
Γηβηε Ηγ νοίυηιε ογ \νί(Η ηοί ιπογο (Ηβη 15 ρεί' εεηΐ βΓβίηε 
Η^ νοίυηιε, οΓ 2° (Η (); οΓ πυχίυτεβ οΓ Ην 8 Γ 0 §εη ννίίΗ ηοί 
ιηοΓε (Ηβη 10 ρεΓ εεη! 8 ίΗθΓ 3 ΐιε Η>' νοίυηιε; ογ οΓ τηίχΐυιεδ 
οΓ ηί(Γο§εη ογ γβγο §3888 (εοη( 3 ίηίη§ ηοί ιηοΓε ΐΗβη 10 ρει· 
εεηί χεηοη Η^ νοίυηιε) ννίίΗ ηοί ηιοΓε (Ηβη 10 ρεΓ εεηΐ 
8 ίΗθΓβηε Ηγ νοίυηιε, οΓ2° (ο I), (Ηε εηρβείΐν δΗβΙΙ Ηε Ιίιτι- 
ί(ε 8 (ο 50 1; (Ηε ΚγείΓβυΙίε ρΓεδβυτε Ιο Ηε βρρίίεά ίη (Ηε Ιεδί 
(Ιεδί ρΓεδδυτε) δΗβΙΙ Ηε ηοί Ιεββ ιΗβη 20 ΜΡβ (200 Ηβγ): 
βη 8 (Ηε Γι1Ιίη§ ρεεδδυτε δΗβΙΙ ηοί εχεεειΐ 5 ΜΡβ (50 Ηηι·) οι 
3 (επιρβΓβΐυΓε οΓ 15°0. 

(6) ΒεεερΙβεΙβδ ίη εοηΓοιπιίΐν ννίίΗ ηΐ3Γ§ίιΐ3ΐ 2207 (1) 
δΗβΙΙ ηοί, β( (Ηε Π11ίη§ (εηιρεΓβΐυτε βικί 3( 3 ρτεΒευτε οΓ 0.1 
ΜΡβ (1 Ηβγ), Ηε Πΐΐεεί Ηε)οη8 98 ρεΓ εεηί οΓ Ιΐιείτ εβρβείΐν. 

ΨΗεΓε οχ)'§εη οΓ 7 ° (β) ί?εβΓΓίεά, βίερβ δΗβΙΙ Ηε Ιβίνεη Ιο 
ρΓενεηί βηγ 8ρίΙ1β§ε οΓ (Ηε ΙίςυίΗ ρΐιβδε. 

(7) ^Ηεεε ΒίδβοΙνεΗ βεείνίεηε οΓ 9° (ε) ίβ εβεείεΒ ίη ιε- 
εερίβείεβ ίη εοηΓοηηίίγ ννίίΗ ιηβφίηβΙ 2212 (1) (Η), (Ιιε εβ- 
ρβείίγ οΓ (Ηε τεεερίβείεδ βΗβΙΙ ηοί εχεεεϋ 150 I. 

( 8 ) ΤΗε εβρβοίίν οΓ εεεβρίβείεδ ίη(εηι1ε8 Γογ (Ηε ε 3 Γπβ§ε 
οΓιηίχίυΓεβ οΓ§3888 οΓ 12° βΙιβΙΙ ηοί εχεεεΒ 50 I. ΤΗε ρτεβ- 
δυΓε οΓ (Ηε πηχίυτε δΗβΙΙ ηοί εχεεεά 15 ΜΡβ (150 Ηβγ) αΐ β 
(εητιρεΓβίυΓε οΓ 15°Ε. 

(9) ΤΗε εβρβείίν οΓ ιεεερίβείεδ ίηΙεηΒεΒ Γογ (Ηε 03π ίη§ρ 
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θί ΙβδΙ §3368 οί 13° δίοΐΐ ΠΟί 6X066(1 50 1. Τ1)6 Π11ίη§ ρΓ63- 
31ΙΓ6 3( 3 ΐ6ΓΠρβΓ3ΐυΓ6 θί 15°€ δΗβΙΙ ΠΟί 6X066(1 7 ρ6Γ 06ΠΙ 
θί ΐΗβ ΙβδΙ ρ.Γ688υΓ6 θί ΐΚβ Γ60βρΐ3θ1β. 

(10) Ιη.ΐΐιε οβ.36 οί Ιυη§3ΐεη ΙιεχβΠυοπΓΐβ οί 3° (η I), ιΚε 
03ρ3θίΐγ οί ΐΗβ Γ60βρΐ3θ1β3 βίοΐΐ 1)6 ΙϊιηίίβΟ Ιο 60 !. 

Τ1|6 οβραοίΐν οί Γ606ρΐ3θ1β8 ίοΓ δίΙίεοη ΙβίΓβΠΐΙΟΠοΙβ οί 
1 ° (3 1); Βογοπ ο1ι1οΓΪ(1β, ηίίΓΟδγ] εΒΙοπΟβ αηΟ δυΙρΙιοΓγΙ Πυ- 
οπΒβ οί 3° (βΐ); ΓηειΗγΙδίΙ&ηβ οί 3° (6); 3Γ8>ηε, 
(ΙίοΗΙοΓοβϊΙβηε, (ϋηιβίΗγΙβΠβηβ, Ιιγ<ΐΓο§6η βεΙεηίΟβ επΟ 
ΙπιηβιΗγΙδίΙβηβ, οί 3 0 (6 1); ογΕηο§εη εΗΙοπΟε 3>κ1 εγαηο- 
§βη οί3° (ο 1); ΓπΐχΐυΓβδ οίτηβΐΗγΙδίΐΕηεδ οΓ4° (6 1); εΐΐιγί- 
βηβ οχίΒε οοηΐβίηίη^ ηοΐ ιπογ6 ιΗειι 50 ρετ οβηΐ ιηβΐΗγΙ 
ίοπτίβίε 6γ 01388, θί 4° (θ [); δίΐ3Ι16, θί 5° (6); 311(1 31)6- 
8ΐ3ηο68 οί 5° (1) ι) 3η(1 (ο I), 3 Η 3 ΙΙ 1)6 1ίηΐίΐ6(1 Ιο 50 I. 

, (11) Ιη (Ηε 0336 οί ΓεοβρίΕεΙεβ ίπίβηΟεΟ ίοΓ οΒΙοπιιε 

ΙπίΙυοπΟε οί3° (3 ι), (Ιιβ οβρβοϊΐν δΙιπΙΙ 6ε ΙίοιίΐεΗ Ιο 40 I. 


ΑίΐβΓ ίϊ)1ίη§, 3 ΓεοερΙθοΙβ οοηΐβϊηίη^ οΐιΐοηηε Ιηίΐυοπιΐε οί 
3° (3 I) δΗβΙΙ, ΒβίοΓβ Ββίη§ ΙιβηΟειΙ ονβΓ ίοΓ 03 γπε§ 6, 6ε 
ΒεΙΒ1)3ο1( ίοΓ ηοΐ Ιεββ (Ηβη δβνεη (ίανβ ϊη οπίει- Ιο νβπίγ ιΙίεΙ 
ϊΐ ίδ ΙεβΙί-ρΓΟοί. 

(1) Ιη ΐΗβ 0386 οί Γεοερίβοΐβδ ίηίεηΟεΟ ίοΓ ΐΒε οεγπε§6 οί 2220 
ΙίςυβΠεά §3868 οί 3° Ιο 6°, βηά οί ΓβοερΙαοΙβδ ίηίεηΟεΟ Γογ 

ΐΗβ 03ΓΠ3§6 οί §3868 (Ιϊβδοίνβΐΐ ΚπΟεΓ ρΓ65δΚΓβ θί 9°, ΐΗβ 
ΒγΟΓΕΙίΙΪΟ ρΓ 6881 ΙΓ 6 10 1)6 ΕρρΙίεΟ ϊη ΐ(ΐ6 1681 (1681 ρΓ68δϋΓ6) 

3 Η 3 ΙΙ 1)6 ηοΐ Ιεβδ ΐΗ&η 1 ΜΡε (10 1)3γ). 

(2) Ιη ΐΗβ 0386 οί ΙίςκίΠεΟ §3868 οί 3° επΟ 4°, ΐΙιε ίοΙ- 
1ο\νίη§ νβΐυβδ 8 Η 3 ΙΙ 1)6 οοοιρΙίεΟ ννίιΗ Γογ Ιΐιε ΗγΟΓβυΙίο ρΓββ- 
δΐΐΓβ Ιο Ιιε βρρΙίβΟ Ιο ΐΒε τεοερίβοΙεδ ϊη ΐΐιε Ιβ8( (ΐεβΐ ρΓββ- 
δυτε) 3η(1 Γογ ΐΗε οιβχίιηυηη (1ε§Γ66 οί ΠΙΙίη§ βΙΙοινεΟ:* 


* 8βε ΐΗε εηΟ οί ΐΗε Ι3ΐ)1ε. 


ϋββεπρίίοη οί 3υ1>δΐ3ηοε 

Ιίβιη 

Νο. 

Μίηίηιυιη 

ΙβδΙ 

ΡΓ68811Γ6 

ΜΡβ 

Μβχίηιυηι ηΐ883 
οί οοηίβηΐβ 
ρ6Γ ΙϊΐΓΘ θί 
ΟΗρβοίΐν (Ιί§) 

ΒΓοπιοοΙιΙοΓοοΙϊίΙυοΓοπιβίΙΐΗΐιε (Β12 Β1) 

3°(3) 

1 

1.61 

€Η1οΓθ(1ίί1υοΓοηΐ6ΐ1ΐ3η6 (Κ 22) 

3 β («) 

2.9 

1.03 

ΟΗΙοΓορεηίΕίΙυοΓοείΗΕηε (Κ 115) 

3'» 

2.5 

1.06 

1-οΗ1οΓθ-2,2,2-ΐπί1υθΓοεΐ1ΐ3η6 (Κ 133ε) 

3° (3) 

1 

1.18 

ϋϊεΙιΙοΓοΒίΠϋΟΓοοιβίΙιβηβ (Κ 12) 

3°(β) 

1.8 

1.15 

ΟίοΗΙοΓοΠϋΟΓοηιβίΚΕηε (Β 21) 

3» 

1 

1.23 

1,2-ΟϊοΙιΙογο-Ι,Ι, 2,2-ΐβ[Γ3ί1υοΓοβ!ΐΐ3η6 (Κ 114) 

3°(ε) 

1 

1.30 

ΟοΐβΠυοΓοονοΙοΒυΐαηε (ΒΟ 318) 

3°(β) 

1.1 

1.34 

ΑηπηοηίΕ 

3°(β 0 

3.3 

1.53 

Βογοπ εΗΙοπΟε 

3°( 3 ι) 

1 

1.19 

Οΐιΐοπηβ 

3°(α 1) 

2.2 

1.25 

ΟΒΙοπηβ ΙπΠύοπΒε 

3°(β 0 

3 

1.40 

Ηεχ&ΠυοΓορΓορνΙεηο (Β 1216) 

3°(β ι) 

2.2 

1.11 

ΗγάΓθ§6η Βγοπι)(16 

3 β (3θ 

6 

1.54 

ΜείΒγΙ ΙίΓοηιίοΙε 

3°(3 ι) 

1 

1.51 

ΝϊΐΓο§εη (ΙίοχίΒε 

3°(β ι) 

1 

1.30 

ΝϊίΓοβγΙ οΙιΙοπΒε 

3> ι) 

1.3 

1.10 

Ρ1ιο8§εηβ 

3°(π ι) 

2 

1.23 

δυΙρΙίϋΓ (ϋοχίΟε 

3°(8 Ο 

1.4 

1.23 

διιΙρίκίΓνΙ ΩιιοπΟε 

3°(ε ι) 

5 

1.10 

Τυη§8ΐβη ΠεχΕΠυοπΟε 

3°(β 0 

1 

2.70 

ΒοΙβηβ 

3° (Β) 

1 

0.51 

1-ΒαΙεηβ ■ 

3 0 (Β) 

1 

0.53 

Ι-ΟϋιΙοΓο-Ι,Ι-άίίΙυοΓοείΙιβηε (Β 1421)) 

3°(1)) 

1 

0.99 

0ΐδ - 2-1)ΐι(6ηε 

3 “(6) 

1 

0.55 

Ονοίορτορηπε 

3» 

2 

0.53 

Ι,Ι-ϋϊΠυοΓοείΙίΒηβ (Β 1523) 

3 ° (Β) 

1.8 

0.79 

ΟϊηιειΗγΙ εΐΙιεΓ 

3° (6) 

1.8 

0.58 

ΙδοΒυΙβηβ 

3° (6) 

1 

0.49 

ΙδοΒυΙεηε 

3° (6) 

1 

0.52 

ΜβΐΗγΙδΠδηε 

3» 

22.5 

0.39 

ΡΓορβηε 

3» 

2.5 

0.42 

ΡΐΌργΙεηε 

3» 

3 

0.43 

ΤΓ3ηδ-2-1)υΐ6η6 

3° (6) 

1 

0.54 

1,1,1-ΤΓί(1υθΓ06ΐ1ΐ3Ι1β 

3°(Β) 

3.5 

0.75 

ΑΓδίηβ 

3°(5 ι) 

4.2 

1.10 

ΟίοΗΙοΓΟΒΪίβηε 

3°(Ι) Ο 

1 

0.90 

ϋίπιβίΐινίβηιίηε 

3°(Ι) 1) 

1 

0.59 

ΟΪΓηβιΒγΙδίΐΕηε 

3°(6 ι) 

22.5 

0.39 

ΕΐΗγΙβηιίηε 

3° (6 ι) 

I 

0.61 

ΕΐΗγΙ οΒΙοπΒε 

3°(6 ι) 

1 

0.80 

Ηγ(ΐΓ 0 §βη δεΙεηίΟε 

3°(Ι) 0 

3.1 

1.60 

Ηγ(ΐΓο§6η βυΙρΠίΟε 

3° (1>ι) 

5.5 

0.67 

ΜεΐΗγΙβοιίηβ 

3 0 (Ε> ι) 

1.3 

0.58 

ΜβΐΗγΙ εΗΙοπΟε 

3°(Β 0 

1.7 

0.81 

ΜεΐΗγΙ ηΐ6Γ03ρΐ3π 

3°(1. 0 

1 

0.78 

ΤποιβίΗνΙβηιίηε 

3°(6 ι) 

1 

0.56 

ΤπιηβΐΗνΙβΐΙβηε 

3°(1) 0 

22.5 

0.39 

1,2-Βυ(3(1ίβη6 

3° (ο) 

1 

0.59 

1,3-Βϋΐ3(1Ϊ6η6 

3° (ο) 

1 

0.55 
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ϋεδεπρίϊοη οΓ βαΒδΙαηεε 

Ιίειη 

Νο. 

ΜϊηϊιτιυΓη 

ΙεδΙ 

ρΓεδδυεε 

ΜΡβ 

- 

Μ3χΪΓηυηι ηΐ335 
οΓ εοηίεηΐδ 
ρεε ΙϊΙγο οί 
εβρβεϊΐν (Η§) 

νίηγΐ εΗΙοπάε 

3°(ε) 

1.2 

0.81 

Ογβηοββη 

3°(ε 0 

10 

0.70 

Ογβηο^εη εΗΙοπάε 

3° (ο 0 

2 

1.03 

ΕιΗνΙεηβ οχϊάε 

3°(ε Ο 

1 

0.78 

ΜεΐΗγΙ νϊηγΐ είΒεΓ 

3°(ο 0 

1 

0.67 

ΤπΠυοΓοεΗΙοΓοείΗγΙβηε (Κ 1113) 

3°(ε 0 

1.9 

1.13 

νίηγΙ ΒΓοηιϊάε 

3°(ε 0 

1 

1.37 

ΜίχΙυΓε Γ 1 

4° (3) 

;.2 

1.23 

ΜϊχΐυΓβ Γ 2 

4°(3) 

1.8 

1.15 

ΜίχΐηΓε Γ 3 

4°(3) 

2.9 

1.03 

Μίχίυτε οί §&δεδ Κ 500 

4° (3) 

2.2 

1.01 

ΜίχΙυΓε οί §3δεδ Κ 502 

4 °( 3 ) 

3.1 

1.05 

ΜίχΙϋΓε οί 19 Ιο 21 ρεΓ εεηΐ Βγ ιηβδδ άϊεΗΙοΓοάϊΠυοΓοιιιείΗαηε 




(Κ 12) βηά 79 (ο 81 ρεΓ εεηΐ Βγ ιτιαβδ 




ΒΓοηΊοεΗΙοΓοιΙίΠυοΓοπιείΒβηε (Κ 12 Β 1) 

4°(3) 

1.2 

1.50 

ΜϊχΙϋΓεδ οί ηιείΗγΙ ΒΓοηιϊάε 3ηά εΗΙοιορίεπη 

4°(3 ι) 

1 

1.51 

ΜίχΙϋΓε Α (ΐΓαάε ηαηαε: ΒυΙβηε) 

4°(Β) 

1 

0.50 

ΜίχΙυΓε Α 0 (ΐΓ3άε ηβιτιε: ΒυΙβηε) 

4°(Β) 

1.5 

0.47 

ΜίχΙϋΓε Α 1 

4°(Β) 

2 

0.46 

ΜίχΙυΓε Β 

4°(Β) 

2.5 

0.43 

ΜίχΙυτε Γ. (ΐΓβάβ ηαιηε: ρΓορβηε) 

4°(Β) 

3 

0.42 

ΜϊχΙϋΓεδ οΓ ΗγάΓοεβΓΒοηδ εοηΐ3Ϊηίη@ ηιείΒαηε 

4°(Β) 

22.5 

0.187 



30 

0.244 

ΜϊχΙϋΓεδ οί ιτιειΗγΙδίΙβηεδ 

4°(Β ι) 

22.5 

0.39 

ΜϊχΙϋΓεδ οΓ ηιείΗγΙ εΗΙοπάε 3ηά ιηεΐΗγΙεηε αΡιΙοτίεΙβ 

4°(Β ι) 

1.7 

, 0.81 

ΜϊχΙϋΓεδ οί ηιείΗγΙ εΗΙοπάε βηά οΙιΙοΓορίεπη 

4°(Β 0 

1.7 

0.81 

ΜϊχΙϋΓεδ οί ΓηεΐΗγΙ ΒΓοηιϊάε βηά εΐΗγΙεηε ΒΐΌΐηίάε 

4°(Β ι) 

1 

1.51 . 

ΜϊχΙϋΓεδ οΓ 1,3-ΒυΙβάϊεηε βηά ΗγάΓοεβΓΒοηδ οΓ 3°(Β) 

4°(ε) 

1 

0.50 

ΜϊχΙϋΓεδ οΓ ΓηβΐΗν1αε6ΐγΙεηε/ρΐΌρ;«]ίοηε αηά ΗγάτοεβΓΗοηδ 




ΜίχΙυΓε Ρ 1 

4°(ε) 

3 

0.49 

ΜίχΙϋΓε Ρ 2 

4° (ο) 

2.4 

... 0.47 ... 

ΕΐΗγΊεηε οχϊάε εοηΐ3Ϊηϊη§ ηοΐ ηιοΓε ΐΗαη 10 ρεν 




εεηΐ 03 γΒοπ Ηϊοχϊεΐβ Βν ηΐ3δδ 

4°(ε ι) 

2.8 

0.73 

ΕΐΒγΙεηε οχϊάε εοη(3Ϊηίη§ ηοΐ πιογο (Ηβη 50 




ρεΓ εεηΐ τηεΐΗγΙ ΓοπηβΙε Βγ ηΐ3δδ ννίιΗ ηϊΐΓο§εη υρ 




Ιο 3 ηοχϊιηυΓη Ι 0 Ι 3 Ι ρΓεβδυτε οΓ 1 ΜΡβ (10 Ββτ) 31 50°€ 

4°(ε 1) 

2.5 

0.80 

ΕΐΗγΙεηε οχϊάε ννϊΐΒ ηϊΐΓο§εη υρ Ιο 3 




Ιοίαΐ ρΓεδδϋΓε οί 1 ΜΡβ (10 Β3 γ) 31 50°€ 

4°(ε 1) 

1.5 

• 0.78 

ΟϊεΗΙοΓοάίΠυοΓοηιείΗβηε εοη(3Ϊηϊη§ 12 ρετ εεηΐ 




εΐΒγΙεηε οχϊάε Βγ ηιβδδ 

4°(ε 0. 

1.8 

1.09 


1. ΤΗε (681 ρΓ658υΓ(?5 ρΓβδοπΗεά 3Γβ η( ΙεβδΙ (-<|υ;ιΙ Ιο (Ιιε ναμοιιι- ρι<'88ΐιιε8 οΓ ΐΗε Ιΐ(.| 111(1.8 η) 70 °€. Γεάιιεεά Ον 0.1 ΜΡα (1 Βατ). (Ιιε ηιίηίιηιιιη ΙεδΙ ρΓεδδυιε 
ΓεςυΪΓεά Ββίη§, ΗοννενεΓ. ] ΜΡα (10 Βαι). 

2 . Ιη νϊενν οΓ(Ιιε Ηί§Η άε^Γεε οΓ Ιοχίείΐγ οΓ ρΗοδβεπε (εαιΒοηνΙ εΙιΙοι ίΗεΙ οΓ3° (ο I) «ιιά οΓεναηοςεη εΗΙοπάε οΓ3° (ο (), (Ιιε ιηίηίτηυιη ΙεδΙ ρΓβδδυτε Γογ ΐΗεδε 
βαβεδ Ηαδ Γιεεη Πχεά ;»Ι 2 ΜΡα (20 Βατ). 

3. ΤΗε ιηαχίπιυηι ναΐυεβ ρΓεδοπΒεά Γογ Ιΐιε Ηεςιρρ οΓ ΓϊΙΙίιιρτ ίο Ινβ/ΙίΙτε !>ανε Βεειι άεΐεπηίηεά ακ ΓοΙΙοινδ: ιηαχίιηυηι ηιαδδ οΓ εοιιίεηΐβ ρετ ΙίΙτε οΓ εαραείΐν = 
0.95 Ιίηιεδ (Ηε άεηδίΐν οΓ (Ιιε Ιίηιιίά ρΙκίδε ηΐ 50°€: ίη ηάάϊΐϊοη. ιΐιε ναρουτ ρΙιαδε ιηυδΙ ηοΐ ΗϊδαρρεαΓ ΒεΙοιν όΟ^Ο. 


(3) Ιη ΐΗε εαβε οί Γεεερίαείεδ ίηίεηάεά Ιο εοηίαϊιι Ικ|υε- 
Ηεά §3βεδ οί 5° 3ηά 6°, (Γιε άε§Γεε οί ΠΙΙίηβ δΗβΙΙ Βε βυοΙι 
ΐΗαΙ (Ηε ϊηΙεπίΒΐ ρΓεδδυτε αΐ 65 °0 άοεβ ηοΐ εχεεεά Ιΐιε ΙεδΙ 
ρΓεββϋΓε οί ΐΗε ΓεεερίΒεΙεδ. ΤΗε ΓοΙ1ο\νίη§ ναΐυεδ δΗαΙΙ Βε 
εοηιρ1ίε(1 ννίιΗ, δεε αΐδο ρ3Γ3§Γ3ρΗ (4): 




Μίηϊηιυηι 

ΜβχϊηιυΓη ηιβδδ 



ΙεδΙ 

οΓ εοηίεηΐδ 


Ιίειη 

ρΓ685ϋΓ€ 

ρεΓ ΙίίΓε οί 

ΟεδεΓΪρΙΪυη οΓ δυΒδΙαηεε 

Νο. 

ΜΡβ 

εβρβεϊΐγ (Ηε;) 

ΒΓΟΓηοΙπΠϋΟΓΟΓηείΠβηε (Κ 13 Β 1) 

3° (3) 

4.2 

1.13 


12 

1.44 



25 

1.60 

€3 γΒοπ άϊοχϊάε 

5°(3) 

19 

0.66 



25 

0.75 

ΕΒΙοΓοίΓΪΠυοΓΟΓηείΒβηε (Β 13) 

5°(3) 

10 

0.83 
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Οεδοπριίοη οΓ δυΗδΙβηοε 

Ιίειη 

Νο. 

Μίηίηιυηι 

Ι8δ1 

ρΓεδδυτε 

ΜΡβ 

Μβχίιηυηι ιηβδδ 
οΓ εοηίειΗδ 
ρεΓ Ιίΐτε οΓ 
οβρβοίΐν (Ε 



12 

0.90 



19 

1.04 



25 

1.10 

ΗεχΗΠυοΓοειΗβηε (Κ 116) 

5° (3) 

20 

1.10 

ΝίίΓουδ οχΜε Ν 2 0 

3° (3) 

18 

0.68 



22.5 

0.74 



25 

0.75 

δυΙρΗυτ ΗεχβΠυοπΗε 

5°(β) 

7 

1.04 



14 

1.33 



16 

1.37 

ΤπΠυοΓοηιείΗβηε (Κ 23) 

5°(3) 

19 

0.87 



25 

0.95 

Χεηοη 

5° (3) 

13 

1.24 

Ηγ3Γο§εη οΗΙοπιΙέ 

5°(» 0 

10 

0.30 



12 

0.56 



15 

0.67 



20 

. 0.74 

ΕΐΗβηε 

5°(Η) 

9.5 

0.25 



12 

0.29 



30 

0.39 

ΕΐΗγΙεηε 

3°0») 

22.5 

0.34 



30 

0.37 

δίίβηε 

5°(Η) 

22.5 

0.32 



25 

0.41 

ΟεΓΓηβιιε 

•5° (Η ι) 

25 

1.02 

ΡΗοδρΗίηε 

5° (Η ι) 

22.5 

0.30 



25 

0.51 

1.1-ΟίΠυοΓοβΐΙινΙεηε 

5°(ο) 

25 

0.77 

νίη\Ί ΠυοιίοΙε 

5°(ε) 

25 

0.64 

ϋίΗοΓοηε 

5°(ε 1) 

25 

0.072 

• 


ΟοηδίίΐυεηΙδ 



(ιηβδδ ρεΓ εεηΐ) 

ΟβΓΗοη 3ίοχί3ε οοηΐβίηίηβ 

. 6» 

19 

0.64 

1-10 ρεΓ εεηΐ ηίΐΓο§εη. οχγ^εη. 


19 1- 

10 0.48 

31Γ ΟΓ Γ3Γ6 §3βεδ Η\' Π13δβ 


25 

0.73 



25 1- 

10 0.59 

ΜίχίαΓε οΓ §3δεβ Κ 503 

6° (α) 

3.1 

0.11 



4.2 

0.20 

* 


10 

0.66 

ΟβγΗοπ 3ίοχί3ε εοηΐ3Ϊηίη§ ηοΐ ιηοΓβ ΐΐηιη 35 ρεί' 

6°(ο) 

19 

0.66 

εεηΐ είΗγΙεηε οχίάε Ην ηιβδδ 


25 

0.75 

ΕΐΗγΙεηβ οχί3ε οοηΙβίηίηξ ιηοΓε 10 ρεί' 

6° (ο 0 

19 

0.66 

εεηΐ ΗυΙ ηοΐ ηιοΓε (Ηβη 50 ρεΓ εειιΐ 


25 

0.75 

03γΗοιι (Ιίοχίάε Ην ιηβδβ 





(4) Ρογ δυΗβίβηοεδ οΓ5° οίΗβΓίΗβη ΗνιίΓοςεη οΙιΙοηάοοΓ 
5° (β 1); ββηηδηβ 3η8 ρΗοδρΙιίηε οί 5° (6 ι): αηά 8ίΠοι·3ηε 
οΓ5° (ο ι), απά Γογ βυΗδίβηοεδ οΓ6°, ιΙιε υδε οί ΓεοερίηοΙεβ 
ΙεδΙεά 31 3 ΙοννεΓ ρΓβδδυτε ΐΗβηΐΗβΙ ίπάίοβΙβΓΐ ίη ρηΓβ^ιηρΙι 
(3) Γογ ιΗβ βυΗδίβηεε ίη ςιίβδίίοη ίδ βΙΙοννεοΙ. ΗυΙ ιΙιε (μιηη- 
Ιίΐγ οΓβυΒδίβηοε ρεΓ ΓβοερΙβοΙε δΗβΙΙ ιιοί εχεεε3 ΐΠβΐ ννΐιίοΐι 
31 65°€ »νουΙ<1 ρΓοάυοε ίηβϊεΐβ ιΗε τεοερίβείε η ρΓΟδδΐηε 


εςυβί Ιο ιΗε Ιεδΐ ρΓεβδυτε. Ιη δυείι 3 εαβε ιΙιε ρεπηίδδίΠΙβ 
Γηβχίηιαπι Ιοβιΐ δΗηΙΙ 6ε ρΓεδοπΗβι) Ηχ ιΙιε εχρετί ηρρΓονε<1 
Ηγ ιΗε εοηιρρίεηΐ βυΐΗοπΙγ. 

(1) Ιη ιΙιε οβδε οΓ§3δεδ<1ίδδοΙνε<1 ιιικΙεΓ ριεβδυιε. οΓ9°. ιΙιε 
ΓοΙΙοίνίη^ νβΐυεδ δΗβΙΙ Ηε οοηιρϋειΐ ννίΐΐι Γογ ιΙιε ΙινίΐΓβυΙίο 
ρΓεβδΟΓε Ιο Ηε βρρΙίβΗ Ιο ιΙιε Γεεερΐ3εΙεδ ίη ιΙιε Ιββΐ (Ιεδΐ 
ρΓεβδυΓε), 3η3 Γογ ΐΗε τηβχίιηυηι (1ε§Γεε οΓΠΙΙίηβ 3ΐΙο\νε<1: 


ΟεδεπρΙίοη οΓ δυΗδΙβηοβ 

Ιίειη 

Νο. 

Μίηίηιυηι 

ΙεδΙ 

ρΓΟδδΙΙ Γ6 

ΜΡβ 

Μβχίιηυιη ηιβδδ 
οΓ οοηίεηΐδ 
ρεΓ ΙίίΓε οΓ 
οηρΒοίΐγ (Ι<£) 

Αηιιηοηίβ οΓιβδοΙνεςΙ υηΟεΓ ριεβδυιε ίη ννβίοι· 
ννίΐΗ ΓΠΟΓ6 ΐΗβη 35.ρεΓοεηΙ ΗυΙ ηοΐ ιηοΓβ ΐΠβιι 
40 ρεΓ οεηΐ βππηοηίβ Η)> ιηββδ 

9°(β ι) 

1 

0.80 

ννίΐΗ ηιοΓε (Ηβη 40 ρεΓ οεηΐ ΗυΙ ιιοί ιτιογο (Ηβη 
50 ρβΓ οεη! 3ΐτηηοηί3 Ηγ ιηβδδ 

9°(βΐ) 

1.2 

0.77 

ΟίδδοΙνεοΙ βοείγίεηε 

9° (ο) 

6 

δεε υη8βΓ (2) 


2221 
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(2) Ιη (Βε 033β οί (Ιίδδοίνεά βεείγίεηε οΓ 9° (ο), οηεε 
βςυίΙϊΒπιιηι Βββ Βεεη βεΒίενεε! ε! 15°0 ιΒε ον1ΐη€ΐβΓ-ΠΙΙίη§ 
ρΓβδδαΓβ δΗαΙΙ ηοΐ εχεεεεί ιΒε νβΐυε ρΓεδεπΒεεΙ Βγ ιΒε εοιη- 
ρείεηΐ βιιΐΒοπίγ Γογ ιΒε ροΓουβ ηΐΕ88, ννΒίεΒ νβΐυε βΙιβΙΙ Βε 
εη§τΕνεεΙ οη ιΒε εγΙίικΙεΓ. ΤΒε ςυΕηΐίΐν οΓ δοΐνεηΐ εικ! ιΒε 
εΐιιβηΐίΐγ οί βεείγίεηε 5 Β 3 ΙΙ ΙίΒεννίβε εοΓΓεβροικ! Ιο ΐΙιε Π§- 
υτεδ δρεείΓιεεΙ ίη ιΒε θρρτονβΐ. 

3. Μίχεεί ρ3ε1άη§ 

(1) δυΒδΙβηεεδ οί ΐΐιίδ Ο 355 οΐΐιει- ιΒβη δυΒδίΕΐιεεβ οί 7° 
3ηε1 8° ηιπγ Βε εηεΐοδεεί ίη (Ιιε 8Εΐηε ρ3εΙ<3§ε ννίίΒ οιιε αιι- 
οίΗεΓ ϊί ΐΗεγ ΕΓε εοηΙαίηεΗ: 

(β) ίη πιείβΐ ρΓεδδϋΓε-ΓεεερίβεΙεδ οί α νοίυηιε ηοΐ εχ- 
εεε<1ίη§ 10 Ηίεββ: 

(Β) ίη ΐΗίο1ί-νν&11εε1 §Ιε 33 ΐυΒεβ ογ §Ιε 88 βγρΒοηβ ίη εοοογ- 
(Ιβηεε ννϊΐΒ ηΐ3Γ§ίη3ΐ5 2205 Εη<1 2206. οη εοικϋΐίοη ιΒη! 

δρεείΕΐ εοηεΐίΐίοηβ: 


ΐΗεδε ίΓ3§ί1ε ΓεεερΙβεΙεδ 3Γε δεεηΓεΟ ίη βεεοιτίβηοε ννίίΒ 
ΐΒε ρΓονίδίοηδ οί πΐΕΓ§ίη3) 2001 (7). ΤΗε ευδΗίοηίη§ ιεβίε- 
πβίδ βΒβΙΙ Βε δυίΐεεί Ιο ΐΗε ρΓορεεΙίεδ οί ΐΒε εοηίεηΐδ. Ιηηετ 
ρΕθΙ<3§ίη§8 δΒβΙΙ Βε ρΐηοεά ίη βη ουίεε ρΕεΙο§ίη§ ίη ννΙιίεΒ 
ΐΒεγ βΒβΙΙ Βε είίεοΐίνεΐγ Βερί βρβπ ίεοιη οηε 3ΐιοΐΙιεΓ. 

(2) ΑΓίίεΙεδ οί 10° αικί 11° ιτίΕν Βε εηεΐοβεά ίη ιΒε ββιηε 
ρ3ε1ί3§ε ννίίΒ οηε βηοίΒεε ιηηΙεΓ ιΒε εοηΟίΐίοηδ ρΓεδεπΒείΙ 
ίη ηη3Γ§ϊη3ΐ 2210. 

(3) Ιη βάιΐίΐίοη, δΐιΒδΙβηεεδ ρβείχειΐ ίη βεεοπίβηοε ννίίΒ 
ΓηβΓ^ίηβΙ 2205 βη8 2206 Γηβγ Βε εηοΐοβεε) ίη ιΗε δηιηε 
ρ3θΙ<3§ε ννίίΒ οηε βηοΐΙιεΓ βυΒ]εε1 Ιο ιΒε ίοΙΙο\νίη§ δρεοίαΙ 
εοηοϋΐίοηδ. 

(4) Α ρΕο1ίΕ§ε ννΒίεΒ ιηεοΐδ ιΒε ΓεςυίΓειηεηΐβ οί (1) αικί 

(3)δ1ΐ3ΐ1 ηοΐ ννεί§Β ηιοΓε ιΒεπ 100 Ι<§. ογ ηιοΓε (Βαη 75 Β§ίί 
ίΐ εοηΐβίηδ ίΓ3§ίΙε ιεεερΐ3θΙε5. 


Ιΐεηι Νο. 

Οεδοτίρΐίοη 

Μοχίηιυπι ςυβηΐίΐγ 


ΟΓ 

ΙοΙίβΓ 

οί 

δυΒδΙβηεε 

Ρ6Γ 

ΓβοβρΙηοΙβ 

ρΟΓ 

ρ30^3§6 

δρεείβΐ 

Ρεονίδίοηδ 


03588 ρβείεειΐ ίη Εοεοέείβηοε ννίΐΒ ιιιεγ- 
§ίηβΙ 2205 

ΑΙΙ §3888 Ιίδίεά ίη ΐΐιίβ πΐ3ΐ·§ηΐ3ΐ 

Ιη (Βε 
δΟΓίΒεεΙ 
2205 

ςηβηΐίΐίεδ ρΓε- 
ίιι ηΐ3Γ§ίιΐ3ΐ 

6 Β§ 

ΟΒΙοπηε οί 3° (β 1) βΒβΙΙ ηοΙ Βε 
ρΕεΙχεε! Ιο§εΐΒεΓ ννίΐΒ βοΙρΒητ εΐίοχ- 
ίείε οί 3° (ε ι) 

(«) 

(ε ι) 

Νοη-ίηίΙβΓηηίΕΒΙε §3585 

Νοη-ίηίΐΕΐηηιβΒΙε Ιοχίε §3885 




δΒβΙΙ ηοΙ Βε ρβεΙεεεΙ Ιο§εΐΒεΓ ννίΐΒ 
δυΒδίβηεεδ οί ΟΙββδεδ 1β. 1Β, 1ε, 3. 
4.2, 5.2 ογ 7 

(Β) 

ΙηίΙβηηηαΒΙε §3888 




δΒβΙΙ ηοΙ Βε ρβεΒεεΙ ΐο§εΐΒεΓ ννίίΒ 
βυΒδΙβηεεδ οί ΟΙβδβεβ 1β, 1Β. 1ε. 3. 
4.1, 4.2, 4.3. 5.1. 5.2, 7 ογ 8 

(η) 

Ο3588 ρβεΒεεΙ ίη εοοογγΙειιοο ννίΐΒ ηιηι- 
§ίιΐ3ΐ 2206 

ΑΙΙ §3588 ΙίβΙεά ίη ιΒε πΐΕΓ§ίιΐ3ΐ εχεερί 
ΕΓηιηοηίβ ΕΐιεΙ εγεΙορΓορβιιε 
Νοη-ίηίΙβτηηίΕΒΙε §3885 





(3 1) 

Νοη-ίηίΙβιηηιβΒΙε Ιοχίε §3888 


150 § 

6 Β§ 

δΒβΙΙ ιιοί Βε ρβεΒει! ΐο§εΐΒεΓ ννίίΒ 
8υΒ8ΐ3η088 οί 0138588 1β, 1Β, 1θ, 3. 
4.2. 5.2 ογ 7 

(Β) 

(Βι) 

(ε) 

(ο ι) 

ΙηίΐΕΐηιηΕΒΙε §3888 

ΙηΙίΕΐηιτίΕΒΙε Ιοχίε §3888 

ΟΒεπιίοβΙΙγ ηηδΙβΒΙε §3885 

ΟΒεηιίεβΙΙν υιιβΙαΒΙε Ιοχίε §3508 




δΒβΙΙ ηοΙ Βε ρΕοΙεεεΙ ΐο§εΐΙιεΓ ννίίΒ 
δυΒβίβηεεδ οί Οΐββδεδ 1β. 1Β. 1ε. 3. 
4.1, 4.2, 4.3. 5.1, 5.2 ογ 7 

Οί 03 
ο ο 

ΑιηΓηοηίβ 

ΟγεΙοριορΒηε *■ 

20 § 

6 Ιχ§ 



4. Μ3Γΐτίη§δ 3ΐη1 ΙβΒεΙδ οη ρβείο^εδ (δεε Αρρεικίίχ Α.9) 

(1) Ενεεγ ρεοΙ<ε§ο εοη(3Ϊηίη§ τεεερίβείεδ ΒοΙ(1ίη§ §3888 2223 

οί 1 0 Ιο 9°, 12° ογ 13° ογ ηοη-ΓείίΙΙηΒΙε εοηΐβίηεΐ'δ οί §35 

υηςΙεΓ ρΓεδδΐίΓε οί 11° 5Η&11 Βε ιηβΓΐ<ε<1 Ιε§ίΒΙν βηΗ ίικίεΐί- 
ΒΙγ ννίίΒ ηη ϊηεΐίεβίίοη οί ίΐδ εοηίεηΐδ. νχιΐΐι (Ιιε αΗεϋΐϊοη: 

“01ε88 2”. ΤΒίδ πίεγΙΟπ^ δΙιβΙΙ Βε ίη βη οίίίείαΙ Ιηη§ιΐ3§ε οί 
ιΒε εουηΐΓγ οί (ΙερΕΓίητε, βηεΙ βίβο, ίί ΐΐιβΐ Ι3ΐι§υ3§ε ί« ηο! 

Εη§1ίδΒ». ΕεεηεΒ ογ ΟεπηΕη. ίη Εη§ΙΪ5Β, ΕΓεηεΙι ογ Οει- 
ηΐΕη, υηίεδδ 3ην 3§Γεεπιεηΐ5 εοπεΙυ(1ε4 ΒεΗνεεη ΙΒε εουπ- 
Ιπεδ εοηεεπιείΐ ίη ιΒε ΐΓηηδροΓΐ ορεΓβΐίοη ρΓονίίΙε οιΒογ- 
ννίδε. 

ΤΒίδ ρεονίδίοη ηεε(1 ηοΐ Βε εοηιρίίειΐ ννίΐΐι ίί (Ιιε ιεοεμίβ- 
εΐεβ Εηεΐ ΐΚβίτ ηΐΕΓΒίη§δ 3Γε οΙοεγΙυ νίδίΒΙε. 

(2) ΡηεΙίΕ^εδ εοηΐΕίηίη§ βεΓΟδοΙ (ϋδρεηδείδ οί 1 0° δΒηΙΙ 
Βε πίΕΓίίεοΙ ννϊιΗ (Βε ννοπΐ “ΑΕΚ050Ε"’ ίη εΙεΕίΚ ΙεςίΒΙε 
επ( 1 ίηάεΙίΒΙε εΒΕΓΕεΙεΓδ. 

(3) ΨΒεεε α εοηδί^ηηιεηΐ οοηδίίΐυΐεβ 3 ίηΙΙ ΙοεΗ. (Ιιε 
ιτΐΕΓΐ<ίη §3 ΓείεΓΓείΙ (ο ίη ρβΓΕ^ΓβρΙι ( 1 ) 3 Γε ηοΙ ιηπικίηίοι ν. 


(1) Ρηοΐο^εβ ννΒίεΒ εοηίΕΐη τεοερίηοΐεδ ιηβείε οί ηιηίει ί- 2224 
βίδ ΙίβΒΙε Ιο δΒΕίΐεε, βιιοΒ Εδ βίβδδ ογ εεηβίη ρΐηδίίεδ ηιηίει ί- 

βίδ, δΒηΙΙ Βοεγ 3 ΙβΒεΙ εοηίοπηίη§ Ιο ηιοείβΐ Νο. 12. 

(2) Ενεεγ ρηεΙεΗ^ε εοηΐβίηίηβ §3505 οί 7° (ε) ογ 8° (η) 
δΒβΙΙ ΒεβΓ, οη Ιννο ορροδίΐε δί<1ε5, ΙαΒεΙδ εοηίοιηιίη§ ίο 
πιοείεΐ Νο. 11, 3η8 ίί ιΒε δυΒδίαηεεδ ίί οοιιΙεϊιιβ ητε εη- 
εΐοδειΐ ίη §1385 Γεεερΐ3εΙεδ [ιτιβγ^ιιιβΙ 2207 (2)(η)]. ίί δΒηΙΙ. 
ίη Ε(1(1ίΐίοη. Βεβτ η ΙηΒεΙ εοηίοπηίηρ Ιο ιηοΗεΙ Νο. 12. 

Ενεεγ ρβείο^ε εοηΐ3ίηίη§ βετοδοΙ Πίδρεηδεί δ οί 10ο (Β) 2225 

2., 10° (Β I) 2., 10° (ε) ογ 10° (ε I). ογ ηοη-ιεΠΙΙηΒΙε εοη- 
ΐΕΪηεΓδ οί §35 υηιΙεΓ ρΓεδδΐιτε οί 11 0 (Β). 11 0 (Β ΐ). 11° (ε) 
ογ 11 ° (ο I), δΒηΙΙ Βεβτ 3 ΙβΒεΙ εοηίοπηίη§ Ιο ιηοΗεΙ Νο. 3. 

Β. ΡβΓίίεηΙβΓδ ίη (Βε ΐΓβιΐδροΓΐ (ΙοευιηεηΙ 

(1) ΤΒε εΙεδεΓίρΙίοη οί ιΒε §οο«ΐ5 ίη ιΒε Ιτηιΐδροιΐ Ηοειι- 2226 
πιεηΐ ΓηυδΙ Βε: 

(β) ίη (Βε 03βε οί ρυτε 3ηε1 ΙεεΒηίεηΙΙγ-μυιε §3508 οί I °. 

3°, 5°, 7° ογ 9°, οί βεΓΟδοΙ (ΙίδρεηδεΓδ οί 10°. οί ηοη- 
ΓείίΙΙβΒΙε εοηΐΒίηεΓδ οί §35 υικΙετ ριεδδΐηε οί 1 I °:Οηε οί 
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(Ββ ηβηνεβ υη8βΓΐϊηβ8 ίη Γη3Γ§ϊηβ1 2201; 

(Β) ΐη (Ββ 0386 οί ΓΠΪΧΐϋΓβδ οί §3868 οί 2°, 4°, 6°, 8°, 

12° ογ 13°: “ιηϊχΙυΓβ οί §3868”. ΤΒίβ άβδοπρίίοη πιυδί Ββ 
βυρρΙβηιβηΙβΒ Βγ βη ϊη8ϊθ3(ίοη οί ΐΗβ οοιηροδίΐίοη οί (Ββ 
ΓηϊχΙϋΓβ οί §3868 ΪΠ νοίυπίβ ρβΓ 06Πΐ ΟΓ Π1388 ρ6Γ 06ΠΙ. 0θη- 
8ΐίΐυεηΐ8 Βείονν οηε ρβΓ οβηΐ ηββΒ ηοΐ Ββ ίη8ίθ3(β8. Ιη ΐΒβ 
0386 οί ΠΐίχΙαΓ68 οί §3868 οί 2 0 (α), 2 0 (Β), 2 0 (Βΐ), 4 ° (η), 

4° (Β), 4° (ο), 6° (β), 8° ( 3 ) ογ 8° (Β), ΐΗε 8β8οπρΐίοιΐ8 ογ 
ηβπιεβ ου8ΐοπΐ3Γ)’ ϊη ΐΒε (Γ38β ννΒϊοΒ 3Γ6 υη8βΓΐίηβ8 ίη πιβγ- 
§ϊη3ΐ 2201 ιηβγ ΙϊΙίβννίδθ Βε υββίΐ, ννίΐΗουί ίικίίοβίϊοη οί ΐΒε 
οοπιροβΐΐίοη. 

ΤΒβδβ άβδΟΓΪρΙίοηδ πιυδί Ββ υη8βΓΐίηβ8 3η8 ΓοΙΙοννβοΙ Βν 
ρβΓίίουΙβΓβ οί ΐΒε οΐ388, (Ββ ίΐβπι ηυπιΒβΓ (ΐο§εΐΒβΓ ννϊιΒ (Ββ 
ΙβΙΐβΓ, ϊίβηγ), βηά ΐΒε ίηίιίβΙβ “ΑϋΚ” ογ “ΚΙϋ” [6.§·. 2,5° 

(3 I), ΑΟΚ]. 

(2) Ιη ΐΗε 0386 οί οοηδί§ηηΐ6ηΐδ οί §3868 ννΗίοΒ 3Γ6 Ιίδΐε<1 
3ηιοη§ ΐΒβ οΒβπιίοβΙΙγ υηβίβΒΙβ §3868, (Ηε 3βη8βΓ δΒβΙΙ οβΓ- 
(ϊίγ 38 ίοΙΙοννδ ίη ΐΗβ ΐΓηηδροΓΙ ίΐοουηιβπΐ: “ΤΒβ ηεοβδδβΓν 
8ΐερ8 Ββνβ Βββη ΙβΕβπ Ιο δαίίδίγ (Ββ ΓβηυίΓβηιβηΙδ οί ΑΟΚ 
ιη3Γ§ίηϋ1 2200 (4)”. Ιη ΐΗβ 038β οί οοηδί§ηπΐ6ηΐδ οί ιηίχ- 
111Γ68 οί §3868 οί 12° ΟΓ (631 §3868 οί 13°, ΐΗβ 56π8βΓ δΒβΙΙ 
οβΓίΐίγ 38 ίοΐΐοννβ ίη ΐΒβ ΐΓ3η8ροΓΐ ΒοουιηβηΙ: “ΤΒβ εοηΒί- 
Ιΐοηβ ΙβϊΒ <1οννη ίη ΑΟΚ ιτΐ3Γ§ϊη3ΐ 2201, 12° ογ 13°, Β3νε 
Βββη οοηιρίίβίΐ ννϊιΒ”. 

(3) Ιη ΐΗβ 0386 οί οοηδί§ηπΐ6ηΐ8 οί οΒΙοπηβ ΐπίΙυοπΒβ οί 
3° (3 I), ΐΗβ 8βη8βΓ. δΒβΙΙ ΟβΓίίίγ 38 ίθΙ1θνΥ8 ίη ΐΗβ (ΓβηδρΟΓΐ 
8οουπιβηΙ: “ΑίΐβΓ Π11ϊη§ ννϊιΒ οΒΙοπηβ ΙπίΙυοπΒβ, (Ββ τβ- 
οβρίβοΐβ Β38 Βββη ΙίβρΙ υηιΙβΓ οΒδβΓνβΐίοη ίοΓ ηοΐ Ιβ8δ (Ββη 
δβνεη 43)'8 3η4 ίΐβ ΙββΙψΓοοίηβδδ Ηαβ Βββη νβπίίβΒ”. 

(4) Ιη (Ββ 0386 οί ΙβηΙίδ οοη(βίηίη§ §3865 οί 7° ( 3 ) ογ 8° 

(β), οίΗβΓ (Ββη οβγΒοιι 8ίοχί8β βη8 ηίίΓουδ οχί8β, (Ββ Ιγ3 Π3- 
ροΓΐ άοουιηβηΐ δΒβΙΙ Ββ3Γ (Ββ ίοΙΙο\νίη§ εηΐτγ: 

“ΤΒβ ΙβηΙν ίδ ίη ρβπτιβηβηΐ οοιηπιυηίοβίίοη 
ννϊιΒ (Ββ βΙηιοδρΒεΓθ» 

2227 

• - 2236 

0. Είηρίν ρ3οΙί3§ίη§δ ~~ 

(1) ΚβοερΙβοΙεβ 3ΐκΙ (3η1<5 οί 14° 3 Ι 13 ΙΙ Ββ οΙοδβ8 ίη (Βε 2237 
53Π16 ΠΙβηηβΓ 38 ίίΐΒβγ ννβΓβ ίυΐΐ. 

(2) ΤΒβ 4β8θπρ(ίοη Λ ίη (Βε (ΓβηβροΓΐ 8οουιηβη( βΒβΙΙ οοιι- 
ίοΓηι Ιο οηβ οί (Ββ η3ΐηβ8 §ίνβη ίη 14°, (ε.§. “ΕηιρΙγ Γβοβρ- 
(3θ1ε, υηο1β3ηβ8, 2, 14°, ΑΟΚ”). ΤΒίβ ΙεχΙ βΒηΙΙ Βε υικίετ- 
1ΐηβ(4. ΤΒβ ΒββοπρΙίοη δΒβΙΙ Ββ οοηιρΙθΐβ8 Βν 3ο1οϋη§ (Ββ 
ννοπίδ “ΕββΙ Ιθ3(Ι”, Ιο§6(ΒβΓ ννϊιΒ (Ββ η3πιο 3η8 Ββηι ηυιη- 
ΒβΓ οί (Ββ §οο8δ 133( 1ο&8ε8, β.§., ΕβδΙ Ιθ3(Τ. 3Γ§οη, 1 ° (β). 

(3) ΤΒβ Γ606ρ(3θ1β5 οί 14° ΓβίβΓΓβί) (ο ίη ΐη3Γ§ίΐ13ΐ 2212 
(1) (β), (Β) βη8 (8) πιβγ Ββ (Γ3η8ροΓΐβ8 βίΐβΓ (Βε εχρυν οί 
(Ββ ΙίΓηβ-ΙϊιηϊΙ 861 ίοΓ (Ββ ρβπο8ίο (ββΐ ρΓβ50ΓίΒε8 ίη ηΐ3Γ- 
§ίη3ΐ 2215, ίοΓ (Ββ ρυτροββ οί υιι8βΓ§οίη§ (Ββ (βδίβ. 

ϋ. ΤΓ3ηδίΐϊοη3ΐ ρΓονίδϊοηδ 

ΤΒβ ίο11οννίη§ (Γβηδίΐίοηβΐ ρΓονίβίοηβ βΒβΙΙ βρρΙγ (ο τβ- 2238 
Οβρ(3θ1β8 ίθΓ ΟΟΓηρΓ688β8 ΟΓ ΙίςυβΠβ8 §3868 ΟΓ §3865 8Ϊ5- 
8θ1νβ8 υη8βΓ ρΓβδδυΓβ: 

(β) Γ606ρ(3θΙβ5 3ΐΓ638ν ίη 86Γνίθ6 δΒβΙΙ, 8ϋΒ)βθ( (Ο (Ββ ίοΙ- 
1ο\νϊη§ βχοερίίοηβ, Ββ 3οοβρ(β8 ίη ίηΙβΓηβΐίοηβΙ (ΓβίΠο 8ο 
1οη§ 38 (Ββ ΓβςυΐΓβιηβηΐδ οί (Ββ οοη(Γ3θ(ίη§ οουηΐτν ίη 
ννΒϊοΒ (Ββ (68(8 ίη 3 οοογ83πο 6 ννϊιΒ πΐ3Γ§ίη3ΐ 2216 ννβΓβ 
03ΓΓΪ68 ουί 80 ρβΓΓηίΐ 3η8 38 (Ββ ίηΙβΓνβΙδ ρΓ680ΓΪΒβ8 ίη 
Γη3Γ§ίη3ΐδ 2216 (3) βη8 2217 ίοΓ (Ββ ρβπο8ίο ίπερβοΐίοηδ 
3Γ6 θΒδ6Γνβ8; 

(Β) ίη (Ββ 0386 οί Γ60βρ(3θΙβδ ΓΠβΙΐυίβΟΐυΓθΒ υη8βΓ ΐΒβ 
ρΓβνίοϋδ δγδΙβΠΙ (ρβΓΠΐίδδίΒΙβ 8(Γ655 («Ό-ΐΒί^δ, 1115(638 οί 
(Βγ 66 ςυ3Γ(6Γ8, οί (Ββ γίβΙ8 5(Γβ5δ), 110 ίη0Γ635β ίΐΐ 6Ϊ(ΒβΓ (Ββ 
(68( ρΓ63511Γ6 ΟΓ (Ββ Π1Ιίη§ ρΓβδδυΓβ 5Β311 Ββ ρβπηίΐ(β8 [δββ 
πΐ3Γ§ίη3ΐ 2211 (1)]; 

(ο) (Γβηβίΐίοηαΐ Γη6351ΙΓ68 ίθΓ (3η1ί8: 866 ΙΠ3Γ§ίΐ13ΐδ 211 

180 βη8 211 184. 

(8) ΐΓ3ηδί(ίθΙ13ΐ Π1638υΓ65 ίθΓ ΟηΙί-ΟΟΙΙΙβίΐΙβΓδ: 866 Γ113Γ- 
§ίη 3 | 212 180 

2239 
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ΟΕΑδδ 3 ΙΝΕΕΑΜΜΑΒΕΕ Είςυΐϋδ 
1. ΕίδΙ οί 8ϋΒ8(3η068 

(1) Απιοη§ (Βε ϊηίΐ3ηιηΐ3Βΐ6 βυΒδίβηοββ βηΒ ΓηϊχΙυΓββ ννΒϊοΒ 
3Γ6 1ίςΐΐϊ8 ΟΓ νΐδΟΟΙΙβ 3( 3 (6Πΐρ6Γ3(ϋΓβ ηοΐ 6χο6ε8ίη§ 35 ° 
(Βοδβ Ιΐδίβοΐ ϊη πΐ3Γ§ίη3ΐ 2301 ογ ννΒϊοΒ ίβΙΙ υη8βΓ 3 οοΐ- 
ΙβοΙίνε Βββ8ίη§ οί (Ββΐ πΐ3Γ§ίη3ΐ 3Γ6 8υΒ)βο( (ο (Ββ οοη8ϊ- 
(ϊοηβ ρΓ65οπΒβ8 ΐη πΐ3Γ§ΐη3]δ 2300 (2) (ο 2322 3η8 (Ββ 
ρΓονίδϊοηδ οί (Βίε Αηηβχ 3η8 οί Αηηβχ Β. ΤΒβγ 3Γβ (Βεη 
00η5ί8βΓβ8 38 51ΐΒδΐ3η068 οί ΑΟΚ. 2/ 

(2) ΙηίΙβηιηιηΒΙβ 1ϊςηί88, ννίιΒίη (Ββ πΐ63ηίη§ οί ΑϋΚ, 
Ββνβ 3 νβρΟΙΙΓ ΡΓ63811Γ6 Π0( 6Χ0668ΐη§ 300 ΒΡβ (3 Β3γ) 3( 3 
Ιβιηρ6Γ3ίυΓ6 οί 50° 0 3η8 3 ΠηβΒ - ροίη( ηοΐ βχο6β8ΐη§ 
100° 0, βχοβρί (Βοδβ ίηίβηηηηΒΙβ 1ίηυϊ88 ννΒϊοΒ, Βεοβυδβ 
οί δαρρΙεηιεηΟΓγ 83η§βΓ0ϋ8 ρΓορβΓίϊβδ, 3Γβ 1Ϊ8(β8 ϊη, ογ 38- 
5 Ϊ§ηε8 (ο, οίΒβΓ οίβδβββ. ΤΒβ ΠαδΒ - ροϊηΐ βΒβΙΙ Ββ 8β(6Γ- 
πιϊηβ8 35 ϊη8ϊο3(β8 ϊη Αρρβη8ϊχ Α.3, πΐ3Γ§ϊη3ΐ8 3300 (ο 
3302. 

(3) δυΒδ( 3 ηοβ 8 οί Οββδ 3, οίΒβΓ (Βαη (Βοββ οί 12° 3 η 8 
13°, οΐ 355 ΪΓΐ 68 υη 8 βΓ (Ββ νηπουβ ϊίβιη ηυπιΒβΓδ οί ηΐ 3 Γ§ϊη 3 ΐ 
2301 δΒβΠ Ββ 355 Ϊ§ηβ 8 (ο οηβ οί (Ββ ίο11οννϊη§ §τουρβ 8 βδ- 
ί§Ω3(β8 Βγ (Ββ ΙβίΙβΓ (3), (Β) ΟΓ (ο) 3000 γ 8ΪΠ§ (Ο (ΒβΪΓ 8 β§τββ 
οί 83η§βπ 

ΙβίΙβΓ (β): ΥβΓν 83 η§βΓουδ 8 ΐιΒδΐ 3 ηο 68 : ΐηΠαπιπιαΒΙβ Ιϊς- 
ιιί 8 δ Β 3 νίη§ 3 Βοϊ1ίη§ ροίη( ογ ϊηϊίϊαΐ Βοϊ1ϊη§ ροϊηί ηοί βχ- 
οββ 8 ίη§ 35 °0 βη 8 ϊη!ΐ 3 ηιπΐ 3 Β 1 β Ιίςυϊάβ Β 3 νϊη§ 3 ΠβδΒ - 
ροϊηί Ββίονν 21 °ϋ, ννΒϊοΒ 3 Γβ βϊίΒβΓ Βϊ§Β1γ (οχίο 3 οοογ 8 ϊπ§ 
(ο (Ββ ΟΓΪίβΓΪβ οί ΓΠ 3 Γ§ίη 3 ΐ 2600 ΟΓ Βί§Β1γ ΟΟΓΓΟδϊνβ 3000 γ 8- 
ίη§ (ο (Ββ ΟΓΪίβΓΪβ οί ηΐ 3 Γ§ϊη 3 ΐ 2800; 

ΙβίΙβΓ (Β): 03η§βΓ0ΐΐ5 δΐιΒδίβηοβδ: ίηίΐ 3 ΐηπΐ 3 Βΐ 6 1ϊςυϊ8δ 
Β 3 νϊη§ 3 ΠβδΒ - ροϊηί Ββίονν 21 °0 ννΒϊοΒ 3Γβ ηοί οΐ358ΪΓιβ8 
υη8βΓ ΙβίίβΓ (β), ννϊιΒ (Ββ βχοβρίίοη οί δυΒδίβηοββ οί ηΐ3Γ- 
§ϊηβ1 2301, 5° (ο); 

ΙβίΙβΓ (ο): δαΒβΙβηοβδ ρΓβ 8 βη(ϊη§ 3 ηιίηοΓ 83 η§βΓ: ϊηίίβηι- 
ηιβΒΙβ 1ϊςυϊ8δ Β 3 νϊη§ 3 ΠβδΒ - ροϊηί οί 21 °0 (ο 100°€ βη8 
8 υΒ 8 ( 3 ηοβ 8 οί πΐ 3 Γ§ϊη 3 ΐ 2301, 5° (ο). 

(4) \ΥΒβη, 38 β Γββυΐΐ οί 388 ϊ(ϊοη 5 , (Ββ ΩβδΒ-ροϊηΙ, Βοϋ- 
ϊη§ ροϊηί, ϊηϊΐϊβΐ ΒοϊΙϊη§ ροϊηί ογ νβροιίΓ ρΓβδδϋΓβ οί 3 8 ΐιΒ- 
δίβηοβ οί Οΐββδ 3 Ϊ 5 ηοί ννϊΐΒϊη (Βε Ιϊηιϊΐδ ρΓβ 8 οπΒβ 8 ίοΓ (Ββ 
νβπουδ ϊίβηΐδ οί Γη 3 Γ§ϊηβ 1 2301, 8 υοΒ 3 ΓηϊχΐιΐΓβ βΒβΠ Ββ 
οΐ388ΪΓιβ8 υη 8 βΓ (Ββ ήβην ηυπιΒβΓ (ο ννΒϊοΒ ϊί Ββ1οη§8 οη (Ββ 
Ββδϊδ οί ϊ (5 ΠβδΒ - ροϊηί, Βοϊ1ίη§ ροϊηί, ϊηίΐϊβΐ Βοί1ϊη§ ροϊηί ογ 
νβροιίΓ ρΓβ58ΐΐΓ6 35 βοΐυβίΐγ 8 βΐβπηϊηβ 8 . 

(5) δυΒδίβηοββ οί Οβδβ 3 ννΒϊοΒ βΓβ ΙίβΒΙβ (ο ίοπη ρβΓοχ- 
ϊ 8 β 5 ββδίΐγ (ββ Ββρρβηδ ννϊιΒ β(ΒβΓ 8 ογ ννϊιΒ ΟβΓίβϊη 
ΒβΙβΓοογοϋο οχγ§βη 3 (β 8 δυΒδίβηοββ) 3 Γβ ηοί (ο Ββ Ββη 8 β 8 
ΟνβΓ ίθΓ 03ΓΓΪ3§6 ϋπίβδδ (ΒβΪΓ ρβΓΟΧΐ 8 β ΟΟηΙβΠΐ, ΟβΙοϋΙβΙβΩ 
38 Βγ 8 Γ 0 §βη ρβΓθχϊ 8 β (Η 2 0 2 ), 8 οββ ηοί βχοββ 8 0.3 ρβΓ 
οβηΐ. ΤΒβ ρβΓθχϊ 8 β οοηίβηΐ δΒβΙΙ Ββ 8 β(βΓπιϊηβ 8 ββ ϊη 8 ϊ- 
03(β8 ϊη Αρρβη 8 ίχ Α.3, ΓηβΓ§ϊη 3 ΐ 3303. 

( 6 ) ΟΒβΓηϊοβΙΙγ υηδΙβΒΙβ δυΒβΙβηοβδ οί 01388 3 βΓβ ηοί (ο 
Ββ Ββη 8 β 8 ονβΓ ίοΓ 03ΓΠ3§β υη1β88 (Ββ ηβοβ853Γγ βίβρβ 
Ββνβ Βββη (βΐίβη (ο ρΓβνβηΐ (ΒβΪΓ 83 η§βΓου 8 Ωβοοηιροδϊΐϊοη 
ογ ρο 1 γηΐ 6 ΓΪζ 3 ΐϊοη 8 υπη§ οβΓΓΪ 3 §β. Το (ΒΪ 8 βη 8 , οβΓβ δΒου18 
ϊη ρβΓίϊουΙβΓ Ββ (βΕβη (ο βηβυτβ (Ββ( Γβοβρίβοΐββ 8 ο ηοί οοη- 
( 3 Ϊη 3 ην βυΒβΙβηοβ ΙίβΒΙβ ίο ρΓοηιοΙβ ΐΒβββ Γββοΐϊοηβ. 

ΝΟΤΕ: Ενβη ννΒβΓβ ηο βυΒδΙβηοβ ϊβ 1 Ϊ 5 (β 8 υη 8 βΓ ΙβΚβΓβ 
(β), (Β) ογ (ο) οί (Ββ νβΓΪουδ ϊίβηιβ οί (Βϊβ Γη 3 Γ§ϊηβ 1 , βυΒ- 
βίβηοββ, δοΐυΐίοηβ, πιϊχΙυΓββ βη 8 ρΓβρβΓβΙϊοηβ πιβν Ββ οΐββ- 
βίΓιβ 8 υη 8 βΓ (Ββββ ΙβΚβΓβ ίη 3 οοογ 83 ποο ννϊιΒ (Ββ ΟΓΪίβΓΪβ 8 β( 
ουί ίη πΐΒΓ§ϊη3ΐ 2300. 

Α. δυΒδίβηοββ Β 3 νϊη§ β ΠβδΒ-ροϊηΙ Ββίονν 21°0, ηοί 
(οχϊο βη 8 ηοί οοΓΓΟβίνβ. 


ι/ ϋβίβΓΓηίηβΐϊοη οί (Ββ νϊβοουβ δ(3(β 3( 35°0 δΒβΙΙ Ββ 
Ββ8β8 οη (Ββ ρβηβίΓοηιβίβΓ ΙβδΙ οπίβπβ, βεβ Αρρβη8ίχ Α.3, 
Γη3Γ§ίη3ΐ8 3310 βη8 3311. « 

2/ Εογ (Ββ ςυβηΐϊΐϊβδ οί δυΒβΟίιοββ οί ηΐ3Γ§ϊήβ12301 ννΒϊοΒ 
βΓβ ηοί 5ΐιΒ)εοΙ (ο (Ββ ρΓονίδϊοηδ ίοΓ (Βϊβ Οίβδδ, βϊίΒβΓ ίη (Βϊδ 
Αηηβχ ογ ϊη Αηηβχ Β, 8ββ οΐ3Γ§ϊηβ1 23013. 
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1° 8ιι1>5ΐ3ηο€5 Ηβνίηβ ε νηρουε ρεεδδυεε αΐ 50°€ οί 
ιτιοΓβ ιΒεπ 175 ΒΡη (1.75 Βεγ) δυεΒ 33: 

(ε) 3εεΐ3ΐ8εΒγ86 (ίίΜβΗ ν<4β), 2-εΒΙθΓορΓορεηε, 
νίηγΗ8εηε εΒ1οη8β, εεοΐοηγίεηε (2-Βυΐγηε), ηιείΒγΙ ίδο- 
ρτοργί εΐΙιβΓ, ηιείΒγΙ ίοητίΕίε, ίβορεηίΕηε, 2-ΓηεΐΒγΙ-Ι- 
ΒυΙεηε, 3-ηιεΐΒγ1-1-Βυΐεηε (ίβορΓοργΙβίΒγΙεηβ), 
1,4-ρεηΐΕ(1ϊεηε, ηοπηαΐ ίΐηιγίεηε (1-ρεηΐεηε). 

2° δυΒδίΕηεεδ Ηβνίηβ 3 νηρουε ρεεδδυεε 31 50°Ε οί 
πιοΓε ΐΗβη 110 ΒΡε (1.10 Βεγ) Βυΐ ηοΐ εηοεβ ιΒεπ 175 ΒΡε 
(1.75 Βεγ), δυεΒ εβ: 

(ε) εΐΒγΙ εΟιεε, ίβορτεπε, ρΓορνΙεηε οχί8ε; 

(Β) 1-εΒΙοΓορΓορΕηβ (ρεοργί εΒ1οπ8β), 2-εΒΙθΓορΓορΕηε 
(ίδορεοργί εΗΙοπάε), εγείορεηίεηε, (ΙίηιείΒοχγπιείΒΕηε 
(ηιείΒγίΕΐ), νίηγΙ βίΒγΙ είΒεε, ηιείΒγΙ ρεοργί είΒεΓ, 
2-ΜΐεΐΒγ1-2-ΒυΙεηε, πογγπεΙ ρεηίΒηε, 2-ρβηΙβηε, 8ίιηβιΒγ1 
3υ1ρΒί8ε. 

3° δυΒδίΕηεεδ ΒΕνίη§ ε νΕροιίΓ ρΓβδδυτε εΙ 50“Ο οί ηοΐ 
πιοΓε ιΒεπ 110 ΒΡε (1.10 Βεγ), δυεΒ Εδ: 

(Β) εεείΕΐη ετυείε ρείεοίευπίδ εγκΙ οΐΒβΓ ετυΟε οίΐδ, νοίη- 
Ιίΐε ρεο8υοΐδ Γγοπι ΐΒε άίδΙίΙίΕΐίοη οί ρβίΓοΙευπι επ8 οί οίΒεε 
επι8ε οίΐδ (οί ιΒε Ιεγ3 οί οοεΙ, 1ί§ηίΐε, δΒ&Ιε, ννοο8 ογ ρεαΐ), 
ε.§. ρείΓοΙ (§ΕδοΠηε), ρείΓοΙβυτη θιΒογ, εοηοΙεηδΕίΐοη ρεο8- 
υεΐδ οί πεΙογεΙ §ε3. 

ΝΟΤΕ: ΛνΗϊΙε ίη βοηιε εΙίηίΕΐίε εοη8ί(ίοηδ ρείΓοΙ (§35ο- 
Ιίηε) γπευ ΙΐΗνε ε ναροαΓ ρΓεδβυΓε εΙ 50 °€ οί ηηοΓε ΙΒεπ 
110 1<.Ρε (1.10 Βεγ) Βυΐ ηο[ γπογο ιΒεπ 150 ΒΡε ( 1.50 Βεγ), 
ίΐ ίδ Ιο εοηΐίηυε Ιο Βε εΐΕδδίΠε8 υηΟετ ιΒΐβ ίίειη ηυπιΒεΓ. 

ΗγάΓοεΕΓΒοηδ, δυεΒ Εδ: 

Βεηζεηε, ενεΙοΗερΙαηε, εγεΙοΒεχΕηβ, εγεΙοΒεχεηε, 
εγεΙορεηίΕηε, εΐΒγΙΒεηζεηε, ΐεοΒηίεΕί, ΒερίΕηεδ, 
ΒβρΙεηεδ, ΒεχΕηεδ, οεΐΕηεδ, οείβηεδ, Ιοίυεηε; 

Ηα1ο§εηαΐε8 δυΒδίΕηεεδ, δυεΒ Εδ: 

ποππεΙ Βυΐγΐ ΒΓοπιίΟβ, Εΐηγΐ εΒ1οπ8ε, ΒυΙνΙ εΒ1οπ8εδ 
(εΒΙοΓοΒυΐΕηεβ), 1, 1-8ίεΒ1οΓοεΐΒΕηε (εΐΒγΙίάεηε εΒ1οπ8ε), 
ρΓορνΙεηε 8ίεΒ1οπ8ε: 

ΝΟΤΕ: Τοχίε ΙΐΕΐο^εηδΙειΙ βυΒδίΕηεββ ΕΓε βιιΒβίΕηεεδ οί 
16°; εοΓΓΟδίνε ΒΕΐο§εηΕΐε8 δυΒδίηηεεδ εγο δυΒδίΕηεεδ οί 
21° ογ 25°. 

ΑΙεοΒοΙδ, δυεΒ Εδ: 

ΙβΛίβεγ ΕΓηγΙ εΙοοΒοΙ, ΙεΓίΐΕΓν ΒυΐΕηοΙ (ΐεΓίΪΕΓγ Βυΐγΐ ε 1- 
εοΒοΙ), ΐεεΒηίεΕί ΟΐΕεεΓοηε εΙοοΗοΙ, εΟΐΕηοΙ (εΐΒγΙ εΙοοΒοΙ) 
επ 8 ίϊδ Εςυεουδ δοΐυΐίοηδ εοηΐΕΪηίη§ ιώογο ιΒεπ 70 ρβΓ εεηΐ 
εΙοοΒοΙ, ϊδορΓορΕπο! (ίδορΓοργΙ εΙοοΗοΙ): 

ΕΐΒβΓδ, δυεΒ Εδ: 

εοοΙεΙ (1,1-(1ίεΐΒοχγεΐΒΕηε), 1,2-8ίπιεΐΒοχγεΐΒΕηε, 8ίο- 
χεπ 8, (ΙίοχοΐΕηε, εΐΒγΙ Βυΐγΐ εΐΒβΓ, νϊηγΐ ϊδοΒυΙγΙ είΒεΓ, 
(ΙίίδορΓοργΙ είΒεΓ, ΐεΐΓΕΒγ8ΓθίυΓΕη; 

Α1(4βΗγ(4βδ, δυεΒ Εδ: 

ΒαίγΓΕίεΙβΗγεΙε, ρΓορίοη3ΐ8εΒγ8ε; 

Κείοηεδ, δυεΒ Εδ: 

ΕεεΙοηε, εΐΒγΙ ιτιβίΒγΙ ΕβΙοηβ, ιηείΒγΙ ϊδοΒυΙγΙ ΕεΙοηβ, 
ιηείΒγΙ ρΓοργΙ ΕβΙοηε, ηιείΒγΙ νϊηγΐ ΕεΙοηβ; 

ΕδίεΓδ, δυεΒ 33: 

δβεοηείΒΓγ Βυΐγΐ ΕεείΕίε, εΐΒγΙ ΕοείΕίε, ΪδοΒυΙγΙ ΕεείΕΐβ, 
ίδορΓοργΙ ΕεείΕίε, ηιείΒγΙ ΕεείΕίε, πογπιεΙ ρΓοργΙ ΕεείΕίε, 
νίηγΐ ΕεείΕίε, βίΒγΙ ΕεΓγίΕίε, ιηείΒγΙ ΕΟΓγίΕίε, ΙηείΒγΙ Βο- 
ΓΕίε, ΐΓΪιηβίΒγΙ ΒοΓΕίε, ιηείΒγΙ ΒυΙγΓΕίε, άϊπιείΒγΙ οεγΒοπ- 
Εΐε, εΐΒγ! ίοητίΕίε, ρεοργί ίοεπίΕΐεδ, ιηείΒγΙ ΓηείΒΕΟΓγίΕίε, 
εΐΒγΙ ρεορίοπΕίβ, ηηείΒγΙ ρεορίοηΕίε; 

δυΒδίΕηεεδ εοηΐ3ίηίη§ δΐίΙρΒυε, δυεΒ ηβ: 

ΕΓηγΙ ΓηεΓΟΕρίΕη, Βυΐγΐ υιεΓΟΕρίΕη, ρΓοργΙ ΠΙβΓΟΕρίΕΠ, 
(ΒίορΒεηε. 

ΝΟΤΕ: Τοχϊε δυΒδίΕηεεδ εοηΐ3ίηίη§ δυΐρΒυΓ ΕΓε δυΒ- 
δίΕηεεβ οί 18°. 

4° ΜίχΙυεεδ οί δυΒδίΕηεεδ οί 1° Ιο 3° εοηΐΕίηϊη§ ηοΐ 
ΓηοΓε ιΒεπ 55 ρεε εεηΐ ηίίΓοεεΙΙυΙοδε χνϊιΒ β ηί[Γο§εη εοη- 
Ιβηΐ ηοΐ εχεεε8ίη§ 12.6 ρεΓ εεηΐ (εοΐΐοείίοη δοΐυΐίοηδ, 
86πιί-οο11ο(1ίοη δοΐυΐίοηδ, οίΒεε ηίίΓοεεΙΙυΙοδε δοΐυΐϊοηδ, 
επγΙ ηίίΓοεεΙΙυΙοδε ρΕίηΙδ, ΐΕοςυεεδ επ(1 νΕΓηϊδΒεδ). 

(ε) ΒΕνίη§ ε ΒοίΒη§ ροίηΐ ογ ϊηΐΐΪΕΐ Βοί1ΐη§ ροίηΐ ηοΐ εχ- 
εεε(1ίη§ 35°0; 


(Β) ΒΕνίη§ ε Βοΐ1ίη§ ροίηΐ ογ ϊηΐΐΐ&1 Βοί1ίη§ ροίηΐ εχεεεά- 
ΐη§ 35°0. 

ΝΟΤΕ: ΜϊχΐυΓΟδ ΒΕνϊη§ ε ΠβδΒ - ροϊηΐ Βείοιν 21 °0 επί! 
εοηΐΕΐηίη§ πιοΓε (Βεπ 55 ρεΓ εεηΐ ηίίΓοεεΙΙυΙοδε, ννΒΕί- 
ενεΓ ίϊδ ηίίΓΟ^εη εοηίεηΐ; ογ 

εοηίΕΪηΐη^ ηοΐ ΓηοΓε ιΒεπ 55 ρεΓ εεηΐ ηϊίΓοεε)]υΐοδε ννϊΐΒ 
ε ηίΐΓο§εη εοηίεηΐ ΕΒονε 12.6 ρβΓ εεηΐ, 

ΕΓε δυΒδίΕηεεδ οί €1ε83 1ε, (δεε πιεγ^ιπεΙ 2101, 1 °), ογ 
οί 01ε53 4.1 (βεε γοεγ^ιπε! 2401, 7° (ε)). 

5° νίδεουδ δυΒδίΕηεεδ δυεΒ Εδ: ΕεΙΒεδίνεδ, εηΕΓηεΙδ, 
ρΕίηΙδ, ροΒβΒεδ, νΕΓηϊδΒεδ, ηηά εετίΕΐη εοΙουΓδ ίοΓ ΙεΕίΒεΓδ 
3η8 ίοΓ ΓοΙοβΓΕνυΓβδ, ννίιΒ ιΒε εχεερίϊοη 6ί ηηίχΙυΓεδ εοη- 
Ι3ΐηϊη§ ηίίΓοεεΙΙυΙοδε: 

(ε) Βηνίη^ ε ΒοίΗη§ ροίηΐ ογ ίηίΐΪΕΐ Βοϋίη§ ροίηΐ ηοΐ εχ- 
εεβ(1ίη§ 35 °0, ρΓονϊ8ε8 ιΒεΙ ΐΒεγ 8ο ηοΐ εοηιε υη8εΓ (ε); 

(Β) ΒΕνίη§ ε ΒοίΒη^ ροϊηΐ ογ ϊπίΐίαΐ Βοί1ϊη§ ροϊηΐ εχεεε8- 
ίη§ 35 °0, ρΓονϊάεά ιΒεΙ ΐΒεγ 8ο ηοΐ εοηιε υη8εΓ (ε); 

(ο) ϊί ΐΒεγ ηιεεί ιΒε ίο11ο\νίη§ ΓεςυΪΓεπιεηΙδ: 

1. (Βει Ιεδδ ιΒεπ 3 ρεΓ εεηΐ οί ιΒε οΙοεγ δοΐνεηΐ ΙηγεΓ βερ- 
ΕΓΕίεδ ίη ιΒε δοΐνεηΐ - βερΕΓΕίίοη ΙβδΙ; 1// ειι8 

2. ιΒεΙ ιΒε νίδεοδίΐγ 2,/ επ8 ΠεβΒ - ροίηΐ εγο ίη ΕοεοΓ8Εηοε 
\νίιΒ ιΒε ίοΐΐοννίηξ ΐηΒΙε: 


ΚίηεπίΕΐίε νίδεο- 
δίΐγ ν (εχίΓΕροΐΕ- 
1β8) (εΙ ηβΕΓ-ΖβΓΟ 

ΓΙονν Ιίηιβ 1 ίη βοοογ- 
8Εηεε ννίιΒ ΙδΟ 2431-1980 

ΓίΕδΒ-ροίηΐ 

1 ίη °0 

δΒεΕΓ ΓΕίε) 
Π1Π1 2 /δ ΕΙ 23 °0 

ίη 8 

ΙβΙ (1ίβΓη6ΐ6Γ 
ίη ητητ 

20 < ν < 80 

20 < ι < 60 

4 

ΕΒονε 17 

80 < V < 135 

60 < ι < 100 

4 

ΕΒονε 10 

135 <ν <220 

20 < ι< 32 

6 

ΕΒονε 5 

220 < ν < 300 

32 < [ < 44 

6 

ΕΒονε -1 

300 < ν < 700 

44 < ι < 100 

6 

εΒουο -5 

700 <ν 

100 < ι< 

6 

•5 επ8 Βείονν 


6° ΗΕΓΓηίυΙ δυΒδίΕηεεδ Εη8 ρΓερΕΓΕίίοηδ υδε8 Εδ ρεδίί- 
εί8εδ επ8 ΒΕνίη§ ε ΟβεΒ - ροίηΐ Βείονν 21 °0: 

(ε) Β3νίη§ ε Βοί1ίη§ ροίηΐ ογ ίηίΙΪΕΐ Βοϊ1ίη|-ροϊηΐ ηοΐ εχ- 
εεε8ίη§ 35 °0; 

(Β) ΒΕνίηβ ε ΒοΐΒη§ ροίηΐ ογ ίηΐΐί&Ι ΒοίΗη§ ροίηίεχεεε8- 
ίη§ 35°0; 

ΝΟΤΕ: ΤΒε είΕδδϊΓιοΕίϊοη οί δυΒδίΕηεεδ επ8 ρΓβρβΓΕ- 
Ιίοηδ οί ιΒίδ ίΐεηι ίβ Β3δε8 οη ιΒε ΟΓίΙεΓΪΕ ίοΓ ΒΕΓπιίυΙ βυΒ- 
δίΕηεβδ ίη ίοοίηοίε^ Ιο ηΐΕΓ^ίηΕ) 2600 (1), αη8 ιΒε ΝοΙεβ Ιο 
71° Ιο 88° οί πΐΒΓ§ίηΕΐ 2601. 

Β. Τοχίε δυΒδίΕηεεδ ΒΕνίη§ ε ίίΕδΒ-ροίηΙ Βείονν 21°0 

ΝΟΤΕ8: 1. Τοχίε δυΒδίΕηεεδ Βηνίη^ ε ΠΕδΒ-ροίηΐ οί 
21 °0 ογ ΕΒονε, Βγ8Γοεγ3ηίε εοϊ8 επ8 δοΐυΐίοηβ ΐΒεΓεοί, 
επ8 ηιείΕΐ οοεΒοηγΙδ, ΕΓε δυΒδίΕηεεδ οί 01 β38 6.1 


^ δοΐνεηΐ - δερΕΓΕίίοη ΐββΐ: ΤΒίδ Ιββΐ ίδ ε 3 Γπε 8 ουί «ι 23°0 
υδίη§ α 100 γπΙ ξταάιιαίβά οιεββυΓίηβ εγΙίηιίβΓ οί ιΒε 5 ΐορρεΓε 8 
Ιγρε οί ΕρρΓοχίηίΕίεΙγ 25 επί ΙοΙεΙ Βεί^Βΐ 3η8 οί ε υηίίοΓπι ίηΙεΓηαΙ 
8 ίβπιεΐ 6 Γ οί αρρίΌχϊιτι&ΙβΙν 3 επί ονεε ιΒε 03ΐίΒΓ3ΐε8 βεείίοη. ΤΒε 
δυΒδίΕηεε δΒου18 Βε 5 ΐΐΓΓε 8 Ιο οΒιειπ ε υηίίοηη εοηδίδίεηεγ επ8 
ρουτεί ίηΐο ιΗςτηοΕδυπη^ εγ1ίη8εΓ υρ Ιο ιΒε 100-πιΙ γιιεγΒ. ΤΒε 
βΙορρεΓ δΒου^Βρ ίηβεΓίε! βιι8 ιΒε εγϋηάεΓ Ιείΐ 8 ΐαη 8 ίη§ υη 8 ίδ- 
ΙυεΒε 8 Γογ 24‘ΒουΓδ. ΑΛεε 24 ΙιοιίΓδ ιΒε Βεί§Ηΐ οί ΙΒε ιιρρετ βερΕ- 
ΓΕΐε 8 Ιευεγ δΒου18 Βε τηεΕδυΓε! επ8 ιΒε ΙεγεΡδ Βεί^Βι Εδ ε ρεε- 
εεπίΕ^ε οί ιΒε ΙοΙεΙ ΒείβΒι οί [Βε δΕίηρΙε βΒουΜ Βε 0 ΕΐευΐΕΐε 8 . 

2/ ’ νίδεοδίΐγ 8ε1επ™ηΕΐίοη: ΨΗεΓε [Βε δυΒδίΕηεε εοηεβπιβΗ ίδ 
ηοη-ΝεννΙοηίαη, ογ «Βετε ε Πονν ευρ ηιειΗοΙ οί νίδεοδίΐγ 8ε1επηί- 
ΠΒΐίοη ίδ οίΒεεννίβε υηδυίίΕΒΙε, ε νΕπαΒΙε δΒεΕΓ-ΓΕίε νίδεοπιεΙβΓ 
δΒου18 Βε υβειΐ Ιο εΐβίεπηίηε ιΒε εοείΓιείεηΙ οί 8γηΕΠΐίο νίδεοδίΐγ 
οί ΙΒε βυΒβίΒηεε, ει 23 °0, εΙ β ηυηιΒεΓ οί δΚεΕΓ ΓΒίεβ, (Βε νΕίυεδ 
οΒίΕΐηεΙ ΕΓε ρΙοΙΙε! Ε^ΕίηδΙ βΗεΕΓ ΓΕίε επ 8 ΐΒεη εχίΓΒροΙαΙειΙ Ιο 
ζεεο δΒεΕΓ ΓΕίε. ΤΒε 8> ηΕηιίε νίδεοδίΐγ ίΒυβ οΒίΕΐηεά, 8ίνί8ε8 Βγ 
(Βε 8εηδίΐγ, ςίνεβ ιΗε ΕρρΕΓεηΙ ΒίηεηίΕΐίε νίβεοδίΐγ εΙ ηεοΓ-ζβΓΟ 
δΒεΕΓ ΓΕίε. 
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2. Γογ Ιοχϊοϊΐγ οπίεπυ, δεε ΓοοΙηοΙε 1/ Ιο ηιαΓείπα! 2600 


(1) · 

3. Ηβπηίυΐ βυΗδίβηοεβ Ιΐ 3 νίη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΙ Ηεΐονν 21 °0 
3 Γ 8 δυΗβΐυηοεδ οί 1° Ιο 6 ° οί ΐΗϊδ οΐίΐδδ. 

11° Νϊΐπίεδ οικί ίδοηίΐπίβδ (ϊδοεγβηίιίεδ), δυοΗ 3 δ: 

( 3 ) βοΓγΙοηϊίπΙε, ΙειίίηΓν Ηυΐγΐ ϊβοογβηϊιΐε; 

(6) Βοείοηϊΐπΐε, ΗυίγΓοηϊΙπΙε, 2-οΗ1οΓθ3θΓγ1οηϊΐΓΪΐε, 
ϊβοΗυΙγΓοηϊίπΙε, ηιείΗβοΓγΙοηΐΐηΙε, ρϊνβίοηϊΐπΐε, 
ρΓορίοηίίπΙβ. 

12° Ιηιίηβδ, δυοΗ 3δ: 
εΐΗγΙεηεϊηιϊηε, ρΓοργΙεηεϊηιϊηε 
ΝΟΤΕ: δρεείβΐ ρ 3 θΙάη£ οοηιΐϊΐϊοηδ 3Γβ υρρΙϊοΒΗΙε Ιογ 
ΐΗεδε δυ1)δΐ3ηο6δ (βεε ΓΠ3Γ§ίη3ΐ 2303). 

13° ΕΐΗγΙ ϊβοογβηυΐε, ιηεΐΗγΙ ϊδοογ3η3ΐε 
ΝΟΤΕ: δρεοϊυΐ ρ3οΙαη@ εοηεΐίΐϊοηδ 3Γβ βρρΙϊοβΗΙε Γογ 
ΐΗεβε δυΗδΙβηοεβ (δεε ΓηαΓ^ίη,'ΐΙ 2304). 

14° ΟιΗογ ίδοεγ3Π3ΐεδ, βυοΗ 3β: 

(α) ίβΓίίβΓγ ΗυΙνΙ Ϊδοογ 3 η 3 ΐε, πιείΗοχγηιείΗγΙ ϊδοογυηβίε, 
ρΓοργΙ ίδοεγ3Π3[εδ; 

(6) ηοπτοΙ, Ιιυΐγΐ ίδοεγβηβΐβ, ϊδοΗυΙγΙ ίδοεγ3η3ΐε, βοΐυ- 
Ιίοηδ οί ίβοεγ3Π3ΐεδ Ιΐ3νϊη§ 3 ΟυδΗ-ροϊηΙ Ηεΐονν 21 °0 (εί. 

θ3δδ 6.1, ιηβΓ^ίηβΙ 2601, 18° βηό 19°). 

15° ΟιΗογ δυΕδΙβηεβδ οοηΐ3ίηϊη§ ηίΐΓ 0 §εη, βιιεΗ 3 β: 

(υ) 3ΐ1γΐ3Γηΐηε, 1 , 2 -( 1 ίπιεΐΗγΙΗγ(ΐΓ 3 ζϊηε; 

(6) ργ'ΓίεΙϊηβ. 

16° Ηβίο^εηβίειΐ 0Γ§3ηϊε δυΗδίβηοεβ, δΐιείι 3δ: 

(β) βΐΐγΐ ΙίΓοιτικΙε, βΐΗγΙ οΗΙοΓοίοπτίΒίε, πιβίΗγΙ 
εΙιΙοΐΌίοΓΓΠ 3 ΐε, οΗΙοΓορεεηε, 3 ΐ 1 γ 1 οΗΙοπάε; 

(6) ηιείΗγΙ οΗΙοΓοίΗϊοίοπηβίε, 1 , 2 - 8 ίεΗ 1 οΓοεΐΗ 3 ηβ (εΐΗ- 
γΐεηε εϋεΙιΙοΓΪεΙβ), ιηβιΗγΙ οΗΙοεοηιείΗγΙ οιΗογ. 

17° 0χγ§βη3ΐβ(1 0Γ§3πίε δΐιΐΐδίβηεοδ, βυεΗ 3β: 

(β) βοΓοΙείη, ηιειΗνΙ ΟΓΐΗοδϊΙϊοβίβ (ΐείΓαιηεΐΗοχγδΠβηε); 
(Η) 3 ΐ 1 γΙ ΒοεΙβΙε, (ΠβΙΙγΙ βίΚβΓ, πιείΗβηοΙ, (ηιείΗγΙ βίεο- 
ΗοΙ), ΓηεΐΗ 3 εΓγΐ 3 ΐ(ΐ 6 Ηγ( 1 ε. 

18° 0Γ§3ηίε δυΗβίΒηεβδ οοηΐ3Ϊηϊη§ βυΙρΗυε, βυεΗ 3 δ: 
( 3 ) ΐβορΓοργΙ ίβοίΗίοεγβπΒίε, ε3ΓΗοη (ΙϊδυΐρΗκΙε; 

(Η) εΐΗγΙ ιτιοΓεβρίΒη, οΙϊεΐΗγΙ βοΙρΗ^ε, βοΐυΐίοηβ οί 
ίδοίΗίοεγβηβίεβ Ηυνίηβ 3 ΠβδΗ-ροϊηΐ Ηεΐονν 21°0 (οί. θ 3 βδ 
6.1, ηίΒηρηβΙ 2601, 20° (Η)). 

19° Ηϊ§Η1ν Ιοχϊο,ογ Ιοχϊο βυΗδίοηοεδ 3π8 ρΓβρβΓΒΐίοηβ 
υβε<1 3β ρεβίίοίιίεδ Η3νϊη§ 3 (ΙββΗ-ροϊηΐ Ηεΐονν 21 °0: 

(β) ννίΐΗ 3 Ηοί1ϊη§ ροίηΐ ογ ϊηίΐΐειΐ Ηοϊ1ϊη§ ροίηΐ ηοΐ εχοεβά- 
ϊη§ 35 °0 αηά/οτ Ηϊ^ΗΙγ Ιοχίε; 

(Η) ννίΐΗ 3 ΗοϊΙϊη§ ροϊηΐ ογ ϊπϊΙϊβ) Ηοϊ1ϊη§ ροϊηΐ εχοεε3ίη@ 
35 °0 311(1 Ιοχϊο. 

ΝΟΤΕ5: 1. ΤΗε οΙβδβϊΠοΒίϊοη οί βυΗδίυποεβ 3ΐκ1 ρεερβ- 
Γβΐίοηβ υηΟετ 19° (β) ογ(Η) βΗαΙΙ Ηβ Ηοδειΐ οη ιΗβ οπίεπυ 
ίοΓ Ηί§Η1γ ιοχϊο ογ Ιοχϊο δυΠδίΒηεββ οοηΐΒΪηεοΙ ϊη ίοοΐηοΙε ν 
Ιο ηΐ3Γ§ϊη3ΐ 2600 (1) 3η(1 ϊη ΐΗε ΝοΙεδ Ιο 71° Ιο 88° οί 
ΓΠ3Γ§Ϊ1131 2601. 

2. Ηοπτιίυΐ βυΗβίβηοεβ 3η<1 ρΓερβΓβΐϊοηβ υβειΐ 3 δ ρεβίϊ- 
εϊιίεδ Πανϊη§ 3 ίΐ 3 βΗ-ροϊηΐ Ηεΐονν 21 °0 βγο βυΗβίΒηοεδ οί6° 
(β) ογ (0). 

20° Ηϊ§Η1γ Ιοχϊο ογ ιοχϊο βυΗβίΒηοεδ, δοΐυΐϊοηδ, γπϊχ- 
ΙυΓΟδ 311(1 ρΓ 8 ρ 3 Γ 3 ΐϊθΠδ, Η 3 νϊη§ 3 Π 3 δΗ-ροϊπΐ Ηεΐονν 21 
ννΗϊοΗ οβηηοΐ Ηε οΐ 3 δβϊίϊε <1 υικΙεΓ οίΗεΓ οοΐΐεοΐϊνε Ηε 3 ( 1 ϊη§δ: 

( 3 ) ννϊιΐι 3 ΗοϊΙϊη§ ροϊηΐ ογ ϊηίΐϊβΙ Ηοϊ1ϊη§ ροϊηΐ ηοΐ εχοεεά- 
ϊη§ 35 °0 3Γΐ(1 /ογ Ηϊ§Η1γ ιοχϊο; 

(Η) ννϊΐΗ 3 Ηοϊ1ϊη§ ροίηΐ ογ ϊπϊΙϊβΙ ΗοϊΙϊης ροϊηΐ ( '?£οεε(1ϊη§ 
35°0, επ8 Ιοχϊο. ·.$$£·' 

ΝΟΤΕ: ΤΗε οΐ 3 δδϊΠθ 3 ΐϊοη οί δυΗδίβηοεδ, βοΐυΐίο'ηβ, γπϊχ- 
Ιυεεδ 3 η 8 ρΓερβΓβΐϊοηβ υικΙεΓ 20° (β) ογ (Η) 3 Η 3 ΙΙ Ηε Ηβδεεί 
οη ΐΗε οΓΪΙεπβ βρρΙϊοβΗΙε Ιο Ηϊ§Η1γ ιοχϊο ογ Ιοχϊο βυΗδίαηοεδ 
οοηΐβϊηε^ ϊη ίοοίηοίε 1 Ιο ηΐ 3 Γ§ϊη 3 ΐ 2600 ( 1 ). 

0. ΟοΓΓΟδϊνε βυΗβΐ3ηοεδ Ηβνϊηί 3 ΠβδΗ-ροίηΙ Ηεΐονν 
21 °0 

ΝΟΤΕ5: 1. ΟοΓΓΟδϊνβ βυΗδίΒηοεβ Ηβνϊη^ α ΠυδΗ-ροίηΙ οί 
21 °0 ογ υΗονε 3η8 δοιηε 3θϊ8 Ηβΐϊ^βδ Η3νϊη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΐ 
Ηεΐονν 21 °0 3Γ8 δυΗδΙβηοεβ οί Οΐυδβ 8. 

2. Γογ οοΓΓΟδϊνϊΐγ οΓΪΙεπβ, δεε ίοοίηοίε 17 Ιο ιΠ3Γ2Ϊη3ΐ 
2800 (1). 


21° ΟΗΙοΓΟδϊΙυηεδ, βυοΗ 3 β: 

(β) 8ϊηιεΐΗγ18ϊοΗ1οΓθδϊ]3ηε, εΐΗγΙίποΗΙοΓοβϊΙυηε, ηιείΗγΙ- 
ΐΓΪοΗΙοΓΟδϋβηε, ΙπηιείΗγΙοΗΙοΓΟδϊΙβηε, 

νϊηγΙΐΓΪοΗΙοΓΟβϊΙβηε. 

ΝΟΤΕ: €Η 1 θΓθδϊΐ 3 ηεδ ννΗϊοΗ §ϊνε οίί ϊηίΙβιηπιβΗΙε § 3 βεβ 
οη οοηΐΒΟΐ ννϊΐΗ ινβΙδΓ ογ ηιοϊδΐ 3 ΪΓ 3 Γ 8 δυΗδίΒηοεβ οί θ 3 δβ 
4.3 3 η (1 3Γε ηοΐ Ιο Ηε οοοβρίειΐ ίοΓ ο· 3 ΓΓΪ 3 §β υηίεβδ βρεοϊΠ- 
οβίΐγ Ιϊδίειΐ ΐΗεΓευηόεΓ. 

22° Αηιϊηεβ βηιΐ ΐΗεΪΓ βοΐυΐϊοηδ, βυοΗ 3β: 

(β) ϊδορΓοργΙβηιϊηε, βςυεουδ δοΐυΐϊοηβ οί (ΙϊηιείΗγίΒ- 
ηιϊηε, οί εΐΗγΙοηιίηε, οί ιηεΐΗγΙβπιίηε βη 8 οί ΙπηιείΗγίΒ- 
Γηϊηε, Η 3 νϊη§ 3 Ηοϊ1ϊη§ ροϊηΐ ηοΐ εχοεε 8 ϊη§ 35°0; 

(Η) η-3Γηγΐ3ηιϊηε, η-ΗυΙγΙηπιϊηε, άϊυΙΙγίΒΓηϊηε, 8ϊεΐΗγΐ3- 
ητιϊηε, όϊϊδορΓοργΙβηιϊηε, (ΙίίηεΐΗγΙ-Ν-ρΓοργΙβπιϊηε, ϊβοΗυ- 
Ιγΐυηιϊιιε, η-ρΓοργΐ3ηιϊηε, ργΓΓοΙϊόϊηβ, ΙπείΗγΙυηιϊηε, 3ςυε- 
ουβ βοΐυΐϊοηδ οί (ΙϊηιειΗγΙβηιϊηε, οί εΐΗγΙυπιϊηε, οί ΓηεΐΗγΙυ- 
Γηϊηε 3 Π (1 οί ΐπΓηεΐΗγΙβιηϊηε, Ηηνϊη§ 3 Ηοϊ1ϊη§ ροϊηΐ εχοεειί- 
ϊη§ 35°0. 

ΝΟΤΕ: ΑηΗγιίΓουδ (ΙϊηιειΗγΙβηιϊηε, εΐΗγΙβπιϊηε, ηιείΗγ- 
Ιβηιϊηε βηιΐ ΐπηιεΐΗγΐ 3 ηιϊηε βγο βυΗδΙηποεβ οί Οΐββδ 2 (βεε 
ΓηβΓβϊηβ] 2201, 3° (Η ΐ). 

23° Α1Ηγ1Ην<ΐΓ3ζϊη6δ, δυοΗ βδ: 

(β) 1,1 -εΙϊηιείΗγΊΗγοΙΓ3ζϊηβ, ιιιεΐΗγ1Ην(1ΐ'3ζϊηβ. 

24° δοΐιιΐϊοηδ οί βΙοοΗοΙβΙεβ, βυοΗ 3 β: 

(Η) ηΙοοΗοΙϊο δοΐυΐϊοηδ οί δοάϊυηι ηιείΗγίΒίε. 

25° ΟιΗογ Ηηΐοξεηβίειΐ οοΓΓοβίνε βυΗδίβηοεβ, βυοΗ 3 β: 

(β) ΪβορΓοργΙ οΗΙοΓοίοηηβίε, β,ΐΐγΐ ϊοάϊείε; 

(Η) αοείγΐ οΗΙοιϊοΙε, ρΓορϊοηγΙ οΗΙοΐ'κΙε. 

26 ° ΗίβΗΙγ οοΓΓοβίνε ογ οοΓΓΟδϊνε βυΗδίβηοεβ, βοΐυΐϊοηβ, 
ΓηϊχΙυΓεδ ογ ρΓερβΓβΙϊοηβ Η3νίη§ 3 ΠβδΗ-ροϊηΙ Ηεΐονν 21 °0 
ννΗϊοΗ οΒηηοΐ Ηε οΙαδβϊΠειΙ υικίει- οίΗει· οοΐΐεοΐϊνε Ηε38ϊη§β: 

(β) ννϊΐΗ β Ηοϊ1ϊη§ ροϊηΐ ογ ϊιιϊΙϊβ) Ηοϊ1ϊη§ ροϊηΐ ηοΐ εχοεειί- 
ϊη§ 35°0 3 Π( 1 /ογ Ηϊ§Η1γ οοΓΓοβίνε; 

(Η) ννϊιΗ 3 Ποϊΐϊπβ ροϊηΐ ογ ϊηίΐίβΐ Ηοϊ1ίη§ ροίηΐ εχοεε(1ίη§ 
35°0 3 ηά οοΓΓΟδϊνε. 

ΝΟΤΕ: ΤΗε οΙβδδϊΠοβίίοη οί βυΗδίβηοεβ, δοΐυΐϊοηδ, πιϊχ- 
ΐυΓβδ ογ ρΓερ3Γ3ΐϊοηβ υηάεΓ 26° (β) ογ (Η) δΗβΙΙ Ηε Ηββεά οη 
ΙΗβ 0ΓΪ18ΓΪ3 3ρρ1Ϊ03ΗΙε ΙΟ ΗΪ§Η1γ ΟΟΓΓΟδίνε 3Π(1 ΟΟΓΓΟδϊνβ 
δυΗδΙβηοεδ οοηΐ3Ϊηε8 ϊη ίοοίηοίε^ Ιο ηΐ3Γ£Ϊη3ΐ 2800 (1). 

Ο. Νοη-Ιοχϊο βηιΐ ηοη-οοΓΓΟδϊνε βυΗδΙαποοδ, Ηβνϊηβ 3 
ίΙοβΗ-ροϊηΐ Ηείννεεη 21 °0 βηιΐ 100°0 ϊηοΐυδϊνε 

ΝΟΤΕ: Νοη-Ιοχϊο 3 η 8 ηοη-οοΓΓΟβϊνε δοΐυΐϊοηδ βηιΐ Ηο- 
ηιο§εηεουδ ιτιϊχΐυΓεδ Ηβνϊη§ 3 Π&δΗ-ροϊηΙ οί 21 °0 ογ ονεΓ 
(δυοΗ 3 δ οεΓΙβϊη ραϊηΐδ ογ νβπιϊδΗεδ, εχο1υ(Πη§ δυΗβΙβηοεβ 
οοηΐ 3 Ϊηίη§ ηϊίΓοοεΙΙυΙοδε) δΗβΙΙ ηοΐ Ηε δυΗ)εοΐ ίο (Ηε τε- 
ςυΪΓεηιεηΐδ οί ΑϋΚ ϊί, ϊη ΐΗε δοΙνεηΙ-βερΒΓβΐϊοη Ιββΐ, 3 δ (1ε- 
δοηΗειΙ ϊη ίοοίηοίε 1 ^ Ιο 5°, ΐΗε ΗεϊβΗΐ οί ΐΗε δερβΓβίεο! ΙβγεΓ 
οί βοΐνεηΐ ϊδ Ιεββ ΐΗυη 3 ρεε οβηΐ οί ΐΗε ΙοΙβ] Ηεϊ§Ηΐ, 3 η 8 ϊί 
ΐΗε δυΗδΙβηοεβ 31 23° 0 Πόνε, ϊη ΐΗε ίΐονν ουρ οοηίοπηϊη§ 
Ιο 150 2431 - 1980 Ηβνϊη^ 3)εΐ 6 ηιπι ϊη (ΙϊβηιεΙεΓ, β Πονν 
Ιϊηιε οί: 

(β) ηοΐ Ιεδδ ΐΗβη 60 δεοοηιΐδ, ογ 

(Η) ηοΐ Ιεββ ιΐιβη 40 δεοοηάδ βηιΐ οοηΐυϊη ηοΐ ιτιοεε ιΗβπ 
60 ρεε οεηΐ οί δυΗδΙυηοεδ οί Οίβδδ 3. 

.31° δυΗδίαηοεδ Ηβνϊη^ 3 ΠηδΗ-ροϊηΙ Ηείννεεη 21 °0 βη8 
55°0 ϊηοΐυβίνε. 

(ο) οεΠ 3 Ϊη ρείΓοΙευιηβ βηιΐ οίΗεε οηκίε οϊΐδ, βειτιί-Πεηνγ 
ρεοιίυοίδ Ιγοπι ιΗβ (ϋδΐϊΐΐβΐϊοη οί ρείεοίευπι ογ οίΗεε οευιΐε 
οϊΐδ (οί ΐΗε ΐ 3 Γδ οί οοβΐ, 1ϊ§ηϊ1ε, δΗοΙε, ννοοιΐ ογ ρβ 3 ΐ), βυοΗ 

3 δ: 

ΗβΓΟδεηε, ρείεοίευπι, δοΐνεηΐ ηβρΗΐΗη, ννΗϊΐε δρϊπΐ (ΐυε- 
ρεηΐϊηε δυΗδΙϊΙυΙε): 

ΗγιίΓοοβΓΗοηδ, δυοΗ 3β: 

ουηιεηε (ϊβορΓοργΙΗεηζεηε), ογηιεπεβ (ιηειΗγΙ ϊβοριοργί 
Ηεηζεηεδ), η-ιίεοβηε, εΐϊογοίορεηΐβοΐϊειιε, εΐΗγΙΗεηζεηε, 
οΗειηϊοΒίΙγ ρυεε, Γηεβϊΐγίεηε (1, 3, δ-ΙππιείΗγΙΗεηζεηε), 
ηοηαηε, ρεηΐ 3 ηιεΐΗγ 1 Ηερΐ 3 ηε (ϊβοιίοιίεοβηε), δίγεβπβ 
(νϊηγΙΗεηζεηε), Ιυερεηΐϊηε, ηι-χγίεηε (1,3-όΐϊιηε- 
ΐΗγΙΗεηζεηε), ο-χγίεηε (1,2-8ϊηιεΐΗγ1 Ηεηζεηε), ρ-χγίεηε 
(1,4-(1ϊηΐ8ΐΗγ1Ηεηζεηε); 

Ηβίο^εηβίειΐ δυΗδΙηηοεδ, βυοΗ 3 β: 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


εΗΙοεοΗεηζεηε (ρΗεηγΙ οΚΙοΓΪοΙβ), άίεΗΙοεορεηίΕηεδ, 
1,3-(1ίεΗ1θΓορΓορεηε; 

ΑΙεοΗοΙδ, δυεΗ αβ: 

Ν-βτηγΙ αΙεοΗοΙ, δεε-βεηγΐ βΙεοΗοΙ, ηιείΗγΙ 3ΐηγ1 ηΙεοΗοΙ 
(ηηβΐΗγΙ ίβοΒυΙγ! εβεΒϊηοΙ), Βυΐηηοΐ (η-Βυΐγ! ηΙεοΗοΙ), 
η-Βυΐ3ηο1-2 (δεε-ΒυΐγΙ βΙοοΗοΙ), εγείορεηΐηηοΐ, Βίηεείοηε 
ηΙεοΗοΙ, εΗειηίεβΠγ ριιεε, 2-εΐΗοχγεΐΙΐ3ηο1 (εΐΗγΙεηε βίγεοί 
ΓηοηοειΗγΙ εΐΗεε), ίδοΒυΙηηοΙ (ίδοΒυΙγΙ ηΙεοΗοΙ), εηεΐΗοχγ- 
εΐΗβηοΙ, η-ρεορβηοΐ, Βςυεουδ βοΐυΐίοηβ οί εΐΗγΙ ηΙεοΗοΙ ίη 3 
εοηεεηΐΓΒΐίοη ίεοηι 24 ρεΓ εεηΐ ιιρ (ο 3η4 ίηεΐυάίηβ 70 ρεΓ 
εεηΐ. 

ΝΟΤΕ: Αςυεοϋβ βοΐυΐίοηδ οί εΐΐιγί βΙεοΗοΙ ίη 3 εοηεεη- 
ΐΓ3ΐΐοη Ιεδδ ΐΗηη 24 ρεΓ εεηΐ 3Γε ηοΐ δυΒ]εεΙ Ιο ιΗε ρεονί- 
δίοηδ οί ΑϋΚ. 

ΕΐΗεεβ, βυεΗ 3δ: 

1,2-(1ί8ΐΚοχγ8[Κ3η8 (ειΗγΙεηε §ΙγεοΙ εϋεΐΗγΙ εΐΗεε), <ϋ-η- 
Βυΐγΐ εΐΗεε (η-ΒυΐγΙ εΐΗεε), άϋδ03ηιγ1 εΐΗεε, ρΗεηγΙ ηιείΗγΙ 
εΐΗεε (3ηίδο1ε). 

ΑΜεΗγΒεδ, δυεΗ 3δ: 

2-εΐΗγΙ ΗεχηΗΙβΗγχΙε, ΗεχαΗΙεΗγτΙε, ρηεαΙιΙεΗγίΙο; 

Κβίοηεβ, δυεΗ 3δ: 

εγεΙοΗεχβηοηε, εγείορεηίβηοηε, εΙίίδοΒυΐγΙ ΕεΙοηε, 
Γηεδίίγΐ οχκΐε; 

ΕδΙεΓδ, βυεΗ 3δ: 

3Γηγ1 3εεΐ3ΐεδ, η-ΒυΙγ! 3εεΐ3ΐε, ειΗγΙεηε §1γεο1 
εηοηοπιείΗγΙ εΐΗεε 3εεΐ3ΐε, 2-εΐΗοχγεΐΗγΙ 3εεΐ3ΐε (ειΗγΙεηε 
§Ιγεο1 ΓηοηοειΗγΙ εΐΗβΓ βεείηΐε), 2-εΐΗγ1Ηυΐγ1 Βοείαίε, 
ηιείΗγΙ 3ΐηνΐ3εεΐ3ΐ6, η-ΒυΙγΙ 30Γγΐ3ΐε, εΐΗγΙ ΒυίγεαΙε, 
ίδοβηιγί ίοΓΓΠ3ΐε. εΐΗγΙ ΙβείβΙε, ΙείβΐΗγΙ ρΗοβρΗίΙε, ΐπηιείΗγΙ 
ρΗοδρΙιίΐε, ΐείΓαβίΗγΙ δίΐίεβίε. 

Νίΐεοβεηουδ δυΗβίΒηεβδ, βυεΗ 3β: 

άίηιείΗγΙ εΐΗβηοΙβηιίηε ((ΙίηιείΗγΙβΓηίηοείΗβηοΙ), γπογ- 
ρΗοϋηε, 3ηιγ1 ηίίεβίε, ηίίΓΟΓηεΐΗηηε, ηίίΓορεορΒηεδ, ρίεο- 
Ιίηβδ (ηιείΗγΙργπάϊηεδ). 

32° δυΗδΙβηεεβ Ηβνίηβ 3 ίΐ3δΗ-ροίηΐ 3Βονε 55 °0, υρ Ιο 
3η4 ίηε1υ4ίη§ 100°0. 

(ε) ΟεεΙβίη ρείΓοΙεηπίδ αηιΐ οιΗογ εευείε οίΐβ, Ηεηνγ ρεοά- 
υεΐδ ίΓοιη ΐΗε ΗίδΐίΙΙαίίοη οί ρείΓοΙειηη ογ οίΗεε εεικίβ οίΐβ, 
εβείβίη §3δ οίΐβ, εεείβίη ΐηεβ 3π<1 ιίιείΓ άίδΐί1ΐ3ΐίοη ρεοιίυείδ, 
Ηε3ΐϊη§ οίΐβ, (Ιίεδεί οϊΐβ; 

ΗγείΓοεΒΓΗοηδ, δυεΗ 3β: 

ά ε ευ Η ν 4 γο η ηρ ΗIΗ 31 ε η ε (4εο3ΐίη), 4ίειΗγ1 Ηεηζεηεβ, 

Ιε I γ 3 ίι γ Γ εΐ ΐ' ο π 3 ρ Ιι I Ιι α 1 β η ε:, ιιπι1εε3ηβ; 

Οχγβεη3ΐε4 βυΗδίβηοεβ, δυεΗ 3β: 

εγεΙοΗεχγΙ αεείαίε, 4ί ίδοΗυΐγΙ εβεΒίηοΙ (2,6-4ίηιεΐΗγ1 
ΗερίΒηοΙ) ίυείιίΓΕί (ίυείυΓ3ΐ4εΗγ4ε), ΗεχΒηοΙβ; 

Η3ΐο§εη3ΐε4 βυΒδΙβηεεδ, βυεΗ ββ: 

2-εΐΗγΙ ΗεχγΙ εΗ1οπ4ε; 

Νίΐεοβεηουβ δυΗδίΒπεεβ, δυεΗ 35: 

Ν,Ν-εϋιτιβίΗγΙ ίοηηαπιίάε; 

3 3 0 (ε) ΜίχΙυΓεβ οί δυΗδΙβηεβδ οί 31 0 (ο) εοηΐ3ΐηϊη§ ηοΐ 
ΓηοΓε ΐΠβη 55 ρεΓ εεη! ηίίΓοεεΙΙυΙοδε ινϊΐΗ 3 ηίΐεοβεη εοη- 
Ιεηΐ ηοΐ εχεεε4ίη§ 12.6 ρβΓ εεηΐ (δοΐυΐίοηδ οί εο11ο4ίοηδ, οί 
δβπιί-εοΐΐοείίοηδ, οίΗεΓ ηίίΓοεεΙΙυΙοδε βοΐυΐίοηδ 3η4 
ηίίΓοεεΙΙυΙοδε ρ3ΪηΙδ, νβεηίδΗεδ βη4 ΙηεςυεΓδ. 

ΝΟΤΕ: ΜίχΙυΓεδ εοηΐβίηίηβ υιοεε ΐΗβη 55 ρεΓ εεηΐ 
ηίίΓοεεΙΙυΙοδε, ννΗβΙενεε ίΐδ ηίΐεοβεη εοηίεηΐ, ογ εοηΐηίηίηβ 
ηοΐ πιοΓε ΐΗηη 55 ρεΓ εεηΐ ηίίΓοεεΙΙυΙοδε \νίΐΗ 3 ηίΐεοβεη 
εοηίεηΐ βΗονε 12.6 ρετ εεηΐ, 3Γβ βυΗδίΒηοεβ οί 0353 Ιη 
(βεε πΐ3Γ§ίη&Ι 2101, 1°) ογ οί Οίβδδ 4.1 (δεε ηΐΕΓβίηβΙ 

2401, 7° (α)). 

34° (ο) ΜίχΙυΓεβ οί βυΗδΙβηοεβ οί 32 0 (ο) εοηΐβίηίηβ ηοΐ 
πιογ 6 ιΗβη 55 ρεΓ εεηΐ ηίίΓοεεΙΙυΙοδε ννίΐΗ α ηίΐεοβεη εοη- 
Ιεηΐ ηοΐ εχεεε4ίη§ 12.6 ρεΓ εεηΐ (δοΐυΐίοηδ οί εο11ο4ίοηδ, οί 
δεηιί-οοίΐοίΐίοηδ, οίΗεε ηίίΓοεεΙΙυΙοδε δοΐυΐίοηβ 3η4 
ηίίΓοεεΙΙυΙοδε ρ3ΪηΙδ, νβΓηίβΗεβ 3ηά ΐΒεςυεΓβ). 

ΝΟΤΕ: ΜίχΙυΓεβ εοηΐ3ίηίη§ ΓηοΓε ΐΗβη 55 ρεΓ εεηΐ 
ηίίΓοεεΙΙυΙοδε, «ΙιαΙενεΓ ίΐδ ηί(Γ 0 §βη εοηίεηΐ, ογ εοηΐβίηίηβ 
ηοΐ ηιοΓε (Ηβιι 55 ρετ εεηΐ ηίίΓοεεΙΙυΙοδε \νίΐΗ 3 ηίΐΓ 0 §εη 
εοηίεηΐ βΗονε 12.6 ρετ εεηΐ, 3Γε δυΗδΙηηεεδ οί 0355 Ιη 
(δεε Γη3Γ§ίηΕΐ 2101, 1°) ογ οί 01355 4.1 (δεε ηΐΕΓ^ίηβΙ 
2401, 7° (3)). 


Ε. ΕπιρΙγ ρ3εΗ3§ίη§5 

41° ΕηιρΙγ ρβοΐοξίη^δ, εηιρίγ ΐβηΕ-νεΗίεΙεδ, βηιρίγ 
(ΙεΓηουηΙηΗΙε ΐβηΕδ 3η(1 εηηρίγ ΐ3ηΕ-εοηΐ3ίηεΓ5, υηε1β3ηε(1, 
\νΗίεΗ Ηβνε οοηΐ3ΐηε(1 δυΗβΙβηεεδ οί 01385 3. 

δυΗβίβηεεδ οί 1 ° Ιο 6°, 21 0 Ιο 26° 3ηά 31 ° Ιο 34° 03Γ- 
τίειΐ ίη εοηίοΓΓηίΐγ ννίΐΗ ΐΗε ίο11ο\νίη§ ρΓονίβίοηβ 3Γ8 5υΗ(εεΙ 
ηείΐΗεΓ Ιο ΐΗε ρΓονίδίοηβ ίοε ΐΗίβ ΟΙββδ εοηΐβίηειΐ ίη ΐΗίβ 
Αηηβχ πογ Ιο ΐΗοβε εοηΐ3Ϊηε(1 ίη Αηηεχ Β. 

(1) (β) δυΗδίΕηεεβ εΙβδδίΓιειΙ υικΙεΓ (β) οί 83θΗ ίΐεπι: 

ΝοΙ ηηοΓε ιΗεπ 500 ηιΐ ρεΓ ίηηεΓ ρ3θ1ΐ3§ίη§ βηΒ ηοΐ ΓηοΓε 

ΐΗβη 1 ΙίίΓε ρεΓ ρ3ε1ΐ3§ε; 

(Η) δυΗδΙβηεεδ εΙβδβίΓιεοΙ υηιΙεΓ (Η) οί εβεΗ ίΐεηι: 

ΝοΙ ηιοΓε ΐΗηη 3° ΙίίΓεδ ρεΓ ίηηεΓ ρΒοΗο^ίηβ 3η4 ηοΐ 
ηιοΓε ΐΗηη 6 ΙίΐΓββ ρεΓ ρβοΗβ^ε; 

(ε) δυΗδίβηεεδ είΕβδίΠεεΙ υηιΙεΓ (ε) οί εβεΗ ίΐεπι: 

ΝοΙ ηιοΓε ΐΗηη 3 ΙίΐΓβδ ρεε ίηηβΓ ρβείοβίηβ βηιΐ ηοΐ πιογο 
ιΗβπ 45 1ίΐΓ85 ρεΓ ρηοΗβ^ε. 

ΤΗεβε ηυηηΐίΐίεδ οί βυΗδίηηεεδ δΗβΠ Ηε εαΓπειΙ ίη εοτηΒί- 
ηβΐίοη ρβοΗβξίή^ ννΙιίεΗ 31 ΙεβδΙ ηηεεί ΐΗε εοηιΐίΐίοηβ οί γπεγ- 
§ίηβ1 3538. 

ΤΗε “ΟεηβΓβΙ εοηιΐίΐίοηδ όί ρβεΕίης” οί Αρρεηεΐίχ Α.5, 
ιηηΓ^ίηβΙ 3500, (1), (2) βηιΐ (4) Ιο (7) βΙιβΙΙ Ηε οΗβεΓνεΒ. 

ΝΟΤΕ: Ιη ΐΗε εββε οί Ηοπιο^επεουδ ηιίχΙυΓβδ εοηΐ3ΐηίη§ 
ννηΙεΓ, ΐΗε ηυβηΐίΐίεδ βρεείίϊεεί ιεΐαΐβ οηΐγ Ιο ΐΗε δυΗδΙηηεββ 
οί ΐΗΪ8 01358 εοηΐ3ίηε(1 ίη ΐΗοβε ΓηίχΙυΓεδ. 

(2) ΤΗε ιηοΙοΓ-ίυεΙ εοηΐηίηειΐ ίη ΐΗε ΙβηΙεβ οί ΐΓΒΐιβροΓΐ 
νεΗίεΙεδ ίοΓ ΐΗβϊτ ρΓορυΙβίοη ογ ΐΗε ορεΓ3ΐίοη οί ΐΗεΪΓ βρε- 
εί&1ίζ6<1 εηυίρηιεηΐ (Γείπ§εΓ3ΐθΓ8, ίοΓ εχηπιρίβ). ΤΗε ίυεί 
εοοΗδ Ηείννεεη ΐΗε εη§ίηε 3ΐκ1 ιΐιε ίυεί ΙβπΗ οί ηιοΙΟΓογεΙεδ 
ηηιΐ ηιοΐοΓ-35δίδΐει1 ρειίαΐ εγείεβ \ν1ιο56 Ιβηΐίδ εοηΐβίη ίυεί, 
ηιυβί Ηε οΐοδεά εΐυτίηβ ΐΓβηβροΓΐ; ίη ηιΐιΐίΐίοη, ΐΗεβε 
πιοΐΟΓογεΙεδ 3Π(1 πιοΙθΓ-38δίδΙε<1 ρειίβΐ εγείβδ ηιυβί Ηε 
Ιοβείεεί υρπ§Ηΐ 3η<1 βεουΓεΒ 3§3ΐη5ΐ ίαΐΐίη^. 

2. ΡΓΟνίδίοηδ 

Α. Ρ3ε1ί3§ε8 

1. ΟεηεΓβΙ εοηάίΐίοηβ οί ρ3ε1ίίη§ 

(1) Ρ3ε1ίΒ8ίη§5 5 Η 3 ΙΙ 53ΐίδίγ ΐΗε εοηάίΐίοηδ οί Αρρέη(1ίχ 
Α.5, υηίεβδ 5ρβεΪ3ΐ οοηΒίιίοηδΤότ [Ηε ρηεΐίίηβ οί εεΓίβίη 
βυΗδίηηεεδ 3Γε ρΓ85επΗβ(1 ίη ηΊΟΓ^ίηαΙδ 2303-2310. 

(2) Ιη βεεοπίβηεε ννίΐΗ ΐΗε ρτονίδίοηδ οί ΓηΕΓ§ίη3ΐ8 2300 

(3) 3η<ϊ 3511 (2), ΐΗε ίο11οννίη§ 5 Η 3 ΙΙ Ηε ιι&έεΐ: 

Ρ3ο1ί3§ίη§5 οί ρ3θΕίη§ §εουρ I, ηιβΓΕειΙ ινίΐΗ ΐΗε Ιεΐΐετ 
“X”, ίοΓ (Ηε νετγ (ΐ3η§6Γουδ δυΗβίβηεεβ εΙβδδίΓιειΙ υηάεΓ 
ΐΗε ΙεΐΐεΓ (η) οί οβοΗ ίΐεπι; 

ΡβεΙο^ίη^Β οί ρ3εΙ<ίη§ §τουρ II ογ I, οιβΛειΙ ννίΐΗ ΐΗε Ιεΐ- 
ΙεΓ “Υ”, ογ “X”, ίοΓ ΐΗε «Ίβη^βΓουδ ΒυΗδΙηηοεβ είβδβίίΐεεί 
υηιΙεΓ ΐΗε ΙεΙΙεΓ (Η) οί εηεΗ ίΐεηι; 

Ρ3θ1;3βίη§5 οί ρβοΐίίη^ βεουρ III, II ογ 1, ηιβΛεεΙ ννίΐΗ ΐΗε 
ΙεΙΙεΓ “Ζ”, “Υ” ογ “X”, ίοε ΐΗε Ιεββ Ββηβεεουδ βυΗδΙηηεβδ 
εΙβδδίΓιειΙ υικΙεΓ (Ηε ΙεΙΙεΓ (ο) οί εβεΗ ίΐεεη. 

ΝΟΤΕ: Γογ ΐΗε εβΓΠΕβε οί βυΗδίβηοεδ οί 0.1355 3 ίη Ι3η1<- 
νεΗίεΙβδ, 8εΓηουηΐ3Η1ε ΙαηΙ<5 ογ ΙβηΗ οοηΐβίηεΓδ, δεε Αηηεχ 
Β. 

2 . δρεείβΐ εοηΒίΐίοηδ οί ρβείιίηβ 

(ε) Ιηιίηεδ οί 12° 5 Ηβ 11 Ηε ροοΕειΙ ίη δίεεί Γβεερίηοΐεδ οί 
δυίΓιείεηΐ ΐΗίεΕηεδδ, ινΗίεΗ βίκιΐΐ Ηε εΙοδεΒ Ηγ 3 80 Γβ\ν- 
ΐΗτεβιΙειΙ Βυηβ ογ ρ)υ§ ΓβικίεΓβ4 ΙεοΗρεοοί ΗοΐΗ Ιο Ιίηυίι) 
3η(1 Ιο νβρουε Ηγ Γηβηηδ οί 3 δυίΐηΗΙε ββδίίεΐ. ΤΗε Γβεερίβ- 
εΙεβ βΗβΙΙ ίηίΐίβΙΙγ αικί ρεΓίοΒίεηΙΙγ, 31 Ιεαβί ενεεγ ίίνε γεηΓδ, 
Ηε Ιεβίεεί 31 3 ρεβδδυΓε οί ηοΐ Ιεββ ΐΗβη 0.3 ΜΡβ (3 Ηβγ) 
§3υ§ε ρεεδδυΓε ίη αεεοπίβηεε ννίιΗ ηΐΒΓβίηοΙ 2216. Εβείι 
τεοερίΒοΙε βΗβΙΙ Ηε 5εευΓβ<1 Ην βΗδοεΠεπί ευδΗίοηίη§ ηΐ3ΐε- 
Γίηΐδ ίη 3 δίΓοηβ ΙεβΗρεοοί ρΓοίεεΙίνε πιβίαΐ ρβοΙίΒβίηβ. ΤΗε 
ρεοΐεείίνε ρηεΐοβίηβ βΙκιΙΙ Ηε ΗεπηεΐίεηΙΙγ εΙοβεΒ 3η4 ίΐβ 
οΙοδυΓε βΗβΙΙ Ηε 58ευΓε4 ΗβηίηδΙ ηηγ ίηβάνεΓίεηΐ ορεηίηβ. 
ΤΗε ηιβδδ οί ΐΗε εοηίεηΐβ 5 Η 3 ΙΙ ηοΐ εχεεεά 0.67 1ί§ ρεε ΙίΙεε 
οί εβρβείΐγ. Α ρίΐαΗαββ 5 Ι 13 ΙΙ ηοΐ \νεί§Η εηοεε ΐΐιβη 75 
Ρηεΐίββεδ ινείβΗίηβ πιοεε ι Η ο η 30 οίΗεε ΐΗαη ιΗοβε ίοε- 

νν3Γ(1ε4 35 β ίυΐΐ ΙοβΒ, βΗβΙΙ Ηε Γιΐΐε4 ννίιΗ πιεβηδ οί Ηηη- 
<11ίηβ. 

(Η) Ιεηίηεδ οί 12° πΐ3γ βίδο Ηε ρ3εΗε6 ίη βίεεί Γεεερίη- 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


οΐββ οί δϋίΓιοίβηΙ ΐΗίεΗηβδδ, ννΗίοΗ δΚ&11 Ββ ο1οββ8 Βγ β 
30Γβνν-ΐΗΓβα8β8 Βυη§ επ 8 3 δεΓβνν-[ΗΓβ38θ8 ρΓοΙβοΙίνβ οΒρ 
ογ βςυϊνβίβηΐ 8βνίεβ ΙβΒΐφΓΟοί ΒοΐΗ Ιο 1ίςυί8 επ 8 Ιο ναροιίΓ. 

ΤΗβ ΓβοβρίΒοΙβδ εΠεΙΙ ίηίιίβ,ΙΙν επ 8 ρβτίοοίϊοίΐΐΐν, 31 ΙβΕδΐ 
βνειγ Γινβ γβΒΓδ, Ββ Ιβδΐβ8 εΙ 3 ρΓβββυΓβ οί 31ΙβΒδί 1 ΜΡ3 
(10 Β3 γ) §3υ§β ρΓβδδυΓβ ΐπ 3θοθΓ(1&ηοβ ννίίΗ πιεγ^ηιεΙ 
2216. ΤΗβ ιη38δ οί [Ηβ οοηίβηΐδ 8 Ηβ 11 ηοΐ βχεββ8 0.67 
ρβΓ ΙίΐΓβ οί 03ρΕβίΐγ. Α ρΒοΙίΒββ δΗ^ΙΙ ΠθΙ ννβί^Η ΠΙΟΓβ [Ηεπ 
75 

ΜβΐΗνΙ ίβοβνΕηβΐβ επ 8 βΐΗγΙ ϊδοβγαηαΐβ οί 13° δΗαΙΙ Ββ 2304 
ρΒθΗβ8: 

(α) ίη ΗεητιβίίβΕίΙγ οΙοββ8 ΓβοβρίΒοΙβδ ηια<1β οί ρυτε &1υ- 
Γηίηίυπι βπ 8 Ηβνίηβ 3 οΕρΒοίΙγ ηοΐ βχεβε8ίη8 οηβ ΙίΐΓβ, 
ννΗίοΗ δΗδΙΙ ηοΐ Ββ Π11β8 Ββγοη(190 ρβΓ οβηΐ οί ιΗβΪΓ οΒρηε- 
ίΐγ. ΤΗβ Γβββρ(3β1β8 βΗαΙΙ Ββ δββυΓβά, ηοΐ Γηοτβ [Ηβη 10 Ιο 3 
Βοχ, ννϊιΗ βρρΓορπβΙβ ουδΗίοηίηβ ηιβίβπαΐ ίη 3 ννοο8βη Βοχ. 

ΡβοΗβ§ 68 οί ΐΗίδ ίίίη(1 εΗβΙΙ δβΐίδίγ ΐΗβ Ιβδί ΓβςυΪΓβηιβηΙδ ίοΓ 
βοΓηΒίηβΐίοη ρββΗβ^ίηβδ οοηίοπηίη§ Ιο πιβιρηβΐ 3538 ίοΓ 
ρββ1ίΐη§ βτοιιρ I, αηά δΗβΙΙ ηοΐ ννβίβΗ ηιοΓβ (Ηβη 30 Ιί§; ογ 
(Β) ίη Γβββρΐ3β1β8 Γηβάβ οί ριΐΓβ Βΐϋΐηίηίυπι Ηβνίηβ ε ννβΙΙ 
ΐΗίβΗηβδδ οί ηοΐ Ιβδδ ιΗεπ 5 ηηη ογ ίη Γβββρίαβίβδ οί δίβίη- 
1βδ8 δίββΐ. ΤΗβ Γβββρίαβίβδ δΗβΙΙ Ββ ίυΐΐγ ννβ18β8 3Π(1 8 Ηε 11 
ίηίΐίΕΐΙγ 3η<1 ρβποάίβΕΠγ, 31 ΙβΒδί βνβΓγ Γινβ γβΕΓδ, Ββ ΙβδΙβά 
31 3 ρΓ68511Γβ οί 31 1β38[ 0.5 ΜΡα (5 Ββγ) §Βϋ§6 ρΓβδδϋΓβ ίη 
ΕββοΓάβηββ ννϊιΗ ΓηΕΓ^ίηβΙ 2216. ΤΗβγ δΗβΙΙ Ββ βο β1οδβ(13δ 
Ιο Ββ ΙβηΙψΓοοί Βγ ηιβ3ηδ οί Ιννο οΙοδϋΓββ οηβ 3Βονβ ΐΗβ 
οίΗβΓ, οηβ οί ννΗίοΗ βΗαΙΙ Ββ 30Γβνν-ιΗΓβΒ8β8 ογ 3600Γβ8 ίη 
Εη βςηβΐΐγ βίίββΐίνβ ηΐΕηηβΓ. 

ΤΗβ 8β§τββ οί Γι11ίη§ δΗαΙΙ Ββ ηοΐ γπογθ ιΗεπ 90 ρβΓ ββηΐ. 
ϋηιηΐδ ννβί@Ηίη§ ηιοΓβ [Ηβη 100 8 Ηε 11 Ββ Π[1ε8 ννϊιΗ βχ- 

ρΒπ8β8 (ρΓβδδβΐΐΌϋΐ) Γθ11ίη§ Ηθθρδ ΟΓ δβρΕΓΕίβ (ίί[1β8) Γθ11- 
ίη§ Ηοορδ. 

δϋΒδίΕηεβδ ο1ηδδίΠβ8 υη8βΓ (α) οί [Ηβ νηπουδ ίίβιηδ οί 2305 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2301 5Η3ΙΙ Ββ ρΕοΠβ8: 

(ε) ίη ηοη-ίβηιονΕΒΙβ ΗβΕ(1 ΒίββΙ (ΙηίΓηδ οοηίοπηίη§ Ιο 
πιεγ^ιπεΙ 3520, ογ 

(Β) ίη ηοη-ΓβηιονΕΒΙβ ΗβΒ8 Βΐϋΐηίηίυιη (ΐΓυηΐδ οοηίοπη- 
ίη§ Ιο πιεγ^ιπεΙ 3521, ογ 

(β) ίη δΙββ^βΓΓΪββηδ βοηίθΓπιίη§ ίο πιεγ^ιπεΙ 3522, ογ 
( 8) ίη ηοη-ΓβηιονΕΒΙβ Η6 ε 8 ρίΕδίίβδ ιίΓυηΐδ οί ε βΕρΕβίΙγ 
ηοΐ 6χοβ6<ϋη§ 60 ΙίΐΓβδ ογ ρΠίδΐίοδ ϊβιτίοΒηδ οοηίοπηίη§ Ιο 
πΐ3Γ§ίη3ΐ 3526, ογ 

(β) ίη ΟΟΠφΟδίΐβ ρΕβΐ4Ε£ίη§8 (ρίΕδίίββ ΠΙΕίβΓΙβΙ) βοηίοΓηι- 
ίη§ Ιο πΐ3Γ§ίη3ΐ 3537, ογ 

(ί) ίη βοηιΒίηΕΐίοη ρ3θΙίΕ§ίη§δ ννϊιΗ ίηηβΓ ρΒθ1ίΒ§ίη£δ οί 
§1388, ρίΕδίίβδ ΠΙΕίβΠΕί ΟΓ ΠΙβΙβΙ βθηίθΠηίη§ [Ο ΠΙΕΓ^ίΐΙβΙ 
3538. 

(1) 5υΒδΐΕηββ8 βΐΕ8δίίιβ(1 υη8βΓ (Β) οί ΐΗβ νΒπουδ ί[βηιβ 
οί ηΐ3Γ£ΐ πε! 2301 «ΗεΙΙ Ββ ρΕεΗβ8: 

(ε) ίη δίββΐ (Ιπιηΐδ οοηίοΓπήη^ Ιο ιπεγ^πεΙ 3520, ογ 
(Β) ίη ΕΐυπιίηίϋΓη (ΐΓυηΐδ εοηίοπηίη§ (ο πΐ3Γ§ίηΕΐ 3521, 

ΟΓ 

(β) ίη βίββΐ]βΓΓΪβΕη8 βοηίοπηίη§ Ιο πιεγ^ιπε! 3522, ογ 
( ά) ίη ρίΕδίίβδ (Ιπιηιβ ογ( βΓΓίββηδ βοηίοΓηιίη§ Ιο γοεγ^ιπεΙ 
3526, ογ 

(β) ίη βοπίροδίΐβ ρΕβ1<Ε£ίη£δ (ρίΕδίίβδ ΓΠ3ΐβΓΪΕΐ) βοηίοΓΠΐ- 
ίη§ (ο ηΐΕΓ^ίηΕΐ 3537, ογ 

(ί) ίη βοΓηΒίηΕΐίοη ρΕβίίΕ^ίη^β βοηίοΓΠΐίηβ ίο πιεγ^ϊπεΙ 

3538. 

ΝΟΤΕ Ιο (ε), (Β) επ< 1 ((1): ΚβηιονΕΒ1β-Ηβ3(1 «ΐΓυηΐδ ΕΓβ 
οηΐγ ρβΓΠΐϊΙΙβίΙ ίθΓ νίδβΟϋδ δϋΒδίΕηββδ Η3νίπ§ 3 νίδΟΟδίΐγ 
βΒονβ 200 ηιηι 2 /δ ε( 23 ο 0. 

(2) δϋΒδίΕηββδ βίβδδίίιβιΐ υηάβΓ(Β)οί3°,6°, 15°, 17°, 

22°, 24° ΕηεΙ 25° πίΕγ εΙβο Ββ ρΕβΗβίΙ ίη οοιηροβίΐβ 
ρΕβΗ3§ίη§δ (§1 ε 88, ροΓββίΕΪη ογ δίοηβν,ΕΓβ) βοηίθΓηιίη§ Ιο 

γοεγ^ιπεΙ 3539. 

δυΒδίβηββδ βίΕβδίΠβοΙ υηΊθΓ (β) οί [Ηβ νΕΓίουδ ίΐβπΐδ οί 2307 
ηΐΕΓβίηΕΐ 2301 βΒεΙΙ Ββ ρββΗβίΙ: 

(ε) ίη δίββΐ άΓυπίδ βοηίοΓπιίη§ Ιο πιεγ^ϊπεΙ 3520, ογ 
(Β) ίη ΕΐυΓηίηίυπι «ΐΓαηΐδ βοηίοΓηιίη§ (ο πιεγ^ιπεΙ 3521, 
ογ 

(β) ίη δΙββί,ίβΓπβΕηδ βοηίθΓηιίη§ (ο πίεγ^ιπεΙ 3522, ογ 


(β)) ίη ρίβδίίβδ 8η]ηΐ8 ογ] βιτίβΕη8 βοηίοπτηη§ Ιο πίεγ^πε) 

3526, ογ 

(β) ίη βοηιροδίΐβ ρΕβ1ίΕ§ίη§δ (ρίΕδίίβδ ΓηΕίβπΕί) βοηίοΓηι- 
ίη^ Ιο ηΐ 3 Γ§ίηΕΐ 3537, ογ * 

(ί) ίη βοηιΒίηΕΐίοη ρΕβ1(Ε§ίη§8 βοηίοπηίη^ Ιο γοεγ^ιγιβ) 

3538, ογ 

(§) ίη βοηηροδίΐβ ρ3β1ίΕβίη§8 (§ΐΕ 8 δ, ροΓββίΕΪη ΟΓ δίοηβ- 
ννΕΓβ) βοηίοΓπιίη§ Ιο γοεγ^ιπεΙ 3539. 

ΝΟΤΕ5: 1. Το (β), (Β) ;ιηίί ( 8 ): ΚβηιονΕΒ 1 β-Ηβ 3(1 άηιπιβ 
ΕΓβ οηΐγ ρβΓίηίαειΙ ίοΓ νίββουδ δϋΒδίΕηββδ Ηηνίη^ ε νίββοδίΐγ 
ΕΒονβ 200 ηιηι 2 /δ βΙ 23°0. 

2. 'Ρ3βΙίΕ2ίη§δ βοηίοΓηιίηβ Ιο πίεγ^ιπεΙ 2307 βοηίΕΪηίη^ 
δϋΒδίΕηββδ οί 32° (ο) βη(1 34° (ο) ηββά οηΐγ ηιββΐ [Ηβ Γβ- 
ςυίΓβιηεηΙδ οί ιοεγ^ιπεΙ 3500 (1), (2) επ 8 (4) ίο (7). 

(1) ΕΐΗγΙ εΙοοΗοΙ επ(1 ίΐδ Εηυβουδ δοΐηΐίοηδ οί 3 ° (Β) βηά 2308 
31° (β) ηΐΕγ βίδο Ββ ρββΐίβίΐ ίη Βυη§-Ιγρβ ννοοάβη ΒΕΓΓβΙδ 
βοηίθΓηιίη§ Ιο πιβηρηΒΐ 3524. 

(2) δϋΒδίΕηββδ οί3° (Β), 4° (Β), 5° (Β) Βηά (β), 6 ° (Β), 

31° (ε), 32 ° (ε), 33 ° (ε) Βη3 34° (ε) ΓηΕγ εΙβο Ββ ρΕεΗβοΙ ίη 
1ί§Ηΐ §Βϋ £6 ΓηβίΕΐ ρΕεΙίΕ§ίη§δ εοηίοπηίη^ Ιο πίΕΓ^ίηβΙ 
3540. ΚβηιονΕΒ1β-ΗβΕ(1 Ιί^Ηΐ § 3 υ§β ιηβίΕΐ ρ 3 ο 1 ςΕ§ίη§δ ΕΓβ 
ρβΓπιίΙΙβϋ οηΐγ ίοΓ νίβοουβ δϋΒδίΕηββδ Ηίΐνίη^ ε νίδοοβίΐγ 
ΕΒονβ 200 Π 1 Π 1 2 /δ Εΐ 23 °(Ι, ΕϊκΙ ίθΓ δϋΒδίΕηββδ οί 5 ° (ο). 

ΝΟΤΕ: ΡΕο 1 ί 3 §ίη §8 εοηίοΓηιίη§ Ιο γοεγ^ϊπεΙ 2308 (2) 
εοηΐΕΪηίη§ δϋΒδίΕηεβδ οί 32° (ε) επ( 1 34° (ε) ηββϋ οηΐγ 
ηιββΐ [Ηβ ΓβςϋΪΓβπιβηΙδ οί ηιβΓ^ίηΕΐ 3500 (1), (2) Εη<1 (4) Ιο 

(7). 

ΤΗβ ορβηίη§δ οί ρ 3 εΒΕ§ίη §8 ίοΓ δϋΒδίΕηεβδ οί 6 ° (ε) ηηε! 2309 
(Β), 11° (ε) 3 η <1 (Β), 14° (ε) Βη<1 (Β), 15° (ε) αηά (Β), 16° 

(β) Εηά (Β), 17° (ε) Βηά (Β), 18° (β) βπ 8 (Β), 19° (ε) επ(] 

(Β), 20° (ε) Εηά (Β), &Ηε11 Ββ βο εΐοδβίΐ Εβ Ιο Ββ ΙβΕ^ρΓοοί Βγ 
πιβΕηδ οί Ιννο εΙοδϋΓβδ ίη δβπβδ, οηβ οί ννΗίοΗ ΠΙϋδΙ Ββ 
δθΓβ\ν-ΐΗΓβΕ(1β(1 ογ δβευΓβίΙ ίη Εη βςυΕίΙγ βίίβείίνβ ΓΠΕηηβΓ. 

ΡΕθ1ίΕ§ίη§8 εοηΐΕίηίη§ ρΓβρΕΓΕίίοηδ οί 31° (ο) ογ 32° 2310 

(ο) ννΗίοΗ §ίνβ οίί 8 πιε 11 ςϋΕηίίΐίβδ οί οεγΗοπ (Ιίοχίίΐβ αηά/οΓ 
ηίΐΓ 0 §βη, 5 Ηε 11 Ββ νβηίβιΐ, ίη ΒοοοπίΕηοβ ννϊιΗ πίεγ^ιπεΙ 
3500 ( 8 ). 

3. ΜίχβεΙ ρΕο1ίίη§ 

(1) δϋΒδίΕηεβδ εονβΓβά Βγ (Ηβ δδηιβ ίίβηι ηηηιΒβΓ ηΐΕγ 2311 
Ββ ρΕοΗβεΙ ΙοββΐΗβΓ ίη ε οοπιΒίηΕΐίοη ρΕοΙίΕ^ίη^ εοηίθΓηιίη§ 

ίο ηΐΕΓ^ίηΕΐ 3538, 

(2) δϋΒδίΕηεβδ οί εϋίίβΓβηΐ ίΐβπΐδ οί ΟίΕδβ 3 ίη ςυηηΐίάβδ 
ηο! βχοββ 8 ίηβ Γινβ ΙίΐΓβδ ρβΓ ρΕεΙίΕ^ίη^ πίΕγ Ββ ρΕθΕβ<1 Ιο- 
§βΐΗβΓ Εη(1/οΓ ννϊιΗ §οο 8 δ ηοΐ δυΒ]βεΙ Ιο (Ηβ ρΓονίδίοηβ οί 

9 „ ΠΛ ΑϋΚ, ίη ε εοηιΒίηΕΐίοη ρΕθ1ίΕ§ίη§ εοηίοηηίη^ Ιο πιεγ^πεΙ 
^3538, ρΓονίάβά [Ηβγ 8 ο ηοΐ ΓβΕοί 8Εη§βΓουδ1γ ννϊιΗ οηβ επ- 
οίΗβΓ. 

(3) Εχοβρί Εδ οίΗβΓννίδβ δρβοίΕΠγ ρΓονϊ8β(1 Ββίονν, δυΒ- 
δίΕηεβδ οί άδδδ 3, ίη ςυηηίίάβδ ηο( βχοββ 8 ίη§ Γινβ ΙίΐΓβδ 
ρβΓ ρΕθ1ίΕ§ίηβ, πίΕγ Ββ ρΕο-ΗβίΙ ΐο§θΐΗβΓ ίη ε εοηιΒίηΕΐίοη 
ρΕθΗΒ§ίη§ οοηίοΓηιίη§ Ιο οιεγ^ιπεΙ 3538 ννϊιΗ δϋΒδίΕηεβδ 
ογ ΕΓίίεΙβδ οί οίΗβΓ οίΕδδβδ, ρΓονί<1β(ί [ΗεΙ ηιίχβ 8 ραοΙ<ίη§ ίδ 
Είδο ρβΓπιίηβά ίοΓ δϋΒδίΕηεβδ ογ ΕΓίίεΙβδ οί ΐΗβδβ οίηδδβδ, 
ειι 8 /ογ ννϊιΗ ^οο 8 δ ννΗίοΗ ΕΓβ ηοΐ δηΒ]βοΙ Ιο [Ηβ ρΓονίδίοηβ οί 
ΑϋΗ, ρΓονί 8 ε 8 [Ηβγ 8 ο ηοΐ ΓβΕβΙ 8Εη§βΓουδ1γ ννϊιΗ οηβ επ- 
ΟίΗβΓ. 

(4) ΤΗβ Μοννίηβ ΕΓβ οοηδί 8 βΓβ 8 8 αη§βΓ 0 ϋδ ΓβΕΟ- 
Ιίοηβ: 

(β) οοηιΒυδίίοη επ 8 /ογ §ίνίη§ οίί οοηδί8βΓΕΒ1β ΗβΕί; 

(Β) βΓηίδδίοη οί ίηίΐΒΐηπιηΒΙβ επ8/ογ Ιοχίο §Βδβδ; 

(ο) ίοππΕίίοη οί εοΓΓΟδίνβ 1ίςυί8δ; 

( 8 ) ίοΓηπΕίίοη οί υηδίαΒΙβ δϋΒδίΕηεβδ. 

(5) ΤΗβ ηιίχβ 8 ρΕοΗίηβ οί εοϊ 8 δϋΒδίΕηεβδ ννϊιΗ Βηδίε 
δϋΒδίΕηεβδ ίη ε ρηε)ίΒ§β 8 Ηε 11 ηοΐ Ββ ρβΓΠΐίΙΙβ 8 ίί ΐΗβ Ιννο 
δϋΒδίΕΠΟβδ ΕΓβ ρΒθΗβ 8 ίη ίΓΕ^ίΙβ ρΒθ 1 < 3 £ίη§δ. 

( 6 ) ΤΗβ ρΓονίδίοηδ οί ιηΕΓ^ίηΕΐδ 2001 (7), 2002 ( 6 ) επ8 
(7) επ8 2302 εΠεΙΙ Ββ οοηιρ1ίβ8 ννϊιΗ. 

(7) 1ί ννοο8βη ογ ΓιΒγ 6 Βοεγ 8 Βοχβδ ΕΓβ υββ 8 , ε ρΕΟ^Εββ 
εΒεΙΙ ηοΐ ννβί§Η ΓηοΓβ ιΗεπ 100 
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δρεείβΐ εοη4ΐΐϊοηδ: 


Ιΐεπι 

Νο. 

Οεδοπρϋοη 
οί δΐιΒδΙβηεε 

Μβχίπιυπι 

ςυβηΐίίγ 

δρβοίαΐ 

ρΓονίδίοηδ 

ρβΓ 

ΓΘΟβρ- 

Ιαοίε 

ρεε 

ρβοΒ- 

3§β 

12° 

Ιηιίηεδ 

Μίχε4 ρβεΒίηβ ηοί ρεΓ- 
ηνί((ε4 

13° 

ΜείΒγΙ βη4 
εΐΒγΙ 

ίδοεγβηβίε 


δυΒδΙβηεεδ 
3ΐ3δδίίιε4 υη4εΓ 
(β) ίη εβεΒ ίΐεηι 

0.5 

ΙίίΓε 

1 

ΙίΐΓβ 

5Β&11 ηοί Βε 
33θΒε4 (ο- 
ΓβίΒβΓ ννίιΒ 
δυΒδΙβηεεδ 
ογ 3Γ(ίε1εδ οί 
ϋίβδδεδ 1β, 
1Β, 1ε, 5.2 
(οίΒεΓ (Ββη 
ΒβΓ4βηεΓ8 
ιη4 εοπι- 

ρουη4 δγδ- 
Ιεηνδ) βη4 

7. 


4. ΜβΓίϋης βη4 38η§βΓ ΙβΒεΙδ οη ρβεΕβζβδ (δεε Αρρβη- 
<ϋχ Α.9) 

(1) ΡβεΕβ^βδ εοη(3Ϊηίη§ δυΒδΙβηεεδ οί 1 ° Ιο 6°, 11° Ιο 
26°, 31 ° 3η3 33° δΒβϋ Βεβτ ε ΙβΒεΙ εοηίοπηίη§ (ο ηιο4β1 
Νο.3. ΗοννβνβΓ, ϊί δυΒδΙβηεεδ 3Γβ ρ3θ1ίβ(1 ίη εοηιροδίΐε 
ρ3θ1ί3§ίη§δ (§ΐ3δδ, ρΟΓΟβΙβϊη ΟΓ 8ΐ0Πβ\ν3Γβ) εοηίοπηίη^ Ιο 
πΐ3Γ§ίη3ΐ 3539 οί 3 εβρβείΐγ εχεεε4ίη§ Πνε ΙϊΐΓββ, ΐΗβ ρβεΕ- 
3§β8 δΗβΙΙ ΒεβΓ 1\νο Ι3ΐ>ε1δ εοηίοπηίη^ Ιο πιο4ε1 Νο.3 (δβε 
πΐ3Γ§ίη3ΐ 3901 (2)). 

(2) Ρ3εΙί3§εδ εοηΙβϊηϊη§ δυΒδΙβηεεδ οί 6° βΗ&11 ίη 3<4<4ί- 
(ίοη 5ε3Γ 3 ΙβΒεΙ εοηίοπτηη§ Ιο ηιο4ε1 Νο.ό.ΙΑ; (Βοβε εοη- 
Ι3ΐηίη§ δυΒδΙβηεεδ οί 11° Ιο 20°, 3 ΙβΒεΙ εοηίοπηίης Ιο 
ηιο4εΙ Νο.6.1, βη4 (Βοβε εοηΐβίηίη§ δυΒδΙβηεεδ οί 21° Ιο 
26°, 3 Ι3ΐ>ε1 εοηίοΓπιίη§ Ιο ηιο4β1 Νο.8. 

(3) ΡβεΙ(3§εδ εοη(βίηίη§ ΙίβςίΙε ρβεΙ<β£ίη§8 ηοΐ νίδίΒΙε 
ίΐΌΓη (Βε οαΐδκΐε 3Η311 ΒεβΓ οη (ννο ορροβίΐε δϊάεβ 3 1&Βε1 
εοηίοπηίη§ Ιο ίηο4ε1 Νο.12. 

(4) ΡβεΕβ^εδ εοηΐβίηίηβ ρβε1(3§ίη§8 (Βε εΐοδυτεδ οί 
ννΗίεΗ 3Γ8 ηοΐ νίδίΒΙε Ιγογγι (Βε οαΐδίάε βη4 ρβεΒβ^βδ εοη- 
(βίηίη§ νεη(ε4 ρβεΕββίη^δ ογ νεη(ε4 ρβε1(β§ίη§;δ ννίΐΒουΙ 
ουίεΓ ρ3ε1ί3§ίη§ 8 Η & 11 Βεβε οη. (ννο ορροδίΐε δί<1ε3 3 ΙβΒεΙ 
εοηίοπηίη§ Ιο πιο4ε1 Νο. 11. 

Β. ΡβΠίευΙβΓδ ίη (Βε (ΓβηβροΓΐ 4οευηιεη( 

(1) ΤΒε (Ιεδεπρίίοη οί (Βε §οο4δ ίη ιΗε (ΓβηδροΠ 4οευ- 2314 
πιεηΐ ηιυδί εοηίοπη Ιο οηε οί (Ηε ηβιηεδ υη4εΓΐίηε4 ίη ηΐ3Γ- 
§ίηβ1 2301. Ιί (Βε βυΒδίβηεε ίδ ηοί ηιεηΐίοηε4 Βγ η3ηιε, (Ηε 
εΒεηύεβΙ ηβηιε Γηυβί Βε εηΐβΓε4. Ρογ δυΒδΙβηεεδ 3η 4 ρΓβρ- 
3Γ3ΐίοηδ οί 6° βη4 19°, (Βίδ ηβηιε δΒβΙΙ Βε εη(εΓε4 ίοΓ ιΒε 
ΓτιοδΙ 4βη§βΓουδ εοηιροηεηΐ, ΒοΐΗ οί (Βε ρεδίίείείε εΐεπιεηΐ 
ι/ 3η4 οί (Βε ίηίΙβπίΓηβΒΙε εΐεηιεηΐ (ε.§. ρβΓβίΒίοη ίη Βεχ- 
βηε). ΤΒε 4εδοπρΙίοη οί (Ηε §οο4β ηιυδί Βε υη4εΓΐϊηε4 3η4 
ίοΐΐοννεεί Βγ ρβΓίίευΙβΓδ οί ιΗε είβδβ, ιΗε ίίετη ηυηιΒεΓ (ΐο- 
§βΐΚεΓ ννΒΒ (Βε ΙεΙίετ, ίί βηγ), βη4 ιΒε ίηίϋβίδ «ΑϋΚ» (ογ 
«ΚΙϋ») ε.@., 3, 14° (β), ΑϋΚ. 

(2) Ρογ εοηδί^ηηιεηΐδ οί εΒειηϊεβΙΙγ υηδΙβΒΙε δυΒ- 
δίβηεβδ, ιΗε 8εη4βΓ δΒβΙΙ εεΓίίίν ίη ιΒε ΐΓβηβροΓΐ εΐοευηιεηΐ: 

«ΜεβδυΓεβ ΙβΕεη ίη βεεοΓΓ,Ιβηεε ννίΐΗ ηΊ3Γ§ίηβ1 2300 (6)». 


Ρογ ΐΚβ (ΙβδΟΓίρΙίοη οί ΐίιβ ρβδύείΩβ βίβπιβηΐ, (Ηβ ηβηιε 30 οογ4- 
ίη§ Ιο 150 Βίβηάαηΐ Κ. 1/50-1981 (δββ βίδο ιηβΓςίηβΙ 2601, 71 0 
(ο 88°) δΗουΜ Βε υδβά, ίί ίί βρρββεβ (Ββεείη. 


0. Επιρίγ ρ3ε1ί3§ίη§δ 

(1) Εηβρίγ ρβείςβςίηξδ, ηηείεβηείΐ, οί 41°, δΒβΙΙ Βε 
ε1οδε<1 ίη ιΒε δβηηβ ννβγ βη4 ν.'ίΐΒ ιΒε δβπιε 4ε§τεε οί 
ΙεβΙερΓοοίηβδδ 38 ίί ΐΒεγ \νεΓε ίυΐΐ. 

(2) ΕιηρΙν ρβείο^ϊη^δ, υηείεβηεε), οί 41 δΗβΠ Βεβε ιΒε 
83Γηε ά3η§8Γ ΙυΒεΙδ 38 ίί ιΗεν \νεΓε ίυΐΐ. 

(3) ΤΗε (Ιεδεπρίίοη ίη ιΒε ΐΓβηβροΓΐ ΟοευηιεηΙ δΒβΙΙ εοη- 
ίοΓπι Ιο οηε οί ιΒε ηβηιεδ υικίβείίοεεί ίη 41°, ε.§.: ΕεηρΙν 
ρβεΒβ^ίη^ 3, 41 ΑϋΚ. ΤΒίδ (Ιεδεπρίίοη δΒβΠ Βε υηΒεΓ- 
1ίηε4. 1η ιΒε εβδε οί επιρίγ ΐβηΡ - νεΒίεΙεβ, βηιρίγ 
(ΙεπιοιιηΙβΒΙε ΐβηΒδ 3π4 εεηρίν Ιβηΐε - εοηΐβϊηβΓδ, 
υηείεβηείΐ, (Βίδ (Ιεδεπρίίοη δΒβΙΙ Βε εοπιρίείβά Βγ α4(1ίη§ 
ιΒε ν,ΌΓεΙδ «Εβδί 1θ3(1», (οβείΒεε ννίΐΗ (Βε ηβπιε 3η(1 ίΐεπι 
ηυηιΒβΓ οί (Βε §οο4δ ΙβδΙ ΙοβΟεΟ, ε.β. Εβδί Ιοβιΐ: Ρείεοί, 3° 

(Β). 


0ΕΑ55 4.1. ΙΝΓΕΑΜΜΑΒΕΕ 50ΕΙ05 
1. ΕίδΙ οί δϋΒδΙβηεεδ 

Αιτιοη§ (Βε δυΒδΙβηεεδ εονβΓεεΙ Βγ ιΒε Βεβάίη^ οί 0388 
4.1, (Βοδε 1ίδΙβ(3 ίη ηιβΓ^ίηβΙ 2401 3Γβ δυΒ)εε( ίο (Βε ρΓονί- 
δίοηδ οί (Βίδ Αηηεχ 3η4 οί Αηηεχ Β. ΤΒεβε .βυΒδΙαηεβδ (ο Βε 
3εεερ(ε4 ίοΓ εβΓΠ3§ε υη4εΓ εβΓίβίη εοη4ίΐίοηδ 3Γβ (ο Βε 
εοηδί4εΓε4 38 δυΒδΙβηεεδ οί ΑϋΚ. 

1 ° 5υΒδ(3ηεβδ ννΒίεΒ εβη εβδίΐγ Βε ί§ηί(ε4 Βγ δρβεΒδ, 
δυεΒ βδ \νοο4 Πουτ, 83νν4υδ(, \νοο4 δΒβνίη^δ, ηόο4 ΓιΒγ8, 
ννοο4 εΒβΓεοβΙ, «οο4 ρβείη^δ βη4 \νοο4 εεΐΐυΐοδβ, ο14 ρβρβΓ 
βη4 ννββίε ρβρετ, ρβρεε ΓιΒγ88, εβηε (εχεερί δρβηίδΒ 
Βγοοπι), Γεε4δ, Ββγ, δίΓβνν, βίβο ννΒεη 43πιρ (ίηε1υ4ίη§ 
2312 τηβίζε, τίεε βη4 Ωβχ δίεβνν), νε^είβΒΙε (εχΐίΐε δυΒδΙβηεεδ 
βη4 \νβδ(ε οί νε§ε(βΒ1ε Ιεχίίΐε δυΒδΙβηεεδ, οογΒ ίη ρονν4εΓ 
ογ §Γβηυΐ3Γ ίοΓΓη, εχρβη4ε4 ογ ηοΐ, \νί(Β ογ ννίΐΒουΙ 3η β4- 
ηιίχΐυΓε οί ΙβΓ ογ οί οΐΒβΓ δυΒδΙβηεεδ ηοΐ δυΒ]βε( (ο βροη(3- 
ηεουδ οχί4β(ίοη, βη4 οογΒ \ν38(ε ίη δηιβΠ Ιυηίρδ. δββ βίδο 
Οβδβ 4.2, ΓηβΓ^ίηβΙ 2431, 8°-10°, βη4 ΓηβΓ^ίηβϊ 2431β, 
υη4εΓ (Β). ' 

ΝΟΤΕ5: 1. ΤΒεβε βυΒδΟηεεδ βΓε ίηε1υ4ε4 ίη (Βε ΙίδΙ 
οηΐγ ίοΓ (Βε ρυεροβεδ οί (Βε ρΓοΒίΒίΐίοηδ οη πϋχε4·3034ίή§. 
Ρογ (Βίδ ρυτροβε (Βε ρεονίδίοηβ οί ηιβΓ^ηβΙ 2416 (1) 
βρρίγ. Νο οίΒεε είβυδε, είίΒεΓ οί (Βίδ Αηηεχ ογ οί Αηηεχ Β, 
ίδ βρρϋεβΒΙε (ο (Βεπι. 

2. Ηβγ δΐίΐΐ Ββνίηβ 3 4ε^τβε οί Βυηιί4ίΐγ ννΒίεΒ ττιί§Βΐ 1εβ4 
(ο ίεΓΓπεηΐβΐίοη ίδ ηοΐ Ιο Βε 3οεερ(ε4 ίοΓ εβΓΠ3§ε. 

3. % : Γ3ρρίη§δ βη4 δΙβΒδ οί εχρβη4ε4 οογΒ, ηιβηυίβο- 
ΙυΓβ4 υη4εΓ ρΓεβδυτε, ννίΐΒ ογ ννίΐΒουΙ βη β4ηιίχΙυΓε οί ΙβΓ 
ογ οί οίΒεΓ δυΒδΙβηεεδ ηοΐ δυΒ)εε( (ο δροηίβηεουδ οχί4β- 
(ίοη, 3Γε ηοΐ δυΒ)εε( (ο βηγ. οί (Βε ρΓονίδίοηδ οί ΑΟΚ. 

4. ΟογΒ ίΓηρΓε§ηβ(ε4 \νί(Β βυΒβίβηεεδ δΐίΐΐ δυΒ)εε( Ιο· 
δροηίβηεουδ οχί4β(ίοη ίδ β βυΒδίβηεε οί ΕΙβδδ 4.2 (βεε πιβΓ- 
§ίηβ1 2431, 9°). 

2° (β) δυΐρΒυΓ (ίηε1υ4ίη§ ΠοννεΓδ οί βυΙρΒυΓ); 

(Β) δυΐρΒυΓ ίη (Βε πιε1ΐε4 δίβίε. 

3 ° Εε11οί4ίη, ρΓο4υεε4 Βγ ίηεοηιρίείε ενβροΓβΐίοη οί (Βε 
βΙεοΒοΙ οοηΐβίηε4 ίη εο11ο4ίοη βη4 εοηδίδ(ίη§ ηιβίηΐγ οίεοΐ- 
1ο4ίοη εοΚοη-. 

4° Εε11υ1οί4 ίη δΙβΒδ, δΒβείδ, το4δ ογ (υΒεδ, βη4 ίβΒπεδ 
οοβΐε4 ννίΐΒ ηίίΓοεεΙΙυΙοδβ. 

5° ΡϊΙγώ εε11υ1οί4, ί.ε. (Βε Γβνν ηιβίεπβΐ ίοΓ Πίπιβ, ννίΐΒουί 
εηιυΐδίοη, ίη τοίΐδ βη4 4ενε1ορε4 εβ11υ1οί4 ίίΐηηδ. 

6 ° 0ε11υ1οί4 ννβδίε βη4 εε11υ1οί4 - Γιΐηι ννβδίε. 

ΝΟΤΕ: ΝίίΓοεεΙΙυΙοδε-ίίίΓη ννβδίε, Κεε ίΓοηι §ε1β1ίηε, ίη 
Γβείδ, δΒεείδ ογ δίπρδ, ίδ 3 δυΒδίβηεε οί Οίβδδ 4.2 (βεε ηιβΓ- 
δ ίηβ1 2431, 4°). 

2315 7° (β) ^εβΒΙγ ηίΐΓβ(ε4 ηίίΓοεεΙΙυΙοδε (βιιεΒ βδ εο11ο4ίοη 

-2321 εοΚοη), ί.ε. ννίΐΒ 3 ηίίΓο^εη εοηίεηΐ ηοί βχεεβ4ίη§ 12.6 ρεΓ 
εεηΐ, ννεΐΐ δίβΒίΙίζεΒ βη4 εοη(βίηίη§ ίη β44ί(ίοη ηοί Ιεδδ (Ββη 
25 ρβΓ εεηΐ, ννβίεε ογ βΙεοΒοΙ (ηιείΒγΙ, εΐΒγΙ, ηοπηβΐ ρΓοργΙ 
ογ ίδορΓοργΙ, Βυΐγΐ ογ βηιγί βΙεοΒοΙ, ογ ηιίχΐυΓβδ (ΒβΓεοί), 
βίδο ίί 4εη3(υΓε4, βοΐνεηΐ ηβρΒίΒβ, Βεηζεηε, (οΐυεηε. 


2322 


2323 

2399 


2400 


2401 
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χγίεηε, εηίχίυεεδ οί εΐεηβίυεείΐ βΙεοΗοΙ βηΗ χνίβηε, εηίχίυεεδ 
οί ννβίεε βη8 βΙεοΗοΙ, ογ βΙεοΗοΙ εοηίβίηίη§ εβεηρΗοε ϊη δο- 
Ιυίίοη; 

ΝΟΤΕδ: 1. Νίίεοεείΐυΐοδβ ννϊΐΗ 3 ηίΐεο^εη οοηίεηί εχ- 
οββ(ϋη§ 12.6 ρεε οεηί ίδ 3 βυΗδίβηοε οί 0385 13 (δεε εηβε- 
βίηβΐ 2101, 1°). 

2. ΨΗεη ίΗε ηίίεοεείΐυΐοδβ ΐδ ννβ11β<4 χνϊίΗ εΐεηβίυεείΐ βΐ- 
εοΗοΙ, ίΗε άεηβίυείηβ βυΗδίβηοε πιυδί ηοί Ηβνε 3 άείείεηεη- 
ίβΐ είίεεί οη ίΗε βίβΗϊΙίίγ οί ίΗε ηίίεοοείΐυΐοδε. 

(6) ρΙβδίίοίζεΟ ηίίεοοείΐυΐοδε, ηοη - ρΐ^ηιεηίεά, οοηίβίη- 
ίη§ ηοΐ 1β88 ίΗβη 18 ρεΓ εεηΐ ρίβδίίείζβε (Ηυίγΐ ρΗΐΗβΙβίε ογ 
3 ρΐ38ΐΐείζ6Γ βί1ε3δΙ εςυίνβίεηί ίη είίεεί) βηΒ ίη ννΗίεΗ ίΗε 
ηίίΓοεεΙΙυΙοδε Ηβδ 3 ηίίεο^εη εοηίβηΐ ηοΐ εχεβε8ίη§ 12.6 
ρεΓ εεηΐ; ίΗε ηίίΓοεεΙΙυΙοδε εηβγ 6ε ϊη ίΗε Γογγπ οί εΚίρβ; 

ΝΟΤΕ: Ρίβδίίοίζεεί ηίίεοεβίΐυΐοδε, ηοη-ρί§ηιεηΐε8, εοη- 
Ιβίηίη§ ηοΐ Ιεδδ ίΗβη 12 ρεΓ εεηΐ βηεΐ Ιεδδ (Ηβη 18 ρεΓ οεηί 
Ηυίγΐ ρΗίΗβΙβίε ογ 3 ρΙβδίίεϊζεΓ 31 Ιεβδί εςυίνβίεηί ίη είίεεί 
ϊδ 3 βυΗδίβηοε οί Οίβδδ 1β (δβε εηβε§ίηβ1 2101, 4°). 

(ε) ρΙβδίίοίζεΒ ηίίΓοεεΙΙυΙοδε, ρί§εηεηΙεΒ, εοηίβΐηίης ηοΐ 
Ιβδβ (Ηβη 18 ρεΓ εεηΐ ρίβδίίοίζεε (ΗυίγΙ ρΗίΗβΙβίε ογ β 
ρίβδίίοίζεε 31 ΙββδΙ εςυίνβίεηί ίη είίεεί), ίη \νΗίεΗ ΐΗε 
ηίίΓοεεΙΙιιΙοδε Η38 3 ηίίεο§εη οοηίεηί ηοΐ εχεεβ<Ηη§ 12.6 
ρεΓ εεηΐ βη8 ννΗίεΗ εοηΐβίηδ ηοΐ Ιεδδ [Ηβη 40 ρεε εεηΐ 
ηίίΓοεεΙΙυΙοδε; [Ηε ηίίΓοεεΙΙυΙοδε εηβγ Ηε ίη ΐΗε ίοεπι οί 
εΗίρδ. 

ΝΟΤΕ: Ρ1βδΙίοίζε8 ηίίΓοεεΙΙυΙοδε, ρί^επεπίεΒ, οοηΐβίηίη§ 

Ιεδδ [Ηβη 40 ρεε εεηί ηίίΓοεεΙΙυΙοδε ίβ ηοΐ δυΗ)εεΙ Ιο (Ηε 
ρΓονίδίοηδ οί ΑϋΚ. 

Εογ (β), (Η) βηΒ (ο): ννεβΗΙγ - ηιίΓαΙβοΙ ηίίΓοεεΙΙυΙοδε βη8 
ρΙβδίίείζεΟ ηίίεοοείΐυΐοδε, ρίβεηεηίεεΙ ογ ηοΐ, βεε ηοΐ ίο Ηε 
βοοερίεεΙ ίοε οβεείβ^ε υηίεδδ (Ηεγ δβΐίδίγ [Ηε δίβΗϋίΐγ βηεΐ 
δβίείγ εοηάίΐίοηδ οί ΑρρεηΟίχ Α.1 ογ [Ηε οοηΒίίίοηδ δεί 
ίοείΗ βΗονε εε§3Γ(ϋη§ [Ηε ηβίυεε βηΒ ςυβηίίίγ οί [Ηε β<Μ- 
(ίοηβΐ δυΗδίβηεεδ. 

Εογ (β), δεε βίδο Αρρεηάίχ Α.1, εηβΓ^ίηβΙ 3101; ίοε (Η) 
βηΒ (ο), δεε βίβο ΑρρεηΒίχ Α.1, εηβΓ^ίηβΙ 3102, 1. 

8° Κε<1 ρΠοβρΗοευδ (βεηοερΗουβ), ρΠοβρΗοηιβ 
δεδςυίδυΐρΗίίΙε βηΒ ρΗοβρΗοευβ ρεηίβδυΙρΗίΒε. 

ΝΟΤΕ: ΡΗοβρΗοευδ ρεηίββυΙρΗίΒε ηοΐ ίεεε ίεοηι ννΗίίε 
ογ γείΐονν ρΠοβρΗοευδ ίδ ηοί [ο Ηε βοοερίεΒ ίοε οβεείββε. 

9° ΟεουηΒ πτΗΒεε, ευΗΗεε Βυβί. 

10° Ου.βΙ οί εοβΙ, 1ί§ηίΐε, 1ί§ηίίε εοΗε βηΒ ρεβί, βείϊίϊ- 
οίβΐΐγ ρεερβεεΒ (ε.§. Ηγ ρυΐνεεΐζβίίοη ογ οίΗεε ρεοεεδδεδ), 
βηΒ οοίνε ίεοηι οβεΗοηίζεΒ 1ί§ηίίε ΓειίΒεεεΒ ίηεεί (ί.ε. ηοί 1ί- 
αΗΙε Ιο βροηίβηεουβ ί§ηίίίοη). 

ΝΟΤΕδ: 1. Νβίυεβΐ Βυβίδ οΗΐβίηει! ββ εεβίεΐυεδ ίη (Ηε 
ρεοΒυοίίοη οί οοβΐ, εοΗε, 1ί§ηίίε ογ ρεβΐ βεε ηοί δυΗ)εεί ίο 
ίΗε ρεονίδίοηβ οί ΑϋΚ. 

2. ΟοΕε ίεοηι οβεΗοηίζεΒ Ιί§ηίίε ηοί εεηΒεεεΒ οοεη- 
ρΐείβΐγ ίηεεί ίδ ηοί ίο Ηε βοοερίεΒ ίοε οβεείββε. 

11 0 (β) ΟευΒε ηβρΗίΗβΙεηε ννίίΗ 3 εηε1ίίη§ ροίηί Ηεΐονν 

75°0; 

(Η) ριηε ηβρΗίΗβΙεηε αικί οευΒε ηβρΗίΗβΙεηε ννίίΗ β 
ηιείίίη^ ροίηί οί 75° 0 ογ ονεε; 

(ε) ηβρΗίΗβΙεηε ίη ίΗε εηεΙίεΒ δίβίε. 

Γογ (β) βηΒ (Η) δεε βίδο ηιβε^ϊηβΙ 2401 3. 

12° ΕχρβηεΙβΗΙε ροΐγδίγεεηεδ, §ίνίη§ οίί ίη(ΐ3ηιηΐ3ΠΙε 
νβρουε Ηβνίη§ 3 ΠβδΗ - ροίηί ηοί βΗονε 55° 0. 

ΝβρΗίΗβΙεηε ίη ΗβΠδ οε ΠβΗεδ οί 11 0 (β) 3η8 (Η) ίδ βυΗ- 24013 
)εεί ηείίΗεε ίο ίΗε ρεονίδίοηβ ίοε ίΗίδ ΟΙβδδ εοηΐ3ίηε4 ίη ΐΗίδ 
Αηηεχ ηοε ίο ίΗοβε εοηίβίηοίΐ ίη Αηηεχ Β ίί ίι ίδ ρβείτεά, ηοί 
ηιοεε ίΗβη 1 ρεε Ηοχ, ίη Ιί§Ηί1γ εΙοβεΒ ΓιΗγοΗο3Γ(1 ογ 
ννοοΒεη Ηοχεδ βηεΙ ιΗεβε Ηοχεδ βεε εηοΐοβεεί, ηοί πιοεε ίΗβη 
10 ρεε 0336, ίη ννοοΒεη εβδεδ. 

2. Ρεονίδίοηδ 

Α. ΡαεΙί3§63 

1. Οεηεεβΐ εοηεΙίΐίοηδ οί ρ3εΙ<ίη§ 

(1) Ρ3οΙ<3§ίη§5 δΗβΙΙ Ηε δο εΐοδεε! βηΒ 3εε3η§β8 38 ίο ρεε- 2402 
νεηί βηγ Ιοδδ οί ίΗε εοηίεηίδ. 

(2) ΤΗε εηβίεείβίδ οί ννΗίεΗ ίΗε ρ3εΙί3§ίη§δ βηά ίΗείε εΐο- 


δυεεδ βεε πιβείε πιυδί ηοί Ηε ΙίβΗΙε ίο βίίβείε Ηγ ίΗε εοηίεηίδ 
οε ίοεπι Ηβεπιίυΐ οε Ββη^εεουδ εοηιρουηεΙδ ΐΗεεεννίίΗ. 

(3) ΡβεΗβ^ίη^δ, ίηο1υ(ϋη@ ίΗείε εΐοδηεεδ, εηυδί Ηε δηίίί- 
είεηίΐγ εί§ίίΙ βηΒ δίεοη§ ίη βΙΙ ίΗείε ρβείβ ίο ρεενεηί βηγ Ιοοδ- 
εηίη£ 8υείη§ εβεείβ^ε βηΒ ίο ηιβεί ίΗε ηοεπιβΙ εβςυίεεηιεηΐ 
οί εβεείβ^ε. 5οΙίεΙ δυΗδίβηεεδ δΗβΙΙ Ηε Γιεηηΐγ δεευεβΟ ίη 
ίΗείε ρ3ε1<3§ιη§β, βη8 ίηηεε ρ3ε1ί3§ίη§δ δΗβΙΙ Ηε Γιεεηΐγ δε- 
ευεεΒ ίη ουίεε ρβοΕβρη^δ. Ιΐηίεδδ οίΗεεννίδε βρεείΓιεΒ ίη 
ίΗε δεείίοη εηίίίΙεΒ «ΡβεΙίίη^ οί β δίη^ΐε βυΗδίβηεε», ίηηεε 
ρ3εΙ<3§ίη§δ πΐ3γ Ηε εηεΐοδεεί ίη ουίεε ρ3ε1ί3βίη§δ είίΗεε δίη- 
§]γ οε ίη £εουρβ. 

2. ΡβεΙ:ίη§ οί β δίη^ΐε βυΗδίβηεε 

(1) δυΙρΗυε οί 2 0 (β) βΗβΙΙ Ηε ρβοΙνεΟ ίη δίουί Ηββδ εηβΒε 2403 
οί ρβρεε οε οί εΐοβείγ ννονεη )υίε. 

(2) δυΙρΗυε ίη ίΗε εηεΙίεΒ δίβίε, οί 2 0 (Η), πιβγ ηοί Ηε 
εβεείεΒ οίΗεεννίδε ιΗβη ίη ΙβηΗδ. 

ΟεΙΙοίΒίη οί 3 ° δΗβΙΙ Ηε βο ρβοΗεΒ 35 ίο ρεενεηί ίίβ Βεβίοεβ- 2404 
ίίοη. 

(1) Οεΐΐοΐοίε) ίη βΙβΗβ, βΗεείδ, εοΒδ οε ίυΗεβ, βηΒ ίβΗείεδ 2405 
εοβίεε) ννίίΗ ηίίεοεβίΐυΐοδε, οί 4°, βΗβϋ Ηε εηεΙοδβΟ: 

(β) ίη ίίεηιΐγ εΐοβεεί ννοοάεη ρβε1ί3§ίη§5, οε 

(Η) ίη 5ίεοη§ ρβρεε ννεβρρίη§δ ννΗίεΗ δΗβΙΙ Ηε ρίβεβεί. 

1. ίη εεβίβδ; οε 

2. Ηείννεεη ίεβεηεδ ιηβϋε οί ΗοβεΒδ, ίΗε εΒ§εδ οί ίΗε 
ίεβηιεδ εχίεη8ίη§ ΗεγοηΒ ίΗε ρβρεε ννε3ρρίη§ αηά ίΗε 
ίεβηιεδ Ηείης ΗουηΒ Ιο§βΐΗβε ννίίΗ ίεοη Ηβηιΐδ; οε 

3. ίη ννεβρρίη^δ οί εΐοδείγ ννονεη ίβΗείε. 

(2) Α ρβείνβ^β εηυδί ηοί ννεί§Η πιοεε ίΗβη: 

75 ίη ίΗε εββε οί εβΙΙυΙοίεΙ ίη δΙβΗδ, βΗεείδ οε ΙυΗεβ 
3 π 8 οί ίβΗείεδ εοβίεεί ννίίΗ ηίίεοεεϋυΐοδε, ίί ίΗε ουίεε ρβείν- 
3§ίη§ ίδ εηβΒε οί ΓβΗείε ίη οοηίοεεηίΐγ ννίίΗ (1) (Η) 3; 

120 1ε§ ίη αΐΐ οίΗεε εββεδ. 

Είΐεη εεΐΐυΐοίίΐ ίη εοΙΙδ βηΒ ΒενεΙορεεΙ εεΐΐυΐοίά Βΐιηδ οί 2406 
5 ° δΗβΙΙ Ηε εηεΐοδβεί ίη ννοοΒεη ρβο1ίβ§ίη§8 οε ίη ΠΗεεΗοβεΒ 
Ηοχεδ. 

(1) Οεΐΐυΐοίά ννββίε βηεΙ εεΙΙυΙοίΒ - ίΐΐεη ννβδίε οί 6° δΗβΙΙ 2407 
Ηε εηεΙοβεΒ ίη ννοοάεη ρβεΗβ^ίηββ οε ίη ίννο βίεοηβ Ηβ§8 

πιβΒε οί εο3Γδε, εΐοβείγ ννονεη )υίβ εβηνββ, ίΗε Ηβ§δ Ηείη§ 
ΓιεερεοοίεΒ βο βδ ηοί ίο ί§ηίίε ενεη οη οοηίβεί ννίίΗ β Πβεηβ 
3η<1 Ηβνίηβ δίεοη§ βηά εοηίίηυουβ βεβεηδ. ΤΗεβε Ηβ§δ δΗβΙΙ 
Ηε ρίβεεϋ οηε ίηδίάε ίΗε οίΗεε; βίίεε ΠΙΙίη^, ίΗείε ορεηίη§δ 
δΗβΙΙ Ηε δερβεβίεΙγ βη8 βενεεβΐ ίίηιεδ ίοΙάεΒ ονεε βηεΙ 
εΐοδείγ δίίίοΗεά δο βδ ίο ρεενεηί βηγ εβεβρε οί ίΗε εοηίεηίδ. 

Ηοννενεε, εεΙΙυΙοίεΙ ννββίε πιβγ Ηε ρβεΓεΒ ίη β δίη§1ε Ηβ§ ίί 
ίΗε εεΐΐυΐοίί! ννββίε ίδ Γιεδί ρβεΗεΒ ίη βίεοη§ ρβείείη® ρβρεε 
οε ίη β δυίίβΗΙε ρίβδίίεβ ηνβίεείβΐ βη8 ίί ίβ εβεΐίίίε<1 ίη ίΗε 
ίεβηδροεί Βοευηιεηΐ ΐΗβί ίΗε εεΐΐυΐοίίΐ ννββίε 8οεβ ηοί εοη- 
ίβίη βηγ ννβδίε ίη ίΗε ίοεπι οί 8υβί. 

(2) Ρβε1εβ§65 Ηβνίη§ β εβνν - εβηνβδ οε )υίβ ρβεΗβ§ίη§ 
εηυδί ηοί ννείβΗ ιηοεε ίΗβη 40 ίη δίη§1β ρβοΙί3§ίη§ ηοε 
πιοεε ίΗβη 80 Ιί^ ίη ΒουΗΙε ρβοΗβρη^. 

(3) Γοε ίΗε ρβείίουίβεδ ίη ίΗε ίεβηδροεί άοευπιεηΐ, βεε 
πιβΓβίηβΙ 2416 (2). 

(1) δυΗδίβηεεβ οί 7° (β) δΗβΙΙ Ηε ρβείοεί: 2408 

(β) ίη ννοοιίεη εεοερίβοΐεδ οε ίη είευπίδ ίηβίΐε οί ίπιρεεηιε- 

βΗΙε ΠΗεεΗοβείΙ; ίΗεβε εεοερίβοΐεδ βηεΙ (Ιευπίδ βΗβΙΙ Ηβνε β 
Ιίηίη§ ίηβρεεπιεβΗΙε ίο ίΗε ΙίςυίΒδ ίΗεγ εοηίβίη; ίΗείε εΐο- 
δυεβδ εηυδί Ηε Ιββίψεοοί; οε 

(Η) ίη Ηβ£8 ίεηρεεπεεβΗΙε ίο ίΗε νβρουεδ ίεοηι ίΗε Ιίςυίεΐδ 
ίΗεγ εοηίβίη (ε.§. Ηβ^β πιβίΐε οί ευΗΗεε οε οί β βυίίβΗΙε ρΙβδ- 
ίίεβ πεβίεείβΐ ηοί εεβείίΐγ ίηίΙβεηπεβΗΙε), ρίβεείί ίη β ννοοΟεη 
Ηοχ οε ίη β εηείβΐ εεοερίβείε; οε 

(ε) ίη ζίηε - ΙίηεΒ οε 1εβ8 - ΙίηεΒ ίεοη Βευεηδ; οε 
(8) ίη εεεερίβοΐεβ εηβ8ε οί ίίη - ρΐβίε, ζίηε δΗεεί οε βΐυ- 
πιίηίυπι δΗεεί βη8 βεευεεΒ Ηγ ευδΗίοηίηβ ηεβίεείβίδ ίη 
ννοοάεη Ηοχεβ. 

(2) Νίίεοεείΐυΐοδε οί 7° (β), ίί ννεΐίεά εχείυδίνεΐγ ννίίΗ 
ννβίεε, πιβγ Ηε ρβεΗεά ίη ΠΗεε Βευηιβ ννΗίεΗ Ηβνε υηιίβε- 
§οηβ δρεείβΐ ΐεεβίΓηεηί ίο εεηΒεε ίΗεπι οοτηρίείεΐγ ίπερεε- 
εηββΗΙβ; ίΗε εΐοδυεεβ οί ίΗε Βευπεβ δΗβΙΙ Ηε ννβίεε - νβρουε 
ρεοοί. 
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(3) ΝίίΓοεεΙΙυΙοδβ οί 7° (η), ννίΐΗ β8(1β(1 χγίβηβ, ηιβγ ηοΐ 
Ββ ρβεΒβά οίΒβΓννΐββ (Ββη ίη πιβίβΐ Γβοερ(3ο1βδ. 

(4) δυΒβίβηεβδ οΓ 7° (6) αη4 (ο) δΒβΙΙ Βε ρποΐίβοΐ: 

(η) ίη ννοοάβη ρβεΒβξ^δ Iί ηβεί ννί(Β δίουί ρβρβΓ ογ ζίηε 
βΒεεί ογ βΐυπιίηίυτη βΒβεί; ογ 

(Β) ίη δΐΓοη§ ΓιΒγβ (Ιηπτίδ ογ, ριονίείβίΐ (Ββί (Βε δυΒ- 
δίβηεβδ 3Γβ 3ϋδΙ - ίΐ'ββ 311(1 ΐΗ&Ι [Ηίδ ίδ ΟβΓ(ίίίε<1 ίη (Ηβ (Γβηβ- 
ροΓΐ (Ιοουηιβηΐ, ίη ΠΒΓβΒθ3π1 Βοχβδ ννΒίεΒ Ηηνβ Βββη τεη- 
(ΙβΓβίΙ ίιηρβΓπιββΒΙβ; ογ 

(ο) ίη δΒββί - ΓΠ6ΐ3ΐ ρ3θ(ί3§ίη§δ. 

(5) Ρογ δυΒδΙβηεβδ οί 7°, ηιβίβΐ Γβεβρίβείβδ πιυδί Ββ δο 
εοηδίΓυείβά Ι(ΐ3ΐ, Βγ τεβδοη οΓ ΐΗε πιεΐΒο(1 οΓ βδδβπιΒΙγ οί 
ίΡιβίτ νν 3 115, οί ΐΗείτ ηιο(1ε οί εΙοδυΓε, ογ οί ΐΒε ρΓβδβηεβ οί 3 
δβίβΐγ (Ιενίεε, (Ββγ γίβΒΙ ννΒβη ιΒε ίηίβΓηβΙ ρεβδδΐΐΓβ τεβεΒεδ 
3 νβΐυε ηοΐ §Γε3ΐεΓ (Ββη 0.3 ΜΡβ (3 Ββγ); (Ββ ρΓΟδεηεε οί 
ΐΒεδε εΙοδϋΓεδ ογ ββίβΐγ (Ιβνίεβδ πιυδί πογ ίπιρβίΓ (Ββ 
δΐΓεη§ΐΒ οί ιΒε Γβεβρ(3ε1β ηο( ίπιρβίΓ ίΐδ εΐοδυεβ. 

(6) Α ρβείο^ε πιυδί ηοΐ ννεί§Β γπογο (Ββη 75 Ββ ογ, ίί ίΐ 
εβη Βε Γοΐίβεί, ηοΐ ηιοΓβ (Ββη 300 Β§; ΒοννβνβΓ, 3 ΓιΒτβ (Ιπιγπ 
πηΐδΐ ηοΐ \νβί§Η ηιοΓε (Ββη 75 \ί% 3ΐκ1 3 ίίΒΓεΒοβπΙ Βοχ ηοί 
πιοΓε (Ββη 35 Ιί§. 

(7) Ρογ (Ηε ρ3Γΐίευΐ3Γδ ίη ιΒε (ΓβηβροΓΐ (ΙοευπιβηΙ, δεε 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2416 (3). 

(1) Κβ<1 ρΒοβρΗοΓυδ 3η4 ρΗοβρΒοΓυδ ρβηίβδυΙρΒϊιίβ (8°) 2409 

δΒαΙΙ Ββ ρβεΒβεί: 

(α) ίη Γβεβρίβείβδ πιβείε οί βΒβεΙ ίεοη ογ Ιίη - ρΐβίβ, ννΒίεΒ 
δΒβΙΙ Ββ ρΐ3εβ(1 ίη 3 5ΐτοη§ ννοοάβη εβδβ; 3 ρβο1ο§β ηιυβί 
ηοΐ ννεί§Β ηιοΓβ (Ββη 100 Β§; ογ 

(Β) ίη Γβεβρίβείβδ πιβείβ οί §1βδβ ογ δ(οηβννβΓβ ηοΐ Ιβδδ 
(Ββη 3 ηιηι (ΒίεΒ, ογ οί 3 βυϊίβΒΙβ ρίβδίϊβδ πιβίβπβΐ, ββεΒ 
εοηΐβίηίη^ ηοί ηιοΓβ ΐΒαη 12.5 Ι<§ οί δυΒδΙβηεβ. ΤΒββε τβ- 
οερίδοΐβδ δΒβΙΙ Βε δβευΓβ(1 ννίΐΗ ευδΒίοηίηβ πιβίβπβίδ ίη 3 
3ΐΓοη§ ννοοείεη Βοχ; 3 ρβεΒβββ ιηαδί ηοΐ ννεί^Β ηιοΓβ (Ββη 
100 Β&; ογ 

(ε) ίη ηιεΐ3ΐ Γβεβρΐ3ε1εβ ννΒίεΒ, ίί ννίΐΐι (Ββίε εοηίβηΐδ (Ββγ 
ννβί^Β ιηοΓβ (Ββη 200 δΒβΙΙ Βε ΓιΚε<1 ννίΐΒ ΓβίηίθΓείη§ 

Βοορβ βΐ ΐΒβΪΓ εηεΐβ, βηά ννίίΒ Γο11ίη§ Ηοορδ. 

(2) ΡΒοβρΒοηιβ δβδςυίδυΙρΒίάβ (8°) δΒβΙΙ Ββ ρβεΒβά ίη 
ΙββΒρτοοί ηιβίβΐ Γβεβρίβείβδ, ννΒίεΒ δΒβΙΙ Ββ δβευΓβε! Βγ 
οηδΒίοηίη^: ηιβΙβηβΙ* ίη ννοοιίβη Βοχβδ ννίΐΒ (ΙοδβΙν-ίίπίη;; 
δίάβδ. Α ρβεΒβββ ιηυδί ηοΐ ννβί§Β ΓηοΓβ (Ββη 75 

5ηΒδΐ3ηεβ8 οί 9° δ Β 311 Βε ρβεΕβά ίη πιβ(β1 ογ ννοοάβη τε- 2410 
εερίηείβδ ογ ίη 81 γοπ§ Ββ£δ. 

(2) Ψοοίΐβπ Γβεβρίβείβδ 3η<1 Β3§8 3Γβ ηοΐ, ΒοννβνβΓ, Ιο Βε 
3οεβρίε(1 ίοΓ εοβ! (ΙυβΙ, Β^ηίΐε <1υδΙ ογ ρεηΐ 4ϋδΐ 3ΓΐίΠεί3ΐ1γ 
ρΓβρ3Γβ4 υηίβδδ ιΒε 4υδΙ Βηδ Βββη εοπιρίείβΐγ εοο1ε<1 βίΐβΓ 
8Γγίη§ Βγ Ββ3ΐ. 

(3) Ρογ ιΒε ρβΓίϊευΙβΓβ ίη (Βε (ΓβηβροΓΐ (ΙοευηιεηΙ, βεε 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2416 (4). 

(1) ΝβρΒίΒβΙβηβ οί 11° (β) δΒβΙΙ Ββ ρβείεβίΐ ίη ίίπηίγ 2412 
ε1οδβ(1 ννοοείεη ογ ιτιεία! Γβεερίβείβδ. 

(2) ΝβρΒίΒηΙεηβ οί 11° (Β) βΒηΙΙ Ββ ρβοΒβίΙ ίη ννοοείεη ογ 
Γηεΐαΐ Γεεβρΐ3θ1βδ, ογ ίη δίουί ΠΒΓβΒθ3Γ<1 Βοχβδ ογ ίη δΐΓοη§ 

Ββ§δ πΐ3(1ε οί Ιβχΐϋε ογ οί ίουτ - ρίγ ρβρβΓ ογ οί 3 δυίΐβΒΙε 
ρίβδίίοδ ιηβΙβΓίβΙ. 

ΨΒβΓβ ΠΒΓβΒθ3Γ(1 Βοχβδ 3Γβ υδβ(1, 3 ρ3οΙ(3§β πιυβί.ηοΐ 
ννβί§Β ηιοΓβ [Ββη 30 

(3) ΝβρΒίΒβΙβηβ ίη (Ββ ηιβΒβιΙ δΐ3ΐβ οί 11 0 (ο) ηιυδί ηοΐ 
Ββ 03ΓΓίβ(1 ΟΐΒβΓννίδβ ΐΒβη 111 [3ηΒδ. 

(4) ΕχραηιΙβΒΙβ ροΙγβΙγΓβηβδ οί 12° δΒβΙΙ Ββ ρβείίβίΐ ίη 
δβευΓβΙγ οΐοδβά ΙββΒρτοοί ρβοΐο^ίη^δ. 

3. Μίχβ(1 ρβείίίη^ 

(1) δυΒδΙβηεβδ §Γουρβ<1 υηάβΓ ιΒε δβπιβ ίΐεηι ηυπιΒβΓ 2413 
Γηβγ Βε ίηε1υ(1β<1 ίη ΐΒβ δβηιβ ρ3θΙ(3@β. ΤΒβ ίηηβΓ 
ρβείοςίη^δ 5 Β ίί 11 εοηίοΓηι Ιο ννΒβΙ ίδ ρΓβδοπΒβί! ίοΓ ββεΒ 
δυΒδΙβηεβ, βηιΐ [Ββ ουΙβΓ ρ3ε1ο§ίη§ βΒβΠ Ββ ΐΒβΐ Ιβίε) 8οννη 

ίοΓ ιΒε δυΒδΙβηεβδ οί (Ββ ίίβιη ηυπιΒβΓ ίη ςυβδίίοη. Α ρβεΒ- 
3§β εοηΐ3ίηίη§ εε11υΙοί(1 Γθ8δ βηοΙ ΐυΒββ ρβεΒβνΙ ΙοββίΒβΓ ίη 
β Ιβχΐίΐβ ννΓβρρίη§ ηιυδί ηοΐ ννβί§Β ηιοΓβ ΐΒβη 75 

(2) Ιί δΐηβΙΙβΓ ςυβηΐίΐίβδ 3Γβ ηοΐ ρΓβδοπΒβί] ίη (Ββ δβείίοη 
εηΐίΐίβεί «ΡβεΒίη^ οί 3 δϊη§1β βυΒδίβηεβ», δυΒδΙβηεβδ οί (Βίδ 
Οίβδδ, ίη ςυβηΐίιίβδ ηοΐ βχεββ()ίη§ 6 Ιογ βΐΐ οί ΐΒβ δυΒ- 
δίβηεβδ ΓιβΙβε) υηνίβε ΐΒβ δβηιβ ίΐεηι ηυηιΒεΓ ογ ιΒε δβηιβ ΙβΙ- 


ΙβΓ, Γηβγ Βε εηεΐοδβά ίη ιΒε δβπιβ ρβείοββ, βίΐΒβε ννίΐΒ βυΒ- 
δίβηεβδ οί βηοΐΒβΓ ίίβηι ηυπιΒβΓ ογ οί βηοΐΒβΓ ΙεΙΙβΓ οί ΐΒβ 
δβπιβ εΐββδ, ογ ννίΐΒ (ΙβηββΓουδ δυΒδΙβηεβδ ΒβΙοηρη^ ίο 
οΐΒβΓ είβδδβδ (ίί Γηίχβ(1 ρβεΒίη^ ίδ ΒΒβννίδβ βΐΐοννβε) ίη ΐΒβ 
εβδβ οί δυεΒ δυΒδΙβηεβδ), ογ ννίΐΒ οΐΒβΓ §οο<1δ, βυΒ)βεΐ Ιο ψβ 
ίο11ο\νίη§ δρβοίβΐ εοηάίΐίοηδ: 

ΤΒβ ίηηβΓ ρβεΒβ^ίη^δ ηιυδί δβΐίδίγ ΐΒβ §εηβΓ3ΐ βηεΙ βρβ- 
είβΐ εοικΒίίοηδ οί ρβείίίηβ. Ιη αιΐώ'ΐίοη, (Ββ §βηβΓ3ΐ ρΓονί- 
δίοηδ εοηΐβίηβιΐ ίη ιηβΓξίηβΙδ 2001 (7) 3η<1 2002 (6) βηιΐ 
(7) πιυδί Βε οΒδβΓνεά. 

Α ρβείο^β πιυδί ηοΐ ννβί§Β ηιοΓβ (Ββη 150 ογ πιοΓε 
(Ββη 75 ίί ίι εοηΐβίηδ ίΓβ^ϋε Γβοερίβείβδ. 

δρβείβΐ εοηιΐίΐίοηδ 


ΜηχίΓηιίΓη ηυβηΐίΐγ 



ϋβδεπρίίοη 

ρ6Γ Γβ- 

ρβΓ 

δρ€013ΐ 

Ιίβηι ηο 

οί ΒυΒδίβηεβ 

εβρ(βεΙε ρβείβ^β 

ρΓΟνίδίοΠδ 

2 °(β) 

δυΐρΒυΓ 

5Β5 

51(5 

Μυδί ηοί Ββ 





ρβεΒβεΙ ( 05 β(ΒβΓ 
ννίΐΒ εΒΙοΓβίβδ, 





ρβΓΠ13η53η3(βδ, 

♦ 




ρβΓεΒΙοΓβίββ, ογ 
ρβΓΟΧίΙβδ (οΐΙΐβΓ 
(Ββη δοΐυΐίοηδ οί 





Βγ«ΐΓ 05 βη ρβΓοχ 
ίεΐβ) 

7» 

ΨββΙνΙγ ηί(Γ3ΐβ(Ι 

100 ? 

1 1(5 

ΜυβΙ ηοί Ββ 


ηίίΓοεβΠυΙοδβ 



ρβείίβΐ ( 05 β(ΒβΓ 


(δυεΒ 38 εοΐΐοίϋοη 



ννί(Β δυΒδΙβηεβδ οί 


εοΐ(οη) 



Οίβδδβδ 4.2 βηεΙ 

5.1 

8° 

Κεά (βπιοΓρΗουδ) 
ρΒοδρΒοηιβ 

5Β5 

5Β5 


8° 

ΡΒοδρΒοΓυβ 

Μίχβά ρ3ε1(ίη5 

?-.· ··. ·/ 


δβδςυίδυΐρΒίίΙβ 

ηοί βΐΐοννβί) 



4. ΜβιΙ<ίη§ 3η(1 (Ιβη^βΓ ΙβΒβΙδ οη ρβείίββββ (βεβ Αρρεη- 2414 
εΐίχ Α.9) 

(1) ΡβεΙο^βδ εοηΐ3ίηίη§ δυΒδΙβηεβδ οί 4° (ο 8'° δΒβΠ 
ΒββΓ 3 ΙβΒβΙ εοηίοΓΓηίηβ Ιο πιοείβΐ Νο 4.1. 

ΗοννβνβΓ, ίί δυΒδΙβηεβδ οί 4° (ο 7° βΓβ ρβοΒβ(1 ίη ννεβρ- 
ρίηβδ πιβιΐε οί εΐοδβΐγ ννονβη ίβΒπε ίη βεεοΓοΙβηοε ννίΐΒ 
ηιβΓ^ίηβΙ 2405 (1) (Β) 3., ίη ΠΒΓβΒοβπ) Βοχβδ ίη βεεοΓ- 
είβηεε ννίΐΒ πιβΓ^ίηβΙδ 2406 βητί 2408 (4) (Β), ίη )υ(β Ββ^δ 
ίη βοεοΓάβηεε ννίΐΒ πιβΓ^ίηοΙ 2407 (1) ογ ίη ίίΒΓβ (ΐΓυηαδ ίη 
βεεοπίβηοε ννίΐΒ ηιβΓ^ίηβΙ 2408 (1) (β), (2) βη 4 (Β), (Ββ 
ρ3εΙο§βδ δΒβΠ ΒεβΓ (ννο ΙβΒβΙδ εοηίοΓπιίη^ (ο πιονίβΐ Νο 
4.1. 

ΡβεΒβββδ εοηΐβίηίηβ εχρβηεΙβΒΙβ ροΙγβΙγΓβηβδ οί 12° 
δΒβΙΙ ΒεβΓ (Ββ ίο11ο\νίη§ ιηβΓίνίηβ: «Κββρ βννβγ ίπιπι βηγ 
δουΓοβ οί ί^ηίΐίοη». ΤΒίδ πιβΓίεΐη^ δΒβΙΙ Ββ ίη βη όίίΐείβΐ Ιβη- 
§υβ^ε οί (Ββ εουηΐΓγ οί (ΙερβΓίυΓβ, βηά β)δο, ίί (Ββΐ Ιβη- 
§υβ§β ίδ ηοΐ Εη§1ίδΒ, ΡΓβηεΒ, ογ Οεπηβη, ίη Εη^ΙίδΒ, 

ΡΓβηεΒ ογ ΟβΓηιβη, υηίβδδ βηγ β^τεβπιβηΐδ εοηεΐυίΐβίΐ Ββ- 
(ννββη (Ββ εουηΐπβδ εοηεβΓηεϋ ίη (Βε [ΓβηβροΓΐ ορβΓβΙίοη 
ρΓονίάβ οΐΒβηνίββ. 

(2) ΡβεΙοζβδ εοηΐβίηίηβ ίί'ββίΐβ Γβοβρίβείβδ ηοί νίβίΒΙβ 
Ιγοπι (Ββ ουίδίάε δΒβΙΙ ΒεβΓ 3 ΙβΒβΙ εοηίοπηίη^ Ιο Γποάβΐ Νο. 

12, Ιί (Ββ ίΓ3§ί)β Γβεβρίβείβδ εοηΐβίη Ιί()υί()β. (Βε ρβείίβ^βδ 
δΒβΙΙ, ίη 3(1<1ίΐίοη, βχεβρί ίη (Βε εβδβ οί δββίβά βηιρουΐβδ, 

ΒεβΓ ΙβΒβΙδ εοηίοπηίη§ (ο ηκκΙβΙ Νο 11; (Ββδβ ΙβΒβΙδ δΒβΙΙ 
Ββ βίΩχβι) Βί§Β υρ οη (ννο ορροδίΐε βίϋβδ οί εβδβδ ογ ίη βη 
βηυίνβίβηΐ πιβηηβΓ ννΒβη οΐΒβΓ ρβεΒβ§ίη§δ βΓβ υδβίΐ. 

2415 

Β. ΡβΓίίευΙβΓδ ίη (Βε (Γβηδροη ΒοευιηεηΙ 

(1) ΤΒβ (Ιβδεπρίίοη οί (Ββ §οο8δ ίη (Ββ ΐΓβηβροΓΐ <1οου- 2416 
ιηβηΐ ηιυδί οοηίοΓΓη (ο οηβ οί (Βε ηβτηβδ υηΟβιΊίηείΙ ίη πιβΓ- 
§ίηβΙ 2401. ΤνΒβΓβ (Ββ ηβηιβ οί (Ββ δυΒβίβηοβ ίβ ηοί ίηεΐί- 
εβίβίΐ ίη (Ββ εβδβ οί 1 °, (Βε (ΓΒβΙβ ηβηιβ ηιυβί Ββ υδβεΙ. ΤΒβ 
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(ΙββοηρΙίοη οί Αβ §οο<ΐ3 πιυδί Ββ υηάβΓίΐηβιΙ αηΑ ίοΐΐοννβιΐ 
Βχ ρβΓίίουΙβτβ οί Αβ Οβββ, ψβ ίΐβπι ηυπιΒβΓ (ΐο§βΑβΓ ννίΑ 
Αβ ΙβΗβΓ,ϊίβιιχ), βη3 Αβ ΐηΐΐίβΐβ «ΑΟΚ» ογ «ΚΙϋ» (β.§. 4.1, 
7° (β), ΑΟΚ). 

(2) Ιη Αβ εο36 οί οβίΐαίοίιΐ νναβίβ οί 6° ρβοΕβι! ϊη δίουί 
ραο1ιΐη§ ρορβΓ ογ ϊη ο δαίΐαΒΙβ ρίβδίίοβ πιοΐβπβΐ βικί ρΐαοβοΐ, 
30 ραοΕβΑ ίη Ββ§8 πιαάε οί οΐοββΐχ - ννονβη Γβνν βαηναβ ογ 
,}ιιΙβ, Αβ ίο11οννίη§ ηκιβΐ Ββ οβηχΤιβά ϊη Αβ ΙτβηδροΓΐ (Ιοου- 
τηβηΐ: «ΟοηΙαίηδ ηο νναδίβ ϊη (ΙαδΙ ίοπη». 

(3) Ιη Αβ οβββ οί 8ΐιΒ5(αηο63 οί 7° (Β) βη<1 (ο) ραοΕβι! ίη 
ΠΒΓβΒοβΓίΙ Βοχεβ, Αβ ίο11ο\νίη§ Γηιιβΐ Ββ οβΓίίίΐβοΙ ίη Αβ 
Ιταηβροιΐ ΓΐοουιηεηΙ: «δυΒδίβηοββ ίτββ ίπιιη (ΙυβΙ*. 

(4) Ιη Αβ 0036 οί οοοί <1ϋ8ΐ, Ιϊ§ηΐΐβ ιίυβί ογ ρβαί ΑιβΙ 
(10°) βιΐίίιοίοΐΐγ ρΓβροτβί! οηά ροοίίβιΐ ίη ννοο<1βη Γβοβρίβ- 
οΐββ ογ ίη Ββ§3 (3ββ ιηαΓςϊηβΙ 2411 (2)), Αβ ίο11οννίη§ πηιβΐ 
Ββ οβΓίϊίϊβά ίη Αβ ΐΓβηβροΠ «Ιοουπιβηΐ: «δυΒβίβηοββ οοιη- 
ρΐβίβΐχ οοο1β<1 βίΐβΓ ώ-χϊη§ Βχ ΗββΙ». 

Ο ΕπιρΙχ ρ3ο1ίβ§ίη§8 

Νο ρΓ0νΪ8Ϊ0η3 


ΟΕΑδβ 4.2 δΙΙΒδΤΑΝΟΕδ ΕΙΑΒΕΕ ΤΟ 
5ΡΟΝΤΑΝΕΟΙΙ5 ΟΟΜΒΙίδΤΙΟΝ 

1. ΕίδΙ οί βαΒβίοηοβδ 

Απιοη§ Αβ βυΒδΙαηοβδ οη<1 ΒΓΐίοΙβδ οονβΓβί) Βν Αβ ΒβαοΙ- 
ίη§ οί 01ο58 4.2, οηΐγ Αο3β ΙίβίββΙ ίη ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2431 αΓβ [ο 
Ββ οοοβρίβΒ ίοΓ 03ΓΠ3§β, οη<1 (Ηβη οηΐγ δυΒ)εοΐ Ιο ϋιβ ρΓονί- 
δίοηδ οί Αίδ Αηηεχ οπό οί Αηηβχ Β. ΤΒβδβ βυΒδίβηοβδ βικί 
οηίοΐβδ Ιο Ββ οοοβρίβιΐ ίοΓ οαΓΠ3§ε υικΙβΓ οβΓίοίη βοικϋ- 
Ιίοηδ οΓβ Ιο Ββ οοηβίάεΓβιΙ 38 δϋΒδίβηοβδ αικί αιΐίοΐεβ οί 
ΑΟΚ. 

1° ΨΒίΐβ ΟΓ χβΐΐονν ρΒοδρΒοΓϋδ. 

2° Οοπιροιιηάβ οί ρΒοδρΗοΓϋδ ννίΐΒ αΙΙναΠ ιηβΙαΙδ ογ 
αΙΙςοΙίηβ-ββΓίΒ Ίηβίαΐδ,' Τ:.§. 4 δοΑυιη ρΒοδρΒκΙβ. βαίβίυιη 
ρΗοδρΒίΒβ, δίΓοηΐίυιη ρΒόδρΒίΒβ. 

Ν0ΤΕ5: 1. ΡΒοδρΒίΗβδ οίβΐυηιίηίυιιι, ιη3§ιιεδίυιη βικί 
ζίηο οΓβ βυΒδίβηοβδ οί Οαβδ 6.1 (δββ ηιαΓ§ίη3ΐ 2601. 43° 
(ο) ογ (Β)). '’·* 

2. ΟΑβΓ οοηιρουηιΐδ οί ρΒοδρΒοΓυδ ννϊΐΒ Βεβνχ ιηβίαΐδ 
δυοΒ οδ ΪΓοη, οορρβΓ, [ίη, βίε. 3Γβ ηο( 8υΒ)ββΙ Ιο Αβ ριονί- 
βίοηδ οί ΑϋΚ. 

3° 0Γ§3ηο-πιβΐ3ΐ1ίβ οοιηρουη(1δ ΙίαΒΙβ Ιο δροηΐάιιβουδ 
οοπιΒυδίίοη, δυοΒ 3δ: αΐυηιίηίυπι βΙΙνγΙβ, βΐυιηίηίυιη βΙΕγ! 
Βοΐίοΐβδ, αΐυηιίηίυηι αΙΒγΙ ΒγΑκΙβδ. ΙίιΒίυιη αΙΕγΙδ, ιηα§ηβ- 
δίυπι αΙΕχΙδ, ζίηο αΙΒγΙβ, §3ΐΠυιη αΙΕγΙβ αικί Βογοιι αΙΙνγΙδ. 
οη<1 ΑβΪΓ βοΐυΐίοηδ ΙίβΒΙβ Ιο δροηίβηεουδ οοιηΒυβίίοη. 

Ν0ΤΕ5: 1. θΓ§3ηο-ηιεΐ3ΐΙίο οοιηρουικίδ αικί Αβίτ βο- 
Ιυΐίοηβ ννΒίοΒ 3Γβ ηο( ΙίβΒΙβ Ιο δροηίαηβουδ οοτηΒυδίίοη ΒυΙ 
ννΒίοΒ οη βοηΐββΐ ννίΑ ννΗΐβΓ §ϊνβ οίί ίιιΠβηιιηαΒΙβ §3563 αιε 
δυΒβίοηοββ οί 01355 4.3 (βββ ηιαΓ§ίιΐ£ΐΙ 2471, 2° (β)). 

2. ΙηίΙβπιηίΕΒΙβ δοΐυΐίοηδ οί δυΒδΙαηββδ οί 3° ίη βοη- 
οβηίΓαΐίοηδ ννΗίοΗ αΓβ ηο[ ΠαΒΙβ Ιο δροηίαηβουδ οοιιιΒυδΙίοη 
3η8 ννΗίοΗ οη οοηίαοί ννίΐΗ ννβίβΓ (Ιο ηοΐ §ίνε οίί ίηίίαιηιηα- 
Βίβ §3δβδ 3Γ6 δϋΒδίβηοβδ οί 01355 3. ΤΙΐβ δβΙκΙβΓ δΙίβΙΙ βΙΙΙβΓ 
ίη Αβ [ΓβηδροΠ (Ιοουιηβηί [Ββ ννΟΓίΙδ: "δυΒδΙβηοβ ηοΐ ΙίαΒΙβ 
Ιο 5ροηΐ3ηεουδ οοπιΒυδΙίοη». (δββ βίδο ΟΙβδδ 4.3. ιηβΓςίηηΙ 
2471, 2° (ά), ΝΟΤΕ 2.). 

4° ΝίΐΓθθβΙ1ιι1θ5β-ΠΙηι ννβδίβ, ίιββ Γιοιη ββΐηΐίιιβ. ίη 
Γββίδ, δΒββΙδ ΟΓ δΙΓίρδ. 

ΝΟΤΕ: ΝϊίΓοοβΙΙυΙοδβ-ΠΙιη ννβδίβ Αεβ Γιοιη ςβίαΐίιιβ ίδ 
ηοΐ Ιο Ββ 300βρ1β(1 ίθΓ 03ΓΓΙ3§β ίί ίί ίδ (1υ5ΐ>' ΟΓ ίπβΐΐκίβδ 
οΐυδίν ροΓίίοηδ. 

5° (β) Ιΐδβίΐ Γ3§δ 311(1 ΙΥΒδΙε: 

(Β) §Γ63δχ ΟΓ Οί 1 γ ίηΒπΟδ, ίΟ|<5. 00Γ(1 ΟΓ ΐΙΐΓβ3(1: 

(ο) Αβ ίο11οννίη§ §Γβ35ν ογ οίΐν δϋΒδίβηοβδ: ννοοΙ. Βηίτ 
(3ηο1 ΒοΓδβΒδίΓ), 3ΓΐίΠοί&1 ννοοί, ΓβοΙβίιηβά \νοοΙ (αΙδο οαΐΙ«?<4 
ννοοί δΒοΊιΙγ), ^οοΐΐοη, Γβο3Γ(1ε(1 οοΐΐοη, 3 γ I ί Π ο ί η I ΠΒτβδ 
(Γβχοη, βίο.), δίΑ. Πβχ, Ηβηιρ βικί )υ1β, βΙδο ίη Αβ ίοπη οί 
5ρίηηίη§ ογ ννβ3νίη§ ννβδίβ. 


2417 

-2423 

2424 

2425 
-2429 


2430 


2431 


Ρογ (ε), (Β) 3η(1 (β), δββ βίδο πίΕΓβίηβΙ 2431β υηιΙβΓ (β). 

ΝΟΤΕ: Ψβ11β(1 δϋΒδίβηοβδ οί 5° (Β) βη<1 (ο) βΓβ ηοΐ Ιο 
Ββ 300βρ1β(1 ίθΓ ΟβΓΓΙβββ. 

6 ° (β) Μβίβίδ ίη ργΓορΒοπο ίο™, δυοΒ βδ: 

(ΙυδΙ 3Π(1 ρονγ(1βΓ οί βΙυηηίηίυΓη, πιβ^ηβδίυπι, ηίβΙίβΙ, [ίΐβ- 
ηίυπι, ζίηβ ογ ζίΓβοηίυηι, βίδο ιτήχΙυΓβδ οί ροΓνΟβΓδ βικί 
ρο\ν(1βΓ5 οί βΙΙοχδ; ιΐυδί ίΓΟΓη ΒΙβδΙ-ίυΓηαββ ΠΙΐβΓδ; 

ΝΟΤΕ: ϋυδί βη(1 ρο\νι1βΓ οί ΓηβΙβΙδ ϊη α ηοη-ρχΓορΒοπο 
ίοπη \νΗίβΒ, οη βοηΐοβΐ \νίΑ ννβΙβΓ, §ίνε οίί ϊη(ΐ3ΓηΓη3ΒΙβ 
§3565, 3Γ6 δϋΒδίΒηββδ οί Οβδδ 4.3 (δββ Γη3Γ§ίΐ13ΐ 2471. 1° 
(«·))- 

(Β) 53ΐΐ5 οί (ΙίΑίοηουδ (ΒχάΐΌδυΙρΙιυΓουδ) ββίεΙ (Η 2 δ 2 0 4 ) 
δυοΒ ββ: (ΙίΑίοηΐΐεδ (ΗχΑοδυΙρΒίΐβδ οί δοιίίυιη, ροΐΒδδίυηη, 
ββΙβίυηΊ 3η<! ζίηο; 

(β) βηΒχίίΓουδ ροΐβδδίυπι βυΙρΒίάβ βηΟ βηΒχιίΓουδ δο- 
άίυπι δυ1ρΒί(1β, βηιΐ ΑβΪΓ ΒχάΓβίβδ βοηΐ3ίηίη§ Ιβδδ [Ββη 30 
ρβΓ βεηΐ ννβΙβΓ οί ΟΓχδΙαΙΙίζηΐίοη; δοιίίυηι ΙινιίΓΟδυΙρΙιίιΙε 
βοηΐ3Ϊηίη§ Ιβδδ ΐΒβη 25 ρβΓ βεηΐ ννβίβΓ οί ΟΓχδίβΙΙίζβΐίοη. 

ΝΟΤΕ: ΡοΐΒδδίυπι δυΙρΒίςΙβ βικί δοΟίυηι βυΙρΒίοΙε βοη- 
Ι3ΐηίη§ ηοΐ 1β55 Αηη 30 ρβΓ οβηΐ ννβίβΓ οί βΓχβΙβΙΙϊζβΙίοη. 
3Π(1 δοιίίυπι Βχ(ΐΓ08υ1ρΒί(1ε οοηΐ3ΐηίη§ ηοΐ Ιβδδ Αβη 25 ρβΓ 
οβηΐ ννβΙβΓ οί οτνβΙηΙΙίζΒΐίοη 3Γβ δυΒδίαηββδ οί ΟΙβδβ 8 (δββ 
ΓΓ3Γ§ίη3ΐ 2801, 45° (Β)). 

Ρογ (β), βββ βίβο ΓηβΓβίηβΙ 24313 υικΙβΓ (Β): ίοΓ (Β). δββ 
βίδο ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2431β υηάβΓ ( 3 ). 

7° ΡΓβδΒΙχ β3ΐοίηβι1 βοοί. δββ οίδο ιηβΓ^ίηβΙ 24313 
υηάβΓ (β). 

8° ΝβΓν1χ-ηυβηοΒβ(1 οΙιβγοοβΙ, ρονν8βΓβ<1, §Γ3ΐιυΐ3ΐβ8 ογ 
ίη Ιυηιρδ. 

δββ Βίδο ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2431β υικΙβΓ (β) βικί ΟΙδδδ 4.1. ηιατ- 
§ίη3ΐ 2401, 1°. 

ΝΟΤΕ: Β>' “ηβ«1χ-ΐ]υβηβΒβ8 οΒβΓβοβΙ” ίδ ιηβΒΐιΙ: 

ίη [Ββ ββδβ οί οΒεγοοβΙ ίη Ιυιηρβ, οΒβγοοβΙ ννΒίβΙι Ιιαβ 
Ββεη ςυβηβΗβ(1 Ιβδδ Αβη ίουΓ (Ιβχδ ρΓβνίουδΙχ: 

ίη Αβ 0386 οί ρΟΥνίΙβΓβίΙ θΗ3Γ003ΐ 311(1 οί §Γ31ΐυΐ3ΐβ(1 θΙΐ3Γ- 
οοβΐ ίη 3 §Γ3ηυ1β βίζβ οί Ιβδδ Αβη 8 ηιηι, οΗβγοοεΙ ννΗίοΗ Ιιαβ 
Βεβη ςυβηοΒβ(1 Ιβδδ Αβη εί§Β[ άβχδ ρΓβνίουδΙχ 3ΐι8 Βαβ 
ΒεβηϊβίΓ-οοοΙβΒ ίη [Βίη ΙβχβΓδ ογ Βν β ρΓοοββδ βηδυππ§ βη 
βςυίνβίβηΐ (1β§Γββ οί οοοΙίη§. 

9° ΜίχΐυΓβδ οί §Γ3ηυΐ3ΐβ8 ογ ροΓουδ οοιηΒυδίίΒΙβ βυΒ- 
βίβηοβδ ννίΑ οοηδίίΐυβηΐδ δΐίΙΙ ΙίβΒΙβ Ιο δροηίβηβουβ οχίάΒ- 
ΐίοη, δυοΒ 38 ΙίηδββΒ οίί ογ οΑβΓ ηβΐυΓβΙ (ΐΓνίη§ οίΐδ. ΒοίΙβΟ 
ογ ννίΑ 3(1(1βι1 Αχίη§ οοιηρουικίδ, Γβδίη, Γβδίη οίί. ρβίτο- 
Ιβυηι Γβδϊιΐυββ, βίο. (β.§. Αβ δυΒδΙβηοβ Βιιοννη 38 οογΒ 
ννβδίβ, Ιυρυΐίηβ), 3η0 οίΐγ Γβδίιΐυεδ ίιοιη [Ββ ΒΙβ3θΒϊη§ οί 
δθγ3 Οίί. 

δββ βίδο ηΐΒΓ^ίηβΙ 2431β υηάβΓ (β) αικί Οβδδ 4.1. ιηατ- 
§ίη3ΐ 2401, 1°. 

10° ΡαρβΓ, 03π1Βο3γ(1 βικί ριοΗυοΙδ ηιαιΐβ οί ραρβτ ογ 
οβγ(1Βο3 Γ(1 (β.§., β3Γ(1Βο3πί ννΓ3ρρίη§8 βικί ο;ιγγΙΒο<'ιγγ1 
πη§δ), ννοοιΙ-ΓιΒΓβ δΒββΙδ, δΒβίιΐδ οί Αγ63(1, ίαΒποβ, 8ΐι ίη§. 
ΐΒοεβΒ, 8ρίηηίη§ ογ ννββνίηβ ννβδίββ, αΙΙ ίιηρΓβ§ιΐ3ΐβ(1 ννίΑ 
οίΐδ, §Γβ3δβδ, ηαΐυΓβΙ 8Γγίπ§ οίΐδ, Βοί1β(1 ογ ννίΑ 3(1(1β(1 (Ιγυ- 
ίη§ οοηιρουηάδ ογ οΑογ ίηιρΓβ§ιιαΙίη§ βυΒδΙαιιοβδ ΒβΒΙβ Ιο 
δροηίβηβουδ οχίΒαΐίοη. δββ αΙδο ηΐ3Γ§ίιιαΙ 2431α υικίετ (α) 
3ηϋ 0388 4.1, πΐ3Γ§ίη3ΐ 2401, 1°. 

ΝΟΤΕ: δυΒδίαηοβδ οί 10° βτβ ηοΐ Ιο Ββ αοββρΐβ(1 ίοι- 
03ΓΓΪ3§β ίί (ΒβΪΓ Βυιηί(1ίιγ εχοββιΐδ ΐΒβ Βγ§Γθδοορίο ΗυηιϊΗ- 
ίι Υ· 

11° ΤΒε δυΒδΙβηοβ ννίΐΒ αιι κοη οχίάβ Ββδβ Βανίιι§ Βββιι 
υδβΒ ίοΓ ρυπίχίη§ Ιί§Βΐίη§ §38 (βρβιιΐ οχίάβ οί ίτοη). 

ΝΟΤΕ: Ιί Αβ δυΒδΙβηοβ ννΒίβΒ Βαδ Βεβη υββ(1 Γογ ρυτίΓν- 
ίη§ 1ί§Βΐίη§ §35 (δρβηΐ οχίιΐε οί ϊγοπ) ίδ, αίΐβΓ 8ΐθΓ3§β αικί 
ββΓβΐίοη, ηο 1οη§βΓ ΒηΒΙβ Ιο βροιιίαιιεουβ ϊ§ηίΐίοη. αικί ίί 
[Βίδ ίδ οβΓΐΐΠβ(1 ίη [Ββ [ΓΒΠδροΓΐ (Ιοβυιιιβιιΐ Βγ ΐΒε βηΐΓγ: 
“δυΒδΙβηοβ ηοΙ ΙίβΒΙο Ιο δροπίαπεουβ ί§ηίΐϊοη". ίί ίδ ηοΐ 
5ϋΒ)β0ΐ Ιο Αβ ρΓονίδίοηδ οί ΑΟΒ. 

12° Ε’δβίΐ γεβδί Β3§8, ιιηβΙεαιιβ(1. δββ αΙδο ιιιηΓ§ίηηΙ 
2431α υικΙβΓ (β). 

13° ΕιηρΙγ δοΒίυιη ηίΐΓβΙβ Βα§δ πιβιΐβ οί α ΙβχΐίΙβ ίαΒιίο. 

ΝΟΤΕ: ΤεχΙίΙε Ββ§5 ίιοηι ννΒίοΒ αΙΙ ΐΒε ηίΐιαίβ ίιηριβ§- 
ηαΐίη§ Αβηι Βαδ Βββη οοιηρίβίβΐγ Γβιηονβιΐ Βν νναδΒίιι§ ηιβ 
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ηο( δυΒ(εε( Ιο (Βε ρεονίβίοηδ οί ΑϋΚ. 

14° Ετηρ(γ ρβε1<3£ίη@8, εηιρίγ (βηΙν-νεΒίεΙβδ, εηιρίγ 
4εηιουηίβΒ1ε ίβηΗδ βη4 επιρίν ΙβηΙν-εοηΙβίηεΓδ, υηεΙβ3ηε4, 

Ββνίη§ εοηΐ3Ϊηε(1 ρΒοβρΒοηΐδ οί 1 0 . 

15° Εηιρ(γ ρ3ε1ί3§ίη§8, εηιρίγ (βηΙι-νεΗίεΙεδ, ειηρίν 
4επκ>υη[β6ΐ8 (βηΐνδ βη4 ειηρίγ (βηΠ-εοηίβίηεΓδ, υηεΙεβηε4, 

Ηβνίη£ εοη(3Ϊηε4 δυΒδίβηεεδ οί 3 °. 

ΝΟΤΕ: ΙΧΠίΒ εείεεεηεε (ο 14° βη4 15°: ειηρ(γ 
ρ3εΙί3§ίη§3 ννΒίοΒ Ιιβνε εοη(βίηε4 οίΠεε δυΒδίβηεεδ οί Οβδδ 
4.2 3Γε ηοΐ δΐιΗ^εεί Ιο (Βε ρΓονίδίοηδ οί ΑϋΚ. 

ϋβη^εεουδ βυΒδίβηεεβ Η3η4β4 ονεε ίοε 03ΓΠ3§ε ΐη εοη- 2431 3 

ίοΓΓϊΐίΐγ ννΐίΒ ΐΗε ίο11οννίη§ ρεονίβίοηδ 3Γε δυΒ(εε( ηειίΒεε Ιο 
(Βε ρΓονίδϊοηβ ίοΓ (Βίβ 01388 εοη(βίηε4 ϊη (Ιιίδ Αηηεχ ιιογ Ιο 
ΐΗοβε εοη(βίηε4 ϊη Αηηεχ Β: 

(α) δυΒδίβηεεδ οί5°, 6° (Β), 7° (ο 10° 3Π<1 12°, ίί ΐΠείτ 
εοη4ί(ίοη ϊδ βυεΒ 38 Ιο εχε1υ4ε βηγ 43η§εε οί δροηίβηεουβ 
ί§ηϊ(ίοη 3η<1 ϊί (Βίβ ίδ εεΓίίΩε4 Βγ (Βε βεηΐίεΓ ΐη (Βε Ιεβηδροεί 
4οευηιεη( Βγ ΐΗε εηίεγ: “δυΒδίβηεεδ ηοΐ ΙίβΒΙε Ιο δροηίβηε- 
ουβ ί^ηϊΐΐοη”; ίοΓ δυΒδίβηεεδ οί 8° 3ΐη1 εεείβίη δυΒδίβηεεδ 
οί 9° βπ4 10°, 888, ΒοννβνβΓ, Οίβδδ 4.1. ΙΠβΓξίηβΙ 2401. 

1 °; 

(Β) ϋιΐδΐ 3η(1 ρονν4εε οί βΐυιηΐηίυεη ογ ζίηο οί 6° (α), ε.§. 
ρβεΕε4 (ο^είΒεε ννίΐΒ νβεηίδΗ ίοε υδβ ίη ΐΒβ ηιβηυίβοΐυεε οί 
εοίουεβ, ϊί ρβεΗε4 ννίΐΒ οβτβ ίη ςυβηΐίΠεδ ηοΐ εχεεε4ίπ§ 1 
><§· 

2. ΡΓονίδίοηδ 

Α. ΡβεΗβ^εδ 

1 . ΟεηεεβΙ οοη4ί(ίοηδ οί ρβεΙαη§ 

(1) ΡβεΗβ^ίη^δ δΒβΙΙ Βε δο εΙοδε4 3π4 βΓΓβη§ε4 38 Ιο 2432 
ρΓενβηΐ βηγ Ιοδδ οί (Ηε οοηίεηΐδ. 

(2) ΤΒε πιβίεπβίδ οί ννΒίοΒ ΐΒβ ρβοΙο£ίη§8 βη4 ΐΒείτ εΐο- 
δυτεδ 3Γ8 ηΊβ4ε ηιυδί ποί Βε ΙίβΒΙε Ιο βίΙβοΗ Βγ (Βε εοηίεηΐδ 
πογ ίοΓίη Ββπηίυΐ ογ 4βη§εεουδ εοιηρουη4δ (ΒεΓεννΗΒ. 

(3) ΡβοΗβ§ίη§δ, ίηεΙυ4ίη§ ΐΒεΪΓ εΐοβυεεβ, ιηυδί Βε δυίΓι- 
εΐεη(1γ εί§ϊ4 βη4 δ(εοη§ ίη ε 11 ΐΒιείτ ρβείβ Ιο ρεενεηΐ βηγ Ιοοβ- 
εηίη§ 4υείη§ εβπ-ίβ@ε βη4 Ιο ηιεεί (Βε ηοεπιβΙ ΓεςυίεεηιεηΙδ 
οί 03ΓΠ3§ε. Ιη ρβεΠουΙβε, ίη ΐΒε εββε οί δυΒδίβηεεδ ίη ΐΙιε 
Ιίψιί4 3ΐ3ΐε ογ ίηιηΐ8Γδε(1 ίη α Ιίςυί4 ογ ίη βοΐυίίοη. εεεερίβ- 
εΐεβ 3ΐκ1 ΐΗείτ εΐοδυιεδ ηιυδί, υηίεβδ (Βε βεεΠοη Ηεβ4ε4 
“ΡαεΙίίη^ οί 3 δίη^ΐε δΐιΒδίβηεε ογ οί βείιείεδ οί (Ιιε ββιηε 
Ιαη4” ρΓονίάεδ οίΒεπνίδε, Βε βΒΙε Ιο ννί(Βδ(βη4 βηγ ριεβ- 
βυΓε ννΒίεΗ, ΐΒε ρεοβδυτε οί βίε βίβο Βείης (βίνεπ ίηΐο βε- 
εουηί, εηβγ βείβε ίηβί4ε (Ιιε εεεερίβείεβ ίη ηοπηβΙ εβΓπββε. 

Εογ (Ηίδ ραΓροδε 3 Οεε βρβεε ιηυδί Βε Ιείΐ, βεεουηΐ Βείη§ 

(βΠεη οί (Βε 4ίίί8εεηεε Βείννεεη (Βε ίειηρεΓβίυεε οί (Βε βυΒ- 
δίΕηεεδ 3( (Βε (ίπιε οί Π11ίη§ βη4 (Βε ΒίβΒεβΐ τηεβη (ειηρεεο- 
(ιιτε ννΒίεΗ (Βεγ 3Γ8 ΙίΙνεΙγ (ο τεβεΒ (Ιυπη^ 03ΓΓί3§ε. 5οΙί4 
βυΒδΙβηεεδ δΗδΙΙ Βε ΠιηιIγ δεουτεά ίη ΐΐιείτ ρ3εΙ<32ίη§δ, 3ΐκί 
ίηηεΓ ρ3ε1ί3§ίη§8 βΒβΙΙ Βε ΠπηΙγ δεουΓοΟ ίη οιιίει 
ρ3ε)ί3§ϊη28. Ιΐηίεβδ οίΒεπνίδε δρεείΓιεά ίη (Βε δεείίοιι εηΐί- 
(1ε4 “Ρ3εΙίϊη§ οί 3 δίη§1ε δυΒδίβηεε ογ οί οι ΐίεΐεδ οί ΐΗε 
83 Γηε ΙνίηοΙ”, ίηηεΓ ρ3εΙ<3£ίη§3 ιηβγ Βε εηεΙοδεΗ ίη ουίετ 
ρΕεΙίββίη^δ είίΒετ δίη§1ν ογ ίη §Γοαρβ. 

(4) Βοΐΐΐεδ 3η4 οίΚετ §1&δδ τεοερίβείεβ ηιυδί Βε ίιεε 
ίΓοηι ίβηΐΐβ ΙίβΒΙε (ο ίιτιρβίΓ (Βείτ δίΓεη^ΐΙι, ίη ρ3Γ(ίευΐ3Γ. ίη- 
(8Γη3ΐ δίΓεδδεδ ηιυδί Ηβνε Βεεη δυίΐαΒΙν ΓεΙίενεΟ. ΤΒε ΐΐιίοί- 
ηεδδ οί ΐΒε ννϋΐΐδ ηιυδί Βε ιιοί Ιεδδ (Ββη 3 ιηηι ίη ΐΒε εαδε οί 
Γεεερ(3ε1εδ ννΒίεΗ, ννίΐΒ ΐΒείτ εοηίεηΐδ, ννεί§Η ηιοεε (Βηη 35 
1ε§, αη4 ηοΐ Ιεβδ ΐΒαη 2 ιηηι ίη (Βε εβδε οί οίΒεε ΓεεερΙπεΙεδ. 

ΤΒε (ί§Β(ηεδδ οί (Βε εΙοβυτε δγδίειη ιπαβί Βε εηδυιεεΙ Βν 
3η βΒιΙίίίοηβΙ (Ιενίοε (εβρ, εΓοννη, δεβΙ, ΒίηεΒηβ. εΐε.) εβρβ- 
ΒΙε οί ρεενεηίίη^ 3ηγ Ιοοδεηίη§ οί ΐΒε εΐοδυιε δγδίεηι Βυτ- 
ίη§ 03ΓΓΪ3§ε. 

(5) νΒεη Γεοερ(3εΙεδ ιηβείε οί ^Ιηβδ, ροιεεΙοίη. δίοηε- 
νν·3Γε ογ δίτηίΙϋΓ ηιβίοείβίδ 3Γε ρΓεδεείΒεΒ ογ αΙΙο\νε4. (Ιιεγ 
ιηυδ( Βε δεουΓεΒ Βγ ευδΒίοηίη§ ιηοίεπηίβ ίη ρΓοίεεΙίνε 
ρ3θΙί3§ϊη§δ. 

ΟυδΒίοηίηξ ηιβίεπβίδ δΒοΙΙ Βε βυιίεΒ (ο (Βε ηηΐυιε οί ΐΒε 
εοηίεηίδ; ίη ρβΓίίευίΕΓ, (Βεγ δΒδΙΙ Βε εΙτν 3ΐι4 οΒβοΓΒεηΐ 
ννΒεη (Βε εοη(εη(3 3Γε Ιίςυίε) ογ ιηί§Β( εχυείε Β<|ΐιί<1. 


2. Ρ3θΕίη§ οί 3 δίη§1ε δυΒδίβηεε ογ οί βΓΐίεΙεδ οί (Βε δοηηε 
ΙείηεΙ 

(1) ΡΗοδρΗοηΐδ οί 1° δΒβΠ Βε ρΕοΠεεΠ 2433 

(β) ίη Ιεβίεριοοί (ίη-ρΐ3(ε ΓεεερΙβεΙεδ ΒεΓΓηε(ίε3ΐΙγ 

οΙοδεΒ 3ηεΙ ρίβεεά ίη ννοοΒεη εββεδ; ογ 

(Β) ΐη δΗεεί-ηοη ΒΓυηιβ ε1οδίη§ ΗεπηείίοΕίΙγ. ΡΓεββ-οη 
Ιΐίΐδ δΒβΙΙ ηοΐ Βε βΙΙοννεΒ. ΤΒε δΒεε(-ΐΓοη εοηδ(ί(υ(ίη§ (Βε 
Βο4γ, Βοίίοηι βηά 1ί4 δΒβΙ) ηο( Βε Ιεββ (Ββη 1.5 ηιηι (ΒίεΙν. Α 
ρβείεββε ηιυδί ηοΐ \νεί§Β ιηοΓε (Ββη 500 Ιί ίί ννείβΒδ 
ηιοΓε (Ββη 100 Ιί§, ίί δΒβΙΙ Βε Π((ε4 ννίΐΒ τοΙΙίηβ Βοορδ ογ 
δ(Γβη§(Βεηίη§ πΒδ, 3η4 δΒβΙΙ Βε ννεΐεΐεεί; ογ 

(ε) ηοί ΓηοΓε (Ββη 250 β ρεΓ τεεερίβείε, ίη ΒεπηκίίεβΙΙν 
εΐοδεά §1388 τεεερίβείεδ δεουτεεί Βγ ευδΒίοηίη^ ΓηβίεΓΪβΙδ ίη 
ΙεβΙψΓοοί (ίη-ρΐ3(ε τεοερίβείεδ εΐοδεεί Βγ δο14επη§ βη4 βε- 
ευΓε<1, ΙίΒεννίδε Βγ ευβΒίοηίηβ ΓηβίεΓίβΙδ, ίη ννοοάεη εβδεδ. 

(2) Κεεερίβείεδ αη4 είπητίδ εοηΐβίηίη§ ρΒοδρΒοεϋδ δΒβΙΙ 
Βε ΠΙΙεεΙ ννϊίΗ ννβίβΓ. 

(1) δυΒδίβηεεδ οί 2° δΒβΙΙ Βε ρβεΒειΙ ίη ΙεβΗρεοοί (ίη- 2434 
ρΐβίβ τεοερίβεΙεβ ΒεπηβΗο'βΙΙγ εΐοδεά βηϋ ρΙβοεά ίη ννοο4εη 

03888. 

(2) δυΒδίβηεεδ οί 2° ιηβγ βΙδο Βε ρβοΒεεΙ, ηοί ηιοεε 
(Ββη 2 Ι<§ ρεε τεεερΟοΙε, ίη τεοερίβοΐεδ ηΐ3(1ε οί βίβδδ, 
ρεΓεεΙβίη, δΙοηβννβΓε ογ δίηιίΙβΓ πιβίεπβίδ, δεουΓ8(1 Βγ ευδΒ- 
ΐοηίη§ ΓηαίεπβΙδ ίη «οοείειι οβδεβ. 

(1) δυΒδίβηεεδ οί 3° δΒβΙΙ Βε ρβεΗε<! ίη ΗεεπιεηεβΙΙγ 2435 
εΐοβεεί ηιβίβΐ Γεεερίβοΐεβ ηοί ΙίβΒΙε (ο Βε 3(ΐ3θΠε4 Βγ (Βε 
οοη(εη(δ, οί β οβρβοίίγ ηοί εχοεε4ίηβ 450 ΙίίΓεδ. 

ΤΒε τεοερΟεΙεδ δΒβΙΙ εΗΒεε: 

Βε δεευπ ιΐ ίη ουίεΓ ρβεΒβ^ίηβδ οί Γηε-ιεδίδίβηί ιηβΙεΓίοΙδ; 

ΟΓ 

Ιιαχε β νναΐΐ (ΒίοΒηεδβ οί ηοί Ιεβδ (Ββη 3 ηιηι, ννΐίΒ (Βε .οΙο- 
δυΓε οί (Βε ίΐ11ΐη§δ βηεΐ 4ίδοΒ3Γ§ε 4ενίοε δεουτεί! Βγ 3 ρΓο- 
(εείΐνε οβρ. 

Κεεερίβείεδ δΒβΙΙ Βε 8υΒ]εο1ε4 (ο (Βε ίηίΐίβΐ ΙεδΙ 3η4 (ο 
ρεποείίοβΐ (εβ(δ ενεεγ Γίνε γεβΓδ ννΐίΒ βη ίπεεί ΙεβΙ δυΒδίθΐιοε 
β( β ίεβί ρεεδδυεε οί ηοί Ιεβδ (Ββη 1 ΜΡβ (10 Βατ) (§βυ§ε 
ρΓεδβυΓε). . 

ΤΒε Γβοερ(βο1ε8 δΒβΙΙ ηοί Βε ΠΙΙεεΙ (ο ιηοεε (Ββη 90 ρεε 
εεηί οί (Ββΐε οβρβοίίγ; β δρβοε οί 5 ρεε οεη( δΒβΙΙ εεπιβίη. 
εηβρίγ ίοε δβίε(γ ννΒεη (Βε Ιίςυίίΐ ίδ β( β (ειηρεΓβίυεε οί 50° 

0. ^Βεη Ββη4ε4 ονεε ίοε οβεείβ^ε, (Βε Βςυί4 δΒβΙΙ Βε υιιεΙεΓ . 
β Ιβγεε οί ίηεεί §38, (Βε ρεεδδυεε οί ννΒίοΒ δΒβΙΙ ηοί εχοεεοΙ . 

50 ΒΡβ (0.5 Ββε) §βυ§ε ρΓεδδυεε. . . . 

ΤΒε ίο11ο\νίη§ ρβείίευίβεδ δΒβΙΙ Βε 8(3ΐηρέ4 οη (Βε εΐβΐβ 
ρΐβίε οί (Βε εεεερίβείε: 

(β) “Οε^βηο-ΓηείβΙΙίε οοηιρουη(1δ, ΟΙββδ 4.2”; 

(Β) (Βε ίβεε οί (Βε εεεερίβείε, ίηεΙυ4ίη§ Π((ίη§δ βη4 βε- 
εεδδοείεδ; 

(ε) (Βε Ιεβί ρΓεδδυεε βηεΙ 4β(ε (ηιοηΐΒ, γεβε) οί (Ιιε Ιββΐ 
(εδί υηιίεεβοηε: 

(4) (Βε δ(βιηρ οί (Βε εχρεεί ννΒο εβΓείε4 ουί (Βε (εβίβ: 

(β) (Βε εβρβείΐγ οί (Βε εεεερίβείε βη4 (Βε ιηβχίιηυιη 4ε- 
^τεε οί Γιΐΐΐηβ 3ΐΙοννε4. 

ΤΒε εχβεί 4εδί§ηβ(ίοη οί (Βε εοηίεηίδ βη4 (Βε ννοε4δ: 

“ϋο ηο( ορεη 4υπη§ εβεείββε: ΙίβΒΙε (ο δροηίβηεουδ ί§ηί- 
Ιίοη” δΒβΙΙ Βε 4υεβΒ1γ η)βίΐ:ε4 ίη βη οίΓιείβΙ Ιβη^υβ^ε οί (Βε 
εουηίεγ οί 4ερβΓ(υΓε, βη4 βΙδο, ίί (Ββί Ιβη§υβ§ε ίδ ηοί Εη§- 
ΙίβΒ, ΓεεπεΒ οε Οεεπιβη, ίη Εη§ΙίδΒ, ΡεεηεΒ ογ Οει τηοη. υη- 
Ιεδδ βηγ α§Γεεηιεη(δ εοηε!υ4ε4 Βείννεεη ΐΗε εουηίείεδ εοη- 
ε8Γηε4 ίη (Βε ίεβηδροεί ορεε3(ίοη ρεονί4ε οίΒεπνίδε. 

Α ρβεΒοβε δΒβΙΙ ηο( ννείςΗ τηοεε (Ββη 1000 Ιν§. 

(2) δυΒδίβηεεδ οί 3° ιηβγ βΙδο Βε ρβεΙνε4 ίη 
Βεεπιείίοβίΐγ εΙοβεΩ §1βδδ ΓεεερΙβεΙεδ οί ηοί ηιοεε (Ββη 5 Ιί- 
(εεδ’ οβρβοίίγ, ννΒίοΒ δΒβΙΙ Βε 8εουΓε4 ννΐίΒ ουδΒίοηίη§ ιηβ- 
(εείβίδ ίη δΒεεί-πιείβΙ τεοερίβοίεδ. ΤΒε §1βδδ εεοερίβοΐεδ 
δΒβΙΙ ηοί Βε Π11ε4 (ο εηοεε (Ββη 90 ρεε εεηί οί (Βείε εβρβο- 
'ΐγ- 

(1) δυΒδίβηεεδ οί 4° δΒβΙΙ Βε ρβεΙνο4 ίη Ββ§δ ρΙβοε4 ίη 2436 
6ευηΐδ ηΐ34ε οί ίεηρεΓηιεβΒΙε ΠΒγοΒο3γ4 ογ ίη τεοερίοοίεδ 
Γηβ4ε οί ζίηε δΒεεί ογ βΐυηιίηίυιη δΒεεί. ΤΒε δί4εδ οί ιηείβΙ 
εεοερίθοίεδ δΒβΙΙ Βε 1ίηε4 ννΐίΒ ΠΒεεΒοβΗ. ΤΒε Βοίίοηΐδ βη4 
1ί4δ οί ΓιΒεε 4ευτηδ βη4 ιηείβΙ εεεερίβείεδ δΒβΙΙ Βε Ιίηε4 ννίΐΒ 
ννοο4. 
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(2) Μείβΐ Γβεερίβείεδ δΗβΙΙ Βε Πΐΐεεί ννίιΗ εΐοδυτεβ ογ 
δβίεΐγ άενϊεεδ γίε1<1ίη§ ννΐιεη ΐΗε ίηΙεΓηβΙ ρΓεδδυτε ΓεβεΙιεβ 
3 νβΐυβ ηοΐ §Γ8βΙεΓ ΐΐΐίΐη 0.3 ΜΡβ (3 Ββγ): ΐΙιε ρεεδεηεε οΓ 
ΐΗεβε εΙοβυΓεβ ογ «βίεΐγ Βενίεββ ιη αβί ηοΐ ΐιηρβΪΓ ΐΒε 
8ΐΓεη§ίΗ οί ΐΗε Γεεερίβείε πογ ίιηρβίΓ ίΐβ οΐοδυτε. 

(3) Α ρ3εΐ43§ε ηιυβί ηοΐ ννεί@Η ττιοΓε ΐΗβη 75 Ιε£. 

(1) 8υΒδΐ3ηεεδ οί 5° (β) δΗβΙΙ Βε ΐί§ΗιΙγ εοηιρΓβδδεεΙ 2437 
βηεΙ Βε ρΐαεεά ϊη ΙεβΗριοοΓ ιηείβΙ Γεεερίβείεδ. 

(2) δυΒβίβηεεδ οί 5° (Β) βηεΙ (ε) δΗβΙΙ Βε ΐί§ΗΐΙγ εοιη- 
ρΓ88δβ(] βικΙ Βε ρβεΗεεΙ είΐΚεΓ ίη ννοοείεη ογ ΠΗτεΒοβΓεΙ 
ΟΕδεβ ογ ίη ρ3ρεΓ ογ ΙεχίϊΙβ ννΓ3ρρίη§δ ίίπηίγ δεουτεε). 

(1) δυΒδΙβηεεβοίό 0 (β)δΗβΙΙ Βε ρβείεεεί ίη ΗεπηεΐίεβΙΙγ 2438 
εΐοδεεί ΓεεερΙβεΙεβ εηβείε οί ηιείβΐ, §Ιβδδ ογ β δυίΐβΒΙβ ρΙβδ- 

Ιίεβ ηιβίεηβΐ. ΤΗε δυΒδίπηεεδ δίΐ3ΐ1 Βε εΙίδρβίοΗεεΙ υιιείεε 3 
ρΓΟΙεεΙίνε Ιίςυίεΐ ογ §βδ. ΤΗε ΓεεερίβεΙε δΗβΙΙ ίί ηεεεδδβτγ 
Βε ίίΐΐεεΙ ννίΐΗ 3 βαίΐβΒΙβ ρΓεδβυΓε-εοιηρεηδβΙίηί; εΐενίεε. 

Οίβδδ ΓεεερΙβεΙεβ βΗβΙΙ Βε βεευτεεί ννίιΗ ευδΗίοηίη§ ιηβ- 
Ιεπβίδ ίη ΓιΒγ8Βο3γ<1 ογ ητείβΐ ρβεΙεβ§ίη§δ: ουβΗίοηίηβ ιηβίε- 
πβΐβ βΗβΠ Βε ίηεοΓηΒυβίίΒΙε. ΚεεερΙβεΙεβ ηιβείε οί α ρίβδίίεβ 
πιβίεπβΐ βΗβΙΙ Βε ρίβεεεί ίη ίίΒΓεΒοβΓεΙ ογ ηιείηΙ ρ3εΙί3§ίη§5. 
ΡβεΙεβ§ίη§δ εοηΐ3ΐηίη§ Γεεερίβείεδ πιβείβ οί §Ιβδδ ογ 3 ρΠιβ- 
ΐίεδ ιηβίεηβΐ δΗβΙΙ Βε ρίβεεεί ίη 3 ννοοείεη ρβεΗίηβ εαδε. Α 
ρβε1ε3§ε δΗβΙΙ ηοΐ ννεί^Η ηιοΓε ΐΗβη 75 Ιε§. 

(2) δυΒβΙβηοεβ οί 6° (Β) βηεΙ (ε) δΗβΙΙ Βε ρβείεεεί ίη 
Ηεπηεΐίοβίΐγ εΐοβεεί δΐιεεί-ιηείβΐ Γεεερίβείεδ ογ δίεεί είΓυιηδ. 

Ιη ΐΗε εβδε οί δΗεεΙ-ιηείβΙ Γεεερίβείεδ, 3 ρβεΙ<3§ε δΗβΙΙ ηοΐ 
ννεί§Η ΓηοΓε ΐΗβη 50 Ιε§. 

5υΒδΐ3ηεεδ οί 7° - 10° βηεΙ 12° δΗβΙΙ Βε εηεΐοδεε! ίη 2439 
Ιί§Ηΐ1γ-εΙοδίη§ ρβείεβ^βδ. Ψοοείεη ρβείεβ^ίη^δ υβεεΙ ίοΓ 
βυΒβΙβηεεδ οί 7° βηεΙ 8° δΗβΙΙ Βε ρΓονίεΙεε! ννίΐΗ β ΙεβΙψΓοοί 
Ιίηίη§. 


ΤΗε δυΒδΐ3ηεε Ηβνίη^ Βεεη υδεε) ίοΓ ρυήίγίη§ Ιί^Ηΐίηβ 2440 
£3δ (βρεηΐ οχίείε οί ιγοπ) οί 11 ° βΗβΙΙ Βε ρβείεεεί ίη ΐί§ΗΐΙν 
ε!θδίη§ δΗεεΙ-ηιεΙβ) ΓεεερΙβεΙεβ. 

Ειηρίγ δοεϋυιη ηίίεβίε Ββ§δ οί 13° δΗβΙΙ Βε τηβείε υρ ίηΐο 2441 
ΙίβΗΐΙγ ρβείεεεί ΒυηίΙΙεβ δεουτείγ ίββίεηεεί ννίΐΗ β1ππ§ 3ΐκΙ 
ρίβεεεί είΐΗεΓ ίη 3 ννοοείεη εβδε ογ ίη β ννΓ3ρρίη£ εοηδίδΐίη§ 
βίΐΗεΓ οί 5ενεΓ3ΐ ΐΗίεΠηεδβεδ οί βίουί ρβρεε ογ οί ννβίεΓ- 
ρΓοοίεά ίβΒπε. 

3. Μίχεά ρβε1είη§ 

(1) 5υΒδ(3ηεεδ ^τουρεεΙ υηεΐεε ΐΗε ββιηε ίίειη ηυτηΒεΓ 2442 
ηιβγ Βε ίηεΐυείεεί ίη ΐΗε δβεηε ρβείεβ^ε. ΤΗε ίηιιεΓ 
ρβείεββίη^δ δ Η & 11 εοηίοπη Ιο νν ΗαΙ ίδ ρεεδεπΒεεΙ ίοΓ εβεΗ 
δυΒδίβηεε, βηεΙ ΐΗε ουίεΓ ρβείεββίηβ &ΙίηΙΙ Βε ΐΗβΐ ΙαίεΙ εΐοννη 

ίοΓ ΐΗε βυΒδίβηεεδ οί ΐΗε ίΐεηη ηυηιΒεΓ ίη ςυεδίίοη. 

(2) Ιί δΓηβΙΙεε ςυηηΐίΐίεδ βΓε ηοΐ ρΓεδεπΒεό ίη ΐΠε δεε- 
ΐίοη εηΐίΐΐεά “ΡβεΗίηβ οί 3 δίη§1ε δυΒδίβηεε ογ οί βηίεΙεδ οί 
ΐΗε δβηιε ΗίηΗ”, δυΒβίβηεεδ οί ΐΗίδ 0ΐ3δδ, ίη ηηηηΐίΐίεδ ηοΐ 
εχεεε^ίη^ 6 ίη (Ηε εβδε οί δοΐίάβ ογ 3 ΙίΐΓβδ ίη ΐΗε εβδε οί 
Ιίςυίόδ ίοΓ βΙΙ οί (Ηε δυΒδΙβηεβδ ΙίδΙεεΙ υηάεΓ ΐΗε δβιηε ίίειη 
ηυηιΒεΓ ογ ΐΗε ββηιε ΙεΙΙεΓ, πιβ) 1 2 3 Βε επείοδεά ίη ΐΗε δβιηε 
ρβοΗβ^β είΐΗεΓ ννίΐΗ δυΒδΙβηεεδ οί βηοίΗβΓ ίΐεηι ηυιηΒεΓ ογ 
οί βηοίΗεΓ ΙεΙΙεΓ οί [Ηε δβπιε εΐββδ, ογ ννίΐΗ άβη^εΓουδ δυΒ- 
δίβηεβδ Βε1οη§ίη§ Ιο οίΗεε εΐβββεδ (ίί ηηχε<1 ρ3ε1ίίη§ ίδ ΙίΗε- 
ννίδε 3ΐ1οννε8 ίη ΐΗε εβδε οί βυοίι δυΒδίβηοεβ), ογ ννίιΗ οιΙιθγ 
§οο8δ, δυΒ^εει Ιο ΐΗε ίοΙ1ο\νίη§ βρεείβΙ εοικίίιίοηδ. 

ΤΗε ίηηεΓ ρβείοβίιι^δ ιηυβί δβΐίδίγ ιίιε ^ειιεΓβΙ 3 η8 δρε- 
είβ! εοηάίΐίοηδ οί ρβείίίηβ. 1η βάεϋΐίοη, ΐΗε §εηεΓ3ΐ ρΓονί- 
δίοηβ οί ηιβΓξίηβΙδ 2001 (7) 3η8 2002 (6) βηΟ (7) ηιυβί Βε 
οΒδεΓνεά. 

Α ρβεΗβ^ε πιυδί ηοΐ \νεί§Η ιηοΓε ΐΗβη 150 ογ ιίίογρ (Ηηη 
75 ίί ίί εοηΐβίηδ ίΓβ^ίΙβ Γεεερίβείεδ. 


δρεείβΙ οοη4ίΐίοηδ 


Ιΐεπι Νο. 

’ί *. 

ϋεδεπρίίοη οί δυΒδΙηηεε 

Μβχίιηυιη ςυβηΐίΐγ 

δρβΟΪΗΪ ρΓΟνίδΙΟΠδ 

Ρ6Γ 

Γ60βρΐ3θΐ6 

ρ6Γ 

ρ3θΙν&§0 

ι° * '■ 
2° 

3° 

Ανίιίΐε ογ γεΙΙονν ρΠοδρΙιοπίδ 
ΡΗοδρΙιίεΙεδ 

Ζίηε βΙΙεγΙδ. έΐε. 

Μίχεεί ρβείείη^ ηοΐ βΙΙοννεεΙ 


6° (β) 

ΜεΙβΙδ ίη ργιορΠοΓίε ίοπη 

3 

3 

δΗβΙΙ ηοΐ Βε ρβείεεεί ΐο^είΒεε 
ννίιΗ ννεβΗΙγ ηίΐΓβίεεΙ 
ηίίΓοεεΙΙυΙοδε 3ΐιεΙ τεεί 
ρΗοδρΗοΓυβ οί Οβδδ 4.1, 
πογ ννίιΗ ΒίΠυοπεΙεδ 

4°, 5° 

6° (Β) 

7° - 12° 

ΑΙΙ δυΒδίβηεεδ 




4. ΜβΗαηβ βη8 83 ιι@ογ ΙβΒεΙδ οη ραεΗβςεδ (8εε Αρρειι- 2443 
άίχ Α.9) 

(1) ΡβεΗβ^εδ εοηΐβίηίη§ βυΒδΙβηεεδ οί 1 0 Ιο 4° 3η4 6° 
δΗβΗ Βε3Γ 3 ΙβΒεΙ εοηίοΓηιίη§ Ιο ιηοάεΙ Νο. 4.2. ΡαεΗπ^βδ 
εοηΐβίηίηξ δυΒδίβηοεβ οί 3° δΗβΙΙ ίη 3<1<1ίΐίοη Βεαί' 3 ΙβΒεΙ 
εοηίοΓπιίηβ Ιο ΓηοεΙεΙ Νο. 4.3. 

\νΗεη βυΒδΙβηοεδ οί 4° 3Γε ρβοΗεϋ ίη ννβίεψΓοοί ΓιΒγο 
άΓυηΐδ. οοηίοΓηιίηβ Ιο ΓηβΓ^ίηβΙ 2436 (1). ΐΗε ρβεΙ<3§εδ 
δΗβΙΙ ηενεΓίΗεΙεβδ Βοηγ Ιννο ΙβΒβΙδ εοηίοπηίηβ Ιο ιηοΟεΙ Νο. 

4.2 (βεε ηΐ3Γ§ίηβ1 3901). 

(2) ϋΓυηΐδ οοηΐβίηίη^; ρΗοδρΗοΓυβ οί 1 0 3η4 Ηηνίη§ 3 
80Γβνν-03ρ Ιίί) δ Η 311, υηίεδδ ΐΗεγ βΓε ΓιΙΙεε) \νίΐΗ 3 (Ιενίοε 
ιηβίη(βίηίη§ (Ηεηι υρπ§Ηΐ, ΒεβΓ, ίη 3<1(1ίΐίοη, Ηί§Η υρ ίη ΐ\νο 
Οίβηιείποβίΐγ ορροβίΐε ρΙβεεδ, Ιννο ΙβΒεΙδ εοηίοπηίη§ Ιο 
ΓηοεΙεΙ Νο. 11. 

(3) ΡβοΙίβξεδ εοη(3ίηίη§ Γεεερίβείεδ Πΐΐεεί ννίίΐι νεπίδ. 
βηεΙ Γεεερίβείεδ ίίΐΐεεί ννίιΗ νεηΐδ ννίΐΗουΙ ουίβίείε ρβεΙεαςίη^, 
εοηΐβίηίη§ δυΒδίβηεεβ οί 6° (β), δΗβΙΙ Βεβε οη Ιννο ορροδίΐε 


δίεΙεβ β ΙβΒεΙ εοηίοΓηιίη^ Ιο ηιοεΙεΙ Νο. 11. ΡβεΙο^εδ εοη- 
Ιβίηίης ίεβ^ίΐε εεεερίβείεδ ηοΐ νίδίΒΙε ίεοιη ουίβίείε δΗβΙΙ 
Βεβε ΙβΒεΙδ εοηίοΓηιίη§ Ιο >ηο4εΙ Νο. 12. Ιί ίιββϋε Γεεερίβ- 
εΐεδ εοηΐβίη Ιίε)υίεΙδ, ΐΗε ρβείεβ^εδ δΗβΙΙ ίη βεΙεΙίΐίοη. εχεερί 
ίη ΐΗε εβδε οί βεαίεεί ΒΓηρουΙεδ, Βεβε ΙβΒεΙδ εοηίοηηίηξ Ιο 
ΓηοεΙεΙ Νο. 11; (Ηε ΙβΒεΙδ βΗβΙΙ Βε ρίβεεεί οη (Ιιε υρρεε ρηΠ 
οί ΐΗε Ιννο ορροβίΐε βίεΐεδ οί & εβδε. ογ ίη βη ε^υίνβίεηΐ ιηβιι- 
ηεε ίοΓ οίΗεε Ινρεβ οί ρ3οΙ<3§ίηβ. 

Β. ΡβείίευΙβΓδ ίη ΐΗε ΐεβηδροεί εΐοευιηεηΐ 2444 

ΤΗε είεβεπρίίοη οί ΐΗε §οοε)δ ίη ΐΗβ ΐεβιΐδροΓΐ Ηοευιηεηΐ 2445 
δΗβΙΙ εοηίοΓηι Ιο οηε οί ΐΗε ηβηιεδ υιηΙεΓίίηεεΙ ίη ιηβι^ίιιβΙ 
2431. ΨΗεεε ΐΗε ηβιηε οί ιίιε δυΒδίβηεε ίδ ιιοί ίηεΐίεηίεεί. 
ίοΓ 2°, 3°, 9° ογ 10°, ΐΗε Ιεβείε ηβηιε δΗβΙΙ Βε §ίνεη. ΤΗε 
είεδεπρίίοη οί ΐΗε §οο4δ δΗβΙΙ Βε υηείει ίίηεεί βηεΙ ίοΙΙοννεε! 

Βγ ρβΓίίευΙβΓβ οί ΐΗε είβδδ, ΐΗε ίίειη ηυιηΒεε (ΐο§εΐΗει· ννίιΗ 
ΐΗε Ιεΐΐεε, ίί βηγ), βηεΙ (Ηε ίηίΐίβΙδ "ΑΟΚ” (ογ “ΚΙΟ"). ε.β. 

4.2, 5° (3), Αί)Β. 

2446 

2452 




ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


939 


(I. Εηιρίν ρβοΙίβζίηβδ 

(1) Εοιρίγ ρβεΗβ^ΐηβδ, υηεΙβ3ηε4, οΓ 14° 3ΐη1 15°, 2453 

8Ηβ 11 Βε ε1οδε4 ΐη (Ηε βηηιε Γη&ηηβΓ βη4Βε ΙεβΙφΓοοί ίο ΐΗε 

83016 46£Γ6€ 38 ίί ΐΗβγ ννβΓβ ΓΐΐΙΙ. 

(2) Εοιρίγ ρ3εΙ(3§ΐη£3, υηοΐβαηβά, οΓ 14° 3ΐι4 15°, 
βΗβΙΙ 1)63γ (Ηβ ββιηβ <1αη§βΓ ΙβΒεΙδ 38 ίί (Ηβγ ννβΓβ ίυΙΙ. 

(3) ΤΚβ (Ιβδοπρίίοη ίη (Ηβ (ΓΒΐΐδροη 4οευοιεηΐ βΙιη.11 

εοηίοΓοι Ιο οηε οί (Ηε ηβοιεβ υη4βΓΐΐηε4 ΐη 14° 3η4 15°, · 

ε.§. Εοιρίγ ρβεΙ<3§ΐη§, 4.2, 14°, ΑΟΗ. ΤΗίβ Ιβχΐ δΗβΙΙ Βε 
υη4βΓΐΐηε4. Ιη (Ηβ βαδβ οί εοιρίγ ΐβηΙί-νεΗΐοΙεβ, ειηρίν 
4βοιουη(3Β1β (3η)ί5 βπ 4 εοιρίγ ΟιιΗ-οοιιΐβίηβΓδ. υηεΙβΒηε4. 

(Ηϊδ 4εδοπρίΐοη 5 Η 3 ΙΙ Βε εοηιρΙβ(ε4 Βν 344ΐη§ (Ιιε άογγΙβ 
“Ε βδΙ Ιοαά”, ΐο§ε(ΗβΓ ννίΐΗ (Ηε ηβηιε βο 4 ίίβηι ηυιηΒετ οί 
(Ηβ §Οθ4δ [3δ( 08ΓΠβ4. β.§. ΕβδΙ Ιθ3(1: \νΠί(€ ρΗοδρΙίΟΓυβ, 

1 °. 

2454 

2469 

0ΕΑ55 4.3. δϋΒδΤΑΝΟΕδ ΨΗίαΐ ΟΙΥΈ ΟΡΓ ΙΝ- 
ΡΕΑΜΜΑΒΕΕ ΟΑ8Ε8 ΟΝ ΟΟΝΤΑΟΤ «ΊΤΗ ΨΑΤΕΚ 

1. ΕίδΙ οί δυΒδΙβηεβδ 

Αοιοη§ (Ηβ δυΗδΙβηεβδ βη4 ΒΓΐίεΙεβ εονεΓβίΙ Βγ (Ηε Ηρ3(1- 2470 

ΐη§ οί Οβδδ 4.3, οηΐγ (Κόβε 1ΐδΙε4 ίη ηΐ3Γ§ΐιΐ3ΐ 2471 3Γβ (ο 
Ββ 3οο6ρΐβ4 Ιογ εβΓΠΒξε, βη4 (Ηεη οηΐγ βυΒ^εΐ Ιο ΐΗε ρΓονί- 
βίοηδ οί ΐΗΐδ Αηηεχ &η<4 οί Αηηβχ Β. ΤΗεβε δυΒδίβηεεβ βιι4 
3ΓΐΐεΙβ5 Ιο Βε 3οοερΙο4 Ιογ 08ΓΠ3§ε υικίει εβΓίβΐη εοπ4ΐ- 
Ιίοηδ 3Γβ (Ο Ββ Οθηδί(1βΓβ(1 38 δυΒδΙβΙΙΟββ 311(1 ΒΓΐίοΙβδ οί 
ΑϋΚ. 

1° (β) ΑΙΙοΙί βη4 ηΙΒαΓιηβ-βΕΓίΗ ηιείβΙδ. ε.§. 8ο4ΐυοι. 2471 
ροΐβδδΐυοι, εβΙείυηη, 38 ννεΙΙ 33 βΙΙοΙΐ ιηείβΙ ηΙΙογδ. αΙΗηΙΐηε- 
β3ΓΐΗ οιβίβΐ βΙΙονε βηΒ βΙΙογβ οί βΙΗηΙΐ βικί βΙΙνΒίηιε-εηΓίΗ 
ηηεοΐδ; 

(Β) βΙΙοΙϊ οιβίβΐ Βΐηβΐ^βοΐδ βικί αΙΙοΙίηε-εαΓίΠ ιηεΐηΐ 

3Π13ΐ{ξ3Π13; 

(ε) βΙΚβΙϊ ηιείβΐ Βίδρείδίοηδ. 

(4) οίΗβΓ πιβίβίδ 3Π(1 βΙΙογβ οί ιηεΐηΐβ ννΙιίεΙι £Ϊνε οίί ΐη- 
(ΐ3ΐηπΐ3Β1ε §3568 οη εοηίβεί ννΐΐΗ ννβίετ, δυείι ηβ: 

4υδ(, ρονν4εΓ βη4 ίϊηβ δίονΐιΐβδ οί αΐυιηίιηυιη, ζΐιιε. ηΐ3§- 
ηεδίυηι 3ΐκ1 Γη3§ηεδΐυοι βΙΙονδ εοηΐΒΪηίηβ ιηοΓβ (Ηβη 50 ρβΓ 
εεηΐ ηΐΒ^ηεδΐιοη. βΙΙ Βεΐη§ Οεβ Οοιη ρβΓίΐεΙβδ ΙΐΙνεΙν (ο ρΓο- 
ηιοίε ΐ§ηΐ(ΐοη, οΐ3§ηεδΐυοι §Γ3ΐιυΙβ5, εο3(ε4. οί 3 ρηΠίεΙε 
δίζε ηοΐ Ιεδδ ΐΗβη 149 μπι. 

ΝΟΤΕ: ϋυδί 3η(1 ρονν4βΓ οί ιηείβίδ ΐη ργΓορΙιοιΐε ίοπη 
3Γβ βυΒδίβηοεβ οί Οβδδ 4.2 (δβε οιβγ^ϊιιβΙ 2431. 6° (η)). 

Γογ (3) δβε βΙβο οοΓβίηβΙ 24713 υικΙβΓ (Β). 

2° (β) ΟβΙδΐυηι 03ΓΒΐ4ε βικί βΐυιηΐηΐυιη 03ΓΒΐ4ε: 

(Β) βΙΒβΙϊ ηιε(3ΐ βη4 βΙΙοΙΐηε-εβιΐΙι ιηβΐηΙ Ιιγ4π4ε3 (ε.§. 

ΗΐΗΐυοι Ηγ4π4β, οβΙοοιοι Ηγ4π4ε), ηιΐχεά Ιιν4π4εδ. βιι4 
Βογοπ Ηγ4π4ε.δ 3ΐΐ(1 Εΐυηιΐηΐυιη Ηγ4π4εδ οί βΙΗαίι ιηεΐηΐδ 

3ΐΐ(1 3ΐ1(3ΐΐηε-ε3ΓΐΗ ιηεοΐβ; 

(ε) αΙΙοΓι δΐΙΐεΐΗβδ; 

(4) οαΐεΐυηι δΐΐΐεΐείε, ΐη ροννεΙβΓ, ςιοίιΐδ ογ Ιυηιρδ. εοιι- 
Ι3ΐηίη§ πιοΓε ΐΗαη 5 ρβΓ εεηΐ δΐΐΐεοη, ιπηιι^ηιιεδε εηίεΐυιη 
δί1ΐεΐ(1ε (δΐΐΐεο- ηΐ3η§3ηεδβ - εβίεΐυιη); 

(β) οΓ§3ηο-ηιβΐ3ΐίιε εοηιρουικίδ ννΙιΐεΒ §ΐνβ οίί ίιιίΐηιη- 
ηηαΒΙε §35β8 οη εοηίβεί χνΐιΐι ννβίεΓ, δυείι 35: βΐυιηΐηΐυηι ηΐ- 
Ηγΐδ, βΐιηηΐηΐιηη βΙΗγΙ ΙιαΙΐΟβδ, αΐυηιΐηίυηι 3ΐΙ<γΙ 1ιγ(1π(1ε5. 

ΙΐΐΗΐυηι βΙΗγΙδ, (ηΕβηεδΐυηι βΙΗγΙδ, ζΐιιε βΙΗγΙδ. §ηΙΙΐυιη ηΙ- 
Ιεγίδ, Βοεοη βΙΗνΙδ 3η<1 δοΐυΐΐοηδ οί ιΗεδβ βυΒδίβηεεδ ννΐηεΐι 
§ϊνβ οίί ΐηΙΐΗπιηοΒΙβ §αδβδ οη εοηίβεί ννΐΐΐι νναΐεΐ'. 

ΝΟΤΕ5: 1. ΟΓζβηο-ιηείβΙΙΐε εοηιρουικίδ βικί ΐΐιεΐι- βο- 
Ιυΐΐοηβ ννΗΐοΗ 3Γβ ΙΐβΒΙβ (ο δροηίβηεουδ ΐ§ιιίΐΐοη ηεε δυΒ- 
βίβηεβδ οί Οβδδ 4.2 (βεε ιηβΓβΐηαΙ 2431, 3°) 

2. ΙηίΙβηιπίΒΒΙβ δοΐιιΐΐοηδ οίδυΒδίαηεεβ οί2° (ε) ΐη εοη- 
εβηΐΓ3ΐΐοη5 ινΗΐεΗ 3Γβ ηοΐ ΙΐβΒΙε (ο βροηίβηεουδ ΐβηΐΐΐοη 3ΐκ1 
ννΗΐεΗ 4ο ηοΐ §ΐνε οίί ΐηίΙβηηηΕΒΙβ §3δβδ οη εοηίεεί ννΐΐΐι 
ννβίβΓ 3Γβ δυΒδίβηεββ οί Οβδδ 3. ΤΙιε 5βιι4εΓ δΗηΙΙ εηίβε ΐη 
(Ηβ (ΓβηδροΓΐ 4οευηηεηΙ (Ηε ννοΓ4δ: “δυΒβΙηηεεδ ηο! §ΐνΐιι§ 
οίί ΐηίΙβηπηβΒΙε νηρουε ννΐιεη ΐη εοηΐηεΐ ννΐΐΐι νναΐετ”. (8εε 
3 Ι 50 01383 4.2, ηΐ3Γ§ΐη3ΐ 2431. 3°, ΝΟΤΕ 2). 

3° Απιί4ε5 οί αΙΙοΙΐ ηιείβΐβ 3ΐι4 ηΙΗηΙΐηε-εηι ΐΗ ιηεΐαΐβ. 


ε.§. δο43Γηΐ4ε (8ο4ΐυηι 3Γηΐ4β). 8εε βίβο ηΐ3Γ§ΐιΐ3ΐ 2471η 
υη4βΓ (β). 

ΝΟΤΕ: Οβίείυηι εγ3η3ΐηΐ4ε ΐβ ηοΐ δυΒ]βεΙ Ιο (Ηε ρΓονί- 
βΐοηβ οί ΑϋΚ. 

4° (β) ΤπεΗΙοΓΟδΐίΒηε (βίΙΐεοοΗΙοΓόίοΓΓη). 

(Β) πιβίΗγΗΐοΗΙοΓΟβΐΙβηε βη4 βΐΗγ14ΐοΗ1οΓθ5ίΐΒηβ 
5° Βογοπ ΐπί1υοπ4ε 4ΪΓηβΐΗγ1εΐΗεΓ3(ε 
6° Εηιρίγ ρ3ε1<3§ΐη§8, εηιρίγ (ΒηΗ-νεΗΐεΙεβ, εηιρίγ 
4βπιουη(3Β1β Ι3η1(δ, βηηρίγ ΙβηΙ(-οοηΐ3ΪηεΓ8 βη4 εηιρίγ 
8Γη3ΐ1 Βυΐΐί εοηΐΒΐηβΓδ, υηε1βΒηε4, Βηνίη^ εοη(3Ϊηε4 βυΒ- 
δίΒηεεβ οί 01388 4.3. 

δυΒδίΒηοεβ 03ΓΓΪε4 ΐη εοηίοηηΐΐγ ινΐΐΒ (Ηε ίοΙΙοννΐη§ ρπ>- 2471β 
νΐδΐοηδ ΒΓβ 5υΒ^εοι ηεΐΐΚβΓ (Ηε ρΓονΐδΐοη ίοε (Ηΐδ 0Ιβ58 
εοηΐΒΪηε4 ΐη (Ηΐδ Αηηβχ ιιογ Ιο (Βοββ εοη(ΒΪηε4 ΐη Αηηεχ Β: 

(β) 3ο43ηηΐ4β οί 3° ΐη μυβηιΐΐΐβδ ηοΐ βχεεε4ΐη§ 200 § 
ρβΓ ρ8θ1(Β§ε, ρ3εΙ(β4 ΐη Γεοερίβείεβ ννΗΐεΗ ΒΓβ βο ο1ο5β4 38 
Ιο Βε ΙεβΙτρΓοοί 3η4 ννΗΐεΗ εηηηοΐ Βε 3ΐΐ3οΙ<64 Β>· (Ηβ εοη- 
ΙβηΙδ, ϊί (Ηβδβ Γβεβρίβείεβ βΓβ ρ3εΗε4 ννΐΐΗ εατβ ΐη θ 8(γοπ§. 

ΙββΚρΓοοί ννοο4εη ρΒεΙ(3§ΐπ§ ννΐΐΗ β ΙβαΗρεοοί εΙοβυτε; 

(Β) ϋυδί βπ4 ρονν4βΓ οί βΐυηιίηΐυιη ογ ζΐηε οί 1 ° (4), ε.§. 
ρ3ο1(64 Ιο§εΐΗβΓ ννΐΐΗ νΒΓηΐδΗ Ιογ υδβ ΐη (Ηε ηοηυίβοΐυτβ οί 
εοΙουΓδ, ΐί ρΒεΙ<ε4 ννΐιΗ οβγο ΐη μυΒηΐΐΐΐββ ηοΐ εχεεε4ΐη§ 1 

2. ΡΓΟνΐδΐοηδ 

Α. Ρ&ε1(3§βδ 

1. ΟεηβΓβΙ εοη4ΐΐίοη8 οί ρ3ε1(ΐη§ 

(1) Ρ3ε1(Β§ϊη§5 δΗβΙΙ Βε βο εΙοδβ4 3ΐι4 ΙεηΗρΓοοί 38 Ιο 2472 
ρΓβνεηΙ (Ηβ ΐη^Γββδ οί πιοΐδίητε βη4 αιιγ Ιοβδ οί (Ηε εοιι- 

Ιβηΐβ. 

(2) ΤΗε ηΐΒίβπΒίδ οί ννΗΐεΗ (Ηε ΓεεερίβεΙεδ 3ΐι4 (Ηβΐτ εΐο- 
δυεβδ ΒΓβ ηΐΒ4ε πιυδί ηοΐ Βε ΙΐβΒΙε Ιο βΙΟεΙν Βν (Ηε εοηίεηΐδ 
ογ ίοπη ΗΒπηίυΙ ογ 43η§βΓουδ εοιηρουη48 ΐΗβΓεννΐΐΗ. Κε- 
εβρίβείεβ ΓηυβΙ ΐη βΙΙ εβδβδ Βε ίΓβε ίΓοηι ηιοΐδΙυΓβ. 

(3) Ρ8ε1ί8§;ίη§3, ΐηε1υ4ΐη§ ΐΗεΐτ εΙοβηΓεβ, ηιυβί-Βε δυίΠ- 
εΐβηΐΐγ ΓΪ§ί4 βπ4 δ(Γθη§ ΐη βΙΙ ΐΗβΪΓ ρβΓίδ Ιο ρΓβνεηΙ βην Ιοο8- 
βηΐη§ 4υπη§ 08ΓΠ3§β βη4 Ιο ΓηεβΙ (Ηε ηοπηβΙ ΓβςυΐΓειηεηΙβ 
οί εΒΓΓΪ8§ε. 1η ρΒΓίΐευΙβΓ, ΐη (Ηε εββε οί 5ο1ΐ43 ΐτηηιεΓ8ε4 ΐη 
3 1ΐςυΐ4, ΓβοερίΒοΙβδ βη4 ΐΒεΐτ εΙοβυτεδ ιηυδΙ, υηίεδδ ΐΗε 
ββείΐοη ΗβΒ4β4 “Ρβείίΐη^ οί 3 δΐη§1ε δυΒδίβηεε” ρι·ονΐ4ε5 
οίΗβηνΐδβ, Βε βΒΙβ Ιο ννίΐΗ5(3η4 βηγ ρΓεββυΓε ννΗΐεΗ. (Ηε. 
ρΓβδεηεε οί βΐτ βίβο Βεΐη§ ΙβΙνεη ΐηΐο βεεουηΐ, ηιβν βπδε ΐιι- 
5Ϊ4β ΐΗε ΓβεερίΒοΙββ ΐη πογοιβΙ 03ΓΓΪ3§ε. Ρογ ΐΗΐβ ρυτροδβ 3 
ίΓβε $ρ30β πιυδί Βε Ιείΐ, Βοεουηΐ Βεΐη§ Ιβίνειι οί ΐΗε 4ΐΓίετ- 
εηεε Βείννβεη (Ηε (εηιρεΓβΐυΓε οί (Ηε βυΒδίβηοεβ 31 (Ηβ Ιΐιηε 
οί Π11ΐη§ βπ4 (Ηε Ηΐ^Ηβεί ηιεβη ΐεΓηρεοίητε ννΗΐεΗ ιΐιέν 3Γβ 
Ιΐΐνεΐγ Ιο τεβεΗ 4υπη§ εβΓΠΒ^ε. 8ο1ΐ4 δυΒδίβηεεδ βΗηΙΙ Βε 
Ππηίγ 8βευΓβ4 ΐη (Βεΐτ ρβεΙ<3§ΐη§8, 3ΐι4 ΐηηεΓ ραεΙ<3§ΐη§8 
δΗβΙΙ Βε ίϊπηίγ 3εευΓο4 ΐη ουίβε ρηεΙο§ΐη§8. 

ϋηίεβδ οίΗεΓννΐδβ 3ρεεΐΠε4 ίη ΐΗε βεείΐοη εηΐί(1ε4 “ΡηεΙ<- 
ΐη§ οί 3 8ΐη§1ε βυΒδΙβηεβ”, ΐηηβΓ ρ3θΙ(3§ΐη§δ ιηβγ Βε εη- 
ε1θδβ4 ΐη ουΙβΓ ρβεΙ(3§ΐη§δ εΐΐΙιβΓ 8Ϊη§Ιγ ογ ΐη §Γουρδ. 

(4) Βοΐιΐβδ 3 π 4 οίΗβΓ §1358 ΓεεερίβεΙεδ ιηυβί Βε ίΓβε 
ίΓοηη ίβυΐΐδ ΙΐΒΒΙε Ιο ΐηηρ&ΐΓ ιΗεΐΓ δίΓβηςίΗ: ΐη ρβΓίΐευΙηΓ. ΐη- 
ΙβΓΠΒΐ 3ΐΓ658εδ Γουδί Ηθνε Βεεη βυΐΙθΒΙγ ΓεΙΐενε4. ΤΗε ΐΠΐοΗ- 
ηεδδ οί (Ηβ ννηΙΙδ ηηυδί ΐη ηο οΒβε Βε Ιεδδ (Ηβιι 2 ιηιη. 

ΤΗε Ιΐ§Ηΐηεδδ οί (Ηε εΙοβυτε δγδίβιη ιηυδΙ Βε βηδυΓβ4 Βγ 
3η 344ΗΐοηαΙ 4ενίεε (εβρ, εΓοννη, δββΙ. Βΐη4ΐη§, εΐε.) εηρη- 
Βίε οί ρΓενεη(ΐη§ βηγ 1οοδβηΐη§ οί (Ηε εΐοβυτε δγδίβηι 4υτ- 
ΪΠ§ €3ΓΓΪ3§ε. 

(5) ΕυδΗΐοηίη^ ΓηβίεΐΊΒίδ βΙιβΙΙ Βε 5υΐ(ε4 (ο ΐΗε ηβΐιιιε οί 
ΐΗε εοηίβηίδ. 

2. ΡβεΙνίη^ οί β 8Ϊη§1ε δΐιΒδίβηεε 

(1) δυΒδίΒηεβδ οί 1° (β) (ο (ε) δΗβΙΙ Βε ρ3ε1;ε4: 2473 

(β) ίη ΓβεβρίβεΙββ ιηη4ε οί δΗεεΙ-ΪΓοιι, 1ε34-1ΐηε4 δΙιεεί- 
ΪΓοη ογ (ΐη-ρίΒίε. Ρογ δυΒδΙηηεβδ οί 1 ° (Β), Βοννενετ. Γβεερ- 
ΙβεΙεβ οΐ34ε οί 1β34-1ΐηε4 δΗββί-ΪΓοη ογ οί Ιΐη-ρίηΐε ητε ηοΐ 
(ο Ββ 3οεβρΐε4. ΤΗβδβ τεοβρίβείβδ, ννΐιΗ (Ηε εχεβρίΐοη οί 
ΪΓοη 4ηιοΐδ, οιυδί Ββ ρΐ3εε4 ίη ννοο4βη ρβείνΐιΐβ εβδβδ ογ ΐη 
ρΓΟίεείίνβ ΪΓοη Ιοιηρείδ; ογ 

(Β) ηοΐ ιηοΓβ (Ηβη 11(§ ρβΓ ΓβοερΙβεΙβ, ΐη ΓβεερίΒεΙεδ 
πΐ34β οί @1333 ογ 8(οηενν3Γβ. Νοί οιοΓβ (Ηβη 5 οί (Ιιεβε τε- 
εερ(3ο1βδ δΗβΙΙ Βε ρ3εΙ(ε4 ΐη 3 ννοο4βη ρβεΚΐιΐβ 035ε Πανΐιιε; 
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3 ΙεβΗρεοοί Ιίηίη§ οί οε4ίπ3Γγ δΗεεί-ίεοη. Ιε34-Ιίιΐθ4 δΗεεί- 
ΪΓοη, ογ (ίη-ρΙβίε, 358εηιΒ1β4 Βγ δοΙ4επη§. Γογ §1388 εεοβρ- 
Ιβοΐεδ οοηΐβίηίη§ ςυβηΐίΐίβδ ηοί εχοεβ4ίιι§ 250 §. (Ιιε Ιίηβ4 
ΥΥΟθ4εη 0380 ΓΤ13ν 1)0 Γβρ1βθε4 Βγ 3Π ΟυίβΓ Γ0Ο0ρ(3θΐ0 ΙΙΙβίΙο 
οί ΟΓ4ίηβΓγ δΗεεί-ίεοη, |034-Ιίηε4 δ(ΐ 60 ΐ-ίΓΟ 11 . ΟΓ ΐίΐΐ-ρίβίβ. 
01388 ΓβΟ0ρ(3θ1β5 Η Η311 1)0 3000 Γ0[1 'ηΐ ΐ(ΐ 0 ΟΟ10Γ ρ3θΙ<3§ίη§3 
Βγ ίηοοπι1)υ5ΐί1)ΐ6 ουδΗίοηίη§ ΓΠ3ΐ0ΓΪ&Ιβ. 

(2) 1Γ 3 8ΐι1)8ΐ3ηοβ οί 1 ° (β) ίβ ηοΐ ρ3οΙ<ε4 ΐη α ννεΙ4β4 
ΓΠβΙβΙ Γ60βρΐ3θ1β ννίίΗ 3 Ιί4 ΗβΠηείίοβΙΙγ θΙθ5β4 Βν 5θΙ4ρΓ- 
ίη§, (Ηεη: 

( 3 ) ίΐ πιυδί Ι)β οοηιρίεΐεΐγ οονοτοί! Βν ηιί 11 β>31 οίΙ ννΐιοδβ 
ΠβδΗ-ροϊηΐ ϊδ βΒονε 50°0, ογ Βε δυίίΐβίεηΐΐγ βρΓΪηΙνΙβοΙ Ιο 
βηδϋΓε Ιΐΐ3ΐ (Ηβ ΙΐΙΓηρδ 3Γ0 003(β4 ννίΐΐι ΐΐΐίδ οίΙ, ΟΓ 

(1)) (Ηβ βίε ίη ι1ΐ0 Γβοορΐ3ο1ε Γπιΐδΐ 1)0 οοηιρίείεΐν εε- 
ρΐ3Ο0<1 Βγ 3 ρΓΟ(0ΟΙΐν0 §38 (β.§. ηί(ΓΟ§βΙΐ) 31ΐ4 (1ΐ0 Γ0Ο0ρ(3θΙθ 
80 θ1θ8β4 38 (Ο 1)0 §3δ-ΐί§Η(; ΟΓ 

(ο) ΐΓΐ 0 δυ1)δ[3ηθβ ΓηυδΙ 1)0 ρθυΓβ4 111(0 ΐΙ)0 Γ0Ο0ρΐ3θΙε. 
ννΗϊοΗ ΓΠΟδΙ 1)0 ΠΙΐ0«4 Ιο (Ηβ ΟγΪΙΤΙ 31)4 50 οΐοδεά. βίΐβΓ οοοΙ- 
ίη§, 38 Ιο 1)0 §38-(ί§1)(. 

(3) ΙγΟΠ Γθθ0ρΐ3θ1θδ ΓΠΟδΙ 1)3νβ 5ί4β5 1)Οί 1088 ΐΙΐ3Ι> 1 .25 
ηπη (ΗίοΗ. Ιί, ννίίΗ (Ηείε οοηίεηίβ, ΐΗεγ ννβί§Η ιπογο ΐΐιβιι 75 
Η§, (Ηβγ Γπυδί 1)0 Η3γ4-8ο14θγ0(1 ογ ννεΙ4ε4. ΙΓ ιΐιβγ ννεί§Π 
γπογ 0 (Ηβη 125 Η§, (Ηεν ηηυδί ίη 344ίΐίοη 1)0 Πηβ4 \νί 11 1 εη4 
3η4 εο1Ιίη§ Ηοορδ ογ ννί(Η ΓοΙΙίη§ Π3ΐ)§β5. 

(4) 5ο1)δΐ3ηο0δ οΓ 1 0 (4) βΙοΙΙ 5ο ρ3οΙ<β4 ίη ΗβπηεΐίοβΙΙν 
θ1θδ04 Γ0Ο0ρΐ3θΐ08 οί ΓΗΟίβΙ. §1388 ΟΓ 3 δυίίβΒΙβ ρίβδίίοδ 1)13- 
(βΠβΙ ΟΓ Ϊη ννβίβφΓΟΟί 1)3§δ. 01 383 Γ0θθρΐ3θΐ08 31)4 ()3§8 

βΐιβίΐ 1)0 80011 Γβ4 ννίίΗ ουδΙιίοηίη§ ιηβίεπβίδ ίη ηη ουίετ 
ρ3οΙί3§ίη§ οί ννοο4, ιηβίβΐ ογ Π1>γ0!)ο3γ 4. Α ρ3οΙ<3§ο δΙιηΙΙ 
ηοΐ \νεί§1ι γπογθ (Ηβη 115 Ι<§. 

(1) 8υ1)8ΐ3ηοεδ οί 2° (β) Ιο (4) δΙιβΙΙ 1)0 ρ3θΙ<ε4: 

(β) ίη Γοο0ρΐ3οΐ0δ 13340 οί βΗθθΐ-ίΓοη, Ιο34-Ιίηρ4 βΠεβί- 
ΪΓοη ογ ίϊη-ρΐ3(ε. Γογ δυΒδίβηοεβ οί 2 0 (Β) 3η4 (ο). 3 εεοβρ- 
Ιβοίε ηιιΐ8( ηο! οοη(βίιι εηοεβ (Ηβη 10 Ι<§. ΤΗοββ ΓβοβρΟοΙβδ. 
ννίίΗ (Ηο βχεβρήοη οί ΪΓοη 4Γυηΐδ, ιηυδί 1)6 ρΐ30β4 ίη \νοο40η 
ρ3θ1ςίη§ 038Θ8 ογ ίη ρεοίβοίίνε ίεοη 1ΐ3ΐηρ0Γ5; ογ 

(Β) ηοΐ ΓηοΓβ Ιΐΐ3η 1 Η§ ρ 0 Γ ΓβοβρίβοΙε. ίη ΓβοβρίβοΙεβ 

1334ε οί §1388 ΟΓ 8ΐΟ110νν3ΓΘ ΟΓ οί 3 31ΐίΐ3ΐ>1ε ρίβδίίοδ 133(0- 

παί. Νοί πιοτό (Ηβη 5 οί (Ηβδβ εεοβρίβοΐβδ βΗβΙΙ 1)0 ρ3οΗβ4 
ίη 3 ννοο4εη ρβοΙαη§ οββε ννίΐΐι 3 ΙεβΙφΓοοί Ιίηίη§ οί ογ4ι- 
ηβεγ δΗεεί-ίεοη, 1034-Πη04 βΗοεΙ-ίτοη ογ (ίη-ρΙβΙε. ηδδβιη- 
Η1β4 Βγ 8θ14επη§. Γογ §1388 εβοερίβείβδ οοη(3ίηίη§ ςυβηΐί- 
(Ϊ 08 ηο( εχοεε4ίη§ 250 §. (Ηβ Ιίηε4 ννοο4εη οβδο ιηβν Βο ιρ- 
ρΐ3οε4 Βγ 3η οιιίεΓ εβοερίβοΙβ 1334ε οί 0Γ4ίιΐ3Γγ βΗθεί-ηοη. 
1ε34-1ίη04 δΒεεΙ-ΪΓοη ογ (ίη-ρίηίε. ΟΙββδ εεοερίβοΐββ δΙιηΙΙ 
Βθ 80Οιιγθ4 ίη (Ηε ραοΙ<ίη§ οβββδ Βγ ίηοοιηΒυδίίΒΙο ουβΗίοη- 
ίη§ ΠίβίεΓΙβΙδ. 

(2) Α ρ3θ1<3§0 δΗβΙΙ ηοΐ ννεί§Η ιηοΓε (Ηβη 75 Ι<§ ίί ίι οοιι- 
(3ΪΠ8 8υΒδ(3ηοεδ οί 2 ° (Β) ογ (ο) 3ιί4 ηοΐ ιηοτε (Ηηη 125 Η§ 
ίί ί( οοηίηίηβ 3υΒ3(3ηο08 οί 2° (4). 

(3) 5ιιΒ8(3ηο03 οί 2 0 (ε) 3 Ι 13 ΙΙ Βε ρ3θΗε4 ίη ΗεπηεΐίοαΙΚν 
ο1οδθ4 ηιε(3ΐ ΓεοβρίβοΙεδ ηοΐ ΙίηΒΙε (ο Βε 3ΐθοΗε4 Βν (Ιιε 
οοη(εη(8, οί β οβρηοίίν ηοΐ 0χοε04ίη§ 450 Ιί(Γ 08 . 

ΤΗε Γεοερ(3οΐ0δ δΙιηΙΙ είΐΗετ: 

Βε 80ουΓε4 ίη οιΚογ ρ3θΙ<3§ίη§8 οί ΓίΓε-ΓΟδίδίοιιί ηιηίεπβίδ: 
ΟΓ 


Ηβνε 3 ννβΐΐ (ΗίοΗηεδδ οί ηο( Ιοβδ (Ηβη 3 ιοιη. ννίΐΐι (Ιιε οΐο- 
83Γβ οί (Ηε Π11ίη§3 3ΐι4 4ίδοΗ3Γ§ε 4ενίοε δεουΓε4 Βγ 3 ρΓο- 
(εο(ίνε οβρ. 

Κεοερίβοΐεδ δΗαΙΙ Βε 8υΒ]εο(ε4 (ο (Ηε ίηϊΐϊαΐ ΙεδΙ 3μ4 Ιο 
ρθΓΪο4ίθ3ΐ 108(5 ενθΓγ Γίνε νεβ γ.3 ννί(Η 3η ίηεΓΐ ΙεδΙ δυΒδΙπηοε 
3( 3 ( 08 ( ρΓ0551ΙΓΘ οί Ι 10 ( 1085 (1)33 1 ΜΡβ (10 Ββτ) (§33§0 
ρΓθδδίΙΓθ). 

ΤΗβ Γθοερ(3θ1ε8 3 Η 3 ΙΙ ηο( Βε ΠΙΙε4 Ιο ιηοΓε (Ηβη 90 ρεΓ 
οθπ( οί (ΗεΐΓ 03ρ3οί(γ; 3 βροοε οί 5 ρετ οεηΐ δΙιηΙΙ Γειηηίη 
εηηρίγ ίθΓ ΒβίεΙγ ννΗεη (Ηε Ιίε|ΐιίο1 ίβ 3( 3 (ειηρεΓ3ΐυΓ0 οί 
50°(Ζ. ΨΗεη Η3η4ε4 ονεΓ ίοΓ 03ΓΓί3§ε, (Ηε Ιί()υί4 δΗηΙΙ Βε 
υη4εΓ 3 ΙβγβΓ οί ίηεΓΙ §35, (Ηβ ρΓεβδυτε οί ννΗϊοΗ 3 Η 3 ΙΙ ηοΐ 
εχεεε4 50 ΗΡβ (0.5 Ββγ) (§3υ§ε ρΓεδυτε). 

ΤΗβ ίο11οννίη§ ρ3Γ(ίευΐ3Γ8 δΗβΙΙ Βε 8(3Γηρε4 οη ιΙιε 4ο(3 
ρΙβίε οί (Ηε Γβεβρίβοίε: 

(β) “θΓ§3ηο-ηιε[3ΐΙίο 0οηιρουη45, Οβδδ 4.3”: 


(Β) (Ηε (3Γ0 οί ΐΗβ ΓβεβρΟεΙε, ίηεΙυ4ίη§ ίί((ίη§5 βη4 αο- 

εεβδΟΓίεβ; 

(ε) (Ηε (β8( ρΓ055υΓε βη4 43(8 (ηιοηίΗ. γε3Γ) οί (Ηε Ι35( 
(081 υη4εΓ§οηε; 

(4) (Ηε 8θιηρ οί (Ηε εχρβΓ( ννΗο ε3ΓΓΐε4 ουί ΐΗβ (εδΐβ: 

(β) (Ηε εβρβείίν οί (Ηε τεεερίβείβ 3ΐι4 (Ηε ηιοχίηιυιη 4ε- 
§Γβε οί Γι11ίη§ 3ΐ1ο(νε4. 

ΤΗε εχβεί 4ε8ί§η3ΐίοη οί (Ηε εοηΐβη(5 3ΐι4 (Ηε ννοι·4δ: 
“ϋο ηο( ορεη 4υΓΪη§ ε3ΓΓΐ3§ε. Οίνεβ οίί ίηίΙβηιηιβΒΙε §3588 
οη εοη(3ε( ννίίΗ ννβίεΓ” βΗβΙΙ Βε 4ιΐΓ3ΒΙγ ·33 γ 1<04 ίη εη οίΠ- 
είβΐ Ι3η§υ3§β οί (Ηε οοηηΐΓγ οί 4ερ3Γ(υΓε, 3ΐι4. βίβο. ίί (Ιΐ3( 
Ι3η§υ3§ε ίδ ηο( Εη§1ί5Η, ΡΥβηεΗ ογ ΟεΓΓηβη, ίη Εη§Ιί8Η, 
ΓγοποΗ ογ ΟβΓηοη, υηίεβδ βηγ 3§Γβ0ΐηεηΙ εοηεΙυ4ε4 Βε- 
(ννεεη (Ηε εοιιηίπεβ εοηεεΓηε4 ίη (Ηε ΐΓ3ΐΐ5ροΓ( ορεί'ηΐίοη 
ρΓονί4β5 οίΗεπνίδβ. 

Α ραε1<3§β βΐιβίΐ ηοΐ ννεί§Η ηιοΓβ (Ηβιι 1,000 Ι<§. 

(4) δυΒδΟηεβδ οί 2° (β) ηιβγ ηΙδο Βε ρ3εΗε4 ίη 
ΗεΓΓηβίίεβΠγ ε1ο5β4 §1358 τεοβρίβείεβ οί ηοΐ ιηοΓβ (Ηοη 5 1 
εβρβεήγ, ννΗίεΗ δΗβΠ Βε 5εειΐΓε4 ννίίΗ ευ5Ηίοηίη§ ιηβίετίβίδ 
ίη δΗεβί-ιηεοΙ Γβεερίβείεβ. ΤΗε §1385 τεοερίβεΙεδ δΗβΙΙ ηο( 
Βε Β11ε4 (ο ηιοΓβ (Ηβη 90 ρβΓ εεηΐ οί (Ηείτ εβρβείίν. 

Απιί408 οί3° δΗβΙΙ Βε ρβεΗεΟ. ηο( ηιοΓε (Ηβη 10 Η§ ρβΓ 
Βοχ ογ 4Γυηη, ίη ΗεΓπιείίοβΙΙγ ο1ο8β4 ιηείβΙ Βοχβδ ογ 4Γυΐ3δ. 
ννΗίεΗ δΗβΙΙ Βε ρ)3εε4 ίη ννοο4εη 033β5. Α ρ3ε1<3§ε ιηυβί ηο( 
ννεί§Η ιηοΓε (Ηβη 75 Η§. 

(1) ΤπεΗΙοΓΟδίΙβηε (δίΙίεοεΗΙοΓοίοΓηι) οί 4° (β). 

Γηβ(Ηγ14ίεΗ1οΓθ8Ϊΐ3ηε βη4 ε(ΗγΙ4ίοΗ1οΓθ5ίΐ3ηε οί 4° (Β) 
δΗβΙΙ Βε ρ3θΗε4 ίη ΓβεερίβοΙββ 1334ε οί εοπΌδίοη-ΓΡδίδΙαηΙ 
5(εε1 3η4 Η3νίη§ 3 εβρβείΐγ ηοΐ εχεεε4ίη§ 500 Ιίΐτεβ. ΤΗε 
Γβεβρίβείεδ πιιιβί Βε ΗβηηεΐίεβΙΙγ εΙο8ε4; (Ηε εΙο8ίη§4ενίοε 

2474 Γηη5( Βε βρεείβΐΐγ ρΓο(εε(β4 Βν 3 οβρ. ΤΗε τεοερίβεΙεβ ιηυδ( 
Βε οοη8(Γυο(ε4 38 ρΓεβδυτε νεββείβ ίοΓ 3 ννοΗ<ίη§ ρΓεβδυτε 
οί 0.4 ΜΡβ (4 Ββγ) 3ιι 4 Βε (ε8(ε4 ίη οοηίοπηίΐγ ννίίΗ (Ηε τε§- 
ιιΐβήοηδ §ονβΓηίη§ ρεεκδυτε νεβδβίδ ίη ίοεοε ίη ΐΗε εουηΐΓγ 
οί 4βρβΓ(3Γ0. Ηεεερ(3ρ1ε.8 ννίίΗ 3 οβρβοίίγ ηοΐ εχεεε4ίιι§ 
250 1ί(Γ85 πιιιβί Ηβνε 3 ννβΙΙ (ΗίοΗηεδδ οί ηοί Ιεβδ (Ηηη 2.5 
Γηητι, 3η4 (Ηοδε ννίίΗ 3 Ηί§ΗεΓ οβρβείίγ 3 ννβΙΙ (ΗίοΙνηεδδ οί ηοί 
1εδ8 (Ηβη 3 πηη. I 

(2) Ιί ίί11ίη§ 18 Ββ8ε4 οιι 10353 , ΐΗε| ι 
ηοί εχοεε4: 

1.14 Η§/1 ίοΓ (πεΗΙοΓΟδίΙβηε; 

0.95 Η§/1 ίοΓ ηιε(ΗγΙ4ίοΗ1οΓθ5ίΐ3 

0.93 Η§/1 ίοΓ ε(ΗνΙ4ίοΗΙθΓθ5ίΐ3ηε 

Ιί 03ΓΓΪε4 ουί Βγ νίδυβΙ οΗεοΗ, (Ηε| 
ηοί εχοββ4 85 ρεε οεηί. 

Βοεοη (π(1υοΓί4ε 4ίιηε(ΗγΙ ε(Ηε|Γ 

ρ3θΗε4: 

(β) ίη βπιουηΐδ οί ηοί ηιοΓβ (Ηβη II 
ΗεΓΓηεϋεβΙΙγ 503ΐε4 εεοβρίβοΐεδ ηιβΟε οί §1358, βίοηεννβΓε 
ογ 3 βυίίβΒΙε ρΐββΐίοδ ηοΐεείβΐ ρΙβεεΟ ίη ννοο4 ογ ΠΒεεΒο3Γ4 
ρ3θ1άη§ 03805. 01358 ογ δΙοιιβννβΓε εεεερίβείεδ δΗβΙΙ Βε 8β- 
ευεε4 ίη (Ηε ρ3θ)<ίη§ οβδεβ ννίίΗ ^ρρεορείβίε βΒδοεΒεηΙ. 
ίηεεί βη4 ηοη-οοπιΒυδίίΒΙε ου8Ηίοηίη§ ιηοΐεΓΪβΙδ ογ ρΐ3οβ4 
ίη οΐοβείγ Πί(ίη§ ρ3ο1ν3§ίη§5 ιη34ε οί ρεείοποβ4 ίηεεί ρίβδ- 
(ϊο5 πιβίεπβίδ. Α ρβοΙ:3§ε βΗβΙΙ ηοί ννεί§Η ηνοεε (Ηοη 55 Ι<§ ίί 
(Ηε ρβεΙ<ίη§ εββε ίδ οί ΠΒι·βΒο3ε4 ηη4 ηοί ηιοεε ΐΗβη 125 Ι<§ 
ίί (Ηβ ρ3ο1αη§ εββε ίδ οί ννοο4; 

(Β) ίη ΗεπηβΗοβΙΙγ 5β3ΐβ4 εβοερίβοΙεδ εηβΟε οί β δΐιίΐβ- 
Βίε ρίβδίίοδ πΐ3(βΓία1 βη4 Η3νίη§ α οβρβοίίγ ηοί εχεεε4ίη§ 
250 1ί(Γβδ, ββοΗ τεοερίβοΐβ ρΐ3εε4 ίη 3 Γι(ΐε4 δίεεΙ ριοΐεε- 
(ίνε ρ3οΙί3§ίη§ ννί(Η οοιηρίβίε ννβΙΙβ; 

(ο) ίη ΗεΓη)β(ίθ3ΐ1γ 5β3ΐβ4 οοεΓΟδίοη-εβδίδίβιιΐ βίεεΙ 
4ευηΐ5 οί 3 οβρβοίίγ ηοί εχοεε4ίη§ 450 Ιίίεβδ. 

3. Μίχε4 ρβοΙ<ίη§ ' 

(1) ΤΗε δΐιΒδΙβηοββ §εουρε4 υη4εε (Ηε δβεηβ ίίειη ηυιη- 
Βεε ηιβγ Βε ίηο1υ4ε4 ίη (Ηε δβηι'β ρ3θΙ<3§ε. ΤΗε ίιιιιβε 
ρ3θΗβ§ίη§5 5 Η311 οοηίοειη (ο ννΗβΐ |Ϊ3 ρεε3οπΒε4 ίοε ρβοΙι 
δυΒβΟηόε, βη4 ΐΗε ουίεε ρβο1:3§ίη§ βΗβΙΙ Βε (Ηβΐ 1&ί4 4οννιι 
ίοε (Ηβ δυΒδΙβποεδ οί (Ηε ίίειη ηυιηΒεε ίη ηυεβίίοη. 

(2) Ιί δηιβΙΙβΓ ςυβηΐίίίεδ βεε ηοί ρΓεβοείΒεΟ ίη (Ηε δεο- 
(ίοη βη(ί(1ε4 ”Ρ3θ1ίίη§ οί β 5ΐη§1β βυΒβΙβηοε”, βυΒδΙβηοεδ οί 
(Ηίδ 01358, ίη ςυβηίίίίβδ ηοί βχοεε4ίη§ 6Η§ ίη ΐΗε οβδβ οί 
8οΗ45 ογ 3 Ιίίεβδ ίη (Ηε οβδβ οί Ιίςυί4β ίοε βΙΙ οί (Ηε βιιΒ- 


4β§Γ0β οί ΠΙΙίιι§ δΙιηΙΙ 


4ε§εεε οί ΠΙΙίη§ δΗβΙΙ 
ο(ε οί 5° δΙιηΙΙ Βε 
Ιί(Γβ ρετ Γεοερ(βοΙβ ίη 
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δίοηεβδ ΙίβΙθ<4 ιηκΙεΓ ιΒε βοιηε ίίοιιι ηιπηΒεΓ ον ιΒε δβιηε ΙεΙ- 
ΙβΓ, ιηαν 1)β βηεΐοδεά ίη (Ιιε 53ΐπε ρ3εΙ<3§6 είΐΐιετ ννίΐΐι δΐιΒ- 
βΟηεεβ οί βηοΐΙιεΓ ίίβιη ηυηιΒεΓ ογ οί οιιοΐΐιει Ιεΐΐεΐ' οΓ (Ιιε 
531Π8 εΐ338, ογ ΛνϊΐΗ εΙβιίβεΓουβ δυΒβίοηεεδ ΒεΙοιι 8 ίη 8 Ιο 
οΙΗογ εΐβββεβ (ίί πιίχε(1 ρ3θ10η§ ίδ Ιϊΐΐεννϊβε ρετηιϊιΐε<Η ίη ιΒε 
0336 οί δυεΗ 31ΐ1)3ΐ3ηε05), ΟΓ ννίΐΗ ΟΐΙΐΟΓ §00(15. 5ϋΒ]εθΙ Ιο ιΒε 
ίοΙ1οννίη§ 3ρεεΪ3ΐ εοικίιΐίοηδ. 

δρεείβΐ εοικίίΐίοηβ: 


ΤΗβ ίηηεΓ ρ3ε1<3 8 ίη§5 ηιυβί 5 &ΐί&Γγ ΐΙιε βεηειαΙ αικί βρε- 
είβΐ εοη8ίΐίοιΐ5 οί ρβοΙ<ίη§. Ιη 3(1<1ίΐίοη. (Ιιε §εηεΓβΙ ριονί- 
510113 οοηΐβίηεΓ) ίη πΐ3Γ 8 ηΐ3ΐ5 2001 (7) 3ΐκ1 2002 (6) οικί 
(7) τηυβί Βε ο1)56Γνε<1. 

Α ρ3εΙί3§ε ιηιΐδΐ ηοΐ \νεί 8 Β ηιοΓε (Ηβη 150 Β 8 . Όγ ιηοιε 
0 ΐ3η 75 Ι<§ ϊί ίί οοηΐ3Ϊιΐ3 ίΓ3 8 ίΙε ΓεοερΙοοΙεβ. 




Μβχίιηυιη 

[)ΙΙ3Πΐίΐν 



Οεδειίρΐίοη 

ρ 6 Γ 

ρβΓ 

δρεείβΙ 

Ιίειη Νο. 

οί δαΒδΙηηεε 

ιεεερίΗεΙε 

ρβεΙ<3 8 ε 

ρΓονίδΐοηδ 

1 ° ( 8 ) 

ΑΙΒοΙί 3 ΐκ 1 αΙΙν,ιΙίηε-είηΐΒ 



ΤΒε Ιίηηίΐδ οί 500 8 ογ 11 < 8 βρρΙγ 


ιηείβΐβ (ε.§. 5ο3ίυιη. ροΐηββίιιιη. 



Ιο οΙΙγβΙί ηιείβίδ 3 η 8 βΙΚβϋηε- 


εοΙείυιη. Βηιίηηι) 



63ΓΐΗ ηιείβίδ οί 1 0 (β), βηά ίο οί- 


- ίη ίΓ 3 8 ίΙε 



ΒβΙί ιηβίο! 3 ιι 8 βΙΙγβΙίηε-θΒΓίΙι 


τεεερίβίεεδ 

500 § 

500 § 

ιηεΐ 3 ΐ Β^ΟΗϋεβ οί 2° (Β), ίη τε- 

* 

— ίη οΐΐιετ 



βρεεί οί (Βε 3 88 Γ6 8 3ΐε ηιοδδ ο( 


[•ροβρίαοΐ^δ 

1 Ι <6 

1 

ΐΙιεβε δυΒβΙοηεεδ. 

ΑΙΚοΙί ηιείβίδ 3 ΐι 8 οΙΙίβΙίηε-εοΓίΙι 





ηιείβίδ, 3 ΐι 8 δυΒδΙοηεεδ οί 2 ° (Β). 
ιτΐ 3 )' ηοΐ Βε ρβεΒε^ ΐο§εΐΙΐ 6 Γ ννίΐΐι 
3εί8δ, ιιογ ννίΐΒ Ιίηυίϋδ εοηΐ3ίηίη§ 





ΥΥΌΐεΓ. 

2 ° (α) 

ΟηΙείυιη είΐιΒκΙε 

Μίχε 8 ρβεΒίιΐβ ηοΐ 




ηΙΙοννει! 

- 

2° (Β) 

ΑΙΙοΙί ιηεΐαΙ 3 ΐι 8 
βΙΙτβΙίηε-εβΓίΙι 
ιηείβΙ Ιιν3π8εκ 

' 




(ε.§. ΙίιΒίυηι 

Β> 8 Γί 8 ε. εοΙείυιη 

Βν3Γί8ε). ιηίχεΗ 





Ιινάτίάεδ. Βοιοη 

ΙιγΗτί^εβ ίΐηεΐ 





ηΐιιιηίηίυηι Ιη-ΗτίΠεδ 
- ίη ίι·3 8 ίΙε 





ιεεερίοείεβ 
— ίη οΐΐιεί' 

500 8 

500§ 



τεεερίηεΐεδ 

1 

1 β 8 


4° 

ΑΙΙ δυΒδίοηεεδ 

Μίχε 8 ρβείγίηβ ηοΐ 




οΙΙοΜ’εά 


5° 

Βοιοη ΐιίΠυοΓί^ε 

Μίχειΐ ριιείίη" ηοΐ 



ΗίηιειΙινΙ εΐΐιειυΐε 

αΙΙο\νε 8 



4. Μ3Γΐτίη§ 3η(1 (ΐ3η§6Γ ΙοΒεΙδ οη ρηοΙ<3§ε5 (βεε Αρρεη- ' 2479 
(Ιίχ Α.9).' 

(1) Ρ3εΙτ3§68 οοηΐ3ΐηίη§ δΐώβίβηοεβ οί Ο 355 4.3 δΙιοΙΙ 
Ββ3Γ ε ΙβΒεΙ οί ηιο8ε1 Νο. 4.3 3ΐκ1 3 ΙοΒεΙ εοηίοπηίη§ Ιο 
ηιοοίεΐ Νο.10. 

(2) Ρ3ε1(3§65 οοηΐ 3 ίηίη§ 3 υΙΐ 3 ΐ 3 ηοο 5 οί 4° οικί 5°βΙιηΙI 
ΙιεβΓ, ίη α(1(1ίΐίοη, ΙβΒεΙδ εοηίοπηίη§ Ιο ιιιοεΙεΙ Νό'δ. 3 ίΐη48. 

(3) Ρ3οΙί3§68 εοηΐ3ίπίη§ ίΓ3 8 ίΙε ΓεεερΙηοΙεδ ηοΐ νίδίΒΙε 
ίΓΟΓη ΐΗε ουίδίίΐε βΐιβίΐ ΒεβΓ 3 ΙβΒεΙ οοηίοπηίη§ Ιο ιιιοεΙεΙ 
Νο.12. Ιί ΐΗε ίΓ3§ί1ε ΓεεερίβεΙεδ εοηΐυίη Ιϊο|αίε1δ. Ιΐιε ρηεΐ.- 
3§65 δΗβΙΙ ίη βάιΐίΐίοη, εχοερί ίη ΐΙιε 035ε οί δευίειί ηιη- 
ροιιίεδ, Βε»Γ ΙηΒεΙδ εοηίοπηίη§ Ιο ηιοΗεΙ Νο.11: Ιΐιεδε Ιη- 
Βείδ δΐιαίΐ Βε 3 ίΓιχε (1 Ιιί§Η υρ οη ΐ\νο οροβίΐε βκίεκ οί εηβεδ ογ 
ίη 3η βςυίνβίεηΐ ηιβηηεΓ χνΐιεη οίΗεΐ' ρπεΙ<;ι 8 ίη 8 5ηιε ιιβεΗ. 

2480 

Β. ΡβΓίίοαΙβΓδ ίη ΐΒε ΐΓβηβροΓΐ ΟοουηιεηΙ 

ΤΒε (Ιεδοπρίίοη οί (Βε §0085 ίη ΐΒε ΐΓοηβροΓΐ ΗοειιπιεηΙ 2481 
5 Η 3 ΙΙ εοηίοΓΓη Ιο οηε οί (Βε ηβηιεβ υη8εΗίηε(1 ίη ιηπτ^ίηο! 

2471. Ιί ΐΐιε ιιβηιε οί δϋΒδΙβηοε 15 ηοΐ §ίνεη. ίοΓ βιιΒδΙοηεε.δ 
οί 1°,'ΐΒε (Γ38ε ηβηιε βΐιει!I Βε εηΙειεΗ. ΤΒεΉεκοηριίοη οί 


ιΗε §0085 δΒβΙΙ Βε υικΙεΓίίηεό βηά ίοΙΙο\νε3 Βν ρβιΐίευΙοΓβ 
οί εΐ 353 , ίΐεπι ηηιηΒοΓ 3 ΐι 8 ΙεΙΙβτ ίί βην. 3 ΐκ 1 Ιΐιε ίιιίΐίηΐδ 
“ΑϋΚ” ογ “ΚΙ0“. ε. 8 . 4.3. 2° (α). Α0Η. 


0. Εηιρίχ ρβεΙί3 8 ίη 8 8 ' ' 

(1) ΕιηρΙγ ρ3ε1<3 8 ίη 8 5, υηεΐεοηεϋ. οί 6° δΙηιΙΙ Βε εΐοβειΐ 
ίη ιΗε 53ΐηε ΓηηηηεΓ 3ιι8 Βε ΙεβΒρΓοοί Ιο ΐΒε 53ΐηε 3ε 8 Γ6ε 35 
ίί ΐΒεγ ννβεε ί»ΙΙ. 

(2) ΕπιρΙγ ρβεΙγ3 8 ίη 8 5, ιιηεΙεβηεΗ. οί 6° δΙιηΙΙ Βεοτ (Βε 
53Π16 ά3η§8Γ ΙβΒβΙδ 35 ίί ΐΒεΥ ν»6Γβ ίυΙΙ. 

(3) ΤΒε ιεδοπρίίοη ίη ΐΙιε ΙεβηδροιΙ εΐοευηιεηΐ δΙιηΙΙ 
εοηίοΓπι Ιο οηε οί ΐΒε ιΐΗΐηεβ υη8εΓΐίηε8 ίη 6 ° (ε.§.. 
“Επιρίγ ρ3ε)ί3 8 ίη 8 , 4.3, 6 °, ΑΟΚ”). ΤΙιίδ ΙεχΙ δΙιοΙΙ Βε υη- 
8βΓΐίηε8. Ιη ιΗε εβ56 οί εηιρίγ ΐβηΒ-νεΙιίεΙεδ. ειηρίν 
άεηιοιιηΙβΒΙε ΙβηΒδ, ειηρί^ ΙβηΒ-εοηΙβίηεΓβ 3 η 8 ειηρίν 
5Γηβ11 ΒυΙΒ εοηΐβίηεΓΒ, υηείεβηεά, (Ιιίδ ϋεβεΓίρίιοη δΐια!I Βε 
εοΓηρ1εΐβ8 Β) 1 38Ηίη 8 ιΒε ννοπίβ 'Έβδί Ιοβ 8' ΐο 8 εΐΙιει· ινίΐΐι 
ιΗε π3πΐ6 3η8 ίΐεηι ηυιηΒεΓ οί ιΒε 8 οο8β Ι&31 Ιο3(1ε8. ε. 8 . 
Εβ5ΐ 1θ3ά: ΐΓίεΒ1θΓθ5ίΐ3ηε, 4° (β). 
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0ΕΑ58 5.1 ΟΧΙϋΙΖΙΝΟ δϋΒδΤΑΝΟΕδ 

1. ΕίδΙ οΓ δυΒδΙβΠεεδ 

Αηιοηζ Βίε δυΒβίβηεεδ ειι8 βείίεΐεβ εονεεε8 Εν ϋιε Ιιβ3<1- 2500 

ίη§ οί Οαδδ 5.1, ΐΗοδβ Ιίδΐε8 ίη ιηβΓ^ίηβΙ 2501 ηεε δυΒ]εεΐ 
Ιο ιΕε ρΓονΐδϊοηδ οί ιΐιίβ Αηηεχ βη8 οί Αηηεχ Β. ΤΙιεδε βυΒ- 
δΟηοβδ 3η(1 ηεΐίείβδ Ιο Εε 3οεερΙε8 Γογ εβεείββε υιι8εε εεε- 
Ιβίη οοΐκΐίΐίοηδ 3Γβ [Ο 1ΐ6 ε011δί8εΓε8 3δ δθΕδΐ311θεδ 311(1 3Γΐί- 
εΐβδ οί ΑΟΚ. 

ΝΟΤΕ: Ιΐηίεδδ δρεεϊΠο3ΐΙ)' Ιίβΐε8 ίη ΟΙββδ Ιη ογ ΟΙβδδ Ιο. 

ΓηίχΙυεβδ οί οχί8ίζίη§ δυΒδΙβηεεδ ννίΐΐι εοπιΒυδΙίΒΙε δυΒ- 
8ΐ3ηεβδ βεε ηοΐ Ιο Εε βεεερΐε8 ίο γ εβεπβ^ε ίί ΐΐιεγ βιε εηρβ- 
Βίε οί εχρΙοΗϊηβ οη εοηίβεί ννίιΐι 3 Πβιηε ογ 3Γ6 ιηοιε δειίδί- 
Ιίνβ Ιο δΗοοΕ 3η(1 Ιο ίείοΐίοη ιΐιβη 8ίηίΙεο6εηζεηε. 

1° Αςιιβοιίδ δοΐυΐίοιίδ οί Βν8εο§εη ρεΓοχί(1ε εοηΐβίηίης 2501 
ηιΟΓβ Οιβη 60 ρεε εβιιΐ Ηυ8γο§6ιι ρεεοχί8ε, δ.ΐαΕ»ίΙίζβ(1. ηικΙ 
Βγ8εο§εη ρεεοχί8ε, 8ΐ3ΒίΙίζε8. 

ΝΟΤΕ5: 1. Εογ βςυεουδ δοΐυΐίοιίδ οί Ιιν(ΐΓο§6η ρεΓΟχ- 
ί(1β εοηΐ3ίηίη§ ηοΙ ιηοΓβ (Ηβη 60 ρβΓ εεηΐ Βγ8ΐΌ§εη ρεεοχ- 
ί(1ε, δεβ εηβεξίηβΙ 2801, 62°. 

2. Αςιιεουβ δοΐυΐίοηδ οί Η)'8 γο§€π ρεεοχί8ε εοηΐηίηίιΐβ 
ηιοΓε ΐΒβη 60 ρβΓ εεηΐ Ηγ8εο£εη ρεεοχί8ε, ηοΐ δ1;ιΙ)ίΙίζε(Ι. 
βη8 Ηγ8εο$;6η ρβΓοχί(1ε, ηοΐ 8ΐ3ΒίΙίζε8, ητε ηοΐ ίο Ιιε αε- 
εβρίβίΐ Γογ 03γγΪ3§6. 

2° ΤεΙεβηίίΓοιηείΕβηε. ίΓεε Γγοπι εοηιΕυδΙίΕΙε ίιηρυεί- 
Ιίεδ. 

ΝΟΤΕ: ΤεΙεβηίΐεοπιείΙιβηε ηοΐ ίΓεε Γγοπι εοηιΕυδΙίΕΙε 
ίηιρυΓΪΐίεδ ίδ ηοΐ Ιο Εε 3εεερΙε8 Γογ εβΓείβ^ε. 

3° ΡεεεΒΙοείε 3εί(1 ίη βςυβουδ δοΐυίιοηδ εοιιΐηίηίη^ ηιοΓε 
Οιβη 50 ρβΓ εβηΐ Ευι ηοΐ ιηοΓβ ΐΐιβη 72.5 ρει· εειιΐ 
ρβΓεΗΙοΓίε βεί(1 (ΗΟΙΟ^). 

5εε αΐδο εηβΓβίηβΙ 2501β, υη8εΓ (β). 

ΝΟΤΕ: ΡεεεΗΙοείε 3εί(1 ίη αςυεουβ δοΐυΐίοηβ εοηΐβίηίης 
ηοΐ ΓηοΓε ΐΕαη 50 ρεΓ εεηΐ ρεεεΗΙοπε ειοίΟ (ΗΟΙΟ^) ίδ β 
δυΕδίβηεε οί Οβδδ 8 (δεε ιηβεςίπηΐ 2801, 4°). Αςυεοιιβ δο- 
Ιυίιοηδ οί ρεεεΒΙοπε ηεί8 εοηΐβίηίηβ ιηοιε ΐΒηη 72.5 ρεε 
εεηΐ ΡεΓεΕΙοΓίε 3εί8 βεε ηοΐ Ιο Εε βεεερΐε8 Γογ εηπίββε; ΐΙιε 
83ηιε βρρίίεβ Ιο ηίιχίυεεδ οί ρεεεΒΙοπε 3εί8 \νίΐΒ ηην Ιί(μίι8 
οΐΕεΓ (Ηβη ννβίεε. 

4° (β) ΟΗΙοεβΙεδ; ίηοε^βηίε εΒΙοιηΙε ινεεΗ-ΙαΙΙεί'δ εοη- 
δίδΐίη§ οί ηιίχΙυΓεδ οί δο8ίυιη εΒΙοεηΙε. ροΐαδδίυιη εΒΙοιηΙε 
ογ εβίείυηι εΒΙοεβίε ννίΐΕ 3 Κγ§Γοβεορίε εΒΙοπ8ε (δΐιεΕ ηβ 
ηιβ^ηεβίυπι εΗΙοπ8ε ογ εβίείυηι εΒΙοπ8ε): 

ΝΟΤΕ: Αηιηιοηίυηι εΒΙοεβίε ίβ ηοΙ Ιο Εε ηεεερ1ε8 Γογ 
03ΓΓΪ3§ε. 

(Ε) ρβεοΗΙοεβΙεδ (ννίΐΕ ΐΙιε εχεερίίοιι οί αιηιηοηίυιη 
ρεΓεΗ1οΓ3ΐε, δεε 5°): 

(ε) δοΒίυπι αη8 ροΐαβδίυιη εΒΙοπΙεβ: 

(8) ηιίχΙυΓεδ οί εΒΙοεβίεδ, ρεεείιΐοεηίεδ ηη8 εΒΙοιίΐεδ οί 
(β), (Ε) αη8 (ε) ννίΐΕ οηε βηοίΒεε. 

Γογ (β), (Ε), (ε) αη8 (8), βεε ηΙδο ιηηιςίιιαΙ 2501η. υικίεε 
(Ε). 

5° Αηιηιοηίυηι ρεεεΒΙοΓβίε. δεε ηΙδο ηιαεςίιιη! 2501η. 
υη8εΓ (Ε). 

6 ° (β) Απιπιοπίυιη ηίίεβίε εοηΐβίηϊης ηοΙ ιηοιε ΐΐιηιι 0.2 
ρεΓ εεηΐ εοηιΕυδΙίΕΙε δυΒδΙβηεεβ (ίηεΙυ8ίη§ ηηγ οεςαιιϊε 
δυΕδίβηεε 03ΐευΐ3ΐε8 3δ εβεΒοη) Ιο ΐΙιε εχείιΐδίοη οί ηιιν 
οΐΕεε η88ε8 δΐιΕδίβηεε. 

ΝΟΤΕ5: 1. Αιηηιοηίυπι ηίΐΓ3ΐε εοη(ηίηίη§ ιηοιε ΐΐιηη 
0.2 ρεε εεηΐ εοηιΕυδΙίΕΙε δυΕδΙηηεεβ (ίιιεΙιι8ηΐ£ ηην ογ- 
§3ηίε δυΕβίβηεε εηΙευΙηΐε8 ηβ οηγΕοιι) ίδ ιιοΙ Ιο Ιιε αεεε|)ΐε8 
Γογ 03Γπη§ε υηίεδδ ίί ίδ η εοηβΐίΐυεηΙ οί ηη εχρΙοβίνε οί 
Οίηδδ 1η (δεε ηιηΓξίηηΙ 2101, 12° ογ 14°). 

2. Αςυεουβ δοΐυΐίοηδ οί ηιηιηοηίυιη ηίίΓηΙε. ίη η εοιιεεη- 
ΐΓβΐίοη ηοΙ εχεεε8ίη§ 80 ρεΓ εειιΙ. ητε ηοΐ δυΕ)εεΙ Ιο (Εε ιε- 
ςυίεεηιεπίδ οί ΑϋΒ. 

(Ε) Αηιηιοηίυηι ηίΐιηΐε ίεΓίίΙίζεΐδ. Ινρε Α1: υηίίοπη 
ηοη-δε§Γε§3ΐίη§ ηιίχΙυΓεδ εοηΐ3ίπίιι§ 90 ρεε εεηΐ ογ ιηοιε 
ηηιπιοηίυπι ηίΐτηΐε ννίΐΐι β88ε8 ιηηΙΙεΓ ννΙιίεΕ ίδ ίηοι^ηιιίε 
3ΐι8 οΕειηίεδΙΙγ ίηεΠ Ιο\νηΓ8δ αιηιηοηίιιιη ηίΐιηίε. ηη8 ιιοΙ 
ιηοΓε (Εηη 0.2 ρεΓ εεηΐ οί εοηιΕυδΙίΕΙε πιηίει ίηΐ (ίικΊικ1ίιΐ{: 


οΓ§ηηϊε ηιβίεπβΐ ε 3 ΐευΙη(ε 8 38 οηΓΕοη), ογ ιηίχΐυτεδ εοη- 
Ι 3 ΐηίη§ Ιεδβ ΐΕβη 90 ρεΓ εεηΐ ΕυΙ ηιοΓε ΐΕβη 70 ρεΓ εεπί βιη- 
πιοηίυηι ηίίΓαΙε βη 8 ηοΙ πιοεε (Ηβη 0.4 ρεε εεηΐ οί εοηιΕυδ- 
ΕΕΙε ΓηηΙεπβΙ. 

(ο) ΑηιηιοηίυηΊ ηίΐΓβίε ΓεείίΙίζεΓδ, Ινρε Α2: υηίίοπη 
ηοη-δε§Γε53ΐίη§ ηιίχΐιηεδ οί ηηιηιοηίυιη ηίίΓηΙε ννϊΐΗ εηΐ- 
είυηι οηεΕοηηΙε ηη 8 /θΓ 8ο1οηιίΐε, εοηΐ 3 ΐηίη§ εηοεε ΐΕηη 80 
ρεΓ εεηΐ ΕυΙ Ιεδδ ΐΕβη 90 ρεε εεηΐ βηιιηοηίυιη ιΤιΙεαίε ηη 8 
ηοΙ πιοεε ΐ)ΐ 3 η 0.4 ρεε εεηΐ Ιοίβΐ εοιηΕυβίίΕΙε ιηβίεείβΙ. 

(8) Αιηπιοηίυη) ηίίεβίε ίεείίΐίζεεδ, Ινρε Α3: υηίίοπη 
ηοη- 80 §εε§ηΐίη@ ηηίχΐυεεδ οί βηηηοηίυηι 
ηίίεβίε/βηιπιοηίυΓη δυΐρΕβΙε εοηΐβίηίηβ ηιοεε ιΕβιι 45 ρεε 
εεηΐ Ευι ηοΙ πιοεε ΐΕβη 70 ρεε εεηΐ βιηιηοηίυιη ηίίεβίε ηη8 
ηοΐ πιοεε ΐΗβη 0.4 ρεε εεηΐ οί ΐοΐαΐ εοηιΕυδΙίΕΙε ΓηηΙεείηΙ. 

(ε) Απηηοηίυηι ηίίεβίε ΓεείίΙίζοεδ. Ιγρε Α4: υηίίοπη 
ηοη-δεβεε^ηΐίηβ πυχίυεεδ (εοηιρουιι 8 ίεείϋίζεεδ) οί 
ηίΐεοβεη/ρΕο.δρΕαΙε οε ηίΐεο§εη/ρο 1 ηδΕ Ινρε». οε εοεηρίείε 
ίβείίΐίζεεδ οί ηίΐεο§εη/ρΕοβρΙιηΙε/ροΙηδΙι Ινρε, εοιιΐηίηίη^ 
εηοεε ΐΕβη 70 ρεε εεηΐ Ευΐ Ιεββ ΐΕηη 90 ρεε εβηΐ βιηιηοηίυιη 
ηίίεβίε βη 8 ηοΙ πιοεε [Ηβη 0.4 ρεε εεηΐ ΙοΙβΙ εοηιΕυδΙίΕΙε 
ηΐ3ΐεεία1. 

ΝΟΤΕ5: 1. Ιη 8 ε 1 εεηιίηίη 5 ΐΕε βιηηιοηίυηι ηίΐιβίε εοιι- 
ΐεηΐ, βΙΙ ηίΐεηΐε ίοηβ Γογ ννΕίεΙι 3 ιηοΐεουΐοε εςυίνβίεηΐ οίηιη- 
ιηοηίυεη ίοηβ ίδ ρεεδεηΐ ίη (Εε Γηίχΐυεε δΕηΙΙ Εε ε 3 ΐευΙηΐε 8 ηβ 
ΒΠίπιοηίυΓη ηίΐεηίε. 

2 . ΓεείίΙίζεΓδ Ηηνίη§ ηη βηιπιοηίυηι ηίΐεηΐε εοηίεηΐ ογ η 
εοηίεηΐ ίη εοηιΕυδΙίΕΙε δυΒδΙηηεεδ εχεεε 8 ίη§ (Ιιε νηΐιιεδ 
δΗοννη ίη 6 ° (Ε) Ιο 6 (β) εεδρεείίνεΐχ βεε ηοΙ ίο Εε ηεεερΙε 8 
Γοε εβεείβ^ε εχεερί υη 8 εε (Εε εοη 8 ίίιοιΐδ 3 ρρ 1 ίεηΕΙε Ιο Οοδδ 
1 η (δεε εη 3 Γ§ίηηΙ 2101 , 12 ° (β)). 5 εε ηΙδο ΝΟΤΕ 4 . 

3 . Γεείίΐίζεεδ Εβνίηβ 3 η βτηηιοηίυηι ηίίεβίε εοηίεηΐ ΕεΙονι 
ΐΗε Ιίηιίΐ νβΐυεδ ίη 8 ίο 3 ΐε 8 ίη 6 ° (ο) ίο 6 ° (ε) εεδρεείινεΐν ηιε 
ηοΙ δυΕ)εεΐ Ιο ΐΒε Γεςυίεβπιεηΐδ οί ΑϋΚ. 

4 . ΓεείίΓιζεεδ Εβνίη@ ηη βηιηιοηίυιη ηίΐεαίε εοηίεηΐ οί ηοΐ 
εηοεε ΐΕβη 45 ρεε εεηΐ 3ή8 ντΙιοβε εοηίεηΐ οί εοηιΕυδΙίΕΙε 
δυΕδΙβηεεδ ίδ ηιοεε ΐΕβη 0.4 ρεε εεηΐ, βεε ηοΙ βυΕ]εεΙ Ιο (Εε 
ρεονίβίοηδ οί ΑϋΚ ρεονί8ε8 ΐΗβΐ ιΕε ιηοΐεευίαε εχεεβδ οί 
ηίίεβίε ονεε ΒηίεηοηίυΓη ίοηβ (ο3ΐευΐ3ΐε8 38 ροΐβδδίιιιη ιιί- 
ΙεβΙβ) ίδ ηοΙ ηιοεε (Ηβη 10 ρεε εεη( Εν ηΐ 388 . 

Γοε (β) Ιο (ε), δεε ηΙδο πιβε^ιηβΙ 25013 υη 8 εε (Ε). 

7° (β) δο 8 ίυηι ηιίεβίε; 

(Ε) οιίχΐυεεδ οί βηηηοηίυιη ηίΐεηΐε ννϊιΐι ηιίεβίεδ οί δο- 
8 ίυηι, ροΐηδδίυηι, εβίείυηι οε Ηΐβ^ηεδίυεη; 

(ε) Εβπυηι ηίίεβίβ, Ιεβ8 ηίΐεηίε. 

Γοε (η), (Ε) βη8 (ο), δεε βΙδο ηιοεβίηβΙ 2501η. υη8ει (Ε). 

ΝΟΤΕ5: 1. Ιί ΐΗεγ 8ο ηοΙ εοιιΐηίη ιηοεε ΐΕηιι 10 ρεε 
εεηΐ βηιηιοηίηηι ηίΐιβίε. ιηίχΐυεεδ οί ηιηιηοηίυιη ηϊΐεηΐε 
ννίίΗ εβίείυηι ηίΐεηΐε οε ννίΐΗ ιηβ^ηεδίυιη ιιίίεβίε ογ ινίιΐι ΕοΐΙι 
βεε ηοΙ δυΕ)εεΐ Ιο ιΕε ρεονίβίοηδ οί ΑϋΚ. 

2 . Εεηρίγ Ιεχίίΐε Εα§δ ννΐιίεΐι Εηνε εοιιΙαίηε 8 δο 8 ίυιη ηί- 
Ιεβίε 3 ΐι 8 Ηβνε ηοΙ Εεειι εηΐίεείν Γεεε 8 ίεοιη ιΕε ηίίεβίε ίιη- 
ρεε§η 3 ΐίη§ ΐΕεηι βεε βείίεΐεδ οί ϋβδβ 4.2 (δεε ιηηικίηηΙ 
2431 , 13 °). 

8 ° Ιηοεββηίε ηίΐείίεβ. 5εε ηίβο ιηβεηίηηΙ 25013. ιιιι 8 ει· 
(Ε). 

ΝΟΤΕ: Αιηηιοηίυηι ηίΐείΐε ηη 8 ιηίχΐυεεδ οί ηη ίποΓ^αιιίε 
ηίΐείΐε ννίίΗ βη βηηηοηίυηι δβΐΐ αεε ιιοΙ Ιο Εε ηεεερΙε 8 Γοε 
03εε'ΐ3§ε. 

9° (β) Ρεεοχί8εδ οί βΙΙοΙί ιηείβΐβ 3ΐι8 ιηίχΐυιεδ εοη- 
Ιβίηίηβ ρεεο.χί8εδ οί βΙΙοΙί ηιείβΙδ ννΙιίεΙι βι ε ιιοΙ ιηοι ε 8αιι- 
§εεουδ ΐΕβη δο8ίυηι ρεεοχί8ε; 

(Ε) ρεεοχί 8 εδ οί βΙΙοΙίηε-εβΓίΙι ιηείβίδ. ε.§. Βηπυιη 8 ί- 
οχί 8 ε; 

(ο) ρεΓΓηβη^βιΐΒίεδ οί δο8ίυιη, ροΐηδδίυηι. εβίείυιη ηιι8 
Ββπυεη. 

Γογ (β), (Ε) βη 8 (ο), δεε ηίβο πιβεςίιιηΙ 2501 η. ιιη 8 ει· (Ε). 

ΝΟΤΕ5: 1. Αιηηιοηίυηι ρεπηαηββηβιε. ηιι8 ιιηχΗιιεβ οί 
3 ρεεηιβηξβηβίε ννίίΗ 3 η ηηηηοηίυιη δβΐΐ, βτε ιιοΙ Ιο Εε ηε- 
εερΐε 8 Γογ εαπίβρε. 

2 . δοΐυΐίοιίδ οί οΙίΓοηιίε αεί 8 βιε δυΕδΙβηεεδ οί ΟΙβδδ 8 
(βεε πιβΓβίηβΙ 2801 . 11 ° (Ε)). 
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10° ΟΗΓοιηίυιη ΙτίοχίΒε (οΗτοηκε ηιιΙινΒιίΒε; βΙδο εηΙΙεΒ 
οΗγΟπΠο 3θίΒ). 

5βθ βΙδο ηΐ3Γ§ίιΐ3ΐ 23013, υιιΒετ (0). 

11° Ειηρί) 1 ρ3οΙν3§ίη§5, ειιιρί)· ΙβιιΗ-νεΠίεΙεδ. ειηρίν 
ΒβπιουηΙβΒΙε ΙβηΗδ, ειηρίν ΙβηΙν-εοηΙβίηεΓδ βηΒ ειηρίν 
8Π1311 ΒυΙΙν οοηΙηίηεΓδ, υηεΙεηηεΒ. Πηνίη§ εοηΙηίηεΗ δυΒ- 
31311008 Οί (Γ.Ιβδδ 5.1. 

ΝΟΤΕ: ΕιηρΙ> ρ30ΐνη§ίιι§5 3ΐΐ(1 ειηρίν ΙηηΠδ ννΐιίεΐι Ιιηνε 
εοηΐβίηεΒ 3 εΗΙοτβίε, β ρεΓοΙιΙοεβίε. 3 οΐιίοιίΐε οΓ 4° ηικΙ 
5°,3η ίηοΓ§3ηίο ηίΐπΐε οΓ8° ογ βυΒδίβηοεδ οί 9° βιιΒ 10°. 
ννίιΗ τεβίΒυεδ Γγοπι ΐΗείτ ρτενίουβ εοηίειιΐδ 3ΒΙιειίη§ Ιο Ιΐιρ 
ουίδίίΐθ, 3Γ0 ηοΐ Ιο 8ε ηεοερίεΒ Γογ οβΓπηβε. 
δυΒδΙβηεεδ ΗβηΒεΒ ονετ ΓοΓε3πί3§ε ίη εοηίοπηίΐν ννίΒι Οιε 
ΓοΙΙοννίηβ ρτονίδίοιίδ ητε 5υΒ]εοΙ ιιείΒιετ Ιο Βίε ριονίδίοιίδ 
Γογ ΐΗίδ Οβδδ οοηΙηίιιεΒ ίη (Ιιίδ Αιιιιεχ ηοι· Ιο Ιΐιοβο εοη- 
Ι3ίηβ(1 ίη Αηηεχ Β: 

(β) δυΒδΙβηεεδ οί 3°, ίη ςυβηΐίΐίεδ ηοΙ ε.\εεεΒίιι§ 200 § 
ρετ ΓβοερΙβεΙε, οη οοηεΙίΐίοη ΐίιβΐ Βιεν ητε ρηεΗεΒ ίη ιεεερ- 
Ιηοΐεδ 8ο εΐοδβίΐ 3$ Ιο Βε ΙεαΙψί'οοΓβηΒ ηοΐ εηρβΒΙε οΓ Βείιι§ 
βΙΙβοΗεΒ Βν Ιΐιε οοηίεηΐδ, ηηΒ ιΐιηΐ τεεερίηεΐεδ ηιε ρηεΙνεΒ. 
ηο! τηοτε Βιβη 10 ρεΓ 0350. ίη 3 ννοοΒεη οηβε ννίΐΐι ίικτί ηΒ- 
δοτΒεηΙ ουδΗίοηίη§ πιβίετίβίδ; 

(8) 8υ8δΐ3ΐιεεδ οΓ 4°-.10°. ίη ςυαηΐίιίεδ ηοΙ εχεεεΒίη§ 

10 Η§, ρβεΙνεΒ ηοΐ ηιοπ; ΐΗβη 2 Ι<§ ρετ τεοερίηοίε ίη τεοερ- 
Ιβοΐεδ δο εΐοδεοί ηβ Ιο 8ε 1ε3ΐ<ρΓοοΓηικί ηοΙ εηρβΒΙε οί Βείη§ 
βΐΙβοΕβΒ Βχ 18ε οοηίεηΐδ, ΐΗεβε τεοερίβοΙεδ Βείη§ ειιεΙοβεΒ 
ίη δΐΓοη§, ΙεβΙφτοοί ρβο1<3§ίιι§8 ιηηΒε οΓ δΐιεεί-ιηεΐηΐ ηικί 
Ιΐ3νίη§ ΙεβΙφτοοί οΙοβυΓεδ. 

2. Ρτονίβίοηδ 

Α. ΡβοΙοβεβ 

1. ΟεηετηΙ οοηΒίΐίοιίδ οί ρβεΙνίη§ 

(1) ΚεοερΙηοΙεβ βΐιαίΐ 8ε δο εΙοβεΒ ηικί ηιτηιι§εΒ ηβ Ιο 2502 
ρτενεηΐ βην Ιοδβ οί 18ε εοιιίεηΐδ. 

(2) Τ8β ηηηίεπβίδ οί ννΗίοΗ Ιΐιε ρ3εΙ<α§ίη§δ ηικί ιΙιοϊγ εΐο- 
βυτεδ 3Γ0 ηιηΒε ηιυδί ηοΙ 8ε ΙίβΒΙε Ιο ηΙΙηοΙν Βν Ιίιε εοιιίεηΐδ. 
ογ εηυδε ΙΗε οοηίεηΐδ Ιο Βεοοιυροδε, οί Γοπη ΗηιηιίυΙ ογ 
Ββη§0Γουδ οοηιρουηΒδ ΐΗεΓεννίΒι. 

(3) Ρ3οΙνη§ίη§8, ίηεΙυΒίη§ ΐΗείτ ο.ΙοδΟΓεδ. ιηυδί 8ε δΐιίίί- 
είεηΐΐχ π§ίΒ βηΒ δΐΓοη§ ίη ηΙΙ ΐΐιείτ ρβτΐδ Ιο ρτενειιΐ ηην Ιοοδ- 
εηίη§ Βυπη§ εηΓΠ3§ε ηικί Ιο ηιεεί 18ε ηοπιιηΙ ιε^ηίιεηιεηΐδ 
οί 03ΓΠ3§6, Ιη ρβΓίίουΙβΓ, ννΗετε δυ8δΐ3ΐιεεδ ητε ίη 18ε Ικ|- 
υί<4 δΐηΐε, τεοερίηοΐεδ ηικί Βιείτ οΐοδυτεβ ιηυδί. υιιίεβδ Βίε 
δεείίοη 803800) “ΡβοΠίιΐβ οί 3 δίιι§Ιε δυ8δΙηηοε'" ριονίΒεδ 
οίΒεΓννίβε, 8 θ 381ε Ιο ννίΟΐδΙβιιΒ ηπν ρτεδδυιε ννΐιίεΐι. Ιίιε 
ρΓεδβηεε οί βίτβίδο Βείη§ ΙβΗειι ίηΐο 3εοουηΐ. ηιαν ητίδε ίη- 
δίΒβ ΐΗε τεοερίβοΐεδ ίη ηοΓηιηΙ ε3Γπη§ε. Γογ ΐΐιίβ ριηροδε η 
Γγο 0 δρβοε ηιυβί 8ε Ιείΐ, ηοεουηΐ 801115 ΙβΗεη οί Ιίιε Βίίίει- 
εηοε 8ε1ννεεη 18ε ΙειηρεΓβΙυτε οί ιίιε δυ8δ1ηηεεδ 31 ιίιε ΐίιιιε 
οί ΓΒ1ίη§ βηΒ ΐΗε Ηί^ΙιεδΙ ιηεβη ΙεηιρεΓηΙυτρ ννΐιίοΐι Ιΐιεν αιε 
Ιίΐίεΐγ Ιο Γ03θ8 Βυπη^ οβΓΓίη^ε. ϋηίεββ οίΗεηνίδε δρεοίΓιεο) 
ίη ΐ8ε δεείίοη εήΐίΐΙεΒ “Ρ3θ8ίη5 οί η δίη^Ιε δυΙιδΙηιιοε ". 
ίηηεΓ ρηεΐίββίηββ ιηβγ 8ε εηοΙοβεΒ ίη οιιΙθγ ρηο^ηςίιΐβδ εί- 
ΐΗεΓ δίηςίχ ογ ίη £Γουρ5. 

(4) Βοΐΐΐεδ 3ΐι8 οίΗετ §1388 τεοερίηοΐεδ ιηυδί 8ε ίΓεε 
Γγογπ ίηυΐΐδ 1Ϊ381ε Ιο ίιηρηιτ ΐΗείτ δίΓεηβΐΙι: ίη ρητίίουΐηι·. ίιι- 
Ιεπιβΐ δίΓΟδδεδ ηιυδί Ιιηνε 8εεη δυίΐηΐιΐ) τεΙίονοΗ. ΤΙιε ννηΙΙβ 
ιηυδί 8ε ηοΙ Ιεδδ (Ηβη 3 ιηιη ΐ8ίο)< ίη ιίιε οηδε οί ιεοερίικ Ιεδ 
ννεί^Κίη^, ινίΐΐι ΐΓιείτ εοηίεηΐδ, ιηοΓε ΐΐιηιι 35 ηικί ηοΙ Ιεβδ 
ΐΗηη 2 ιηπι ίη (8ε εβδε οί οΐΐιετ τεοερίηοίεδ. 

ΤΗε ΐί^Ηΐηβδδ οί (8ε εΐοδυτε βγβίειη ιηυδί 8ε ειίδυιεο) 8ν 
3η βάάίΐίοηηΐ Βενίεε (οβρ, ογοηίι. δεηΙ. 811181115. εΐο.) οηρη- 
81ε οί ρΓενεηΐίη§ αιιγ Ιοοβειιίιι^ οί ιίιε εΐοδυτε δνδίεηι 8ιιι- 

ίη§ 03ΓΓία§ε. 

(5) νΗεη τεοερίβεΙεδ ιηα8ε οί §1ηδδ. ροΓοεΙηίιι. δίοιιε- 
ννβΓβ ογ δίκιίΙηΓ κιβΙεΓίβΙδ βΓ0 ρΓεδοπ8ε8 ογ ηΙΙοινειΙ. ιΙιεν 
ηιυδί 8ε δεευΓεΒ 8γ ευδΗίοηίη^ ιηηίειίηΐβ ίη ριοΐεείινε 
ρβεΓη^ίηςδ. Ευδ8ίοηίη§ ιηβίετίηΐδ ηιυδί 8ε ίηεοηι8υδΐί8Ιε 
(§ΐ3δδ ννοοΙ, 38δθΓ8εηΙ 63ΓΐΙι, ίηίυδΟΓίβΙ εηΓίΙι. εΐο.) ηιι8 ίιι- 
03ρ381ε οί ίοπηίη§ 8311501005 εοιηρουιι8δ ινίΐίι ιίιε οοη- 
ΙεηΙδ οί ΐ8ε τεοερίβεΙεδ. Ιί Βίε οοηίεηΐδ βτε Ιίςυί8. Βίε ουδΙι- 
ίοηίη^ ΓηηίεπηΙδ βΗβΙΙ ηΙδο 8ε 38δοΐ'8ειιΐ ηπΒ ρτοροΓίίοιιηΐε 
ίη ςυβηΒΐΥ Ιο ΐ8ε νοίυηηε οί Βίε ΙίςυίΒ: Βίιβ ίπίεποΐ' η8δθΓ8- 
βηΐ Ιβ^βΓ ηκι.δΐ ηοΙ, Ηοννενετ. 8ε Ιεδδ ΐΐιηη 4 ειη ΒιίεΙ< ηΙ ηην 
ροίηΐ. 


Ρβείίίη^ οί 3 δίη^ΐε 8υ8δΐ3ΐιεε 

(1) Αςυεουδ βοΙυΒοηβ οί ΙινΒΓο^εη ρετοχίΒε. αιιΒ !ιν- 2503 
Βτο^εη ρετοχίΒε οί 1°. 5Η3ΙΙ 8ε ρηοΙιεΒ ίη Βιυιηβ ογ οΒιετ 
Γεεερίβοΐβδ ηηηΒε οί βΐυιηίηίυηι οί ηΐ ΙεηδΙ 99.5 ρετ εείιΐ 

ρυτίΐ^ ογ οί κρεείβΐ δίεεί ιιοί Ιίβ81ε Ιο εηιίδε Βίε ΙιυΒιό^ρπ 
ρετοχίΒε Ιο Βεεοιηροδε. ΤΗεδε ΓεεερίηεΙεβ δΙιηΙΙ 8ε ΠιιεΒ 
ννίιΗ ηηεβηδ οί ΗηηΒΙίηβ; ΐ8εν ιηυδί 8ε η81ε Ιο Γεηιηίιι ιιρ- 
π§8ΐ ίη η δΙη8Ιε ίβδίιίοη ηηΒ ηιυδί: 

(β) 8ε ΓιΙΙεΒ ίη ΐΓιείτ υρρετ ρβτ! ννίΒι 3 εΐοδίη^ Βενίεε ειι- 
δυπη^ εςυ3ΐίΐγ οί 18 ε ίηίεπιηΐ αιιΒ Βίε αΐιιιοβρίιεπε ριεβ- 
δυτε; ΐΗίβ ε1οδίη§ Βενίεε ηιυδί ίη ηΙΙ είΓευηΐδΙηηεεδ ριενευΙ 
3Ι1Υ εβεβρε οί ΐ8ε ΙίςυίΒ βηΒ αιιν ειιίτν οί Γοιείβη ιηαΙΙει· ίηΐο 
ΐΗε τεεερίβοίε ηηΒ ιηυδί 8ε ρτοΙεεΙεΒ 8ν β νειιΙεΒ εηρ: ογ 

(8) 8ε ηΒΙε Ιο ννίΒίδΙηηΒ αιι ίηίεηιηΙ ρτεβδυιε οί 0.25 
ΜΡβ (2.5 8 βγ) 3ιιΒ 8ε ΠιιεΒ ίη Βίε υρρετ ρηιΐ ννίΒι α δηίεΐν 
Βενίεε γίβ1Βίη§ νν8εη Βίε εχοεββ οί ίηίεπιηΐ ριεδδυιε ίβ 0.1 
ΜΡβ (1 8 βγ) 81 ηιοδί. 

(2) Κεοερίηεΐεδ βΗηΙΙ ηοΙ 8ε ΠΙΙεΒ 8ενοιιΒ 90 ρετ εεηΐ 
οί ΐΗείτ εηρΒείΐν. 

(3) Α ρηεΐίαβε ιηυδί ηοΙ ννείςΙι ηιοΐ'ε Βιβιι 90 Ι< 5 . 

ΤείΓηηίίΓΟΓηβΐΙίΒηε (2°) δΙιαΙΙ 8ε εοιιΐηίηεΒ ίη ΙιοίΒεβ 2504 

ιηηΒε οί §1385, ροΓοεΙβίιι, δΙοιιεινβΓε οί βίιηίΐητ ιηηίει ίηΐδ ογ 
οίβ δυίΐηΒΙε ρΙηδΒοδ ιηηίεπΒΐ. ννίΒι ίηεοηι8υδΒ8Ιε βίορρεί δ. 
ρΙβεεΒ ίιΐδίΒε 3 ννοοΒεη εββε ννίΒι εοιηρΙείε βίΒεβ: Γιο§ίΙε ιε- 
εερίβείεδ βΗβΠ 8ε βοευτεΒ ΐΒετείη 8ν ηΙΐδοιΙιειιΙ - εητΒι 
ευδΙιίοηίη§. ΒεεερίηεΙεβ δΙιβΙΙ ηοΙ 8ε ΠΙΙεΒ 8ενοηΒ 93 ρετ 
εεηΐ οί ΐΗείτ ευρβείΐ}·. 

ΡεΓοΙιΙοπε βείΒ ίη βςιιεουδ δοΙυΒοηβ (3°) δΙιηΙΙ 8ε εοιι- 2505 
ΙβίηεΒ ίη §1355 ΓεεερίηεΙεβ, ννΓιίεΙι δΙιηΙΙ 8ε ΓιΙΙεΒ Ιο ηοΙ ιηοιε 
ίΚαη 93 ρετ εεηΐ οί Βιείτ οβρβοίΐν. ΤΙιε τεεερίηεΐεδ δΙιηΙΙ 8ε 
δεευτεΒ 8)· 38δθΓ8εηΙ 3ΐιΒ ίηεοηι8υδΒ8Ιε ευδΙιίοιιίιι§ ιιιαίο- 
τίηΐδ ίη ίηεθΓη5υδΒ81ε ρτοΐεείίνε ρ3εΙ<η§ίιι§8 ίιιιρεπηεο8Ιε 
Ιο ΙίςυίΒδ 3ΐιΒ 03ρ381ε οί Γεΐ3Ϊηίη§ Βίε εοιιίεηΐδ οί Βίε τε- 
εερίβείεδ. ΤΗε εΐοδυτε οί ΐΗε τεοερίηεΐεδ δΙιηΙΙ 8ε ρτοΙεεΙεΒ 
8γ εβρβ ίί ΐΗε ρτοΐεείίνε ρηεΙ<3§ίη§5 ηιε ιιοί εοιηρΙεΙεΙν 
εΙοβεΒ. 

Οίηδδ 8οΐΒεδ εΙοβεΒ 8ν §1αδδ βίορρείδ ηιαν οΙδο·8ε δε- 
ευτεΒ 8γ 38δθΓ8εηΐ βηΒ ίηεοιη8υ5ΐί8Ιε’'ουδΙιίοιιίη§ ιηηίειί- 
θΐδ ίη ννοοΒεη εηβεδ ννίιΗ εοιηρΙείε δίΒεβ. 

Ρ3ε1ί3§05 εοηΐ3ίηίη§ ίτ3§ίΙε ΓεεερίηεΙεβ 3ΐιΒ εηιτίεΒ οΒι- 
ετννίδβ Βιηη 35 η ΓυΙΙ ΙοβΒ ιηιιβΐ ιιοί ννεί§1ι ιηοιε Βιηη ·75 Ι<§ 
ηηΒ δΗβΙΙ 8ε ΠιιεΒ ννίιΗ ιηεηηδ οί Ιΐ3ΐιΒΙίη§. 

(1) δυΗδίηηεεδ οί 4° βηΒ 5° αιιΒ δοΐυΐίοιίδ οί δυ8- 2506 
δΐηηεεδ οί 4° δΗβΙΙ 8ε ρηεΙνεΒ ίη τεεερίηεΐεδ ιηηΒε οί §1388. 

οί η δυίΐβΒΙε ρΙηδΒοβ κιβίετίβΐ, ογ οί ιηεΙβΙ: δοΙίΒ δυΒδΙηιιεεβ 
οί 4° (8) ηΐ3>’ βΙδο 8ε εηεΙοδεΒ ίη ΙίΗτΟννοοΒ εηδίνδ. 

(2) ΡΓ3§ίΙε τεεερίηείβδ ηηΒ τεοερίβεΙεδ ιηηΒε οί η ρΐηδ- 
Βεδ ηιηίεπβΐ ιηυδί 8ε δεευτεΒ Βν ευδΙηοιηη§ ιηβίετίηΐδ ίη 
ννοοΒεη ογ ηαείβΐ ρτοΐεοΐινε ρηεΙ<3§ίιι§8. ΤΙιεν ιηην ηίβο 8ε 
δεευτεΒ δερητΒίεΙν 8)· ίηεοιη8υδΐί8Ιε ευδΙιίοιιίη§ ιηηίει ίηΐδ 
ίη ηοη-ίτ3§ί1ε ίηΙετηιεΒίβΙε ΓεεερίηεΙεβ ννΙιίεΙι ιηυδί ίιι Ιιιπι 
8ε ΠγππΙυ ρΙβεεΒ ογ δεεικοΒ 8>' ευδΙηοιηιι§ ιηηίεπαΐδ ίη ρι ο- 
ΙεεΒνε ρ3εΙο§ίη§5. ΕαεΗ τεεερίηείε ιηυδί εοηΐηίη ηοΙ ιηοιε 
ΐΗβη 5 1ν§ οί δυΒδΙβηεε. Ιη ιΗε εββε οί τεεερίηεΐεδ ννΐιοδε 
εοηίεηΐδ βτε ΙίςυίΒ, ιΗε ευδΙιίοηίιι§ ιηβίετίηΐβ ηιυδί 8ε ηΒ- 
δοτΒεηΐ. 

(3) Ιη ιΗε 0350 οί τεοερίΗοΙοδ ιηηΒε οί η ρΐηδίίεδ ηιηίε- 
τίβΐ βηΒ εοηΐ3Ϊηίη§ δοΙυΒοιίδ οί δυΒδίηιιοεδ οί 4°. Βίε ρτο- 
ΙεεΙίνε ρ3οΙί3§ίη§5 ιηη>' 8ε ΒίδρεηβεΒ ννίιΗ ίί Βίε ννηΙΙδ ηιε 
ηοΙ Ιεδδ ΐΗβη 4 ηηη ΐΗίοΙν 31 ενετν ροίιιΐ. Βίε ννηΙΙδ ηιε 
8ΐΓβη§ΐΗεηεΒ Βχ 81 γοπ§ ΓείηίθΓθίη§ ιίιηδ, Ιίιε εηΒδ ηιε 
8ΐΓεη§ΐΗεπεΒ, ιΗε υρρετ ρητί ίδ ριονίΒεΒ ννίιΗ Ιννο δΙτοη§ 
ΗβηΒΗοΙΒδ, ηηΒ ιΗε ορεηίη§ ίδ ΓιΙΙεΒ ννίιΗ β δειενν-ΒίΓεηΒεΒ 
εΙοδυΓε. 

(4) Κεοερίβοΐεδ ίοτ ΙίηυίΒβ δΙιαΙΙ ηοΙ 8ε ΠΙΙεΒ ΒενοηΒ 95 
ρετ οεηΐ οί (Ηείτ οηραοίΐ) 1 . 

(5) Ρ3ε1ν3§65 οοηΐ3ίηίη§ ίΓ3§ίΙε τεοερίβεΙεδ ογ τεοερίη- 
οΐεβ ηιηΒε οί 3 ρΙβδΒοδ ιηβΙεΓίηΙ [βεε (2) βηΒ (3)]. ίί Βιεν 
εοηΐ3ΐη ΙίςυίΒδ, βηΒ ρ3θΙνη§ε5 εοηΐ3Ϊηίη§ ίτ3§ίΙε τεοερίη- 
εΐββ ογ τεοερίβεΙεδ ιηβΒε οί 3 ρίβδίίοδ ιηβίετίηΐ [δεε (2)]. ίί 
ΐΗβγ οοηΐβίη οηΐν δοΙίΒ δυΒδίβηοεδ βηΒ βτε οβτπεΒ οΒιετ- 
ννίδβ Βιβιι 35 β ΓυΙΙ ΙοηΒ, ιηυδί ηοΙ ννεί§Η ιηοιε Βιβιι 75 Ιν§. 

Ρ3οΙν3§β5 οβΓπεΒ οίΗβεννίβε (Ηβη 3δ η ΓυΙΙ ΙοηΒ βΗηΙΙ 8ε Πι¬ 
ιεΒ ννίιΗ πιεβηδ οί 8βηΒΙίη§. 
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(6) ΡβοΙο^εβ ννΗίοΗ οπή Ηε ΓοΙΙβεΙ ηιυδί ηοΐ ννείβΗ ιηοεε 
ΐΗβη 400 1ο§; ϊί ίΗεγ ννεί§Η πιογο ΐΗβη 275 Η§, ίΗεγ βΗβΙΙ Ηε 
Πιίεά \νϊιΗ ΓοΙΙίη§ Ηοορδ. 

(7) Κεεερίβείβδ οοηΐ3Ϊηΐη§ βοΐκΐ οΗΙοΓβΙεβ οίΗετ ΐΐιβη 
ιΗοβε ΓείεΓΓεοΙ Ιο υηάοΓ (8) ιηυδί ηοΐ εοηΐβϊη βηγ οοιηΗυδίί- 
Ηΐε ηΐ3ΐεπ3ΐ οίΗεΓ ΐΗβη 3 δΐτΐ3ΐΙ ρβοΙ οΓ ννβχεεί ρβρετ. 

(8) ΙΓ ΐΗε εΚΙοΓ3ΐε ίδ ίη (Ηε ίοπη οΓ ΐβΗΙεΙδ, ννίιΗ οι· ννϊιΐι- 
ουί 3 δυίΙβΗΙε ΗίηεΙεΓ, 3ηε1 ίδ ρβοΗεεΙ ίη ΗοΐΐΙεβ οοηΐβίηίηβ 
ηοΐ πιοΓε (Ηβη 200 §, 3 δυίίίείβηΐ ςυβηΐίΐγ οί οοΙΙοη-ννοοΙ 
ιηβγ Ηε υδεεί (ο ρΓενεηΙ εχοεδβίνε ηιονεηιεηΐ οΓ ΐΗε (αΗΙείβ 
ίη ΐΗε Ηοΐΐΐε. ΤΗε ΗοΚίεδ δΗβΙΙ Ηε ρβοΗεά ίη ΠΗΓεΗοβπΙ 
Ηοχεβ ρΐβοεεί ίη 3η ίηίεπηεεϋβίε ρ3θΙί3@ίη§ δερβοίε Γγογπ 
(Ηε ουίεε ρβοΙ(3§ίη§. Αη ίηΙεΓηιείΙίβΙβ ρ3είε3§ίη§ ιηβγ ηοΐ 
οοηΐβίη πιοΓε (Ηβη 1 Ιΐ£ ογ 3 ραεΗα^ε ηιοΓε (Ηβη 6 Ι<§ οΓ 
οίι1οΓ3(ε. 

(1) δυΗδΟηεεβ οί 6°, 7° βη<1 8° δΙοΙΙ Ηε ρβεΗεοΙ. 2507 

(β) ίη είπιπίδ ογ οβδεβ; ογ 

(Η) ίη δ(Γοη§ Η3§8 ιηβείε οί οΐοδείγ ννονεη ΓβΗπο ογ οί 
δίουί ρβρεΓ οί 3( ΙεβδΙ Πνε ρΐίεδ ογ, ίη ςυβπΐίιίεδ ηοΐ εχεεεεί- 
ίη§ 50 |ς§, ίη Η3§8 ιηβείε οί3 δυίΙβΗΙε ρίβδίίοβ ιηβίοπβΙ δυίΠ- 
είεηΐΐγ ιΗίοΙε βηά 81γοιι§ Ιο ρΓενεηΙ βηγ Ιοδδ οί (Ηε οοηίεηΐδ. 

ΙΓ ΐΗε δυΗδΟηοε ίδ πιοΓε Ηγ^εοδοορίο ΐΐιβη δοείίυπι ηί- 
ΐΓβίε, Ηη^δ ιηβείε οί οΐοβείγ ννονεη ΓβΗπο ογ οί δίουί ρβρεε οί 
Πνε ρΐίβδ ηιυδί Ηε 1ίηε(Ι ννίΐΗ 3 βυίΙβΗΙε ρίβδίίοβ ιηβίεπηΙ ογ 
Ηε ΓεηεΙεΓεεΙ ίπιρεποεβΗΙβ Ηγ δυίΙβΗΙε ιηββηδ. 

ΡβοΙεβ^εδ ννΗίεΗ 03η Ηε γοΙ ΙεοΙ ηιυδί ηοΐ ννεί§Η ηιοΓε ιΗαη 
400 Ιί§; ίίΐΗεγ ννεί§Η ηιοΓε ΐΗβη 275 Ιε§, ΐΗεν δΗβΙΙ Ηε ΓίΙΙεεΙ 
ννίιΗ Γο11ίη§ Ηοορβ. 

(1) δυΗδΙβηοεβ οί 9° (β) δΗβΙI Ηε ρβείνεεί: 2508 

(η) ίη δίεεί' (ΐΓυιηβ: ογ 

(Η), ίη τεεερίβοΐεδ ιηβείε οί δΗεεί-ιηεΙβΙ, Ιεβεί-Ιίηεεί 
δΗεεΙ-ίΓοη, ογ ΐίη-ρίβίε, βεουΓεεΙ ίη ννοο<ίεη ρ3εΙ<ίη§ οβδεδ 
Ηβνίη§ 3 ιηείβΐ 1ίηίη§ Γεηεΐεεεεί ΙεβΙερτοοΓ, ε.§. Ηγ 8οΙ<1εΓίη§. 

νΗεη εβΓπεά 38 β ΓηII Ιοβεί, βυΗδίβηοεβ οΓ9° (β) ηιβν Ηε 
ρβοΐεεε) ίη Ιίη-ρίβίε τεεερίβείεδ ρίβεεεί δοΙεΙν ίη ρΓΟΙεείίνε 
ΪΓοη ΗβιήρεΓδ. 

(2) Κεοερίβοΐεβ εοηΐβίηίη^ βυΗδίβηοεβ οί 9° (α) ηιυδί 
Ηε δο εΙο88(Ι βηεΐ ΙεβΙερεοοΓ 38 ίο ρΓενεηΙ ιηοίβίεπε Γγοιιι εη- 
Ιεπη§. 

(3) δυΗδίβιΐεεδ οΓ 9° (Η) βηεΐ (ε) δΙιηΙΙ Ηε ρβείοεεί: 

(β) ίη ίηοοπιΗύδίίΗΙβ τεεερίβοΐεδ ΓίΙΙεεΙ ννίΐΐι βη ίιιοοιη- 
ΗυδΙίΗΙε ΗεΓπιείίε οΙοβηΓε. ΙΓ (Ηε ίηεοιηΗυδίίΗΙε ΓεοερίβοΙεβ 
3Γε ίΓ3§ί1ε, 83θΗ δΗβΙΙ Ηε δεουτεεί βερβοίεΙγ Ηγ ουδΠίοιιίη§ 

Γη3ΐεΓΪ3ΐδ ίη 3 ννοοείεη εβδε ΙίηεΗ ννίΐΐι δίουί ρβρει·; ογ 

δρεοίβΐ οοηιΐίΐίοηδ: 


(Η) ίη Ηβεείννοοεί 03δΙ<δ ννίΐΗ οΐοβείγ Πΐΐίη§ δίβνεβ. ΙίηειΙ 
ννίΐΗ δίοηΐ ρβρεΓ. 

(4) Ρβοΐο^εδ οοη1ηίηίη§ ΓΓ3§ίΙε τεοερίαοΐεδ βικΙ εβπΊΟΐΙ 
οίΗεηνίδε (Ηείη 38 3 Γυΐΐ 1ο&<4 ηιυδί ηοΐ ννεί^Η πιογο (Ηβη 75 

3ΐκ1 δΗβΙΙ Ηε ΓηίεεΙ ννίιΗτηεβηδ οΓ Ιΐ3ΐη11ίη§. 

Ρ3ο1(3βεδ εηρβΗΙε οί ΓθΙΙίη§ ηιυδί ηοΐ ννεί^Η πιογο ΐΗβη 
400 Ις^; ίΗεγ ηιυδί Ηε Γίΐ(ε8 ννίΐΐι Γο11ίη§ Ηοορβ ίΓ (Ηεγ ννοίβΙι 
ιηοΓε (Ηβη 275 

(1) ϋΗΓοπιίυπι Ιποχίίΐε (10°) δΗβΙΙ Ηε ρηεΗεεΙ: 2509 

(&) ίη τεεερίβείεδ ητιβάε οί ^Ιβδδ, ροΓοεΙβίη. βΙοηεννβΓε 

ογ δίηιίΙβΓ ηηηίεπβίδ, ΐί^ΗΟγ δΙορρεΓεά, βηά δεουτειΐ ίη 3 
ννοοίΐεη 03βε Ην ίηεπ 3η8 βΗβοΓΗεηΙ ουδΗίοηίη^ ηοΙεΓίβΙδ; 

ΟΓ 

(Η) ίη Γηείβΐ (ΐΓυηΐδ. 

(2) Ρβείο^εβ εοηΐ3ίηίη§ ΙΥββίΙε τεοερίηοΐεβ εβΓΓίεά οίΗ- 
επνίβε (Ηβη 3β 3 ΓυΙΙ ΙοβιΙ ηιυβί ηοΐ ννεί§Η ιηοιε ιΗαη 75 
3η(1 δΗβΙΙ Ηε Γιΐίειΐ ννίιΗ ηιεβηδ οί ΗβικΙΙίηβ. 

ΡβεΗβ^εδ 03ρ3Η1ε οί ΓοΙ1ίη§ τηυβί ηοΐ ννεί§Η πιογο (Ηβη 
400 |ς§; (Ηεγ ηιυδί Ηε Πΐΐε(1 ννίιΗ ΓθΙΙίη§ Ηοορβ ίΓ ίΗεγ ννεί^Η 
πιοΓε (Ηβη 275 
3. Μίχεά ρ3θΗίη§ 

(1) δυΗδΙβηεεδ §Γουρβ υηοΙεΓ (Ηε δβιηε ΙεΐΐεΓ ηΐΗν Ηε ίη- 2510 
εΙυ(1ε(1 ίη ΐΗε δβπιε ρβείο^ε. ΤΗε ίηηεΓ ρ3οΙ<3§ίη§8 δΗαΙΙ 
εοηίοΓηη Ιο ννΗβ! ίβ ριεδοπΗειΙ Γογ εβείι βυΗδΙηπεε. 3ΐκ1 ΐΗε 

ουΙεΓ ρ3ο)<35ίη§ δΗβΙΙ Ηε (Ηβΐ ΙβιΗ 8οννη Γογ (Ηε βυΗδίαηεεδ 
οί (Ηε ίΐεηι ηιιηιΗεΓ ίη ςυεδίίοη. 

(2) ΙΓ δπιβΙΙεΓ ςυβηΐίΐίεδ 3Γε ηοΐ ρΓεδΟΓίΗεεΙ ίη ΐΗε δεε- 
Ιίοη εηΐίΐΐεά “ΡβεΗίη^ οί 3 δίη§1ε βυΗδΙβηοε”, βυΗδΙβηοεβ οί 
ΐΗίδ Οβδδ, ίη ηιιηηΐίΐίεβ ηοΐ εχεεειίίη^ 6 ίη ΐΗε εαδε οί 
δοΐίεΐδ ογ 3 ΙίίΓεβ ίη (Ηε εβδε οί Ιίςυίεΐδ Γογ βΙΙ οί ΐΗε βυΗ- 
5ΐ3ηεβδ ΙίδΙεεΙ υηεΙεΓ (Ηε 83ηιε ίίειη ηυηιΗεΓ ογ ΐΠε ββιηε ΙεΙ- 
ΙεΓ, ηιβγ Ηε εηεΐοβεά ίη (Ηε δβπιε ρβείνβ^ε είΐΗεΓ ννίιΗ δυΗ- 
δίβηεεδ οί βποιΗογ ίΐεηι ηυηιΗεΓ ογ οί βηοίΗεΓ ΙεΐΐεΓ οί (Ηε 
δβπιε είβδδ, ογ ννίιΗ (Ιβη^ΟΓουδ βυΗδΙβηεεδ ΗεΙοη£ίη§ Ιο 
οίΗεΓ εΐ3δ88δ (ίί Γηίχεεί ρ3εΙίίη§, ίδ ΙίΙνεννίδε βΙΙοννειΙ ίη [Ηε 
εβδε οίβαοΗ δΐιΗβΙβηοοδ), ογ ννίιΗ οιΗογ §οο8δ, βυΗίεεί Ιο (Ηε 
ΓοΙΙοννίηβ δρεείβΙ εοηίϋΐίοηδ. 

ΤΗε ίηηεΓ ρβεΗβ^ίη^δ ηιυδί 83ΐΐβΓγ ΐΠε §εηεΓβΙ αικΙ δρε- 
είβΐ εοηιϋΐίοηδ οί ρβείείη^. Ιη βάιΐίΐίοη, ΐΠε βεηεΓβί ρΓονί- 
δίοηδ οί Γη3Γ§ίη3ΐδ 2001 (7) ηικΙ 2002 (6) ηικ) (7) ηηιβΐ Ηε 
οΗδεΓνειΙ. 

Α ρβείίβ^ε ηιυδί ηοΐ ννεί^Η πιογο ΐΐιβη 150 Ηβ. ογ ιηοιε 
ΐΗβη 75 Ι<§ ίί ίί οοηΐβίηδ Γγη^ιΙο τεοερίβείεβ. 




Μβχίηιυιη 

ηυβηΐίΐγ 


Ιΐεηι Νο. 

ΟεδΟΓίρΐίοη 
οί δυΠδίβηεε 

ρ6Γ 

Γ 606 ρΙί)θΐ€ 

ρβΓ 

ρ3θΙ<3§6 

8ρ60Ϊ3ΐ 

ρΓονίδΐοηδ 

1° 

2° 

3° 

4° 

Ηγιίτο^εη ρειοχίεΙε βιιΗ 
βςυεουδ δοΐυΐίοηβ οί 

ΗγεΙτο^εη ρετοχίάε 
εοηΐβίηίης ιηοιε 
ιΗαη 60% ΗνείΓο^ειι 
ρεΓΟχίεΙε 

ΤεΐΓβηίίΓοηιείΙιαηε 

ΡεΓοΙιΙοιίε βείεΙ 
δοΐυΐίοηβ οΓ 
δυΗδΙβηεεβ οΓ 4° 

Μίχεεί ραείνίη^ ηοΐ 
ηΙΙοννει! 


4° (3) 

ΟΗΙοΐ'βίεδ 

— ίη ίΓ3ςίΙε 

ΓεεερΙαεΙεδ 

— ίη οίΗετ 
ιεςερίβείεδ 

1 Ι<^ 

5 1^ 

2.75 

5 

ΜυδΙ ηοΐ Ηε ρβοίνεε! Ιο§εΐΗεΓ ννίιΗ 
ννεβΗΙν - ηίΐΐΉΐείΙ ηίίΓοεεΙΙυΙοβε, 
τεεί ρΗοβρΙιοΓυδ, ΗίΠυοΓίιΙεδ, Ιί(]- 
υίεΐ ΗβΙο^εηβίεεΙ ίΓΓίίβηΐβ, ΗυγΙγο- 
εΐιΐοπε 3εί(1, δυΙρΠιπίε βείεΙ. 
εΙιΙοΓΟδυΙρΗοηίε βοίεΐ, βοειίο 
βείεΙ, Ηεηζοίο βείεΙ, ββΐίογίίο βοίεΐ, 
Γοπηίο βείεΙ, ηίίπε βείεΙ, Γεεε 
βυΙρΗοπίε βείίΐδ. ιηίχεε) ηίΐΓβΐίηρ; 
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ΙΐεηΊ Νο. 

' 

Οεδετίρΐίοη 
οί δη5δΐ3ηεε 

Μηχίοιηιη ςιιβηΐίΐγ 

8ρ60Ϊ3ΐ 

ρΓονϊδίοηβ 

Ρ^Γ 

Γ60€ρΙλθΐ€ 

ρεΓ 

ρβεΗββε 





αείίΐδ, δΐιΙρΗηΓ, ΗγείΓαζίηε. ΜηδΙ 
5ε δερΕΓβίεά ίΓΟΓη αηεοηηΗίηειΙ 
03 γ 5 οπ (ίη αηγ ίοπη), ΗγρορΗο- 
δρΗίΐεδ, βπίΓηοηίΕ 3η(1 ίΐδ εοπι- 
ροηηάδ, ΙηεΐΗαηοΙβΓηίηε, 3ηί1ίηε, 
χγΐίοΐίηε, ΙοΙηίεΙίηε, ογ ϊηίΙβΓηπιβ- 
51β Ιίςαίϋδ Ηδνίηβ & ΠαβΗροίη! 
5ε1ονν 21 °ε. 

4° (5) βηά 5° 

ΡεΓθΙιΙοΓ3ΐεδ 

5 Η 

. 

5Ι<§ 

ΜυδΙ ηο! 5ε ραείεειΐ ΙοβειΗεΓ ννίΐΗ 

ννββΗΙγ ηίΐΓβίεε) ηίίΓοεεΙΙυΙοδε, 

τεά ρΗοδρΗοπίδ, 5ίΠυοΓίε1εδ, Ιίς- 

ιικί Ηαίοβεηβιειΐ ίπΊΐηηΙδ, ΙιυγΙγο- 

εΗΙοπε βείοΐ. ε51θΓθδυ1ρ5οηίε 

βείά, ηίΐΓΪο 3οί(1, ιπίχεεί ηίΐΓβΐίηβ 

βείίΐδ, βηίΐίηε, 

ργτίεΐίηε, 

χγΐίάίηε, 

ΐοΐυίεΐίηε, 

δη1ρ5ηΓ, 

ΗγάΓβζίηε 

4° (ε) 3η ((1) 
6°, 7°, 8° 

χγΑΙΙ δη5δΐ3ηεεδ 



ΜυδΙ ηοΐ 5ε ρ3θΙ<8(1 ΙοβείΗεε ννίΐ5 
ννεβΗΙγ ηίΐΓβίβεΙ ηίίΓοεεΙΙυΙοβε ογ 
Γ 8(1 ρΗθδρ5θΠ1δ. 

9° (β) ηηά (5) 

■ 

ΡοΓοχίεΙε 

1η ίια§ίΙε 
τεεερίηεΐεδ 

Ιη οίΗετ 
τεεερίηεΐεδ 

500 8 

5 

2.5 Ιν§ 

5 

δβτηε δυ5δΐ3πεεδ ρΓο5ί5ίΐε(1 3β ίη 
ιΚε ε358 οί ρεΓθ51οΓ3ΐεδ, 3ηά 
αΐδο; Εΐυιηίηίυηι 8υδΙ, ροννεΐεε ογ 
§Γ3ηυ1εδ, βεείίε βείά; ηςυεουδ 
ΙίςηίεΙδ, ίηίΐ3πΐΓη35ΐ8 ΗςηίΙΙδ οί 
Οβδδεβ 3 3η<1 6.1:'δα5δΐ3ήο8δ οί 
Οηδβ 4.1; 

Γηβΐ3]1ίδ ' ρεΓοχίάέδ ΓηυβΙ ηοΐ 5ε 
ρβείνεά ίη ΐ5ε 53πιε 'ρβεΙίΕβε ννίι5 
δοΐαΐίοηδ οί ΗγάΓο§εη ροΓοχίεΙε. 
ΤΗε Ιίηιίΐ3ΐίοη οί'2.5»Ι<§ ορρΙίεβ 

Ιο ρεΓΟχίεΙεδ οί'9 ? ·(3) 3ηεΙ (5) ίοΓ 
311 οί ΐΗεδε δυΗδίαηεεβ. ΤΗε άδε 
οί 53\νιΙηβΐ ογ οιΗογ όΓ§αηίε ΠΙ1ίη§ 
ηιβΙεπΒίδ ίδ ρΓοΗίΗίΐεεΙ. 

9° (ε) 

Ρεπηηη^αιηιΙεδ 

5 Ηβ 

5 Ι<§ 

δβηιε βυΗδίβηοεδ ρΓοΗίΗίΐεε! βδ ίη 
ΐΗβ 03βε οί εΗΙοΓβΙεδ, βηε) αΐδο: 
δοΐυΐίοηδ οί ΗγεΐΓ0§εη ρεΓοχίάε, 
ξίνεετίπε, βίνεοΐδ. ΜυδΙ 5ε δερβ- 
Γβίεεί ίιοηι [Ηε δβηιε δυΗδίβηεεδ 
βδ ίη<1ίε3ΐε(1 ίη ΐΗε εηβε οί εΗΙο- 
Γ3165. 

10° 

ΟΙηοηηε ΒηΗγΓίιϊΗε 
(εΐηοιηίε 3θί<1) 

4.5 Πβ 

4.5 

ΤΗε ιίδε οί βαννεΐυδί ογ οιΗογ ογ- 
§3ΐιίε Π11ίη§ ιηβίεΓίβΙδ ίδ ρΓοΗίΗ- 
118(4. 


Β. Ρ&ΓΐίουΙαΓδ ίη ιΗε ΐΓβηδροΓΙ εΐοοιηηεηΐ 

ΤΗε άεβοΓΪρΐίυη οΓ ιΗε §οο(ΐ5 ίη ιΗε ΐταηδροι ΐ (Ιοειιιηεηΐ 2513 
ιτηΐδΐ οοηίοπη Ιο οηε οΓ ιΗε ηβιτιβδ ιηκΙεΓίίηεεΙ ίη ιιιηι-£ΪηαΙ 
2501; ίΐ ιτιυδί ιιηεΙεΓίίηεεΙ βηε! ίοΙΙοννεεΙ 5ν ρβΓίίί'ΐιΙηΓδ οΓ 
ιΗε εΐ3δδ, ιΗε ίΐεηι ηιητιΗεΓ (ΐο^εΐΙιεΓ ννίΐΠ ιΗε Ιεΐΐεΐ'. ίΙ 3ην). 

3η<1 ιΗε ίηίΐίδΐδ “ΑϋΚ” ογ “ΚΙϋ” [ε.§. 5.1.4° (α). ΑϋΒ|. 

2514 
- 2520 

€. ΕπιρΙγ ρβείο^ίη^δ 

(1) Εεηρίγ ρβεΙε3§ίη§5, υηοΐεαιιεϋ, οΓ 11° δΙιηΙΙ 5ε 2521 
εΐοδεά ίη ΐΗε δβηιε ιηβηηεΓ βικί 5ε ΙεηΙερΓοοΙ Ιο Ιΐιε 53ΐηβ 
ε1ε§Γβε 3δ ίί ΐΗεν ννεΓε ΓηII. 

(2) ΕπιρΙγ ρ3εΗ3§ίη§5, υηείεβηεεί. οί 11 0 δΠηΙΙ 5εηι- ΐΙιε 
δηηηε (ΙβηξεΓ ΙβΗεΙδ 3δ ίί ΐΠεγ ννεΓε ίιιΙΙ. 


(3) ΤΗε άεδοπρίίοη ίη ιΗε ΐΓβηβροΓΐ (ΙοευιτιεηΙ δΙιηΙΙ 
εοηίοΓπι Ιο οηε οΓ ιΗε ηβιτιεβ ιηκΙεΓίίηεεΙ ίη 11°. ε.§. ΕιηρΙν 
ρβε1ν3§ίη§, 5.1. 11°, ΑϋΚ. ΤΗίδ ΙεχΙ δΗηΙΙ 5ε υηείεΗίηεεΙ. 

1η ΐΗε εβδε οί εηιρίγ ΐβηΙν-νεΠίεΙεβ, ειηρίν άειτιουηίαΗΙε 
ΙαηΙίδ, βηιρίν ΐβηΗ-εοηΙβίηεΓδ βιηΐ ειηρίγ δΐηαΙΙ 5υΙΗ εοη- 
ΙβίηεΓδ, υηείεβηεεί. ΐΐιίβ είεδεπρίίοη δΙιοΙΙ 5ε οοπιρΙεΐε<1 5ν 
βάεϋηβ ΐΗε ννοπίδ “ίοδί ΙοβεΓ ΐο§εΐΗεΓ ννίΐΐι (Ιιε ηαηιε οικί 
ίΐεπι ηυηι5εΓ οί ΐΗε ^οοάδ Ιβδί Ιοβείεεί, ε.§. Εβδί Ιοαεί: Ην- 
εΐΓ0§εη ρεΓοχίεΙε, 1 °. 

(4) ΕπιρΙγ ΙεχΙίΙε 5β§δ, υηοίεδηεεί. ννΗίεΙι Ηανε εοη- 
Ιαίηεά δοάίυηι ηίΐΓβίε οί 7 0 (β) 3Γε δυ5)εεΐ Ιο ιΗε ρΐΌνίβίοιίδ 
οί Οίβδδ 4,2 (δεε ιηβΓ^ίηβΙ 2441). 

2522 
- 2549 
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0ΕΑ55 5.2 ΟΚΟΑΝΙΟ ΡΕΒΟΧΙΡΕ5 
1. ΕίβΙ οΓ βυΒδΙβηεεδ 

Αγποπ® Βίε δυΒδίβηεεδ βηΒ αΓίίοΙββ εονεεεΒ Βγ ΐΙιε ΒεηΒ- 
ίη£ οί 01388 5.2, οηΐγ ΐΒοδε ΙίδίεΒ ΐη πιηΐ'βίηηΙ 2551 ηεε Ιο 
Βε 300ερίεΒ ίοε 03ΓΠ3@β, 3πΒ ΐΒείΙ ΟηΙγ δυΙ^βΟΐ 10 (Βε ρΓΟνί- 
51003 οί ΐΗίδ Αηηεχ 3ΐιΒ οί Αηηεχ Β. ΤΒεδε δυΒδίβηεεδ βηΒ 
3ΓΐίθΙβ8 [ο 1)6 300βρΐ6(1 ίοΓ 03ΓΓΙ3§6 ΙΙΙΙΐΙβΓ 66113111 60111.1 ί- 
ΙΐΟΠδ 3Γ6 Ιο Βε ΟΟΠδίΒεΓβΒ 35 8υ1ΐ5ΐ3η065 311ΐ1 3Γΐΐθ1β5 οί 

ΑϋΚ. 

ΝΟΤΕ: 0ε§3ηίε ρεεοχίΒεδ χνΗίοΙι ηιβγ εχρΙοΒε οιι εοη- 
1301 ννϊΐΗ 3 Π31Τ16 ΟΓ ννΒίεΒ 3Γ6 ΙΤΙΟΙ'6 δείΐδίΐίνε 10 δΒοοΙν 311(1 
Ιο ίείοΐίοη ιΗηπ ΒίηίΐεοΒεηζεηε 3Γβ ηοΐ Ιο Βε αεεερίειΐ Γογ 
εβι-πββε υηίεδδ ιΒεγ 3Γ8 δρεείίίεβΙΙγ Ιίδίειΐ ΐη 01385 Ιο (δεε 
ιηβΓ^ίηβΙ 2101, 10° βηιΐ Αρρεηιΐίχ Α.1, ιτοΓ^ίιιβΙ 3112: 
βίδο πιβιρηΗΐ 2551, ΟΓουρ Ε, Βείονν). 

Οεουρ Α 

1 0 ΟϊΙβΓίϊβΓχ Βυΐγΐ ρεεοχίΒε. 

2° ΤεεΙίβεγ Βυΐγΐ ΒγΒεορεΓοχίΒε ννίιΒ ηοΐ Ιεβδ ιΐιαη 20 
ρεε εεηΐ ΒίΐεεΙίβεγ Βυΐγ) ρεεοχίΒε 3ηι1 ιιοί Ιεβδ Ιΐΐ3ΐι 20 ρεε 
εεηΐ ρΒΙεβΓηβίίζεε. 

ΝΟΤΕ: ΤεΠίβεγ ΒυΙγ] ΒγΒεορεεοχίΒε ννίιΒ ιιοί Ιεδδ ΐΐιαιι 
20 ρβΓ εεηΐ ΒίΐεΠίβΓν Βυΐγΐ ρεεοχίΒε Βυΐ ννϊιΐιουί 
ρΒΙε^εηβΐίζεΓ ίδ Ιίδίειΐ υηΒεε 31°. 

3° Τεείίαεγ Βυΐγΐ ρεεβεείβίε ννίιΒ ιιοί Ιεβδ Ιΐιηη 30 ρεε 
οεηΐ ρΗΙεξηιαΙίζεΓ. 

4° Τεείίηεν Βυΐγΐ ρεεΒεηζοβίε. 

5° ΤεεΙίβεγ ΒιιΐγΙ ρεεηιβίεβίε ννίιΒ ιιοί Ιεβδ ΐΐιβη 50 ρεε 
εεηΐ ρΒΙεβεηβίιζεε. 

6° Οίΐεπίβεγ ΒυΙνΙ ΒίρεερΒίΒβΙβίε ννίιΒ ιιοί Ιεβδ ΐΒαιι 50 
ρεΓ εεηΐ ρΒΙε^ηηβΐίζεΓ. 

7° 2,2-Βϊδ (ΐεείίβΓγ ΒυΐγΙ ρεεοχγ) Βυίαιιε ννίιΒ ιιοί Ιεββ 
ΐΒβη 50 ρεΓ οεηΐ ρΒΙε^πιβίιζεε, 

8° Βεηζογΐ ρεεοχίΒε: 

(β) ννΐιΗ ηοί Ιεδδ ΐΒβη 10 ρεε εεηΐ ννηίεε; 

(Β) ννίιΒ ηοί Ιεβδ ΐΒβη 30 ρεε. εεη( ρΙιΙε§ηΐ3ΐϊζει·. 

ΝΟΤΕ5: Ι.ΒεηζογΙ ρεεοχίΒε ϊη ΐΙιε Βεγ 8ΐ3ΐε οι· ννίιΒ Ιεδδ 
ΐΒηη 10 ρεΓ εεηΐ ννβίεε οε Ιεδδ Ιΐιοη 30 ρεΓ εεηΐ 
ρΒ1ε§εη3ΐίζεε ίδ 3 δυΒδΙβηοε οί ΟΙαδδ Ια [δεε ιηοε^ίηηΙ 

2101, 10° (β)]. 

2. Βεηζογΐ ρεεοχίΒε εοιιΐ3ίηίη§ ηοΐ Ιεδδ ΐΐιαη 7ϋρεεεειιΙ 
Βεγ 3η<1 ΐηεπ δοΙίΒβ ίδ ηοΐ δυΒ^εΐ Ιο ΐΒε ρεονίδίοιίδ οί ΑΟΗ. 

9° ΟγεΙοΒεχβηοηε ρεΓοχίιΙεδ [1 -ΗγΟτοχγ—1’—ΒνΒεορε- 
εοχγΒίεγεΙοΒεχνΙ ρεΓοχίεΙε 3ΐκ1 Βίβ (1—ΒγΒεοχγ'ενεΙοΒεχνΙ) 
ρεεοχίΒε 3η<1 ΓηίχΙυΓΟδ οί ΐΒεδε Ιννο εοιηρουηΒδ]: 

(β) ννίιΒ ηοΐ Ιεβδ ΐΐιβη 5 ρεΓ εεηΐ ννβίεε; 

(Β) ννίιΒ ηοί Ιεδδ ΐ1ΐ3ΐι 30 ρεΓ εειιΐ ρΒΙεςηνηΙίζεε. 

ΝΟΤΕ5: 1. ΟγεΙοΒεχβηοηε ρεεοχίΒεδ βηΒ ΐΒείε ιηίχΐυεεδ 
ίη ΐΒε Βεγ δίβίε ογ ννίιΒ Ιεδδ ΐΐιβη 5 ρεε εεηΐ ννιιίετ ογ Ιεβδ 
ΐΒβη 30 ρεε εεηΐ ρΒΙε@ηΐ3ΐίζεε 3Γ6 δυΒδίβιιεβδ οί ΟΙηβδ Οι 
[δεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2101, 10° (Β)]. 

2. ΟγεΙοΒεχβηοηε ρεεοχίΒεδ ηηΒ ΐΙιείε ιηίχΐυεεδ εοηΐηίη- 
ίη@ ηοί Ιεβδ ΐΒβη 70 ρεΓ εεηΐ οίτν 3η<1 ίηει ΐ δοΐίιΐβ οιε ιιοί 
δϋΒίβεί Ιο ΐΒε ρεονίδίοιίδ οί ΑϋΚ. 

10° 3,3-ΟίΓηεΐΒγ1Βεπζ_νΙ ΒγΒεορεεοχίΒε (ευιηγΙ ΙινΒεο- 
ρεεοχίΒε) ννίιΒ 3 ρεΓοχίοΙε εοπίεηΐ ηοί εχεεεΒίιις 95 ρεν 
οεηΐ. 

11° Οίίβυεογΐ ρεεοχίΒε. 

12° 1,2,3,4-ΤεΐΓ3ΒγεΐΓο-1-Μ3ρΒιΒγΙ ΒγΒεορεεοχίΒε. 

13° 2,4-ΟίοΒΙοΓοΒεηζογΙ ρεεοχίΒε: 

(β) ννίιΒ ηοί Ιεδδ ΐΒηη 10 ρεΓ εεηΐ ννοΐεε: 

(Β) ννίιΒ ηοί Ιεβδ ΐΒβη 30 ρεε εεηΐ ρΒΙεςιηοΐίζεε. 

14° ρ-ΜεηΐΒβηγΙ ΒγιίΓορετοχίεΙε ννίιΒ 3 ρετοχίΟε εοιι- 
ΙεηΙ ηοί εχεεει1ίη§ 95 ρετ εεηΐ (ιειηβίικΙεΓ: οΙεοΒοΙδ 3ΐκ1 
ΒεΙοηεδ). 

15° 2,6,6— ΤπηιείΒγΙ ποΓρίιιβπνΙ ΒγΟτορεΓοχίεΙε (ρί- 
ηβηγΐ ΒγιίΓορεΓΟχίιΙε; ρίιιβηε ΒγιίΓορειΌχίιΙε) ννίιΒ 3 ρειοχ- 
ίΟε εοηίεηΐ ηοί εχεεειίίη^ 95 ρεΓ εεηΐ (ΓεηιβίηάεΓ: οΙεοΒοΙδ 
βηεΙ ΙιεΙοηεδ). 


16° ϋί (β,β-ιϋηιείΒγΙΒεηζγΙ) ρεΓοχίεΙε (ιΐίευηινί ρετοχ- 
ίάε) ννίιΒ β ρεΓΟχίάε εοηίεηΐ ηοί εχεεεΟίη^ 95 ρεΓ εβηΐ. 

ΝΟΤΕ: Ώίευηιγί ρεΓοχίάε εοηΟίηίη^ 60 ρεΓ εεηΐ ογ 
ηηοΓε 8 γ>' βηΒ ίηεη δοΙίΟβ ίδ ηοί 5υΒ^6^ι Ιο ΐΒε ρΓονίδίοηβ οί 
2550 ΑϋΚ. 

17° ΡβΓβεΒΙοΓοΒβηζογΙ ρεΓοχίεΙε; 

(β) ννίιΒ ηοί Ιεδδ ΐΒβη 10 ρεΓ εεηΐ ννβΙεΓ; 

(Β) ννίιΒ ηοί Ιεβδ ΐΒβη 30 ρεΓ εεηΐ ρΒΙε§Γη3ΐίζεΓ. 

ΝΟΤΕ: 1. Ρ3Γ3εΒΙθΓοΒεηζογΙ ρεΓοχίοΙε ίη ΐΒε Ογυ δίαίε 
ογ ννίιΒ Ιεβδ ΐΒβη 10 ρεΓ εεηΐ ννβίεΓ ογ Ιεβδ (Ββη 30 ρετ εεηΐ 
ρΒΙεβΓΠβΙίζβΓ ίδ 3 δυΒδίβηεε οί ΟΙβδδ 1β [δεε ιηοΓ^ίηβΙ 
2101, 10° (ε)]. 

2. Ρ3Γ3εΒΙθΓθΒεηζογΙ ρεΓοχίιΙε εοηΐ3ίηίη§ 70 ρεΓ εειίΐ 
ογ ιηοΓ6 είτγ βηΟ ίηεΓΐ δοΐίιΐδ ίδ ηοί 5υΒ]εεΙ Ιο ΐΒε ρΓονίδίοηδ 
οί ΑϋΚ. 

18° Οί-ίδορΓοργΙΒεηζεηε ΙιγΟΓορεΓοχίιΙε (ίδοριορν- 
9 _ ς . Ιευιηγΐ ΒγιίΓορεΓΟχίιΙε) ννίιΒ 45 ρεΓ εεηΐ οί 3 ηιίχΐυτε οί βΙ- 
33 εοΒο) αηΟ Βείοηε. 

19° 4-ΜεΐΒγ1ρεηΐ3η-2-οηε ρεΓοχίΟε (ίδοΒυΐγΒιιείΒνΙ- 
Ιιείοηε ρενοχίΟε) ννίιΒ ηοί Ιεβδ ΐΒοη 40 ρετ εεηΐ 
ρΒ1ε§ΓΠ3ΐίζ6Γ. 

20° ΤεΓίίβΓγ-ΒυΙγΙ (ευηιγΙ) ρεΓοχίιΙε ννίιΒ ηοί ιηοιε (Βηη 
95 ρεΓ εεηΐ ρεΓοχίάε. 

21° Οίβοείγΐ ρεΓοχίιΙε ννίιΒ ηοί Ιεβδ ΐΒαη 75 ρει· εοηΐ 
ρΒΙε^ιτιβίίζεΓ. 

22° ΑεεΙγΙ Βεηζογΐ ρεΓοχίιΙε ννίιΒ ηοί Ιεβδ (Ββη 60 ρεΓ 
εεηΐ ρΒ1ε§πΐ3ΐίζεΓ. 

ΝΟΤΕ Εογ 1° Ιο 22°: δυΒδίβηεεδ ννΒίεΙι οιε ίιιεΗ Ιο ογ- 
§3ηίε ρεΓοχίΟεβ βηΟ Ιιβνε 3 ΠβδΒ-ροίιιΐ ηοί Ιοννετ ΐΒηιι 
100°0 βηΟ 3 ΒοίΙίη§-ροίπΐ ηοί Ιοννει· ιΒοη 150°0 βτε 
ΟεειηεΟ Ιο Βε ρΒΙε§ηΐ3ΐίζίη§ δυΒδΐ3ηεεδ: δυΒδΙηιιεεδ οί 
ΟΓουρ Α Γη3ν βΙδο Βε εΐίΐυίβεί ννίιΒ βοΐνεπίδ ννΒίεΒ 3Γ6 ίηεΓΙ 
Ιο ΐΒεδε δυΒδΙηιιεεδ. 

Οεουρ Β 

30° Βυΐηηοηε ρεεοχίιΐε (εΐΒγΙ ιηείΒνΙ Ιιείοηε ρειοχ- 
ίεΐβ): 

(β) ννίιΒ ηοί Ιεδδ ΐΒηη 50 ρεε εεηΐ ρΒΙε^ιηηΐίζει; 

(Β) ίη δοΐυΐίοηδ εοήΐηίηίη^ ηοί ιηοεε ΐΐιηη 12 ρετ εειιΐ οί 
ιΒίδ ρεεοχίΟε ίη δοΐνεηΐδ ννΒίεΙι 3Γ6 ίηεΠ Ιο ίΐ. 

31° ΤεΓίίηΓγ Βυΐγΐ ΒγεΙτορεΓοχίιΙε: 

(β) ννίιΒ ηοί Ιεδδ ΐΒβη 20 ρεε εειιΐ Οίίετίίοεν ΒυΙνΙ ρει οχ- 
ίιΐε, ννίΐΒουί ρΒ1ε§ηΐ3ΐίζεΓ: 

(Β) ίη δοΐυΐίοηδ εοηΐβίηίη^ ηοί ιηοεε ΐΒβη 12 ρεε εειιΐ οί 
ιΒίδ ΒγΟεορεΓοχίΒε ίη δοΐνεηΐδ ννΒίεΙι οιε ίηεεί Ιο ίΐ. 

ΝΟΤΕ: Εογ 30° 3η0 31° δυΒδίβηεεδ ννΒίεΒ βγρ ίηειΊ Ιο 
οε§3ηίε ρεεοχίΒεδ βηΟ Βηνε β ΠβδΒ-ροίηΐ ηοί Ιοννεε ιΐιηη 
100°0 βηΟ β Βοίΐίη^-ροίηΐ ηοί Ιοννεε ΐΒηιι 150°Ε οιε 
Οεεηιειΐ Ιο Βε ρΒΙε^ιηηΐίζίηβ δυΒδίβηεεδ. 

Οεουρ 0 

35° ΡεΓβεείίε βοίΟ εοηΐηίηίης ηοί ιηοιε ΐΒπιι 40 ρεεεειιΐ 
ρεΓ3εεΙίε βείΒ 3η<1 ηοί Ιεβδ ΐΒβη 45 ρεε εεηΐ ηεείίε ηείΗ 3ΐη1 
ηοί Ιεβδ ΐΒηη 10 ρεε εεηΐ ννβίεε. 

ΝΟΤΕ: εε Οεουρδ Α, Β βιηΐ 0. Μίχΐυεεδ οί ρεοείυείδ 
ΙίδΙεΒ ίη Οεουρδ Α, Β αη8 0 ηεε Ιο Βε βεεερΙοΟ ίοε εηιτίηρε 
δυΒ]εεΐ ίο ΐΒε εοηεΐίίιοηδ ΙαίΟ Βόννη ίοε Οεουρ 0 ίί ιΒεν εοη- 
Ιβίη ρεεαοείίε βοίΒ, βιιΒ ίη οίΒεε εββεδ δυΒ]εεΐ Ιο (Βε εοιιΒί- 
Ιίοηδ ΙηίΒ Βόννη ίοε Οεουρ Β. 

Οεουρ Ο 

40° δβηιρίεδ οί ρΒΙε^ιηβΐίζεΒ 0Γ§3ΐίιε ροεοχίΒεδ ιιοί 
ΙίδίβΒ ίη Οεουρδ Α, Β ογ 0, ογ οί ΐΒείε βοΐυΐίοιίδ. αιε Ιο Βε 
βεεερΙεΒ ίη ςυβηΐίιίεδ ηοί εχεεεΒίηβ 1 ρεε ρηεΐνηςε οιι 
εοηΒίΐίοη ΐΒβ! ΐΒείε δΙβΒίΙίΐγ ίη δίοεβςε ίδ 31 ΙεαβΙ εςιιηΙ Ιο 
ΐΒβΙ οί ΐΒε δΐιΒδίβηεεδ ΙίδίεΒ ίη Οεουρδ Α ηιιΒ Β. 

Οεουρ Ε 

ΝΟΤΕ: Οεουρ Ε εοεηρπδεδ οεββηίε ρεεοχίΒεδ ννΒίεΒ Βε- 
εοηιροδε εβδίΐγ 31 ηοεηιβΙ Ιεηιρεί'βΙυΓεδ 3 ιιΒ ιηυβί ΐΒειείοιε 
Βε εβεείεΒ οηΐν υιιΒεε εοηΒίΐίοιίδ οί βΒει^υηΐε Γείπ§εΓ3ΐίοιι. 
ΑΒΒου^Β οί ηη εχρΙοβίνε ιιηΐιιεε 35 ΒείίηεΒ Βν Βίε Νοίε οη 
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0335 5.2, β ίενν ογ^ειιιο ρβΓοχίάββ εγθ ίηοΐυιίειΐ III Οι-οιιρ Ε 
13603336 [Βεγ 0311 1)6 δβίεΙγ 03ΓΠ6(1 ίη 3 Γ6Γπ§6Γ3ΐθ4 5ΐ3ΐ6 
3ηςΙ ϊη οπΙεΓ Ιο βνοίιΐ βην οοηίυδίοη Γε§βΓ(1ίη§ ΐΒείΐ' Ιιηη- 
81ίη§. 

45° ΟίοοίβηογΙ ρβΓοχίάε (άΐοαρπΊγΊ ρειοχίιΐε) οΓΐεοΒιιί- 
031 ρϋΓΪΙγ. 

46° Αοβίγΐ ογοΙοΒεχβηε δΐιΙρΒοηγΙ ρβιοχίεΙε: 

(β) οοηΙαίηίη§ ηοΐ Ιε83 ΐ)ΐ3η 30 ρεί' οεηΐ ννβίεπ 

(5) ίη 3οΙηΐίοη ννίΐΗ ηοΐ 1ε33 ΐΒβη 80 ρεΓ οειιΙ δοΙνεηΙ: 

(ε) ίη 3οΙυΙίοη ννίΐΐι ιιοί Ιε83 (Ιιηη 70 ρει· οεη) 

ρΗ1ε§πΐ3ΐίζ6Γ. 

47° ϋϋβορΓοργΙ ρειοχγΓίίοβιΒοιίΕίε: 

(β) οί ΙοοΒπιοεΙ ρυπίγ: 

(Β) ίη δοΐυΐίοη ννίιΒ ηοΐ Ιε83 ΐΒβιι 50 ρεί' οειιΙ 

ρΗΙε^πιαίίζβΓ ογ δοΙνεηΙ. 

48° ϋίριορίοηνΙ ρετοχί^ε ίη δοΐυΐίοη ννίιΒ ηοΙ Ιεδδ (Ιιηη 
75 ρεΓ οεηΐ δοΙνεηΐ. 

49° ΤβΓίίβιγ Βυΐνΐ ρειρίνβίβίε: - 
(β) οί ΐεοΒηίοβΙ ρυπίν: 

(Β) ίη δοΐυΐίοη ννίΐΒ ηοΙ Ιεδδ ΐΐιαη 25 ρει· οειιΙ 

ρΗ1ε§πΐ3ΐίζ6Γ ογ δοΐνεηΐ. 

50° Βί8-(3,5,5-ΙπιηεΐΗγΙΗεχ3ηονΙ) ρειοχίίΐε ίη βοΐιιΐίοιι 
ννίιΒ ηοΙ Ιεδδ (Ηβη 20 ρετ οεηΐ ρΗΙε^ηιβίίζεΓ. 

51° ϋιρεΙβΓ^οηνΙ ρετοχίάε οΓ ΙεοΗηίοβΙ ριιιίΐν. 

52° ΤβΓίίΒΓγ ΒυΐγΙ ρθΓ-2-6ΐΒγΙΙΐ6Χ3ηο3ΐε οΓ Ιεοΐιηίοβΐ 
ρυπίγ. 

53° Οί-2-6ΐΒν1Βεχγ1-ρεΐΌχν8ίο3ΓΒοη3ΐε ίη δοΐυΐίοη ννίιΒ 
ηοΙ Ιεδδ (Ηαη 55 ρεί' εεηΐ ρΒΙε^ιπηίιζετ ογ δοΙνεηΐ. 

54° ΟίάεοβηογΙ ροΓοχίΟε οί ΙεοΗηίοβΙ ρυπίγ. 

55° ΤεΓίίβΓν ΒυΙγΙ ρεπδοΒυΙνΓΕίε ίη δοΐυΐίοη ννίιΒ ηοΙ 
Ιεδδ ΐΒβη 25 ρετ οεηΐ δοΙνεηΐ. 

ΝΟΤΕδ: 1. δυΒδίβηοεδ ννΒίοΙι 3 γο ίιιετΙ Ιο οι^βηίο ρειοχ- 
ί8βδ αη8 Κάνε 3 ΠβδΗ-ροίηΙ ηοΙ Ιοννετ ΐΐιβη 100°€ βικΙ 3 
Βοί1ίη§ ροίηΐ ηοΙ ΙοννεΓ ΐΐιαη 150°€ βιε 8εεηιε8 Ιο Βε 
ρΗ1ε§πΐΕΐίζίη§ δυΒδίβηοεδ. 

2. ΤΗε δοΐνεηΐδ ΓείεΓΓειΙ Ιο 3Γ6 δυΒδίβηοεδ ννΒίοΙι βιε 
ίπετί Ιο οΓ£βηίο ρεεοχίοΙεδ βπ 8 ννΒίοΙι αίβο δβΐίδίν οηε οΓΐΙιε 
ίο11οννίη§ οοηΟίΓιοιίδ: 

(β) ΐΚεγ 3Γ6 ηοΙ ίηΠαιηηιαΒΙε βπ8 Βονε 3 ΒοίΙίιΐβ ροίιιΐ οΓ 
ηοΙ Ιεδδ ΐΗβη 85“Ο; ογ 

(Β) ΐΗεγ 3Γ6 ηοΐ ίηίΙβιηιηβΒΙε αη8 Ιιβνε 3 ΒοίΙίης ροίηΐ οΓ 
Ιεδδ ιΗηπ 85°€ Βυΐ ηοΙ Ιεδδ ΐΒβιι 60°0. ίη ννΒίοΙι οβδε 
ΗεπηεΙίοβΙΙγ-οΙοδειΙ οοηΐ3ίπ6Γ8 τηηδΐ Βε υδθ8: ογ 

(ο) ΐΗεγ Ηβνε 3 ΠβδΗ-ροίηΙ οΓ ηοΙ Ιεδδ IΒ η η 21 °0 βικΙ η 
Βοίΐίηβ ροίηΐ οί ηοΙ Ιεδδ ΐΒβπ 85°(1; ογ 

(8) ιΗεν Ηβνε 3 ΠβδΗ-ροίηΙ οί Ιεββ ιΙιβιι 21 °(1 Βυΐ ηοΙ Ιεδδ 
(Ηβη 5°0 βη8 3 Βοί1ίη§ ροίηΐ οί ηοΙ Ιεβδ ΐΒαη 60°(1. ίη 
ννΒίοΒ 0336 ΗεπηεΐίοβΙΙν οΙοδε8 οοηΐβίηεΓδ ιηυδί Βε υβοΗ. 

ΟΓουρ Ε 

99° ΕτηρΙγ ρβοΠββίηβδ, ειηρίν ΙβηΗ-νεΗίοΙεδ. ειηρίν 
ΟεπιουηΐβΒΙβ ΐβηΗδ επ 8 ειηρίν ΐβηΙν-οοηΐβίηεΓδ. ιιηοΙοηιιεΗ. 

Ηβνίη§ οοηΐβίηεό δυΒδίβηοεδ οί 01333 5.2. 

2. ΡΓΟνίδΙΟΙΙδ 

Α. ΡβοΗβ^εδ 

1. ΟεηεΓβΙ οοηΠίΐίοιίδ οί ρβοΗίηρ; 

(1) ΤΗε ηιβίεπβίδ οί ννΒίοΒ ΐΒε ρβοΗβ^ίη^δ βικΙ ιΐιείι- οΐο- 2552 
δηΓΟδ 3Γ0 ηιβιΐε πιυδί ηοΙ Βε ΙίβΒΙε Ιο βΙΐηοΗ Βγ ΐΒε οοηίεηΐδ 

ογ Γογγπ ΒεγγοΓιιΙ ογ 83η§6Γουδ οοιηρουιηΐδ ΐΒεΓεννίΐΒ. 

(2) Ρ3θΙνΕ^ίη§δ, ίηοΙυ8ίη§; ΐΗείτ οΐοδυτεδ, ιηυδί Βε δυίΓι- 
οίεηΐΐγ π§ί8 επΗ δίΓοηβ ίη εΙΙ ΐΗείτ ρβΓίβ Ιο ρΓενεηΐ βην Ιοοδ- 
βηίη§ 8υπη§ 03ΓΠ3@ε βηά Ιο ηιεεί ΐΒε ιιοπηβΙ ιεςυίΓειηειιΙδ 
οί 03γπε§ 6. ΙηηεΓ ρ3οΙν3§ίη§δ βΒηΙΙ Βε ΠπηΙγ δεουιεΗ ίη 
ουΙεΓ ρ3οΙο3§ίη§δ. ΙΙηΙεββ οίΒεΓννίβε βρεοίΠεΗ ίη ΐΗε δεοΐίοη 
εηΐίΐΐεά “Ρ3θΙ<ίη§ οί ε δίη§1β δυΒδίΕΐιοε”. ίηηεΓ ρΕθΙν3§ίη§δ 
τηΕγ Βε εηοΐοβεά ίη ουΙεΓ ρΕθΙνΒ§ίη§δ, είΐΐιετ δίπςίν ογ ίη 
§Γοηρδ. 

(3) ΟαδΗίοηίη§ ηΐΕΐεΓίηΙδ ιηυδί ηοί Βε τεβ^ίΐγ ίηίΙαηπηΒ- 
ΒΙε; ίη 388ί(ίοη, (Βεγ βΒβΙΙ Βε δυίΐεά Ιο ΐΒε ηηΐυΓε οί (Βε 
οοηίεηΐβ αη8 ιηυδί ηοΙ οΕΟδε ΐΒε ρεΓοχίάεβ Ιο Οεοοιηροδε. 


2. Ρ30'1νίη§ οί 3 δίη§1θ δΙΐΒδΐ3ΙΊ0β 
, 3. ΡβοΙίίη^ οί δυΒδΙβηοεδ οί Οτουρ Α 

ΚβοερίΒοΙεδ εΒεΙΙ Βε 3ο οΙοδε8 3ΐι8 ΙεοΙνρΓοοί 33 Ιο ριε- 2553 
νεηΐ βηγ Ιοδδ οί ΐΒβ οοηίεηΐδ. 

( 1 ) δυΒδίΕηοεβ οί 1 ° Ιο 7 °, 8 ° (Β). 9 ° (Β). 10 ° Ιο 12 °. 2554 

13 ° (Β), 14 ° ίο 16 °, 17 ° (Β) β.κ) 18 ° ΐο 22 ° ειι 3 ιΒείΓδο- 

ΙυΙίοηδ ιηϋδΐ Βε ρβοίνεά: 

(ε) ίη ΒοΙ-8ίρρε8 Ιίηηεά τεοερίηοΐεδ ογ ίη ιεοερίοοίεδ 
ΓηΕΐΙε οί ΕΐυΓηίηίιηη ηοί Ιεδδ 1 Ι 1311 99.5 ρεΓ οεηΐ ρυτε; ογ 
(Β) ίη τεοερίΒοΙεδ, ιτιε^ο οί δυίΐβΒΙβ ρίβδίίοβ ηιηΙεΓίβΙ. 
ννΒίοΒ δΙιηΙΙ Βε ρΙβοεά ίη ρΓΟΙεοΐίνε ραοΙνΕβίιΐβδ: ογ 
( ο) ηοί ηιοΓε ιΒεπ 2 ΙίίΓεδ ρεΓ Βοΐΐΐε, ίη ΐί^ΙηΙγ οΙοδίιι§ 

§1383 ΒοΙίΙεδ ννΒίοΒ δΙίΕΐΙ Βε δεουτεά Βν ουδΒίοηίη§ ιηίΐίετί- 
ηΐδ ίη ε ρΓοΙεοιίνε ρΕθΙ<3§ίη§ δο 38 Ιο Βε ρΓοΙεοΙεΗ Ε§3ίηδΙ 
ΒΓ6Εΐν3β6. 

(2) δυΒδίβηοεδ οί 1 ° ίο 3 °. 5 ° Ιο 7 0 . 8° (Β). 9° (Β). 10° 

Ιο 12°, 13° (Β). 16°, 18° 3π8 20° ηΐΕν βίβο Βε ρηοΙνεΗ ίη 
Βοΐ-8ίρρε8 §3ΐν3ηίζε8 τεοερίηοίεδ. 

(3) δυΒδίβηοεδ οί 8° (β), 9° (β), 13° (β) επ 8 17° (η) 
δΒβΙΙ Βε οοηΐθίηεά, ηοί ηιοΓε ιΒεπ 5 ρεΓ ρΒοΒαςίη^. ίη 
νν3ΐ6Γ-ΐί§Βΐ ραοΙν3§ίη§δ ρΙβοεά ίη 3 ννοοιίεη οηβε. 

(4) Ρβδίγ 3ΐι8 δοΙίΟ ρεΓοχίΟεβ ιη3ν βΙβο Βε ρΕοΒεΗ ίη 
Ββββ, πιβιΐε οί β δυίΐβΒΙε ρίβδίίοδ ιηβίεπβΙ, ρΙβοεΗ ίη δυίΐΕ- 
Βίε ρΓοΙεοιίνε ρβοίνββίηβδ. ΤΒε ΐΒίοΒιιεβδ οί ΐΒε ρβοΙ<ίη§ 
ηΐΕΐεΓίβΙ δΒβΙΙ Βε δυίίίοίεηΐ Ιο ρΓενεηΐ βην Ιοβδ οί ΐΗε οοη- 
Ιεηΐδ ίΓοηπ ΐΒε Βε §3 ίη ιιοποεΙ οΕΓΓίη^ε. 5οΙί8 ρειοχίΗεδ 
ηιβγ Βε ρΕοΒεΗ, ηοί τηοΓε ιΚαη 1 ρεί' τεοερίΕοΙε. ίη 
ρΕΓβίΓιη-ννηχεϋ ΓιΒγοΒοεγΗ τεοερίηοΐβδ ρΙαοεΟ ίη 3 ννοοΗεη 
οΕδβ; ΒοννενεΓ, ίη ΐΒε οηβε οί ογοΙοΒεχΕηοηε ρεΓοχίΗεβ οί 
9° (η) ΐΒε οοηίβηΐδ οί3 τεοερίηοίε δΒαΙΙ Βε Ιίηιίΐεά Ιο 500 §. 

(5) δυΒδίηηοεδ οί 10° βηΟ οί 14° Ιο 18° ηιβγ ηίβο Βε 
ρΕοΙνεά ίη τεοερίΕοΙεβ ηιβ^ε οί δΒεεί-δΙεεΙ. 

(6) ΨίΐΒ ΐΒε εχοερίίοη οί Β3§3 ηΐ38ε οί α δυίΐβΒΙε ρΙαδ- 
Ιίοδ ΓηβΙεΓίβΙ, τεοερίβοΐεδ οοηΐΕίηίη§ ΙίςυίΟ ογ ρηδΙν οΓ§3ηίο 
ρε’-οχίάεδ Γουδί ηοί Βε ΠΙΙεΟ Βενοη8 93 ρεΓ οειιΙ οί ΐΒείΐ' οη- 
ρΕΟΪΙγ. 

(7) Α ρΕθΙ<Ε§6 ΓηυδΙ ηοί ννεί§ΙΤτηοΓ6 ιΙίβιι 50 Ινβ. Ρηοί- 
3§εδ ννεί^Βίη^ ΪΠΟΓ6 ιΒεπ 15 δΒηΙΙ Βε ΠΐΙεΗ ννίιΒ ιηοηιΐδ οί 
Β 3 η 81 ίη§. 

Β. Ρ3θΒίη§ οί δυΒδίβηοεδ οί Οτουρ Β 

(1) ΚεοερίΕοΙεδ ίίΙΙεΒ ννίιΒ δυΒδίβηοεδ οί 30° (β) ειιΗ 2555 
31° (β) δΒβΙΙ Βε ΠΐΐεΟ ννίιΒ ε νεηΐίιΐβ Βενίοε βΙΙοννίη§ οοιη- 1 
ρεηββΐίοη ΒεΙννεεη ΐΒε ίηΙειηβΙ ρΓΟδδυιε βη8 ΐΒε ηΐιηοδ- 

ρΒεπο ρΓθδδϋΓε ίΐικ) ίη βΙΙ οίτουιηδίβηοεδ - ενεη ίη ΐΗε ενεηΐ 
οί εχρβηδίοη οί ιΒε ΙίςυίΗ ιΒγοο^Β Βεβίίη^ - ρτενειιΐιηβ (Βε 
ΙίςυίΒ ίιοΓη δρΙβδΒίη§ ουί βηϋ ιιηρυτίΐίεδ Βοιη ειιίετίιΐβ (Βε 
τεοερίβοΐε. Εογ κυΒδίβηοεβ οί30° (Β) βηά 31 ° (Β). οηΐν ιε- 
οερίβοΐεδ δο οΐοβειΐ βιιΒ ΙεβΒρΓοοί βδ Ιο ρΓενεη! βηγ Ιοβδ οί 
ιΒε οοηίεηΐδ δΒβΙΙ Βε βοοερίεΒ. 

(2) ΡβοΒβ^εδ δΒβΙΙ Βε ΠΐΐεΒ ννίιΒ β Βηβε ννΒίοΒ Βεερβ 
ΐΒεηι δεουΓεΙν υρτί^Βΐ ννίΐΗουί 8 ειι§6γ οί ίβΙΙίιΐβ. 

(1) 8υΒδΐ3ηο6δοί30° (3 )επ 831° (α) βΙιηΙΙ ΒερβοΒεΒ: 2556 

(ε) ίη Ηοΐ-ΒίρρεΒ ΐίηηεΒ ογ Ηοΐ-ΒίρρεΒ ββΙνΕηίζεΒ τεοερ- 

Ιβοΐεδ ογ ίη τεοερίΕοΙεδ ηιβΒε οί βΐυηιίηίυιη ηοί Ιεδδ ΐΒηη 
99.5 ρεΓ οεη! ρυτε; ογ 

(Β) ίη τεοερίβοΐεδ, ηνβάε οί 3 βυίΐβΒΙε ρίβδίίοδ ιηηίειίβΙ. 
ρΙβοεΒ ίη ρΓοΙεοιίνε ρβοΒββίη§δ. ΤΒε δΙτειίβΐΒ οί ΐΒεδε τε- 
οερΐ3ο1βδ δΒβΙΙ Βε δυίίίοίεηΐ Ιο ρΓενεηΐ βην Ιοδδ οί ιΒε οοη- 
ΙεηΙδ ίη ηοΓοιβΙ οβΓΓίοξε; ογ 

(ο) ηοί ηιοΓε ΐΒβη 2 Ιίΐτβδ ρεΓ Βοΐΐΐε, ίη "Ιοβδ ΒοΙίΙεδ. 
ννΒίοΒ δΒβΙΙ Βε δεουτεΗ Βγ ουδΒίοηίη§ ιηβΙεΓίβΙδ ίη ριοΐεο- 
ΐίνε ρβοΙν3§ίη§8 δο βδ Ιο Βε ρΓοίεοιεΒ β§βίηδΙ ΒΓεβΒβ^ε. 

(2) Κεοερίβοΐεδ οοηΙβίηίη§ ΓΐΓ|υί3 ογ ρβδίγ ογ§3πΪο ρει- 
οχίΒεδ ηιυδί ηοί Βε ΓιΙΙεΒ Βεγοηιΐ 90 ρεΓ οεηΐ οί ΐΒείι· οηρηο- 
ίΐγ. 

(3) Α ρβοΒβ§ε ιηυδί ηοί ννεί§Β ιοογο ΐΒβη 40 Ι<§. ΡβοΒ- . 
β§65 ννεί§Βίη§ ηιοΓε ΐΒβη 15 Ι<§ δΒβΙΙ Βε ΠιιεΒ νν ίΐΒ ηιεβηδ οί 
Ββη81ίη§. 

(4) δυΒδίβηοεδ οί30° (Β) βη8 31° (Β) πιβν Βε ίοΓννβιΟεΟ 
οηΐγ ίη ςυβηΐίιίεδ ηοί εχοεε8ίη§ 5 Ββ ίη τεοερίβοΐεδ βδ 
δρεοίίϊεΟ ίη (1) ΒυΙ ηοί εηυίρρεΟ ννίιΒ β νεπΐίη£ 8ενίοε (ίη 
§1358 ΒοΙίΙεδ, οηΐν ίη ^υβηΐίΐιεδ ηοί εχοεεάίη^ 1.5 ΙίΙιε). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΒε εεοβρίβοΐεβ ΓπυβΙ ηοΐ Ββ ίϊΐΐεεί Βενοηεΐ 75 ρεε εβηΐ οΓ 
ΐΒείε εβρβοΐΐγ. 

ε. ΡβοΒΐη§ οί δυΒδίβηεεδ οί Οεουρ 0 

(1) δυΒδίβηεεδ οί35° βη<1 εηΐχΐυεβδεοηΙβΐηΐη§ ρβεβοείΐο 
βοΐεΐ βΒβΙΙ Βε ρβεΕβεΙ, ηοΐ ιηοΓβ ιΒβη 25 Ι<§ ρεΓ εεεερίβείε, 
ΐη ιΚϊεΙί-νναΙΙεΗ §1ββ5 εβοερίβοΐεβ, ογ ΐη εβοβρίβοΐββ ιηβείε οί 
3 βυΐΙβΒΙε ρίβδίΐεδ πιβίβεΐβΐ, ίϊΐΐεά ννϊΐΗ 3 δρεείβΙ οΐοβυεε 
ηιβείβ οί 3 βυΐΙβΒΙε ρΐ3δΐίεδ εηβίεεΐβΐ, οβρβΒΙε οΓ Βεΐη§ 
δββίεεί, ϊη οοΓηηιυηΐεβίΐοη ννϊιΗ ιΒε βΙεηοδρΒεεβ ΐΒεου§Β 3η 
ορεηΐη§ βίΐυβίεά βΒονε ιΒε ΙενεΙ οί ιΒε Ιίηυίά, βη<1 ΐη 311 οϊγ- 
ευεηδίβηοβδ - ενεη ΐη ιΒε ενεηΐ οί βχρβηδΐοη οί ιΒε Ιΐςυΐεΐ 
ΐΒεου§Β ΒεβΙΐη§ - ρεενβηΐΐη§ (Βε Ιΐςυΐεΐ ίεοεη 5ρΙβδΒΐη§ ουί 
βη<1 ΐεηρυείΐΐεδ ίΓοηι εηΙεεΐη§ ιΒε ρεοερίβοΐε. 

(2) ΟΙβδδ εβοβρίβοΐεβ βΒβΙΙ Βε ίΐεεηΐγ δβουεεεΙ, Βγ εΐεαιι 
ηιΐεβ ροννεΐεε ογ §1β55 ννοοΙ υβεεΙ 33 ουδΒΐοηΐη§ ηιβίεεΐβίδ, ΐη 
ρΓοίεεΙίνε ρβεΙ<3§ίη§5 εηβείβ οί δΒεεί δίεεί ογ οί βΐυιηίηΐυεη, 
οβρβΒΙε οί Βεΐη§ οΐοβεεί, βηεΙ ίΐΐίειΐ ννΐιΒ ιηεβηδ οί ΒβηεΙΙΐπ§ 
βηά χνΐΐΗ 3 Βββε ννΒΐεΒ Ιίβερδ ΐΒεηι βεουεβίγ υρεΐ§Βΐ ννΐιΒουί 
ΓΪβΙί. οί ίβ11ΐη§; (Βε εβοερίβοΐεβ δΒβΙΙ Βε δβουεεεΙ ενεη ΐί ιΒε 
ννβΐΐδ οί ιΒε ρΓοίεεΙίνε ρβοΙε3§ΐη§5 3Γε ηοΐ εοιτιρίεΐε. Κε- 
εερίβείεδ εηβείβ οί 3 δυίΐβΒΙβ ρΐββΐΐοβ εηβίεεΐβΙ εηυδί Βε 
ρίβεεεί ΐη ο1οδβ-Πΐΐΐη§ ρΓοίεεΙίνε ρβοΙε3§ΐη§5 ιηβείε οί βΒεβΐ- 
δίεεί βηεΙ οβρβΒΙε οί Ββίη§ οΙοββεΙ. 

ά. ΡβοΙεΐη§ οί βυΒδΙβηοεβ οί Οεουρ ϋ 

δυΒδίβηεεδ οί Οεουρ ϋ βΒβΙΙ Βε ρβοΒεεΙ, ΐη ςυβηΐΐιΐβδ ηοΐ 
βχοεε<1ΐη§ 1 1ι§ ρεΓ ρβεΙεβ§β, ΐη ΗοΙ-εΙΐρρβεΙ Ιΐηηβεί εεοερίβ- 
εΐεβ, ογ ΐη Γεεερΐ3ε1εδ εηβείε οί βΐυιηίηΐυιτι ηοΐ Ιεββ ΐΒβιϊ 
99.5 ρεΓ οβηΐ ριιεβ, ογ ΐη Βοΐΐΐβδ ηιβείε οί β δυΐΐβΒΙε ρΐββΐΐοβ 
εηβίεεΐβΙ ΐη]βοΐΐοη εηουΐείβεί ογ ΒΙοννη βηεΙ Ββνΐη§ 3 δυίίΐεΐεηΐ 
ννβΐΐ ΐΒΐοΕηεδδ, ογ ΐη §1355 Βοΐΐΐεδ ρίβεεεί ΐη ρΓοίεεΙίνε 
ρβοΙε3§ΐη§5 εηβείβ οί δΒεεί δίεεί, βΐυεηΐηίυεη ογ ννοοΗ. ΤΗε 
§1ββ5 Βοΐΐΐεδ βΒβΙΙ Βε ίΐΓτηΙν βεουεεεί ΐη ιΒε ρΓοίεεΙίνε 
ρ3ε1<3§ΐη§δ Βγ ε1ε3η ηιΐεβ ροννεΐεε ογ §1355 ννοοΙ υβεεί 35 
ευδΒΐοηΐη§ Γηβίεείβίδ. δοΐΐά οοπιρουηεΙδ ιηβν βίβο Βε 
ρβοίεβεί ΐη Ββ§β, εηβείο οί 3 βυΐΙβΒΙε ρΐββΐΐοβ εηβίβεΐβΐ οί βυί- 
ΠεΐεηΙ ΐΒΐοΕηβββ, Ιΐΐεεννΐδβ ρίβεεά ΐη ρεοΐεοΐίνε ρβοΙ<β§ΐη§5 
ηΐ3(1ε οί δΒεεΙ-δίεεΙ, αΙυηΊΐηίυηγ,'οε ννοοεί. Ιί ιΒε ρεεοχΐείβδ 
§ΐνε οίί§3δεδ 313 ΙβηιρεεβΙυεε ΙοννεΓ ιΒβη 40“Ο, ιΒε εεοερ- 
ΙβεΙεδ πιυβί ββΐΐβίγ ιΒε εοηεϋΐΐοηδ οί εηβε§ΐηβΙ 2555. 
ε. ΡβοΙεΐη§ οί βυΒδίβηεεβ οί Οεοιιρ Ε 

(1) ΡβοΙίβ§ε5 εοηΐ3Ϊηΐη§ δυΒδίβηεεδ οί Οεουρ Ε βΒβΙΙ Βε 
Πΐΐεεί ννΐιΒ 3 νεη(ΐη§ εΐενΐοε β11οννΐη§ εοηιρειίδβΜοη ΒεΙννεεπ 
ιΒε ΐηίεΓηβΙ ρεεδδυΓε βηεΐ ιΒε 3ΐπιο5ρΒεΓΪε ρεεδδυτε βηεΐ ΐη 
βΐΐ εΪΓ0υηΐ5ΐ3ηοεδ — ενεη ΐη (Βε ενεηΐ οί εχρβηδΐοη οί (Ββ 
1ίςυΐ(1 ΐΒΓθυ§Β.Βε3ΐίη§ — ρΓενεηΐΐη§ ιΒε Ιΐςυΐίΐ Ιίοιη δρΙβδΒ- 
ΐη§ ουί 3ηά ΐηιρυπίΐεδ ίεοπι εηΙεΓΪη§ ιΒε Γεεερίβείε. 

(2) Κεεερίβείεδ εοη[3Ϊηίη§ Ιΐε)υΐε1 0Γ§3ηΐε ρεεοχΐεΐεδ 
ηιυδί ηοΐ Βε ίΐΐίβεί Βεγοηά 95 ρεΓ εεηΐ οί ΐΒεΐτ εβρβεΐΐγ. 

(1) δυΒδίβηεεδ οί 45°, 51° βηιΐ 54° βΗβΙΙ Βε ρβεΒεόΐ. 
ηοΐ ηιοεε ΐΒβη 50 Ε§ ρεΓ τεεερίβείε ογ Β3§. ΐη τεεερίβείεδ 
ογ Ββ§5, ΓηβοΙε οί 3 δυΐΐβΒΙε ρίβδίΐεδ ιηβΙεΓίβΙ, ννΒΐεΒ βΒβΙΙ Βε 
ρίβεείΐ ΐη δυΐΐβΒΙε ρΓοίεεΙίνε ρ3εΙο£Ϊη§5 ΐη ςυβηΐΐΐΐεδ ηοΐ 
εχεεε<1ΐη§ 50 Β§ ρεΓ ρ3ε1ί3§ΐη§. 

(2) δυΒδίβηεεδ οί 46° (β) δΒβΙΙ Βε ρβεΒείΙ, ηοΐ ιηοεε ΐΒβη 
5 1ι§ ρεε Β3§, ΐη Ββ§5 ηιβοίε οί 3 βυϊΐβΒΙε ρίβδίΐεβ ηιβίεηαΙ. 
ννΒΐεΒ δΒβΙΙ Βε ρίβεεεί, ηοΐ ιηοεε ΐΒβη 20 Β§ ρετ ρ3εΙ<3§ΐη§ 
3Π(1 εΐίΒεε δΐη§1ν ογ ΐη ■ §εουρδ, ΐη δυΐοΒΙε ρεοΐεοΐινε 
ρ3θΙί3§ΐη§5. 

(3) δυΒδίβηεεδ οί 47° (β^ΒβΙΙ Βε ρβεΒεεΙ: 

(β) ηοΐ πιοΓε (Ββη 1 Β§ ρεε εεοερίβοίε, ΐη εεεερίβείεδ 
ηιβείε οί 3 βυΐΙβΒΙε ρίβδίΐεδ ηιβΙεΓΪβΙ; 

(Β) ηοΐ ηιοεε ΐΒβη 3 Β§ ρεε Βοννΐ, ΐη ΒοννΙδ εηβείε οί βΐυ- 
ηιΐηΐυηη ηοΐ Ιεδδ ΐΒβη 99.5 ρεε εεηΐ ρυεε. ννΐΐΒ ρίβδίΐεδ Ιΐιΐδ. 

ΤΒε ρεοΐεείΐνε ρ3οΙ<3§ΐη§ εηυδί ηοΐ εοηΐβΐη ηιοεε ΐΒβη 10 
Β§ οί ιΒε δυΒβίβηεε. 

(4) δυΒδίβηεεδ οί46° (Β) βηεΐ (ε), 47° (Β). 48°. 49° (Β). 
50°, 52°, 53° βηίΐ 55° δΒβΙΙ Βε ρβεΒεεΙ, ιιοί ηιοεε ΐΒβη 25 
Β§ ρεε εεεερίβείε, ΐη τεοερίβείεβ τηβίΐε οί 3 βυΐΐβΒΙε ρίβδίΐεβ 
Γηβίεεΐβΐ, ννΒΐεΒ δΒ&ΙΙ Βε ρΙβεεεΙ, ηοΐ ιηοεε (Ββη 50 Ι<§ ρεε 
ρβεΒ3§ΐη§ (Βυΐ ηοΐ ηιοεε ΐΒβη 25 Ι<§ ρεε ρ3οΙν3§ΐη§ ΐη ιΒε 
035ε οί δυΒδίβηεεδ οί 52°), ΐη ρεοΐεείΐνε ρβοΙ<3§ΐη§5. 

(5) δυΒδίαηεεβ οί49° (β) βΒβΙΙ Βε ρβεΕεεΙ. ηοΐ εηοεε ΐΒοιι 


10 Β§ ρεε εεεερίβείε, ΐη τεοερίβείεβ εηβάε οί β βυίοΒΙβ 
ρίβδίΐεδ εηβίεπβΐ, ννΒΐεΒ δΒβΙΙ Βε ρίβεεά, ηοΐ εηοεε ΐΒβη 40 
Ε§ ρεε ρ3θΒβ§ΐη§, ΐη ρεοΐεείΐνε ρ3ο1<3§ΐη§5. 

(6) ΡβεΕβ^εδ ννεΐ§Βΐη§ εηοεε ΐΒβη 35 Β§ ννΒΐεΒ εοηΐβΐη 
' δυΒδίβηεεδ οί Οεουρ Ε δΒβΙΙ Βε Βΐΐεά ννΐιΒ ηβεβηδ οί Ββη- 
ε11ΐη§. 

ί. Ρ3θΒΐη§ οί δυΒδίβηεεδ ΐη δεηβΐΐ ςυοηΐίΐΐεδ 

δυΒδίβηεεδ οί 1° Ιο 22°, 30° βηεΐ 31°, ίοεννβεείεεί ΐη 
δεηβΐΐ ςυβηΐΐΐΐεδ, εηβγ βίβο Βε ρβείνεεί βδ ίοΐΐοννδ: 

(β) Ιίςυΐάδ 

ηοΐ ηιοεε ΐΒβη 1 Ε§ ρεε ρβε1<3§ε, ΐη Βοΐϋεδ, ηιβείε οί βΐυ- 
εηΐηΐυπι, 3 δυΐΐβΒΙε ρίβδίΐεδ πιβΙεπΒΐ, ογ §1β 55, ννΐιΒ δίορ- 
ρεεδ, εηβείε οί ά βυΐΐβΒΙε ρίβδίΐεδ πιβίεΓΐβ! οε ννΐιΒ γοΒε οε 
δεεβνν εΐοδυεεδ Ββνΐη§, ΐη εΐίΒεε εββε, βη είβδίιε §βδΒεΐ. ΤΒε 
Βοΐϋεδ δΒβΙΙ Βε ββευεοιΐ, Βν είεβη ηιΐεβ ροννεΐεε οε §1355 
ννοοΙ υδβά 3δ ευδΒΐοηΐη§ εηβίεπβίδ, ΐη ΠΒεεΒοβενΙ ογ ννοοάβη 
Βοχεδ. ΤΒε Π11ΐη§ ηιβίεπβΐ εηυδί Βε δυίίϊεΐεηΐ ΐη ηυβηΐΐΐγ Ιο 
βΒδοεΒ ιΒε ννΒοΙε οί (Βε Ιΐςυΐεΐ. ΤΒε ΒοΙίΙβδ εηυδί ηοΐ Βε 
Π11β(1 Βεγοηε) 75 ρεε εεηΐ οί ΐΒεΐε εβρβεΐΐγ; 

(Β) ρββΐγ οε ροννεΐεεεεί δυΒδίβηεεδ 

ηοΐ εηοεε ΐΒβη 1 Β§ ρεε ρβεΒββε. ΐη βΐυηηίηΐυεη Βοχεδ οε 
ΐη ΓιΒεεΒο3Γ(1 οε ννοοείεη Βοχεδ (ιΒε Ιννο Ιβίΐεε Βεΐη§ Ιΐηεεί 
ννΐιΒ βΐυεηΐηίυηι ογ ννΐιΒ 3 δυΐΐβΒΙε ρίβδίΐεδ εηβίεεΐβΐ) ννΐιΒ 3 
5ΐεοη§ εΐοδυεε. Α ίεεε βρβεε οί 10 ρεε εεηΐ δΒβΙΙ Βε Ιείΐ ΐη 

2558 ιΗβ 

3. Μΐχεεί ρβοΒΐηβ 

δυΒδΐ3ηεεδ οί Οββδ 5.2 εηβγ ηοΐ Βε ιηεΐυείεεί ΐη ιΒε δβηιβ 
ρβεΒβ^ε εΐίΒεε ννΐιΒ οίΒεε δυΒδίβηεεδ οε βείΐεΐεβ οί ΑϋΚ οε 
ννΐιΒ οίΒεε §οοε)δ. δυΒδίβηεεδ οί Οεουρ 0 ηιυβί ηοΐ Βε ΐη- 
οΐυάενΐ ΐη ιΒε ββεηε ρβεΒββε ννΐιΒ δυΒδίβηεεδ οί Οεουρδ Α, Β 
ογ Ε. 

4. Μβείίΐηβ 3ΐκΙ 83η§εε ΙβΒεΙδ οη ρβεΒβ§ε5 (βεε Αρρεη- 
(Ιΐχ Α.9) 

(1) Ενεεγ ρβεΒβ^ε εοηΙβΐηίη§ δυΒδίβηεεδ οί ΟΙβββ 5.2 
δΒβΙΙ Βεβε Ιννο ΙβΒεΙβ εοηίοεηιΐη§ Ιο εηοάεΙ Νο.5. 

ΡβεΙί3§ε5 εοηΐβΐηίη§ δυΒδίβηεεδ οί 46° (β), 47° (β) βηεΙ 
49° (β) δΒβΙΙ ίΐίβο Βεβε 3 ΙβΒεΙ εοηίοεεηΐη§ Ιο εηοεΙεΙ Νο. 1. 

(2) ΡβεΒββεδ εοηΐ3Ϊηΐη§ ίεβ§ΐΙε εεεερίβείεδ ηοΐ νΐβίΒΙε 
ίεοπι ιΒε ουίβΐείε δΒβΙΙ Βεβε 3 ΙβΒεΙ εοηίοεεηΐη§ Ιο εηοιΙεΙ 
Νο.12. Ιί (Βε ίεβ§ΐ1ε εεοερίβοΐεβ εοηΐβΐη Ιΐςυΐιΐδ, ιΒε ρβεΙ<- 

2559 3 8 68 · η βείεΐΐΐΐοη, εχεερί ΐη ιΒε εββε οί δεβίεεί βτη- 
ρουΐβδ, Βεβε ΙβΒεΙβ οοηίοεηηΐη§ Ιο ιηοεΙεΙ Νο. 11; ρβεΙ<3§ε5 
εοηΐβίηΐη§ δυΒδίβηεεδ οί30°, 31°, 35°. 40° βηεΙ 45° Ιο 
55° δΒβΙΙ βίδο Βεβε ΙβΒεΙβ εοηίοεηιΐη§ ίο ηιοεΙεΙ Νο. 11: 
ΐΒεβε ΙβΒεΙβ δΒβΙΙ Βε αίΓιχεε! Βΐ§Β υρ οη Ιννο ορροβΐΐε δΐεΙεβ 
οί οβδεδ οε ΐη βη εςυΐνβίεηΐ εηβηηεε ννΒεη οίΒεε ρβοΙ<η§ΐη§5 
βεε υδεά. 

2560 Β· Ρβείΐουίβεδ ΐη ιΒε ΙεβηβροεΙ εΐοουηιεηΐ 

ΤΒε άεδεεΐρΐΐοη οί ΙΒε §οοοΙδ ΐη ιΒε ΙεβηβροεΙ ΟοουιηεηΙ 
εηυδί οοηίοεπι Ιο οηε οί ιΒε ηβεηεβ υηΟεεΙιηεοΙ ΐη τηβε§ΐηβΙ 
2551; ΐί ηιυβί Ββ υηάεεΙΐηεεΙ βηεΙ ίοΙ1οννε8 Βγ ρβείΐουίβεδ οί 
ιΒε οΐββδ, ιΒε ΐίβηι ηυηνΒεε (ΐο§εΐΒβε ννΐιΒ ιΒε ΙεΙΙεε, ΐί βηγ). 
βη8 ΐΒε ΐηΐΐίβΙδ “ΑϋΚ” οε 'ΈΙϋ” [β.§. 5.2. 8° (β), ΑϋΚ], 


0. Εηιρίγ ρβοΒβ§ΐπ§5 

(1) Εεηρίγ ρβοΒβ§ΐη§δ οί 99°, υηείεβηεά, δΒβΙΙ Ββ 
οΐοδβεί ΐη ιΒε δβηιε ηββηηεε βηεΙ Βε ΙεαΒρεοοί Ιο ιΒε δβπιβ 
06§εεβ ββ ΐί ΐΒβγ ννβεβ ίυΙΙ. 

(2) Εηιρίγ ρβοΙ<3§ΐη§5 οί 99°, υηοίεβηεεί, δΒβΙΙ Βεβε (Ββ 
ββηιβ (Ιβη^βε ΙβΒεΙδ βδ ΐί ΐΒβγ ννβεε ίυΙΙ. 

(3) ΤΒε (Ιεδεείρΐΐοη ΐη (Βε ΙεβηβροεΙ Οοουιηεηΐ βΒβΙΙ οοπ- 
ίοεηι Ιο οηε οί ιΒε ηβεηεδ υηιίεείΐηειΐ ΐη 11°, ε.§. Εηιρίγ 
ρβοΙί3§ίη§, 5.2, 99°, ΑϋΡ. ΤΒΐβ Ιεχί βΒβΙΙ Βε υτκΙεεΙΐηεεΙ. 
Ιη ιΒε εβδε οί ειηρίγ ΐβηΒ-νεΒΐοΙεδ, εηιρίγ (ΙεηιουηΙηΒΙε 
ΙβηΕδ βηά εηιρίγ ΙβηΒ-εοηΙβΐηεεδ, υηείεβηεε). ΐΐίιβ Οεβοείρ- 
Ιΐοη δΒβΙΙ Βε οοεηρΙεΐβ(1 Βγ β<1<1ΐη§ ιΒε ννοεεΙβ "ΕββΙ ΙοβοΓ Ιο- 
§εΐΒβε ννΐιΒ ιΒε ηβηιβ βηεΙ ΐίειη ηυηιΒεε οί ιΒε §οοε!β Ιαβί 
ΙοβεΙβεΙ, β.§. ΕββΙ Ιοβεί: 2,6,6-ΐεΐιηεΐΒνΙ ηοερΐηβιιγΙ 
ΒγάεορβεοχΐεΙε, 5.2, 15°. 
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ΟΕΑδδ 6.1 ΤΟΧΙΟ δυΒδ'ΓΑΝΟΕδ 


1. Είβί οί δΐιΒδΙβηοεβ 

(1) Αηιοη§ ιΗβ δυΒδίβηοεβ βικί βΓίϊοΙβδ οονβΓεά Βγ (Βε 2600 
Βέβαιης οί Οίβδβ 6.1, 1/1 ίΙιοδε ννΚίοΗ βεβ Ιίδίεά ΐη ιηβΓβίηβΙ 
2601 ογ ΒΓβ οονεΓειΙ Βγ 3 οοΙΙβοΐϊνβ Ηεβείίηβ οί ίΗβΐ ιηβε- 
§ϊηβΙ ΒΓβ δυΒ)βεί Ιο (Βε οοηεϋΐίοηδ δβΐ ουί ϊη ηιβΓβίηβΙδ 
2600(2) Ιο 2622 3ηι1 (Ββ ρεονΐδίοηδ οί ιΒίδ Αηηεχ 3ΐκ1 οί 
Αηηβχ Β. ΤΒεγ 3Γβ ΐΗεη βοηδί<1βΓβ(1 3β βυΒδίβηεεδ βικί βπί- 
οΐβδ οί ΑϋΒ; 2/ 

δυΒδίβηββδ οίΟβδβ 6.1 (οίΒεε (Ηβη (Βε βυΒδίβηεεδ οί 1 0 
Ιο 3°) ννΗΐβΗ 3Γβ βίΒδδϊΓιβά υηιΙβΓ (Βε νβπουδ ίίειηδ οί ιηβε- 
βΐηβΐ 2601 δΗβΙΙ Βε Βδδϊ^ηεεΙ ίο οηβ οί ιΗε Γο11οννϊη§ £πουρδ 
Ββδϊ§ηβΙβ(1 Βγ ΐίιβ ΙβΙΙβΓ (β), (Β) ογ (ο) ΒεεοΓάίιις Ιο ιΐιείτ 4ε- 
£τεε οί ΙοχίείΙγ: 

ΙβΙΙβΓ (β): Ηί^ΗΙγ Ιοχίο δϋΒδίβηεβδ 

ΙβΙΙβΓ (Β): Ιοχίβ δυΒβίΒηββδ 

ΙβΙΙβΓ (β): ΗΒπηίυΙ δυΒδίβηεεδ 


ΨΒβη, 38 β τβδίιΐΐ οί βάάϊΐίοηδ, δοΒδίβηεεδ οί Οβδβ 6.1 
ρΒδδ ίηΐο βΒίββοπβδ οί ΙοχίείΙγ ογ ΒοίΙίηβ ροίηΐ οΐΒβΓ (Ιι;ιη 
ΐΒοδβ Ιο ννΒίεΗ ίΒβ δυΒδίΒηββδ δρεείίίειΐ ίη ιτιβΓρρηβΙ 2601 
Βε1οη§, βιιεΒ ΓηίχΙυΓβδ ογ δοΐυΐΐοηδ δΒβΙΙ Ββ είβδδίίϊειΐ ιιηοίεΓ 
ΐΒε ΐΐεπίδ ογ ΙεΙΙεΓδ Ιο ννΗίεΗ ίΒβγ Βε1οη§ οη (Βε Βββίβ οί 
ΐΒεΪΓ βείιιβΐ 4ε§Γεε οί ΙοχίείΙγ ογ ΐΒείτ Βοϊ1ίη§ ροίηΐ. 

\^Ηεη, 38 3 Γεβυΐΐ οί 34<1ίΐίοηδ, δΐιΒδίβηεεβ οί ΟΙββδ 6. 1 
ρΒδδ ϊηΐο (Ηβ εβίε^οεγ Ηβνίη§ β ΠβδΗ-ροίηΐ ΒβΙονν 21 °Ε. 
βυεΒ ΓπϊχΙιίΓεδ 3η<1 δοΐιιίίοηβ 3 Ηβ 1Ι Βε εΙβδδίΠειΙ οητίετ ΐΒε 
εοΓΓβδροηιΒηβ ίίειηδ βηά ΙεΙΙεΓδ οί Οβδβ 3, ΙβΙ<ίη§ ίηίο βε- 
εουηΐ ΐΗείε ΙοχίείΙγ. 

ΨΗεη, βδ β Γβδίιΐΐ οί βείάίΐίοηδ οί 8θΒδΐ3ηεβδ οί Οβδδ 8. 
δυΒδίΒηεβδ οί Οακδ 6.1 Βεςυιεε β ρΓεροηάβΓβηεβ οί οογγο- 
δίνε ρΓορβΓίίεβ, δυεΒ ΓηίχΙυΓβδ ογ δοΐυίίοηδ δΒβΙΙ Βε είβδδί- 
ίϊβεί ϋηάεΓ ιΒε εοΓΓεδροη4ίη§ ϊΐβπΐδ βηεΐ ΙβΗβτδ οί Οβδδ 8. 

ΝΟΤΕ: Τοχίε ίηΠβηηπιβΒΙε Ικρικίβ Ββνίη§ β Π3δΒ-ροίη1 
ΒβΙονν 21°0, οΐΒβΓ ΐΗβη ΒγιίΓοεγβηίε 3εί4 βικί ίΐδ δοΐυΐίοηβ 
βπ 8 Γηείβΐ εβεΒοηγΙβ, 3Γβ δΐιΒδίβιιεβδ οί 01388 3, ιηβΓβίηβΙ 
2301, 11° ίο 20°. 
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ΨΒεΓε 3 βυΒβΙβηεε εχΙιίΒϋβ ΗίίίειοιιΙ (Ιεκπ-εβ οί ΙοχίείΙγ Γογ Ιννο 
ογ ιηοΓε Ιβίηϋβ οί εχροβυτε. ίι βΙιουΙ<4 Βε εΐβββίίίεϋ ιιικίεΐ' ιίιε Ιιί^Ιι- 
εβί δυεΒ ϋε§Γεε οί ΙοχίείΙγ. 

δυΒβΙβηεεβ, ννΗίεΒ Βν Γβββοη οί ΐίιεΪΓ ΙοχίείΙγ ί ΐίίειίο ινοιιΙΗ 
ηοππαΙΙγ Γ;ιΠ ννίΐΗίη ιΗβ εΐββδίίίεβίιοη "ΗβιιηΓυΙ". βιε εΐβββίίίειί 38 
Ιοχίε ίί ΐΙιείΓ νβρουτ ρΓεββυτε βΐ 20°0 ίβ βιιΓΓιείειιΙ Ιο ειεβίε »ιι ;ιΐ- 
ηιΟδρΗεΓβ ρΓοϋυείηβ οη ΐΗε ενεβ βιι ίπίίβηΐ ΙβοΙίΓνιηβΙοιν εΓΓεεΙ 
εοηιρβΓβΒΙε Ιο ΐΗα! οί Ιβ3Γ £38θβ. 

Εϋ 50 νβΐιιε ίοΓ 3ευ1β ογ;ιΙ ΙοχίείΙγ 

ΤΠαΙ (Ιοδο οί ιΒε βυΒβΙβηεβ οΒπιίηίβΙεΓεΒ ννΐιίείι ίβ ιηο5ΐ ΙίΗεΙν ίο 
οβυδβ ΗεαίΗ ννίΐΗίη 14 Ηηνκ ίη ηηε ΙιηΙΓ οί ΒοιΗ ηιαίε ηικΙ ίειηηΐε 


^ $ββ ρ3@β 140 Ιΐηουρίι ρ3ί?ε 142. 

2/1 Γογ ιΗβ ρυβπΐίιίβδ οΓ δυΒδίαιιοοί οί πιηι^ιη,ιΙ 2001 ννΙικ-Ιι ηι·<· ιιοί 
5υΒ^β^I Ιο (Ηβ ρΓονίδίοιίδ Γογ (Ιιίδ ΟΙδδδ βίΐΐιιτ ίη Ιΐιίδ Ληιιεχ ογ ίη Λιιιιοχ Β. 
δββ πΐ3Γ£ίιιαΙ 2601ο. 

Ο ΤΗε ΗβαΟίης οί ΟΙαδδ 6.1 οονειβ Ιΐιε Ιοχίί' δΐιΒδΙηικρδ οί «ΙιίεΙι ίι ίδ 
Ηηοννη Βγ εχρβπβηοβ ογ Γθ£ίΐΓΓΐιη£ «ΉϊγΗ ίι ίδ ρΓβδίιιηβιί Γγοπι βχρεΓίιηειιΙδ 
οη βηίιηαΐδ ΐΗαΙ ίη Γβίαΐίνβίν διηαΙΙ ρυίΐπΐίΐν ιίιβν η ΓΟ αΒΙβ 1>ν;ι δίηρίβ ηοΐίοη 
ογ Βγ βοΐίοη οί δΗοΠ εΐυταΐίοη ίο οβυδβ ΟαπίΗβε Ιο Ιιυιηαη ΙιβοΙΙίι. ογ (ΙβοΐΙι. 
Βγ ίηΗαΙβΙίοη. Βν ουίοπβουβ αΒδΟΓριίοη ογ Βν ίη^βδίίοη. 

δυΒδίβηββδ. ίηοΙυΟίη^ ρβδΙίοίΟβδ οί 71° Ιο 8Β°. ιιοί βχρΓβδδΙν ιηεη- 
ΙίοηβτΙ δΒουΙΗ Ββ οΙβδδίΠβΟ υικίβε ιΗβ βρρΓοριίβΐρ ίιβιη βικί ΙβΙΙβΓ ηοοοπί- 
ί ηρ ίο ιΒε ΓοIΙοννίηρ ρΓονίδίοηβ: 

Το βδδβδδ ιΗβ Ιοχίβ Ιιβ/βΓίΙ. βββουηΐ δΙιουίΐΙ Ββ ΙβΙιβιι οΓΙιιιιηβη βχρβΓΪ- 
βηββ ίη ίηδίβηββδ οί βββίιίβηΐβΐ ροίδοηίης. βικί οί δρβοίβΙ ρΓορβΓίίβδ ροδ- 
δβδδβΟ Βγ βην ίηιίίνίίίυβΙ δυΒδίβηββδ. δυβίι ;ΐδ Ιίιμιίιΐ δίβίβ. ΙιίβΙι νόίβΙίΙίΙν. 
βηγ δρββίβΐ ΙίΙίβΙίΗοοΗ οί βυΐβπβουδ βΒδοΓρΙίοη. βικί δρββίβί ΒίοΙοβίββΙ βί- 
ΓββΙδ. 

Ιη ιΒε βΒδβηββ οί οΒδβΓνβιίοηβ οη ιηβη. Ιίιβ Ιοχίβ Ιιβ/βηί δΐιουΐίΐ ίιβ βδ- 
δβδδβ<1 υδίη£ ιΗβ βνβίΙβΒΙβ ΗβΙβ Γγοιιι βηίιηβΙ βχρβΓΪιηβηΐδ ίη βββοιχίβηββ 
χνίΐΓι ιΗβ ΙβΒΙβ ΒβΙονν: 


γουη§ 3<)υΙΐ βΙΒίηο ΓβΙβ. ΤΗε ιιυιηΒεβ οί αιιηιιβίδ Ιεβίετί ’δΙίβΙΙ Βε 
δηίΓιοίεηΙ ίο §ίνε 3 δΙηΐίδΐίοαΙΙγ δί^ηίίίεηιιΐ ΓβδίιΊΐ βιιίί'δΙιβΙΙ Βε ίη 
εοηίοπηίΐν ννίΐΗ ροοΒ ρΐιβπηβεοΐο^ίεβΐ ρΓηεΐίεεδ. ΤΙιε ιεδίιΐΐ ίδ'εχ- 
ρΓβδδεοΙ ίη ΓηίΙίί^ΓβΠΙδ ρ6Γ Ι<§ ΒοΟν 111388. 

ΕΟ- 0 νβίυε Γογ βευΙε βίβπηβΙ ΙοχίείΙγ 

ΤΒβΙ (ίοδε οί Ιίιε βυΒδΙβηεε ννΗίεΗ. βώιιίιηδΙεΓειΙ Βν εοιιΐίηιιοιίδ 
εοηΐ3εί Γογ 24 Ηουεβ ννίΐίι ιΒε Βββε δΗίη οί βΙΒίιιο ιηΒΒίΐδ ίδβιιοβΐ 
ΙίΙβεΙγ ίο 0308ε 4ε3ΐΗ ννίΐΗίη 14 (ίβγδ ίιι οηε Ιιηΐί οί ιίιε βηίιηηΐδ 
ΙβδίεοΙ. ΤΗε ιιυπιΒεε οί ηηππηίδ ΙενΙιΉ βΙιβΙΙ Βε δυίίίείεηΙ Ιο ^ίνε β. 
δΙβίίδΙίοβΙΙγ δίίριίΠεβηΙ τεδυΐΐ βιι 3 δΒβΙΙ Βε ίη οοηΓοηηίΐν ννίΐΗ §οοΗ 
ρΗ3ΓΠ130θ1θ§ίθ3| ρΓ3θΐίθβ8. ΤΗβ ΓΡδυΙΐ ίδ εχρΓΡδδΡίΙ III 111 ίIΙίγΐ ,11118 
ρεβ Βοιίγ πιβδδ. 

Ε0 50 νβΐυε Γογ βευίε ΙοχίείΙγ οη ίηΗαΙβίίοιι 

ΤΗβΙ εοηοεηΐΓ3ΐίοη οί νβρουτ. ηιίδΙ ογ (ΙυβΙ ννΐιίοΐι. ηίΒηηιίδίείρΗ 
Βγ εοηΐίηιιοιι.8 ίιιΗβΙβίίοη Γογ οηε Ηουτ Ιο ΒοιΗ ιηηΐε βπΗ ΓειηβΙε 
γουη§ δΐΐυΐΐ βΙΒίηο ΓβΙβ. ίδ ηιοδί ΙίΙνεΙγ Ιο βουβέ άεηΐΗ ννίΐίιίη 14 
εΐβγβ ίη οηε Ηβίί οί ΐΗε βηίιηβΙδ Ιεδίεεί. 1ί ΐΗέ βυΒβΙηηοε ίδ ηιΐιηίιιί- 
βΙεΓειΙ Ιο ΐΗε βιιίιηβΐβ ββ 4υβ1 ογ ηιίβι. ιπογο (Ηβη 90 ρεΓ εεηΐ οί ιίιε 
ρηπίεΙεβ βνβϋβΒΙε Γογ ίιιΗ.ιΙηΐίοη ίη ιΒε ΙεβΙ ηιυβί Ιιανε ο (ίίηηιείει· 
οί 10 μην ογ Ιεββ. ρΓονίιίει! ιΗηΙ ίι ίβ τεββοηβΒΙν ΓοιεβεραΒΙε ιΐιηΐ 
βυεΗ εοηεεηΐΓβΙίοηβ εουΙεί Βε ειιεουιιίειειΐ Βν ιηβιι [Ιυπη^ ΐΓβιιβ- 
ροΓί. ΤΗε τεβυΐΐ ίβ εχρΓεββεΓ) ίη ιηί11ίβΓ3ΐηδ ρεΓ ΙίίΓε οί βίτ Γογ ιΐηβΐβ 
3η4 τηίβΐβ 3ηι) ίη ιηίΙΠΙίίΓΡβ ρεΓ ευΒίε ιηείΓε οί βίτ (ρβΓίβ ρεΓ ιηίΙ- 
Ιίοη) Γογ νβρουΓβ. 

ΤΗβ επΙεΓΪΒ Γογ ίηΐιαίαΐίοη ΙοχίείΙγ οί ΗυδΙβ βικί ιηίβΐβ βγρ Ι)3δε<ί 
οη Ε0 50 (ΐ3ΐ3 τείβΐίη^ Ιο 1-Ηουτ βχροβυΓεβ. βικί ννΗβΓβ βυεΙι ίηίοΓ- 
Γηβΐίοη ίβ βνβϋβΒΙε ίι δΗοιιΙϋ Βε υβεϋ. ΗοννενεΓ. ννΙιβΓβ οιιΐν 1.0. 0 
όβΐβ τείβΐίη^ Ιο 4-ΗουΓ εχροβυτεβ Ιο ϋυβίβ βικί ηιίδΐβ βΓε βνβϋβΒΙε. 
βυεΗ Γι^υτεβ εβη Βε πιυΐΐίρΐίεβΐ Βγ ίουτ βικί ιίιε ριοιίυεί βυΒ.βΐίΐυΙεϋ 
ίη ιΗβ βΒονε επΙεΓίβ. ί.ε. ΕεΓ )0 (4 Ηουτ) X 4 ίδ εοηβίιίεΓειί ιίιε 
εηυίνβΙβηΙ οί 1.0 50 (1 Ηουτ). 

ΙηΗβΙβίίοη ΙοχίείΙγ οί νβρουεβ 

ΤΗε ίοΐίοννίη.κ επίεπβ βΗβΙΙ Βε υβειί Γογ ιίιε οΙβββίΓίεβίίοη ίιι 
§Γθυρβ (β) Ιο (ο) οί Ιίςυίβίδ βίνίη@ οίί Ιοχίε ναρουίδ. ννΙιβΓε “V" ίβ 
ΐΗε ββΙυΓβΙεϋ νβρουΓ οοιιεεηΐΓβΙίοη ίιι ηιΙ/ιη 3 βίι βΐ 20 0 € βικί 
δΙβικίβΓίΙ βΙπιοβρΗεΓίε ρΓεββυτε: 





950 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



5υΒ3ίνί5ίοη 
ίηίο ^Γουρβ 
ννίιΒίη αη 
ίΐεηι 


Ηί^ΗΙγ Ιοχίε 

(3) 

ΨΙιεΓβ V > 10€0. 0 3η3 ΙΧ 50 < 
1000 ηιΐ/ιη 2 3 4 

Τοχίε 

(Β) 

ΨΚεΓβ V 2= ΙΧ, 0 3η<1 €€„ «= 
3000 ηιΙ/ηι 3 3ΐΐ(1 ίΐιε επίεπβ Γογ (β) 




3Γε ηοΐ ιηεΐ 

ΗβΓπιΓυΙ 

(ο) 

νΐΉεΓθ V 2= 1/5 1.0 50 3ΐκ1 Γ0 5Ο < 
5000 πιΐ/ιη 3 βικί ΐΐιε ΟΓίΐεΓία Γογ (η) 


5 

’ ογ (Γι) 3Γε ιιοί ιηε! 


ΤΒεβε επίεπβ Γογ ίηΗβΙβύοη Ιοχίείΐγ οΓ νβρουτδ 3Γε ΒβδοΟ οη 
ΐχ; 5(| <1313 Γβίβΐϊηβ Ιο 1-Ηουτ εχροβυτεβ, 3ΐκ1 ννΗεΓβ δυεΒ ϊηΓοηιιβ- 
Ιϊοη ίδ βναίΙβΒΙε, ίΐ δΐιοιιΐιΐ Ιιε υδβ(1. ΗοννενεΓ, «Βετε οηΐγ ΙΧ Γ)0 
<Ϊ3ΐ3 Γείβΐίη^ Ιο 4-Βουτ εχροδυτεδ Ιο Ωιε νβρουτδ 3Γε βνβίΙβΒΙε. 
δυεΒ ΠςιίΓεβ εβη Γιε ιηυΐΐίρΐίβιΐ Βγ Ιννο 3η<1 ΐΗε ρτοιίυεί δυΒδίίΐυΚχ! 
ίη ΐΒε εΒονε επίεπα, ί.ε. ΙΧ 50 (4 Βουτ) X 2 ίδ εοηδί(1εΓε(1 Βίε 
εςυίνβίεηΐ οΓ ΙΧ 50 (1 Βουτ). 


ΙΝΗΑΙΑΤΙΟΝ ΤΟΧΙΟΤΥ: 

ραοκινο οηουρ βοροεβιινε5 



Ιη ιΒίβ Π^υτε ΐΒε επίεήα 3Γε βχρΓεδβει! ίη {ραρΒίεαΙ Γοπη. 38 3ΐι 
3 Ϊγ 1 Ιο ε3δγ εΐ388ίΠε3ΐίοη. ΗοννενεΓ. Ηυε Ιο 3ρρΓθχίηΐ3ΐίοιΐδ ίηΙιεΓ- 
εηΐ ίη ΐΒε υβε οΓ §ΓαρΒδ. δυΒδΙβηοεδ ΓβΙΙίηβ οη ογ ιιεβΓ ραείαης 
§Γοηρ ΒοπΙεΓίίηεβ βΒουΙιΙ Βε εΒεεΒειΙ υδίη§ ηυιηεηεαΙ εηίεηβ. 

(2) Γογ Ιΐιβ ρ 3 ο 1 τ 3 §ΐη§ ΓεςυίΓεηιεηΙδ οί ιτΐ 3 Γ§ίη 3 ΐ 8 
2605(2), 2606(3) βηοΙ 2607(2), βυΒδίβηεεδ ογ ηιίχΐυΓβδ οί 
δυΒδΙβηεεδ Ιΐ3νίη§ 3 ηιβΙΐίιΐ£ ροίηΐ 3Βονβ 45“Ο, 3Γβ εοηδίά- 
βΓεά δοΐίίΐβ. 

(3) ΤΒβ οΒεΓηϊο3ΐ1γ υηδΙβΒΙε δυΒδίηηεεδ οί 01388 6.1 3Γ6 
Ιο Βε βοοερίεΩ Γογ 03ΓΠ3£ε οηΐγ ίί ιΗβ ηεεεδδβιγ δίερδ Ββνε 
Βββη Ιβίεεη Ιο ρΓβνβη! ΐΗβΪΓ (Ιηηβετουδ άεεοιηροδίΐίοη ογ 
ροΐγιηεπζβΐίοη 3υπη§ 03ΓΠ3§ε. Το ΐΗίδ εηά, 03Γ8 δΒοαΙί! ίη 
ραΓίίευΙβΓ Βε Ιβίνεη Ιο εηβϋΓε ΐΐιβΐ ρβοΐοβίη^δ 3ο ηοΐ εοη- 
Ι3ΐη 3ηγ δυΒδΟηεε ΙίίίΒΙε Ιο ρΓοιηοΙε ΐΒεβε τεβεΒοηδ. 

(4) ΤΒε ΠΕδΒ-ροϊηΐ ΓβίβΓΓειΙ Ιο Βείονν δΒβΙΙ Βε άεΐεΓ- 
ιτιίηειί ίη ΐΒε ΓηβηηβΓ ΩεδοηΒειΙ ίη Αρρεηάίχ Α.3. 

ΝΟΤΕ: Ενεη ννΒετε ηο δΐιΒδΙβηεε ίδ Ιίδίεά υηάεΓ ΙεΙΙεΓδ 
(β), (Β) ογ (ε) οί ΐΗε νβπουδ ίΐεηΐδ, δυΒδΙβηεεδ, δοΐυΐίοηβ, 
πιίχΐυΓεδ 3 π 4 ρΓερ3Γ3ΐίοηδ πιβγ Βε είβδδίίΐείΐ υηιΙεΓ (Βεδο 
ΙεΙΙεΓδ ίη 3εεοπΐ3ηεε ννίΐΒ ΐΒε εηίεπβ δει ουί ίη ΓηβΓείηβΙ 
2600. 

Α. Ηί§Β1γ Ιοχίε δυΒδΙβηεεδ ννΒίεΒ Ββνε β ΠβδΒ-ροίη! 
Βείονν 21 °0 ηπγ) 3 Βοί1ίη§ ροίηί Βείοιν 200 °€ βηιΐ 3Γβ ηοΐ 
δυΒδΙβηεεδ οί €1355 3. 

1 0 ΗγάΓοεγβηίε 3εί<1 εοηΐ3Ϊηίη§ ηοΐ ιτιοΓε ΐΒβη 3 ρεΓ 
εεηΐ ννβίεε (εοεηρίεΐεΐγ βΒδΟΓΒεά Βγ 3η ίηοΓΐ ροΓουδ δαΒ- 
δίβηεε ογ ίη (Βε Ιίςυίά βίβίε), οη εοηάίΐίοη ΐΒβΙ ιΒε Γι11ίη§ οί 


ΐΒε τεοερίβείεδ ννβδ εβΓηεεΙ ουί Ιεβδ ΐΒβη οηε γεηΓ ρΓενί- 
οϋδΐγ; 

ΝΟΤΕ5: 1. 3ρεεί3ΐ εοηΒίΐίοηδ οί ρβεΒίη^ 3Γ8 βρρϋεβΒΙε 
Ιο ιΒίδ δυΒδΙβηεε (βεε Γη3Γ§ίη3ΐ 2603(1)). 

2. ΗγάΓοεγβηίε 3θί<1 ηοΐ 53ΐίδίγίη§ ΐΒεβε εοηάίΐίοηδ ίβ 
ηοΐ Ιο Βε βεεερίεεί ίοΓ εβιτίβ^ε. 

2 0 ΤΒε ίο!1οννίη§ βοΐυΐίοηδ οί ΒγιίΓοογβηίο αοίεΐ: 

Αςυεουδ βοΐιιΐίοηδ οί ΒγιίΓοογβηίο βοίιΐ εοηΐ3Ϊηίη§ ηοΐ 
ηΊΟΓε ΐΒβη 20 ρεΓ οεηΐ ρυΓε βοίιΐ; 

ΑΙοοΒοΙίο βοΐυΐίοηδ οί ΒγείΓοεγβηΐε βείά εοηΙβίηίη§ ηοΐ 
ΓηοΓε [Ηβη 45 ρεΓ οεηΐ ρυΓε βοίΗ ίη ηηείΒβηοΙ; 
ν ΑΙοοΒοΙίο δοΐηΐίοηβ οί ΒγΩτοεγβηιε αοίοΐ οοηΐβίηί^ ηοΐ 
ιηοΓε ΐΒβη 40 ρεΓ οεηΐ βείιΐ ίη εΐΒβηοΙ. 

ΝΟΤΕ8: 1. δρεοίαΐ εοηάίΐίοηδ οί ρβείάηξ 3Γ8 βρρϋεβΒΙε 
Ιο ΐΒεβε δυΒδΙβηεεδ (βεε πιβΓβίηβΙ 2603(2)). 

2. Αςυεουδ δοΐυΐίοηβ οί ΒγάΓοογβηϊο αοίά οοηΐ3ίηίη§ 
ΓηοΓε ΐΒβη 20 ρεΓ οεηΐ ρυΓε βοίά, βΙοοΒοΙίο βοΐαΐίοηβ οί 
ΒγάΓοογβηίο βοίιΐ οοηΐβίηίη^ ηηοΓε ΐΒβη 45 ρεΓ οεηΐ ρυΓε 
αοιά ίη πιείΒαηο], βικΙ βΙοοΒοΙϊο δοΐυΐίοηδ οί ΒγάΓοογβηίο 
3οί(1 οοηΐ3ίηίη§ πιοΓε ΐΒβη 40 ρεΓ οεηΐ ρυΓε βοίά ίη εΐΒβηοΙ 
3Γ8 ηοΐ Ιο Βε ηοοερίβι) Γογ 03ΓΠ3§ε. 

3° ΤΒε ίο11οννίη§ πιείβΐ οβΓΒοηνΙβ: 

Ιγοπ ρεηΐ303ΓΒοηγ1, ηίοΒε! ΐεΐΓβοβΓΒοηγΙ 

ΝΟΤΕ8: 1. δρεοίβΐ οοηιΐίΐίοηβ οί ρ3θ1<ίη§ εγο ηρρϋοηΒΙε 
Ιο ΐΒεβε δυΒδίβηοεδ (δεε ΓτιβΓ^ίηυΙ 2604). 

2. Γογ ηιβίβΐ 03ΓΒοηγ1δ Ββνίηξ 3 ΠβδΒ-ροίηΐ οί 21 °€ ογ 
ονεΓ, βεε 36°. ΟιΒβγ Γηείβΐ οβΓΒοηγΙδ Ββνίηξ 3 ίΙββΒ-ροίηΐ 
Βείονν 21 0 0 3Γ6 ηοΐ Ιο Βε 3θοερΙβ<1 ίοΓ 03Γπα§β. 

Β. Ογ§3πιο δυΒδίβηοεβ ννΒίοΒ Ββνε 3 ΠβδΒ-ροίηΐ οί 21 0 € 
ογ ονεΓ ογ 3Γ8 ηοη-ίηίΙβπιπιβΒΙε 

ΝΟΤΕ: θΓ§3ηίο δυΒδίβηοεβ βη3 ρΓερβΓβΐίοηβ υβεά 3δ 
ρεδίίοίιίεδ 3Γε βυΒδίβηοεβ οί 71 0 (ο 77° 3η<181 0 Ιο 83°. 

11° ΝίίΓο^εηουδ βυΒδΙβηοεδ Βηνίη^ 3 ΒοίΙίη^ ροίηί 
Βείονν 200 °0, δυοΒ 3δ: 

(β) βοείοηε ογβηοΒγάπη; 

(Β) βηίΐίηε, ΒεηζοηίΐΓΐΙε, ^ίβηιείΒγΙβηιίηοβοεΙοηίΐΓίΙε, Ν, 
Ν-άίηιείΒγΙ-βηίΙίηε, ΒίιηβίΒγΙργπιΒηε, ΙβοΙοηίΐΓίΙε, πιείΒο- 
χγρΓορίοηίΐΓΪΐε, (Γηοηο)οΒ1οΓθ3οεΐοηϊΐΓί1ε, ΐποΒΙοΓοβοείοηί- 
ΐΓΪΐε; 

(ο) (ΒείΒγΙαΓηίηοΕοεΙοηίΐΓίΙε, Ν-ηιείΒγΙβηίΙίηε. 

ΝΟΤΕ: ΙδοογβηβΙεβ Ββνίη^ 3 ΒοίΙίη§ ροίηί Βείονν 200°€ 
3Γε δυΒδίβηεεδ οί 18°. 

12° ΝίίΓο^εηουδ δυΒδΙβηεεβ Ββνίη^ 3 Βοίΐίης ροίηί οί 
200 °0 ογ ονεΓ, δυεΒ 3δ: 

«... 

(Β) 2-3ΐΓ»ηοΒεηζοηίΙπ1ε, ΟΓηίηοηίίΓοΒεηζοηίΐΓίΙε, Βεηζί- 
(Ιίηε, Βπ>ιηο3ηί1ίηε8, Ν-Βυΐγίβηίΐίηεδ, εΒΙοΓοηίίΓοΒεηζεηεδ, 
(ΙίεΒΙοΓοβηίΒηεδ, Βεηζίιΐίηε <4ίΒγίίΓοεΒΙοΓΪεΙβ, άίηνείΒγΙβπιί- 
ηοΒοΓβηε, ε)ίηίΐΓ03ηί1ίηεβ, (ΙίηίίΓοΒεηζεηεδ, (ΙίηίίΓΟΙοΙυε- 
ηεδ, εΐΒγΒοΙυϊίΙίηεβ, ηίίΓοΒεηζοΙπΠυοπιΙεδ, 3-ηίΐΓο-4-εΒ1ο- 
ΓοΒεηζοΙηΩυοπάε, ηνοηοεΒΙοΓΟβηίΙίηεδ, πιοηοηίίΓοβηίΙί- 
ηεβ, ηιοηοηίίΓοίοΙυεηεδ, Βείβ-ηδρΒίΒγΙβΓηίηε, ηίίΓοΒεη- 
ζεηε, ηίίΓοχγΙεηεδ, ρΒεηγΙΒγείΓβζίηε, ΒεηζίΒίηε δυΐρΒβΙε, 
Ιοίυϊίΐίηέδ, χγΐίίΐίηεδ. 

(ε) υοΓγΙβπιίίΐΒ, βιΙίροηίΐΓίΙε, βηιίηορΒεηοΙδ, βηίδίιΐίηβδ, 
Βεηζγίεγηηίιΐε (ρΒεηγΙβεεΙοηίίπΙε), (ΙίβπιίηοιΒρΒβηγΙηιε- 
ΐΒβηε, Ν,Ν-(1ίεΐΒγΐ3ηί1ίηε, εΐΒγΙβηίΒηεδ, Ν-είΒγΙ-Ν-ΒεζγΙβ- 
ηίπιίηε, ηΙρΒηηηρΒίΒγΙβηηίηε, ηίίΓοεΓεδοΙδ, ηίίΓορΒεηοΙβ, 
ρΒεηεΐίεϋηεδ, ρΒεηγΙεηεΩίβηιίηεβ, 2,4-ΙοΙυγ1εηε<1ί3ηιίη8. 

ΝΟΤΕ: ΙδοεγβηβΙεβ Ββνίηβ β Βοί1ίη§ ροίηί οί 200°0 ογ 
ονεΓ 3 Γβ δυΒδίβηεεβ οί 19". 

13° Οχγ^εηβΙεΩ δυΒδΙβηεεβ Ββνίη^ 3 Βοίΐίης ροίηί 
Βείονν 200°0, δυεΒ 38: 

(β) 3ΐ1γ1 βΙεοΒοΙ, (ΙίηιείΒγΙ δυΐρΒβΙε; 

(Β) αίεΐοΐ (Βεΐ3 ΒγΩΓοχγΒυίγΓβΙάεΒγίΙε), ρΒβηοΙ, οΒΙογογΒ- 
ηιείΒγΙ δυΐρΒβΙε; 

(ε) ίυΓίυΓγΙ 3ΐεοΒο1, 1π3ΐ1γ1 ΒοεβΙε, εΐΒγΙεηε §1γεο1 
ηιοηοΒυΙγΙ είΒεΓ, εΐΒγΙ οχβίΕΐε. 

14° 0χγ§εη3ΐει1 δυΒδΙβηεεδ Ββνίη^ 3 ΒοίΠη§ ροίηί οί 
200°0 ογ ονεΓ, δυεΒ 35 : 

( 3 )... 
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(Β) Ββηζοςυίηοηβ, εΗΙοΓοοΓβδοΙδ, εεβδοΐδ, άίβιΗγΙ δυΐ- 
ρΗβΙε, χγίβηοΐδ: 

(ο) βΙΗγΙοχγρΗεηοΙδ, ΕΐΗγΙρΗβηοΙδ (ννϊΐΗ 0 2 Ιο 0 8 εΗΕΐηδ), 
ΗγείΓοςυίηοηβ, ργΓοεβ(εοΗο1, ςυίηΙιγ<ΐΓοηε, ΓβδΟΓοίηοΙ. 

15° Ηβ1ο§βη3ΐβ(1 ΗγάΓοεβΓΒοηβ Ηβνίη§ β ΒοίΙίη^ ροίηΐ 
Ββίονν 200°0, βυοΗ βδ: 

(*)··· 

(Β) Βεηζγΐ ΒΓοιηίβΙβ, βΐΐινί ΒΓοηιΠΙβ, οΗΙοΓοίοΓΠΊ, Ββηζγΐ 
εΗΙοπβΙβ, βΐΗγΙβηβ <ϋΒΓοηιί(1ε (δγηι.-ιΙίΒΓΟπΊοβίΗβηβ), 
ηιείΗγΙ ϊο<1ί(ΐ8, ρβηίβεΗΙοΓοβίΗβηβ, 1,1,1,2-ΙβίΓβεΗΙο- 
ΓοείΗβηε, 1,1,2,2,-ΐ6ίΓ3θΗ1θΓθ6(Ηβη6 (βεβίγίεηε ίβίΓβεΗΙο- 
πβΐβ), εβιΒοη ΙβίΓβεΙιΙοπάβ. 

ΝΟΤΕ: ΜίχΙυΓβδ οί βΐΗγΙβηβ (ΙίΒΓοηιίίΙβ (βγηι. - 
(ΙίΒΓοηιοβίΗβηβ) ννίίΗ ηιείΗγΙ Βι-οηικίε Η3νίη§, βΐ 50°0, 3 
νβρΟΙΙΓ ρΓβδδϋΓβ §Γ6β(6Γ [Ηβη 300 ΗΡβ (3 1)3γ) 3Γβ δυΒ- 
δίΕΠΟβδ οί 01385 2 (δββ 013Γ§ίη3ΐ 2201, 4° (Β [)). 

(ε) ΒγομιοΓοππ, ηιείΗγΙεηε εΗΙοπ<1β ((ΠεΗΙοΓοηΊβΐΗβηβ), 
1,2-(1ίοΒΙθΓοΒεηζβηβ, οβΓΒοη ίβίΓβΒΓοπικΙβ, ΐβίΓβεΗΙοΓο- 
βΐΗγΙβηε (ρεΓοΗΙοΓοβίΗγΙβηε), ΙπεΗΙοΓοβίΗγΙβηε, 1,1,1- 
ΙπεΗΙοΓοβίΗβηβ, ΙπεΗΙοΓορΓορβηβ. 

ΝΟΤΕ: ΜίχΙυτβδ οί ηιείΗγΙεηε εΗΙοπβΙβ ννίΐΗ πιβίΗγΙ 
εΗΙοπβΙβ Ηβνίη§, βΐ 50 °0, 3 νβρουε ρΓβδβυΓβ §ΓββΙβΓ [Ηβη 
300 ΕΡβ (3 Βεγ) εγ6 δυΒδίβηεβδ οί Οίβδδ 2 (δββ πιεγ^ιπεΙ 
2201, 4° (Β I)). 

16° ΟίΗβΓ ΗβΙο^βηΕίεεΙ δυΒδίβηεβδ Ηβνίη§ ε Βοί1ίη§ 
ροίηΐ Ββίονν 200°0, δυεΗ 38: 

(ε) οΗΙοΓορίεΓΪη, εΗΙοΓοΙπίΙυοΓοργπηικΙίηβ, βρίΒΓοηιο- 
Ηγ 8 πη, ρβΓοΗΙοΓοηιβίΗγΙπιβΓοβρίβη; 

ΝΟΤΕ5: 1. ΜίχίαΓεδ οί οΗΙοΓορίεπη ννϊΐΗ ηιείΗγΙ Βγο- 
τηί(1β ογ ΓηβιΗγΙ εΗΙοπάβ, Ηβνίηβ, 31 50 °0, 3 νβρουΓ ρΓβδ- 
δϋΓβ §Γ8ΕΐεΓ [Ηβη 300 ΕΡβ (3 Βει) ΕΓβ δυΒδίβηεβδ οί 01 ε 88 2 
(δεβ ηιβΓ§ίηβ1 2201 4° (ε I) ογ 4° (Β [)). 

2. δνιηΐΐΐείποΒΐ <1ίεΗ1οΓθ(1ΗηεΐΗγ1 εΐΗβΐ' ίδ ηοΐ Ιο Ββ εο 

ΟβρΙβίΙ ίθΓ 03ΓΠΕ§8. 

(Β) οΒΙοιοΕΟβίΕΐΓίεΒγΟβ, βΐΗγΙΒεοπιοβεείβΐβ, πιείΗγΙΒΓο- 
ιηοΕεείΕΐβ, ΒΓΟίηοβοβΙοηβ, βΐΗγΙεΗΙοΓΟΕεείΕίε, ηιβίΗγΙεΗΙο- 
ΓΟΕεβίΕίε, εΗΙοΓοβεβΙοηβ, εγεΙοΗεχγΙ εΗΙοΓοίοπηβΐβ, 
2-εΐΗγ1Ηβχγ1 εΠΙοΓοίοεπιβίβ, ρΗεηγΙ εΗΙοΓοίοΓΓηβΙε, 1-εΗ1ο- 
Γο-1-ηϊΐΓορΓορ3ηε, 1-εΗ1οΓθ-2-ρΓορ3ηο1, 1,2-<1ίΒΓθΓηο-3- 
Βαίβηοηβ, 5γιη.-<1ίοΗ1οΓθ3εβΐοηε, 1,3-<1ίεΗ1θΓοΗγ(1πη (1,3- 
(1ίεΗ1θΓθ-2-ρΓορ3ηο1), 1,1-<ϋεΗ1οΓο-1-ηίΐΓθ6ΐΗβηε, βρί- 
εΗ1θΓθΒγ<1πη, 2,2-<1ίεΗ1θΓοβΐΗγ1 βΐΙιβΓ, ΒίεΗΙοΓοίδορΓορνΙ 
βΐΗβΓ, 3-3ηιίηοΒεηζοΙπί1υοΓί(1ε, εΐΗγΙεηβ εΠΙοεοΗγιΙπη (2- 
εΗΙοΓοβίΗΕηοΙ), ρ6ηΐ3ί1υοΓοΒεηζΕΐ(1βΗγ(1ε, ΐπεΗΙοΓοβεβίβΙ- 
εΙβΗγβΙβ (οΗΙογεΙ), ΐπεΗΙοΓοηίίΓοείΗβηβ. 

ΝΟΤΕ: ΟΗΙοΓοίοΓπίΕίβδ Η3νίη§ ρΓβΒοιοίηΕηΐΙν εοΓΓΟδίνβ 
ρΓΟρεΓίίβδ ΕΓ8 δυΒδίβηεβδ οί Οίβδδ 8 (δββ ΙΠΕΓ^ΙΠεΙ 2801, 
64°). 

(ε) 2-εΗΙοΓορΗεηοΙ, 3-εΗ1οΓο-1-ρΓορ3ηο1, ηιείΗγΙ (ΗεΗΙο- 
ιοβεβίβίε, ηιείΗγΙ ΐπεΗΙοΓοβεβίβίβ. 

17° Η3ΐο§βηΕΐβ(1 δυΒδίβηεβδ Ηβνίη§ ε Βοί1ίη§ ροίη( οί 
200°0 ογ ονβΓ, δυεΗ 35: 

' (ε) ρΗβηγΙεβΓΒγΙβηιίηβ οΗΙοπάβ, βΙρΗβ-ΒΓΟΓηοΒβηζγΙ εγ- 
βηίεΐβ; 

(Β) ρΗβηβεγΙ ΒΓΟΓηΠΙβ (οπιε^β-ΒΓΟπιοβεείορΗβηοηβ), 
ηί[ΓθΒβηζγΙ ΒΓοηιϊεΙβ, χγίγΐ ΒΓοηιίάβ, ρΗβηΕεγΙ εΐιΐοπίΐβ 
(οΓηβ^β-εΗΙοΓοβεβίορΗβηοηβ), Ββηζγίκίβηβ εΗΙοΓΪάβ, Ηβχβ- 
ίΙυοΓοβεβίοηβ Ηγ<ΐΓ3ΐβ, Βεηζγΐ ίεΐοείίάε, δοάίυηι ρβηίβεΗΙο- 
ΓορΗβηΕίε, ΙπεΗΙοΓοΒυίβηβ. 

(ε) εΗ1οΓθΕπϊδϊ(1ίηβδ, εΗΙοΓοΒβηζβΗΙβΗγεΙβ, ΙβΓί-ΒυίγΙεγ- 
εΙοΗβχγΙεΗΙοΓοίρπηβΙβ, εΗΙοΓοηίίΓοβηίΙίηβδ, εΗΙοΓοηίίΓοίο- 
Ιυβηβδ, 3-εΗΙοΓορΗεηοΙ, 4-εΗ1οΓορΗβηο1, εΗΙοΓοίοΙυίάίηβδ, 
ΒΓοπιοΒεηζγΙ οΠΙοτΐεΙβ, εΗΙοεοΒβηζγΙ εΗΙοπάβδ, άίεΗΙοΓΟ- 
ρΗεηοΙδ, β1ίοΗ1οΓοΐοΙυί(1ίη65, ΗβχβεΗΙοΓοβεβίοηβ, ΗβχΕεΗΙο- 
τοΒεηζεηε, ΗεχβεΗΙοΓοΒυΐΕοΙίβηε, ΗβχΕεΗΙοΓοείΗΕηβ, δο- 
εϋυιτι ΓηοηοεΗΙοΓΟΕεβίΕΐβ, 1,1,2,2-ΙβΐΓΕΒΓοηιοεΐΗ3η6 (βεβ- 
[γίβηε ΙεΐΓβΒΓοπικΙβ), ΐείΓΕεΗΙοΓοΒβηζεηεδ, ΐβίΓΕεΗΙοΓορΗβ- 
ηοΐδ, ίπεΗΙοΓοΒβηζβηεδ, ΐπεΗΙοΓορΗεηοΙδ. 

ΝΟΤΕ8: 1. ΟΗΙοΓοίοΓΓηΕίβδ Η3νίη§ ρΓε<1οπιϊηΕηΐ1γ εοΓ- 
ΓΟδίνε ρΓΟρβΓίΐβδ 3Γβ δυΒδίβηεβδ οί Οίβδδ 8 (δ86 ΠΊΕΓ^ίηβΙ 

2801, 64°). 

2. 2,3,7,8-ΐβΐΓΕοΗ1οΓο8ίΒβηζο-ρ-<]ϊοχίη (ΤΟϋΟ) ϊη εοη- 


εεηΐΓβΐίοηδ εοηδί(1εΓ68 Ηί§Η1γ Ιοχίε ΕοεθΓ<1ίη§ Ιο [Ηε επίεπβ 
ΐη ηηβΓ^ίηβΙ 2600 (1), ίοοίηοίε 1 ϊδ ηοΐ Ιο Ββ 3οεερΐβ8 ίοε 

ΟΕΓΓΙΕ^β. 

18° ΙβοεγΕΠΕίβδ Ηβνίη§ 3 Βοί1ίη§ ροίηΐ Ββίον»· 200°0, 
βυοΗ ββ:. 

(3) ... 

(Β) εΗΙοΓοείΗγ] ίδοεν&ηβίε, εγεΙοΗεχγΙ ίδοεγβηβΐβ, 
ρΗβηγΙ ίδοογβηβίε, Ιοίγΐ ίδοεγβηβίε; δοΐυίίοηδ οί ίδο- 
εγβηΕίβδ οί 18° (Β) επγΙ 19° (Β) ΗΕνίη§ ε ΠβδΗ-ροίηΐ οί 
21°0θΓθνβΓ. 

ΝΟΤΕ: δοΐαΐϊοηδ οί ιΗεδβ ίδοεγβηΕίβδ ΗΕνΐη@ β ίΙβδΗ- 
ροϊηΐ ΒεΙονν 21 °0 ΕΓβ δυΒδίβηεβδ οί Οίβδδ 3 [δββ ΓηβΓρηβΙ 
2301, 14° (Β)]. 

(ε) ... 

19° Ιβοεγβηβίβδ ΙΐΕνίη^ ε Βοϊ1ίη§ ροίηΐ οί 200°0 ογ 
ονετ, βυεΗ βδ: 

( 3 )... 

(Β) ΒεχΕίοβίΗγΙεηβ (ϋ-ίδοεγΕΠΕίβ, 2,4-ΐο1υγ1βηβ (Ιϊ-ίδο- 
ενΕΠΕίε βηοΙ ίδΟΓηβπο ιηίχΙυΓβδ, 3-εΗ1θΓθ-4-ηιβΐΗγ1ρΗ6ηγ1 
ϊδοενβηΕίε, 3-εΗΙοΓορΗβηγΙ ίδοογβηβίε, 4-εΗΙοΓορΗβηγΙ 
ίδοεγΕΠΕίε, 3, 4-ΒιεΜοΓορΙιεηνΙ ίδοογβηβίε, βΙρΗβ- 
ηβρΗΐΗγΙ ίδοεγβπΕίε, Ιοδνΐ ίδοεναηαΐβ; 

ΝΟΤΕ8: 1. δοΐιιΐίοηδ οί [Ηβδβ ίδοογβηβίβδ Ηβνίη^ β 
ΠβδΗ-ροίηΐ ΒεΙονν 21 ° 0 βεε δυΒδίβηεβδ οί Οίβδδ 3 [δββ ΓηβΓ- 
6 ίηβ1 2301, 14° (Β)]. 

2. δοΐυΐίοηδ οί [Ηβδβ ίδοογβηβίβδ Ηβνίη§ ε (ΙβδΗ-ροίπΐ οί 
21 °0 ογ ονβΓ βΓβ δυΒδίβηεβδ οί 18° (Β). 

(ο) 4,4’-<ϋρΗεηγ1ιηεΐΗ3ηβ (Ιί-ίδοεγβηβίε, ίβορΗοΓοηβ ώ’- 
ίδοενβηβίε (3-ί8οογ3η3ίοπιβΐΗγ1-3,5,5-ΐΠΓηβΐΗγ1ογο]οΗβχγ1 
ίδοεγΕηβΐβ), Ι,δ-ηβρΗΐΗγΙβηβ (Ιί-ίδοογβηβΙε, ΙππιείΗγΙΒβ- 
χΕΓηβΐΗνΙεηε (Ιί-ίδοογβηβΙε επγ) ίδοπιβΓίο ΓηίχΙυΓβδ, δΙβΕΓγΙ 
ίδοογβηβίε, βοΐυΐίοηδ οί ίδοογβηβίβδ οί 19° 0 Ββνίη^ β 
ΠβδΗ-ροίηΙ οί 21 °0 ογ ονβΓ. 

20° δυΒδίβηεβδ εοηΙαίηίη§ δυΐρΗυΓ αηΒ Ηβνίη§ β Βοί1ίη§' 
ροίηΐ Ββίονν 200 °0, βυοΗ ββ: 

(β) [ΗίορΗβηοΙ; · 

(Β) 2-εΐΒγΙίΗίορΗβηε, ίυΓίυΓγΙηιβΓοβρίβη, βΐΐγΐ ίδοίΗίο- 
ογβηΕΐβ, βΐΗγΙ ίδοίΗίοογβηβίβ, ηιβΓοβρίοβίΗβηοΙ (ΐΗίο^Ιγ- 
εοΐ), [ΗίορΗοδ§βηε, δοΐυΐίοηδ οί ίδοΐΒίοογβηοΐβδ οί 20° (Β) 
Ββνίη§ β ΠβδΗ-ροίηΙ οί 21 °0 ογ ονβΓ; ^ . 

ΝΟΤΕ: δοΐυΐίοηβ οί [Ηβδβ ίδοίΗίοογΕηβίβδ Ηβνΐηξ α ΠβδΗ- 
ροίηΙ Ββίονν 21°0 βΓβ δυΒδίβηεβδ οί Οίβδδ 3 [δββ ηηβΓξίηβΙ 
2301, 18° (Β)]. ' 

(ο) ηιείΗγΙ ίδοίΗίοογβηβίβ, 4-ΐΗίΕρβηΙβηβΙ. 

21° δυΒδίβηεβδ οοηΐβίηίη^ δυΐρΗυΓ 3η8 Βηνίη^ β Βοί1ίη§ 
ροίηΐ οί 200°0 ογ ονβΓ, βυοΗ ββ: 

(*)··■ 

(Β) 2-ΕοεΐγΊΐΗίορΗβηε, βιηίηοίΗίορΗβηοΙ; 

(ο) ... 

22° δυΒδίβηεβδ οοηΐβίηίη§ ρΒοβρΗοευδ επι! Η3νίη§ β 
Βοί1ίη§ ροίηΐ Ββίονν 200°0, βυοΗ 38: 

(β) ... 

(Β) ΐπβΐΗγΙ ρΗοβρΗίηβ; 

(ε)... 

23° δυΒδίβηεβδ οοηΐΕΐηίη§ ρΗοδρΗοΓυβ 3η(1 Ηβνίη§ ε 
Β οί1ίη§ ροίηΐ οί 200°0 ογ ονβΓ, δυεΗ βδ: 

(β) ... 

(Β) εΐΗγΙεΙίρΗβηγΙρΗοδρΗίηβ, ΐπρΗεηγΙρΗοδρΗίηβ οχίάβ, 
ΐποΓβδγΙ ρΗοδρΗβΙβ ννίιΗ ηιοΓβ [Ηβη 3 ρβΓ εβηΐ ογιΗο ίδοηιβΓ, 
[ΓίείΒγΙβηβ-ρΗοδρΒοΓβΓηκΙβ; 

(ε) ... 

24° ΟΓββηίε εοηιρουηιΐδ ννΗίεΗ εβηηοΐ Ββ εΙβδδϊΓιβά 
υηϋβΓ οίΗβΓ εοΠβεΙίνβ ΗεβεΙίη^δ, βυοΗ 3β: 

(ε) ... 

(Β) Ββηζογΐ ενβηίοΐβ; 

(ο) 1,5,9-εγε1ο(1ο(1βο3[πβηβ 
0. 0Γ§βηοιηεΐ3ΐ1ίε εοηιρουηάδ βηιΐ εβΓΒοηγΙβ 
ΝΟΤΕδ: 1. Τοχίε ΟΓ^βηοηνβΙβΙΙίε εοπιρουη8δ υδβ(1 38 
ρβδίίείείβδ ΕΓβ δυΒδίβηεβδ οί 78° Ιο, 80°. 

2. δροηίβηβουδίγ ίηΠαιηπίΕΒΙε ΟΓββηοιηβΐΗΐΙίε εοιη- 
ρουηιΐδ βΓβ δυΒδίβηεβδ οί Οίβδδ 4.2 (δββ ηιβι^ίηβΐ 243). 
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3°). ΟΓ^βηοηιεΟΐΙίβ βοπιρουηβίδ ννΗίβΗ, ίη οοηΐβοΐ ννίΐΗ 
ΥνβΙβΓ, Γβίββδβ ίηίΙβΓηηΐβΒΙβ §3868 βΓβ δυΒδίβηββδ οί Οίβδδ 
4.3 [δββ πΐ3Γ§ίη3ΐ 2471, 2° (β)]. 

31° Ογ§ 3Π10 1β3<1 οοηΐρουΐκΐδ δυβΗ 3δ: 

(β) (βΐΓββΐΗγΙ1ββ<1, ΙβίΓβιηβΐΗγΙ ΙββΟ, πιίχΙυΓβδ οί 1β&<4 εΙ- 
Ενίδ ννίΐΗ Ηβ1ο§βη3(β(1 0Γ£3ηίε εοηιρουη<ΐ8, β.§. βΐΗγΙ Ωαϊοΐ 
(βηίί-ΠηοβΙί βίΜιίνβ Γογ πιοΙογ ίυβίδ). 

32° θΓ§βηίε Ιίη εοιηρουηάδ, 5»»εΗ 38: 

(*)·.. 

(Β) «ΙίΒυΙγΙ ιίη εΗΙοπίΙβ, άίηιβίΗγΙ ιίη εΗΙοπίΙβ; 

(ο) ιτιοηοαΐ 1<γ1 ιίη εΗ1οπ<ΐ6% οίΗβΓ άίΒυΙγΙ ιίη εοην- 
ρουηάδ. 

ΝΟΤΕ: Βυίγΐ ιίη ΙποΜοπάβ ϊδ 3 δυΒβΙβηββ οί 01388 8 [δββ 
ηΐ3Γ 8 ίη3ΐ 2801, 21° (Β)]. 

33° Ογ§3πϊο ΓΠβΓβυΓγ βοπιρουη<1δ, δυβΗ 38: 

(3) ... 

(Ε) ... 

(β) ... 

34° 0Γ§3ηϊβ ΕΓδβηίβ βοΓπρουηίΙδ, δυβΗ ββ: 

(*) - 
(Β) ... 

(β) ... 

35° ΟίΗβΓ οΓ^βηοπιβίβΙΙίο βοηιροαικίδ, βυβΗ 38: 
ΟΓ^βηίβ βοηιρουη(1δ οί αηΐϊηηοηγ, εββΐηιίυηι, βΙίΓοπιΐϋηι, 
εοΒβΙΐ 3Π<1 (Ηβΐΐίυιη. 

(3) ... 

(Β) ... 

(β)... 

36° ΟββΒοηγΙβ, δυβΗ 38: 

(β) ... 

(Β)... . 

(β) βΗΓΟΓηϊυιτι ββΓΒοηγΙ, βοΒβΗ εβεΒοηγΙ. 

ΝΟΤΕ: Ιγοπ ρβηΐ3β3ΓΒοηγ1 βηά ηίβΕβΙ ΙβίΓβββΓΒοηγΙ 3Γβ 
δυΒδίβηββδ οί 3°. 

ϋ. ΙηοΓ§βηίε δυΒδίβηββδ ννΒίβΗ πΐ3γ Γβ1β38β Ιοχϊβ §35β8 
οη βοηΐ3βΙ ννίΐΐι ννβ(βΓ,(θΓ βΙπιοδρΗβπβ ΗυιηκΙίΐγ), βςυβουβ 
δοΐαΐίοηβ ογ αβίιΐδ 

41° ΙηοΓ§3ηίβ βγβηίβίβδ, δυβΗ 38: 

(&) 8ο1κ1βγ3ηί(1βδ, δαβΒ 38: Ββπυιη βγβηκίβ, βΕίβίαηι βγ3- 
ηίάβ; ροΐ38δίϋΓη βγ3ηί(1β, 50(ϋυιτι βγ3ηί(1β, βοΐυΐίοηδ οί ίηοΓ- 
£3ηίβ βγβηίάβδ, ρΓβρ3Γ3ΐίθηδ οί ίηθΓ§3ηίβ βγβηκίβδ; 

βοτηρίβχ βγβηίάβδ ίη βοΐίίΐ ίοΓηι, δυβΗ 38: δΟίϋυηι 
βυρΓοβγβηίάβ, ηιβΓβυπο ροΐ388Ϊυπι βγβηκίβ, βοΐυΐίοηδ οί 
βοπιρίβχ βγ3ηί(1β8. 

(Β) 8θ1ί(1 βγβηκίβδ, δυβΗ 38: ΓηβΓβυΓγ βγβηκίβ; 
βοηιρίβχ βγ3ηίβ1β8 ίη βοΐίβΐ ίοπη, δυβΗ 38: ροΐβδδίυτη 
ουρΓοβγβηκΙβ. 

(β) ... 

ΝΟΤΕ: ΕβΓΓΪβγβηίάβδ, ίβΓΓοεγβηίβΙβδ, βΙΠβΙίηβ ΐΗίοβγβ- 
Π3ΐβδ 3Π(1 3Π1Π10ηίυηΐ ΐΗίθβγ3Π3ΐβ 3Γβ ηοΐ δυΒ)βε( Ιο ιΗβ 
ρΓονίδίοηδ οί ΑΟΗ. 

42° ΑζίβΙβδ, βυβΗ 38: 

(β) Ββπυηι βζίβΐβ ννίΐΗ ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 50 ρβΓ εβηΐ ννβΙβΓ ογ 
βΙβοΗοΙδ; 

(Β) 3ςυβου3 δοΐυΐίοηβ οί Ββπυηι βζίάβ, 80<1ίυηι 3ζί(1β; 

(β) ... 

ΝΟΤΕδ: 1. Αζίάβδ ννΗίβΗ ηιαγ βχρίοάβ οη βοη(3βΙ ννίΐΗ 3 
Πβηΐβ ΟΓ ννΗίβΗ 3Γβ ΓΠ 0 Γ 6 δβηδίΐίνβ Ιο βΗοβΗ ΟΓ Ιο ίπβΐίοη 
(Ηβη (ΙίηίίΓοΒβηζβηβ 3Γβ ηοΐ Ιο Ββ 3βββρ1β(1 ίοΓ β3ΓΠ3§β υη- 
Ιβδδ ΐΗβγ 3Γβ δρββίΠθ3ΐ1γ ΙίβΙββΙ ίη 01383 1β. 

2. Ββπυηι 3ζίβ1β ίη ιΗβ 4 γυ δ(3ΐβ ογ ννίΐΗ Ιβδδ ίΗβη 50 ρβΓ 
ββηΐ \Υ3ΐβΓ ΟΓ βΙβοΗοΙδ ίδ ηοΐ 10 Ββ 3βββρ1β(1 ίθΓ 03ΓΠ3§β. 

43 ° ΡΓβρ3Γ3ΐίοη8 οί ρΗο8ρΗί(1β8 βοη[3ίηίη§ ββΐίϋΐίνβδ ίη- 
ΗίΒίΐίη§ δροηίβηβουδ ίςηίΐίοη, βυβΗ 38: 

( 3 ) βΐυπιίηίυηι ρΗοδρΗκΙβ, πΐ3§ηβ8ίυηι ρΗοδρΗίβΙβ; 

(Β) ζίηβ ρΗοδρΗίάβ; 

(β) ... 

ΝΟΤΕ5: 1. ΤΗβδβ ρΓβρβΓβΐίοηβ 3Γβ ηοΐ (ο Ββ 3βββρΐββ1 
ίοΓ β3ΓΠ3§β υηίβδδ Οιβγ εοηΐβίη 3(1<1ίΐίνβδ ίηΗίΒίΐίη§ δροηΐβ- 
ηβουδ ί§ηίΐίοη. 


2. ΡΓβρ3Γ3ΐίοη8 οί 8θ(1ίυπι ρΗοδρΗίιΙβ, 03ΐβίυηη 
ρΗοδρΗίβΐβ βηΒ δίΓοηΐίυηι ρΗοδρΗίΒβ βΓβ δυΒδίβηββδ οί 
01388 4.2 (δββ ΓηβΓ^ίηβΙ 2431 2°). 

44° (Β) ΡβΓΓΟ-δίΙίβοη βηά ΓΠ&η§3ηο-δί1ίβοη ννίΐΗ ΓηοΓβ 
(Ηβη 30 ρβΓ ββηΐ βη<1 1β83 (Ηβη 70 ρβΓ ββηΐ δίΐίβοη, ίεπΌ- 
δίΐίβοη βΐΐογδ ννίΐΗ βΙυιηίηίυηΊ, Γηβη§βηβ36, εβίβίυηι ογ ΓηοΓβ 
(Ηβη οηβ οί (Ηβδβ πιβίβίδ, ννίΐΗ 3 (οΐβΐ βοηίβηΐ οί δίΐίβοη βηά 
οί βίβηνβηΐβ οίΗβΓ (Ηβη ϊγοπ βηά ηιβηββηβδβ §Γβ3ΐβΓ (Ηβη 30 
ρβΓ ββηΐ ΒυΙ Ιβδδ (Ηβη 70 ρβΓ ββηΐ; 

(ο) - 

δυΒδίβηββδ οί 44 ° βΗβΙΙ Ββ βοοβρίεΒ ίθΓ β3ΓΓΪ3§β οηΐγ ίί 
(Ηβγ Ηβνβ Ββεη δ(0Γβ(1 ίοΓ ηοΐ Ιβδδ (Ηβη (ΗΓβε Ββγβ ίη 3 8ιγ 
ρΐβββ ορβη (ο (Ββ 3 Ϊγ. 

ΝΟΤΕ5: 1. ΡβΓΓο-δίΙίβοη 3 γκ 1 ποη^βηο-δίΐίβοη Βπ- 
ςυβΚβδ, ννΗβίβνβΓ (ΗεΐΓ δίΐίβοη βοηίβηΐ, 3Γβ ηοΐ δυΒ]ββ( (ο 
(Ββ ρΓονίδίοηδ οί ΑϋΒ; 

2. δυΒδίβηββδ οί 44° 3Γβ ηοΐ δυΒ]ββ( Ιο (Ηβ ρΓονίδίοηδ οί 
ΑϋΚ ίί ΐΗβγ 3Γβ ηοΐ ΙίβΒΙβ (ο τβίββδβ Οβη^βΓουδ §3δβδ υηβΙβΓ 
(Ηβ βίίββΐ οί ηιοίδΙυΓβ ι!υπη§ β3ΓΠ3§β 3η4 (Ηβ 8βη(1βΓ 80 
ββΓίίίίβδ ίη (Ηβ (ΓβηδροΓΐ ΒοουπιβηΙ. 

Ε. ΟίΗβΓ ίηοΓ^βηίβ βυΒδΙβηββδ 
51° ΑΓδβηίββΙ οοπιρουη<ΐ8, δυβΗ 38: 

(β) ΒΓδβηίβ βείβΐ (ΙίςυίΒ), 1ί(]υί<1 βΓδβηίββΙ βοπιρουηΒδ, 3Γ- 
δβηίβ ΐΓίοΒΙοΓίάβ; 

(Β) 3Γδβηίβ 3βί(1 (δοΐίοΐ), ΕΓδβηίβ Ιτίοχίβΐβ (ννΗίΐβ 3Γ8βηίβ), 
βΓδβηίβ ρβηίοχίβΐβ, οβίοίυηι βΓδβηβΙε, Γη3§ηβδίυηι βΓδβηηΙβ, 
ροΐβδδίυηι βΓδβηβΙβ, 80<1ίυιη βΓδεηβΐβ, ρο(3δδίυηι 3Γ8βηί(β, 
δοεϋυιη ΕΓδβηίΐβ, βΓδβηίβ ΒΐΌΐηίβΙβ; 

(β)... 

ΝΟΤΕ: δυΒδίβηββδ βηΒ ρΓβρ3Γ3(ίοηδ εοη(3Ϊηίη§ βΓδβηίβ 
3Π(1 ΙΙδββΙ 38 ρβδίίείΒβδ 3Γβ 8υΒδ(3ηββ8 οί 84°. 

52° ΜβΓβυΓγ βοηιρουηΒδ, δυβΗ ββ: 

(Β) ηιβΓουπο βββίβΐβ, πιβΓουπο βΗΙοΓίίΙβ; 

(β) ... 

ΝΟΤΕ8: 1. δυΒδίβηββδ βηοΐ ρΓβρβΓβΐίοηβ βοηΐβίηίη^ 
ηιβΓβυΓγ 3η4 υδβιΐ 3δ ρβδίίείάβδ βΓβ βυΒβΙβηεβδ οί 86°. 

2. ΟίηηβΒβΓ βηβΐ πιβΓουβουδ βΗΙοπάβ (ββίοηιβΐ) βΓβ ηοΐ 
δυΒ]ββ( (ο (Ηβ ρΓονίδίοηδ οί ΑϋΚ. 

3. Ευΐιηίηβίβδ οί ΓηβΓβυΓγ 3Γβ ηοΐ Ιο Ββ ββββρίβΒ ίοβ ββΓ- 

Γ13§β. 

4. ΜβΓβυπο ρο(3δδίυηι βγβηίιΐβ βηΒ ηιβΓουΓγ βγβηίάβ βΓβ 
δυΒδίβηββδ οί 41°. 

53° ΤΗβΙΙίυπι βοητρουηοΐδ, δυβΗ βδ: 

(Β) ... 

(β) ... 

ΝΟΤΕ: δυΒδίβηββδ 3η8 ρΓβρβΓβΐίοηδ εοηΐβίηίη^ ΐΗβΙ- 
Ιίυηι βη<1 υδββΐ βδ ρβδΙίείΒβδ βΓβ δυΒδίβηββδ οί 88°. 

54° ΒεΓγΙΠυπ) βηοΐ ΒβΓγΙΙίυηι βοΓηρουπάδ, δυβΗ βδ: 

(Β) ΒβΓγΙΙίυΓη ίη ροννάβΓ ίοβηι; 

(β) ... 

55° δβίβηίυιη 3η8 δβίβηίυηι οοητιρουη(ΐ3, δυβΗ ββ: 

(β) δβίβηβίβδ, δβίβηίΐβδ; 

(Β) δβίβηίυιη (ΙίδυΙρΗκΙθ, δβίβηίυηι εΐίοχίβΐβ; 

(ο) δβίβηίυηι ηιβίβΐ. 

ΝΟΤΕ: δβίβηίβ ββϊίΐ ίδ β βυΒδΙβηββ οί Οίβδδ 8 (δββ πιβΓ- 
§ίηβ1 2801, 11° (β)). 

56° ΟδΓηίυπι βοπιρουη(1δ βυβΗ βδ: 

(β) οδπϋυιη (βίΓοχίάε; 

(Β) ... 

(β) ... 

57° Τεΐΐυπυηι οοπιρουπάδ, βυβΗ βδ: 

(Β) Ιβίΐυηηη Βίοχίάβ, βΙυπιίηίυΓη ΙβΠυΓΪβίβ, βββΐηιίυηι (βΐ- 
ΙυΓΪοΙβ, ζίηβ ΙβΙΙυΓΪβΙβ; 

(β) ... 

58° νβηβίΠυηι βοηιρουηιΐδ, δυβΗ ββ: 

(Β) νβηβΒίυηι ρβηίοχίάβ, νβηβείβίβδ; 

,(β)... 

ΝΟΤΕδ: 1. νβηβΟίυηι οχγίΓΪβΗΙοπίΙβ, νβηβΒίυπι (β(Γ3- 
βΗΙοπιΙβ βηνί νβηβΒίυπι ΙποΗΙοπάβ 3Γβ δυΒδίβηββδ οί Οίβδδ 
8 (δββ ηιβΓ^ίηβΙ 2801, 21° βη4 22°). 
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2. νβηβάϊυπι οΗΙοεβίβ βικί ρβεεΠΙοεβΙε 3Γβ δυΒδίβηεββ οί 
0&83 5.1 (δβε ιτίΕΓ^ίη&Ι 2501, 4°). 

59° Αηϋπιοην εοιηρουηιΐδ, δυεΗ 35: 

(ο) βηΐίηιοηγ οχίείβδ, βηΐίπιοηγ δβΐΐδ 

ΝΟΤΕδ: 1. Αηΐίπιοηγ ρβηΙβεΗΙοπεΙβ, βηΐϊπιοηγ 
ΐΓΪεΗΙοΓΪεΙβ επ(1 βηΐΐπιοηγ ρβηΐβίΐυοπείβ 3Γβ δυΒδίβηεβδ οί 
Ο&βδ 8 (δββ πΐ3Γ§ίηα1 2801, 21°, 22° βηεΐ 26°). 

2. ΑηΙΐηΊοηγ εΐιίοιβίβ βηά αηΐίπιοην ρβεεΠΙοεβΙβ 3Γβ δυΒ- 
δίβηεβδ οί Ο335 5.1 (δββ ΓΓΙΕΓ^ίηπΙ 2501, 4°). 

3. ΑηΙίηοηγ οχίάβδ ννίΐΗ βη βεδβηίε οοηίβηΐ ηοΐ βχεβεεί- 
ίη§ 0.5 ρβΓ εβηΐ οί (Ηβ Ιοίβΐ πιβδδ, βηά δΐίΒηίΐβ, 3Γβ ηοΐ δυΒ- 
]βεΙ Ιο ΐΗβ ρΓονίβϊοηδ οί ΑΟΚ. 

60° Ββπυηι οοηιρουη<1β, δυεΗ 3δ: 

(β) ΒβΗυΠΙ εβεΒοηβΙβ, 1)3ΠίΙΠ1 θΗ1θπ8β, ΒβΠυΐη ΠϋΟΓκΙβ, 
Ββπυηι ΗγάΓΟχίάβ, 1»3ΓΪυπΊ οχϊ<1β, Ββπυηι δυΐρΗκΙβ. 

ΝΟΤΕδ: 1. Ββπυηι εΗΙοεβίε, Ββπυηι ηίίεβίβ, Ββπυηι ηί- 
Ιπΐβ, ΒβΓίυηΐ ρβΓβΗΙοΓβΙβ, ΒβΠυηΐ ρβΓΠΙβηββηβΙβ βηά ΒβΓ- 
ϊυηΐ ρβΓΟΧΪάβ 3Γ6 δυΒδΙβΠεβδ οί Ο383 5.1 (δββ ΓΠΕΓ^ίηβΙ 
2501, 4°, 7°, 8° αηά 9°). 

2. Ββπυηι 3ζί(1β ΐδ 3 8υ1>8ΐ3ηββ οί 42°. 

3. ΒβΠυΠΙ 8ΐβ3Γ3ΐβ, ΒβΠυΠΙ δυΐρΗβΙβ 3Π(1 ΒβΠυΠΙ ΙΪΙβΠβΙβ 
3Γβ ηοΐ δυΒ]βεΙ Ιο (Ηε ρίονϊδίοηδ οί ΑϋΚ. 

61° ΟβάιηίυΐΏ εοηιρουηάδ, βαβίι 33: 

(ο) εβάπύυπι βεβίβΐβ, εβίίπιίυηι εβεΒοηβΐβ, εβεΗηίυπι ηί- 
ΐΓβΙβ, 03(1 η) ίϋ Γη δυΐρΗβΙβ. 

ΝΟΤΕ: Οβάπύυηι ρί^ηιβηΐδ, δυεΗ 35 εβάηιίυηι δυΐ- 
ρΗκΙβδ, εβάηιίυπι δυΐρΗοδβΙβηίάβδ βηά εβάπιίυιη 53ΐΐδ οί 
Ηί§ΗβΓ ΓίΐΙΙν βείάδ (β.§. εβάηιίυιη δίββεβίβ), 3Γβ ηοΐ δυΒ)εεΙ 
Ιο ΐΗβ ρΓονΐδίοηδ οί ΑϋΚ. 

62° Εββά εοηιρουηάδ, δυεΗ 3δ: 

(ο) Ιββά οχίάβδ, 1β3(1 ρί^πιβηΐδ, δυεΗ βδ ννΐιίΐβ 1β3(1 βηά 
Ιββά εΗεοηιβΙβ, Ιββά δβΐΐδ ίηε1υάίη§ Ιββά βεβίβΐβ; 

ΝΟΤΕδ: 1. Εββά εΗΙοεβΙβ, Ιββά ηίΐΓβΙβ βηά Ιββά 
ρβΓθ1ΐ1θΓ3ΐθ 3Γ6 δυΒδΙβΠεβδ οί 01355 5.1 (δββ ΙΤ13Γ§ΐηα1 
2501, 4° βήά 7°). 

2. Εβ3<1 δδΐΐδ βηά Ιββά ρί^πιβηΐδ \νΗΐβΗ 3Γβ ηοΐ βοΙυΒΙβ ϊη 
0.1 Ν. ΗγάΓοεΗΙοπε βείά 3Γβ ηοΐ δυΒ)βεΙ Ιο άιβ ρεονίδίοηδ οί 
ΑϋΕ. 

63 0 Ββδίάυβδ 3ηά ννβδίβδ εοηΐ3Ϊηϊη§ εοηιρουηάδ οί βηΐί- 
ΙΤΙΟΠν ΟΓ οί 1β3(1 ογ οί ΒοΐΗ, δυεΗ 35: 

(ο) Ιβαά δ1υά§βδ εοηΙβίηίη§ Ιβδδ (Ηβη 3 ρβΓ εβηΐ ίεββ δυΐ- 
ρΗυπε 3οϊι1, βδΗβδ οί 3ηΐίπιοην ογ οί Ιββεί ογ οί βηΐίπιοηγ 
βηά Ιββά. 


(ο) 3ΠΐηιοηίυΓη δίΐίεοίΐυοπάβ. 

67 ° (ο) Οχβίβίβδ βοΙυΒΙβ ίη \ν3ίβΓ. 

68° ΙηοΓ§3ηίε εοηιρουηάδ ννΗίεΒ εβηηοΐ Ββ είβδδίίϊβά 
υηάβΓ οίΗβΓ οοΐΐβοΐίνβ Ηββάίη§δ, δΐιοΒ 3β: 

(3) ... 

(Β)... 

(ε) οοΒβΗ εΗΙοπάβ, ευρηε εΗΙοπάβ, ηιοΙγΒΒβηυπι Ιποχ- 
ί8β. 

ΝΟΤΕ: 8υΒδΐ3ηοβδ εγκ! ρΓβρβΓΕίϊοηδ οοηΐ3ΐηΐη§ οορρβΓ 
3Π(1 1156(1 38 ρβδίΐεΐίΐβδ 8Γβ δυΒδΙβΠΟβδ οί 87°. 

Ε. δυΒδΐ3ηεβ8 3Π(] ρΓβρ3Γ3ΐΪ0Π5 Μ5β(1 38 ρβδΐίεΐ8βδ 

ΝΟΤΕδ: 1. Ιη11βηηΓη»Β1β 1ϊςυϊ8 βυΒδΙαηεβδ 3ΐκ1 ρεβρβΓΕ- 
Ιΐοηδ, ιΐδβΒ 38 ρβδίίοίεΐεδ, ννΗίεΒ 3Γβ Βϊ^ΒΙγ Ιοχΐο, Ιοχίο ογ 
ΗΕΓΠΐίυΙ 3π8 Ββνβ 3 ΠδδΗ-ροίηΙ Ββίονν 21 °0 3Γβ δΐιΒδίΕηεβδ 
οί Οίβδδ 3 (δββ πΐ3Γβίη3ΐ 2301, 6° ογ 19°). 

2. Αηϊείβδ ϊιηρΓβ§η3ΐβ(1 \νΐΐΒ δΐιΒδίβηοβδ 3ΐκ1 ρΓβρΕΓβ- 
ΙΪΟΠδ 050(1 38 ρβδίΐοϊάβδ οί 71 ° 10 88°, δϋοΒ 35 ίϊΒΓβΒοβπ! 
ρΐβίβδ, ραρβΓ δίΓΪρδ, ΟΟΐΙΟΠ-νΥΟοΙ Β3ΐ1δ, δΒββΙδ οί ρΙβδΙΪΟδ 
πιβίβπβΐ, βίε., ίη 3ΪΓΐί§Ηΐ, Ββπηβΐίεηΐΐγ εΐοδεά βηνβίορβδ 3Γβ 
ηοΐ 8υΒ(βεΙ Ιο ΐΒβ ρΓονΐδίοηδ οί ΑΙ)Κ. 

71° ίο 88°: ΤΗβδβ ίΐβπΐδ 3Γβ ΐβΒυΙηΐβί! υηΟβΓ ' 

ΙβΙΐβΓ (δ): Ηί§Β1ν Ιοχίο δυΒδΙδηεβδ βηά ρΓβρ3Γ3ΐϊοηδ. 

ΙβΙΙβΓ (Β): Τοχϊε δυΒδΙηηεβδ 3ηά ρΓβρβΓΕίίοηδ. 

ΙβΙΐβΓ (ο): Ηβπηίυΐ δυΒδΙβηεβδ 3η8 ρΓβρβΓβΙίοηδ. 

ΝΟΤΕδ: 1. Α11 βείίνβ δυΒδίβηεβδ βηά ιΒβΪΓ ρΓβρ3Γ3ΐίοηδ 
ιΐδβίΐ 33 ρβδίίείάβδ δΒδΙΙ Ββ οίβδδίίϊβοΐ υη(1βΓ 71 ° ίο 88° (β), 
(Β) 3η(1 (ε) ίη αεεοπίβηεβ ννίΐΗ ίοοίηοΐβ 1 ^ Ιο οιαΓ^ίηηΙ 2600 

ί 1 )· 

2. Ιί οηΐν (Ηβ Εϋ. 0 νβΐυβ οί ΐΒβ βείίνβ βυΒβίΕηεβ ίδ Εηοινη 
βη(1 ηοΐ [ΗαΙ οί ΐΒβ ρΓβρ3Γ3ΐίοηδ οί ΐΒβ αείίνβ βυΒδΙβηεβ, ΐΒβ 
ρΓβρβΓΒΐίοηδ ΙΠ3γ Ββ θΐ3δδίΓΐβ(1 11Π(1βΓ 71° 10 88° (β), (Β) 
3η<1 (ο) ιΐδΐη§ ιΒβ ίο11ο\νϊηβ ΙδΒΙβδ, ινΒβΓβ ΐΒβ ΠρίΓβδ δΒοννη 
ίη οοΐυιηηδ (η), (Β) βηά (ο) οί 71 ° Ιο 88 0 ΓβρεβδβηΙ ιΒβ ρβΓ- 
εβηΐδ^β οί βοΐίνβ ρβδίίοίάβ δυΒδΙβηεβ ίη ιΒβ ρΓβρδΓδ- 
Ιίοηδ. 

3. Εογ δϋΒδΐ3ηεβδ ινΗίοΗ βεβ ηοΐ ηβπιβά ίη (Ηβ ΙίδΙ, 3η(1 
ίοΓ \νΒίοΒ οηΐγ ιΒβ Εϋ 50 νδΐυβ οί ΐΗβ^δόϊίνβ δυΒδΙδηοβ ίδ 
Ιίηοινη βηά ηοΐ ιΒβ Εϋ 50 νδΐυβδ οί (Ββ νβποοδ ρΓβρβεβΙίοηδ, 
Λβ εΐ38δϊΓΐ03ΐίοη οί 3 ρΓβρ3Γ3ΐίοη ηΐ3γ Ββ (ΙβΙβηηίηβΒ ίΓοηι 
ΐΒ ΙβΒΙβ ίη ίοοίηοΐβ 1 ^ Ιο ΓΠΕΓ^ίηδΙ 2600 (1), υδίη§ βη Εϋ 50 
νβΐυβ οΒίδίηβά Βγ πιυ1ΐίρ!γίη§ ιΒβ Εϋ 50 νβΐυβ οί ΐΒβ βείίνβ 
δυΒδΙβηεβ Βγ 100/Χ, X Ββίη§ ιΒβ ρβΓεβηΐβ^β οί βείίνβ βυΒ- 
δίβηοβ Βγ πιβδδ βεεοΓάίηβ Ιο ιΒβ ίο11ο\νίη§ ίοπηυΐβ: 


ΝΟΤΕ: Εββΐ δ1υ8§β εοηΙβίηίη§ 3 ρβΓ εβηΐ ογ ηιοεβ ίεββ 
δυΙρΒυΓΪε βείεΐ ίδ 3 δυΒδΙβηεβ οί Ο383 8 (δββ ηιβΓ^ίηβΙ 
2801, 1° (Β)). 

64° Ηγάεβζίηβ δβΐΐδ, δυεΗ βδ: 

(ε) ΗγάΓβζίηβ (1ίΒγ(ΐΓθΒΓθπιί(1β, ΒγΒΓβζίηβ 
(1ίΗγ(ΐΓοοΒ1θΓί(1β, ΗγάΓβζίηβ ιηοποΗγ(1ΐΌΒΓθιηί(1β, ΚγΒΓβζίηε 
ΓηοηοΗγ(ΐΓοοΒ1οπ(1β, ΗγείΓβζίηβ βυΐρΐιβίε. 

65° ΠυοΓίάβδ δοΙυΒΙβ ίη ινβΙβΓ, δυεΗ ββ: 

(ε) βηίΓηοηίυηι Πυοπίΐβ, ροΐβδδίυηι ίΐυοπάβ, δοείίυηι ίΐυ- 
οπ'εΐε. 

ΝΟΤΕ: ΟοπΌδίνβ Πυοείάβδ 3Γβ δυΒδΙβηεβδ οί Οίβδδ 8 
(δβε ηιβΓβίηβΙ 2801, 25° βηεΙ 26°). 

66° δίΙίεοίΙυοΓκΙβδ. δυεΗ βδ: 


. _ , Γ . 1ϋ, η ν3ΐυβ οί (Ηβ βείίνβ δαΗδίβηοε X 100 

Ευ 50 νβ 1 υβ οι Ιηε ρΓβρβΓβΙιοη =_ — ________ 

ρ€Γοεηΐβ§6 οί βείίνβ δΐιΒδίβηοε Ηγ πιβδδ 

4. ΤΗε εΙβδδίΠεβίίοη βεεοπ1ίη§ Ιο ηοΐβδ 2 βη8 3 βΒονβ 
δΗβΙΙ ηοΐ Ββ υββεί (Ηβ ρεερβΓβΐίοηδ εοηΐβίη βΒΒίΐίνβδ ννΗίεΒ 
βίίβεί ιΒβ ΙοχίείΙγ οί ιΒβ βείίνβ δυΒδΙβηεβ ογ «Ηβη 3 ρεβρβ- 
Γβΐίοη εοηΐβίηδ ιηοεβ (Ηβη οηβ βείίνβ δυΒδΙβηεβ. Ιη δυεΗ 
ε3δβδ ιΒβ εΙβδδίΓιεβίίοη «ΗβΙΙ Ββ Ββ5β(1 οη ΐΗβ ίϋ 50 νβΐυβ οί 
ΐΗβ ρΓβρβΓβΙιοη ίη ςυβδίίοη βεεοΓΒίηβ Ιο ΐΗβ οΓίΐεπβ ίη 
ίοοΙηοΙβ 1, ' Ιο πιβΓβίηβΙ 2600 (1). Ιί (Ηβ Εϋ 50 νβΐυβ ίδ ηοΐ 
Εηοννη, ιΒβ δυΒδΙβηεβ δΗβΙΙ Ββ εΙβδδίΓιβιΙ υη8θΓ (β) οί 71 ° Ιο 
88 °. 



71° (β) 

71° (Β) 

71° 

(ε) 

θΓ§3ΐιορΗθ5ρΗοηΐ5 εοιηροιπκίδ. 
δυεΗ βδ: 

Γ Α 

• 

% 

δοΐίεΐ % 

Ιίςυίιΐ % 

ΑεερΗβΐβ 

— 

— 

— 

100 - 40 

Αηιίεϋΐΐιίοη 

- 

- 

- 

100 - 30 

ΑζίηρΗοδ-βΐΗγ] 

- 

100 ->25 

25 - 2 

25 - 0.5 

ΑζίηρΗοδ-ηιείΗνΙ 

~ 

100->20 

20 - 2 * 

20-0.5 

ΒΓοιηορΗοδ-βΐΗνΙ 

- 

- 

100- 10 

. 100-3 

ΟβΓΒορΗβηοίΗίοη 

- 

100 ->20 

20-2 

20 - 0.5 

ΟΗΙοΓίεηνίηρΗοδ 


100 ->20 

20-2 

20 - 0.5 | 

ΟΗΙοπηβρΗοδ 

- 

100 —> 15 

15 - 1 

15->0 1 
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71° (3) 


71° (Β) 

71° 

(ο) 

71° θΓ§3ηορΗοβρΚοΓυ5 οοηιρουηοΐδ. 
δυείι 38 (εοηΐοΐ): 

% 


% 

δοΐίεΐ % 

Ιίςυϊιΐ % 

ΟιΙοΓοργπΐΗοβ 

— 



100 - 15 

100 - 4 

ΟΗΙοπΗίορΗοδ 

100 ->40 


40 —>5 

5 ->0 

5 ->0 

(ΙΐΌίοχγρΙιοδ 

- 


- 

100 - 15 

100 - 3 

ΟΓυίοηιβίβ 

~ 


- 

100 - 90 

100 - 20 

ΟεπιερΗϊοη (ΟεπιερΙιίοη-Ο 
βη(1 ΟεηιερΗίοη-5) 

100->0 


_ 



Ρεπιείοη 

100 ->30 


30->3 

3 ->0 

3 ->0 

Ρεηιείοη-Ο-ηΊεΐΗνΙ- 
ΤΗϊοΙο Ιδοηιει- 

_ 



100 - 10 

100 - 3 

ΤΗϊοηο ΙδοιηεΓ 

- 


- 

100-35 

100-5 

ϋεπιε(οη-5-ηιεΐ1ηΊ 

- 


- 

100- 10 

100-3 

ϋίβΙίΓοδ 

- 


- 

100- 10 

100-2 

Ρίβζίηοη 

“ 


- 

100- 15 

100-4 

ϋίοΗΙοίβηΐΗίοη 

- 


- 

100 - 50 

100- 10 

«-* ϋίοΗΙοΓνΟδ 

- 


100->35 

35-5 

35-5 

ϋίθΓΟ(θρΗθ8 

- 


100 ->25 

25-3 

25 - 0.5 

ϋϊιηεΓοχ 

100 ->20 


20->2 

2 ->0 

2 ->0 

ϋίπιβίΗοβίε 

- 


- 

100 - 30 

100- 10 

ϋίοχβΐΗίοη 

- 


100 —>40 

40-4 

40- Γ 

ΡίδΐιΙΓοίοη 

- 

- 

100 —> 15 

15-2 

15 ->0 

ϋίΐΗίβηοη 

- 


- 

- 

100 - 50 

ΕιιεΙοίΗίοη 

- 


100->45 

45-5 

45 - 1 

ΕΡΝ 

ΕΟ 

Ρ- 

Λ 

1 

ο 

ο 


75 —> 15 

15-3 

15-3 

ΕΐΗϊοη 

- 


100->25 

25-2 

25 - 0.5 

ΕΟιοβίε-ηιείΙινΙ 

- 


- 

100-25 

100 - 5 

ΕιΙιορΓορΚοδ 

100 ->65 


65 ->10 

10-3 

10-3 

ΓβηίίΓοίΗϊοη 

- 


- 

100 - 45 

100 - 10 

ΕεηδίιΙίοίΗϊοη 

100->40 


40 —>4 

4 ->0 

4 ->0 

ΓεηΐΗίοη 

- 


- 

100 - 60 

100 - 15 

ΓοηοΓοδ 

Ο 

Ο 

1 

V 

ΟΝ 

Ο 


60->6 

6 ->0 

6 ->0 

ΕοΓίηοΐΙιϊοη 

- 


— 

100 - 65 

100 - 15 

ΜβΙβίΗϊοη 

- 


- 

— 

100 - 30 

ΜεεβΓΕβιη 

- 


100 ->30 

30-3 

30 - 0.5 

ΜερΗοδίοΙβη 

100 ->25 


25 —>5 

■5 ->0 

5 ->0 

ΜεΐΗίάδΐΙιϊοη 

~ 


100->40 

40-4 

40 - 1 

ΜεΐΗγΙΐπΐΗίοη 

- 


- 

100- 15 

100-4 

ΜενίηρΗοδ 

100 ->60 


60 - >5 

5 ->0 

5 ->0 

ΜοηοεΓοίορΙιοδ 

τ 


100 ->25 

25-3 

25 - 0.5 

Ν3ΐε4 

- 


- 

100 - 50 

100- 10 

0>ηε(Ιιο3ΐε 

- 


- 

100 - 10 

100 - 3 

Οχ>'4εηιεΙοη-ηιεΐΙι\Ί 

- 


100 ->90 

90-9 

90-2 

ΟχνάίβυΙΓοΙοη 

100 ->70 


70 —>5 

5 ->0 

5 ->0 

Ρ3Γ3ΐΗίοη 

100 ->40 


40 —>4 

4 ->0 

4 ->0 

Ρ3Γ3ΐΗίοη-ιηεΐΙΐ)Ί 

- 


100 —>15 

15 - 1 

15 ->0 

ΡΗεηΙίβρίοη 

- 


- 

100- 10 

100 -2 

ΡΗοΓβίε 

100 ->20 


20 —>2 

2 ->0 

2 ->0 

ΡΗοδβΙοηε 

- 


- 

100 - 20 

100-5 

ΡΗοδΓοΙβη 

- 


100 —> 15 

15-2 

15 - 0.5 

ΡΚΰδηιβ! (ΡΙιΐΜορΙιοδ) 

- 


- 

100-15 · 

100 -4 

ΡΗοδρΗίΐηιϊεΙοη 

- 


100 ->30 

30 —>3 

30 - 0.5 

ΡΪΓΪΓηίρΗοκ-εΐΗ^Ι 

- 


- 

100-30 

100-5 

Ρι-οΐΐιοβίε 

- 


100 ->15 

15 - 1 

15 ->0 

Ρ>Γ3Ζ0ρΙΐ0δ 

- 


- 

100-55 

100- 15 

ΡγΓ3ΖΟΧ0Ι1 

100 ->80 


80->5 

5 ->0 

5 ->0 

δυΐίοΐερ 

- 


100 ->10 

10 ->0 

10->0 

ΤειτιερΚοδ 

- 


- 

- 

100 - 50 

ΤΕΡΡ 

100 ~>ιο 


10->0 

— 

— 

ΤεΓΒϋίοδ 

100 -> 15 


15 —>3 

3 ->0 

3 ->0 

ΤΗίοιηεΐοπ 

~ 


100 ->50 

50-5 

50- 1 

ΤΗίοηβζίη 

100 — >70 


70 ->5 

5 ->0 

5 ->0 

ΤΓΪ3ΓηϊρΗοη 

- 


100->20 

20-2 

20 - 0.5 

ϊγιοΚΙογΓοπ 

- 


— 

100 - 80 

100-20 

ΤΓίεΗΙοΓοηβΐ 

- 


100 ->30 

30-3 

30 - 0.5 

νβιηΐεΙοΐΐΊΪοη 



" 

100 - 10 

100-3 
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72° (3) 

72° (Β) 

72° 

(ο) 

72° ΟΗΙοπηαΙβά ΗγάΐΌοαι-βοηΒ, βιιοΗ 35: 

% · 

% 

5θϋ(1 % 

Ιίςυκί % 

ΑΙάπη 

_ 

100->75 

75-7 

75-2 

ΟαπιμΙιβοΚΙοΓ (ΤοχβρΗεηε) 

- 

- 

100- 10 

100-3 

ΟΗΙοπΙβηε 

— » 

- 

100-55 

100- 10 

ΟΚΙοΓΗίιπείοπη 


- 

100 - 50 

100- 10 

ϋϋΤ 

- 

- 

100 - 20 

100 - 5 

1,2-(1\ΒΓθηιο-3-οΗΙθΓορΓορ3η€ 

- 


100 - 30 

100 - 5 

ΟΐβΙίΐΓΪη 

- 

100->90 

90- 10 

90-2 

ΕηοΙοδυΙΓβη 

- 

100->80 

80-8 

80-2 · 

Εηάπη 

100 ->60 

60->5 

5 —>0 

5 ->0 

ΗερίβεΗΙοΓ 

- 

100 ->80 

80-8 

80-2 

Ιβοάπη 

- 

100 ->10 

10 - 1 

10->0 

Είηάαηε 

- 

- 

100 - 20 

100-5 

ΡεηίβεΗΙοΓορΗεηοΙ 

' 

100->50 

50-5 

50 - 1 



73° (3) 

73° (Β) 

73° 

(ε) 

73° ΟΒΙοΓο-ρΗεηοχγβεείϊε 
(Ιεπνβήνεδ, δυείι 33 : 

% 

% 

5θΠ(1 % 

- ΙίςυίΗ % 

2,4-ϋ 

_ 

_ 

100- 75 

100 - 15 

2,4-ϋΒ 

- 

- 

- 

100 - 35 

ϋίεΙιΙοφΓορ 

- 

- 

- 

100 - 40 

ΕεηορΓορ 

- 

- 

- 

100 - 30 

ΕοππεΙβηβΙε 

- 

100 - >40 

40-4 

40- 1 

ΜΟΡΑ 

- 

- 

- 

100-35 

Μ€ΡΒ 

- 

- 

- 

100-30 

ΜεεορΓορ 

- 

- 

- 

100 - 30 

2,4,5-Τ 



100 - 60 

"ΊΌΟ - 15 



74° («) 

74° (Β) 

74° 

(ε) 

74° Ηβ1ο§8η3ΐε(1 οφβηίε 

εοιηρουικίβ ηοΐ εΐ355ΐΠε<! υικΙεΓ 72° 
ογ 73°, δΐιείι 38: 

% 

% 

5θΙί(1 % 

Ιίηυίίΐ % 

ΑΠκΙοεΗΙοΓ 


_ 

100 - 35 

100 - 35 

Βεηζο>4ρΓορ-εΐΒγΙ 


. - 

- 

100 - 75 

ΒΐΌΓηοχχηίΙ 



100-35 

100- 10 

ΟΚΙοπΙεεοηε 

- 

- 

, 100-15 

100 - 4 

(ΖΗΙοπηεςυβί 

- 

- 

- 

100 - 30 

ΟΒΙοΓοΒειιζίΙβίε 

- 

- 

- 

100 - 35 

Οϊθ3ηπΒ3 

- 

- 

- 

100 - 50 

ϋϊεΗΙοηε 

- 

- 

- 

100-80 

ΟίεοΓοΙ 

_ 

- 

- 

100 - 25 

Ιοχγηίΐ 


- 

100-20 

100 - 5. 

ΙβοΒεηζβη 

100 - > 5 

5 - > 1 

1 - > 0 

1 - > 0 

Μίιεχ 

- . 

~ 

100 - 60 

100 - 15 

Ργορ3οΗ1ογ 

- 

- 

- 

100 - 35 

ΡΓορβηίΙ 


' - 

— 

100 - 25 

ΤεΐΓ3<1ίΓοη 




100-25 
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75° (3) 

75° (6) 

75° 

(ο) 

75° ΝίΐΓΟ£εΐ13ΐε8 0Γ§3ΙΐΪ0 





οοηιρουικΙδ ηοΐ οΙίΐδδίΠϋο! 

% 

% 

δοΐίοΐ % 

Ιίςυίίΐ % 

ηυιπΒβΓδ, βυείι 3β: 

Βεηςιιίηοχ 



100 - 20 

100 - 5 

Βίη3ρ3ειγ1 

- 

, — 9. 

100 - 25 

100 - 5 

Βϋ(οο3ΓΒοχίιη 

— 

~ 

100 - 30 

100 - 5 

(ΖΗίηοπιείΗίοηβίε 

- 

- 

- 

100-55 

(Ι^αηβζίηε 

- 

- 

100-35 

100-10 

ΟγεΙοΗεχίηιίάε 

- 

- 

100- 10 

100-3 

ΟΐηοΒίΐΙοη 

- 

- 

100- 10 

100-2 

ΟίηοδεΒ 

- 

100->40 

40-5 

40-5 

ϋίηοβεΒ βεεοίε 

- 

- 

100- 10 

100-3 

ϋίηοΙεΓΒ 

- 

100 ->50 

50-5 

50- 1 

ϋίηοΐεΓΗ 3εεΐ3ΐε 

- 

- 

100 - 10 

100-3 

ΟίρΗεηβπιίοΙ 

- 


100-55 

100-10 

ϋΝΟΕ 

- 

100->50 

50-5. 

50- 1 

ϋ<κϋηε 

- 

- 

- 

100-25 

ϋιαζοχοΐοπ 

- 

- 

100 - 25 

100-5 

ΜεάιηοίειΊι 

- 

100 ->80 

80-8 

80-2 

ΜβΐΗγΙ ϊδοίΗίοονβηβίε 

- 

- 

100 - 35 

100 - 8 

ΝίίΓοίεη 

- 

- 

- 

100-30 

ΤεΓΒυηηεΙοη 

- 

- 

- 

100-20 

ΤπΒεπιοφΙι 

— 

— 

~ 

100-30 


76° ΟβιΊιβΓηβΙεδ βικί 

ΐΗίοεβΓΒβΓηβΙβδ, δυείι 38: 

Ο 

Ο 

Ρ- 

76° (6) 

76° 

(ο) 

% 

% 

δθΠ8 % 

Ιϊηυίιΐ % 

Α1(ϋε3Γΐ) 

Ο 

Ο 

1 

V 

ΟΤ 

15 ->1 

1 ->0 

1 ->0 

ΑηιίηοεβΓΗ 

- 

Ο 

Ο 

1 

V 

θ' 

ο 

60-6 

60-1 

Ββι-Ββη 

- 

- 

- 

100-30 

ΒεικϋοοβιΊ) 

- 

100 ->65 

65-5 

65-1 

ΟβΓΒβΓγΙ 

- 

- 

100-80 

100-20 

ΟβΓΒοΓυΓβη 

- 

100 ->10 

10-1 

Ι—< 

Ο 

1 

V 

ο 

ϋί-βΗβίε 

- 

- 

100-80 

100-20 

Οίηιείίΐβη 

- 

100->50 

50-5 

50-1 

ΟίθΧ303ί4> 

- 

- 

100-10 

100-3 

ΕΡΤΓ. 

- 

- 

- 

100-80 

Ιδθΐ3(1 

- 

100 ->20 

20-2 

20-0.5 

ΜεΓεβρίο-ΗίιηεΐΗυΓ 

- 

- 

100-10 

100-3 

Μεΐ3ΐη-3ο<ϋυηι 

- 

- 

100-50 

100-10 

ΜεΐΗοηινΙ 

- 

100 ->30 

30-3 

30-0.5 

Μεχ303ΐ4>3ΐε 

- 

100->25 

25-2 

25 ->0 

Μοίϊηβίε 

- 

- 

- 

100-25 

ΝΒΒβΓη 

- 

- 

100-80 

100-20 

Οχαηηνί 

- 

100 ->10 

10-1 

Ο 

1 

V 

ο 

ΡεηεΙϊηιβίΗβΙΐη 

- 

- 

- 

100-50 

ΡίΓίπιίεβΓΒ 

- 

- 

100-75 

100-20 

Ρι·οπιεο3ΐΊ> 

- 

- 

100-15 

100-3 

ΡΓοροχυΓ 

- 

- 

100-15 

100-4 

δυΙΓβΙΙβίε 

- 

- 

- 

100-40 

ΤΙιΐΓβτη 

• — 

- 

- 

100-25 

Τπ-βΙΙβίε 

— 

— 

~ 

100-30 


77° Αίεβίοίάβ, δυοΗ υβ: 


Νίεοϋηε 

δίΓχοΗηϊηβ 


77° (3) 

77° (Β) 

77° (ο) 

% 

% 

δοϋεΙ % 

Ιίςυίιΐ % 

Ο 

ο 

ι ι 

V 

ίΌ 

Ο 

20 ->0 

100-10 

100-2 
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78° (3) 

78° (8) 

Ο 

00 

Γ"- 

(ο) 

78° 0Γ§3πίε οοπίρουπάδ 

οί ιτιβΓουτ^, δυοΗ 3δ: 

% 

% 

δθ1ί8 % 

ΙϊςυίΒ % 

ΡΗβηγΙιηβΓουπο βοείβΐβ (ΡΜΑ) 

’ — 

100->60 

60-6 

60-1.5 

ΟΗΙοΓο-ηιείΗοχγείΙιγΙ πιβΓουτγ 

- 

100 ->40 

40-4 

40-2 

ΡΗβηγΙηιεΓουΓγ ρ\τοο3ΐεοΙιίη (ΡΜΒ) 


100->60 

60.6 

60-1.5 


79° Οι·§3ηίο οοΓηρουικΙβ 

οί Ιίη, βυοΗ 3δ: 
Γβηΐϊη 3οβΐ3ΐβ 

(ΖγΗβχίΐΐϊη 

Τπογοίοΐιβχγΐ-Ιίη 

ΗγάΓοχίεΙβ) 

Γβηΐίη ΙιγίίΓοχίόε 


79° (3) 

79° (6) 

79“ 

(ο) 

% 

% 

δοΐίά % 

ΙϊηυίοΙ % 

- 

- 

100-25 

100-5 

_ 


100-55 

100-10 

— 

— 

100-20 

100-5 


80° ΟίΗβΓ ΟΓ§3ΠΟ-ΙΠ6ΐ3ΐΙίθ 

οοτηρουηάδ ννΚϊεΙι οαηποί 
6β ε1ηδ5ΪΓίβ(Ι υικίβτ 78° 
3ηά 79°, δυοΗ ββ: 


2 

ο 

Ο 

αο 

00 

Ο 

ο 

00 

ο 

ο 

θ' 

% 

% 

δθΙί(1 % 

Ιίηυίά % 




,"4>' 



81° (3) 

81° (6) 

81° 

(ο) 

81° Κοθβηΐίοϊάεδ, βυοΗ 3β: 

% 

. % 

5ο1ϊ<4 % 

Ιίςυίά % . 

ΟιΙοΓορΚβοίηοηε 

100 ->40 

40 —>4 

4 ->0 

4 ->0 

ΟουηιβοΗΙοΓ 

- 

- 

100-10 

100-2 

Οουπιβίιιιγί 

- 

- 

100-80 

100-20 

ΟουηΐδρΗοδ 

- 

100 ->30 

30-3 

30-0.5 

Οίπιϊάίηβ 

100 ->25 

25 —>2 

2 ->0 

2 ->0 

ϋιεουπιβΓοΙ 

- 

- 

100-10 

100-2 

■ ΟϊρΗ3είηοηβ 

100 ->25 

25 —>2 

2 ->0 

2 ->0 

\^3Γί3ΓΪη 

100 — >20 

20 ->2 

2 ->0 

2 ->0 


82° Οβπν3ΐίνβδ οί 

ΒϊργηάγΙ, δυοΗ αδ: 


ΏίςυβΙ 

ΜοΓίβπιςυβΙ 

ΡβΓβηιιβΙ 


82° ( 3 ) 

• 82° (6) 

00 

1\0 

ο 

(ο) 

% 

% 

δοΙίά % 

Ιίςυί<1 % 



100-45 

100-10 

— 

— 

100-65 

100-15 

- 

100 ->40 

40-4 

40-4 
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83° (3) 

83° (5) 

83° 

(ε) 

83° θΓ§3ηίο εοιηρουικίβ 





ννΚίοΗ 03111101 86 εΐ355ΪΠε<1 

υη8βΓ 3 εοΐΐεείίνε 
οΓ 71° Ιο 81°, βυςίι 33: 

% 

9ο 

3θΙί8 9ο 

ΙίςιιίΗ % 





ΑΙΙείΗπη 

_ 

__ 

_ 

100-30 

Βεηΐ3ζοηε 

- 

- 

. - 

100-50 

ϋβζοιηβΐ 

- 

- 

— 

100-25 

ΟεδίτιεΙενη 

- 

- 

_ 

• 100-65 

ϋίΓβηζοςυβΙ 

- 

- 

100-90 

100-20 

0ίΓΠεΧ3Ι1Ο 

- 

- 

100-45 

100-10 

Εη8οΐ83ΐ-3ο8ίυηι 

- 

100 ->75 

75-5 

75-2 

ΠυοΓ3οεΐ3ηιί8ε 

- 

100 ->10 

10-1 

Ο 

Λ 

I 

ο 

Ρίηάοηε 

- 

- 

100-55 

100-10 

Ρ>τε(Ηπη 

- 

- 

- 

100-30 

ΒοΙεηοηε 

_ 

__ 

100-25 

100-6 



84° (β) 

84° (6) 

ΟΟ 

ο 

(ε) 

84° ΙηοΓ§3ηίε εοιηρουικίβ οΓ 

3Γ3βηίε, βιιεΗ 33: 

9ο 

% 

3ο1ί8 % 

ΙίςυίεΙ 9ο 

ΑΓ56ηίε Ιποχίέΐε 

— 

100 ->40 


40-1 

ΕπΙείιιηι βΓβεηβίε 

- 

100->40 


40-1 

3ο<ϋυπι ΒΓδεηίΐε 

_ 

100->20 


20-0.5 


85° ΙηοΓ§3ηίε εοηιρουικίδ οΓ 
Πυοπηε, βυοΙι β5: '' · ν 


Βαπιιιη βιΙίεοΠυοπιΙε 
δοιίίιιηι 5ίΙίεοΠυς>ιϊ<1ε 


85° (β) 

85° (6) 

85° 

(ε) 

% 

% 

3ο1ί8 % 


- 

— 

100-35 

100-8 



100-25 

100-5 



Ο 

Ο 

ΟΟ 

86° (6) 

86° 

(ε) 

86° ΙηοΓ§3ηίε εοπιρουηϋδ οί 
ηΐ6ΓεϋΓ)', βυείι 33: 

7 , 

9ο 

3οΙί8 % 

Ιίςυϊά % 

Μεεευπε ε81οπ<1ε 

_ 

100 ->70 

70-7 

70-1.5 

ΜεΓευτν οχϊάε 

_ 

100 ->35 

35-5 

35-0.5 



87° (η) 

00 

ο 

0Ο 

-4 

(ε) 

87° ΙηοΓ§3ηίε εοηιρουικίδ οΓ 
εορρεε, 3υεΚ 35: 

7<· 

9ο 

βοΐίεΐ 9ο 

Ιίςυί8 9ο 

Οορρεε οχγεΗΙοπάε 

— 

— 

_ 

100 - 35 

Οορρεε βυΙρΗβίε 


— 

100-20 

100 - 10 


88° ΙηοΓ§3ηίε εοιηρουικίβ οΓ 

ΐΗβΙΙίϋΓΠ, 8ϋθΗ 33: 


88° (η) 

88° (6) 

88° (ε) 

9ο 

9ο 

βοΐίά 9ο 

Ιίηυίεΐ % 

- 

100 - > 30 

30-3 

30-0.5 


ΤΗ&ΙΙϊυτη 5υΙρΙΐ3ΐε 
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89° (ο) Οεεεβΐ £ταίη 5 , (1 εε88ε<1 3 εε 8 βικΙ οίΒεε βιιΒ- 
δίβηεεδ οί νε§ε( 3 Β 1 ε οεί§ίη, ίηιρεεβηβίεεί ννίιΒ οηε ογ εηοεε 
οί (Ηβ ρβδίίοίοΐεδ ΟΓ ΟίΗβΓ δυΒδίβΠΟεδ οί Οβδδ 6.1. 

Ο. Αείίνε δυΒδίβηεεδ ίηίεηεΐεεί Γογ ΙβΒοεβίοείεδ 3118 εχ- 
ρεπΓπεηΐδ 3 ηε 1 Γογ (Ιιε εηβηυίβείυεε οί ρΒβειηβεευίίεβΙ 
ρεοείυείδ, ίί ηοί Ιίδίεεί ίη οίΒεε ίίειτίδ οί ιΒίδ Οβδδ. 

90° Αείίνε δυΒδίβηεεδ, δυεΒ 38: 

(β) εοΐεΐιίεϊηε, 8 ί§ίίοχίη. 

(Β) 3 <ΐΓεη 3 ΐίη. 

(ε) ρΒεηοΒβεΒίίβΙ. 

ΝΟΤΕ5: 1. ΤΒε βείίνε δυΒδίβηεεδ 3 η <1 Ιείΐυεβίίοηδ ογ 
εηίχίυεεδ οί ίΒεβε δυΒδίβηεεδ οί 90° \νΐ(Ιι οίΒεε δυΒδίβηεεδ 
3 Γε Ιο Βε είβδδίίίειΐ 3 εεοε 8 ίη§ Ιο ΐΒείε Ιοχίείίν (βεε 
ίοοίηοίε^ Ιο εηβεβίηβΐ 2600(1)). 

2. ΡΒβεεηβεευίίεβΙ ρεοείυείδ εεβεΙν Γογ υβε (ΐβΒΙείδ. ρίΙΙδ. 
βεηρουΐεδ, είε.) οοηΙβίηίη§; δυΒδίβηεεδ οί 90° 3 Γε ηο( δυΒ- 
)εεί Ιο ιΒε ρεονίδίοηδ οί ΑΟΚ. 

Η. Επιρίγ ρβείεβ^ίη^δ. 

ΝΟΤΕ: Ειηρίγ ρβεΒβ^ίηβδ ννϊΐΗ Γεδϊ(1υεδ ίεοιη ίΙιείε ρεε- 
νϊοϋδ εοηίεηίδ 38 Βεείη§ Ιο ΐΙιε ουίδίείε 3 Γε ηοΐ Ιο Βε βε- 
εβρίεεί ίοΓ εβεείβ^ε. 

91° Ειηρίγ ρ 3 εΙε 3 §ίη§ 3 , εεηρίν ΙβηΙν - νεΒίεΙεδ. ειηρίν 
εΙεηιουηΙβΒΙε ίβηίεβ, επιρίγ ΙβηΒ-οοηΙβίηεεδ βικΙ ειηρίγ 
3ΓΠ311 ΒυΙΙε εοηίβίηεεδ, υηείεβηεεί, ννΒίεΙι Βηνε εοηίηίηεεί 
δυΒδίβηεεδ οί Γ.Ιβδδ 6.1. 

δυΒδίβηεεδ οί 11 ° Ιο 24°, 32° Ιο 36°. 41 0 Ιο 44°. 51 ° 
Ιο 68 °, 71° (ο 88 ° 3π 8 90° εβεείεεΙ ίη εοηίοεηυΐγ ννίιΒ (Ιιε 
ίοΐΐοννίηβ ρΓονΐδΐοηδ 3 Γε δΐιΒ)εεΙ ηείίΒεε Ιο ΐΒε ριονίδίοιίδ 
ίοΓ ΐΗίδ Οββδ εοηίβίηεεΙ ίη ΐΐιίδ Αηηεχ πογ Ιο ίΒοβε εοη- 
ίβίηεεΙ ίη Αηηεχ Β: 

(β) δυΒδίβηεεδ είβδδίίίεεί υηεΐεε (β) οί εβεΒ ίίειιι ηγο ιιοί 
εονεεεεί Βγ ΐΚίδ εηβεβίηβΙ. 

(Β) δυΒδίβηεεδ είβδδίίίεεί υηεΐεε (Β) οί εβεΒ ίίεηι: 

Είςηίάδ: ηοΐ εηοεε ίΒβη 500 ιηΙ ρεΓ ίιιηεΓ ρβείεβ^ίηρ βικΙ 
ηοΐ ηιοΓε ίΒβη 2 ΙϊίΓΟδ ρεε ρβείεβ^ε; 

δοΐίεΐβ: ηοΐ εηοεε ίΒβη 1 Ιε§ ρεε ίηιιεε ρβείεβ^ίη;; ηηΗ ηοΐ 
εηοεε ίΒβη 4 Ιε§ ρεε ρβεΙ< 3 @ 8 . 

(ε) δυΒδίβηεεδ είβδδίίίεεί υηεΐεε (ε) οί εβεΒ ίΐεπι: 

Είςυίάδ: ηοΐ πιοεε ίΒβη 3 Ιίΐεεδ ρεε ίηιιεε ρηεΒη^ίη^ ;ιικ! 
ηοί εηοεε (Ηβη 12 Ιϊΐεεβ ρεε ρβε 1 < 3 @ε. 

δοΐίεΐδ: ηοΐ ηιοεε ίΒβη 6 Ι<£ ρεε ίηιιεε ρηοΐίββίης βιιεΙ ιιοί 
πιοεε (Βοή 24 Ιε§ ρεε ρβείεβ^ε. 

ΤΒεβε ςυαηΐίιίεδ οί δυΒδίβηεεδ δΙκιΙΙ Βε εβεείεεί ίη εοεηΒί- 
ηβΐίοη ρ 3 ε 1 ί 3 §ίη§δ ννΒίεΗ 31 Ιεβδί ιηεεί ιΒε εοικίίΐίοηδ οί 
εηβε^ίηβΙ 3538. 

ΤΒε “ΟεηεεβΙ εοηεϋΐίοηδ οί ρβεΒίιι^’" οί εηαιςίηβΙ 3500 
(1), (2) 3 ηά (4) Ιο (7) δΒβΙΙ Βε οΒδεενεεΙ. 

2. Ρεονίδίοιίδ 

Α. ΡβεΙεβ^εδ. 

1. ΟεηεεβΙ εοηεϋίίοηδ οί ρβεΙνίη§. 

(1) ΡβεΒββίηβδ δΒβΙΙ ββίίδίγ ΐΙιε εοηεϋίίοηδ οί Αρρειιεϋχ 
Α.5, υηίεβδ δρεείβΙ εοηεϋίίοηδ ίοε ΐΙιε ρβείνίηβ οί εέείβίη 
δυΒδίβηεεδ 3 εε ρεεδεείΒεοΙ ίη ιηβεςίηβίδ 2603-2609. 

(2) 1η 3 οεοε<ΐ 3 ηεε ννίΐΐι (Βε ρεονίδίοιίδ οί ιηβΓ§ίηβΙ 2600 
(1)βηε1 οί εηβείξίηβΐ 3511 (2), Ιΐιε ίοΙΙοννίιίβδΙιβΙΙ Βε υβοεί: 

ΡβοΙίβξίηβδ οί ρβεΒίης §εουρ I. ηΐΗεΙ<ε 8 «ίιΐι ΐΒε ΙεΙΙει 
“X”, ίοε ΐΒε Ηί§ΒΙγ Ιοχίε δυΒδίαηεεδ εΐ 3 δδίίίε 8 υιιάοε Ιεΐΐεε 
(β) οί εβεΗ ίΐεπι: 

ΡβοΙίβ^ίη^δ οί ρβείίίης §εουρδ II οε I. ηιαείει! ννίΐΐι (Ιιε 
Ιεαεε “Υ” οε “X”, ίοε ΐΗε Ιοχίε δυΒδΐ 3 ηεεδ εΙηβδίΓιεΗ ηη 8 εε 
ΙεΐΙεε (Β) οί εβεΒ ίίβεη; 

Ρβείίβ^ίηβδ οί ρ 3 οί:ίη§ §εουρ III. II οε I. ιηπιΤεεΙ ννίιΐι (Ιιε 
ΙεΙΙεε “Ζ”, “Υ” οε “X”, ίοε ιΒε ΙιβειηίυΙ δυΒδίηηεεδ εΐαβδΐ- 
ΓιεεΙ υηάεε ΙεΙΙεε (ο) οί εβείι ίίειη. 

ΝΟΤΕ: Εοε ιΒε 03εεί3§ε οί δυΒδίΒηεεβ οί ΟΙβδδ 6 .1 ίη 
ΐ 3 ηΒ - νεΒίεΙεδ, ΗειηουηΐβΒΙε ΐβηΒδ οε ΐηηΒ εοηΐηίηεεδ. βιιΒ 
ίοε ιΒε εβεείβ^ε ίη ΒιαΙΒ οί βοΐίεΐδ οί ΐΒίβ ΟΙηβδ. βεε Αηηεχ Β. 

2. δρεείηΐ εοηεΐίΐίοηδ ίοε ρβεΒίη^ οί εεείπίιι δυΒ- 
δίβηεεβ. 

(1) Ηγιίεοεγβηίε βείεΐ οί 1° βΙιοΙΙ Βε ρβεΒεεΙ: 

(η) ννΒεη εοεηρίεΐεΐν βΒδοεΒεεΙ Βν βιι ίιιεεί ροεοιίδ ιποΐε- 


είβΙ: ίη δΐεοη§ πιείβΐ εεεερίΒοΙεδ οί 3 εβρβείΐγ οί ηοΐ εηοεε 
ιΒβπ 7.5 Ιίΐεεδ, ρΐηεεεί ίη ννοοάεη οΒδεβ ίη βυεΒ β εηβηηεε 
ιΒβ! ΐΗεγ εβηηοΐ εοηιε ίηΐο εοηΐ30ΐ ννίΐΒ οηε βηοίΒεε. 5υεΒ 3 
εοηΊΒίηβΐίοη ρ3εΙ<3§ίη§ θΒ&Π εοεηρίγ ννίΐΒ ιΒε ίοΙΙο\νίη§ 
εοηεΐίΐίοηδ: 

1. ΤΒε εεεερίΒοΙεδ βΒβΙΙ Βε (εβίεΒ 31 3 ρεεδδυεε οί ιιοί 
Ιεδδ ΐΒβη 0.6 ΜΡβ (6 Ββε) §3υ§ε ρεεδδυεε; 

2. ΤΒε εεεερίβείεδ δΒαΙΙ Βε εηΐίεείγ ίίΙΙεε) χνίΐΒ ιΒε ροεουβ 
πεβίεείβΐ. ΤΒε ροεουβ εηβίεείΒΐ δΒβΙΙ ηοΐ δΒοΒε 8οννη οε ίοεεη 
83η§εεουδ δρβεεβ ενεη βίΐεε ρεο1οη§εε) υβε οε υικίεε 'ηη- 
ρβεί, ενεη βΐ ΙεητιρεΓΒΐυεεδ οί υρ ίο 50° 0. ΤΒε ϋβίε οί ΠΙ1- 
ίη§ βΒβΙΙ Βε εΙυεβΒΙγ ηΐΒεΙ:ο8 οη ιΒε 1ί<1 οί εβοΒ εεεερΐ3θ1ε: 

3. ΤΒε εοεηΒίηΒΐίοη ρ3θΙ(3§ίη§ δΒβΙΙ Βε Ιεβίεά 3ΐιε1 3ρ- 
ρεονεά, ίη βεεοπίβηεε ννίΐΒ ΑρρεηΗίχ Α.5, ίοε· ρηοΒίηβ 
£εουρ 1. ΤΒε ρβεΒβ^ε δΒβΙΙ ηοΐ \νεί§Β ιηοεε ιΒβπ 120 Ι<£. 

(Β) \νΒεη ΙίςυίΒ, ΒυΙ ηοΐ βΒδοεΒειΙ Βγ 3 ροεουδ ιηβίεείβΙ: 
ίη εβεΒοη-δίεβΙ ρεεδδυεε-εεδίδίΒηΐ εγίίηάεεδ ννΒίεΒ βΗαΙΙ δβΐ- 
ίδίγ ιΒε ίο11οννίη§ εοηΒιΐίοηβ: 

1. Βείοτε Βείη§ υβεΒ ίοε ιΒε Πεβΐ ΐίεηε, ΙΒε ρεεδδυεε- 
εεδίδίβηΐ εγΙίηΒεεδ δΒαΙΙ υηε)εε§ο 3 Βγ8ε3υΙίε ρεεδβυεε ΙεβΙ 
3ΐ β ρεεδδυεε οί ηοΐ Ιεβδ ΐΒβη 10 ΜΡΑ (100 Ββε) §:ηι^ε 
ρεεδδυεε. ΤΒε ρεεδδυεε Ιεδΐ δΒβΙΙ Βε εερεβίεά ενεεν Ιννο 
νεβεδ 3η8 δΒβΙΙ ίηεΙυΒε 3 εηεϋευίουδ ίήδρεείίοη οί ιΒε ίη- 
δίεΙε οί ιΒε εεεερίβοίε 3ΐι8 α εΒεεΒ οί ΐΒε Ιβεε. 

2. ΤΒε εγϋηόεεδ ηιυβί εοεηρίγ ννίΐΒ ιΒε εεΐενβηΐ ρεονί- 
9είΠΐ δίοηδ οί Οβδκ 2 (δεε ηιβε^ίηβίδ 2211, 2212 (1)(3). 2213. 

2215 3ΐι8 2218); 

3. Ιη βεΙίϋΐίοη Ιο (Βε ιηβεΒίη^δ ρεεδοείΒεεΙ ίη ιηβεβίηβΙ 
2218 (Γ)(β), (Β). ( 8 ), (ε) βη8 (§), (Βε 831ε οί ιΒε εηοβΐ εεεεηΐ 
Π11ίη§ (ηεοηΐΒ/γεβε) δΒβΙΙ Βε δΒοννη; 

4. Μβχίπιυπι ρεεεηίδδίΒΙε ιηβδβ οί ιΒε εοηίεηΐδ: 0.55 Ι<§ 
ρεε Ιίΐεε οί εβρβείΐγ. 

(2) δοΐυΐίοηδ οί ΒγΒεοενβηίε 3εί8 οί 2° δΒβΙΙ Βε ρβεΒεεΙ 
ίη Πβηιε-δεβΙεΒ §ΐ3βδ βεηρουΐεδ, εοηΐ3ίηίη§ ηοΐ πιοεε ΐΒβη 
50§, οε ίη §1βδδ Βοΐΐΐεδ δο εΙοδε8 3δ Ιο Βε ΙεβΒρεοοί βη8 
εοηΐ3ίηίη§ ηοΐ πιοεε ΐΒβη 250§. 

ΤΒε βεηρουΐεδ οε Βοΐΐΐεβ δΒβΙΙ Βε εβεείεΒ ίη οοιηΒίηβΐίοη 
ρ3εΒβ§ίη§δ ννΒίεΒ εηεεί ιΒε ίοΙΙοννίηβ εοη8ίΐίοιΐδ: 

(β) ΤΒε βπιρουΙεδ βη8 ΒοΐΐΙεβ δΒβΙΙ Βε δεευεε8 Βγ ηΒ- 
δοεΒεηΙ ευδΒίοηίη^ εηβίεείβίδ ίη ΙεβΒρεοοί δίεεί οε βΐυηιίη- 
ίυηβ ουίεε ρβεΒββίηβδ; 3 ρβεΙ<3§ε δΒβΙΙ ηοΐ \νεί§Β ηιοεε Ιΐιβη 
15 οε 

(Β) ΤΒε βεηρουΐεδ βη8 Βοΐΐΐεδ βΒβΙΙ Βε δεευεεΗ Βν ηΒ- 
δοεΒεηΐ ευδΒίοηίηβ ιηβίεείβΐβ ίη ννοοάεη εββεβ ννίΐΒ 3 
ΙεβΙφεοοί Ιίη-ρίβίε Ιίηίημ;; β ρβεΒβ^ε βΒβΙΙ ηοΐ \νεί§Β ιηοεε 
[Ββη 75 Β§. 

ΤΒε εοιηΒίηβΐίοη ροεΙοβίπ^δ εείεεεεεΙ Ιο ίη (β) βικί (Β) 
δΒβΙΙ Βε Ιε.δίεε) βη8 βρρεονεΗ. ίη οεεοεείαιιεε ννίΐΒ ΑρρεηΗίχ 
Α.5, ίοε ρβεΙ<ίη§ §εουρ I. 

ΜεΙβΙ εβεΒοηγΙδ οί 3° δΒοΙΙ Βε ρβεΒεεΙ βδ ίοΙΙοννβ: 

(1) Ιη δεβπιίεδδ ηηουΙ8ε8 Βοΐΐΐεβ ιηβ^ε οί ρυεε βΐυιηίη- 
ίυπι οί 3 εβρβείΐγ ηοΐ εχεεε8ίη§ 1 Ιίΐεε 3ΐι8 3 νν&ΙI ιΒίεΒηεδδ 

-ί>υ “ ηοΐ Ιεβδ ΐΒβη I εηεη, ννΒίεΒ δΒβΙΙ Βε Ιεβΐε8 31 β ρεεδδυεε οί 
ηοΐ Ιεβδ ιΒβη 1 ΜΡβ (10 Ββε) ββυ^ε ρεεδδυεε. ΤΒε ΒοΐΐΙεδ 
δΒβΙΙ Βε εΙοδεεΙ Βν εηεβηδ οί 3 ιηεΐαΐ δεεενν-ίΒεεηΗεΗ ρΙυ§ 
ννίιΒ βη ιηεεί ββδΒεΙ, ιΒε 5εεενν-ιΒεε38ε8 ρΙυ§ Βείη§ 
δεεεννε8 ΓιειηΙγ ίηΐο ιΒε ηεεΒ οί ιΒε ΒοΙίΙε βη8 δο δεειιι εϋ 
ΐΒβΙ ίί εβηηοΐ ννοεΙν Ιοοβε υη8εε ηοειηβΙ οοηΟίΐίοηδ οί εβε- 
είβ§ε. 

Α ηΊβχίπιυεη οί ουε βΐυιηίηίυεη ΒοΙίΙεβ οί ιΒίδ Ιγρε ιηβ\ Βε 
βεευεεά ίη ουίεε ρβεΒβ^ίη^δ οί ννοο8 οε ΠΒεεΒοβεά Βν ηοη- 
ίηΠβεηπιβΒΙε βΒδοεΒεηΙ ευδΒίοηίη§ ιηβίει ίβΙ. δυοΒ η εοιηΒί- 
ηβΐίοη ρ3εΙί3§ίη§ δΒβΙΙ εοηίοεηι Ιο β άεδί^η Ιγρε ννΒίεΒ Βηδ 
Βεεη 1εδ1ε8 βηεΙ βρρεονεά ίοε ρβείνίιΐβ βεουρ I ίη βεεοε- 
8βηεε ννίιΒ Αρρεη8ίχ Α.5. 

Α ρβεΙίββε δΒβΙΙ ηο! ννεί@Β ιηοεε ΐΐιβη 10 Ι<§. 

(2) Ιη πιεΙβΙ εεεερίβείεδ Πΐ1ε8 ννίιΒ εοιηρίεΐεΐγ ΙεβΙνρεοοί 
ε1οδίη§ άενίεεδ ννΒίεΒ δΒβΙΙ, ίί ηεεεδδβεγ. Βε δεευεε8 
3§βίηδΙ εηεοΒβηίοβΙ (Ιβηια^ε Βγ-ρεοΙεείίνέ εβρδ. δίεεί εε- 
εβρίβείεδ οί β εβρβείΐγ ιιοί εχεεε8ίη§150 Βεεδ δΒηΙΙ Ιιβνε β 

"ιηίηίίτίυιη ννβΙΙ ΐΒίεΒηεβδ οί 3 ιηιη, 3π8 Ιβε^εε δίεεί 
2603 εεεερίβείεβ βηιΐ εεεερίβείεδ ηιαΗε οί οίΒεε ηιβίεεί,ιΐδ δΙίηΙΙ 
Ιΐ3νε ννβΙΙδ βί ΙεββΙ ΐΒίεΙν εηου^Ιι Ιο ριιβεβηίεε εηιιίνβίεηΐ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ηιεοΗβηίοδΙ 8ΐΓβη§ΐΗ. Τ6ε πΐΒχίπιυηι εΒρβείΐγ οΓ τεεερίβ- 
εΐεβ ρεπηίΐΐε3 βΜΙ 6ε 250 1ϊΐΓβ3. Τ6ε πΐ3δδ οΓ ΐΐιε εοηίεηΐδ 
δΐιβίΐ 6ε ηοΐ πίογο ΐΗαη 1 Ι<3θΓ1ίςυί8 ρεΓ ΙίΙτε οίεβρβεϊΐν. 

ΒεΓοτε 6 είη§ υδε 8 Γογ ι 6 ε Γιτίδ ιίηιε, ΐ 6 ε τεεερίβείεδ 563 ΙΙ 
υηάεΓ^ο 3 6γ8Γ3υ1ίε ρτεβδυτε Ιεβΐ 31 3 ρτεβδυτε οΓ ιιοί Ιεδβ 
ιΗβη 1 ΜΡ 3 (10 63 γ) § 3 υ§ε ρτεβδυΓε. Τ 6 ε ρτεδυτε ΐεβΐ 363 ΙΙ 
6 ε ΓερεβΙεά ενει-γ Γίνε νεΒΓδ 3 π 8 βΚβΠ ίηεΙυ 8 ε 3 ιηεΐίευίουδ 
ίηδρεείίοη οί ΐΗε ίηβί 8 ε οΓ ιΗε τεεερίδείε 3η8 3 ε 6 εεΙε οί ( 6 ε 
13Γ6. Με( 3 ΐ Γεεερΐ 3 ε 1 εδ βΗβΙΙ 6 ε 3 Γ ι 6 ε Γοΐίοχνίιΐβ ρ 3 Πίειιΐ 3 Γ 3 
ϊη είεβτΐγ Ιε§ί61ε βη 8 8υΓ36Ιε εΗ3Γ3εΐεΓδ: 

( 3 ) ιΗε ηβηιε οί 16 ε δυΒδίβηεε ίη ΓυΙΙ (ιΚε ιΐΒπιεδ οΓ 6οΐΗ 
βυΒδίβηοεδ ηιβγ βίδο 6ε δ6οννη δί8ε 6ν δί(1ε ίη (Ιιε ενεηΐ οΓ 
3ΐΐεΓη3ΐίνε υβε); 

( 6 ) ιΗε η 3 ηε οί ( 6 β οχνηεΓ οΓ ιΗε τεεερίΒεΙε; 

(ε) ιΗε ΐ3Γε οΓ ιΗε τεεερίβείε ίηοίικϋηβ δυείι (Ίιιίιΐβδ βιι 8 
αεεεδδοπεδ 3δ ν3ΐ6εδ, ρΓοίεεΙίνε εβρδ, εΐε.; 

(6) ιΗε 8βΙε (ηιοηΐΗ. γεβτ) οί ι6ε ίηίΐίβΙ ΐεδΐ 3ΐΐ(1 οί ιΙιε 
ηιοδί τεεεηΐ Ιεβΐ, 3η8 ιΗε δΟιηρ οΓ ιΗε δΟιηρ οΓ ιΙιε εχρεεί 
03πγίη§ ουί ιΗε Ιεβΐ; 

(ε) ιΗε ηΐΒχίπιυπι ρεΓΓηΐδδί6Ιε ιηβδδ οί ιΙιε εοηίεηΐδ οΓΐΙιε 
Γεοερΐ 3 ε 1 ε ίη 63 : 

(0 ιΗε ίηΐεπΐ3ΐ ρτεβδυιε (ΐεβ! ρτεβδυΓε) ίο 6ε βρρϋε8 ίη 
ιΗε ΗγεΙταυΚε ρτεβδυτε Ιεβί. 

(1) 5υ6δΐ3ηεβ8 εΐ3δδίΠε8 υη8ετ (β) οΓ (Ιιε νΒπουδ ίΐεηΐδ 2605 
οί ΓηβΓ^ίηβΙ 2601 δΗαΙΙ 6ε ρ3ε6ε8. 

(β) ίη ηοη-Γεηιον36Ιε 6εη8 δίεΙΙ 8Γυπΐ3 εοηΓοπηί^ Ιο ιιιητ- 
^ίηαΙ 3520, ογ 

(6) ίη ηοη-Γεηιον361ε 6 οβ 8 βΐυππιηυιη άτυηΐδ εοηΓοπη- 
ίη§ Ιο Γη3Γ§ίη3ΐ 3521, ογ 

(ε) ίη δίεεί]εΓΓΐ03η8 εοηίοπηίη§ Ιο ιηβΓβίηβΙ 3522. ογ 

(6) ίη ηοη-Γεπιον36Ιε Κε3<1 ρίβδίίεδ (Ιηηηδ οΓ α εηρηείΐν 
ηοΐ εχοβεάίη^ 60 ΙίΙτεβ ογ ρίβδίίεβ (εΓπεοηβ εοηΓοηηίης Ιο 
Γη3Γ§ίη3ΐ 3526, ΟΓ 

(ε) ίη εοπιροδίΐβ ρ3θ1<3§ίη§δ (ρίβδίίεβ πιβΙεπβΙ) εοιιΓοπη- 
ίη§ Ιο ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3537, ογ 

(ί) ίη εοηιΒίηβΐίοη ρβείοβίηβδ οί §ΐ3δδ, ρΐββΐίεδ ογ ιηείβΐ 
εοηίοΓΓηίηβ Ιο Γη3Γ§ίηβ1 3533. · 

(2) 5οΙί(1 δα6δΐ3ηεεδ χνίΐ6ίη ι6ε ηιεβηίιΐβ οί ιηηιςίιηιΙ 
2600 (2) ηιβν βίδο 6ε ρ3ε!<ε8: 

(ο) ίη τεπιονβΒΙε ,6038 (ΐΓυιηδ εοηΓοπηίηβ Ιο πΐΒΓβίηηΙδ 
3520 Γογ δίεεί, 3521 Γογ βΐυηιίηίυηι, 3523 Γογ ρΙνχνοο3. 

3525 Γογ Π 6 Γε 36 θ 3 Γ 8 , ογ 3526 Γογ ρΐοδίίεβ ιτιβίεπηΙ. ίΓ ηεε- 
βδδαΓγ ννίΐΗ οηε ογ ιιιογο δίΓι-ρΓοοΓ ίηηεΓ 6335 : ογ 

( 6 ) ίη εοιη 6 ίη 3 ΐίοη ρβεΙοβίηβδ εοηΤοπηίηβ Ιο ηιαΓ^ίηηΙ 
3538, ννίΐΗ οηε ογ πιογο βίΓΐ-ρτοοΓ ίηιιετ 6333 . 

(1) 5 υ 6 δΐ 3 ηεεδ εΐ 3 δδίΓίε 8 υη 8 ετ ( 6 ) οΓ ιΙιε νΒπουδ ίίειιΐδ 2606 
οΓ ηΐ 3 Γ 3 ίηη 1 2601 βΐιβίΐ 6 ε ρ 3 ε 6 ε 8 : 

(β) ίη δίεεί 8 π.ιηΐδ εοιιΓοΓηιίιΐβ Ιο ιηΒΓβίηβΙ 3520. ογ 

( 6 ) ίη βΐυπιίηίυπι 8 πιηΐ 3 εοηΓοπηίιΐβ Ιο ιηηιριπιΙ 3521. 
ογ 

(ο) ίη δίεε^εΓποβηδ εοηΓοπηί)^ Ιο 103131113 ! 3522. ογ 

(3) ίη ρίβδίϊοδ εΐηηηδ ογ ρίβδίίεβ ]ειτίθ 3 ηδ εοηΓοηηίι^ Ιο 
ιτΐ3Γ3ίη3ΐ 3526, ογ 

(ε) ίη εοπιροδίΐε ρΒοΙοβίηβδ (ρΐ 3 δΐίεδ ηιβίεη’βΐ) εοηΓοηη- 
ίπ 3 Ιο ηιηΓβίηηΙ 3537, ογ 

(Γ) ίη εοηι 6 ίη 3 ΐίοπ ρ 3 εΐ 433 Ϊη 3 δ εοηΓοηηίη 3 Ιο ηιηι^ίπηΙ 
3538. 

ΝΟΤΕ Ιο ( 3 ), ( 6 ) βικί ( 8 ): Κεηιον 36 Ιε-Ιιε 3(1 6|·υΐ11δ 3Γ0 
ρεΓηΊΪΙΙεά οηΐγ Γογ νίδεουδ 5 υ 6 δΐ 3 ηεεδ 6311113 3 νίδεοδίΐ) 

36 ονε 200 ιηηι 2 /δ 31 23°0 3 ΐκ 1 Γογ 5 οΙί< 1 δ. 

(2) 8υ6δΙαηοεδ εΙβδδίΓιεεΙ υιηΙεΓ 15° (6) ιηβν ηίβο 6ε 

ρβείχεά ίη εοηιροδίΐε ρ3οΙ<33ίη35 ροΓοεΙηίη οι δ(οπε- 

νν3Γε) εοηΓοηηίη3 Ιο ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3539. 

(3) 5οΙί(1 δΐι6δΐ3ΐιεεδ ννίιΐιίη ι6ε 11103111113 οΓ ιηο^ίηπΙ 
2600 (2) ιτΐ3γ ηίβο 6ε ρβείχειΐ: 

(β) ίη τειηο6361ε ΗεβεΙ (Ιτυπίδ οοιιΓοπηίη 3 Ιο ιηηιρηηΙ 
3523 Γογ ρίγχνοοιΐ ογ 3525 Γογ Π6Γε36θ3ΐ(1 . ίΓ ηεεεδδΒΓν 
ννίΐΗ οηε ογ πιογο δίΓι-ρΓοοΓ ίηιιετ 6333 ; ογ 

( 6 ) ίη ννβίοΓ-ΓεδίδΙηηΐ 6333 οοηΓοπιιίη 3 Ιο ιηοιρηηΐδ 
3533 Γογ ΙεχίίΙε αιβΙΟΓίηΙ, 3534 Γογ χνονειι ρίβδίίεβ ιηηίε- 
τίβΐ, 3535 Γογ ρίβδίίεδ ΠΙηι ογ 3536 Γογ χνιιΙει-ιεδδίδίΒΐιΙ 
ρ 3 ρετ, ρτονίιΙεΗ ( 6 ε 30083 βγο ΗίδρηΙοΙιειΙ ηβ π ΓιιΙΙ Ιοαι! ογ 


ιΗε 6333 δεοατειΐ οη ρβΐΐεΐδ. 

( 1 ) 5υ6δΐ3ηε88 είΒδβίΠειΙ υικίετ (ε) οΓ ιΚε νβτίουδ ίΐεηιβ 2607 
οΓ ττΐ3Γ3ίη3ΐ 2601 δ 6 α !1 6ε ρβείχεά: 

(β) ίη δίεεί (Ιτυπίδ εοηΓοπτιίη 3 Ιο ηΐ3Γ3ίη3ΐ 3520. ογ 

(6) ίη Βΐυηιίηϊιιτη (Ττυπίδ εοηΓοΓπιίη3 Ιο ηιβ^ίηβΐ 3521 . 

ΟΓ 

(ο) ίη δίεεί(βΓΓΪεΒηδ εοηΓοπηίη3 Ιο ιηβΓ§ίιΐ3! 3522 . ογ 

( 3 ) ίη ρίβδίίεδ 8ηιΐϊ>δ ογ ρίΒδίίοβ (εττίοΒηδ εοπΓοΓηιίη3 Ιο 
Γη3Γ3Ϊη3ΐ 3526 , ογ 

(ε) ίη εοπιροδίΐε ρ3εΙ<33ίη3δ (ρίβδίίεδ ηηβίβΓίβΙ) εοηΓοπη- 
ίη3 Ιο ηΐ3Γ3ίη3ΐ 3537 , ογ 

(0 ίη εοηιΒίηβΐίοη ρ3θ1(33ίη3δ εοηΓοπηίι^ Ιο ιηηΓ3ίη3ΐ 
3538 , ογ 

(3) ίη εοηηροβίΐε ρ3ε)(33ίη3δ ( 31358 , ροΓεεΙβίη ογ δίοιιε- 
ννβτε) εοηΓοπηίη3 Ιο ηΐ3Γ3ίη3ΐ 3539 , ογ 

( 6 ) ίη Ι1361 3303ε Γηεΐηΐ ρ3ε1<33ίη3β οοηΓοτηιίι^ Ιο ιπβγ- 
3ίηβ1 3540 . 

ΝΟΤΕ Ιο (β), (6), (8) 3η(1 (6): Κεπιο636Ιε ΙιεβΗ (Ιτυοίδ 
οοηΓοτηιίη3 Ιο (β), (6) βηά (6), βικί τειτιονηΕΙε Ηεβιΐ Γ1361 
33036 πιείβΐ ρ3ε1ί33ίη3δ εοηΓοΓηιίιΐ3 Ιο (6) ηιε ρετηιίιΐεε! 
οηΐγ Γογ νίβεουδ δυΕδίηηεεδ 63x1113 3 νίδεοδίΐγ 36ονε 200 
τηπι 2 /δ βΙ 23 ° Γ 3η«1 Γογ βοϋιΐδ. 

( 2 ) δοΐίϋ δυΕδίβηεεδ χνίι6ίη (6ε ιηε3ΐιίιΐ3 οΓ ηΐ3Γ3ίιΐ3ΐ 
2600 (2) ηΐ3γ βίδο 6ε ρβείχεε): 

(β) ίη τεπιονΒ 61 ε Ιιεηά (Ιτυπίδ εοιιΓοπιιίηβ Ιο ιη3ΐ'3ίηαΙ 
3523 Γογ ρ 1 γχνοο( 1 , ογ 3525 Γογ ΠΒτεΒοΒπΙ, ίΓ ηεοεβδηπ 
χνίΐΚ οηε ογ πιοτε δίΓΐ-ρτοοΓ ίηπετ 6333; ογ 

(6) ίη χνβίΟΓ-ΓεδίδΙβηΐ 6333 εοπΓοΓηιίιΐ3 Ιο ηΐ3Γ3Ϊιΐ3ΐδ 
3533 Γογ ΙεχίίΙε ιηβίεπΒΐ, 3534 Γογ χνονεη ρίβδίίεδ ιηηίε- 
γϊηΙ, 3535 Γογ ρίβδίίεβ Πΐιη ογ 3536 Γογ χν 3 ΐ 6 Γ-Γ 8 δίβΙαηΙ 
ρβρετ. 

Τ6ε ορεηίη 3 δ οΓ ρ 3 ε 1 ( 33 ίη 3 δ, οί6ετ 16311 31333 ΒΐηρουΙεβ 2608 
3 η(ί εγ1ίη(1εΓ8 ιιικίετ ρτεβδυτε. Γογ 16ε 03ΓΠ33ε οΓ Ιίηυκίδ 
63νίη3 3 νίδοοβίΐν 6εΙοχν 200 ιηηττ/δ 31 23 °0 βΙιηΙΙ 6ε εηρβ- 
61ε οΓ 6 είη 3 βο εΐοβεε! 38 Ιο 6ε ΙεβΙχριοοΓ 6ν ηιεβιΐδ οΓ Ιχνο 
(Ιενίεεβ ρΙβεεΗ ίη δεπεβ, οηε οΓ χν6ίε!ι 3636 6ε δετεχχ- 
ΐΚΓεβάεε! ογ δεουτεεΙ ίη 3 η εςυίνβίεηΐ πΐ 3 ΐιηει·. 

Ρ3ο1χ33ΐ’η33 εοηΐ3ΐηίη3 (1ίηηεΐ6γΐ3ηηίηο6οΓηηε οΓ 12° (6) 2609 

δ63ΐ1 6ε ΓιΐΐεΗ χνίι6 3 νεηΐ ίη ηεοοτείβηοε χνίιΐι ηκιι^ίηοΙ 

3500 (8). 
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3 . Μίχε (1 ρ3θΙ(ίη3 

(1) δυ6δΐ3ηεε3 εονετεά 6γ (6ε δηιηε ίΐεηι ιιυιηΟετ ιπβχ 2611 
6ε ρ3ε1εε(1 Ιθ3βΐ6εΓ ίη 3 εοηι 6 ίη 3 ΐίοη ρ3οΙ<η3ίη3 εοηΓοπιιίιΐ3 

Ιο ηΐ3Γ3ίη3ΐ 3538 . 

( 2 ) δυ6δΐ3ηεε3 οΓεϋΓΓετεηΐ ίΐεηΐδ οΓ Οίηδβ 6.1 ίη ηυηιιΐί- 
Ιίεδ ηοΐ εχεεε(ϋη3, ρετ ρ3οΙ<33ίη3, 3 Ιίΐτεβ Γογ Ιίηυίιΐδ 
3η(1/ ογ 5 63 Γογ βοΐίεΐδ, ιηηγ 6ε ρβο 6 ε (1 ΐθ3εΐΙιεΓ οικΙ/ογ 
χνίΐ6 30063 ηοΐ βυ6]εεΙ Ιο ΐ6ε ρτονίδίοηδ οΓ ΑΰΒ. ίη η εοιη- 
6ίη3ΐίοη ρ3ε1(33ίη3 οοηΓοηηίη3 Ιο ηΐΗΓβϊη»! 3538 . ριο- 
νί8ε8 Ι6εγ 8ο ηοΐ τεπεί 83 ΐΐ 3 εΓουδΙγ χνίι6 οηε βιιοιΙιογ. 

( 3 ) Εχεερί 33 οΐ6εηνίδε βρεείβ 1 Ι>' ρΓονί8ε8 6εΙο\ν. δυ6- 
δίβηεεβ οΓ Οβδβ 6 . 1 , ίη ηυΒηΐίΐιεδ ηοΐ εχεεε8ίιΐ3· ρετ ι ε- 
εερίβείε, 3 Ιίΐτεδ Γογ 1 ί()υί( 1 δ 3 ιι 8 /ογ 5 Γογ δοΜ8β, ηιην 6ε 
ρβείεεά ΙοβεΛετ ίη 3 οοιη6ίιΐ3ΐίοη ρηεΙχΒβίιΐβ εοιιΓοπηίιΐβ Ιο 
ΓηΒΓβίηβΙ 3538 , χνίι6 δΐώβίβηοεβ ογ ητΐίεΐεδ οΓοΐΐιετ εΐοβδοδ. 
ρτονί8ε8 ΐ6βΐ ηιίχε8 ρβείχίιΐβ ίβ βίδο ρεπηίΐΐε8 Γογ ιΙιε δυ6- 
δίβηεεδ βη8 ηΠίεΙεδ οΓ ΐ6εδε είΒδδεβ, 3 ιι 8 /ογ χνίιΐι 3οο8δ 
χχ'ΗίεΗ βγο ηοΐ δΐι6(εεΙ Ιο 16 ε ρτονίδίοηδ οΓ ΑΟΚ. ρΐΌνί 3 ε 3 
ΐ6εγ 8ο ηοΐ τεβεί 83ΐΐ3εΓουδΙγ χνί(6 οηε οηοΐΐιετ. 

( 4 ) Τ6ε ΓοΙΙοχνίηβ ητε εοιΐδί8εΓε8 83ΐΐ3βΓουδ ιεαε- 
ΐίοηβ: 

(β) εοπι6υδΙίοη 3ΐι8/οτ 3>'ίη3 οΓΓ οοιΐδί8ει·36Ιε ΙιεηΙ: 

(6) επιίδδίοη οΓ ίηίΐ3ηιηΐ361ε 3 ιι8/ογ Ιοχίε 33303; 

(ο) ΓοΓπιβΙίοη οΓ εοττοδίνε 1 ίςυί 8 β; 

(8) ΓοτηΐΒΐίοη οΓ υηβΙηΒΙε δυ6δΐ3ηεεβ. 

( 5 ) Τ6ε π>ίχε8 ρΒοΙχίηβ οΓ βεί8 δυ6δΐ3ΐιεεδ χχίΐΐι Ιιηβίε 
δυΒδίβηεεδ ίη 3 ρβείχηβε 86311 ηοΐ 6ε ρεπηίΐΐε8 ίΓ (Ιιε ιχνο 
δυ6δΐ3ηεεδ 3τε ρ3εΙ<ε8 ίη Γταβίΐε τεοερίηοίεδ. 

(6) ΤΒε ρτονίδίοηδ οΓ ηΐΒΓβίηβΙδ 2001 ( 7 ). 2002 (6) ηη8 

( 7 ) 3η6 2602 δΗβΙΙ 6ε εοηιρΙίε8 χνίιΐι. 

( 7 ) ΙΓ χχοο8εη ογ Π6τε6θ3Γ6 6οχεβ ηιε ιΐδε6. β ρηεΐχηβε 
5Η3ΙΙ ηοΐ χνεΐ36 ηιοτε ι63ιι 100 63. 
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Ιίετη Νο. 

• 

ϋεβεΓίρΐίοη οί 
δΐιΒδΙηηεεδ 

Μηχίιιιυιη ςιιαηΐίίν 

δρεεία! ρΓονίδίοηδ 

ρ6Ι* 

Γ^ΓΟρΙϋοΙβ 

ρ6Γ 

ρ3θΙία§6 

1° 

ΗγοίΓοογβηίο 3οΐά 

ΜΊχειΙ ρβείνίη^ ηοί ρειιηίΐίειΐ 

■ 

Βοη ρεηΐ3θ3ΓΒοηγΙ 

3η8 ηίεΙίβΙ ΙεΐΓ3θ3ΓΒοηνΙ 

2° 

ΗνάΓοεναηίε βείιΐ 
ίη δοΐυΐίοηδ 

0.5 Ιίΐιε 

1 ΙίΐΓβ 

δΒηΙΙ ηοί Βε ρβείιεό ΐο§εΐΒβΓ 
ννίιΒ δυΒδίβηεεδ οί βηίείβδ οί Οββδεδ 

1 η. 1Β. 1ε. 5.2 ογ 7 

Είςυίάδ οΐ3δδίίιε<1 
υη8βΓ (β) οί εβεΒ ίίειη 


2612 (4) Γογ εοιίδίβηηηεηΐδ οΓ οΐιεηι ίοϋΙΙγ υιΐδίαΒΙε βιιΒ- 

8ΐ3ηοβ5, ιΒε δβηάβΓ δΒβΙΙ οβτΐΐΓ)/ ίη ιΒε ΐτβηδροΓΐ άοειιιηεηΐ: 
“ΜββδϋΓββ Ιβίνεη ίη βεεοπίβηοβ ννϊιΗ ηιαΓ^ίηβΙ 2600 (3)”. 


4. Μ&Γΐίϊη§ 3η4 ά3η§βΓ ΙαΒεΙβ οη ραεΒα§εδ (8εε Αρρεη- 
οΐϊχ Α.9) 

(1) ΡαεΙναββδ εοηΐ3ΐηίη§ δΐιΒδίΒηεεδ οί 1 0 Ιο 3° ογ δυΒ- 
δίβηεβδ εΙβδδίΓιβά ιιηάβΓ (β) ογ (6) οΓοΐΐιετ Ηειηβ δΒαΙΙ Βε.ΐΓ β 
ΙαΒεΙ οοηίοπηίη§ Ιο ϊηοιίεΐ Νο.6.1. 

Ιί δΐιΒδΙαπεβδ οΓ 15°(Β) βγο ρβεΙ^εό ίη εοιηροδίϊε 
ρβεΙίΗ^ίη^δ (§1383, ροΓεεΙβίη ογ δΙοηεννβΓε) εοηίοπηίιι§ Ιο 
ιηβΓ^ίηβΙ 3539, οΓ 3 εβρβείΐγ εχεββΓϋη§ 5 ΙίίΓεδ, (Ιιε ρβεΚ- 
£•§€5 δΗβΙΙ ηενεΓίΗεΙεδδ Βεατ Ιννο ΙβΒεΙδ εοηίοπηίπ§ Ιο 
ηνοιίεΐ Νο. 6.1 (δββ ιτΐ3Γ§ίηβΙ 3901 (2)). 

(2) ΡβεΙοξβδ εοηΙαίηίη§ δυΒδΙαηεεδ είβδδίίίειΐ ιιικΙργ (ε) 
οΓ ββεΒ ίΐεηι δΗβΙΙ ΒεβΓ β ΙβΒεΙ εοηίοπηίιΐβ Ιο ιηοΗεΙ Νο. 

6.ΙΑ. ΗοννενεΓ, ίί Ιίςυίάδ 3Γ6 ραεΙ<0(1 ίη εοιηροδίϊε 
ρ3εΙί3§ίη£δ (§ΐ3δδ, ροΓοεΙβίη ογ δΙοηεννβΓε) εοηίοπηίη^ Ιο 
π\3Γ§ίη3ΐ 3539 οί 3 οβρβείΐν βχεεε<Τιη§ 5 ΙίΐΓβδ. ΐΒε ρηεΒ- 
3§65 δΒβΠ ΒββΓ Ιννο ΙαΒεΙβ εοηίοπηίη§ ίο ιικχίεΐ Νο. 6.ΙΑ 
(δ€€ ΓΠ3Γ§ίη3ΐ 3901 (2)). 

(3) Ρ3είί3§βδ εοηΐ3Ϊηίη§ δυΒδΙβηεεδ Βανίης 3 ΠβδΒ-ροίηΙ 
οί 55°0 ογ ΒβΙονν δΗπΙί, ίη β(1(ϋΐίοη, Ββαι· 3 ΙαΒεΙ εοηίοπιι- 
ίη§ Ιο πιοοίεΐ Νο.3, 3ΐκ1 ραείο^εδ οοηΐηίηίης 
οΒΙοΓοίοΓπιβίεδ οί 16° ογ 17° δΙιαΙΙ, ίη «ιεΐείίΐίοη- Βε;ιι α 
ΙαΒεΙ εοηίοπηίη§ ίο ιηοεΙεΙ Νο. 8. 

(4) ΡβεΙί3§εδ εοη(3Ϊηίη§ ίεβ^ίΐε ρβείνα^ίηςδ ηο( νίδίΒΙε 
ίεοηι ίΒβ ουΙδίΗε βΒβΙΙ Ββ3Γ οη Ιννο ορροδίΐβ δίιίεδ α ΙαΒεΙ 
εοηίοπηίη§ Ιο ιηοιίβΐ Νο. 12. 

(5) Ραείεα^εδ εοηΐβίηίηβ Ιίςυκίδ ίη ρ3οΙν3§ηί£δ (Ιιε εΐο- 
δυΓεδ οί ννΒίεΒ 3Γβ ηοΙ νίδίΒΙε ίΓοιη (Ιιε ουίδίΠε. ρβεΒη^εδ 
εοηΐ3ίηίη§ ραεΙ<3§ίη§δ ννϊιΗ νβηΐδ βη8 ρβεΒα^ίη^δ ννίΐΒ 
νεηΐδ ΒιιΙ χνίΐΗοαΐ ουίεΓ ρβεΙ<3§ίη§ δΒβΙΙ Βεβτ οη Ιννο ορρο- 
δίΐβ δκίεδ 3 ΙαΒεΙ εοηίοΓτηίης ίο ιηοίΙεΙ Νο. 11. 
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Β. ΡβΓίίευΙαΓδ ίη ίΒβ ΐΓαηδροΓΐ άοειιιηεηΐ 

(1) ΤΒε (Ιβδεπρίίοη οί ίΒβ §οο8β ίη ΐΒε (ΓβιΐδροεΙ 3οευ- 2614 
ιηεηΐ βΒβΙΙ εοηίοΓηι Ιο οηβ οί ίΒβ ηβιηβδ υηάεΓίίηβιΙ ίη ιηαι- 

§ίη3ΐ 2601. Ιί ΐΗβ δυΒδΙαηεβ ίβ ηοΙ ιηεηΐίοηε(Ι Βν ηηιηε. ιΒε 
εΗβπήεβΙ ηαητιε^ δΒβΙΙ Ββ βηιεΓβοΙ. ΤΒε άβδεπρίίοη οί ιΙιε 
§οοάδ δΗαΙΙ Βε ιιηΓίετίιηεοΙ 3η<1 ίοΙΙοννει! Βν ρατίίευίαΐδ οί 
(Βε είβδδ, ιΚε ίίειτ» ηοηιΒεΓ (ΐο§εΐΒβΓ ννίιΐι ιΒε ΙεΐΙετ. ίί ηην). 
βηά ιΒε ίηίΐίβΐβ “ΑΟΚ” (ογ “ΚΙϋ”). β;§. 6.1. 1 I 0 (η). ΑϋΚ. 

(2) Γογ ΒγιίΓοογβηίε βείεΙ οί 1°. ιΒε δειηΙεΓ δΙιηΙΙ εειίίίν 
ίη ιΒε ΐΓβηδροιΐ εΐοειιηνεηΐ: “ΤΒε ηβΐυτε οί ιΒε §οοΗδ. ;ηιΗ 
ιΒε ραοΐ43§ίη§. βεβ ίη εοηίοπηίΐγ ννί ιΒ ιΒε ρεονίδίοιίδ οί 
ΑΟΚ”. 

(3) Γογ δυΒδίβηεεδ οί 44°, ιΒε βεικίετ δΒβΙΙ εειίίίν ίη ιΒε 
ΐΓβηδροΓΙ ίΊοευιηεηΙ: “δίοτειΐ ίη 3η ορεη αιηΐ (Ιτν ρΙβεε ίοε 
ηοΙ Ιεδδ ΐΒβη ΐΒεεβ άβνδ”. 


ι / Ιη ιΒε εαδε οί ρεδίίείείεδ. ιΒε ηηιηε Ιο Βε εηίετειΐ δΙιοιιΒΙ Βε ΐΒη! 
βίνεη ίη 150 5ΐηιη1ηπ1 Κ. 1750-1981 ίί Ιϊκίειί. 
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0. ΕπιρΙν ραεΙ<3§ίη§δ 

(1) Ιί ιΒε εητιρί) 1 ρ3ε1να§ίη§8. υπείεθίιειΐ, οί 91 0 ατε Βα^δ. 2622 
ΐΒεδβ δΒηΙΙ Βε ρΐαεειΐ ίη Βοχεδ ογ ιναΐεΐ'ρΐ'οοί Βα§5 Ιο ριε- 
νεηί βηγ ΙεβΙο^ε οί δΐιΒδΙβηεε. 

(2) ΟίΒεΓ υηείεβηε^ ειηρί^ ρβείο^ίιΐβδ οί 9Γ° δΒηΙΙ Βε 

εΐοδεά ίη ιΒε δβπιε ιηβηηεΓ βηιΐ ννίΐΒ ιΒε δαιηέ Ηε^ιεε οί 
ΙεηΒρΓΟοίηεδδ βδ ίί ΐΒεν ννεΓε ίυΙΙ. ■ ■ 

(3) ΕηιρΙγ ρβείίβ^ίη^δ, υηοίεβηειί. οί 91 0 δΒαΙΙ Βεητ ΙΒέ 
δβπιε (ΙαηςεΓ ΙβΒεΙδ 3δ ίί ΐΐιεγ ννεΓε ίυΙΙ. 

(4) ΤΒε ιίεδεπρίίοη ίη ιΒε ΐΓΒΐΐδροη άοευηνειιΐ δΙιαΙΙ εοη- 
ίοΓπι Ιο οηε οί ίΒε ηασιεδ υη8εΓΐίηε8 ίη 9.1 0 .·ε·.β.: ΕιηρΙν 
ρ3εΙ<3§ίη§, 6.1, 91 ° ΑϋΚ. ΤΒίδ (Ιεδει ιρίίοη δΒβΙΙ Βε ηικΙεΓ- 
1ίηε(1. Ιη ιΒε εβδε οί εοιρίγ ΐαηΙτ-νεΒίεΙεδ, ειηρίν 
8βΓηουηΐ3Β1ε Ιβηΐΐδ, εηιρίγ ΙβηΙν-εοηΙβίηεΓδ βιη! ειηρίν 
δΓηβΙΙ Βαίΐτ εοηίβίηεΓδ, υηεΐεαηεά, ιΒίδ άεδΟΓίρΐίοη δΒηΙΙ Βε 
εοΓηρΙείεεΙ Βν 3Η(1ίη§ ιΒε ννοπίβ “Ιαβί ΙοεγΙ”; ΐοβείΒεΓ.ννίΐΒ 
ιΒε ηβηνε βη(1 ίΐεηι ηυηιΒεΓ οί ιΒε ^οο8δ Ιαβί ΙοηΒεεΙ. ε.§.: 

ΕεβΙ Ιοβϋ: ΡΒεηοΙ. 13° (Β). 
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0ΕΑ88 6.2 ΚΕΡυΟΝΑΝΤ δΙΙΒδΤΑΝΕΕδ ΑΝϋ δϋΒ- 
δΤΑΝΟΕδ ΕΙΑΒΕΕ ΊΌ ΟΑυδΕ ΙΝΓΕΕΤΙΟΝ 

1. ΕίδΙ οί δϋΒδΙαηόεδ 

Αηιοη§ ιΒε βιιΒδίΗηοεβ αηιΐ αιΐίεΐεδ εονεϊβά Βγ ιΒε Ηεα<1ίη§ 2650 
οί Οββδ 6.2, οηΐγ ΐΒοδε ΙϊκΙεεΙ ίη ιηαΓβίηαΙ 2651 βΓε Ιο Ββ 
βεεβρίεά ίοε εΒίτίβββ, βηά ΐΗβη οηΐγ δηΒ]εεί Ιο ιΒε ρΓονί- 
δίοηδ οί ιΒίδ Αηηβχ 3η8 οί Αηηεχ Β. ΤΒεββ δηΒδίβηεβδ 3η(1 
βτΐίείβδ Ιο Βε αοοερίειΐ ίοε 03ΓΠ3§β ιιη<1εΓ εεηβίη εοη3ί- 
Ιίοηδ 3 Γβ Ιο Βε εοηδκΙβΓεΓΐ ββ δυΒβίβηεεδ αηιΐ άήίείβδ οί 
ΑΕ»Κ. 

1 0 (β) ΓεεδΒ ίεηΒοηδ, ε1ίρρίη§δ οί ΚεβΒ δΙτίηδ ηοί ΙίπιεΒ 2651 
ογ δβΐίεά, Ιπηιηιίηβδ ίΓοπι ίεεβΒ ΐεηιΐοηδ ογ Ιγοπι εΐίρρίη^β 
οί ίΓεδΗ δΐίίηδ; 

ΝΟΤΕ: 01ίρρίη§δ οί ννεί ίΓβδΒ δΐίίηβ, Ιίιηβά ογ δαίΐεά, βΓβ 
ηοΙ δΐιΒ]εεΐ Ιο ίΒβ ρΓονίδίοηβ οί ΑϋΚ. 

(Β) ίΓβδΒ Ηογπ$, εΐβννβ ογ Βοοίδ ηοί οΙβαηδεΒ οί Βοηβ αηΒ 
δοίΐ 3<1ΒβΓίη§ ρ&Γίδ, ΪΓεδΒ Βοηβδ ηοί εΐεαηδβιΐ οί ΠεβΒ ογ 
οιΒογ δοίΐ 3<1Βεπη§ ραΛβ; 

(ε) υηεΐΓββδβιΙ ρί§’δ Βπβΐΐβδ βη(Ι Βεϊγ. 

2 ° ΓΓβδΗ δΙνίηδ, υηδαΐΐεά ογ δαίίβά, ίΓοιη ννΒίεΗ οίίεηδίνβ 
ςυαηΐίιίεδ οί ΒΙοοΒ ογ Βπηε άηρ. 
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ΝΟΤΕ: ΡΓορεΗγ δβΐίεά δΕίηδ οοηίβίηίηβ οηΐγ β βιηβΐΐ 
ηυβηΐίίγ οί ηιοίδίυΓε 3Γ6 ηοί δυΕ]εοί Ιο ίΕε ρΓονίβίοηδ οί 
ΑϋΡΙ. ' 

3° ΟβΕηβά ΟΓ (Ιπείΐ ΕθΠ65, οίεβηεΐΐ ΟΓ (1π6(1 ΙΐΟΓΠδ, 
οΐβννδ ογ Εοοίδ. 

ΝΟΤΕ: ϋΓγ Εοηεδ (ϋνεδίεοΙ ο£ ίβί, ηοί §ίνίη§ οίί βηγ ρυ- 
ΙγϊΟ οείουτ, &Γβ ηοΐ βυΕ^οί Ιο ίΕε ρΓονίβίοηδ οί ΑϋΒ. 

4° Εγ65Η οβίί Γεηηείδ, οΙεβηδεΒ οί βΐΐ ίΓβοεβ οί εΒίΕΙε 

ΙΠΕίΙβΓ. 

ΝΟΤΕ: ϋπεά οβίί Γεηηείδ ηοΐ βίνίηβ οίί βη οίίεηδίνε 
οΒουε 3Γ6 ηοΐ δυΕ^οί [ο ίΕε ρΓονίβίοηδ οί ΑΟΒ. 

5 ° 0 θίίΐρΓ 688 β (1 Γ 6 δίΒυβδ 3Πδίη§ ΓγΟΓΠ ίΕε Ι 1 Ί 3 ΙΊΙΐίβΟίυΓε 
οί δΕϊη § 1 υε (οβΙοΕΓβουδ ΓεδίΒυβδ, ΓεδίΒυεβ ίΓοηι ίΕε 1 ίιηίη§ 
οί δΕίη εΐϊρρίη^δ, ογ ΓεβίΒυεδ υβεΒ 33 ίεΓίίΙίζεΓδ). 

6° Νοη - εοΓηρΓ8386ο1 ΓεδίΒυεβ 3Πδίη§ ίΓοιη ίΕε ηιβηυ- 
ίβείυΓβ οί δΕίη βΐυε. 

7° Νοη - ϊηΓβοίβε) υπηε ρΓοίεοίεΒ 3§βίηδΙ Βεοοιηροδί- 
ΐίοη. 

8° Αηβίοιηίοβΐ ρϊβοεδ, εηΐΓβϋδ βηΒ §ΙαηΒδ. 

(β) ηοη - ίηίεοίεΒ 

(6) ίηίεοίεΒ 

9° ΜβηυΓε 

10° ΕχοΓειηεηΙ 

11 0 ΟιΙιογ βηίηιβΐ δυΕδίβηοεβ, Γερυ§ηβηί ογ ΙίβΕΙε Ιο 
03υ86 ίηίβείίοη, ηοί βΕεβΒγ δρεοίίίοβίΐγ ιηεηΐίοηεΒ ΐη 1 0 Ιο 
10 °. 

12 ° Εηιρίγ ρ3οΙο§ίη§8 3ηΒ βιηρίν Εβ§β ννΕίοΕ Εβνε οοη- 
ΙβίηεΒ 5υ1)5ΐ3ηο68 οί1° ΐο8°, 10° βηΒ 11°, βικί δΕεείβ 
ννΕίοΕ Ηβνε Εββη υβεΒ [ο εονβΓ δυΕδίβηοεβ οί 0353 6.2. 

ΝΟΤΕ: Ιί υηοΙεβηεΒ, ίΕεβε ρβο1(3§ίη§3, Εβ^δ βηΒ δΕεείβ 
3Γ6 ηοΐ Ιο Εε βΟΟερίεΒ ίθΓ ΟβΓΠβίξε. 

2. ΡΓΟνίδίοηδ 

Α. Ρ3θΙί3§6δ 

. 1: ΟεηεΓβΙ οοηΒίίίοηδ οί ρ3θ1άη§ 

(1) ΡβοΕβ^ίη^β δΕβΙΙ Εε δο οΙοβεΒ βηΒ ΙεβΙψΓοοί 3δ Ιο ρΓβ- 
νβηΐ βηγ Ιοδδ οί (Εε οοηίεηΐδ. 

(2) Ρ3ο1ο§ίη§5, ίηοΙυΒίηβ ιΕοϊγ οΙοβυΓεβ, ΓηυδΙ Εε δυίίι- 
οίεηίΐγ π§ίΒ βηΒ 8ίΓοη§ ίη αΐΐ ΐΕεη ρβΠδ Ιο ρΓενεηΙ βηγ Ιοοδ- 
εηίη§ Βιιπη§ 03ΓΠ3§ε βηΒ Ιο ιηεεί ΐΕε ηοπηβΐ ΓεςυίΓεπιεηΐδ 
οί 0βΓΠ3§6. Ιη ρβΓίίουΙβΓ, «Ίΐ 6 Γ 0 8υΕ8ΐ3η06δ 3Γ6 ίη (Εε Κς- 
υίΒ δίβίε ογ 3Γ6 ΙίοΕΙε [ο ίεπηεηΐ, ΓεοερίβοΙεδ 3ηΒ ΐΕείί εΐο- 
δΐιτεδ ηιυδί, ϋΐιίεδδ ίΕε δεοιίοη ΕεβΒεΒ “ΡβοΙΒη§ οί 3 δίη§1ε 
δΐιΕδΙβηοε” ρίονίΒεβ οΐΕεπνίδε, Εε αΕΙε ίο ννίίΕδίβηΒ 3ηγ 
ρΐΌδδίΐΓβ ννΕίοΕ, ιΗε ρΓεδεηοε οί 3ΪΓ 3ΐδο Εείη§ ίβΕεη ίηίο 
βοοουηΐ, ηιβγ 3ΐί.βε ϊπδϊοΐβ ίΕε ΓεοερίβοΙεδ ίη ηοπηβΙ οβΓ- 
πβ§ε. Γογ ΐΕϊβ ρυτροδε 3 ίΓεε βρβοε ηιαδί Εε Ιείΐ, βοοουηΐ 
Εεϊη§ ΐβΐίεη οί ιΗε ΗϊίίεΓεηοε Εείννεεη ίΕε ΐειηρεΓβΐυτε οί 
ΐΕε δυΕδΙβηοεδ 31 ίΕε Ιίιηε οί Π11ίη§ επ 8 ιΗε Εϊ§ΗβδΙ πιεβη 
ΐ6Γηρ6Γ3ΐϋΓ6 ννΕίοΕ ΐΕεγ 3Γ6 Ιϊΐίβΐγ 10 Γ63θΕ 4ΐΙΐ ίη§ 03ΓΠ3£6. 

(3) Νο ΙΓ306 οί ίΕε εοηίεηΐδ ιηυδί 3<1Ε6Γ6 Ιο ιΗε ουΐδϊ8ε οί 
ρβεΕβ^εδ. 

2. Ρ3θΙίίη§ οί 3 δίη§Ιε δυΕδΐ3ηεε 
δυΕδίβηοεβ οί 1° βΗ&11 Εε ρβεΕε^: 

(β) ίί ίοΓ«'3Γ8ε8 οίΚεΓννίδε ιΕβη 33 3 ίυΐΐ 1ο38: 

1. ίη ιηείβΐ τεοερίβείεδ Πιίείΐ ν\'ίιΕ 3 δβίεΐγ εΙοδϋΓε 03ρ3- 
ΕΙβ οί γίβ18ίη§ (ο ϊηΙεΓηβ! ρΓεδδϋΓβ, ογ ίη οβδΕδ, βηιβΙΙ νβίδ 

ΟΓ (13865; ΟΓ 

2. ίη (Εε εβδε οί δυΕδΙβηοεδ οί 1 ° (ε) ίη ιΕβ 8τγ δΐ3ΐε, εΙεο 
ίη Εδβδ, οη εοηάίΐίοη (Εβί ίΕε Εα8 ο8οιιγ οαη Εε τεηιονε^ Εγ 
(ΙίδίηίβεΙίοη. Ιη (Εε 0336 οί δυΕδΐ3ηεεδ ηοΐ ίη ιΕε 8εγ 8ΐ3ΐε, 
ρααίίηβ ίη Ιΐ3§5 ίβ αΙΙοινεεΙ οηΐγ ίΓοηι 1 ΝονεηιΕεΓ Ιο 15 
Αρπΐ; 

(Ε) ίί ίοπνβπίεά 35 α ίυΙΙ Ιο3(1: 

1 . ίη ιΕε ρ3ε1(3§ίη§8 δρεείΓιεά ίη (η) 1 . οΕονε; ογ 

2. οη εοηάίίιοη ΐΗ&Ι ιΗε Εβ8 οείουτ εβη Εε τεηιονε^ Εγ 
άίδίηίεείίοη, ίη Ε3§5 ίιηρΓ6§η3ΐε8 ντίιΕ δυίίβΕΙε (Ιίδίηίβε- 

Ι3ηΐ5. 

δυΕδίβηοεβ οί 2° δΕβΙΙ Εε ρβεΕεό: 

(α) ίί Γοπναιτίειΐ οΐΕεηνίδε (Ηβη 35 3 ίυΐΐ Ιοβιΐ: 

1. ίη εβδΕδ, 5πιαII νβΐβ ογ εββεβ; ογ 


2. 8 υπη 2 ιΕε πιοηΐΗδ Ιγοοι ΝονεηιΕεΓ Ιο ΕεΕηιβΓγ ίηοΐυ- 
δίνε, ίη Εβ^δ ίιηρΓ 6 §η 3 ΐ 6(1 ννίΐΗ βυιίβΕΙε άίδίηίεοίβηΐδ, οη 
εοικίίυοη ιΕβΐ ιΗε Εβ 8 ογΙοογ οηη Εε τεηιονε^ Εγ 
(Ιίδίηίεείίοη; 

(Ε) ίί ίθΓΗ'3Γί)6(1 35 3 ίυΐΐ Ιθ3(1: 

1. ίη ιΕε ρ 3 εΙ< 3 §ίη£δ δρεοίίΐε^ ίη (α) 1. βΕονε; ογ 

2. οη οοηςϋιίοη ιΗβΐ ιΗε Εα 8 (χίουτ εβη Εε ιβηιονείΐ Εγ 
8 ίδίηίεεΐίοη, ίη Εβ^δ ίηιρΓ 6 §η 3 ΐ 6 ΐ 1 ννίΐΕ δυίΐαΕΙε (Ιίδίηίεο- 
ΙβηΙδ. 

δυΕδίβηοεβ οί 3° δΕβΠ Εε ρβεΕβιΙ ίη οβδΕδ, δΐηβΙΙ νβίδ, 
03565, ιπείβΐ Γεεερίβείβδ ογ Εβ^β. 

δυΕδίβηοεβ οί 4° δΗβΙΙ Εε ρβεΕεϋ: 

(β) ίί ίοΓννβίτΙείΙ οίΕεΓννίδε [Ηβη 38 3 ίυΙΙ Ιοβίΐ: 

ίη 03δΕδ, 5111311 νβίδ, 03865, ΠΐΟίβΙ τεοερίβοΐεδ ΟΓ Εβ§5; 

(Ε) ίί ίθΓνν3Γ(1ε<1 35 3 ίυΙΙ Ιοβ^: ίη 3ηγ δυίίβΕΙε 
ρβοΕΒβίη^δ. 

δυΕδΙβηοεδ οί 5° βη3 6 ° δΕβΙΙ Εε ρβοΕβί) ίη οβδΕδ, δΓηβΙΙ 

\'3ίδ, 03365 ΟΓ ΙΠείηΙ Γ606ρΐ3θ1εδ. 

δυΕδίβηοεβ οί 7 0 δΕβΙΙ Εε ρ;ιεΕβ(1 ίη ΕειητιείίοαΙΙγ οΐοδειΐ 
ΓεοερίβοΙεδ ιηβιΐε οί ^Ινβηίζεά δΕεεΙ-δίεεΙ. 

(1) δυΕδίβηοεβ οί 8° δΗβΙΙ Εε ρβοΕβι! ίη τηείβΐ Γεοερία- 
οΐεβ ΓιΚεεί ννίιΗ 3 δβίεΐγ οΙοβυτε οβρβΕΙο οί γίβΙ(1ίη§ ίο ίηίεΓ- 
ηβΐ ρΓ65δυΓ6, ίη ΟβδΕδ ΟΓ 5Π1311 νβίδ; δυΕδίβηοεβ οί 8° (β) 
τηβγ βίδο Εε ρβεΕειΙ ίη 03565. 

(2) δυΕδίβηοεβ οί 8 ° τηβγ βΙδο Εε ρβοΕεά ββ ίοΙΙοννδ: 

(β) δυΕδίβηοεβ οί 8 ° (α),'ίη τεοερίβοΐεδ ιοίκΐε οί §1358, 

ροΓοεΙβίη, δίο’ηεννβΓβ, ηιείαΙ ογ 3 βυίΙβΕΙε ρίβδίίοδ ηιβίεπβΐ. 
,ΤΗεδε ΓεοερίβοΙεδ δΙιβΙΙ Εε ρ1βοε8, είίΐιετ δίη§1γ ογ ίη 
§Γουρδ, ίη η δίΓοιίβ ννοοάεη οββε, ννίίΕ βΕδΟΓΕεπί ουδΗίοηίη§ 
Γηβίεπβίδ ίί ιΗε ΓεοερίβοΙεδ 3Γ6 ίΓβ§ί1ε. Ιί ίΕε δυΕδίβηοεβ ίο 
Εε οβΓΠ6(1 3Γ6 ίηιηιβΓδείΙ ίη 3 ρΓ686Γνίη§ ίΐυίοί, ίΕε βΕδοτΕ- 
εηί ηιβίεπβίδ δΕβΙΙ Εε δυίΠοίεηί ίη ςυβηίίίγ ίο βΕδΟΓΕ βΐΐ ίΕε 
Πυίά. ΤΕε ρΓ656Γνίηβ Ωυί8 ηιυδί ηοί Εε ίηΩβηιηιβΕΙε. ΡβοΕ- 
β§65 \νεί§Είη§ ηιοΓε ίΕβη 301ο§ δΕβΙΙ Εε ίίίίβΩ ννίίΕ ιπεβηδ οί 
Ε3ΐκ11ίη§; 

(Ε) δυΕδίβηοεβ οί 8 ° (Ε), ίη βυίίβΕΙε ΓεοερίβοΙεδ ρΙβοεΩ 

2652 ννϊιΗ ουδΕίοηίη§ ΓηβίεπβΙδ ίη 3 8 ίΓοη§ ννοοΩεη οββε Εβνίη^ 3 
ιηείβΙ 1ίηίη§ τεπεΙεΓειΙ ΙεβΕρΓοοί, ε.§. Εγ δο18βπη§. ΡβοΕ- 
3§65 \νείβΕίη§ ηιοΓε ίΕβη 30 δΕβΙΙ Εε ίίΐΐεοί ννίίΕ ηιεβηδ οί 
ΕβηΩΙίη^; 

δυΕδίβηοεβ οί 9° δΕβΙΙ Εε ίοΓντβπΙεΩ οηΐγ ίη ΕυΙΕ. 

δυΕδίβηοεβ οί 10° δΕβΙΙ Εε ρβοΕεΟ ίη ΓεοερίβοΙεδ ητιβάε 
οί δΕεεί-ΓηείβΙ. 

δυΕδίβηοεβ οί 11 0 δΕβΙΙ Εε ρβοΕβ(1 ίη ιηείβΙ ΓεοερίβοΙεδ 
ΠίίεΩ ννίίΕ β δβίείγ οΙοδυΓε οβρβΕΙε οί γίε18ίη§ ίο ίηίεΓηβΙ 
ρΓΟδδυτε, ογ ίη οββΕδ, 5 τη α 11 νβίδ ογ οββεβ. 

3. ΜίχεΩ ρβοΕίη§ 

δυΕδίβηοεβ ΕβίεΩ υηάεΓ βη ίίεηι ηυηιΕεΓ οί ΓηβΓ^ίηβΙ 
2651 ηιβγ Εε ίηο1υ8ε8 ίη ίΕε δβηιε ρβοΕβ^ε οηΐγ ννίίΕ βυΕ- 
δίβηοεδ Ιίδίεά υικΙεΓ ίΕε δβηιε ίίεηι ηυηιΕεΓ,βηΩ ίΕεη οηΐγ 
οη οοηΩίίίοη (Εβί ίΕε ρβοΕβ§ίη§δ ρίεδοπΕεΩ ίη βεοίίοηδ Α. 1 
βη 8 2 βΕονε 3 Γ 6 υβεά. 

4. ΜβΓίτίηβ βη 8 8βη§6Γ ΙβΕεΙδ οη ρβοΕβ^εδ (βεε Αρρεη- 
8 ίχ Α.9) 

2653 ΡβοΕβ^εδ οοηίβίηίη§ Εβ^ίΙε ΓεοερίβοΙεδ ηοί νίδίΕΙε Ιγοπι 
ίΕε ουίδίΩε δΕβΙΙ ΕεβΓ β ΙβΕεΙ οοηίθΓΓηίη§ ίο πιοΩεΙ Νο.12° 
Ιί ίΕε ίΓβ^ίΙε ΓεοερίβοΙεδ οοηίβίη Ιίςυίάδ, ίΕε ρβοΕβ^εδ 
δΕβΙΙ, ίη βάοΕίίοη, εχοερί ίη ίΕε οββε οί βεβΙεΩ βηιρουΐεδ, 
ΕεβΓ ΙβΕεΙδ οοηίοπηίηβ ίο ΓηοΗεΙ Νο.11; ιΕεβε ΙβΕεΙδ δΕβΙΙ 
Εε βίΓιχεο) Εί§Ε υρ οη ίννο ορροδίίε δίάεδ οί οββεδ ογ ίη βη 
εηυίνβίεηί ιηβηηεΓ ννΕεη οίΕεο ρβοΕβ^ίη^β βίε υδε 8 . 

Β. ΡβΓίίουΙβΓβ ίη ίΕε ΐΓβηδροΓί Βοουηιεηί 

ΤΕε Βεδοπρίίοη οί ιΕε §0085 ίη ιΕε ίΓβηδροΓί Βοουπιεηΐ 
ιηυβί οοηίοπη ίο οηε οί ίΕε ηβηιεβ υηΒεΓίίηεΒ ίη ηιβΓ^ίηβΙ 
2651. ^ΕεΓε ίΕε ηηηιε οί ίΕε βυΕδίβηοε ίβ ηοί ίηΒίοβΙεοΙ, 
ίΕε ίΓβάε ηβηιε ηιυδί Εε υβεΒ. ΤΕε (Ιεδοτίρίίοη οί ίΕε §οο 8 δ 
ηιυδί Εε υηΩεΓίίηεΒ βηά ίοΙΙοννεΩ Εγ ρβηίουΙβΓδ οί ίΕε 
Ο α55 > ίΗβ ίίεηι ηυιηΕεί (ίο^εΐΕεί ννίίΕ ίΕε ΙείίεΓ, ίί βηγ), 
ζο °^ βηά ιΕε ίηίίίβίδ “ΑϋΚ” ογ “ΗΙϋ” [ε. 6 . 6,2, 1 ° (β), ΑϋΚ]. 
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0. Ειηρίγ ρβε1(3£ίη§8 

(1) Αηίοΐβδ οί 12° δΒβΗ Ββ ε1ε3ηβ4 βη4 (τεαίεΒ ννίίΒ 2673 
δυίίβΒΙβ 4ίδίηίβεΙβηΐ8. 

(2) ΤΒβ 4βδεπρίίοη ίη ίΒε ΐΓβηβροΓί 4οευπιβηΐ πιυδί Βε: 

“Ειηρίγ ρ3ο1ί3§ίη§ (ογ ειηρίγ Ββ§, ογ δΒββί), 6.2, 12°, 

ΑΟΚ (ογ ΠΙΟ)”. ΤΒίδ 4β8οπρΙίοη πιυδί Βε υη4εΓΐίηβ4. 
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0335 7 ΗΑϋΙΟΑεΤίνΕ δΙΙΒδΤΑΝΟΕδ 

ΙηΐΓθ4υείίοη 

(1) δεορβ 2700 

(β) Αηιοη§ ΐΒε δυΒδΙβηεβδ ννίΐΒ 3 δρβεϊΓιε βείίνίίγ οί γπογ6 

ίΒβη 74 ΒΒς/Β§ (0.002 ηνίβΓοευΓίβ ρβΓ §Γ3Γηπιβ) οπό ηγΒ- 
οΐβδ εοηΐ3ίηίη§ δυεΒ 3ΐι63ΐ3ηεε3, οηΐγ ίΒοδβ ίη4ίεβΐε4 ίη ΐΗε 
δεΒβ4υ1βδ οί Γη&Γ§ίπ3ΐ 2703 3Γβ Ιο Βε 3εεβρίβ4 ίοΓ εβΓΠ3§β 
βη4 [Βεη οηΐγ υηεΙβΓ ιΗε εοη4ίίίοηδ δει ουί ίη (Βε αρρεορπ- 
3ΐε δεΒεάυΙεδ οί ΐΒβ 5βί4 πιβΓ£;ίηβΙ βη4 ίη Αρρβηάίχ Α.6 
(ηΐ3Γ§ίη3ΐδ 3600 Ιο 3699). 

(Β) ΤΒβ δϋΒδίηηεεδ 3η4 ΒΓίίεΙβδ ΓβίβΓΓβ4 Ιο ίη (β) 3Γε δυΒ- 
δίβηεβδ βη4 βηίεΐεβ οί ΑΟΚ 

ΝΟΤΕ: ΟβεΒίβε ρβεβΓηβΒβΓδ οοηί3Ϊηίη§ ΓβΒίοΒοίίνβ βυΒ- 
δΐηηεεδ, ννΒεη ίΒβγ Ββνε Ββεη βυΓ^ίεβΙΙγ ίπιρίΒηΙβΒ ίη ιηβ4ί- 
εβί ρβΐίβηίδ, ογ ΓΒΒίορΒβπηΕεβυΐίεΒίδ Ββίη§ οΒΓΓίβΒ ίηδίάε 
ρβίίβηίδ ίη ίΒε εουεββ οί ηνεΒίεβΙ ΐΓβΒίπιβηί, 3Γ8 ηοΐ δυ6)βοΙ 
Ιο ΑΟΚ. 

(2) ϋεΓιηίΐίοηδ βπ 4 βχρΙβηΒίίοηδ 
Α 1 3π4 Α 2 

“Α” ηιεβηδ ΐΒε ιηαχίηαυΓη βείίνίίγ οί δρβείβΐ ίοπη γβ4ϊο- 
βείίνβ δαΒδΙβηεεδ ρβπηίΐΐβΒ ίη β Τγρβ Α ρβεΒβ^β. “Α 2 ” 
ιηεβηδ ΐΒε ηιβχίηιυιη βείίνίίγ οί ΓβΒίοβείίνβ δυΒβίβηεβδ, 
οίΒβε ίΒβη δρεείαΙ ίοΓπι ΓβΒίοβείίνε δυΒδΙβηεβδ, ρβπηίΐίβΒ 
ίη η Τγρε Α ρβεΒΒ^β. ΤΒβδβ νβΐυββ βίΐΒβΓ βΓε Ιϊβίβεί ίη Αρ- 
ρεηάίχ Α.6 ΤβΒΙβ XX ογ ηταγ Βε άεπνεεϋη βεεοπίβηεε ννίίΒ 
ΐΒε ρΓοεεάυΓε ΒββοπΒβΒ ίη πΐΒΓβίηβΙδ 3690 επγΙ 3691 οί 
ΑρρβηΒίχ Α.6. 

ΑΙΙοχνίίΒΙε ηυηνΒβΓ οί ρβεΚβ^ββ 

“ΑΙΙοννβΒΙε ηυτηΒβΓ 1 ^ οί ρβεΒβ^βδ” ηνββηδ ΐΒε πίΕχίηιυηι 
ηυηιΒεΓ οί Εϊδβίΐε Οαβδ II ογ Γίδδίΐβ Οβδβ III ρβεΒββββ 
ννΒίεΒ ΓΠ3γ Βε §Γουρβ4 ΐο^είΒεε ίη οηε ρίβεβ 4υπη§ οεγ- 
πβ§ε ογ 4υπηβ ΐΓΕηβίΐ 8ίοΓ3§β. 

ΟοηίΕίηηιεηΙ δγβίεηι 

“ΟοηίΕΐηηιεηΙ δγβίεπι” ηιεΕηδ ΐΒε εοηιροηεηΐδ οί ΐΒε 
ρηε1<3§ίη§ δρεείίίβΒ Βγ ΐΒε Ββδί^ηβΓ 38 ίηίβη4ε4 Ιο Γβίβίη 
ίΒε ΓβίΙίοβεΙίνε δυΒδίβηεβ 4υπη§ εβΓΠβββ. 

Οεβίβη 

“ϋεδί^η” ηιεΕηδ ΐΒε Ββδοπρίίοη οί 3 δρεεώΐ ίοπη δηΒ- 
δίαηεε, ογ οί 3 ρβε1ί8§ε ογ β ρβεΙίβςίης οί 3 ρΒΓίίεαίΒΓ ίείπεί, 
ννΒίεΒ εηΒΒΙεδ ίΐ Ιο Βε ίυΐΐγ ί4βηΐίίίβ4. ΤΗε Ββδεπρίίοη πιβγ 
ίηεΙυΒε δρβείΐϊεβίίοηδ, εηβίηεεπηξ ΒΓβννίηςδ, τεροΓίδ 4εηι- 
οηδΐΓ3ΐίη§ εοπφΐίβηεβ νγίΐΗ Γβ^υΙβίοΓγ ΓβςυίΓβπιεηΙδ, βη4 
οΙΗογ ΓβΙενΒηΙ ΒοευπιεηΙβίίοη. 

Είδδίΐβ δυΒδΙβηεβδ 

“Είδδίΐε δυΒδίβηεβ” ηιββηδ ρΙηΐοηίυηι-238, ρΐυΐοηίυηι- 
239, ρΙυΐοηίυηι-241, υΓ3ηίυΓη-233, υΓΒηίυηι-235, 3η<1 3.11 
δυΒδίΒηεεδ εοηΐ3ίηίη§ 3ηγ οί ΐΒεβε Γίη:1ίοηυο1ί(1β8. 
υηΪΓΓβεϋαΐεά οβΙογεΙ βπ<1 είβρίείβεί αΓΒπίυηι 4ο ηοΐ ε.οπιε 
υηίΙεΓ ιΒίδ (ΙεΓιηίΐίοη. 

Εον.-1ενβΙ δοΐίά ΓΒάίοΒΟΐίνβ δυΒδίΒηεεδ 

“Εονν-Ιενεί βοΐίεΐ ΓβΊίοΒείίνβ δαΒδίΕηεε” (ΕΕ5) πιεβηδ 
Βηγ οί ΙΗε ίοΙ1ο\νίη§: 

(β) 8οϋ4δ (ε.§. εοηδο1ί43[β(Ι ννΕβίοδ, ΒεΙίνΒίειΙ δυΒ- 
δίΒηεεδ) ίη ννΒίεΒ: 


ι / ΤνΒεη (Ββ §Γουρ ίδ ηναιίε υρ οί ραεΒβ^εδ οί άίίίβΓβηΙ 4εδί§η8, 
ΐΒε ΓηΒχίπΐϋΓη ηαπιΒβΓ οί ρ3εΙν3§8δ δΒαΙΙ Ββ δυεΗ ιΒβΙ [Βε Γο1Ιοκίη§ 
ΓοπηυΙίΐ ϊβ δΒΐίδΓιβιΙ: 

ϋΐ + ϋ2 + ϋϊ +.... 3 Η 3 ΙΙ ηοΐ βχεββο) 1. Ιη ιΒίδ ΓογγπιιΙβ, η,, 

Ν, ", _ ■ 

η,, η 3 ... 3Γβ ΐΒβ ηυηηΒεΓδ οί ρ3εΒβ§εδ ίοΓ ννΒίεΒ ΐΒβ εοΓΓβδροη(1ίη§ 
ίίΠοιναΒΙε ηυηιΒβΓδ 3Γβ Ν ρ Ν 2 , Ν 3 ... Γβδρβείίνβίγ. 


(ί) ΐΒε Εεΐίνίΐγ ίη ηοΓπίΕΐ 03ΓΠ3§ε ίδ &η4 ΓεηίΕίηδ εϋ&ΐΓϊΒ- 
υίεο) ΐΒτοο^ΒουΙ ίΒε δο1ϊ<4 ογ ΐΒε εοΐΐεείίοη οί δοΒΟδ ογ ίβ 
3η4 ΓεΓηηίηδ ηηίίοΓΓηΙγ 4ίδΐΓΪΒυΐε4 ίη 3 δο1ί4 εοιηρ&οΐ Βίη4- 
ίη§ α§εηί (δηεΒ 3δ εοηοΓεΙε, Βίίυηιεη, εβΓΒΓηίε); 

(ϋ) ίΒε 3εΐίνίΐγ ίδ 3η4 Γεηιβίηδ ίηδοΙυΒΙε 50 ιΒβΙ βνεη 
υη4βΓ Ιοδδ οί ρ3οΒ3§ίη§ ίΒε Ιοδδ οί ΓΒ'ΙίοΒοίινβ δυΒδίΒηεε 
ρεΓ ρ3θΙ<3§0 Γεδυ)ΐίη§ Γγοπι ιΒε είίεείβ οίννίηεΙ, τβίη, βίε., οί 
Κοηι ΙοΙβΙ ίηίΓηεΓδίοη ίη ννβίεΓ ίβ Ιίηηίΐεεί Ιο Ιεββ ίΒβη 0.1 Α 2 
ίη β ρεπο4 οί οηε ννεείε; 3η4 

(ίη) ίΒε αείίνίΐγ 3νεΓ3§ε4 ΐΒτοϋ^ΒουΙ ιΒε Γ3(1ίθ3θΐίνε βαΒ- 
δίΒηεε 4οεδ ηοί εχεβε4 2χ10 -3 Α 2 /§. 

(Β) ΛΓΐίοΙβδ οί ηοη-Γ3(ϋθ3εΙίνε δΐιΒδίΒηεε ννΒίεΒ 3Γβ εοη- 
Ι3τηίη3ΐε(1 ννίΐΒ 3 ΓΗίϋοΒείίνε δαΒδΙηπεβ, ρΓονίάει! ιΒβΙ ιΒε 
Γ3(1ίθΒθΐίνβ εοηίαηιίηαΐίοη ίδ ίη α ηοη-ΓεΒεΒΙγ-εΗδρεΓδίΒΙβ 
ίοΓπν αη4 [ΒηΙ (Βε ΙενεΙ οί οοηΐ3Γηίη3ΐίοη 3νεΓ3βε(1 ονεΓ 1 
ην 2 (ογ ονβΓ (Βε βγθβ οί ιΒε δΠΓίβεε ίί ιΒβΙ βγοβ ίδ Ιεβδ ΐΒηη 1 
Γη 2 ) 4οβδ ηοί εχεεειΐ: 

740 ΒΒς/εηι 2 (20μΕί/εηι 2 ) ίοΓ Βεί3 βπιΙ §3πιηη3 εηιίΐ- 
ΐεΓδ βπ 4 ιΒε Ιονν-ΙοχίείΙγ αΙρΒη εηιίΐίεΓδ ίη4ίε3ΐβ4 ίη ’ΓαΒΙβ 
XIX οί Αρρεηϋίχ Α.6; 3η4 

74 ΒΒς/εηη 2 (2 μΟί/εην 2 ) ίοΓ οίΒεε α!ρΒ3 εηιίΐΐεΓδ. 
Κονν δρεείΠε βείίνίΐγ δυΒδίΒηεεδ (I) 

“Εονν δρεείίίε βείίνίίγ δυΒδίΒηεεδ (I)” (Ε8Α) ιηεαηδ βηγ 
οί ίΒε ίο11οννίη§: 

(β) 1]Γ3ηίυηι ογ ίΒοΓίυηι οΓβδ βικΙ ρΒγδίεηΙ ογ εΒειπίεαΙ 
εοηεεηΐΓβίΘδ οί ίΒοδβ οΓεβ: 

(Β) υηΪΓΓΒ(1ί3ΐε(1 η3ΐϋΓ3ΐ ογ 4ερ1εΙε4 υΓΒηίυηι ογ 
υηίΓΓΗ<1ί3ΐ6ΐ] ηβίιΐΓΒΐ ΐΒοηυηι; 

(ο) Τπίίυηι οχίνΐβ ίη βηυεουδ δοΐυίίοηβ, ρτονίείβεί ιΒβΙ ίΒε 
εοηεβηΐΓΒίίοη 4οεδ ηοί εχεβεοί 0.37 ΤΒ(]/1(10 Οί/ΒίΓε); 

(4) δυΒδίΕηεβδ ίη ννΒίεΒ ιΒε Βείίνίίγ ίβ υηίίοΓΓηΙγ 4ίδίπΒ- 
υίε4 3η4 ννΒίεΒ ίί ιΒεγ ννβτε Γε4υεε4 ίο ίΒβη ηιίηίπιυην νοί- 
υπιε ίη εοη4ίίίοηδ ΙίΒεΙν ίο Ββ εηεουηίβΓβ4 ίη ε3ΓΓί3§β, 
δυεΒ 38 4ίδδθ1υίίοη ίη ννΒίβΓ ννίίΒ δυΒδβςυεηί 
Γ?ε Γ γ8ΐ3ΐ1ίζ3ΐίοη; ρΓβείρίΐΒίίοη; εν3ροΓ3ίίοη; εοπιΒυδίίοη; 
ηΒΓίΐβίοη; βίε., ννου14 Ββνε βπ 3νβΓ3§ε δρεείίίε Βείίνίίγ οί 
ηοί ΓηοΓβ ΐΒαη ΙΟ -4 Α 2 /§; 

(ε) ΑΓίίεΙεδ οη ηοη-Γ34ίθΒείίνβ δυΒδίΒηεβ ννΒίεΒ βγο εοη- 
ΐ3ΓηίηΒίβ4 ννίίΒ β Γ34ίθ3θίίνβ δυΒδίβηεε, ρΓονί4β4 ιΒβι ίΒε 
ηοη-Πχβ4 βυίίΒεε εοηΐΒΓηίηΒίίοη 4οβδ ηοί εχεεβ4 10 ίϊηιεδ 
ίΒε νΒΐυβδ ίη ΤβΒΙε XIX οί Αρρεη4ίχ Α.6 βπ 4 ίΒβί ίΒε εοη- 
Ι3ηιίη3ίε4 βΓίίεΙε ογ ίΒε εοηίβπιίηΒΐίοη οη ίΒε ατίίεΐβ, ίί ίί 
ννΒδ τε4υεε4 ίο ίίβ ηιίηίπιυηι νοίυηιε ίη οοη4ίίίοηδ Ιϋίβΐγ ίο 
Βε εηεουηίεΓε4 ίη 03ΐτί3§ε, δυεΒ 38 4ίδδο1υΐίοη ίη ννΒίβΓ 
ννίίΒ δυΒδεςυβηί ΓβοΓγδίΒΐΙίζβίίοη; ρΓβοίρίΐΒίίοη; βνΒροΓΒ- 
ίίοη; εοηιΒυδίίοη; 3ΒΓ3δίοη; βίε., ννου14 Ββνβ 3η ΒνεΓ3§β 
δρεείίίε Βείίνίίγ οί ηοί ηιοΓβ ίΒαη ΙΟ 4 Α 2 /§. 

Εονν δρβείίίε Βείίνίίγ δυΒδίβηεβδ (II) 

“Εονν δρεείίίε βείίνίίγ βυΒδΙβηεββ (II)” (ΕδΑ) ιηβ&ηδ βηγ 
οί ίΒε ίοΐΐοννίηβ: 

(β) δυΒδίΒηεεδ ίη ννΒίεΒ ίΒε Βείίνίίγ ίη ηοπτιβΐ εΒΓΠ3§β ίδ 
3η4 Γεπιαίηδ υηίίοΓπιΙγ 4ίδΐΓΪΒυίε4 βη4 ίη ννΒίεΒ ίΒε ΒνβΓ- 
3§ε δρεείΠε βείίνίίγ 4οεβ ηοί βχεββ4 10' 4 Α 2 /§; 

(Β) ΑΓίίεΙβδ οί ηοη-Γ34ίο3οίίνε δυΒδίΕηεε ννΒίεΒ ατβ εοη- 
Ι3πιίη3ΐε4 ννίίΒ β Γ34ίο3είίνε βυΒδίβηεε, ρΓονί4ε4 ιΒβι ίΒε 
Γ34ίθ3οίίνβ εοηίβηιίηΒίίοη ίδ ίη 3 ηοη-Γε34ί1γ-4ίδρβΓδίΒ1β 
ίοΓΓη 3η4 ιΒηΙ ιΒε ΙενεΙ οί εοηΐΒΓπίηβίίοη 3νβΓ3§β4 ονβΓ 1 
ην 2 (ογ ονβΓ ιΒε 3Γβ3 οί ιΒε δυΗβεβ ίί ΐΒαί βγθβ ίδ Ιβδδ ίΒβη 1 
ην 2 ) 4οβδ ηοί βχεεβ4 

37 ΒΒς/εηι 2 (I μΕί/εην 2 ) ίοΓ Βείη 3η4 βΒηνηΐΗ βηιίΐίβΓδ 
3η4 ίΒε Ιονν-Ιοχίείίγ βΙρΒη βτηίΙΐβΓδ ίη4ίε3ίβ4 ίη ΤβΒΙε XIX 
οί Αρρβη4ίχ Α.6; 3η4 

3.7 ΒΒς/ειη 2 (0.1 μΕί/ειη 2 ) ίοΓ οίΒβΓ ηΙρΒβ βηιίιΐβΓδ. 
ΜβχίπιυΓη ηοιπηιΙ ορβΓΒίίηξ ρΓβδδυΓβ 
“Μβχίπιυηι ηοΓηιαΙ ορβΓ3ίίη§ ρΓβδδυΓβ” πιεβηδ ίΒε πιβχ- 
ίηνυπι ρΓβδδυΓβ βΒονβ ΒίπιοδρΒβπο ρΓβδδυΓβ βί Γηββη 8ββ- 
Ιβνβΐ ιΒβι ννου14 4βνβ1ορ ίη ίΒε οοηίβίηΓηεηί δγδίβηι ίη β ρβ- 
πο4 οί οηβ γβ3Γ ίη εοη4ίίίοηδ οί ΙβπιροΓΒίυΓβ βη4 βοΙβΓ γβ- 
4ΐ3ίίοη εθΓΓβδροη4ίη§ ίο βηνίΓοηΓηβηίβΙ εοη4ίίίοηδ οί 
ΐΓβηδροΠ ίη (Ββ βΒδβηεβ οί νβηίίη§, βχίβπιβΐ εοοΙίη§ Βγ 3η 
ΒηείΙΐΒΓν δγδίβηι, ογ ορβΓβίίοηβΙ εοηίΓοΙδ 4υπη§ 03Γ- 
ΓΪ3§β. 
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ΜυΐΐίΙβΙεΓβΙ βρρΓονβΙ 

“ΜυΐΐίΙβΙεΓβΙ βρρτονβΐ” ηιεβηδ βρρΓονβΙ Βγ (Βε εοιηρβ-, 
Ιεηΐ βυΐΒοπΙγ οί (Βε εουηΐι-γ οί οπ§ίη βηΠ Βγ ιΒε εοιηρείεηΐ 
βυΐΗοπΙγ οί εβεΒ εοιιηΐΓγ ίη ννΒοβε ΙθΓπΙοΓν ΐΒβ εοηδί§η- 
ιηβηΐ Ϊ5 ίο Βε εβΓπεά. 

ΡβεΒβ^ε 

“Τγρε Α ρβεΒβ§ε” ηιεβηδ 3 Ιγρε Α ρ3θΒ3§ίη§ ΐο§ε(ΒεΓ 
ννίιΒ ί(5 ΙίπιίΙεά ΓβΠίοβεΙίνε εοηίεηΐβ. Αδ Πιε εοηίεηΐδ οί 3 
Τγρε Α ρβεΒβ§ε 3Γε ΙϊπΊΪΐεεΙ Ιο Α ] ογ Α 2 , δυεΒ 3 ρβεΒβ§ε 
«Ιοεβ ηοΐ τεςαΪΓε βρρΓονβΙ Βγ ΐΒε εοπιρείεηΐ βυΐΒοπίγ. 

“Τγρε Β(ϋ) ρβεΒβ^ε” ηιεβηδ 3 Τγρε Β ρβεΒβ§ίη§, Ιο- 
§β(ΒεΓ ννϊίΗ ϊΐδ Γ3<1ϊο3οΐίνε ροηίεηΐδ, ννΗϊεΗ δίηεε ίΐ ίδ 8ε- 
δί§ηβ«1 ίη βεεοπίβηεε ννίιΒ δρεείΠεΠ 8εδί§η βη<1 εοηΐβίη- 
πιεηΐ επίεπβ Γεςυήεδ υηίΐ3ΐεΓ3ΐ βρρΓονβΙ οηΐγ οί ΐΗε ρβεΒ- 
β§ε 8εδί§η βη<1 οί 3ηγ 5ΐονν3§ε ρεονίδίοηδ (ΒβΙ ηΐ3γ Βε ηβε- 
ε553Γγ ίοΓ Ηεβι «ϋδδίρβίίοη. 

“Τγρε Β(Μ) ρβεΒβ§ε” ηιεβηδ 3 Τγρε Β ρ3εΒβ§ίη§, ΐο- 
§ε(ΒεΓ ννίιΒ ίΐδ Γ3<ϋοβεΙίνε εοηίεηΐδ, ννΒίεΒ βίηεε ίΐδ άεδί^η 
ίβίΐδ (ο πιεεί οηε ογ ηιοΓε οί (Βε δρεείίΐε 3(1<1ίΐίοη3ΐ Πεδινή 
επίεπβ ίοΓ Τγρε Β(11) ρβεΒββεδ (δβε ηΐ3Γ§ίπΗΐ 3603 οί Αρ- 
ρεηάίχ Α.6) Γεςυηεδ ηιυΙΐϊΙειΙεΓ&Ι βρρΓονβΙ οί (Βε ρ3εΒβ§6 
«1εδί§η 3η(1, ίη.εεΓίβίη εηευηΐδίβηεεδ, οί ΐΒε εοηεϋΐίοηδ οί 
ΒβδρβΙεΒ. 

ΡβεΒβ§ίη§ 

“ΡβεΒ3§ϊη§” ηιεβηδ (Βε βδδεηιΒΙγ οί εοηιροηεηΐδ ηβοεβ- 
53ΐ*γ Ιο εηδϋΓε εοιηρίϊβηεε ννίιΒ ΐΒε ρβεΒ3§ίη§ Γβςυηε- 
ΓηεηΙδ οί ΐΒϊδ 0355. Ιΐ ΓΠ3γ, ίη ρ3Γΐίευ1βΓ, οοηδίδΐ οί οηε ΟΓ 
ηιοΓβ Γεεερίβείεδ, βΒδΟΓΒεηΙ ηιβίεπβίδ, δρβείη§ δίΓυεΙυτεδ, 
ΓβεϋβΙίοη δΒίε1<1ίη§, 3η<1 Πενίεεβ ίοΓ εοο1ίη§, ίοΓ 3ΒδθΓΒίη§ 
ηιεοΒΕηίοΕί δΒοεΒδ βηΠ ίοΓ ΐΒεπηβΙ ίηδυΐβΐίοη. ΤΒεβε 8ε- 
νϊεβδ ηιβγ ίηεΐυάε (Βε νεΒίεΙε ννίιΒ ΐΒε Ιίε-εΐοννη δγδίβηπ 
ννΒεη (Βεβε 3Γε ίηίεηείβιί Ιο ίοπη βη ίηίε^τβΐ ρβΓΐ οί ιΒε 
ρβεΒβ§ίη§. 

“Τγρε Α ρ3εΒ3§ίη§” ηιεβηδ 3 ρβεΒ3§ίη§ \νΒίοΒ ίη πογ- 
ιτιαΐ 03ΓΠ3§ε ίδ βΒΙε Ιο ρΓβνεηΙ βηγ Ιοδδ ογ «ΙίδρεΓδβΙ οί ιΒε 
Γβάίοβείίνε εοηίβηΐ 3η0 Ιο ΓεΙβίη ίΐδ δΒίε1(ϋη§ ίυηεΐίοη. ΤΒε 
εοηΠίΐίοηδ οί ηοπτιβΙ 03ΓΠ3§ε δΒβΙΙ Βε ΓβρΓοΠυεεΠ Βγ ΐΒε 
Ιεβίδ ρΓεδεπΒεΠ ίη ΓηβΓ§ίηβ1 3635 βη8 3636 οί ΑρρεηΠίχ 
Α.6, ννΒίεΒ ΐεδίδ (Βε ρ3εΒβ§ίη§ βΒβΙΙ Βε βΗοννη (ο Ββνε 
ρβδδβεΙ. 

“Τγρε Β ρβεΒββίηβ” ηιεβηδ 3 ρβοΒβ£ίη§ ννΒίεΒ ίδ βΒΙε (ο 
ννίΐΗβΙβηεΙ ηοΐ οηΐγ (Βε εοικϋΐίοηβ οί ηοπηβΙ 03Γπβ§ε, 35 3 
Τγρε Α ρβεΒβ§ϊη§ (1οβ8, Βυ( βΙδο β (ΓβιιβροτΙ βεεκίεηΐ. ΤΒε 
εοηΠίΐίοηδ οί δυεΒ βη βεείΠεηΙ δΒβΙΙ Βε ΓερΓοάυοεΓ) Βγ (Βε 
Ιεβίδ ρΓεδεπΒεε! ίη ηιβΓ^ίηβΙδ 3635 (ο 3637 οί Αρρεπάίχ 
Α.6, ινΒίεΒ (85(5 (Βε ρ3θΒβ§ίη§ βΒβΙΙ Βε δΒοινη (ο Ββνε 
ρβδδβεΙ ίη (Βε εοποίίΐίοηδ ΗΒεννίδε ρΓεβοΗΒεί). 

Κβίίίβΐίοη Ιενεί 

“Ηβίΐίβίιοη ΙενεΓ’ ηιεβηδ (Βε εθΓΓεδροη(ϋη§ Γ3(1ί3ΐίοη 
Οοδε εςαίνβίεηΐ τβίε εχρΓεβδεά ίη ιηϊΙΙίΓβηι ρεΓ Βοιιγ. Κβάί- 
3(ίοη Ιενεΐδ ηιβγ Βε άεΐεπηίηβά Βγ ίηβίΓυπιεηΐδ, εοιηΒίηε<1 
ννίιΒ (Βε υδε οί εοηνεΓδίοη (βΒΙεβ ννΒεΓε ηβεεβδβΓγ ογ Βγ εβί- 
ευΐβΐϊοη. ΜεβδυΓείί ογ εβίευίβίεοί ηευίΓοη Πυχ (Ιεηδίιίεδ 
ηιβγ Βε εοηνεΓίεεΙ ίηΐο Γβάίβΐίοη Ιενεΐδ Βγ υδίη§ (Βε οΙβίε 
§ίνεη ίη (Βε ίο1Ιοννίη§ ΙίίΒΙε. 

ΝευίΓοη Παχ «Ιεηδίιίεδ Ιο Βε Γε§3Γ«1ε«1 βδ 
εςυίνβίεηΐ Ιο 3 Γβ«ίί3ΐίοη Ιενεί οί 10 μ5ν/Β (1 πίΓεηι/Β) 


ΕηβΓ§γ οί 
ηευίΓοη 

Πυχ ΠεηδίΙγ εηυϊνΗίεηΙ 

Ιο 10 μδν/Β (1 ηίΓεηι/Β) 
(ηευΐΓοη8/θίη 2 ·5) 

ΤΒεηηβΙ 

268 

5 Βεν 

228 

20 Βεν 

■ 112 

100 Βεν 

32 

500 Βεν 

12 

1 Μεν 

7.2 

5 Μεν 

7.2 

10 ΜεΥ 

6.8 


Νοίε: Εςυίνβίβηΐ Πυχ Πεηδίΐίεδ ίοΓ εηεΓρεδ ΒεΙννεεη 
ΐΒοδε ΙίδΙβιΙ βΒονε δΒουΙΠ Βε οΒίβίηεΠ Βγ ΙίηεβΓ ίηΐβΓροίβ- 
Ιίοη. 

ΚβΠίοβοΙίνε εοηίεηΐδ 

“ΚβεϋοβεΙίνε εοηίεηΐδ” ηιεβηδ (Βε ΓβΠίοβεΙίνε δυΒδίβηεε 
Ιο^είΒεΓ ννίιΒ βηγ εοηΙβπιίηβΙεΠ δοΙίΠδ, Ιίψικίβ ογ §3888 ίη 
(Βε ρβε1<3§ε. 

δρεείβΐ ίοΓηι ΓβΠίοβεΙίνε δυΒδίβηεε 

“δρβείβΐ ίοΓηι ΓβΠίοβεΙίνε δυΒδίβηεε” ηιεβηδ είίΒεΓ β 
ηοη-ΠίδρεΓδίΒΙε δοΐίά ΓβΠίοβείίνε δυΒδίβηεε ογ β δεβίειΐ 
εβρδυίε οοηΐβίηίη§ 3 ΓβάίοβεΙίνε δυΒδίβηεε. ΤΒε δεβίεό 
εβρβυΐε δΒβΙΙ Βε βο εοηβΙευείεΠ (ΒβΙ ίΐ εβη Βε ορεηεΠ οηΐγ 
Βγ ΠεδΐΓονίη§ ίΐ. ΤΒε βρεείβΐ ίοπη ΓβΠίοβείινε δυΒδίβηεε 
δΒβ)] πιεεί (Βε ίο11οννίη§ ΓεςυΪΓειηεηΙδ: 

(β) Ιΐ δΒβΙΙ Ββνε βΐ ΙεβδΙ οηε «ίίηιεηδίοη οί ηοΐ Ιεδδ ΐΒβη 5 
ηιηι; βηο! 

(Β) Ιΐ δΒβΙΙ εοιηρΙγ ννίιΒ (Βε Γβίβναηΐ Ιεδΐ ΓεςυΪΓεηιεηΐδ 
δρεείΠεΠ ίη πιβΓ^ίηβΙδ 3640 Ιο 3642 οί Αρρεηάίχ Α.6. 

Ιη §εη8Γ3ΐ, (Βε “δρβείβΐ ίοΓηι” εοηεερί εηβΒΙβδ δυΒ- 
δίβηεεδ βχΒίΒίΐίη§ β Βί§ΒεΓ βεϋνίΐγ Ιενεί Ιο Βε ίηεΚκΙεΠ ίη β 
Τγρε Α ρ3θ1«3§6. 
δρεείΠε βείίνίΐγ 

ΤΒε “δρεείΠε βείίνίΐγ” οί β ΓβΠίοηυεΙίΠε ηιεβηδ (ΒβΙ 
ΓβΠίοηυεΙίΠε’δ βείίνίΐγ ρεΓ υηίΐ ηιβδδ. ΤΒε δρεείΠε βείίνίΐγ 
οί 3 δυΒδίβηεε ίη ννΒίεΒ (Βε Γβ«1ίοηυε1ί«1εδ βΓε εβδεηΐίβΐΐγ 
υηίίοΓηιΙγ «ΙίδίπΒυΙείΙ ίβ (ΒβΙ βυΒδΙβηεε’δ βείίνίΐγ ρεΓ υηίΐ 

ΓΠ355. 

ΤΓβηβροΓΐ ίηάεχ 

ΤΒε “ΐΓβηδροΓΐ ίη«1εχ” οί β ρβε1«3§ε ηιεβηδ: 

(β) ΤΒε ηυηιΒεΓ εχρΓ85δίη§ (Βε ηιβχίιηιιιη ΓβΠίβΙίοη Ιενεί 
ίη ηιίΙΙΪΓεηι ρεΓ ΒουΓ βΐ Ιηι ίΓοπι (Βε εχίεπιβΐ δυΓίβεε οί ΐΒε 
ρβεΙ«3§ε; ογ 

(Β) Ιη (Βε εβδε οί ρβεΙ<3§ε5 οί Γίδδίΐε Οίβδδ II ογ Γίβδίΐε 
Οίβδδ III, (Βε Βί§ΒεΓ οί (Βε ίο!1οννίη§ ηυηιΒβΓδ: 

ΐΒε ηυηιΒεΓ εχρΓ8δβίη§ ιΒε ιηβχίιηυπι ΓβΠίβΐίοπ Ιενεί βδ 
υηάεΓ (β) βΒονε; βη«ί ιΒε ηυηιΒεΓ οΒίβίηεΠ Βγ «ϋνί(1ίη§ 50 
Βγ ιΒε βΙΙοννβΒΙε ηυηιΒεΓ οί δυεΒ ρβεΚβ^βδ. 

ΤΒε “(ΓβηδροΓΐ ίηάεχ” οί 3 εοηΐβίηεΓ ηιεβηδ είίΒεΓ; 

ιΒε δυηι οί ιΒε ΐΓβηβροΓΐ ίηΠίεεδ οί βΐΐ ρβε1«3§εδ ννίΐΒίη 
ιΒε εοηΐβίηεΓ, εχεερί ΐΒβΙ ίοε εοηΙβίηεΓδ εβΓΓγίη§ Γίδδίΐε 
Οίβδδ III ρβε1«3§ε5, ιΒε ΐΓβηβροΓΐ ίηΠεχ δΒβΙΙ Βε 50 υηίβδδ 
ιΒε δυηι οί ιΒε ΐΓβηβροΓΐ ίηΠίοεβ οί ιΒε ρβεί<β§εβ ηβεεδδί- 
ΙβΙβδ β Βί§ΒεΓ Π§υΓ8. 

ογ ίοΓ εοηΙβίηεΓδ ηοΐ εβπ-γίη§ Ρίβδίΐε Οβδδ II ογ III ρβεΒ- 
3§εδ βηΠ υηεΙεΓ ίυΐΐ ΙοβΠ, ιΒε ηυηιΒεΓ εχρΓ88δίη§ ιΒε πιβχί- 
ιηυηι ΓβΠίβΐίοη Ιενεί ίη ηιίΙΙίδίενβΓΐ ρεΓ Βοιη (πιδν/Β) ηιυΐΐί- 
ρ1ίε«! Βγ 100 ογ ίη ηηεπι/Β βΐ 1 πι ίΓοπι ιΒε εχίεπιβΐ δυΓ- 
ίβεε οί ιΒε εοηΐβίηεΓ ηιυΙΐίρΙίεΗ Βγ ιΒε νβΐυε ίη ιΒε ίοΐΐονν- 
ίη§ ΐβΒΙε βρρΓορπβίε Ιο ιΒε ηιβχίηιυηι ΟΓΟδδ-δεείίοηβΙ 3Γεβ 
οί (Βε εοηΙβίηεΓ. 

ΜυΙΐίρΙίεβίίοη ίβεΙοΓδ 


δίζε οί 1ο;κΙ 

Μυΐΐίρΐίεβίίοη 

ίβεΙΟΓ 

ΜεβδϋΓεπιβηΙ · 

(εΓΟδδ-δεεΙίοηβΙ βΓεβ ιηεβδυΓεηιεηΐδ οί ιΒε 1 ο3«1 ρειρεηΠίο- 

υΙβΓ Ιο (Βε άΪΓεείίοη οί ίηΙεΓΟδί). 

1 ιη 2 αηά Ιεδδ 

1 

> 1 ιη 2 Ιο 5 ηι 2 

3 

> 5 πι 2 ίο 20 πι 2 

6 

> 20 ιη 2 (ο 100 πι 2 

19 


(ο) ΤΒε Π§υτε εχρΓεδδίη§ (Βε ΐΓβηβροΓΐ ίικίεχ δΒβΙΙ Βε 
ΓουηΠεΠ υρννβπΐδ Ιο ιΒε Πγ 51 Πεοίσιβΐ ρίβεε. 
υηεοΓηρΓβδδεΠ §38 

“ϋηοοιηρΓεδδεΠ §βδ” ηιεβηδ 3 §38 βΐ 3 ρΓβδδυτε ηοΐ εχ- 
εεε<1ίη§ (Βε βηιΒίβηΙ βίηιοδρΒεπο ρτεβδυτε βΐ (Βε ΐίηιε ννΒεη 
ιΒε εοηΐβίηπιεηΐ δγίεηι ίδ εΙοδεΠ. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΙηίΙβίβΓβΙ βρρΓονβΙ 

“ΕΙηίΙβΙθΓβΙ βρρεονβΓ ηιββηδ βρρΓονβΙ Βν ΐΒε εοπιρείβηΐ 
βιιΐΒοπΙγ οί ΐΗβ εουηίεν οί οπ§ίη οηΐγ. Ιί ΐΒβ εουηΐΓγ οί οπ- 
§ίη 15 ηοΐ 3 ρίΐΓΐγ Ιο ΑϋΚ, ιΒε βρρΓονβΙ βΗ&11 ΓβςυίΓβ νβΐίεΐβ- 
Ιίοη Βγ ιΒβ εοεηρείεηΐ βυΐΗοπΙγ οί ιΒε ΙΪΓδΐ ΑϋΚ οουηίεγ 
ΓββοΒεεΙ Βν ΐΙιε οοηδί§ητηβηΙ. 

*υ>ΊΐΓΓ&εΙίίΐΙβεΙ υΓβηίυιη 

“ΙΙηίΓΓβεΙίβΙβά υΓβηίυηι” ηιββηδ υΓβηίυηι οοηΙβίηίη§ ηοΐ 
ΓΠΟΓ8 ΐΒβη ΙΟ" 6 § ρΐυΐόηίυπι ρεΓ § υΓβηίυπι-235 βηά β ίίδ- 
δίοη ρπιείυοί βοΐίνίΐγ οί ηοΐ ηιοΓε ΐΗβη 9.3 ΜΒς (0.25 ητΟί) 
ρβΓ £ υΓβηίυηι -235. 
υηίΐΎ3Γϋαΐ6<ί ΐΒοπυιη 

“υηίΓΓβ(1ίβΙε(1 ΐΗοπυτη” ιηεβηδ ΐΒοπυπι εοηΐβίηίηβ ηοΐ 
ηιοΓε ΐΒβη 10 _7 §οί υΓβηίυηι -233 ρβΓ@οίιΒοπυπι-232. 
ϋΓβηίυπι; ηβΙυΓβΙ, άβρίβίβεί, βηπεΒεε! 

“ΝβΐυΓβΙ υΓβηίυηι” ηιββηδ εΒεεπίεβΙΙν - δβρβΓβΙβε! υΓβ- 
ηίυιη ννίιΒ ιΒβ ηβΐυτβΐΐγ - οοουΓπη§ (ΙίδΙπΒυΐίοη οί υΓβηίυηι 
ίδοίορβδ (βρρΓοχίπιβΙβΙγ 99.28 ρβΓ εβηΐ υΓβηίυηι - 238 βηά 
0.72 ρβΓ εεηΐ υΓβηίυηι - 235). “ϋβρίβίβά υΓβηίυηι” ηιββηδ 
υΓβηίυηι βοηΙβίηίη§ Ιβδδ ΐίΐ3η 0.72 ρβΓ εβηΐ υΓβηίυηι - 235, 
ιΒβ ΓβηιβίηεΙβΓ Ββίη§ υΓβηίυηι - 238. “ΕηποΒβεΙ υΓβηίυηι” 
ηιββηδ υΓβηίυηι εοηΙβίηίη§ ΓηοΓβ ΐΗβη 0.72 ρβΓ οβηΐ υΓβ- 
ηίυηι - 235, ΐΚβ ΓβηιβίηάβΓ Ββίη§ υΓβηίυηι - 238. Ιη βΐΐ 
03868 β νβτγ δηιβΙΙ βπιουηΐ οί υΓβηίυηι - 234 ίβ ρΓβδβηΐ. 

(3) ΡΓοΒίΒίΐίοηδ οη πιίχεεί 1οβ4ίη§ 

δυΒδίβηοβδ οί Οίβδβ 7 εοηΐβίηβεί ίη ρβοΠβ^βδ Βββπη§ β 
ΙβΒεΙ οοηίοΓΓηίη§ ννίΐΗ ιηοείεΐδ Νοδ. 7Α, 7Β ογ 70 βΒβϋ ηοΐ 
ίιο 1οβ4β<1 ίη ιΒβ 5βπΐ6 νβΒίεΙβ ΐο§βΐΚβΓ ννίιΒ δυΒδίβηοβδ βη4 
βΓΐίοΙβδ οί Οίβδδβδ 1β (ιηβΓ§ίηβ1 2101), 16 (πιβΓ^ίηβί 2131) 
ογ Ιο (ηιβΓ§ίηβ1 2171) οοηΐβίηβά ίη ρβοΗβ^ββ Βββπη§ οηβ 
ογ Ιινο ΙβΒβΙδ οοηίθΓηιίη§ ννίιΒ πιο8β1 Νο. 1. 

ΤΒβ δυΒδίβηοβδ βη4 βΓΐίοΙβδ οί ΐΗίδ Οίβδδ οοηΐβίη οηβ ογ 2701 
ηιοΓβ οί ιΒβ Γβάίοηυοίίάβδ ΓβίβΓΓβά Ιο ίη δβοΐίοη VI οί Αρ- 
ρεηάίχ Α.6 (πιβΓ^ίηβΙδ 3690 βηεΐ 3691). 

ΤΒβ ΙϊδΙ ΚβΓβυηίΙβΓ δρβοίΓιβδ ιΒβ εϋίίεεβηΐ Ιγρβδ οί οοη- 2702 
δί^ηηιβηΐ: 

1. Εηιρίγ ρβείίβξβδ ννΒίεΒ Ββνβ εοηΐβίηεά Γβάίοβοΐίνε 
δυΒδίβηοβδ; 

2. ΑΓίίεΙβδ ιηβηυίβοΙυΓβιΙ ίΓοτη ηβΐυΓβΙ ογ είερίεΐεεί υτβ- 
ηίυηι ογ ηβΐυτβΐ ΐΒοπυιη; 

3. δηιβίΐ ςυβηΐίΐίβδ οί Γβείίοβοΐίνε δυΒδίβηοβδ; 

4. ΙηδίΓυηιβηΙδ βικί ιηβηυίβοΙυΓβιΙ βΓΐίοΙεδ; 

5. Εονν κρεοίΠο βοΐίνίΐγ δυΒδίβηοβδ ΕδΑ (1); 

6. Εονν δρεοϊΓιε βοΐίνίΐγ δυΒδίβηοβδ ΕδΑ (II); 

7. Εονν - Ιβνβΐ δοΐίε! Γβόίοβοΐίνε δυΒδίβηοβδ; 

8. Κβάίοβοΐίνβ δυΒδίβηοβδ ίη Τγρβ Α ρβείεβββδ; 

9. Κβάίοβοΐίνε δυΒδίβηοβδ ίη Τγρβ Β(Ε’) ρβοΕβ^εβ; 

10. Κβείίοβοΐίνε δυΒδίβηοβδ ίη Τγρβ Β(Μ) ρβοΕβ^ββ; 

11. Ρίδδίίβ δυΒδίβηεβδ; 

12. Ββείίοβοΐίνε δυΒδίβηοβδ οβΓπβά υιιείβΓ δρβοίβΐ βΓ- 
Γβη§εηιεηΙ. 

δείιβάυΐβ 1 

Οβη§βΓ ΙβΒβΙδ οη ρβο1νβ§βδ. 

Νοηε 

ΝΟΤΕ: Αηγ ΙβΒβΙ ίηάίοβίίηβ β 8βη§βΓ δΗβΠ Βε οονβΓβά ογ 
τβηιονβ8. 

1. δυΒδίβηοβδ 2703 

ΕτηρΙγ ρβοΕβ§βδ: ννΗϊοΗ Κβνβ οοηΐβίηεεί Γβείίοβοΐίνε δυΒ- 

δίβηοββ. 

2. Ρβοί<3§ίη§/ΡβοΙ<β§ε 

(β) Ρβο1νβ§ίη§ δΗβΙΙ Ββ ίη βοοοπίβηεβ ννίΐΗ ΐΒβ ΓβςυΐΓβ- 
ηιεηΐδ §ίνβη ίη ηιβΓ§ίηβ1 3600 οί Αρρβη8ίχ Α.6, βη8 δΗβΠ 
Ββ δβουΓβΙγ οΐοδεεί βηε! ίη §οοά οοηεΙίΐίοη. 

(Β) ΡβΓπιίΙΙβϋ ίηίβΓηβΙ οοηίβηιίηβιίοη Ιενβίδ: ηοΐ ηιοΓβ 
ΐΗβη 100 ΐίηιβδ [Ηοδβ Ιβνεΐδ δβΐ ουί ίη ρβΓβ§Γβρ1ι 5. 

(β) ΨΒβΓβ βη εηιρίγ ρ3είίβ§ίη§ ίηεΐυείβδ ηβΙυΓβ! ογ 4ε- 
ρΐείβεί υΓβηίυηι ογ ηβΙυΓβΙ ΐΗοΓΪυπι ίη ίΐ8 δΙηιεΙυΓβ, ίΐδ δυΓ- 
ίβοβ βΕιβΙΙ Ββ εονετειΊ ννίιΒ β δυΒδΙβηΐίβΙ, ίηββΐίνβ δΒεβίΒ 
ιηβείε οί ηιείβΐ ογ δοπιβ οίΗβΓ ΓβδίδΙβηΙ πιβΙβΓίβΙ. 

3. ΡβεΙίβ^β Γηβχίηιυηι τβίΐίβΐίοη Ιβνβΐ : 

5μδν/Κ (0.5 ιτίΓειη/Ιι) βΐ (Ιιε δυιΊβεε οΙ ΐίιε ρβείνβμε. 


4. Μίχββΐ ρβείνίη^ 

Νο ρΓονίδίοηδ. 

5. Οοηίβηιίηβιίοη οη ρβείιβξβδ 

Νοη - ίΐχββΐ εχΙΚΓηβΙ οοηίβηιίηβιίοη Ιίηιίΐδ·. 
ΒεΙβ/^βηηηβ/Ιονν - Ιοχίείΐγ 

βΙρΗβ εηιίΐΙβΓδ 3.7Βς/εηι 2 (10' 4 μΟί/οηι 2 ) 

Νβΐυτβΐ/είερίεΐείΐ υΓβηίυηι/ 

ηβΙυΓβΙ ΐΒοΓΪυπι 37 Βς/εηι 2 (ΙΟ -3 μΟί/εηι 2 ) 

ΟίΗβΓ βΙρΒβ βπιίιιεΓδ 0.37 Βς/επι 2 (10' 5 μΟί/εηι 2 ) 
Γογ ίυΙΙ (ΙβίβΠδ, βββ ηΐ3Γ§ίη3Ε3651 οί Αρρβηάίχ Α.6. 

6. ΜβΓί<ίη§ οη ρβεΙ<β§63 

(β) ΡβεΕβ^βδ δΒβ)1 Βε ρΐβίηΐγ βη4 ΒυΓβΒΙγ πιβΓίιειΙ ννίιΒ 
ΐΒε ηιβδδ ίί ονβΓ 50 1<§. 

(Β) Αηγ πιβΓΐ<ίη§ ίη4ίεβ1ίη§ β Γβιΐίοβείίνε άβη^βΓ δΗβΙΙ 
ηοΐ Ββ νίδίΒΙβ. 

7. ΤΓβηβροΓΐ ιΐοευπιεηΐδ 

ΤΗβ ΐΓβηβροΓΐ ιΐοευπιβηΐ δΗβΙΙ ίηεΐυάβ ΐΗβ άβδεπρίίοη 
“Κβιίίοβείίνβ βυΒδΙβηεβδ (Εηιρίγ ρβεΗβ^ββ), 7, δεΗβιΙυΙβ 1, 
ΑϋΚ”, ννίιΒ ΐΗβ ηβιηβ υηάβΓίίηβιΙ. 

8. δΐοΓ3§β βηά 4βδρ3ΐβΒ 
Νο ρΓονίδίοηδ. 

9. 0βΓπβ§ε οί ρβεΗβ^βδ ίη νβΒίεΙβδ βη4 εοηΙβίηβΓδ 
Νο ρΓονίδίοηδ. 

10. 0βΓΠΒ§β ίη ΒυΙΗ ίη νβΒίεΙβδ βη4 εοηΙβίηβΓδ 
Νοι βρρίΙίεβΒΙβ. 

11. ΟβΓπβββ ίη Ιβηΐν νβΒίεΙβδ βη4 ΙβηΙν εοηΙβίηβΓδ 
Νοι βρρϋεβΒΙβ. 

12. Ρίβεβπΐδ βη4 ΙβΒεΙβ οη νβΒίεΙβδ, ΙβηΕ νβΒίεΙβδ, Ιβηίε' 
εοηΙβίηβΓδ 3η4 εοηΙβίηβΓδ 

Νοηβ. 

13. ΡΓοΒίΒίΐίοηδ οη πιίχβιΐ Ιοβ(1ίη§ 

Νο ρΓονίδίοηδ. 

14. ϋβεοηΐβΓηίηβΙίοη όί νβΒίεΙβδ, ΙβηΕ νβΒίεΙβδ, ΙβηΒ 
εοηΙβίηβΓδ βηά εοηΙβίηβΓδ 

Νο ρΓονίδίοηδ. 

15. ΟΐΒβΓ ρΓονίδίοηδ 
Νοηβ. 

δοΒβ4υ]β 2 

ϋβη§βΓ ΙβΒβΙδ οη ρβεΗβ§βδ. 

Νοηε. 

1. δυΒδίβηοβδ 

ΑΓίίεΙβδ ΓηβηυίβεΙυΓβιί ίΓοηι ηβΐυτβΐ ογ ιίερίβίβιΐ υΓβηίυηι 
ογ ηβΙυΓβΙ ΐΒοπυιη. 

ΤΒβ ουίβΓ βυΓίβεβ οί.ΐΒβ υΓβηίυηι ογ ΐΒοπυτη βΒβΙΙ Ββ 
εονβΓβιΙ Βγ β δυΒδίβηΐίβΙ, ίηβείίνβ δΒεβίΒ Γη βει ε οί ηιείβΐ ογ 
δΟΠΊβ ΟίΗβΓ ΓβδίδΙβηΙ ηιβίβπβΐ. 

. ΝΟΤΕ: δυεΒ βΓΐίεΙβδ τηβγ, ίοΓ εχβιηρίε, Βε υηυδβά 
ρβεΗβςίηβδ ίηίβηίίειΐ ίοΓ ΐΒβ ΐΓβηδροΓΐ οί ΓβεΙίοβεΙίνβ 
δυΒδίβηοβδ. 

2. ΡβαΠββίη^/ΡβεΙεβββ 

ΡβοΕβ§ίη§ δΒβΙΙ Ββ ίη βεεοπίβηοε ννίιΒ ΐΒβ ΓβςυίΓβπιεηΐδ 
§ίνβη ίη ΓηβΓ^ίηβΙ 3600 οί Αρρεηιΐίχ Α.6. 

3. ΡβοΗβββ πιβχίηιυηΊ ΓβιίίβΙίοη Ιβνβΐ 

5 μδν/Β (0,5 ηίΓεηι/Β) βΐ ΐΒβ δυΓίβεβ οί ΐΒβ ρβοίνβ^ε. 

4. Μίχεεί ρβεΙνίη§ 

Νο ρΓονίδίοηδ. 

5. Οοηίβηιίηβιίοη οη ρβεΗβ^βδ 

Νοη - Γιχβ4 βχΐβπιβΐ οοηίβηιίηβιίοη Ιίηηίΐβ: 
ΒεΙβ/νβηιηιβ/Ιονν; - ΐοχίοίΐγ 

βΙρΒβ βπιίιιεΓδ 3.7 Βς/επι 2 (ΙΟ -4 μΟί/εηι 2 ) 

Νβΐυί-βΐ/ιίβρίβίειΐ υΓβηίυηι/ 

ηβΙυΓβΙ ΐΒοπυΓη 37 Βε)/ειη 2 (10' 3 μΟί/εηι 2 ) 

ΟΐΒβΓ βΙρΒβ βπιίιιεΓδ 0.3.7 Βς/οιη 2 (10' 5 μΟί/εηι 2 ) 
Γογ ίυΐΐ εΐβίβίΐδ βββ ΓηβΓ§ίηβ1 3651 οί Αρρβηιΐίχ Α.6. 

6. ΜβΓΗίη§ οη ρβοΗβξβδ 
Νοηβ. 

7. ΤΓβηβροΓΐ (ΙοουηιβηΙδ 

ΤΒβ ΐΓβηδροΓΐ άοβυπιβηΐ δΒβΙΙ ίηεΐυείε ΐΒβ άβδΟΓΪρΙίοη 
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“Κ.£κϋο&οΙίνβ δΐιΗδίαηεεδ (Μ3ηυί30ΐιΐΓε8 ΕΓίίεΙεδ), 7, 
δθΗε8υ1ε 2, ΑΏΚ”, ννάΗ ΐΗε ΠΕίηε υη8εΓΐίηε8. 

8. 8ΐθΓ3§ε επ 8 8εδρ3ΐοΗ 
Νο ρΓονίδίοηδ. 

9. 03ΓΠ3§ε ο£ ρπείοςεβ ίη νεΗίεΙεδ επ 8 εοηίΕΪηεΓδ 
Νο ρΓονίδίοηδ. 

10. .0εγπ 3£8 ίη 6υ1Π ϊη νεΗίεΙεδ 3η8 εοηίΕίηεεδ 
Νοί 3ρρ1ίε361ε. 

11. 03ΓΠ3§ε ίη ΙηηΙί νεΗίεΙεδ επ8 ΙεπΗ εοηΙαίηβΓδ 
Νοί βρρίίεηΐίΐε. 

12. Ρΐ3ε3Γ(1δ επ 8 ΙέώεΙδ οη νεΗίεΙεδ, ΐηηΕ νείιίεΐεδ, Ι3η1ί - 
εοηίΕίηεΓδ 3η<1 εοηίΕΪηεΓδ 

Νοηε. 

13. ΡΓοΗίΗίΐίοηβ οη Γηίχε8 1θ38ίη§ 

Νο ρΓονίδίοηδ. 

14. ΟβεοηίΕΠίίηβΐίοη οΓ νεΗίεΙεδ, ΙεπΗ - νεΗίεΙεδ, ΙεπΠ - 
εοηΐ3ίηετ8 3η<1 εοηΟίηεΓδ 

Νο ρΓονίβίοηβ. 

15. ΟίΗβΓ ρΓονίβίοηδ 
Νοηε. 

3εΗε8υ1ε 3 

ϋβη^εΓ ΙηΗεΙδ οη ρ3εΗ3§63. 

Νοηε (6υΐ δεε ρΕΓ3§Γ3ρΗ 15). 

1. δυΗδΙβηεεβ 

δηιβΙΙ ςιιβηίιΐίεδ οί Γ38ίθ3θΐίνε δυΗδίΕηεεβ ίη ΕΓηουηΙδ 
ννΗϊεΗ 8ο ηοΐ εχοεε8 ΐΗοβε §ίνεη ίη ΐΗε ΐβΒΙε 6εΙονν επ8 
ννΗϊεΗ 8ο ήοΐ εοηΐβίη (ηοΓε ιΗεπ 15 §οίυΓ3ηίυηι - 235. 
ΝδΙυιβ οΓ Ραε1ί3§β 

5η6δΐ3ηεεδ ΙίηιίΙδ 

3θ1ί8δ αικί §3565 

δρεείβΐ ίοΓΓη 10' 3 Α 1 

ΟιΗογ ΙοΓηΐδ ΙΟ" 3 Α, 

Τπΐίυιη 0.74 ΤΒς (20 Οί)* 

0ίςιιί8δ 

Τπΐίιπη οχί8ε ίη 
βςυεουβ δοΐϋΐίοηδ 
Ιεδδ ιΗεπ 3.7 ΟΒς/1 

(0.1 Οί/1) 37 ΤΒς (1000 Οί) 

6εΙννεεη 3.7 ΟΒς/1 
επ 8 37 ΟΒς/1 
(0.1 Οί/1 επ8 

1.0 Οί/1) 3.7 ΤΒς (100 0ί) 

§Γ83ΐεΓ ιΗεπ 37 ΟΒς/1 

(1.0 0ί/1) 37 ΟΒς (1 0ί) 

ΟίΗεε 1ίςυί8δ ΙΟ" 4 Α 

Γογ ηιίχΐυΓεδ οί Γ38ίοηυε1ί8εδ, δεε ηΐΕΓ§ίη3ΐ 3691 οι 
Αρρεηάίχ Α.6. 

2. Ρ3εΙί3§ίη§/Ρ3ε1ί3§ε 

(ε) Ρ3ο1ν3§ίη£; δΗβΙΙ 6ε ίη ΕοεοΗβηοε ννίΐίι ιΗβ 
τεςυίΓεηιεηΙδ §ίνεη ίη πΐ3Γ§ίη3ΐ 3600 οί Αρρεη8ίχ Α.6. 

(6) Ουπη§ ΐΓΕΠδροη ΐΗεεε 8 Ηε 11 6ε ηο Ιεαίο^ε οί 
Γβείίοβείίνε δϋ6δΐ3ηεε. 

3. Ρεο^ε^ο ηΐ3χίηιυηι Γβάίαΐίοη Ιενεί 

5 μδν/6 (0.5 ηΐΓεηι/6) εΙ ΐΗε δυείβεβ οί ΐΗε ρεοΙ<3§8. 

4. Μίχε8 ρ3ε1ίίη§ 

Νο ρΓονίδίοηδ. 

5. ΟοηίΕΐηίηβΐίοη οη ρΕοΙίΕβεβ 

Νοη - ίίχε8 εχΙεΓηβΙ εοηίΕΠίίηΕΐίοη ΙίηιίΙδ: 
Βεΐ3/§3ηιιηα/Ιο\ν - Ιοχίείΐγ 

ηΙρΗβ εηιίΐιβΓδ 3.7 Βς/επι 2 (10' 4 μΟί/εηι 2 ) 

ΝηΐυΓβΙ/ΟερΙεΙεϋ ιίΓΕηίιιηι/ 

η3ΐυΓ3ΐ ΐΗοΓίηηι 37 Βς/εηι 2 (10' 3 μΟί/εηι 2 ) 


* ΤΗβ νβΐυβδ ίοΓ Ιπΐίυηι βΙδο αρρίγ Ιο Ιτιΐία γπ ίη ;ιαΙίν?ιΙβ 8 
Ιυιηίηοαδ ρβίηΐ επ8 Ιπΐίυπι 3 Ηδ 0 Γ 6 ε 8 οη δοΠ 8 εβΓπβΓδ. 


Οΐ6εΓ 3ίρ63 ειηίΐίετδ 0.37 Βς/επί 2 (10" 5 μΟί/εηι 2 ) 
Γογ ίυΐΐ 8εΐ3ί1δ, δεε πΐ3Γ§ίηΕΐ 3651 οί Αρρεη8ίχ Α.6. 

6. Μ3Γΐάη§ οη ρ3ο1ο§εδ 

Τ6ε οιιίεπηοδί βιΐΓίΒοε οί 16 ε εοηΐηίηπιεηΐ δγδίεηι βΗ311 
6ε Γη3ΓΠε8 “ΚΑϋΙΟΑΟΤίνΕ” 3δ α νν3Γηίη§ οη ορεηίη§ ΐΗε 
ρβεΙοβε. 

7. ΤΓβηδροΓΐ όοευπιεηΐδ 

Τ6ε ΐΓβηδροΓΐ 8οευπιεηΐ 5 Ηε 11 ίηε1ιι8ε ΐΗε άεδεπρίίοη 
“ΚδΟίοβεΙίνε δυ6δΐ3ηεεδ (δηιβίΐ ςιοηΐίΐίεδ), 7, βεΗεΒυΙε 3, 
ΑΏΕ”, ννίΐΗ ΐΗε ηηηιε υη8εΓΐίηε8. 

8. δΐοΓ3§ε βη8 ΟεδρβΙεΗ 
Νο ρΓονίδίοηδ. 

9. 03ΓΠ3§ε οί ρβεΓη^εδ ίη νεΗίεΙεδ βη8 εοηΙβίηβΓδ 
Νο ρΓονίδίοηδ. 

10. ΟβΓπβ^ε ίη 6υ11ί ίη νεΗίεΙεδ αηά εοηίαίηεΓβ 
Νοί ρεπηίΐΐεϋ. 

11. 03γγΪ 3§6 ίη Ιαηΐί - νεΗίεΙεδ 3η8 Ι3η1< - εοηΐΒίηεεδ 
Νοί ρεΓΓηίιιβΟ. 

12. Ρίβεβπΐδ βηΟ ΙβΗεΙβ οη νεΗίεΙεδ, Ιηηΐί - νεΗίεΙεδ, ΙηηΗ 
- εοηΐηίηεΓδ βηΟ εοηΙβίηεΓδ 

Νοηε. 

13. ΡΓοΗϊΗίΐίοηδ οη Γηίχεά 1ο38ίη§ 

Νο ρΓονίδίοηδ. 

14. ϋεεοηΐ3Γηίη3ΐίοη οί νεΗίεΙεδ, ΐβηΠ - νεΗίεΙεδ, ίηηΐί - 
εοηΙηίηεΓδ βη8 εοηΙβίηεΓδ 

δεε ηιβΓ^ίηβΙ 3695 (3) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

15. ΟιΗογ ρΓονίδίοηδ 

(β) Αεείάεη! ρΓονίδίοηδ - βεε [Π3Γ§ίιΐ3ΐ 3695 (1) οί 
Αρρεη8ίχ Α.6. 

(6) ϋεεοηίβιηίηβΐίοη ίη 8ΐθΓ3§ε - δεε ιηβΓβίηβΙ 3695 (2) 
οί ΑρρεηΟίχ Α.6. 

(ο) ΡΕκΙίοβεΙίνε δϋΗδΙαηεεδ ννΗϊεΗ ροδδβδ.5 οίΗεΓ 
1ΐ3ζ3ΐ'8οαδ ρΓορεΓίίεβ δΗβΙΙ ηΐδο εοηιρΙ)· ννίΐΗ (Ηε ρΓονίδίοηδ 
οί ΐΗε 3ρρΓ0ρΠ3ΐ8 θΐ3δδ. 

5εΗε8υ1ε 4 

ϋ3η§6Γ ΙβΗεΙδ οη ρ3θΙί3§6δ 
Νοηε 

1. 3υ6δΐ3ηεεδ 

ΙηδίΓυηιεηΙδ 3η8 ΓηβηυίαεΙυΓεΟ βΓΐίεΙεδ δυεΗ 3δ εΐοείίδ, 
εΙεείΓοηίε Ιυ6εδ ογ ;ιρρ3Γ3ΐυδ. Ιΐ3νίη§ ΓβΟίοαεΙίνε 
δυΗδΙβηεεδ βδ 3 εοπιροηεηΐ ρβΓΐ, \νΗοδε βείίνίΐγ άοβδ ηοΐ 
εχεεεΟ ΐΗε ΒηιουηΙδ §ίνεη ίη ΐΗε 1361ε Ηεΐονν βη8 ννΗϊεΗ 8ο 
ηοΐ εοηΐβίη ηιοΓε ιΗβπ 15 §. οί ϋΓβηίυιτι - 235. 


ΝβΙϋΓΟ οί 
δυΗδίηηεεδ 

Ιΐεηι 

ΙίηιίΙδ 

Ρ3θ1ί3§ε 

ΙίηιίΙδ 

δοΙί8δ 



δρεείδΐ ίοΓΓη 

ΙΟ 2 Α, 

Α ! 

ΟιΗογ ίοΓηΐδ 

ίο- 2 α 2 


Είςυί8δ 

ίο- 3 α 2 

ίο- 1 α 2 

ΟβδΘδ 



Ττίΐιυπη 

0.74 ΤΒς 

7.4 ΤΒς 


(20 0ί) 4 

(200 Οί)* 

δρεείοΐ ίοΓηι 

ΙΟ- 3 Α ι 

10- 2 Α 1 

ΟιΗογ ίοΓίηβ 

ίο- 3 α 2 

ίο- 2 α 2 


Γογ πιίχΐϋΓεδ οί Γ 38 ίοηυε 1 ί 8 εδ, βεε ιηβΓβίηβΙ 3691 οί 
Αρρεη 8 ίχ Α.6. 

2. ΡαεΙο/ηζ/ΡβεΉα^ε 

(η) Ρ3θ1ί3§ίη§ δΗηΙΙ 6ε ίη 3οεοΓ83ηοε ννίΐΗ ΐΗε 
ΓεςυίΓεηιεηΐδ §ίνεη ίη ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3600 οί Αρρεη8ίχ Α.6. 


* ΤΙιε ναΐηεδ ίοΓ Ιηΐίυηι 3 ΐδο ,ιρρίν (ο Ιπΐίιιηι ίη 3 εΐίν 3 ΐε 8 
ΙιίΓηίηουδ οηίηΐ ;ιη 8 Ιπΐίυηι ΕΗδοΛεά οη δο1ί8 οεγγιογκ. 
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(6) ΤΗε ίηδίειιηιεηΐδ βηά βεήείβδ δΗβΠ Ηε βεευεβίγ 
ρβεΕεά. 

3. Ρβείοςε εηΒχίεηυηι εβάίβΐίοη Ιβνβΐ 

5 μδν/Η (0.5 εηεεπι/Η) βΐ ιΗε βυείβοε οί ιΗε ρ3εΙίβ§ε βηά 
100 μδν/Η (10 εηεεηι/Η) 31 10 επί ίεοεη βην ροίηΐ οη ιΗε 
εχίεεηβΐ βυείβεε οί 3ηγ υηρβεΕεά ίηδίευεηεηΐ οε βείίεΐε. 

4. Μίχεά ρβοΗίη§ 

Νο ρΓΟνίδίοηβ. 

5. ΟοηΙβεηίηβΐίοη οη ρβεΠβββδ 

Νοη - ίϊχεά εχίεεηβΐ εοηΐ3ηιίη3ΐίοη Ιίεηίΐδ: 
ΒεΙβ/^βεηεηβ/ Ιονν - Ιοχϊείΐγ 

βΙρΗβ εεηίΐΐεεδ 3.7 Βς/εεη 2 (10' 4 μ€ί/εεη 2 ) 

Νβΐυεβί/άερίεΐεά υεβηίυεη/ 

ηβΙυΓαΙ ΐΗοείυεη 37 Βς/εεη 2 (10 -3 μΟΐ/εηι 2 ) 

ΟιΗεε βΙρΗβ εεηίΐΐεεδ 0.37 Βς/εηι 2 (10’ 5 μΟί/εεη 2 ) 
Ρογ ίυΐΐ άείβίΐβ, βεε εηβεβίηβΐ 3651 οί Αρρεηάίχ Α.6. 

6. ΜβεΗίηι; οη ρβεΗβ^εδ 

ΕβεΗ ίηδίευεηεηΐ ογ βείιείε (εχεερί εβάίοΐυεηίηεδεεηΐ 
ΐίεηερίεεεδ ογ άενίεεβ) βΗβΙΙ Ηεβε ιΚε εηβεΗίηι; 

“ βαοιοαοτ ινε”. 

7. ΤεβηδροεΙ ϋοευεηεηΐδ 

ΤΗε ΐΓβηδροΓΐ άοευεηεηΐ δΗβΙΙ ίηεΐυάε ιΗε άεδεείρΐίοη 
“Κβάίοβείίνε βηΒδΙβηεεδ (ΙηδίευεηεηΙδ) ογ (ΜβηυίβεΙυεεά 
ΕΓΐίε1εδ)ε7, βεΗεάυΙε 4, Α[)Β”, ινίΐΗ ιΗε ηΕηιε υηάεείίιιεά. 

8. 5ΐοΓ3§ε βηά άεδρβΙεΗ 
Νο ρΓονϊδΐοηδ. 

9. Οβεείβ^ε οί ρ3εΙ<3§8δ ϊη νεΗίεΙεδ 3ηά εοηίαίηετδ 
Νο ρΓονϊδΐοηδ. 

10. Οβεείβ^ε ΐη ΗυΙΗ ϊη νεΗίεΙεδ βηά εοηίΕΪηεΓδ 
Νοί βρρίίεβΗΙε. 

11. 03ΓΠ3§ε ϊη ΙβηΗ - νεΗίεΙεδ «πγ! ΐβηΗ - εοηΐβέηεεδ 
Νοί βρρίίεβΗΙε. 

12. Ρΐ3ε3π1δ βηά ΙβΗεΙδ οη νείιίεΐεδ, ΙβηΗ - νεΗίεΙεδ, ΙβηΠ 
- ε-οηΐβίηεεδ βηά εοηΐβίηεεδ 

Νοηβ. 

13. ΡεοΗίΗίΐίοηδ οη εηίχεά 1οβάέη§ 

Νο ρΓονϊδΐοηδ. 

14. ϋεεοηίβεηίηβΐίοη οί νείιίείβδ, Ιβιεί νεΗίεΙεδ, ΙβηΙε 
εοηΐβίηεεδ βηά εοηΐβίηεεδ 

δεε ηιβε§ίηβ] 3695 (3) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

15. ΟιΗεε ρεονίδίοηδ 

(3) Αεείάεηΐ ρεονίδίοηδβεε εηβεβίηβΐ 3695 (1) οί 
Αρρεηάίχ Α.6. 

(Η) ΟεεοηΙβεηϊηβΙίοη ίη 5ΐοεβ§ε - βεε ιηβε§ίηβΙ 3695 (2) 
οί Αρρεηάίχ Α.6. 

δείιεάυΐε 5 

Οβη§εε ΙεΒοΙε οη ρβείίβ^εβ (βεε Αρρεηάίχ Α.9). 

1. δυΗδίβηεεδ 

Ηονν δρεείίίε βείίνίΐγ δυΗδίβηεεδ ΕδΑ(Ι), Ηε1οη§ίη§ Ιο 
οηε οί ιΗε ίο11ο\νίη§ §εουρδ 3δ άείίηεά ίυΐΐγ ϊη υιβε^ίηβΙ 
2700(2): 

(ί) υεβηίυηι ογ ΐΗοείυεη οεεδ ογ εοηεεηίεβίεδ (δυΗ-ρ3Γ3. 
(β) οί άβίίηίΐίοη) 

(ίί) αηΪΓΓ&εϋβίβεΙ ηβΐυεβΐ ογ άερΙείεά υεβηίυεη ογ 
υηίεεβάίβίεά ηβΐυεβΐ ΐΗοείυεη (βϋΗ-ρ3Γ3. (Η) οί άείίηίΐίοη) 
(ίη) Ιπΐίυηι οχίεΙε ίη βςυεου'8 δοΐυΐίοηδ - εοηεεηίεβίίοη 
0.37 ΤΒς/1 (10 0ί/1) ογ Ιεδδ. (δυΗ-ρ3Γ3 (ο) οίάείίηίΐίοη) 

(ίν) δυΗδίβηεεδ \νϊΐΗ υηίίοεεη βείίνίΐγ υηάεε Γηίηίιτίϋηι 
νοίυεηε εοηάίΐίοηβ οί ηοΐ εηοεε ΐΗβη 10' 4 Α 2 /§ (βυΗ-ρ 3 Γ 3 . 
(8) οί άείίηίΐίοη). 

(ν) Νοη - εβάίοβείίνε βείίεΐεβ εοηίβεηίηβίεά Ιο ηοί εηοεε 
ΐΗβη 10 Ιίηιεδ ιΗε ρβεΗβ§;ε Ιίηηίΐβ βει ίη ρβεβ 5 Ηεΐονν βηά βο 
ΐΗβΙ ιΗε δρεείΓιε βείίνίΐγ υηάεε εηίηίεηυεη νοίυεηε εοηάίΐίοηδ 
ηενεε εχεβεΟδ 10' 4 Α 2 /§ (δυΠ-ρβεβ. (ε) οί άβίιηίΐίοη). 

Ιΐηίεδδ ΐΓ3ηδροΓΐε8 3δ 3 ίαΐΐ ΙοηγΙ, ΙβΗεΙβ Ιο ηιοΒεΙδ 7Α, 
7Β ογ 70 δΗβΙΙ Ηε βίίίχεΒ εχΙβτηβΙΙγ ίο Ιν.ο ορροβίΐβ βίΒεβ, 
βεε Γη3Γ§ίη3ΐδ 3653 Ιο 3655 οί Αρρεηάίχ Α.6 ίοε ρ3θΗ3§ε 
03ΐε§οΓγ. ΤΗε εοηίεηΐβ δΗβΙΙ Ηε άεδοείΗεά οη ιΗε ΐ3Ηε1δ 35 
“ΚβάίοΕοΐίνε Η8Λ”. δύΗδίάίβΓγ ΐ3Ηε!1ίη§: 


(ί) ίοΓ ΐΗοπυητι ηίίεβίε, δοΐίά, 3ηά υΓΒηίυηι ηίίεβίε, δοΐίά - 
ητιοάεΐ Νο.5 1αΡ>ε1δ βγθ ΓεςυίΓεά. 

(ίί) ίοε ιΐΓ3ηίυ(η ΗεχΒΠαοήάε βηά υτβηγΐ ηίίΓΕίε 
Ηεχ3ΗγάΓ3ΐε ίη δοΐυΐίοη: ηιοάεΐ Νο.8 ΙβΗεΙδ βεε Γεηυίεεά. 

Ιί Βδδίΐε δαΗδίβηοεδ 3εε ρεβδεηΐ ιΗε ΓεςιιίεειηεηΙδ οί 
δοΗβάιιΙε II δΗβΠ Ηε ΓηεΙ ίη βάάίΐίοη Ιο ιΗε εεςυίεεηιεηΐδ οί 
ΐΗίδ δοΗεάυΙε. 

2. Ρ3εΙο§ίη§/Ρ3οΙ<3§ε 

ΡβεΙο^εδ ΐΓΒηβροΓίεά οίΗεε (Ηβη 38 ίυΐΐ 1 οε 8: ρβεΙεΒ^ίηβ 
δΗβΙΙ Ηε ίη βεεοπίβηεε χνίΐΗ ιΗε εεςιηεεηηεηΐδ οί ηΐ3Γ§ίη3ΐ 
3600, ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3650 Ιο 3655 3ηά εηΒΓ^ίηβΙ 3656(1) Ιο 
(4) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

5υΗδΐ3ηεεδ οί ρ3Γ3§Γ3ρΙι 1(ϋ) 3Ηονε ίη ηιβδδίνε δοΐίά 
ίοεηι δΗβΙΙ Ηε ρηοΗοά δο 3δ Ιο ρεενεηΐ βΗγεβϊοπ, βηά ίη οίΗεε 
δοΙίά ίοπηδ δΗβΠ Ηε εοηιβίηεά ίη 3 δϋΗβίβηΐίΒ) δΗεβίΗ. 

3. Ραε1<3§ε ηΊβχΪΓηυιη ΓΕάίβΙίοη Ιενεί 

2 πι5ν/Η (200 επεεπι/Η) 31 ιΗε δυείβεε οί ιΗε ρβεΗβζε 
βηά 0.1 εηδν/Η (10 ηπεεπι/Η) αΐ 1 εηεΐεε ίεοεη ιΗβΙ δυείβεε 
(δεε ηΐΒΓξίηβΙδ 3653 Ιο 3655 οί Αρρεηάίχ Α.6). 

Εχεερί ίη ιΗε εββε οί 3 ίυΙΙ Ιοβά ννΗεη ιΗε Ιίεηίι ίδ 10 
ιηδν/Η (1,000 ιητεπι/Η) 31 ιΗε δυείβεε οί ιΗε ρβεΗβ^ε αηά 
ηιβγ βχεεεά 0.1 ηιδν/Π (10 Γηεεηι/Η) 31 1 ηιείεε ίεοηι (ΗβΙ 
δυείβεε (δεε πΊβεβίηβΙ 3659(7) οί Αρρεηάίχ Α.6). 

4. Μίχεά ρ3οΗίη§ 

δεε εηβΓβίηβΙ 3650 οί Αρρεηάίχ Α.6. 

5. ΟοηΙβηιίηβΐίοη οη ρβοΗβ^εβ 

(β) Νοη-ίίχεά εχΐβπκιΐ οοηΐβπιίηβΐίοη Ιίηιίΐδ ίοε ρβεΙ<3§εδ 
εβΓείεά οίΗεε ΐΗβη 35 ίυΐΐ Ιοβά. 

Βεΐ3/§3πιηΐ3/1ο\ν-ΙοχίείΙγ 

βΙρΗβ εηιηιίΐεΓδ 3.7 Βς/εεη 2 (10 ' 4 μΕί/εηι 2 ) 

Νβΐυεβί/άερίβίεά υεβηίυιη/ 

ηβΙυΓβΙ ΐΗοΓίυεη 3 7 Βς/εητι 2 (10’ 3 μΟί/οεη 2 ) 

ΟιΗεε βΙρΗβ εεηίΐΐεεδ 0.37 Βς/εηι 2 (10' 5 μΟί/εηι 2 
Γογ ίυΐΐ άείβίΐβ, δεε Γηβε^ίηβΐ 3651 οί Αρρεηάίχ Α.6. 
(Η) Γογ ρβείο^εβ οβεείεά ίη β ίυΐΐ Ιοβά - Νο ρεονίδίοηδ. 

6. ΜβεΗίη^ οη ρβοΗβ^εβ 

-ΡβοΗβ^εδ ΐΓβηδροείεά βδ ίυΐΐ Ιοβά - δίεηείΐΐεά οε 
οίΗεηνίδε ιηβεΗεά “ΚΑϋΙΟΑΟΤίνΕ ΕδΑ”. 

ΡβεΙοβεβ ΐεβηβροΓίέά οίΗεε Ιΐιβη ίυΐΐ Ιοβά - ρΐβίηΐγ 3ηά 
άυεβΗΙγ ΓηβεΗεά ννίΐΗ ιΗε εηβδδ ίί ονεε 50 Η§. - 

7. ΤεβηδροεΙ άοουεηεηΐδ 

ΤΗε ΐΓβηδροπ άοευηιεηΐ βΗβΙΙ ίηεΐυάε ιΗε άεβεπρίίοη 
“Ββάίοβείίνε βυΗδίβηοεβ (Εο\ν δρεείΓιε βείίνίΐγ ΕδΑ (I)), 7, 
βεΗεάυΙβ 5, ΑΟΚ”, ννίΐΗ ιΗε ηβηιε υηάεείίηεά βηά ιΗε 
άειβίΐδ δρεείίίεά ίη ηηβΓ^ίηβΙδ 3680 βηά 3681 οί Αρρεηάίχ 
Α.6. 

8. δΐοΓ3§ε βηά άεδρβίεΗ 

(β) δΐθΓβ§ε βηά δε^εε^βΐίοη ίεοεη οίΗεε άβη^εεουδ §οοάδ 
- δεε ΓηβΓ^ίηβΙ 3658 (1) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

(Η) δΐθΓβ§ε βηά 5ε§εε§3ΐίοη ίεοηη ρβοΗβ^εδ ΙβΗεΙΙεά 
“ΓΟΤΟ” - δεε τηβεβίηβΐ 240001 οί Αρρεηάίχ Β.4 ίοε 

3β£εε§βΐίοη ΙβΗΙε. 

(ο) Τοίβΐ Ιεβηδροεί ίηάεχ Ηεηίΐβΐίοη ίοε δίοεβ^ε, ηο Ιίεηίι 
εχεερί ίη ιΗε εβδε οί Γίδδίΐε Οβδδ II οε III ρβείεβ^εδ, βεε 
ιηβε^ίηβΙ 3658 (2) Ιο (5) οί Αρρεηάίχ Α.6.). 

9. Εβεείβ^ε οί ρβείχβ^βδ ίη νεΗίεΙεδ βηά εοηΐβίηεεδ 
(β) δε§εε§3ΐίοη ίεοηη ρβεΗβ^εδ ΙβΗεΙΙεά “ΓΟΤΟ” - δεε 

εηβΓ^ίηβΙ 240001 οί Αρρεηάίχ Β.4 ίοε δβ^εε^βΐίοη ΙβΗΙβ. 

(Η) ΤοΙβΙ Ιεβηδροεί ίηάεχ ΙίηιίΐΒΐίοη - 50. ΤΗίδ Ιίεηίι άοεδ 
ηοί βρρίγ Ιο 3 ίυΐΐ Ιοβά, ρεονίάεά ΐΗβΐ ίί Γίβδίΐε Οίβδβ II οε 
III ρ3εί(3§65 βεε ρεβδεπί ΙΗε β11ο\νβΗ1ε ηυπιΗεΓ ίδ ηοί 
εχεεεάεά, (βεε οιβε^ίηβΐ 3659(5) οί Αρρεηάίχ Α.6). 

(ο) ίνίβχίεηυεη εβάίβΐιοη Ιενεΐδ ίοε νεΗίεΙεδ βηά 1βε§ε 
οοηΐβίηεεδ ίη ιΗε εββε οί 3 ίυΐΐ Ιοβά 
2 πιδν/Η (200 εηεεεη/Η) βΐ δυείβεε 
0.1 εηδν/Η (10 εηεεεη/Η) βΐ 2 ηιβίεεδ ίεοεη δυείβεε 
(βεε εηβεβίηβΐ 3659(7) οί Αρρεηάίχ Α.6) 

ΑΙδο, ίοε νεΗίεΙεδ — 20 μδν/Η (2 εηεεεη/Η) ίη βηγ 
ηοπηβΐΐγ οεευρίεά ροδίΐίοη (βεε ηΐ3ε§ίηβ1 3659(8) οί 
Αρρεηάίχ Α.6.). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ1ΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(8) Ρβε1εβ£6δ ηοΐ ίη εοηίοπηίίγ ννίίΗ ΐΐιβ ΓβςυΪΓβιηβηΙδ οί 
ηιβΓ§ίηβ1 3600 δΗβΙΙ Ηε (χβηδροείεεί βδ ίυΙΙ Ιοβεί, βηεΐ ιΗβ 
Ιίηιϊΐδ ίη ιΗβ Γο1Ιοννίη§ ΙβΗΙε δΗβΙΙ ηοΐ Ββ εχεεβείβεί: 


ΝβΙυεβ οΓ δυΗδΙβηεβδ 
δοΐίεΐβ 

ΤΓΐΐίαπι οχίεΐβ ίη βειυβουβ 
δοΐυΐίοηδ 

ΟίΗβε Ιίςυίεΐδ &ηεΙ §βδβδ 


νεΗίεΙε ογ 1βΓ§β 
εοηΐβίηβΓ βείίνάγ ΙίηιίΙ 
Νο ΙϊγπϊΙ 

1 850 ΤΒς (50,000 Οί) 
100 χ Α 2 


10. €βιτίβ§ε ίη ΒυΙΗ ίη νεΗίεΙββ βηεΐ εοηΙβίηβΓδ 

ΡβΓτηίΐΐβοΙ υηεΙβΓ ΓυΙΙ Ιοβεί ρεονίείβεί ιΗβ!, βίΐεε 1οβεΙίη§, 

εχίεπιβΙ δυείβεβδ οί νείιίεΐεβ βΓβ εβΓβίυΙΙγ είεβηεεί Ον ΐΗε 
εοηδί§ηοΓ βηεΐ ρΓονίΟεά ιΗβ! ηο 1ββΙεβ{;ε εβη οεευε υηεΙβΓ 
ηοεπιβΐ ΐεβηδροΓί. ((ΙυβηΙίΐγ Ιίπιίΐδ βδ ίη ιΗβ (βΒΙβ ίη 
ρβΓ3£ΓβρΗ 9 βΒονε. 

11. €3ΓΠ3§β ίη ΙβηΗ-νβΗίεΙββ βπεί ΐβηΙε-εοηΐβίηβΓδ 

(β) ^3^τ^^α£6 ίη ΐβηΙε-νβΗίεΙββ: ρεπηίιίβεί Γογ Ιίεμπείδ ογ 
δοΙίΟδ οίΗβε (Ηβη υεβηίυιη ΗεχβΠυοπεΙε βηά δυΗδΙβηεβδ 
1Ϊ3Β1β Ιο βροηΐηηβουδ ί§ηί!ίοη (δεε ΑρρεηεΙίχ Α.6, ΓηβΓ§ίηβ1 
3660); 

(Β) ΟβΓΠβ^β ίη ΙβηΙε-εοηΙβίηβΓδ: ρεπηίιίβεί Γογ Ιίμυίεΐδ ογ 
δοΠΟδ, ίηε1υεϋη§ ηβΐυεβΐ ογ είβρίβίβεί υΓβηίυεη ΗβχβΗυοπεΙβ 
(βεβ ΑρρεηεΙίχ Α.6, ΓηβΓ§ίηβΙ 3661). 

12. ΡΙβεβεεΙδ βηεΐ ΙβΒβΙδ οη νεΗίεΙβδ, Ιβηΐε νεΗίεΙβδ, Ιβηΐε 
εοηΙβίηβΓδ 3 ΠγΙ εοηΙβίηβΓδ (βεβ Αρρεηεΐίοβδ Α.9 αη<1 Β.4). 

(ΖοηΐβίηβΓδ - ΙβΒβΙδ Ιο οιοΟεΙδ 7Α, 7Β ογ 70 οη βΐΐ ίουΓ 
δίάεδ. νβΗίεΙεδ 3π(1 ΙβΓ^β εοηΙβίηβΓδ - ρΙβεβΓεΙδ Ιο πιοείβΐ 7ϋ 
ίη ΑρρεηεΙίχ Β.4 Γη3Γ§ίηβ1 240 010 οη ββεΗ ΙβΙβΓβΙ δίείε 
βηεΐ οη Γβ3Γ ννβΐΐ οί νεΗίεΙε (δβε εηβΓ§ίηβΙδ 3659(6) βηεΐ 71 
500). 

ΒυΗδίεΒβεγ ΙβΒβΙΙίη§ 

(ί) Γογ ΐΗοπυεη ηίΐΓ3ΐβ, βοΐίεΐ βηεΐ υεβηγΙ ηίίΓβίε, δοΐίεΐ - 
ιηοείβΐ Νο. 5 ΙβΒβΙδ 3Γβ ΓβςυίΓβε). 

(ϋ) Γογ ύΓβηίυηη ΗεχβΠυοπεΙε βηεΐ υεβηγΐ ηίΐΓ3ίβ 
ΗβχβΗγεΙιβΙε ίη δοΐυΐίοη - ηιοείεΐ Νο. 8 ΙβΒβΙδ 3Γε ΓεηυίΓεοΙ. 

(ίίί) Γογ δυΒδΙβηεέδ βχΒίΒίΐίη£ 3η βείεϋΐίοηβΐ ε1βη£βΓ0ΐΐδ 
ρΓΟρεΠγ 311(1 03ΓΓίβ(1 3δ 3 ΟΟΠίρΙβΙε 1θ3(1 - βρρΓΟρΠβΙβ 
είβη^βε ΙβΒεΙ ΓβςηίΓβ(1, 

13. ΡΓοΗίΒίΐίοηβ οη εηίχεεί Ιοβεϋιμ; 

5εε ΓηβΓ§ίηβ1 2700(3). 

14. Οθεοηΐ3ηιίπ3ΐίοη νεΗίεΙβδ, ΙβηΙε νβΗίεΙεδ, Ιβηΐε 
εοηΙαίηεΓδ 3η<1 εοηΙβίηβΓδ 

(β) Γογ ΓυΙΙ 1ο3ί1 εοηδί§ηπιεηΐδ, βίΐβΓ υη1θ3άίη§, νβΗίεΙεδ 
Ιο Ηε εΐβοοηίβηιίηβιεεί Βγ ιΗβ εοηδί§ηββ Ιο ΐΗβ Ιενβίδ ίη 
ΤβΒΙβ XIX οΓ ΑρρεηεΙίχ Α.6 αηίβδδ Ιο Ηε υβεεί Γογ εβπ·γίη£ 
ιΗβ 83πΐ6 βυΗδίβηεβδ. 5εβ βίδο ηιβΓ^ίηβΙ 3695(4) οί 
ΑρρεηεΙίχ Α.6. 

(Η) Γογ ηοη-ΓυΙΙ 1ο3(1 εοηδί^ηηιβηΐδ, δβε ΓηβΓ£ίηβ1 
3695(3) οί ΑρρεηεΙίχ Α.6. 

15. ΟιΗθγ ρεονίδίοηδ 

(β) Αοείείβη! ρεονίδίοηδ - δβε ΓηβΓ§ίηβ1 3695(1) οί 
ΑρρεηεΙίχ Α.6. 

(Η) Οβεοηίβηιίηβΐίοη ίη δίθΓβ§β - δβε ΓηβΓ£ίηβ1 3695(2) 
οί ΑρρεηεΙίχ Α.6. 

5εΗβΙ<4υ1β 6 

ϋβη£βΓ ΙβΒβΙδ οη ρβείεβ^βδ 

Νοηε ΓβςυΪΓβεΙ υηίβδδ Γίδδίΐε δυΗδΙβηεβδ βΓβ ρΓβδβηΙ. (δβε 
δεΗβεΙυΙβ 11). 

1. δυΗδΙβηεβδ 

Γονν δρεείΠε ηεήνίΐγ δυΗδίηηεβδ ΓδΑ(ΙΙ) Ηβ1οη§ίη§ (ο 
βίΐΗβΓ οί ιΗβ Γο11ο\νίη§ §εουρ8 3δ άεΓιηβεΙ ΓυΗ)· ίη ΓηηΓ^ίηβΙ 
2700(2): 

(ί) δυΗδίηηεβδ ννίΐΗ υηίίοΓΓη βείίνίΐγ οί ηο£ πιοεβ (Ηβη 10" 4 
Α 2 /§. (δαΗ-ρ3Γ3 (β) οί εΐβίΐηίΐίοη). 

(ϋ) ηοη-ΓβΙίοβείίνβ αείίείβδ εοηΐ3Γηίη3ΐβ(1 ηοη-ιΊίδρβΓδίΗΙγ 
(ο 3 Ιβνεί ηο( εχεεβ(1ίη§ 37 ΗΒς/ετη 2 (1 μΟί/εηι 2 ) Γογ ΗβΙβ 
3η(1 §3ΐηπΐ3 βπιίΐΐεΓδ 3η(11ο\ν Ιοχίοί()' βΙρΗβ εηιίΚεΓδ, ογ 3.7 
ΗΒ^/ειη 2 (0.1 μΟί/εηι 2 ) Γογ οιΗογ βΙρΗβ βηιίΐΙβΓδ (δυΗ-ρβΓ3 
(Η) οί (ΙεΓιηίΐίοη). 


ΙΓ Γίδδίΐβ δυΗδΙβηεβδ βεε ρΓβδβηΙ (Ηε ΓβςηίΓβηιβηΐβ οί 
δεΗεεΙυΙε 11 δΗβΙΙ Ηε ηιβΐ ίη βίεΐίΐίοη Ιο (Ηε ΓβςυίΓβηιβηΐδ οί 
(Ηίδ δοΗβ(1υΙε. 

2. ΡβεΓββίη^/ΡβεΙίβ^ε 

Ρβε1(3§ίη§ δΗβΙΙ Ηε ίη βεεοεείβηοβ ννίΐΗ ιΗε Γβςυίεεηιεηΐδ 
οί ηιβΓ^ίηβΙ 3600, ΓηβΓ^ίηβΙ 3650 αηά ΓηβΓςίηβΙ 3651 οί 
Αρρεηίΐίχ Α.6. 

3. Ρ3εΙ(3§ε ηιβχίηιυΓη Γβοΐίβΐίοη Ιενεί 

Οΐοδβιΐ νβΗίεΙεδ υηιΙβΓ εοικίίΐίοηδ οί ηιβΓ^ίηβΙ 3659(7) 
(β) οί Αρρβηιΐίχ Α.6 - 10 ηιδν/Η (1000 ηιεβητι/Η) βΐ ιΗε 
δυείβεβ οί (Ηε ρβείίβ^ε 3 πγ] ηιβγ βχοββ(1 0.1 πιδν/Η (10 
Γητεπι/Η) 3[ οηβ ηιβίΓβ Γεοηι ιΗβΐ δυείβεε. Α11 οίΗβε νεΗίεΙβδ 
ηο( υηεΙεΓ (Ηε εοηιΐίΐίοηδ οί Γηβε^ίηβΐ 3659 (7)(β) οί 
Αρρεηΐίχ Α.6 - 2 πιδν/Η (200 πιτεπι/Η) βΐ ιΗβ δυείβεβ οί 
ιΗε ρβείεβ^ε βηιΐ 0.1 ηιδν/Η (10 επεβηο/Η) βΐ οηε ηιείεε 
Γεοεη (ΗαΙ δυείβεβ. 

4. Μίχβεί ρβεΙ(ίη§ 

δβε ηΐ3Γ£πΐ3] 3650 οί ΑρρεηεΙίχ Α.6. 

5. ΟοηΙβηιίηβΙίοη οη ρ3θΙ(3§βδ 

Νοη-Πχβ<1 βχίβεηβΐ εοηίβηιίηβΐίοη Ιίεηίΐδ: 


Βεΐ3/§3πιπΐ3/Ιοιν Ιοχίείΐγ 

βΙρΗβ εηιίΙΙβΓδ 3.7 Β(|/εηι 2 10' 4 μΟί/εηι 2 

ΝπΐυΓβΙ / είερίβίεε! 

υΓ3ηίυηι/η3ΐιΐΓ:ι] ΐΗοείυηι 37 Βς/εηι 2 10' 3 μΟί/επι 2 

ΟίΗεε αίρΐιβ επιίιιβΓδ 0.37 Βς/εηι 2 10' 5 μΟί/εηι 2 

Γογ ΓυΙΙ (Ιείβίΐβ, δβε ηιβεςίηβΐ 3651 οί ΑρρεηεΙίχ Α.6 

ϋβηβεΓ ΙβΠεΙδ οη ρβείεβ^βδ 

Νοηε εεμυίεβεί υηίβδδ ίΐδδίΐβ δυΗδΙβηεβδ βεβ ρεβδβηΐ (δβε 
δεΗεεΙυΙε 11). 

6. ΜβεΙείη^ ρ3ε1ε3§ββ 

Ρβε1<3§βδ δΗβΙΙ Ηε δίβηείΐίβεί ογ οίΗεεννίδβ ιηβείεεεί 
“ΚΑϋΙΟΑΟΤίνΕ ΓδΑ”. 

7. ΤεβηδροΓί εΐοευεηεηΐδ 

ΤΗβ ΐΓβηδροΓί εΐοευηιβηΐ δΗβΙΙ ίηεΐυείβ ιΗβ είβδεείρΐίοη 
“ΚβεϋοβεΙίνβ δυΗδΙβηεβδ (Γονν δρεείΠε βείίνίΐν ΓδΑ (II)), 7, 
δεΗεεΙυΙε 6, ΑϋΚ”, ννίΐΗ (Ηε ηβηιβ υηεΙβΓίίηεεΙ, βηεΐ (Ηε 
εΐβίβίίδ δρεείίίβεί ίη ηιβεβίηβίδ 3680 βηε) 3681 οί ΑρρεηεΙίχ 
Α.6. 

8. δ(0Γ3§β βηε! εΙβδρβίεΗ 

Οηΐν υηείβε ΓυΙΙ ΙοβεΙ 

9. Οβεείβ^β οί ρβοΙοββδ ίη νβΗίεΙεδ βηε) οοηΐβίηεεβ 

(β) 03ΓΓΐ3§β οηΐγ Ηγ ΓυΙΙ ΙοβεΙ 

(Η) ΙΓ (Ηε εοηδί§ηηιβηΐ ίηεΐυείβδ Γίβδίΐε Οβββ II ογ III 
ρβείεβββδ (Ηε βΙΙοενβΗΙβ ηυηιΗβΓ δΗβΙΙ ηοΐ Ηε βχεββείβεί. (δβε 
δεΗεεΙυΙε 11). 

(ο) ΜβχίυιυΓη εβείίβΐίοη Ιενβίδ Γογ νεΗίεΙβδ βηεΐ Ιβε§β 
εοηΐβίηεεδ 

2 εηδν/Η (200 ηίΓεηι/Η) β( δυείβεβ, 0.1 ηβδν/Η (10 
ηιεβηι/Η) β( 2 ηιείεβδ ίεοπι δυείβεβ (δβε εηβΓ^ίηβΙ 3659(7) 
οί ΑρρεηεΙίχ Α.6) 

ΑΙδο, Γογ νεΗίεΙβδ - 20 μδν/Η (2 επεεπι/Η) ίη βηγ 
ηοΓηιβΙΙν οεευρίεεί ροδίΐίοη - (δβε πιβΓβίηβΙ 3659(8) οί 
ΑρρεηεΙίχ Α.6) 

(εΙ) ΤΗβ Ιίηιίΐδ ίη ιΗβ Γο1Ιοννίη§ ΐβΗΙε δΗβΙΙ ηοΐ Ηε 
εχοβεείεεί: 


Νβΐυεε οί δυΗδΙβηεβδ 
δοΐίεΐδ 

Τ ΓΪΐίαΓη οχίεΙε ίη βςυεουδ 
δοΐυΐίοηδ 

ΟίΗβε Ιίηυίεΐβ βηεΐ §3568 


νεΗίεΙε ογ 1βε§ε 
εοηΙβίηβΓ βείίνίΐγ Ιίεηίΐ 
Νο ΙίηιίΙ 

1850 ΤΒε, (50000 Ο) 
100 χ Α 2 


10. Οβεπβ^β ίη ΒυΙΠ ίη νεΗίεΙβδ βηεΐ οοηΐβίηβεβ 
Νο! ρβΓΓηίΙΙβε). 

11. 0βΓπβ§β ίη Ιβηΐε νεΗίεΙβδ βηε! Ιβηΐε εοηΐβίηβεδ 
Νο! ρβΓΓηίηβεΙ. 

12. ΡΙβεβεεΙδ βηεΐ ΙβΗβΙβ οη νβΗίεΙεδ, Ιβηΐε νβΗίεΙεδ, Ιβηΐε 
εοηΐβίηβεδ βηεΐ εοηΐβίηεεδ (δβε Αρρεηεΐίεβδ Α.9 ηικ) Β.4) 
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ΟοηίαίηβΓδ - ΙεΒοΙβ Ιο 7Α, 7Β ογ 70 οη &11 ίουε δίείεδ' 
νεΒίεΙεδ 3ηά ΐ3Γ§β οοηΐ3ΐηβΓ8 - ρΐβοβπΐδ Ιο πιοείεΐ ίη 
Αρρεηεϋχ Β.4, πιεγ^ϊπεΙ 240 010 οη βαοΗ ΙλΙογοΙ βίείε 3η<1 
οη Γβ3Γ ννβΐΐ οί νεΒίεΙε (δεε πΐ3Γ§ίη3ΐ8 3659(6) 3ηε1 71 
500). 

13. ΡεοΒίΒίΐίοηδ οη τηίχεεί Ιοαεϋηξ 
δεε ηΐ3Γ§ϊη3ΐ 2700(3). 

14. Οβεοηΐ3ηιίη3ΐίοη οί νβΗίεΙβδ, Ι3η1ε νεΒίεΙεδ, ι&ηΐε 
εοηΐ3ΪηβΓδ 3ηΒ εοηίαίηεεδ 

δεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3695(3) 3ηε1 (4) ογ Αρρεηεϋχ Α.6. 

15. ΟιΒεε ρΓονϊδΐοηδ 

ΑεείεΙεηΙ ρΓονϊδΐοηδ - δεε ΗΐβΓβϊηαΙ 3695 (1) οί 
Αρρεηεϋχ Α.6. 

δεϋεείυΐε 7 

ϋαη§εΓ ΙπΒεΙδ οη ρβεΒβ^εδ. 

Νοηε τεςιπΓεΒ «ηίεδδ ίΐδδίΐε δειΒδίβηοεδ 3Γε ρΓεδεηΐ (δεε 
δεΒεεΙυΙε 11). 

1. δυΒδΙαηεεβ 

Εοεν Ιενεί δοΐϊά ΓβεϋοβεΙίνε βυΒδίΒηεεβ 01.5 Βε1οη£Ϊη§ Ιο 
βίΐΙιεΓ οί ΐ!ιε ίο11ο\νίη§ §τοειρδ 38 άείιηεά ίιιΐΐγ ίη σιβΓ^ίηβΙ 
2700(2): 

(ί) δυΒδΙβηεεδ ννίΐΗ υηίίοιτη &εϋνίΙγ οί ηοΐ πιοεε ΐΒ&η 2 X 
10' 3 Α 2 /§, (δηΒ ρβΓ 3 (3) οί εΐείίηίΐίοη). 

(ϋ) ηοη-ΓΒεϋοβείίνε ΒΓΐίεΙεβ εοηΙαιηίηβΙεΟ Ιο 3 Ιενεί ηοΐ 
εχεεεεϋη^ 740 ίΒς/ειη 2 (20 μΟΐ/εηι 2 ) ίοΓ Βεΐ3 3η(1 
§3ηιηΐ3 εππΙΙεεδ 3ηεΙ 1ο\ν Ιοχίείΐγ 3ΐρ1ΐ3 εηιίιιεΓδ ογ 74 ΙεΒε]/ 
ειτι 2 (2 μΟί/επι 2 ίοΓ οίΒεε αίρίιβ επϊίΐΐεεδ. (δυΒ-ρ3Γ3 (Β) οί 
(ΙεΓιηίΐίοη). 

Ιί Γίδδϊΐε 8υΒδΐ3ηεεδ 3Γ8 ρΓβδβηΙ, ΐΒε εεςυίΓειηεηΐδ οί 
δεϋεείυΐε 11 βΒβΠ Βε ηιεί ίη αείεϋϋοη Ιο ΐΗε ΓβςαίΓεηιεηΐδ οί 
ιΒίδ δεϋεΒυΙε. 

2. Ρ&εΙο§ίη§/Ρ3εΒ&§ε 

(α) Ρ3οΒ3§ίη§ δΒαΙΙ Ββ ίη 3εεοεεΐ3ηοε ννίΐΒ ιΗε 
ΓεηυίΓοηιεηΐδ οί ΗΐΕΓ^ίηδΙδ 3600 βηεΐ 3650 οί Αρρεηεϋχ 
Α.6 3η(1 δΒαΙΙ Βε οηραΒΙε οί \νίΐΒδΐ3ηεϋη§ ΐΒε Ιεβίδ βει ουί ίη 
Γη3Γ§ίη3ΐ 3635(4) 3η(1 (5) οί Αρρεηεϋχ Α.6. 

(Β) ΙΙηεΙεΓ ίΒε εοηεϋΐίοηδ οί ιΒε Ιεβίβ βει ουί ίη (β), [ΗεΓε 
δΒηϋ Βε 

(ί) ηο Ιοδδ ογ (ΙίδρεΓδβΙ οί ιΗε Γ3εϋο3εΐίνε εοηίεηΐδ 
(ϋ) ηο ίηεΓ838ε οί ίΒε πίΕχίπιυιη Γ3<1ί3ΐίοη Ιενεί εεεοεείεεί 
ογ ε3ΐεαΐ3ΐε<1 3ί ίΒε εχΙβηΐ3ΐ δυιίαεε ίοΓ ιΒε εοηεϋΐίοη 
ΒείοΓε ιΒε ΐεβί. 

3. ΡοεΙοβε εηαχίηηπη Γ3(1ί3ΐίοη Ιενεί 

Οΐοδεά νεΒίεΙεδ υηεΙεΓ εοηεϋΐίοηβ οί ηΐΕφηαΙ 3659(7) 
(α) οί Αρρεηεϋχ Α.6 - 10 ιηδν/Β (1000 ππεπι/Β) 31 ίΒε 
δϋΓίδεε οί ίΒε ρ3ε1ί3£8 &η(1 πι&ν εχεεεεί 0.1 εηδν/Β (10 
ηίΓεηι/Β) 3ΐ οηε πιείεε ίεοιη ιΒεΙ βυτίβεε. Α11 οίΒεΓ νεΒίεΙεδ 
ηοΐ ιιηεΐεε ίΒε εοηεϋΐίοηδ οί ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3659(7) (*) οί 
Αρρεηεϋχ Α.6 - 2 πιδν/Β (200 ππειη/Β) βΐ ιΗε δυείβεε οί 
ιΒε ρ3εΙί3§ε 3ηά 0.1 πιδν/Β (10 ππεπι/Β) 31 οηε πηεΐεε 
ίεοΓη ΐΒβΙ δυτίΕοε. 

4. Μίχεεί ρ3οΒίη§ 

δεε Γη3Γ§ίη3ΐ 3650 οί Αρρεηεϋχ Α.6. 

5. ΟοηΙβΓηίηαΙίοη οη ρ3ε1ί3§08 
Νο ρεονίδίοηδ. 

6. Μ3γΒ1π§ οη ρ3ε1ί3§εδ 

Ρ3θΒ3§εδ δΒδΙΙ Βε βίεπείΐίβεί ογ οΐϋεηνίδε πιβεΒεε! 

“ΚΑΟΙΟΑΟΤνΈ ΕΕ5”. 

7. ΤΓβηβροΓΐ (ΙοευπιβηΙδ 

ΤΒε [Γ3ηβροΓί εΐοειιπιεηΐ δϋίΐΙΙ ίηοΐυείε ιΒε Βεδεπρίίοη 
“ΒβιΙίοΕοΙίνε δηΒδΙβηεεβ (Εο\ν - Ιενεί δοΐίεΐ (ΒΒ5), 7, 
δεϋεείυΐε 7, ΑϋΒ”, ννίΐΒ ίΒε η3πιβ ιιηεΙεΓϋηεεΙ, 3ηά ίΒε 
ΒείΒΐΙδ δρεείΓιεεΙ ίη ηιβΓ^ίηβΙδ 3680 3ηά 3681 οί Αρρεηεϋχ 
Α.6. 

8. δΐοΓ3§ε 3η8 ΒεδρβίεΒ 
ΟηΙγ υηεΐεε ίυΐΐ Ιθ3<1. 

9. ΟβΓΓΪαββ οί ρ3ο|ς3§εδ ίη νεΒίεΙεδ αηε! εοηΙβίηεΓδ 
(β) 03ΓΠ3§ε οηΐν Βγ ίϋΐΐ 1θ3<1 

(Β) Ιί ιΒε εοηβί^ηπιεηΐ εοηΐβίηδ Ρίδδίΐε ΟβδΒ II ογ II! 


ρ3ε1ί3§εβ ιΒε βΙΙοννβΒΙε ηυπιΒεΓ δΒβΙΙ ηοΐ Βε εχεεεΒεΒ (δεε 
δοΒεΒιιΙε 11). 

(ε) Μ3χΪΓηυηη Γ30ί3ΐίοη Ιενεΐδ ίοΓ νεΒίεΙεδ 3η8 Ιβε^ε 
εοηώηβΓδ. 

2 ηιδν/Β (200 πΐΓβιτι/Β) 31 δηΓίβεε 

0.1 πιδν/Β (10 πιγοπι/Β) 31 2 πιείΓεδ Ιγοπί 8ΠΓί3εε 

δεε πιβΓβίηβΙ 3659(7) οί ΑρρεηΒίχ Α.6. 

ΑΙδο, ίοΓ νεΒίεΙεδ 20μδν/Β (2 πίΓεπι/Β) ίη 3ην ηοΓπιηΙΙν 
οεευρίβΒ ροδίΐίοη - δεε ΓηβΓ^ίηβΙ 3659(8) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

10. Ε3ΓΠ3βε ίη ΒυΙΒ ίη νεΒίεΙεδ αηΒ εοηΙβίηεΓδ 
ΝοΙ ρεΓΓηίιίεΒ. 

11. 03ΓΓί3§ε ίη ΐβηΒ νεΒίεΙεδ βη8 (3η1ε εοηΐ3ίηεΓδ 

ΝοΙ 3ρρ1ίε3ΒΙε. ^ 

12. ΡΙδεβΓ^δ 3η(1 ΐ3Βε1δ οη νεΒίεΙεδ, ΐβηΐί νεΒίεΙεδ, ΐβηΒ 
εοηΙδίηεΓβ ηηιΐ εοηΐ3ΪηεΓδ (δεε Αρρεηάίεεδ Α.9 3η8 Β.4) 

ΟοηιβίηεΓδ - ΙβΒεΙδ Ιο ιηοιίεΐ 7Α, 7Β ογ 7€ οη αΐΐ ίοιπ 
δίΒεδ. 

νεΒίεΙεδ 3η8 1αΓ§ε εοηΙαίηεΓδ - ρΒιεοεΒδ Ιο πιοΒεΙ 7ϋ ίη 
ΑρρεηΒίχ Β.4, πιβΓ^ίηβΙ 240 010 οη εβεΒ ΙβΙογη) βίΒε επΒ 
οη ΓεβΓ \νβ11 οί νεΒίεΙε (δεε πιβΓβίηαΙδ 3659(6) βηΒ 71 
500). 

13. ΡΓοΒίΒίΐίοηδ οη πιίχεΒ 1οβ8ίη§ 

5εε ηΐΒΓζίηβΙ 2700(3). 

14. ϋβοοηίαηιίηβΐίοη οί νεΒίεΙεδ, ΙβηΒ νεΒίεΙεδ, ΙβηΒ 
εοηΐΒΪηεΓδ βηΒ εοηΙπίηεΓδ 

ΑίΐβΓ πη1ο38ίη§, νεΒίεΙεδ Ιο Βε εοηΙβπιίηβίεΒ Βγ ιΒε 
εοηδί§ηεε Ιο ιΒε Ιενεί δεί ίη ΤβΒΙε XIX οί ΑρρεικΙίχ Α.6 
υηίεδδ Ιο Βε υβεΒ ίοε 03ΓΓγίη§ ιΒε δβηιε 8υΒδΐ3ηοεδ. δεε 
είδο Γη3Γ§ίη3ΐ 3695(3) 3η8 (4) οί ΑρρεηΒίχ Α.6. , 

15. ΟίΒεΓ ρΓονϊδΐοηδ 

ΑοείάεηΙ ρΓονϊδΐοηδ - βεε ηΐΒίρηβΙ 3695 (1) οί 
ΑρρεηΒίχ Α.6. : 

δεΒεΒηΙε 8 

ϋβη^εΓ ΙβΒεΙδ οη ραεΒαββδ (δεε Αρρεηεϋχ Α.9.) ■ 
ΒβΒεΙδ Ιο ΓηοΒεΙδ 7Α, 7Β ογ 70 δΒαΙΙ Βε βίΓιχεά εχΙεπίΒϋγ 
Ιο Ιννο ορροδίΐε δίΒεδ, δεε ηιαΓ§ίη3ΐδΐ 3653 Ιο 3655 οί 
Αρρεηεϋχ Α. 6 ίοε ρ3θ1ε3§ε ε3ΐε§0Γγ· 

1. δυΒδίβηεεδ 

Βαεϋοβείίνε δΐιΒδΙβηεεδ ίη Τγρε Α ρ3ε(ε3§88* υρ.Ιο 3η 
βείίνίΐγ ρεε ρ3θ1ε3§8 οί Α 2 ογ Α ] ίί ίη δρεείηΐ ίοεπι. 

Ιί Πδδίΐε δπΒδΙβηεεδ βεε ρεεβεηΐ (Βε ΓεςαΪΓειηεηΙδ οί 
δεΒεΒυΙε 11 δΒ&ΙΙ Βε εηεΐ ίη βείεϋΐίοη ίο ιΒε τεε]υίΓεηηβηΐδ οί 
ιΒίδ δεΒεΒηΙε. 

2. Ρ3οΙ<3§ίη§/Ρ3εΙ<3§ε 

Τγρε Α, ίη 3εεοπΐ3ηεβ ννΒΒ ιΒε 8εδί§η Γεςυίεεπιεηΐδ 
§ίνεη ίη πΐ3Γ§ίη3ΐδ 3600 ειιΒ 3601 οί Αρρεηεϋχ Α.6. 

3. ΡαοΙεΒββ ηιβχίπιυηι εβεϋβΐίοη Ιενεί 

2 ηιδν/Β (200 ππεπι/Β) 31 ιΒε δυείβεε οί ιΒε ρβεΙεΒ^ε 
3η8 0.1 ιηδν/Β (10 ππεπι/Β) 31 1 εηείΓε ίεοπι ΐΒβΐ δυείβεε 
(δεε εηοΓβίηβΙδ 3653 Ιο 3655 οί Αρρεηεϋχ Α.6). 

Εχεερί ίη ιΒε εβδε οί & ίυΐΐ Ιοβά, ννΒεη ιΒε Ιίηιίΐ ίβ 10 
ητιδν/Β (1000 ιηεεπι/Β) 31 ιΒε δυείΒεε οί ιΒε ρηείεβ^ε βπΒ 
ηΐ3γ εχεεεεί 0.1 ηιδν/Β (10 ητιεεπι/Β) 311 Γηεΐεε Ιγογγι ιΒβΙ 
δυείβεε (δεε πΐ3Γ§ίηβ1 3659 (7) οί Αρρεηεϋχ Α.6). 

4. Μίχεεί ρβείείηβ 

δεε Μ3Γ§ίη3ΐ 3650 οί Αρρεηεϋχ Α.6. 

5. 0οηΐ3Γηίη3ΐίοη οη ρεεΙεΒβεδ 

Νοη - Γιχεά εχίΓεεποΙ εοηΐ3πιίη3ΐίοη Ιίπιίΐδ: 

ΒεΙη/^Βπιπιβ/ Ιονν - Ιοχίείΐγ ΕΐρΒβ εηιίιιεΓδ 3.7 Βα/επι 2 
(ΙΟ 4 μΟί/επι 2 ) 

ΚβΙυΓαΙ/ΒερΙεΙεεΙ υΐ3ηίιπη/η3ΐιΐΓ3ΐ ΐΒοπυτη 37 Βα/επί 2 
(10' 3 μόί/οεη 2 ) 

ΟίΒεε 3ΐρΒ3 εηιίιιεΓδ 0.37 Βε}/εεη 2 (ΙΟ" 5 μ€ί/ειτι 2 ) 

Εογ ίυΐΐ Βείηίΐδ, βεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3651 οί Αρρεηάίχ Α.6 

6. ΐνΐ3Γΐείη§ οη ρ3εΙε3§εδ 

Ρ3ε1ε3§εδ δΒβϋ Βε ρΙβίηΙγ ηηΒ εΙειτηΒΙν ηιαΓϋεεΙ 
εχίειπειίΐγ ννϊΐΒ 
(ί) “Τγρε Α” 

(ίί) ιΒε ηΐ3δδ οί ιΒε ρβείοςε, ίί ονεΓ 50 Ιε§. 
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7. ΤεΒηδροεί Οοευεηεηΐ 

(β) Γογ α δυηιηΐΒΓγ οί ίΗε Ερρεονβΐ ηπ8 ηοΐίίίοΒίίοη 
Γεςυίεεπιεηΐδ, 5βε ηι&Γ^ίηβΙ 2704. 

(Β) ΤΗε ΐΓβηδροΓΙ 8οουηιεηΙ δΒου18 ίηε1υ8ε ΐΚβ 
8εδεπρΐίοη “ΚαεϋοΕεϋνε δυΒδίΕηεεδ ϊη Τγρε Α ρΒθΙίΒ§εδ, 
7, δοΗε8υ1ε 8, ΑϋΚ”, \νί(Η ιϋε ηΒηιε υη8εΓΐίηε8, βπ8 (Ββ 
8εθίΙδ δρεεϊίΐε8 ίη ηΐΕΓ§ίη3ΐδ 3680 επ8 3681 οί Αρρεη8ίχ 
Α.6. 

(ο) ΨΗβΓβ 38ν3Ι1ΐ3§β 18 ΐ3ΐί€Π οί ΐΗβ ίηθΓ8Βδε8 Εεΐίνίΐγ 
ρβΓ ρβοΐο^ε ρεπηίΐΙε8 ϊί ΐΒε 8υΒΐδΐ3ηοε ϊδ ίη δρεείβΐ Γογπι, 
ΐΗε υηϊΐ3ΐεΓ3ΐ βρεείβΐ Γογπι 8εδί§η 3ρρΓον3ΐ εεΓΐίε3ίε εΒεΙΙ 
Βε ίη ιϋε εοη δί^ηοε’δ ροβδεβίοη ΒοΓογ ιϋε Πεδΐ δΒίρπιεηΐ 
(βεε πΐ3Γ§ίη3Γ 3671 οί Αρρεη8ίχ Α.6.). 

8. 5ΐοΓ3@ε βπ 8 8εδρ3(εΒ 

(β) 5ί0Γ3§ε βπ8 3 ε£Γε§3ΐίοη Γγοπι οίΒεΓ 8αη£εΓθυδ §οο8δ 
- βεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3658 (1) οί Αρρεη8ίχ Α.6. 

(Β) 8ΐθΓ3§ε 3η(1 δε§Γ6§3ΐίοη Γγογπ ρΒθΙε3§ε ΙοΒεΙΙεά 
“ΓΟΤΟ” - βεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 240 001 Αρρεη8ίχ Β.4 Γογ 
δε§Γ8§3ΐίοη ΙαΒΙε. 

(ε) ΤοίαΙ ΐΓαηδροΓΐ ίη8εχ ΙίππίΒΐίοη Γογ δΐ 0 ΓΒ§ε — 50 ρεΓ 
§Γουρ ννίΐΗ 6 ΓηείΓεδ Βείννεεη §τουρ8 — δεε ηΐΒΓ^ίηΕΐ 3658 
(2) Ιο (5) οί Αρρεη8ίχ Α.6. 

9. 03ΓΠ3§ε οί ρ3ο1ο§εδ ίη νεΗίεΙεδ 3η4 οοηΐοίηεΓδ 
(β) δε§Γε§3ΐίοη Γγογπ ρ3θ)ί3§85 ΙοΒεΙΙεά “ΓΟΤΟ” - δεε 

ηΐ3Γ§ίη3ΐ 240 001 οίΑρρεη8ίχ Β.4 Γογ δε§Γ8§Βΐίοη ΙαΒΙεδ. 

(Β) ΤοΙβΙ ΐΓβηδροΓΐ ίη8εχ ϋηιίΐΒΐίοη - 50. ΤΗίδ ϋηιίΐΒΐίοη 
8οεβ ηοΐ Βρρίγ ίο 3 ίαΐΐ 1 οε 8, ρεονί8ε8 (ΗβΙ ίί ίϊδδίΐε ο1β88 II 
ογ III ρ3εΙ<3§βδ 3Γ6 ρΓ656ηΐ ιϋε ΕϋοννΕΒΙε ηυηιΒεΓ ίδ ηοΐ 
εχεεε8ε8 - δεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3659 (5) οί Αρρεηιΐίχ Α.6. 

(ε) Μαχίηαϋηι ΓβεΙΪΗΐίοη Ιενεί Γογ νεΗίεΙεδ Ηπεί 1 βγ§8 
εοηΐοίηεΓδ ίη ίΗε 0358 οί 3 ίυΐΐ Ιοε8. 

2 ηιδν/Β (200 πΐΓ8Γη/Η) εΙ δυείΒοε 

0.1 ιηδν/Η (10 ιητειη/Η) εΙ 2 εηεΐεεβ Γγοπι δυεΓηεε 

δεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3659 (7) οί Αρρεη8ίχ Α.6. 

ΑΙδο, Γογ νεΗίεΙεδ - 20μδν/Η (2 γπγ6πι/Η) ίη Εηγ 
πογγπεΙΙυ οεευρίεά.ροδίΐίοη — δεε πίΕΓ^ίηβΙ 3659 (8) οί 
Αρρεηεϋχ Α.6. 

10. 0ΕΓΓΪΕ§ε ίη Βυΐΐί ίη νεΗίεΙεδ βπ 8 εοηίΕΪηεΓδ. 

Νοί βρρΙίοΕΒΙε. 

11. 0εγπ3§6 ίη ΙεπΗ νεΗίεΙεδ βπ8 (ΒπΙε εοηίΕίηεεδ. 

Νοί ΕρρΙίεΕΒΙε. 

12. ΡΐΕΟΕπΙδ ίίικί ΙηΒεΙδ οη νεΗίεΙεδ, ΙεπΗ νεΗίεΙεδ, ΙβιιΗ 
εοηΟίηεΓδ βπ8 εοηίΕΪηερδ (βεε Αρρεη8ίεεδ Α.9 βπ8 Β.4) 

ΟοηίΕΐηεΓδ - ΙβΒεΙδ Ιο ηιο8ε1 7Α, 7Β ογ 70 οη εΙΙ ίουε 
δί8εδ. 

νεΗίεΙεδ βπ8 1βγ§ 8 εοηίΕΪηεΓδ - ρΐΕ0ΒΓ8δ Ιο ιηο8ε1 7ϋ ίη 
Αρρεη8ίχ Β.4 ηΐ3Γ§ίηΒΐ 240 010 οη οβοΗ ΙεΙογεΙ δίεΐβ επ8 
οη Γ63Γ ννοΙΙ οί νεΗίεΙε (δεε πίΒεείηΒίδ 3659(6) βπ8 71 
500). 

13. ΡεοΗίΒίϋοη οη ηιίχε8 1θ3<ϋη§ 
δεε πιεγ^ιπεΙ 2700 (3). 

14. ΟεοοηίΕππηΕΐίοη οί νεΗίεΙεδ, ΐΒηΙε νεΗίεΙεδ, ΐΒηΙε 
εοηίΕΪηεΓδ επ 8 εοηΐΒΐηεΓδ. 

δεε ηΐ3Γ£ίη3ΐ 3695(3) οί Αρρεη8ίχ Α.6. 

15. ΟίΗεε ρΓονίδίοηδ 

(ε) Αεεϊ8εηΐ ρεονίβίοηδ - βεε πιεγ^ϊπεΙ 3695 (1) οί 
Αρρεηάίχ Α.6. 

(Β) ΟεεοηίΕπιίηβΙίοη ίη δ(0Γ3§ε - δεε πιεγ^πιεΙ 3695(2) 
οί Αρρεηεϋχ Α.6. 
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ϋ3η§εΓ ΙαΒεΙδ οη ρΕεΙεΒ^εδ (δεε Αρρεηεϋχ Α.9) 

ΒδΒεΙδ Ιο Γηοείεΐδ 7Α, 7Β ογ 70 βΗβϋ Βε βίΓιχβεΙ 
εχίεΓΠΕϋγ Ιο Ιννο ορροβίΐε δίεΐε.δ. δεε ηιβΓ^ίηβΙδ 3653 Ιο 
3655 οί Αρρεηεϋχ Α.6 Γογ ρΕοΙεβ^έ οΕΐε^οεγ. 

1. δυΒδΙβηεεδ 

Κ3εϋθ30ΐίνε δοΒδΙβηοεδ ίη Τγρε Β (ϋ) ρβεΒα^εδ 
Νο !ίπϋΐ οη ιΗε ςυΕηΙίΐγ ρεε ρ3θΙί3§ε εχεερί 38 
ρΓεδετίΒεεΙ ίη ιΗε «ρρεοναΙ εεΠίΓιοΕίεδ. Ιί Πδδίΐε δυΒδΙβηεεδ 
ΕΓ8 ρεεδεηΐ, ιΗε ΓεςιπΓβηιεηΐδ οί δεϋεείυΐε 11 8 Ηε 11 Βε πιει 
ίη ΕεΙάίίιοη Ιο ιΗε ΓεςυίεεηιεηΙδ οί [Ηίβ δεΗεεΙυΙε. 


2. Ρ3ε1<Ε§ίη§/Ρ3θΙε3§6 

Τγρε Β(ΙΙ), ίη βεεοεείΕηεε ννίΐΗ ιΗε είεδί^η ΓεςιπΓεηηεηΐδ 
^ίνεη ίη ηΐΕΓ^ίηβΙδ 3600 Ιο 3603 οί Αρρεηεϋχ Α.6 
Γεςυίπη£ οοπιρείεηΐ βυΐϋοηΐγ υηίΙηΙεΓΕί Ερρεονβΐ, δεε 
ΓηΕΓ^ίηβΙ 3672 οί Αρρεηεϋχ Α.6. 

3. Ρεο1<ε§ 6 ηΐ3χίηιυιη ΓβεΙίΕΐίοη Ιενεί 

2 τηδν/Η (200 ΓηΓεητι/Η) εΙ ιΗε δυείβεε οί ιΗε ρβεΙίΕ^ε 
3η8 

0.1 ηιδν/Η (10 ηΐΓ6Γη/Η) εΙ 1 πιείΓεΓ γοπι ΐΗβίδυΓίΕοε. 
δεε ηΐΕΓ§ίηΕΐδ 3653 Ιο 3655 οί Αρρεηεϋχ Α.6. 
Εχεερί ίη ιΗε εββε οί ε ίαϋ ΙοΕε), \νϋεη ιΗε ϋπιίΐ ίβ 10 
πιδν/Η (1000 ηίΓεηι/Η) οί ιΗε δυείβεε οί ιΗε ρβεΙτΕ^ε βηεΐ 
ηιβγ εχεεε8 0.1 ηιδν/Η (10ηΐΓ6Γη/Η) εΙ 1 εηείΓε Γγοπι ΐΗβΙ 
δυΓίοεε. δεε ηιεγ^ϊπεΙ 3659 (7) οί ΑρρεηΒίχ Α.6. 

4. ΜίχεεΙ ρΕεΙείη^ 

δεε πιβγ^ϊπεΙ 3650 οί Αρρεηεϋχ Α6 

5. ΕοηΐΒίοίηβΐίοη οη ρΕε1ί3§65 

Νοη - ΓίχεεΙ εχίεΓΠΕί εοηίβηιίηΕΐίοη ϋιηίΐβ: 
ΒεΐΕ/§3ηπηΕ/1ονν - Ιοχίείΐγ αίρϋβ εηιίΐΐεΓδ 3.7 Βς/εηι 2 
(10 -4 μ€ί/εηι 2 ). 

ΝΒΐυΓαΙ/εΙερΙβΙεεΙ υΓ3ηίιπη/η3ΐιΐΓ3ΐ ΐΗοπυηι 37 Βς/εηι 2 
(10' 3 μΟ/επι 2 ). 

ΟίΗεε βίρϋβ εηιίΐΐεΓδ 0.37 Βει/επι 2 (10' 5 μ€ί/εηι 2 ). 
Γογ ίυϋ εΐεΐοίΐδ, βεε ηΐΕΓ^ίηη] 3651 οί Αρρεηεϋχ Α.6. 

6. ΜεγΗιΠ^ 011 ρΕθΙίΕ£65 

ΡηεΙίΕ^εδ 5 Ηε 11 Βε ρΐβίιιΐγ Εηεΐ εΙηταΒΙγ ηΐΕΓϋεά 
εχίεΓΠΕϋγ νε'ίιΗ: 

(ί) “ΤΥΡΕ Β(υ)”. 

(ίί) εοηιρείεηΐ βιπΗοπΙγ ίεΙεηΙίΓιεβϋοη ηιβΓίε. 

(ϋί) ιΗε ιπΕδδ ίί ονεΓ 50 Ιε§. 

(ίν) ιΗε ΐΓείοίΙ δγηιΒοΙ εηιΒοδδεά ογ δίΕηιρεεΙ οη (Βε 
ουΙεΓΓηοδΙ Γπβ - ηηεΐ - ννΕίβΓ - τεδίδίβηΐ τεεερίΕεΙε. 

7. ΤΓΕηδροΓΐ εΐοευηιεηΐδ 

(ε) Γογ ε βυηιηίΕΓγ οί ΙΗε ΕρρεονΕί 3πει ηοΐίΠεΕίίοη 
ΓεςυΪΓεηιεηΐδ - βεε ηΐΕΓ^ίηβΙ 2704. 

(Β) ΤΗε ΐΓΕηδροΓΐ είοευηιεηΐ βΗεΙΙ ίηεΐυείε ίΗε είεδεπριίοη 
“ΚΕεϋοβεϋνε δΐιΒδίΕηοεβ ίη Τγρε Β(11) ρΕεΙεβ^εβ, 7, 
δεΗεεΙυΙε 9, ΑϋΚ”, ννίιΗ ιΗε πεγοο υηεΙεΗίηε^, επ 8 ιΗε 
εΐείβίΐδ δρεείίίεεί ίη ηΐΕΓ§ίηΕ]5 3680 βηεΐ 3681 οί Αρρεη8ίχ 
Α.6. 

(ε) υηίΐΕΐοΓΕί ρ3θ1εΕ§ε είβδί^η ΕρρεονΕί εεΓίίϋοΕίε ίδ 
Γεςυίτε^, βεε ιπεγ^ιπεΙ 3672 οί Αρρεηεϋχ Α.6. 

(8) Βείοεβ ιΗε δΗίρηιεη! οί βηγ ρεοΕε§ 8 (Βε εοηδί§ηοΓ 
5 Ηε 11 Βε ίη ροβδεβδίοη οί εΙΙ τεΙενΕηΐ βρρεονβΐ εεΓίίίίοΕίεδ. 

(ε) Βείοεε ιΗε ΤίΓδΙ δϋίρηιεηΐ οί ε ρβείίευίΕΓ 8εδί§η οί 
ρβοΐο^ε, ίί ιΗε βεϋνίΐγ ίδ ςεεβΙεΓ ΐΗβη 3 X 10*Α 2 ογ 3 X 
10 3 Α 1 3δ βρρΓορπΒΐβ, ογ 3 X 10 4 Εί, \νΗίεΗενβΓ ίδ Ιηε Ιοννεε, 
ιΗε εοηδί^ηοΓ 8 Ηε 11 εηδυεε ιΗβΐ εορίεβ οί ίΗε εοηιρείεηΐ 
οαΐΗοπΙγ βρρΓονβΙ εεΓίίΠοΕίεδ Ηβνε Βεεη δυρρϋε8 Ιο (Ηε 
εοηιρείεηΐ βυΐΗοπίίεδ οί εουηίπεδ ΕίίεεΙεΒ Βγ ίΗε 
ηιονεηιεηΐ, δεε πιεγ^ιπεΙ 3682 (1) οί Αρρεηεϋχ Α.6. 

(ί) Ρπογ Ιο εΕοϋ δϋίρηιεηΐ ννΗοεε ίΗε ΕεΙίνίΐγ ίδ ^γοεΙογ 
[Ηεπ 3 X 10 3 Α 2 ογ 3 X 10 3 Α, Εδ ΕρρεορηΕίε, ογ 3 X 10 4 Εί, 
ννΗίεΗενεΓ ίδ ίΗε Ιοννεε, ίΗε εοηδίριοε δΗβΠ ηοϋίγ ίΗε 
εοηιρείεηΐ βυΐΗοπϋεδ οί ίΐϋ εουηίπεδ ηΓΓεείεΒ Βγ Ιϋε 
ηιονειηεηΐ, ρεείεΓβΒΙγ 15 ε1&γ3 ίη οεΐνηπεε Εδ 8βΐ3ί1ε8 ίη 
ιπεγ^ιπεΙ 3682 οί Αρρεηάίχ Α.6. 

{§) ν Ηβιε Ε()ναηΐ3§ε ίδ ΙαΙεεη οί ιϋε ίηοΓεοδεε! Εοϋνίΐγ 
ρεε ρΕοΙεο^ε ρεπηίΐΐεεί Βεεουδε ίΗε δυΒδίΕηεε ίδ ίη δρεείοΐ 
Γογγπ (βεε ρ;ΐΓΕ5. (ε) ;ιικί (ί) οΒονε) ε υηίΐΕΐεΓΕί δρεεί3ΐ Γογπι 
8εδί§η ΕρρΓονβ) εεΠίΠοΕίε ίδ Γεςυίεεά (βεε πιβΓ^ίπαΙ 3671 
οί Αρρεη8ίχ Α.6). 

8. δίοΓΕ^ε επ 8 8εδρ3ΐεΗ 

(ε) Αηγ ίηδίΓυεΙίοηδ ίη ιϋε εοηιρείεηΐ ΕυΐΗοείΐγ ΕρρεονΕί 
εεΓίίίίοΕίεδ εηυδί Βε οΒδεενεε). 

(Β) δΐοΓ3§ε Εηεΐ δε§Γ3§Εΐίοη Γγοπι οΐϋεε εΐΕη^ει ουδ §οοε1δ 
- δεε πΐ 3 Γ£ίηΕΐ 3658 (1) οί Αρρεηεϋχ Α.6. 

(ο) δίοΓΕ^β Επεί 5ε§τε§Βΐίοη Γγογπ ροεΙίΕ^εδ ΐΕΒεΙΙεεΙ 
“ΓΟΤΟ” - βεε πιεγ^ιπεΙ 240 001 Αρρεηεϋχ Β.4 Γογ 
δε§Γε§Εΐίοπ ΙεΒΙο. 

(8) ΤοΙεΙ ΐΓΕΠδροεΙ ίη8εχ ΙίηιίΐΕΐίοη ίοε 81 ογε§; 8 - 50 ρεε 
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§τουρ ννίΐΗ 6 ηιβίΓβδ ΒεΙννεεη §π>υρδ - βεε ηΐ3Γ§ίηη1 3658 
(2) Ιο (5) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

(β) ΤΒε εοηδίμηοΓ δΒηΙΙ Ββνε εοηιρίίεά ννϊΐΗ (Βε ρΓε - υβε 
βηά ρΓβ - δΐΐίρηιεηΐ ΓεμυίΓεπιεηΐδ οί ΓηβΓβϊηηΙ 3643 ηηά 
3644 οί Αρρεηάίχ Α.6. 

(ί) ΤΒε ΐβηιρεΓ3ΐιΐΓε οί (Βε βεεεβδίΒΙε δυτίβεβδ οί (Βε 
ρβείο^ε δΒηΙΙ ηοΐ εχεεεά 50° 0 ίη ΐΗβ δΒηάε υηίεβδ 
ΐΓβηδροΓΐ ίδ υηάεΓ ίυΐΐ 1ο3<1 οοηάίΐίοηδ, ίη ννΒίεΒ εηβε (Βε 
Ιίηιίΐ ίβ 82 (δεβ ΓηβΓβίηβΙδ 3602 (3) (Β) βηά 3603 (8) οί 
Αρρεηάίχ Α.6). 

(§) 1ί (Βε 3νεΓ3§β δϋΓίαεε Ηβ3ΐ ίΐυχ ίΓοπι 3 ρηεΐίβ^ε 
εχεεεάδ 15 Ψ/ηι 2 ΐΐιεη (Βε ρηεΒβ^ε βΒβΙΙ Βε (ΓβηβροΓίεά 38 
3 ίυΐΐ Ιοβά. 

9. 03ΓΠ3§ε οί ρβεΒβ^εβ ίη νεΒίεΙεδ 3π<1 εοηΙβίηεΓδ 

■ (3) 5ε,£Γ0£3ΐίθη ίΓΟΠΙ ρ3θΐ43§68 ΐ3Ββ11β<1 “ΓΟΤΟ” - 86β 
240 001 οί Αρρεηάίχ Β.4 ίοΓ δεβτεββΐίοη ΙβΒΙε. 

(Β) Τθΐ3ΐ ΐΓ3Π8ροη ίηάβχ Ιπηίΐβΐίοη - 50. ΤΒίδ ΙίπιίΙβίίοη 
(1θ68 ηοΐ ηρρίν Ιο 3 ίιιΐΐ 1θ3(1, ρΓονίάεά (Βη( ίί Γίδδίΐε Οΐββδ II 
ογ III ρ3οΙί3§β3 3Γε ρΓβδεηΐ ΐΒβ 3ΐ1ονν3Β1ε ηιυηΒεΓ ίβ ηοΐ 
εχεεεάεά. δεε ΓηβΓ^ίηβΙ 3659(5) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

(ε) Μαχίηιυηη ΓβάίβΙίοη Ιενεΐδ ίοΓ νεΒίεΙεδ 3η<1 1βΓ§ε 
εοηΐ3ΪηεΓδ ίη ΐΗε 038ε οί 3 ίυΐΐ 1οα(1. 

2 πιδν/Β (200 ηίΓεηι/Β) 31 3υΓί30β. 

0.2 πιδν/Β (10 ηΐΓ8Γη/Β) 31 2 ηπείΓΟδ Γγοπι δυΓί3εε. 
δεε ηαβΓ^ίηηΙ 3659 (7) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

ΑΙδο ίοΓ νεΒίεΙε - 20 μδν/Η (2 πίΓειτι/Β) ίη βηγ ηοπηβΐΐν 
οεευρίεά ροδίΐίοη - δεε ΓηβΓ^ίηβΙ 3659 (8) οί Αρρεηάίχ 
Α.6. 

10. 03Π3§ε ίη Βυΐΐί ίη νεΒίεΙεδ 3ηά εοηΙβίηεΓδ 
(β) Νο βρρΙίεβΒΙβ. 

11. 03ΓΠ3§ε ίη (3ηίί νεΒίεΙεδ 3ηά Ιβηΐς εοηΐβΐηεϊδ 
ΝοΙ βρρΙίεβΒΙε. 

12. Ρΐ303Γάδ 3ηά ΙθΒβΙδ οη νεΒίεΙεδ, Ιηη1< νεΒίεΙεδ, Ιβηΐι 
εοηΙηίηεΓδ ηηά εοηΙηίηεΓδ 

(δεε Αρρεηάίεεβ Α.9 ηηά Β.4) 

ΟοηΙαίηεΓβ - ΙβΒβΙβ Ιο ηιοάεΐδ 7Α, 7Β ογ 70 οη βΐΐ ίουΓ 
δίάεδ. 

νεΒίεΙεδ 3ηά 1βΓ§β εοηΙηίηεΓδ - ρΙηεβΓάδ Ιο τηοάεΐ ίη 
Αρρεηάίχ Β4 ιηηΓ^ίηηΙ 240 010 οη εβεΒ ΙηΙεΓβΙ δίάε 3ηά 
οη Γ83Γ ννηΐΐ οί νεΒίεΙε (βεε ΓηβΓ^ίηηΙβ 3659 (6) ηηά 71 
500). 

13. ΡΓοΒίΒίΐίοη οη Γηίχεά 1θ3άίη§ 
δεε ηΐ3Γ§ίηη1 2700 (3) 

14. ϋεεοηΐηπηηηΐίοη οί νεΒίεΙεδ, ΙηηΙ< νεΒίεΙεδ, Ιηηΐί 
εοηΐηίηεΓδ 3ηά εοηΙηίηεΓδ 

δεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3695 (3) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

15. ΟίΒεί' ρΓονίδίοηβ 

(β) ΑεείάεηΙ ρΓονίδίοηδ - βεε πΐ3Γ§ίη3ΐ 3695 (1) οί 
Αρρεηάίχ Α.6. 

(Β) Οεεοηΐηιηίηηΐίοη ίη δίοεα^β - δεε πιηΓ^ίηηΙ 3695 (2) 
οί Αρρεηάίχ Α.6. 

δεΒεάυΙβ 10 

ϋηη§εΓ ΙηΒεΙδ οη ρηεΒη^εδ 
(δεε Αρρεηάίχ Α.9) 

ΕβΒεΙβ Ιο τηοάεΐδ 7Α, 7Β ογ 70 βΒαΙΙ Βε ηίίϊχεά εχίεπιβίΐγ 
Ιο Ιννο ορροδίΐε δίάεδ. (δεε ηιβΓρηηΙδ 3653 (ο 3655 οί 
Αρρεηάίχ Α.6 ίοε ρηεΒββε εηίεβΟΓγ). 

1. διιΒδΙβηεεδ 

ΚηάίοβεΙίνε δοΒδΙβηοεβ ίη Τγρε Β(Μ) ρηεΒη@εδ. 

ΤΒαΙ ίβ 3 Τγρε Β ρηεΒη^ε άεδί^η ννΒίεΒ ίβίΐβ Ιο ιηεεί οηε 
ογ πιοΓε οί ΐΒε δρεείΠε ηάάίΐίοηηΐ ΓεςυίτεηιεηΙδ ίοΓ Τγρε 
Β(υ) ρβεΒβ^εδ (βεε πιηΓ^ίηηΙ 3603 οί Αρρεηάίχ Α.6). Νο 
ΙίπιίΙ οη (Βε μυηηΐίΐγ ρεΓ ραοίο^ε εχεερί 35 ρΓεβεπΒεά ίη 
(Βε ηρρΓονβΙ εεΓίίΠοβΙε. Ιί Πδδίΐε δυΒδίηηεεβ 3Γβ ρΓεδεηΙ ΐΒε 
ΓεςυίΓεηιεηΙδ οί δεΒεάυΙε 11 δΒηΙΙ Βε πιει ίη ηάάίΐίοη Ιο (Βε 
ΓεςυίΓεηιεηΐδ οί ιΒίδ δεΒεάυΙε. 

2. Ρ3ε(ί3§ίη§/Ρ3θΙί3§8 

Τγρε Β(Μ), ίη βεεοΓάηηεε ννίιΒ ίΒε άεβί^η ΓβςυίΓβηιεηΙδ 
§ίνεη ίη ηηηΓξίηηΙ 3604 οί Αρρεηάίχ Α.6, Γβμυίπη§ 
εοηιρείβηΐ ηυΐΗοπΙν Γηα1ΐίΐ3ΐεΓ3ΐ 3ρρΓον3ΐ (βεε ιηβΓ^ίηηΙ 


3673 οί Αρρεηάίχ Α.6). 

3. ΡβεΒη^ε ηιβχίιηυηι ΓβάίηΙίοη Ιενεί 

2 πιδν/Β (200 πιτεΓη/Η) 31 ίΒε δυτίβεβ οί ίΒε ραείο^ε 
ηηά 0.1 ηιδν/Β (10 ηιτεπι/Β) 311 πιείΓε Ιγοπι ΐΒβΐ δυιΤηοε. 
(δεε ηΐΒΓβίηβΙδ 3653 Ιο 3655 οί Αρρεηάίχ Α.6), εχεερί ίη 
ίΒε 0388 οί 3 ίυΐΐ Ιοβά, ννίιΒ ίΒε ϋηηίΐ ΐδ 10 ηηδν/Β (1000 
τηΓεπι/Β) 31 ίΒε δυτίβεε οί ΙΒε ρβείς&^ε 3ηά Γηηγ εχεεβά 0.1 
πιδν/Β (10 πιγοπι/Β) 31 1 πιείΓε Ιγοπι 1 Β 3 Ι 8ΐΐΓί3οε. δεε 
ΓηβΓ^ίηβΙ 3659 (7) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

4. Μίχβά ρ3ε1άη§ 

δεε ηΐ3Γ^ίη3ΐ 3650 οί Αρρεηάίχ Α.6. 

5. (ΙοηΙβπήηβΐίοη οη ρηοίτη^βδ 

Νοη - Βχεά εχίετηβΐ εοηΐ3πιίη3ΐίοη ΙίπήΙβ: 
Βεΐ3/§3Γηπΐ3/1ονν - ΙοχίοίΙγ αΙρΒο εηιίΙΙεΓδ 3.7 Βς/οπι 2 
(10“* μΟί/θΓη 2 ). 

ΝβΐυΓ3ΐ/άερ1εΐεά υΓβηίυπι/ηηΐιίΓαΙ ΐΒοπιιηι 37 Βμ/οιη 2 
(10' 3 μΟί/οπι 2 ). 

ΟιΒογ βΙρΒβ επιίαεΓδ 0.37 Βμ/οηι 2 (10 -5 μΟί/οπι 2 ). 
Γογ ίυΐΐ άεΐηίΐδ, βεε πιαΓβίηηΙ 3651 οί Αρρεηάίχ Α.6. 

6. ΜαΓΐείη§ οη ρ3ο(<3§ε5 

Ρβείοξβδ δΒαΙΙ Βε ρΐίΐίηΐγ ηηά άητηΒΙγ ιηηΛεά 
εχΙεΓηηΙΙγ ννίιΒ: 

(ί) “ΤΥΡΕ Β(Μ)”. 

(ίί) οοπιρείεηΐ ηηΐΒοπΙγ ίάεηΐίίΐοβίίοη ηιηΓίς. 

(ίίί) ίΒε πΐ358 οί ίΒε ρβο1ί3§ε ίί ονεΓ 50 Ι(§. 

(ίν) (Βε ΐΓείοίΙ δγπιΒοΙ βπιΒοδδβά ογ δίβηιρεά οη ίΒε 
οηΙεΓΓηοδΙ Γπε - ηηά - ννηΙεΓ - τεβίδίβη! τεοερίβείε. 

7. ΤΓηηβροΓί άοοηπιεηΐδ 

(β) Γογ η 511Π1Π13ΓΥ οί ίΒε αρρΓονηΙ ηηά ηοΐίίϊοαίίοη 
ΓεμηίΓεηιεηΐδ - 588 πιβΓ^ίηηΙ 2704. 

(Β) ΤΒε ΐΓ3ΐΐδροι·[ άοοηπιεηΐ δΒβΙΙ ίηοΐυάε ίΒε άεδοπρίίοη 
“ΚβάίοηοΙίνε δηΒδίβηοεδ ίη Τγρε Β(Μ) ρηοΒβ^εδ, 7, 
δεΒεάυΙε 10, ΑϋΒ”, \νίΐΒ ίΒε ηβηιε υηάεΓίίηεά, βηά ίΒε 
άείβίΐδ δρεοίΠεά ίη ηιηΓ^ίηηΙδ 3680 ηηά 3681 οί Αρρεηάίχ 
Α.6. 

(ο) ΜυΐΐίΙηΙεΓηΙ ρηεΐίββε άεβί^η βρρΓονηΙ οεΓίίΠεβίεδ 3Γε 
τεμυίΓεά, (δεε πιβΓ^ίπηΙ 3672 οί Αρρεηάίχ Α.6.). 

(ά) Ιί ίΒε ρηεΙ(3£8 ίδ άεδί^ηεά Ιο ηΐΐονν ίοΓ εοηΐίηουδ 
νεηΐίης ογ ίί ίΒε Ιοίηΐ ηεΐίνίΐγ οί ίΒε εοηίεηΐδ εχεεεά 3 X 
10 3 Α 2 ογ 3 X 10 3 Α ( 38 ηρρΓορπηίε, ογ 3 X 10 4 ϋί, 
\νΒίεΒενεΓ ίδ ίΒε 1ο\νεΓ, ηηυΙΐίΙβΙεΓη] δΒίρπιεηΐ εεηίΓιεαίεδ 
3Γ6 τεμυΐΓεά υηίεβδ η εοηηρείεηΐ βυΐΒοπΙγ ηυΐΒοΓΪζεβ 
ίΓ3ηδροΓΐ Βγ 3 δρεείΠε ρΓονίδίοη ίη ίΐβ ρηεΓη^β άεδί§η 
εεΓίίίιεβΙε (δεε ηιηΓβίηβΙ 3675 οί Αρρεηάίχ Α.6). 

(ε) ΨΒεΓε ηάνβηΐη^ε ίδ ΙηΒεη οί ίΒε ίηοΓ835εά βείίνίΐγ 
ρεΓ ρηε1<3§β ρεΓΓηίηεά ίί ίΒε δυΒδίηηεε ίδ ίη δρεείβΐ ίοΓπι 
(δεε ρηΓ. (ά) βΒονε (η υηίΙηΙεΓβΙ δρεείηΐ ίοπη άεβί^η 
ηρρΓονηΙ οεΓίίίϊεηΐε ίδ τεςυίΓεά (βεε πιηΓβίηβΙ 3671 οί 
Αρρεηάίχ Α.6). 

(1) Ρπογ Ιο εηεΒ δΒίρηιεηΐ ίΒε εοηβίβηοΓ δΒβΙΙ ηοΐίίγ ίΒε 
εοπιρείεηΐ βυΐΒοπιίεδ οί ηΐΐ εοιιηίπεδ ηίίεείεά Βγ ίΒε 
πιονεηιεηΐ ρΓβίβΓηΒΙν Γιίΐεεη άαγβ ίη ηάνηηεε βδ άεΐηίΐεά ίη 
Γη3Γ§ίηη1 3682 (2) Ιο (4) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

(§) Βείοτε ίΒε δΒίρπιεηΐ οί βηγ ρηεΒη^β, ίΒε εοηδί§ηοΓ 
δΒηΙΙ Βε ίη ροβδεβδίοη οί ηΐΐ τεΐενβηΐ βρρΓονηΙ εβΓίίίϊεηΙεδ. 

8 . δίοΓη^ε ηηά άεβρβίεΒ 

(η) Αηγ ίηδίΓυείίοηδ ίη ίΒε εοπιρείεηΐ ηυΐΒοΓΪΙγ βρρΓονηΙ 
οεΓίίΠοβίεδ ηιυδί Βε οΒδβΓνεά. 

(Β) δίθΓ3§ε ηηά δε§Γ3§ηΐίοη ίΓοπι οίΒβΓ άβη^εΓουδ §οοάβ 
- δεε ΓΠ3Γ§ίη3ΐ 3658 (1) οί Αρρεηάίχ Α.6. 

(ο) δίΟΓβ^ε βηά δβ^Γε^βάοη *Γγοπι ρβεΒη^εβ ΙηΒεΠεά 
“ΓΟΤΟ” - δεε πΐ3Γ£ίηη1 240 001 Αρρεηάίχ Β.4 ίοΓ 
5ε§Γε§3ΐίοη ΙβΒΙε. 

(ά) Τοίβΐ ΐΓ3ηδροΓΐ ίηάεχ Ιίπιίΐηΐίοη ίοΓ βΐ0Γ3§ε - 50 ρεΓ 
§Γουρ ννίιΒ 6 πιείΓεβ ΒεΙννεεη §Γουρβ - βεε πΐΒΓβίηηΙ 3658 
(2) Ιο (5) οί Αρρεηάίχ Α.6. , 

(ε) ΤΒε εοηδί§ηοΓ δΒηΙΙ Ηανε εοπιρίίεά ννίιΒ ίΒε ρΓε-υβε 
βηά ρΓ8-δΒίρπιεηΐ ΓεμυΪΓεπιεηΐδ οί ηιβΓβίηβ! 3643 βηά 
3644 οί Αρρεηάίχ Α.6. 

ί) Ιί ίΒε δυΓίβεε ΐετηρεΓβΐυΓε οί ίΒε ρβεΒβ^ε εχεεεάδ 
50°0 ίη [Βε δΒηάε (Βε ρβεΒβ^ε δΒηΙΙ Βε (ΓβηδροΓίεά 38 η 
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ίιιΐΐ ΙοβΒ - βεε πΐΒΓβίηβΙ 3602 (4) (6) οί ΑρρεηΒίχ Α.6. 

β) Ιί ίΗε αν€Γ3£β δΐΐΓίβοε ΗβαΙ Πυχ Γγογπ β ρβοΙοβε εχ- 
οεεάβ 15Ίν/πι 2 , ΐΗβπ ίΗε ρβεΙίββε δΗβΙΙ 6ε ΐΓβηδροΓίεΗ 3δ 3 
ΓυΙΙ 1οβ<1. 

Η) ΡβεΙίββεβ βρβεί&ΙΙγ άεβίβηειΐ ίο πΙΙονν εοηίίηυουδ νε- 
ηίϊηβ — δεε ηιβΓβίηβΙ 3604 (2) οί Αρρεικίΐχ Α.6 — δΗβΙΙ 
οηΐγ Βε ΐΓβηδρθΓΐβ<1 υηάβΓ ίυΐΐ ΙοηγΙ. 

9 . 0 βΓΠ 3 βε οί ρβοΙίββεδ III νεΗίοΙεδ 3 Π(Ι ΟΟΠίβίΐΐεΓδ 
(β) δεβτεββίίοη Γγογπ ραοΐίββεβ ΙβΒεΙΙεΒ “ΡΟΤΟ” — βεβ 

ιηβίβίηβΐ 240 001 οί Αρρεικίΐχ Β.4 Γογ δεβΓεββίίοη ΙβΒΙβ. 

(6) Τ 0 Ι 3 Ι ίΓΕΠδροΓί ίικίβχ Ιίηιίΐβΐίοη — 50. ΤΗϊδ'Ιίιτιίΐβΐίοη 
άοεδ ηοί βρρίγ (ο β ίυΐΐ 1θ3(1, ρΓθνί<4βε1 ΐΗβί ίίΡίδδίΙε ΟΙβδβ II 
ογ III ρβοΐίββεβ 3Γε ρΓεβεηί ίΗβ βΙΙοννβΒΙε ηιιιτιΒ ογ ίδ ηοί εχ- 
οεειΙεΒ - δεε ηιβΓβίηβΙ 3659 (5) οί Αρρεικίΐχ Α.6. 

ε) Μβχίπιιιπι Γβιΐίβΐίοη Ιενεΐδ Γογ νεΙιίεΙεδ 3Π(Ι ΙβΓββ εο- 
πίαϊηεΓδ ϊη ίΗε οββε οί 3 ΓυΙΙ ΙοβοΙ: 

2 πι5ν/Η (200 ππεπι/Η) 3ί δυτίβοε 

0.1 ιτι5ν/Η (10 ΓηΓεηι/Η) 31 2 ηιείΓΟδ Γγογιι δυτίβοε. 

5εε ηιβΓβίηβΙ 3659 (7) οί Αρρεικίΐχ Α.6. 

Αίβο Γογ νεΗίοΙεδ - 20 μ5ν/Η (2 πίΓΟΓη/Η) ίιι βηγ ιιογ- 
ηββΐΐγ οοουρίειΐ ροδίίϊοη - δεε ηιβΓβίηβΙ 3659 (8) οΓ Αρ- 
ρεηάίχ Α.6. 

10. Οβπΐββε ϊη ΒιιΙΙί ίη νεΗίοΙεδ βικί οοηίβίπεΓδ 
Νοί βρρΙίοβΒΙε. 

11. ΟβΓΠββε ϊη ΐβηΙί-νεΗίοΙεδ 3η<1 ΐβηΙί-οοηίβίηεΓδ 
Νοί 3ρρ1ίθ3ΐ)1ε. 

12. ΡΙβοβΓίΙδ 3ΐκ1 ΙβΒεΙδ οη νεΗίοΙεδ, ΙοηΙ<-νεΗίοΙεδ. ίβιιΗ- 
οοηίβίηβΓβ 3Π(1 οοηίβίηεΓδ 

(δεε ΑρρεηΒίχ Α.9 3η<1 Β.4.) 

ΟοηίβίηεΓδ — ΙβΒεΙδ ίο πκχίεΐ 7Α, 7Β ογ 70 οη βΙΙ ίουτ βί- 
8εδ. 

νεΗίοΙεδ 3η<1 ΙβΓβε οοηίβίηεΓδ - ρΙβοβΓοΙδ ίο πιοΒεΙ 4ϋ ίη 
Αρρεικίΐχ Β.4, ιηβίβίηβΐ 240 010, οη εβοΗ ΙβίετβΙ δίΟε βικί 
οη τε3Γ νν'βΐΐ οί νεΗίοΙε (δεε πιβΓβίηβΙδ 3659 (6) 3ΐκ1 71 
500). 

13. ΡΓοΗίΗίΐίοη οη πιϊχκεΐ ΙοηΒίιΐβ 
δεε ΓηβΓβίηβΙ 2700 (3). 

14. ϋεοοηΐβΓηίηβΐίοη οί νεΗίοΙεδ, ΐβηΠ νεΗίοΙεδ. Ι3ΐι1< εο- 
ηίβίηεΓβ 3η<1 οοηίβίηεΓδ 

δεε ηιβΓβίηβΙ 3695 (3) οΓ Αρρεικίΐχ Α.6. 

15. ΟίΗεε ρΓονίδίοηδ 

(β) Αοοκίεηΐ ρΓονίβίοηδ — δεε ηιβΓβίηβΙ 3695 (1) οί Αρ- 
ρεη<1ίχ Α.6. 

(Η) ΟεοοηΙβπιίηβΙίοη ίη δίοΓββε - βεε ηιβΓβίηβΙ 3695 (2) 
οί Αρρεη<1ίχ Α.6. 
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ϋβηβεΓ ΐ3Ηε1β οη ρβοΗββεδ 
(δεε Αρρεικίΐχ Α.9). 

ΡίδδίΙε ΟΙβββ I - ΙβΗεΙβ ίο πιοιίεΐδ 7Α, 7Β ογ 70. 
ΡίδβίΙε ΟΙβββ II - ΙηΗεΙδ ίο ηιο<ΙεΙδ 7Β ογ 70. 

ΡίδδίΙε Οίηδδ III - ΙβΒεΙδ ίο ιηοείε! 70 οηΐγ. ΡβΒοΙδ ίο Βε 
3ίΓιχε<1 εχίεπιβΙΙγ ίο ίννο ορροδίίε βίοΐβδ, δεε ιηβΓβίιιβΙδ 
3653 ίο 3655 οί ΑρρεηΒίχ Α.6 Γογ ρβοΗββε οβίεβοιν. 

1. διιΒδίαηοεδ 

ΡίδδίΙε δυΒδίβηοβδ, ΐΗβί ίδ, ϋΓβηίυπι- 233 , υΓβηίιιιη- 235 . 
ρΙυΙοηίιιπι- 238 , ρΙυΐοηίηπι- 239 , ρΙυίοηίυιη- 241 , ογ βιιν 
δυΒδίβηοε οοηίβϊηίηβ βηγ οί ίΗε ίοΓεβοίιΐβ. εχοερί υιηπ-β- 
ΒίβίβΒ ηβίυΓβΙ βη <1 ΒορΙείεΒ υΓβηίυηι. 

ΡίδδίΙε δυΒδίβηοεδ δΗ&ΙΙ βίβο Βε οοπδίβπεεΙ ίιι ΓυΙΙ οοιη- 
ρΐίβηοε νν-ίιΗ ίΗε Γεςυίτεηιεηΐδ οΓ οηε οί ίΗε οίΗει· δοΙιεά- 
υΐεδ, βδ βρρΓορπβίε ίο ίΗε ΓβοΙϊοίΐοίϊνϊίν. 

2. ΡβοΗββίηβ/ΡβοΗββε 

ΤΗε ίοΐΐοννίηβ βυΒδίβηοεδ δρεοίΠεΒ ΓυΙΙγ ίιι ιηβιβίπβΙ 
3610 οί Αρρεη8ίχ Α.6 3Γ8 εχεηιρί Γγοιπ ίΗε βρεοίβΙ ρβοΗβ- 
βίηβ ΓεςυΪΓεπιεηΙδ οί ίΗίδ δοΗεΒυΙε: 

(ί) Πδδίΐε δϋΒδίβηοεδ ίη ςυβηΐίίγ ιιοί εχοεεΟίιΐβ 15 β. 
(ίί) ηβίυΓβΙ ογ ΒερΙείεά υΓβηίυηι ίΓΓβίΙίβίεΒ ίη 3 ιΒεπηηΙ 

Γ83010Γ 

(ίϋ) Βίΐυίε Ην^ΓΟβεηουβ δοΐυίίοιίδ ίη ΙίιηίΙεΒ οοιιοεηΐΐ3- 
Ιίοηδ 3η8 ςυβηΐίιίεδ. 


(ίν) εηποΗεΒ ϋΓβηίυηι ννϊίΗ ηοί γοογο ίΗβη 1 ρεΓ οεηί οί 
ϋΓαηίυπι-235, ννΗίοΗ δΗου18 ηοί Γογγη & Ιβίίίοε βΓΓβπβεπιεηΙ 
ίί ηιείβΐ ογ οχίάε. 

(ν) δΐιΒδίβηοεδ (1ίδΐΓίΒυΐε(1 31 ηοί ηιοΓε (Ηβη 5 β ρεΓ 10 
ΙϊίΓε νοίυηιε. 

(νί) ρΐυΐοηίυπι ννΗεΓε Ιεββ ίΗηη 1 Ηβ ρεΓ ρβοΙοβε 3 η 8 
ννΗεΓε ηοί ηιοΓε ίΗαη 20 ρεΓ οεηί Β>· πιβδδ οοηδίδίδ οί ρΐυίο- 
ηίυπι -239 ογ 241 . 

(νϋ) εηπεΗεΒ υΓβηγΙ ηϊΐΓβίε δοΐηίίοη οοηίΕίηίηβ υτηιηυιτι 
ννίιΗ ηοί ηιοΓε ίΗβη 2 ρεΓ οεηί υΓ 3 ηίυηι- 235 . 

(Β) ΟίΗεηνίδε, ρΕεΙοββεδ δΗβΙΙ Βε ίη βοεοπίβηοε ννϊίΗ ίΗε 
Βεδίβη ΓεςυίΓεηιεηΙδ οί ΡίδδίΙε ΟΙηβδ I, II ογ III βίνεη ίιι 
ΓΠ3Γβίη3ΐβ 3611 ίο 3624 οί ΑρρεηοΙίχ Α.6 βηΒ Ηηνε οοιη- 
ρείεηί βυίΗοπΙγ βρρΓονβΙ, ννΗεΓε ηεεεδδβΓγ, βδ ΒείβίΙεοΙ ίη 
ηιβΓβίηβΙ 3674 οί Αρρεηάίχ Α.6. 

3. ΡβεΙίΒβε ΓηβχίηιυΓη ΓβΒίβΐίοη ΙενεΙ. 
δεε 3ρρΓορπ3ίε δοΗεάυΙε. 

4. Μίχεά ρβοΙ^ίηβ 

δεε πιβΓβπιβΙ 3650 οί ΑρρεηΒίχ Α.6. 

5. ΟοπίΒππηβΐίοη οη ρβοΗββεδ 
δεε 3ρρΓορπ3ίε δοΗειΙυΙε. 

6 . ΜβΓίίίηβ οη ρβοΐοβεδ 
δεε βρρίΌρπβίε δοΗεΗυΙε. 

7 . ΤΓβηδροΓί Βοουηιεηΐδ 

(β) Ρογ 3 δυΓηπιβΓγ οί ίΗέ βρρΓονβΙ 3ΐκ1 ηοΙίΠο3ΐίοη τες- 
υίΓβηιεηΐδ, δεε ηιβΓβίηβΙ 2704. 

(Β) ΤΗε ΐΓβηδροΓί άοευηιεηί δΗβΙΙ ίηοΐυείε ίΗε ΒείβΐΙδ δρε- 
οίΓιεΒ ίη ίΗε δοΗεΒυΙε βρρΓορπβίε ίο ίΗε ηβίοτε οί (Ηε οο- 
ηίεηίδ ννϊίΗ ίΗε ννοπΐ “ΡίδδίΙε” ρΓείίχεΟ Ιο ίΗε Βεδοπρίίοη 
3 η 0 υηΟεΓίίηεΒ. 

(ο) υηίΙβίΟΓβΙ ογ ηιυ1ΐίΐ3ίεΓ3ΐ ρ3οΙ<3βε (Ιεβίβη βρρΓονηΙ 
οεΓΐίί1θ3ίεδ ηιβγ Βε ΓεηυΪΓειΙ. βεε ιηβΓβίηβ! 3674 οί Αρρεη- 
<1ίχ Α.6. 

(8) ΡίδδίΙε ΟΙβδδ II ρβοΗββο 8εδίβηδ οοιηρΙνίπβ ννϊίΗ ιηβι - 
βίηβΐ 3620 οί Αρρεη8ίχ Α.6 βΗβΙΙ Ιιβνε ηιηΙΐίΙβίεΓβΙ δΗίρ- 
ηηεηΐ βρρΓονβΙ οεΓίίίίοβΙεδ. δυοΗ 3 ρβοΙοβε άεβίβη τεηυίιεδ 
ηο ρποΓ ηοΐίΓιοβίίοη υηίεδδ δρεοίΓιεΟ ίη ίΗε οοιηρείεηΐ βυ- 
ΐΗοηίγ’β δΗίρηιεηΙ βρρΓονβΙ. 

(ε) ΡίδδίΙε ΟΙβδδ 111 ρβοΗββε Οεβίβΐιβ δίιηΙΙ Ηβνε ιηυΐιίΐβίε- 
Γβΐ δΗίρηιεηΙ βρρΓονβΙ οεΓίίίίοβίεδ υηίεδδ β οοηιρείεηί βυ- 
ΐΗοΓίίν βηίΗοπζεδ ίΓβηδροΠ Βγ β δρεοίΓιο ριονίδίοιι ίιι ίίδ 
ρβείτββε Βεδίβη οεΓίίίϊεβίε, δεε ΓηβΓβίηβΙ 3675 οί Αρρεικίΐχ 
Α.6. 

(ί) Ρπογ ίο εβοΗ δΗίρηιεηΙ οί 3 ΡίδβίΙε ΟΙβββ III ρηοΙ<3βε 
ινΗίοΗ τεςυίΓεδ ηιυΙΐίΙβίεΓβΙ ρβοΗββε 8εβίβη βρρΓοναΙ. βεε 
ηΐ3Γβίηβ1 3674 οί ΑρρεηΒίχ Α.6 ίΗε οοηδίβηοΓ δΗβΙΙ ηοΐίίγ 
ίΗε οοηιρείεηί βυΐΗοι ίΐίεδ οί βΙΙ οουηίΓίεδ βίίεοίεά Βν ίΗε 
ήιονειηεηΐ ρΓείεΓβΒΙγ ΓίΓίεεη 8βνδ ίη β^νβηοε 3β 8είβίΙε8 ίη 
τηβΓβϊηβΙ 3682 (2) ίο (4) οί Αρρεηοίιχ Α.6. 

(β) ΒείοΓε ίΗε δΗίρηιεηΙ οί ηηγ ρβοίνββε ίΗε οοηδίβηοΓ 
δΗβΙΙ Βε ίη ροδβεβδίοη οί βην τεΙενηπί βρρΓον3ΐ οεπίΠοηίεδ. 

8. δίθΓ3βε βη 8εβρ3ΐοΗ 

(β) Αηγ ίιΐδίΓηοΐίοηδ ίη ίΗε οοηιρείεηί βιιΐΒοπΙν βρρΓονβΙ 
εεΓίίΠοβίεδ ηιηδΐ Βε οΒβεΓνεά. 

(Β) Τοίβΐ ΐΓΗηβροΓί ίη 8 οχ ίηηίΐβΐίοη Γογ βίοΓββε - 50 ρει· 
βΓουρ ννίιΗ 6 χηείΓεδ Βείννεεη βΓουρδ - δεε ηΐΒΓβίηβΙ 3658 
( 2 ) ίο ( 5 ) οί Αρρεηϋίχ Α. 6 . 

(ο) ΤΗε οοηδίβηοΓ δΗβΙΙ Ηβνε οοιηρίίεά ννίιΗ ίΗε ριε-υδε 
ΓεςυΪΓεπιεηΙδ οί ηπβΓβίηβΙ 3643 οί Αρρεικίΐχ Α.6. 

9. ΟβΓπαβε οί ρ3εΙ<3βεδ ίη νεΗίοΙεδ αικί οοηίηίηεΓδ 
(β) Αηγ ίηδίΓυοίίοηδ ίη ίΗε οοηιρείεηί βυίΗοπίγ αρρι ονηΙ 

οεΓίίίίοβίεδ δΗβΙΙ Βε οΒδετνειΙ. 

(Β)ΤοίβΙ ίΓβηδροΓί ίηΒεχ Ιίιηίΐβΐίοη — 50. ΤΗίδ Ιίιηίΐβΐίοη 
8οεβ ηοί βρρΙγ Ιο α ΓυΙΙ ΙοβΒ. ρΓονίΒεΟ ΐΐιβί ίί ΠδδίΙε ΟΙβδδ II 
ογ III ρβείίβββδ βεε ρΓεδεηΐ (Ηε βΙΙοννβΒΙε ηυιηΒετ ίδ ηοί εχ- 
οεε8ε8 — δεε ηιβΓβίηβΙ 3659 (5) οί Αρρεικίΐχ Α.6. 

11. ΟβΓπββε ίη ΒιιΙΗ ίη νεΗίοΙεδ 3ΐι8 οοηίβίηεΐ'δ 
(β) Νο Γ88ΐποΐίοηδ Γογ ΠδδίΙε ιηβίεπβΙ υρ ίο 15 β ίοίβΙ ογ 
Γογ δοΐηΐίοηδ ννίιΗίη οεπβίη οοηοεηΐΓβίίοη βη8 ςυβηΐίΐν Ιί- 
ΓηίΙδ, βεε ρβΓββΓβρΗ 2 (β) (ί), (ίίί) 3π8 (νίί) βη8 ιηβίβίιιβΙ 
3610 οί ΑρρεηΗίχ Α.6. 

(Β) Νοί 3ρρ1ίθ3Β1ε Γογ ΡίδδίΙε ΟΙβδδ I ογ II ρβρΗββεβ. 
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(ο) ΡεπηίΙΙεοΙ ιιικίει· Γίδβίΐε Οίβδδ III οηΐγ ίί δο βρεείΠειΙ 
ίη ίΒε εοηιρείεηί βυΐΗοπίγ εεΓίίΠεΒίε. 

11. ΟαΓΓίαββ ίη ΙβηΙί-νεΒίεΙεδ βικί ΐ3ηΙ<-εοηΐ3ίηεΓδ 

Νοί ΒρρΙίεαΒΙε. 

12. ΡΙηοβΓεΙδ 3η(1 ΙβΒεΙδ οη νεΙιίεΙεβ. ΐηηΒ-νεΒίεΙεδ. ίηηΒ- 
εοηΙηίηβΓδ 2ηΗ εοηίβϊηεΓδ 

(δββ Αρρεηθίοεδ Α.9 βηΟ Β.4.) 

ΟοηΐΒΪηβΓδ - ΙβΒεΙβ ίο ηιοϋεΐδ 7Α. 7Β ογ 7(1 οη ηΙ! ίουι- δί- 
(Ιεδ. 

νβΗίεΙεδ Βηά ΙβΓ^ε εοηίβϊηεΓδ - ρΐ30βπ1δ Ιο ιηοοίεΐ 7ϋ ίη 
Αρρεηάίχ Β.4 ιηβΓ^ίηβΙ 240 010 οη εβεΙι ΙβίετβΙ δίΗε βιιγ! 
οη Γ03Γ ννβΐΐ οί νεΗίεΙε (δεε ιηβΓ^ίηβΙδ 3659 (6) βη4 71 
500). 

13. ΡΓοΗίΒίΐίοηδ οη ιηίχείΐ ΙοβεΙίη^ 

5εβ ΓηβΓβίηβΙ 2700 (3) 

14. ΟβεοηΙβιηίηβΙίοη οΓ νεΙιίεΙεβ. ΙηηΙί-νεΒίεΙεδ. ΙηηΒ- 
εοηΐβίηεΓδ 3η<1 εοηΙαίηεΓδ 

δεε βρρΓορπβίε δοΗεάιιΙε. 

15. ΟίΒεΓ ρΓονίδίοηδ 

Αεείιίεηΐ ρεονίδίοηδ - βεε ηιηΐ'^ίηβΙ 3695 (1) οί Αρρεη- 
(Ιίχ Α.6. 
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ϋβηζεΓ ΙβΒεΙδ οη ρβείο^εδ 

(βεε Αρρεηοΐίχ Α.9) 

ΕβΒεΙδ ίη εοηίοπηίΐγ ννίίίι ιηοάεΐ ηο. 70 δΙιαΙΙ Βε βίΠχειΙ 
βχΙεΓηαίΙγ Ιο ίννο ορροδίΐε βίΠεδ υηίεδδ οίΚεΓννίδε ρΓεδεή- 
Βε<1 ίη ίΒε οοηιρείβηΐ βυίΒοπΙγ εεΓίίΠεβίε. 

5εε τηΕΓβίηβΙ 3655(1) οΓ Αρρεικίίχ Α.6. 

1. δυΒδίβηεεδ 

Κβεϋοβείίνε δΐιΒδίβηεεδ εβπ ίειΐ υικίεΐ' δρεείβΙ 3πβη§ε- 
ηιεηΐ 

Ιί ίΐ ίδ ηοΐ ροδδίΒΙε ίο εοηιρίγ ννίίΗ ίΒε ρηεΐγβςε είεδίβη ογ 
δΗίρπιεηΙ ΓεςυίΓειηεηΙδ. εοηδίβηηιεηίδ δ,ΙιηΙΙ Βε ίΓβιΐδροΓίειΙ 
υηάβΓ 3 δρεεΪΒΐ ΒΓΓβη^εητιεηΐ ννΗίεΗ ννίΙΙ εηδυτε ίΐιαί ίΙιε 
ονεΓ-βΙΙ δβίείγ Ιενεί ίδ ηο Ιεβδ ΐΒβιι ίί ννουΐιί Ββνε Βεεη Ββ4 
αΐΐ ίΒε βρρΙίεβΒΙε ΓβςυίΓεηιεηΐδ Βεεη ιπεί. 

5βε πΐΒΓβίηβ! 3676 οΓ Αρρεηείίχ Α.6. 

ΝΟΤΕ: Γογ ά δυιηηιβΓγ οί ίΒε βρρΓονηΙ αιι<1 ηοίίΠεηίίοη 
ΓεςυίΓεηιεηίβ, βεε ηιβΓ^ίηβΙ 2704. 

δυπηηβΓγ οί βρρΓονβΙδ 3ηΗ ρποΓ ηοίίΠεηίίοη Γεςιιίιε- 
ιηεηίδ 


(β) ΑρρΓονβΙ οί δρεείβΙ Γοπη δυΒδΙβηεεβ. ηικ) ρηεΒηβε Γΐββίβΐΐδ 


■ δυΒ)εεί οί βρρΓονηΙ 

Οοπιρείεηί βυΐΒοπίν ννΒοβε βρρΓονηΙ 
ίδ ιεςυίπχΙ 

1 δρεείβΙ ίοηη δυΒδίΒηεε 

ΟουηίΓγ οί οπ^ίη 

εχεερίίη§ ίΙιοβε ίίειηδ 


δρεείΓιεΟ ίη δείιειίυΐεδ 3 βικί 4 


2 Τγρε Α, ΕδΑ βηβ ΕΕδ 

Νοηε υηίεδδ εοηίεηίδ βτε ΠδδίΙε 3ΐκ1 ηοΐ εχεΓηρίείΙ ίΓοιη 


(Βε ΠδδίΙε ΓεςηίΓειηεηΙδ υικΙεΓ ιηβΓ§ίηβ1 3610 οί Αρ-' ' 

, 

ρεικίίχ Α.6: 4 ·.■ . - 


ΟουιιΐΓϋ οί οτί§ίη 

4 Τγρε Β(Μ) 

ΟουηίΓγ οί οπ§ίη βικί θΙΙ εοηπίΓίεδ εη τουίε ■■ 

5 Γίδδίΐε ρ3θΙχα§εδ 

Νοηε 

ΡηοΕβ^ε (Ιεδίβΐΐδ εοιηρΙνίη§ ννίίίι ηιβΓςίηβΙ 3620. 


3623 ογ 3624 οί Αρρεικίίχ Α.6 


ΡηεΙ<3§ε άεδί§ηδ εοιηρίνίη^ χνίιΐι ηκηβίηηΙ 3616 

ΟουηίΓγ οί οπ§ίιι 

ογ 3622 οί Αρρεικίίχ Α.6 


Α11 οίΒεΓ ρ3ο1ίΕ@ε είεδί^ηδ 

ΟουηίΓγ οί ΟΓΪ^ίη Βΐιά βΙΙ εουηίΓίεδ εη τουΐε 

ΝΟΤΕ: “ΟουηίΓγ οί οπβίη" τείεΓδ ίο ίΒε εουηίιγ ννΐιει 

ε ίΒε Ηεδίβη οιίβίιιαίειί. ΡκοΙο^εδ ίη ίΒε ΠδδίΙε είβδδεδ 

βίδο ίηΐΐ ίηίο οηε ογ οίΐιεε οί ρβεΒββε είεδί^η οβίε^οπεδ 

2. 3 ογ 4 αΒονε βικ! ίΒε ΓβΙεναηί ρεονίδίοηδ βίβο βρρίν 

ίο ΐΒειη. 



(Β) ΑρρΓον&Ι οί δΒίρηιεηίδ βηεΙ ριίοΐ' ηοίίΠεηίίοη 


Ρ3εΒα§ε 

Οοιηρείεηί ηυίΒοπίν 
ννΐιοδε αρρΓονβΙ ίδ ιεςιιίιεΠ 
ίοΓ εηοΐι βΐιίρηιεηΐ 

Ργιογ ηοίίΠοβίίοη 
οί εβείι δΚίρΓηεηί 

1 Τγρε Α, ΕδΑ 
αη3 ΕΕδ 

Νοηε 

Νοηε 

2 Τγρε Β(1ί) 

Νοηε 

ΟουηίΓγ οί οπβίη 3ΐι<1 βΐΐ εουηίπβδ εη 
Γουίε ννΒεη εοηίεηίδ βχαεεΠ 

3 X 10 3 Α 1 ογ 3 X 10 3 Α 2 3δ βρρΓορπβίε 
ογ 3 X 10 4 0ί, 
ννΒίεΒβνεΓ ίδ ΙοννεΓ 
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Ρββΐίβ^β 

Οοηιρβίβηΐ ηυΐΒοΓίΙγ 
ννΒοδβ βρρτονβΙ ίδ Γβηυίιβύ 

Γογ βββΒ δΒίρηιβηΐ 

Ργιογ ηοΐίίιββΐίοη 
οΓ βββΒ δΒίρπιβηΐ 

3 Τγρβ Β(Μ)- 

ΟοηΐίηυόυδΙν νβη(ίιΐ£ 

ΟουιιΐΓν οί οτίβίιι βιιύ βΙΙ εουηΐπβδ βη 
Γουΐβ 

ΟουηΐΓγ οί οπ§ίη βηύ βΙΙ βουηΐπββ βη 
ΓουΙβ 

4 Τγρβ Β(Μ) - Νοί 
βοηΐίηυουδίγ νβη(ίη§ 

ΟουηΐΓγ οΓ οπβίιι βηύ βΙΙ βουηΐηβδ βη 
ΓουΙβ >νΒβη βοηίβηΐδ βχβββύ 

3 X 10‘Α ΟΓ 3 X 10 3 Α βδ βρρΓορΓΪβΐβ 

ΟΓ 11.1 X 10 2 ΤΒς (3 X 10 4 0ί), 
ννΒίβΒβνβΓ ίδ ΙοννβΓ 

ΟουηΐΓγ οί ΟΓΐ^ίη βηύ βΙΙ βουηΐπβδ βη 
ΓουΙβ 

5 Γϊδδίΐβ ρββΙ(3§βδ 



Οίβδδ I 

Νοηβ 

Νοηβ 

Οίβδδ II 

ΡββΙ<β§βδ βοηιρΙγίη§ ννίιΒ ιηβΓ^ίηβΙ 3620 
οΓ Αρρβηύίχ Α.6 οηΐγ: 

ΟουηΐΓγ οί ΟΓίβίιι βηύ βΙΙ βουηΐπβδ βη 
ΓουΙβ 

Νοηβ υηίβδδ δρβοίΠβύ ίη (Βε βοηιρείβηΐ 
βυΐΒοΓίΙγ δΒίριηεηΐ βρρΓονβΙ 

Οίβδδ III 

ΟουηΐΓγ οΓ οπβίη βηύ βΙΙ βουηΐπβδ βη 
ΓουΙβ 

ΟουηΐΓγ οί οπ§ίη βηύ βΙΙ βουηΐπβδ βη 
ΓουΙβ 

6 ΡββΒβββδ 5υΒ]ββΐ Ιο 
(ΓβηδροΓΐ υηύβΓ βρεβίβΙ 
βΓΓβη§βηιβη(δ 

ΟουηΐΓγ οί οτί^ίη βηύ βΙΙ βυηηΐπβδ βη 
ΓουΙβ 

ΟουηΐΓγ οί οπ§ίη βηύ βΙΙ βουηΐπβδ βη 
ΓουΙβ 

ΝΟΤΕ: ΒβίοΓβ δΒίρρίη§ β Τγρβ Β(1_Ι) ρββΒβ§β (Ββ βοηίβηΐδ οί ννΒίβΒ βχβββύ 3 X 10 3 Α, ογ 3 X 10 3 Α 2 , βδ βρρΓορπβΐβ, ογ 
11.1 X 10 2 ΤΒς (3 X 10'Όί), ννΒίβΒβνβΓ ίδ ΙοννβΓ. Γογ ΐΙιε Πγ 3 ( (ίηιβ, (Βε βοηδί^ηοΓ δΒβΙΙ βηδυτε ΐΒβΐ βορίβδ οί βββΒ βρρΙί- 
ββΒΙβ βοηιρβίβηΐ βυίΒοΓίΐγ ββΓίίίιββΐβ βρρίγϊης Ιο ΐΒβ ύβδί^η Ββνβ Βεβιι βυΒηιίιΐθύ Ιο (Ββ βοηιρβίβηΐ βυΐΒοπΤγ οί (Βοδβ βουη- 
(ΓΪβδ ίη ννΒοδβ ΐβΓποΙοΓγ ϊΐ ίβ Ιο Ββ (ΓβιιβροΓίβύ. ΟουηΐΓγ οί οπ§Βι ΓβίβΓδ Ιο (Ββ οουηΐΓγ ννΒβΓβ (Βε δΒϊριηβηΐ οπ^ίηβίβύ. 

ΡβοΒβξθδ ίη (Ββ ΓίδδίΙβ βίββδβδ βίβο ΓβΙΙ ίηΐο οηβ ογ οιΒθγ οί ίΒβ οιΒβΐ’ Βββύίη@δ οί (Βίδ ΤβΒΙβ βηύ (Βε ΓβΙβνβηΙ ρΓονϊδίοηδ βΙδο 
βρρίγ (ο (Ββηι. 


0ΕΑ55 8 ΟΟΚΗΟδίνΕ 31ΙΒ5ΤΑΝ0Ε8 

1. ΕίδΙ οί δυΒδΙβηββδ 

(1) Απιοη§ (Ββ δυΒδΙβηββδ βηύ βιΐίβίββ βονβΓβύ Βγ ιΒβ 
Βββύίη§ οί Οΐββδ 8 1 /, ΐΒοδβ ννΚΐοίι βΓβ ΙίβΙβύ ίη (ηβΓ§ϊηβ1 
2791 ογ βΓβ ύβϋνβΓβύ Βγ β βοΐΐββΐίνβ Βββύίης οί (ΗβΙ 


1/ ΤΒε Ηεβύίηβ οί Οββδ 8 εονβΓδ βυΒδΙβηεεβ -ννΗϊοΗ Βγ εΒεπύεβΙ 
αοίίοη βΙΙβοΒ βρίίΒεΙίβΙ (ίδδυε - οί βΙϊΪπ, ιηυεουβ ΓηεπιΒΓΒηββ ογ 
εγεβ - ννίΐΒ ννΗϊοΗ (Βεγ ΒΓβ ίη εοηίβεί, αηύ δβΒδΙβηεβδ ννΒίβΒ ίη ύιε 
ενεηΐ οί ΙεβΙΐΒββ βτε εβρβΒΙβ οί ύ&ηΐ 8 £ίη£ ογ ύε 8 ΐτογίη£ οίΒβΓ 
ςοοΐΐδ, ογ ηιεηηβ οί Ιτβηβροιΐ, Βηύ ηιβγ βίβο ε&υβε οίΒεΓ Ηαζαπίβ. 
ΤΒε Βεβύίη£ οί (Βίδ 01 β 88 βίδο εονεΓβ βυΒδίΒηεεβ ννΚίεΗ ίοπη α 
εοΓτοβίνε Ιίςιιίύ οηΐγ ίη (Βε ρΓβδβηεε οί ννβΙβΓ, ογ ννΚίεΗ ρεούυεε 
εοΓτοδίνε νΗροιίΓ ογ πιΪ 3 ΐ ίη (Ββ ρΓβδβηεε οί ΐΗε ηαΙυΓαΙ πιοίδΙυΓε οί 
ΐΒε βϊγ. 

Ιη ώε βΒβεηεε οί οΐΒβε ΙβδΙβ, εοιτοδίνε αεόοη ιηβγ Βε ύε(βΓ- 
πιίηείΐ Βγ εχρεππΐ8ηΐ8 οη ηηίπιβίβ. 

δυΒβίΒηεββ (Ββ( εβιιββ νίδίΒΙε ηεεΓ03Ϊ8 οί ΐΗε κΐίίη ιίβδυβ β( (Ββ 
βίΐε οί εοηίβεί ννΚεη ΙεδΙεύ οη (Ηε ίηίβεί δίαη οίβη Βηίηνβΐ ίοΓ α ρε¬ 
πού οί υρ Ιο ίουΓ Βουεβ αΓε δυΒβίΒηεββ οί £τουρ (ε). 

δυΒδΙβηββδ ννΒίβΒ, ννΒίΙβ ηοΐ ύηηςβΓοιίδ Ιο ερίΐΒβΙίβΙ ιίδβυε, οογ- 
Γούβ βίβεί ογ βΐυηιίηίυπι βγε ΙίΕβννίββ βυΒβΙ&ηοεβ οί £τουρ (ο). 

δυΒβΙβηεεδ (ΒαΙ εαυβε νίβίΒΙε ηβοΓοβίβ οί (Βε δίοη ιίδβυε β( ΐΒε 
δίΐε οί εοηίβεί ννΒβη (εβίεύ οη ΐΒε ίηίβεί βΐόη οί βη αηίηιαΐ ίοΓ β ρε¬ 
πού οί πΐ 0 Γ 8 (Ββη ΐΒΓεε ηιίηυΐεβ βηύ υρ Ιο 60 πύηυΐβδ βΓβ βυΒ- 
3ΐβηεε8 οί £τουρ (Β). 

ΟιΒογ βοΒδΙβηοεβ εονβΓβύ Βγ ΐΗε Βε$ύίη£ οί Οίβδδ 8 ννΒίεΒ βΓβ 
πιοΓε εοΓτοβίνε (Ηβη (Βε βυΒδίΒηεεδ οί £τοίΐρ (Β) βτε δυΒδίΒηεβδ οί 
§τουρ (β). 


2705 ιηΒΓ£ίηβ1 βτβ δυΒ)ββΙ (ο (Βε εοηύίΐίοηβ 861 υρ ϊη πιβΓβίηβΙδ 
- 2799 2800 (2) Ιο 2822 Βηύ ίο (Ββ ρΓονϊδίοηβ οί (Βίδ Αηηβχ βηύ 

οί Αηηβχ Β. ΤΒβδβ βγ 6 (Ββη εοηδίύβΓβύ β8 δυΒδΙβηββδ βηύ 
βΓίϊοΙβδ οί ΑΟΒ 2/ 

δυΒδΙβηεεβ οί Οίβδδ 8 (οΐΒβΓ (Ηβη (Βε δυΒδΙβηββδ οί 6°, 
24° βηύ 25°) ννΒίβΒ βΓβ βίβδδΐίϊβύ υηύβΓ (Ηβ νβηουβ ίΐβπΐδ 
2800 οί ηιβΓ^ίηβΙ 2801 δΒβΠ Βε ββδίβηβύ Ιο οηε οί (Βε ίο11ο\νίη£ 
§τουρ8 ύβδί^ηβίβύ Βγ ΙΒβ ΙβΙΙβΓ (β), (Β) ογ (ο) βββοΓύϊη^ Ιο 
ΐΒβϊτ ύβ^τββ οί οοΓΓοβίνεηβδδ: 

ΙβΙΙβΓ (β): Ηί§Η1γ εοη-οδίνβ; 

ΙβίίβΓ (Β): Οοιτοδίνβ; 

ΙβΙΙβΓ (ο): 81ί§Βι1γ βοιτοδίνβ. 

ΨΗβη, βδ β Γββυΐΐ οί βύύίΐίοηδ, δυΒδΙβηββδ οί Οίβδδ 8 
ρβδδ ίηΐο οβίβ^οηβδ οί βοΓτοδϊνβηβδδ οίΗβΓ ΐΗβη (Βοδβ Ιο 
ννΒίβΒ (Ββ δυΒδΙβηββδ δρβοίΠβύ ίη πιβΓβίηβΙ 2801 Ββ1οη§, 
δυοΒ ιηίχΙυΓβδ ογ δοΐυΐϊοηδ βΒβΙΙ Ββ βίβδδϊίΐβύ υηύβΓ (Ηβ 
ϊίβηΐδ βηύ ΙβίίβΓδ Ιο ννΒίβΒ (Ηβγ Ββ1οη£ οη (Ηβ Ββδΐδ οί (Ηβίτ 
ββΐυβί ύββτεε οί βοΓΓοβϊνβηβδδ. 

ΨΗεη, βδ β Γββυΐι οί βύύίΐΐοηδ, δυΒδΙβηββδ οί Οίβδδ 8 
ρβδδ ίηΐο (Ηβ ββΙε^οΓγ Ββνίηβ β ΠβδΒ-ροϊηΐ Ββίονν 21 °0, 
δυβΒ ιηϊχΙυΓββ ογ δοΐυΐίοηβ δΒβΙΙ Ββ βΙβδβϊΓιβύ υηύβΓ (Ββ οογ- 
Γββροηύίη§ ϊΐβπΐδ ογ ΙβΗβΓβ οί Οίβδδ 3, Ιβ1άη§ ίηΐο βββουηΐ 
(ΗβΪΓ βοιτοδΐνβηββδ. 

ΨΗβη, βδ β Γβδυΐΐ οί βύύϊΐϊοηδ οί δυΒδΙβηββδ οί Οίβδδ 
6.1, δυΒδΙβηββδ οί Οίβδδ 8 ββςυϊτβ β ρΓβροηύβΓβηββ οί 
ίοχΐβ ρΓορβΓίΐβδ, βυβΗ ηιΐχίυΓβδ ογ δοΐυΐϊοη δΒβΙΙ Ββ βίβδβΐ- 
Ωβύ υηύβΓ ίΒε βοπ·βδροηύίη§ ϊΐβπΐδ βηύ ΙβίίβΓδ οί Οίβδδ 6.1. 


2/ Γογ (Βε ςυ8η(ί1ίβ8 οί βυΒβΙβηεεβ ΙίβΙεύ ίη ηΐΒΓξίηΒΐ 2801 
ννΒίεΒ βΓβ ηοΐ 8υΒ)βε( (ο (Βε ρΓονίβίοηβ ίοΓ (Βίδ Οίβδδ, βίΐΒβΓ ίη (Βίδ 
Αηηβχ ογ ίη Αηηβχ Β, βεβ πιβΓ^ίηβΙ 2801β. 
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(1) Εογ ιΗβ ρβο1(3§ίη§ ΓβςυΪΓβηιβηΙδ οί πΐΒΓ^ίηβΙδ 2805 

(2), 2806 (2) 3ηά2807 (2), βυΒδίβηοβδ ογ πιίχΐυΓε.3 οί 8υΒ- 
δίΒηοβδ Ηβνίη^ β ηιβΙΐΐη§ ροίηΐ βΒονβ 45 °0 3Γβ οοηβίάβΓβά 
Ιο Ββ βοΐίάδ. 

(3) ΟοΓΓΟδϊνβ ίηΠβππηβΒΙβ Ιίςυίάδ Ηανίη§ 3 Π3δΚ-ροΐηΙ 
Ββίονν 21°0, οίΗβΓ ιΗβπ οβΓίβίη 3οίά Ηβΐίάβδ οί36° (Β), ΒΓβ 
δυΒδίβηοβδ οί Οΐββδ 3 (δββ ιη3Γ§ίη3ΐ 2301, 21 ° Ιο 26°). 

(4) ΟοΓΓοβίνβ βυΒδΙβηοβδ ννΚίοίι Ηβνε α νβτγ Ηί§Η ίηΗβΙβ- 
Ιίοη Ιοχίοίΐγ, 38 άβΠηβά ίη Γοοίηοίε 17 Ιο πΐ3Γ§ίη3ΐ 2600 (1), 

3Γβ δυΒβΙβηοεδ οί Οίβδδ 6.1 (δββ ηΐΒΓβίηβΙ 2601). 

(5) ΤΗβ οΗεηιίοβΙΙν υηδί^ΒΙβ δυΒδίβηοβδ οί ΟΠιβδ 8 βΓβ ίο 
Ββ' 3βββρ1β(1 ίθΓ 03ΓΠ3£β Οπ1>’ ϊί ΐΗβ ηβ06333Γγ δίβρδ Ηβνβ 
Βββη ΙβΙνεη Ιο ρΓβνβηΐ ιΗθϊγ άβη^εβουδ (Ιββοιτιροδϊιίοη ογ 
ροΐγητβηζβΐίοη <4υΓίηβ οβΓπβββ. Το ΐΗίδ βηά ίι δΗουΙά ΐη 
ρβΓίίουΙβΓ Ββ βηδυββά ιΗ3ΐ Γβββρίαβίβδ 3ο ηοΐ οοηΐβίη βηγ 
δϋΒδΙβΠββ ΙίβΒΙβ ΙΟ ρΓΟΓΠΟΐβ ΐΗβδβ Γβ3βΐίθηδ. 

(6) . ΤΗβ ΠβδΗ-ροίηΐ ΓβίβΓΓβά ίο Ββίονν βΗαΙΙ Ββ άβίβΓ- 
Γηίηβά ίη ΐΒβ πΐΗπηβτ άβδοπΒβά ίη Λρρβη(1ίχ Α.3. 

ΝΟΤΕ: Ενβη ννΗβοβ ηο δυΒδΙβηοβ ίδ ΙίδΙβά υηάβι ΙβΙΙβΓδ 2801 
(β), (Β) ογ (β) οί (Ββ νβπουδ ίίβηΐδ, δυΒδίβηοβδ, δοΐυΐίοηδ, 
πιίχΙϋΓβδ 3η(1 ρΓβρΒΓβΐίοηδ πιβγ Ββ οίβδδίίιβά υηάβΓ (Ββδβ 
ΙβΙΙβΓδ ίη βββΟΓίΙβηββ ννίιΗ ιΗβ οπίβπβ δβΐ ουί ίη ηΓβΓ^ίηΒΐ 
2800. 

Α. Αοίά 8ηΒδΐ3ηββδ 

ΙηοΓ§3ηίβ βοίάδ 

1° δυΐρΗυπο 3βί(ί βηά δίηιίΙαΓ δυΒδίβηοβδ, δηβΒ 3δ: 

(β) βΒΓοηιοδαΙρΗιιπο βοίά, δηΙρΚυΓ Ιποχίάβ, οίβυητ (ίυητ- 
ίη§ δυΐρΗυπο βοίά); 

(Β) βΙΗγΙ δυΐρΗοηίο βηά 3 γ>Ι βυΙρΗοηίο βοίάδ οοηΐ3ΐηίη@ 

ΓηοΓβ ϋιβη 5 ρβΓ ββηΐ ίΓββ δυΐρΗυπο βοίά, δυΙρΗυπο 3βί<1, 
ννβδίβ δυΐρΗυΠΟ 3βί(1, ΒςυβΟϋδ δοΐυΐίοηδ οί ΒίδϋΙρΒβΙβδ, ηί- 
ΐΓΟδυΙρΗυπο βοιγΙ, 1β3(1 δ1υά§ε οοηΐ3Ϊηίη§ δυΙρΗυπο 3βί(1; 

(°) - 

ΝΟΤΕ5: 1. Εβα<1 δ1υά§β οοηΙβίηίη§ δυΐρΗυΓίβ βοίά ννίιΗ 
Ιβδδ ΐΗβη 3 ρβΓ ββηΐ ίΓββ 3βίθ1 ίδ 3 δΙίΒδίΒηββ οί Οίβδδ 6.1 
(δββ ΓηβΓβίηβΙ 2601, 63° (β)). 

2. ΑΙΙογΙ δυΐρΗοηίο βηά 3γ\Ι δυΐρΗοηίβ βοίάβ, οοηΐΒΪηίη§ 
ηοΐ ΓηοΓβ ιΗβπ 5 ρβΓ ββηΐ ίΓββ βυΙρΗυπο βοίά, ΒΓβ δυΒ- 
δίβηοβδ οί 34°; 

2° ΝίΐΓΪβ 3θί(1δ, δϋθΒ 33: 

(β) ηίΐΓΪο 3θί(1 οοηΐβίηίη§ πιΟΓβ ιΒβπ 70 ρβΓ οβηί ρυΓβ 
3θί(1, Γβ(1 ίυιηίηβ ηίίπο 3οί<1; 

(Β) ηίίπο 3οί(1 οοη(3ίηίη§ ηοΐ ηιοΓβ ιΒβπ 70 ρβΓ οβηί ριΐΓβ 
3θί(1; 

(ο) ... 

3 0 ΜίχΙϋΓβδ οί ίηοΓ£βηίο 3οί(1δ, ννίιΗ ιΗβ βχοβρίίοη οί Ην- 
άΓοΠυοπο 3οί(1, βιιοΗ 3δ: 

(β) ηιίχίαΓβδ οί δυΙρΗυπο βοίά ννίιΗ ηιοΓβ ΐΗβη 30 ρβΓ 
οβηί ηίίπο 3θί<4; 

(Β) ηιίχΙϋΓβδ οί δυΙρΗυπο βοΪ( 4 ννίιΗ ηοΐ ηιοΓβ ιΗβπ 30 ρβΓ 
οβηί ριΐΓβ ηίΐΓΪο βοίά, ιηίχΐιΐΓβδ οί δαΙρΗυΓΪο 3βί(1 ννίιΗ Ηγάπι- 
οΗΙοπο Βοίά, πιίχΙϋΓβδ οί ηίίπο αοί(1 (οοηΐβίηίηβ ηοΐ ηιοΓβ 
ιΗβπ 30 ρβΓ οβηί ΗΝ0 3 ) ννίιΗ Βοβίίο βοίβΐ αη(1 ρΗοδρΗοΓίο 
3<1ί<1; 

(ο) ... 

ΝΟΤΕ5: 1. ΜίχΙϋΓβδ οί ηίίπο 3οί(1 ννίιΗ ΗγάΓοοΗΙοπο βοίά 

ΒΓβ ηοΐ Ιο Ββ ΒΟΟβρΙβά ίθΓ 03ΓΠΒ§6. 

2. ΜίχΙϋΓβδ οί ΓβδίίΙυΒί δυΙρΗυΓΪο Βηά ηίίπο Ββίνΐδ, ηοΐ 
(1βηίΐΓ3ΐβ(1, 3Γβ ΠΟΙ 10 Ββ ΒΟΟβρΙβά ίθΓ 03ΓΠ3£β. 

4° δοΐυΐίοηβ οί ρβΓοΗΙοπο βοίά: 

(Β) Αςυβουβ δοΐυΐίοηδ οί ρβΓοΗΙοπο 3θί(1 οοηΐ3Ϊηίη@ ηοΐ 
ηιοΓβ ΐΗβη 50 ρβΓ οβηί ρυΓβ &οί<4; 

(ο) ... 

ΝΟΤΕ: Αςυβουβ δοΐυΐίοηδ οί ρβΓοΗΙοπο Βοίά οοηΙβίηίη§ 

ΓηοΓβ ιΗβπ 50 ρβΓ οβηί ΒυΙ ηοΐ ηιοΓβ ιΗβπ 72.5 ρβΓ οβηί 
ρατβ 301(1 ΒΓβ δυΒδίβηοβδ οί ΟΙβδδ 5.1. (δββ ρΒΓ^ίηΒΐ 2510, 

3°). 

δοΐηΐίοηδ οοηΐ3ΐηίη§ ΓηοΓβ ιΗβπ 72.5 ρβΓ οβηί ρυΓβ 3θί(1 
ΒΓβ ηοΐ 10 Ββ 300βρ1β(1 ίθΓ 03ΓΓΪΒ§β; ιΗβ δΒΓηβ Βρρίίβδ Ιο 
ητίχΐυΓβδ οί ρβΓβΗΙοΓίβ Ββίά ννίιΗ βην Ιίςυί(1 οίΗβΓ ιΗβπ 
ννΒίβΓ. 


5 0 δοΐυΐίοηδ οί Ην(ΐΓο§εη ΙΐΒΐίιΙββ (ννίιΗ ιΗβ βχοβρίίοη οί 
ΗγιίΓοίΙυοηο 3βί(1), δυβΗ 3δ: 

(Β) δοΐυΐίοηβ οί ΗνοίΓοΒΓοητίο αοΐά, δοΐυΐίοηδ οί Η>'(1 γο- 
βΗΙοΓίβ 3οί(1, δοΐυΐίοηδ οί ΗνΊτίοεΙίβ βοίβΐ, βςυβουδ δοΐυΐίοηδ 
οί δυΒδίβηββδ οί 21° βη(1 22° (Β),'ννίιΗ ιΗβ βχοβρίίοη οί 
Βςυβουδ δοΐυΐίοηβ οί βΐυηιίηίυηι οΗΙοπεΙε βηά οί βςυβουδ 
δοΐυΐίοηδ οί ΒΐυΓηίηίυπι ΒΓΟτηίιΙβ; 

(β) βςυβουβ δοΐυΐίοηδ οί βυΒδίΒηοβδ οί 22° (ο), Βςυβουδ 
δοΐυΐίοηβ οί Βΐυπιίηίυπι ΒΓΟιπίτΙβ, βςυβουδ δοΐυΐίοηβ οί βΗι- 
ηιίηίυΓη βΗΙοπιΙβ. 

ΝΟΤΕ: Ηγ3Γ0§εη ΒΓΟΓηίάβ 3Π(1 ΗγάΓο^βη οΗΙοηίΙβ ΒΓβ 
βυΒδίβηοβδ οί Ο388 2 (δββ Γη&Γ^ίηβΙ 2201, 3° (βΐ) 3η(1 5° 

(31)). ■ 

6° ΑηΗγ(ΐΓου8 Ηγ(ΐΓοί1υοπο Βοίά (ΗγιΐΓθ§εη Πυοπάβ), 
βςυβουδ δοΐυΐίοηδ οί ΗγάΓοίΙυοπο βοίιί οοηΐβίηίη^ ηιοΓβ 
ΐΗβη 85 ρβΓ οβηί 3ηΗν(ΐΓοιΐ8 ΗγάΓοίΙυοηβ βοϊ(4. 

ΝΟΤΕ: δρβοίβΐ ρβοίίη^ βοηιΐίΐίοηδ βγο ΒρρΙίοβΒΙβ Ιο 
ΐΗβδβ βυΒδίβηοβδ (δββ ητΒΓβίηβΙ 2803). 

7° (β) Αςυβουδ δοΐυΐίοηβ οί ΗγάΓοΠυοπο &οί<4 οοηΐ3Ϊηίη§ 
ηιοΓβ ΐΗβη 60 ρβΓ οβηί ΒυΙ ηοΐ ιηοΓβ ΐΗβη 85 ρβΓ οβηί βηΗγ- 
(ΐΓουδ ΗγιίΓοίΙυοΓίο βοίά, πιίχΙϋΓβδ οί ίηοΓ§βηίο Ββίφ ννίιΗ 
βςυβουδ δοΐυΐίοηβ οί ΗγάΓοβΙυοπο βοίβΐ; 

(Β) βςυβουδ δοΐυΐίοηδ οί ΗγιίΓοίΙυοπβ 3βί(1 οοηΐβίηίη^ ηοΐ 
ηιοΓβ ιΗβπ 60 ρβΓ οβηί βηΗνίίΓοιίδ ΗγιίΓοίΙυοΓίβ βοίά; 

(ο) 

8° δοΐυΐίοηβ οί ΠυοΒοπβ 3βί(1: 

(Β) Αςυβουβ δοΐυΐίοηδ οί ίΙυοΒοπβ 3βί(1 βοηΐβίηίη^ ηοΐ 
ηιοΓβ ΐΗοη 78 ρβΓ ββηΐ ρυΓβ 3θί<4; 

(β) .... 

ΝΟΤΕ: δοΐυΐίοηβ οί ΠυοΒοπβ βοίά βοηΙβίηίη§ ηιοΓβ ΐΗβη 
78 ρβΓ ββηΐ ρυΓβ ββίβΐ 3Γβ ηοΐ Ιο Ββ ββββρΙβΠ ίθΓ β3ΓΠ3§ε. 

9° (Β) Εΐυοδίΐίβίβ ββίά (ΗγάΓοΠυοδίΙίβίε Ββίά) Η 2 δίΓ 6 ); 
(ο) ... 

10° ΟίΗββ ΠυοΓΟ-ββίάδ, δυβΗ ββ: ' · 

(β) ΠυοΓΟδυΐρΗοηίε ββίά; 

(Β) άίΠυοΓορΗοδρΗοπε βοίά (βηΗγάπιυδ), ΠυοΓορΗο- 
δρΗοείβ 3βίά (βηΗγάβουδ), ΗβχβΠυοΓορΗοδρΗοΓίο βοίά; 

(β)... 

11° ΟίΗββ ίηοΓββηίο βοίάδ, δυβΗ ββ: 

(β) δβίβηίο βοίά; 

(Β) δοΐυΐίοηδ οί οΗΓοητίο βοίά; 

ΝΟΤΕ: ΟΗβοηιίυΓη Ιποχίάβ, οπΗγάτουδ, ίδ 3 βυΒδΙβηοβ οί 
Οίβδδ 5.1 (δββ ΓηβΓ^ίηβΙ 2501, 10°). 

(ο) οΗΙοΓορΙβΙίηίο βοίά, ρΗοβρΗοπο βοίά. 

ΙηοΓββηίο Ηβΐίάβδ, βοίά δβΐΐδ βηά οίΗββ Ηβίο^βηβίβά βυΒ- 

δίΒΠΟβδ 

21° Είςυίά Ηβΐίάβδ βηά οίΗβΓ Ιίςυίά Ηβ1ο§βη3ΐβά δυΒ- 
δίβηοεβ (βχοερί Πυοπηβ οοπιρουηάδ) ννΗίοΗ, ίη οοηΐβοΐ ννίιΗ 
ηΐοίδΐ βι"γ ογ ννβίβΓ, §ίνβ οίί βοίά ίυιηβδ, δυοΗ Βδ: 

(β) οΗΙοΓοβυΙρΗοηίο βοίά (8Ο 2 (ΟΗ)01), οΗβοτηγΙ οΗΙοπάβ 
(οΗΓοηιίυηι οχγοΗΙοπάβ) (0γ0„Ο 2 ), άίδυΐρΗυΓ άίοΗΙοπάβ 
(5X1,), δυΐρΗυΓγΙ οΗΙοπάβ (50 2 01 2 ), ΐΗίοηγΙ οΗΙοπάβ 
(δ00ΐ 2 ), βυΙρΗυΓ άίοΙιΙοΓΪάβ (δ01 2 ), νβηβάίυηι ΐεΐΓΒοΗΙοΓίάβ 
(ν01 ), Βογοπ ΙπΒΓοηιίάβ (Βογοπ ΒΓοηιίάβ) (ΒΒγ 3 ); 

(Β) ργΓΟδυΙρΙιυΓγΙ οΗΙοπάβ (δ 2 0 5 0Ε 2 ), βηΗγάΓουβ δίβηηίο 
οΗΙοπάβ (δη01 4 ), ιΗίορΗοδρΙιοΓγΙ οΗΙοπάβ (Ρ501,), ρΗοβ- 
ρΗοβυδ οχγοΗΙοΓίάβ (ρΗοδρΗοβγΙ οΗΙοΓίάβ) (ΡΟΟ,) νβηβ- 
άίυηι οχγΙποΗΙοπάβ (νθ0Ε 3 ), βηΐίπιοηγ ρβηΐΒοηΙοπάβ, 
(δΒ01 5 ), βηά ηοη βςυβουδ βοΐυΐίοηδ οί Βηΐίηιοηγ 
ρβηΐβοΗΙοπάβ, ίοάίηβ ηιοηοοΗΙοπάβ (101), δίΐίοοη ΐβίΓβοΗΙο- 
τίάβ (δί01 4 ), ΐίίΒηίυηι ΐβίΓΒοΗΙοπάβ (Τί01 ), ρΠοβρΗοευβ 
ΐΓΪΒΓοπιίάε (ΡΒγ,), Βυΐγΐΐίη ΐΓΪοΙιΙοΓΪάβ (0 4 Η 9 δη01 3 ), ρΗοβ- 
ρΗοΓυδ ΙποΗΙοπάβ (Ρ01 3 ); 

(ο) .. 

ΝΟΤΕδ: 1. δίβηηίο οΗΙοπάβ ρεπίβΗνάταΙβ ίδ 3 βυΒδίβηοβ 
οί 22° (ο). 

2. Αςυβουβ βοΐυΐίοηβ οί δυΒβΙβηοβδ οί 21° 3Γβ βυΒ- 
δίβηοβδ οί 5° (Β). 

22° δοΐίά Ηβΐίάβδ βηά οίΗβΓ δοΐίά Ηβίοββηβίεά δυΒ- 
δίβηοββ (βχοβρί Πυοπηβ οοπιρουηάδ), ννΗίοΗ, ίη οοηΐβοί 
ννίιΗ ΓηοίδΙ βίο ογ ννβίβΓ, §ί νο οίί βοίά ίυιηβδ, δυοΗ Βδ: 
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(Β) βΐυηιίηίυηι Βεοεηίείε (αηΗγεΙεουβ) (Α1 Βγ 3 ), αΐυτηίηίυεη 
εΗΙοείεΙε (αηΗγεΙεουβ) (Α10 3 ), ρΗοδρΗοευβ οχγΒεοηιίεΙβ 
(ΡΟΒγ 3 ) ρΗοβρΗοευδ ρεηΙαεΗΙοείεΙε (ΡΟΑ, αηΐίεηοηγ 
ΐείοΗΙοείεΙε (5Β(Ζ1 3 ) ηιίχΐυεεβ οί (ίΐαηίυεη (είεΗΪοείεΙε (Τί01 3 ), 
ηοη-ργεορΗοείε; 

ΝΟΤΕ:' Αΐυππηίυεη Βεοηιίείε ΗεχαΗγεΙεαίε, αΐυεηίηίυεη 
εΗΙοείεΙε ΗεχαΗγεΙεαίε αηε! αΐυεηίηίυηι εΗΙοείεΙε ηιοηοΒν- 
είεβίε αεε ηοΐ βυΒ)εεΐ Ιο (Ηε ρεονίδίοηβ οί ΑϋΚ. 

(ο) ίεεείε εΗΙοείεΙε (ίεοη ΐείοΗΙοείεΙε) (αηΗγεΙεουβ) (Ρβ01 3 ), 
δίαηηίε εΗΙοείεΙε ρβηΙαΗγεΙεαΙβ (δηΟ 4 .5Η,0), ζΐηο εΗΙοείεΙε 
(ΖηΟ,), ηιοΙγΒεΙεηυηι ρβηΙβεΗΙοεϊεΙβ (ΜοΟΑ, ζίεεοηίυηι 
Ιεΐεαεηΐοείείε (Ζε01 4 ), ναηαεΠυεη ΐΓΪεΗΙοΓΪεΙβ (ν01 3 ). 

ΝΟΤΕδ: 1. Εεεείε εΗΙοείεΙε ΙιεχαΗνεΙεαΙβ ίδ ηοΐ βυΒ)εε( Ιο 
ΐΗε ρΓονίδίοηδ οί ΑϋΚ. 

2. Αςυεουβ δοΐυΐίοηδ οί δυΒδΙαηεεβ οί 22° αεε βυΒ- 
δίβηεεδ οί 5°. 

23° δυΙρΗβίεδ εοη(αίηίη§ δυΙρΗυείε 3εί<1 αηε) ΒίβυΙρΗα- 
Ιβδ, δυεΗ 3δ: 

(Β) αεηηΊοηίυι-η ΒίδυΐρΗαΙε, ροΐβββίυηι ΒίβυΙρΗαΙε, δο- 
εϋιίΓη ΒίδυΐρΗαΙε αηεΐ Ιεαεί βυΙρΗαΙε εοη(αίηίη§ 3 ρεΓ εεηΐ ογ 
εηοεε δυΙρΗαπε αείεΙ; 

(ε) αεηιηοηίυηι ΒίβυΙρΗαΙε, ροΐαβίυπι ΒίβυΙρΗαΙε, αηεΐ βο- 
εϋυεη ΒίβυΙρΗαΙε εοη(αίηίη§ Ιεδδ ΐΗαη 3 ρεε εεηΐ ίΓεε δυΐ- 
ρΗυείε αείεΙ. 

ΝΟΤΕ5: 1. Αηυεουβ βοΐυΐίοηδ οί ΒίδυΐρΗαΙεδ αεε δυΒ- 
δίαηεεβ οί 1 0 (Β). 

2. Εβαεί δυΐρΗαίε εόη(αίηίη§ Ιεδδ (Ηαη 3 ρεΓ εεηΐ ίΓεε δυΐ- 
ρΗυείε 3εί(1 ίβ αβυΒβΙαηεε οίΟαββ 6.1 (βεε ηιαε^ίπαΐ 2601, 
63° (ο)). 

24° Βεοιηίηε 

ΝΟΤΕ: δρεείαΐ ραοΠίη§ εοηεΐίΐίοηδ 3Γ8 αρρΙίεαΒΙε Ιο ΐΗίδ 
δυΒδίαηεε (βεε εηαε§ίηα1 2804). 

25° ΜοΙγΒεΙεηυεη Ηεχαίΐυοείείε 

ΝΟΤΕ: δρεείαΐ ρ3ε1είη§ εοη<1ΐΐίοηδ 3Γ8 αρρΙίεαΒΙε Ιο ιΒίδ 
βυΒβΙαηεε (βεε εηαε§ϊηβ1 2803). 

26° ΟιΒογ εοεηρουηεΙδ οί ίίουείηε, βυεΗ οβ: 

( 3 ) ΒΓοιηίηε ρεηίαίΐυοείείε, ΒΓοιηίηε Ιείίΐυοείείε: 

(Β) αΓηεηοηίυεη ΒίίΙυοείεΙε, ροΐαβδίυηι ΒίίΙυοείεΙε, βόεΐίυπι 
ΒίίΙυοείεΙε, εΗεοεηίε ίΐυοείείε, αηΐϊεηοηγ ρεηίαίΐυοείείε; 

(Ο) .··;■·· 

ΝΟΤΕ: Αεηεηοηίυηι ίΐυοείε, ροίαββίυεη ίΐυοείείε, βοείίυιη 
Πυοείείε αηεΐ ΐΒε δίΐίεοίΐυοείεΐεδ αεε βυΒδΙαηεεδ οί Οαββ 6.1 
(δεε εηαε^ίηαΐ 2601, 65° (ο) αικί 66° (ε)). 

27° Ιηοεβαηίε αείεΙ δυΒδίαηεεδ ννΒίεΒ εαηηοί Βε εΐαδδί- 
Πεεί ιίΓκΙετ οίΗεε εοΐΐεείϊνε Ηεαείίη^δ, βαοΗ 3β: 

(3). 

(Β) ρΗοδρΗοΓυδ ρεηίοχίείε (ρΗοδρΗοείε αείεΙ, αηΗγ- 
εΐεουβ); 

(ε) εγαηυείε εΗΙοείεΙε, Ηγείεοχγίαπιίηε βυΐρΐιβίβ. 

0[§αηίε βυΒδΙαηεεδ 

31 0 δοΐίεΐ εηεΒοχγΙίε αηεΐ εϋεαεΒοχγΙίε αείεΐδ αηεΐ βο1ϊ8 
Ηαίο^εηαΐεεί εαεΒοχγϋε αείεΙβ αηεΐ (Ηείε βοΙίεΙ αηΗγεΙείεΙεδ, 
βυεβ 3δ: 

(Β) Βεοεηοαεείίε 3θί8, εΒΙοεοβεεΙίε 3εϊ8 (ηιοηροΗΙοΓΟ- 
βεείίε βείΒ) ΐΓίοΗΙοΓοβεείϊε αεί 4, ΐπεΚΙοΓοβεείίε 3ηΚγ- 
4π4ε; 

(ο) ητιβίείε βηΒγάποΙε, ρΒΐΗβΙίε απΗγάείΒε, ΙείΓοΒγείΓο- 
ρΗΐΗβϋε 3ηΗγ4π4ε. 

32° Είςυϊοΐ εβΓΒοχγϋε Εεϊεΐδ 3η4 ΙίςυίεΙ Η3ΐο§εη3ΐε4 εβΓ- 
Βοχγΐϊε 3εΐ(1δ 3η4 ΐΚεΪΓ 1ίςυϊ(1 ΕηΗγίΐΓΪεΙεδ, βυεΗ 3β: 

(β) ΐΓΐίΙαοΓοαεείίε 3θί4; 

(Β) βίαείαΐ αεείίε αεί4 αη4 αηυβοιιβ δοΐυΐίοηδ οί αεειίε 
Ηοίεΐ εοηΐαίηίη§ γπογ 8 ΐΒβη 80 ρεΓ εεηΐ ρυΓε &οιά, αεΓγΙίε 
αείά, δοΐυΐίοηβ οί ΒΓοηηοαοείίε αεΐά, δοΐοΐΐοηδ οί 
οΚΙοΓοβεεΙϊο αείεΐ (ιηοηοεΒΙοΓοβεείίε βείεΐ), ηιΐχΐιίΓεδ οί 
οΗΙοΓοαεεΙϊο αείεΐδ, εϋεΒΙοΓοαεβίίε αείεΙ, ίοηηίε αείεΙ εοη- 
Ι3ίηίη§ (Τ 10 Γ 8 (Ηβη 70 ρεε εεη( ρυτε βείεΐ, (Ηίο§1γεο1ίε αείεΙ, 
δοΐυΐϊοηδ οί ΙποΒΙοΓΟβεεΙίε αείεΙ, αεειίε απΗγεΙείεΙε; 

(ε) 3εε(ίε αείεΙ εοη(αίηίη§ Ιγοπι 50 Ιο 80 ρβε εεηΐ ρυεε 
αείεΙ, 2-εΗΙοΓορεορίοηίε βείεΐ, 5-εΗΙθΓθναΙεπε αείεΙ, ίοπηίε 


βείε! εοη(αίηίη§ ίεοΓη 50 (ογ 70 ρεε εεηΐ ρυεβ αείεΙ, 
ΗερΙαίΙυοΓοΒυΙγπε αείεΙ, ηιείΗαεεγΙίο αείεΙ, ρεορίοηίε αείεΙ 
εοηΐαίηίη§ ηοΐ Ιεβδ (Ηβη 50 ρεε εεη( ριιεε αείε), Βυίγείε αη- 
Ηγείείείε, ρεορίοηίε απεΙΒγεΙείεΙε. 

ΝΟΤΕ: Εοεεπίε αείεΙ, αεειίε αείεΙ βηεΐ ρεορίοηίε αείεΙ εοη- 
(αίηίη§ Ιεβδ (Ηαη 50 ρεε εεηΐ ρυεε αείε) αεε ηοΐ δυΒ)εε( (ο 
ΐΗε ρεονίδίοηβ οί ΑϋΚ. 

33 ° Οοεηρίεχ εοεηρουηεΙδ οί Βοεοη (είΠαοείεΙε, βυοΗ αβ: 

( 3 ) .. 

(Β) Βοεοη Ιείίΐυοείείε αεειίε αείεΙ εοηιρίεχ, Βοεοη 
ΙείΩκοείεΙε ρεορίοηίε αείεΙ εοεηρίεχ, Βοεοη ΐείΠυοείεΙε εΐΗεε 
εοεηρίεχ, Βοεοη Ιείίΐυοείεΐβ ρΗεηοΙ εοηιρίεχ; 

(ο). 

34° ΑΙΙεγΙ δυΐρΗοηίο αηεΐ αεγΐ δυΐρΗοηίο αείεΐβ, βυεΗ αβ: 

(Β) ηίΙεοΒεηζεηεδυΙρΗοηίε αείε), ρΗβηοΙβηΙρΗοηίε αείεΙ; 

(ε) 3-ΒεηζίεϋηεδυΙρΗοηίε αείεΙ, ηιειΗαηεδυΐρΗοηΐε αείεΙ, 
(οΐυεηε δυΐρΗοηίε αείεΙβ αηεΐ (Ηείε δοΐυΐίοηδ. 

ΝΟΤΕ: ΑΙΙεγΙ βυΙρΗοηίε αηε! αεγ! βυΙρΗοηίε αείεΙβ εοη- 
(αίηίη§ ηιοεε (Ηαη 5 ρεε εεηΐ ίεεε δυΙρΗυείε αείεΙ αεε βιιΒ- 
δίαηεεβ οί 1 ° (Β). 

35° δοΐίεΐ οε^αηίο αείεΙ Ηαΐίεΐεδ, βυεΗ αβ: 

(Β) εϋοΗ1οεοε]υίηοχα1ίη8-οαΓΒοηγ1 εΗΙοείεΙε, αηίδογΐ εΗΙο- 
είείε, 2, 4-εϋεΗΙοεοΒεηζογΙ εΗΙοείεΙε, ηίΐεοΒεηζεηεβυΙρΗοηγΙ 
εΗΙοείεΙε, ρ-ηίΐεοΒεηζογΙ εΗΙοείεΙε, ίβορΗΐΗαΙογ] εΗΙοείεΙε: 

(ο) . 

36° ΕίςηίεΙ οε§αηίε αείε! Ηαΐίεΐεδ, βυεΗ 3δ: 

( 3 ). 

(Β) βεείγΐ Βεοιηίείε Βεοεηοαεείγΐ Βεοεηίείε, Βεηζογΐ εΗΙο- 
είεΐβ, εΗΙοεοαεείγΙ εΗΙοείεΙε, εϋεΐΗγΙ ΐΗίορΗοδρΗοεγ] εΗΙο- 
είείε, ίυηιαεγΐ εΗΙοείεΙε, ρίναίογΐ εΗΙοείεΙε, (ΐείεηεΐΗγΙ αεείγΐ 
εΗΙοείεΙε), ΙείεΗΙοεοαεεΙγΙ εΗΙοείεΙε, ναΐεεγΐ εΗΙοείεΙε, αεείγΐ 
ίοείίείε; 

(ο) ΒεηζεηεβυΙρΗοηγΙ εΗΙοείεΙε, ο-εΗΙοεοΒεηζογΙ εΗΙο- 
είεΙε, ρ-εΗΙοεοΒεηζογΙ εΗΙοείεΙε, εϋηιείΗγΙ (ΗίορΗοδρΗοεγΙ 
εΗΙοείεΙε. 

37° ΑΙΙεγΙ εΗΙοεοδίΙαηεβ αηεΐ αεγΐ εΗΙοεοδίΙαηεδ Ηανίη§ α 
ΠαβΗ-ροίηΐ οί 21 °0 οε αΒονε, βιιοΗ αβ: 

( 3 ) . 

(Β) αΙΙγΙίείεΗΙοεοδίΙαηε, αηιγΙίείοΗΙοεοδίΙαηε, ΒηΙγΙίείεΗΙο- 
εοδίΐαηβ, οΗΙοεορΗεηγΗείοΗΙοΓΟδίΙαηε, εγεΙοΗεχεηγΙίείοΗΙο- 
εοδίΐαηε, ογοΙοΗεχγΙίείοΗΙοεοδίΙαηε, εΗοΗΙοΓορΗεηγΙίείοΗΙο- 
εοβίΐαηε, εΗεΐΗγΙεϋοΗΙοεοδίΙαηε, εϋρΗεηγΙεϋοΗΙοεοβίΙαηε, εΐο- 
εΙεεγΙίείεΗΙοεοβίΙβηε, εΐΗγΙρΗεηγΙεϋοΗΐοεοδίΙαηε, Ηεχαείε- 
εγΙίείεΗΙοεοβίΙαηε, ΗεχγΙίείεΗΙοεοδίΙαηε, εηεΐΗγΙρΗεηγΙεϋ- 
εΗΙοεοδίΙαηε, ηοηγΙίείεΗΙοεοδίΙαηε, οοΙαεΙεογΙίείοΒΙοεοδί- 
Ιαηβ, ρΗεηγΙίείεΗΙοεοδίΙαηε, ρεοργΙίείοΗΙοεοδίΙαηε; 

(ο) .. 

ΝΟΤΕ: ΟΗΙοεοδίΙαηεβ ννΒίεΒ §ίνε οίί ίηίΙαηιηιαΒΙε §αβεδ 
οη εοηίαεί ννίΐΗ \να(εε οε πιοίβΐ αίε αεε βυΒδΙαηεεδ οί ΟΙαββ 
4.3 αηεΙ αεε ηοΐ (ο Βε αεεερίεεΙ ίοε εαεεία§ε υηίεβδ δρεείίϊ- 
εαΙΙγ ΙίδίεεΙ (ΗεεευηεΙεΓ. 

38° Αείε! ρΗοβΗοείε εβίεεβ, βυεΗ αβ: 

( 6 ) . 

(ε) εϋΒυΙγΙ αείε! ρΗοδρΗαΙε, εϋρεοργί αείεΙ ρΗοδρΗαΙε, 
Βυΐγΐ αείεΙ ρΗοβρΗαΙε, ίβοοείγΙ αείεΙ ρΗοβρΗαΙε, ίβορεοργί 
αείε) ρΗοβρΗαΙε. 

39° Οε§αηίε αείεΙ βυΒβίαηεεβ ννΗίεΗ εαηηοΐ Βε εΐαδβίίίεεί 
ηπείεε οίΗεε εοΐΐεείίνε Ηεαε1ίη§3, βυεΗ αβ: 

(Β) αεείοροίγδίΐαηεβ, αεείοχγβίΐαηεδ, εΐΗγΙίείαεεΙοχγδί- 
Ιαηβ; 

(ε) . 

Β. Βββίε βυΒδΙαηεεδ 

Ιηοεββηίε βυΒδΙαηεεδ 

41 ° Βαβίε βοΙίεΙ εοεηρουηεΙδ οί αΐΐεαίί πιείαΐδ, δυεΗ αβ: 

(Β) εαεβίυτη ΗγεΙεοχίεΙε, ΙίΐΗίυεη ΗγεΙεοχίεΙε, ροίαβδίυιη Ηγ- 
εΐεοχίεΐβ (εαυδίίε ρο(αδΗ), βοεΠυεη ΗγεΙεοχίεΙε (εαυβίίε βοεία), 
ροΐαδδίυπι οχίεΙε, δοεϋυεη οχίεΙε; 

(ε) βοεία Ιίεηε (οιίχΐυεεδ οί εαυδίίε βοεία βηεΙ ςυίεΐεΐίηιε). 

42° δοΐυΐίοηδ οί αΐΐεαίίηβ βυΒδΙαηεεδ, βυεΗ αβ: 

(Β) δοΐυΐίοηδ οί δοεΙίυηι αΐυεηίηαίε, βοΐυΐίοηβ οί ροΐαβ- 
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δίυηι Ηνχίτοχί<1β (ροΐΕβΗ Ιγβ) Βηά οί δοάίυηι Ηγάτοχϊάβ (δόάΒ 
Ιγβ), βΐΐνϋΐϊηβ δοΐαΐίοηδ οί βΓβδοΙδ, οί ρΗβηοΙ απά οί 
χγίβηοΐδ, ΒίΠαΙίηβ Γββίάυβδ (β.§. Γγοπι οϋ ΓβΠηίη§); 

(ο) . 

43° Αιηιηοηίβ βοΐυΐίοηδ; 

(ο) ΕΐηηιοηΪΕ δοΐυΐίοηδ οοηΙ&ίηίη§ ηοΐ Ιβδβ ιΗεπ 10 ρβΓ 
οβηί Βηά ηοΐ ιηοΓβ ιΗεπ 35 ρβΓ οβηί Βηιπιοηία. 

ΝΟΤΕδ: 1. ΑηίΓηοηία δοΐυΐϊοηδ εοηίαίηίη^ ιπογο ιΗεπ 35 
ρβΓ ββηί απηηοηία ΕΓβ δυΗδΙαηββδ οί ΟΙαδδ 2 (δββ (πε^πεΙ 
2201, 9° (εΙ)). 

• 2. ΑηΐίηοηΪΕ δοΐυΐίοηδ οοηΐΕΐηίη§ Ιβδδ ιΗεπ 10 ρβΓ οβηί 
ΕΐηπιοηΪΕ ΕΓβ ηοΐ βυΗ)εβΐ Ιο ΐΗβ ρΓονΐδίοηδ οί ΑΟΚ. 

44° ΗγάΓΕζίηβ επ(1 ΐΐβ ηςυβουβ βοΐυίίοηδ: 

(ε) ΒηΗγάΓουδ ΗγάΓΕζίηβ, Εςυβουδ βοΐυΐίοηδ οΓΗγάΓΕζίηε 
οοηΐΕΪηίη§ ΓτιοΓβ ιΗεπ 64 ρβΓ οβηί ΗγάΓΕζίηβ; 

(6) αςυβουβ δοΐαΐίοηδ οί ΗγάΓΕζίηβ βοηΐΕίηίη@ ηοΐ ηιοΓβ 
ιΚεπ 64 ρβΓ οβηί ΗγάΓΕζίηβ; 

(ε). 

45° δυΐρΗίάβδ Εηά ΗγάΓθ0βηδυ1ρΗίάβδ, βυβΗ εε: 

(6) δοΐιιΐίοηδ οί αππηοηίυΓη δυΐρΗίάβ εγκΙ δοΐυΐίοηδ οί 
ΕΓηΓηοηϊυιη ροΙγβυΙρΗίάβ; ροΐΕδδίυιη δυΐρΗίάβ επ< 1 δοάίυηι 
βυΙρΗίάβ βοηΐΗίηίη§ ηοΐ Ιβδδ ΐΗαη 30 ρβΓ ββηΐ νναΙβΓ οί βεγδ- 
ΐΕΐΙΐζΕΐίοη επγΙ δοάίυηι ΗγάΓο§6η8υΙρΗίά6 βοηΐ3ίηΐη§ ηοΐ 
Ιβδδ [Ηεπ 25 ρβΓ ββηΐ χνΕίβΓ οί βΓγδίΕΐΙϊζΕΐίοη; 

ΝΟΤΕ: ΑηΗνάΓουβ ροΐβδδίυπι δυΐρΗίάβ εγκΙ αηΗγάΓουδ 
δοάίυηι βυΙρΗίάβ βη(1 ΐΗβίτ ΗγάβαΙβδ βοηΙβίηΐη§ Ιβδβ ΐΗαη 30 
ρβΓ οβηί ννΕίβΓ οί βΓγδίΕΐΙϊζΕΐίοη, Εη(1 δοάίυηι ΗγάΓ0§βηδυ1- 
ρΗίάβ βοηίΕΐηίηβ Ιβδβ ιΗεπ 25 ρβΓ οβηί νναΙβΓ οί ΟΓγδίΕΐΙίζΕ- 
ΐίοη ΕΓβ βυβδίΒηββδ οί Οδδδ 4.2 (δββ ηΐ3Γ§ίηα1 2431 6° 

(ο))· 

(β) ηςυβουδ δοΐοΐίοηδ οί βυΙρΗίάβδ επ<1 οί ΗγάΓθ0βηδυ1- 
ρΗίάββ, ννίιΗ ΐΗβ βχββρίίοη οί ΕΓηππηοηίυπι δυΐρΗίάβ ϊη βο- 
ΙυΙίοη Εηά Επυηοηίυϊη ροΙγβυΙρΗίάβ ίη δοΐυΐίοη. 

Ογ§ΕΠ 10 δυΗδίΕηββδ 

51° ΤβίΓΕ-ΕΐΙίγίΕΓηΓηοηϊυπι Ηγάβοχίάββ, βυβΗ Εδ: 

(6) ΙβίΓΕΓηβΐΙιγίΕΓηιηοηίυηι Ηγάβοχίάβ; 

(ε) . 

52° δοΐίά ΕΐΙςγίΕπιίηβδ, ΕΓγίΕΐηίηβδ Βηά ροΙγΒΐηϊηβδ, 
δϋβΗ Εβ: 

(β) άίβΐΗγΙβηβάΪΕΐηίηε (ρίρβΓΕζΐηβ), ΗβχΕίηβΐΗγΙβηβάίΕ- 
χηίηβ. 

53° Είςυίά ΕΐΙγγίΕΓηίηββ, ΕΓγίΕΓηίηβδ Εηά ροΙγΕίηίηβδ, 
δυβΗ Εδ: 

(6) ΗβηζγΙάίπιβίΗγίΒτηίηβ, εγβΙοΗβχγίΕΐηίηβ, βοΐυάοηδ οί 
ευρπείΗγΙβηβάίΕΓηίηε, άί-η-ΗυΙγίΕΐηίηβ, άίβΐΗγΙβηβΙιιβ- 
πιίηβ, Ν,Ν-άί-βΐΗγΙβίΗγΙβηεάίΒΓηίηβ, Ν,Ν άίηιβίΗγΙοΗγοΙο- 
ΗβχγίΕΐηίηβ, βΐΗγΙβηεάΪΕΓηίηβ, δοΐυΐίοηβ οί ΗβΧΕίηβΐΗγΙβηβ- 
(ΙΪΕΓηΐηβ, ΐΓΪβΐΗγΙβηβΙβίΓΕΠίίηβ; 

(β) ΒβηζγίΕπιΐηβ, ΗίδΕΓηίηορΓοργΙΕΓηίηβ (άίρΓοργΙβηε- 
ΙΠΕίηίηβ, 3,3-ίΓηίηο6ίδρΓοργΐΕπιίηβ), άίεγεΙοΗβχγίΕπιίηβ, 
άϊβΐΗγίΕΐηΐηορΓοργίΕΓηίηβ, 2-βΐΗγ1Ηβχγΐ3Γηίηβ, ίδορβΗοΓΟ- 
ηβάίΒπιίηβ, ρβηίΕβίΗγΙβηβΗβχΕΓηΐηβ, ΐβίΓΒβΐΗγΙβηβρβηία- 
ιηίηβ, ΙπΗυΙγίΒΠΐίηβ, ίππιβίΗγΙβγεΙοΗβχγίΕΓηίηβ, ΐπηιβίΗγΙ- 
ΗβχΕΓηβΐΗγΙβηβάίΒπιίηββ. 

54° Απιίηο-αΙεοΗοΙδ, βυβΗ Εδ: 

(β) βίΚΕΠοΐΕπιίηβ Εηά ίΐβ δοΐυΐίοηβ. 

0. ΟίΗβΓ ΟΟΓΓΟβΐνβ δυΗδίΕηββδ 

61° ΗγροβΗΙοΓΪΙβ δοΐυΐίοηδ, δυοΗα Εδ: 

(6) βοΐυΐϊοηδ οί ροΐΒδδίυπ» ΗγροβΗΙοπίβ Εηά δοΐυΐίοηβ οί 
δοάίυηι ΗγροβΗΙοήΙβ βοηΐΕΪηΐη§ ηοΐ Ιβδβ (Ηοη 16 ρβΓ ββηΐ 
ΕνΕΪΐΕΗΙβ βΗΙοΓίηβ; 

(β) δοΐυΐίοηδ οί ροΐΕδδίαπι ΗγροβΗΙοΓίΐβ Εηά βοΐιιΐΐοηδ οί 
δοάίυπι ΗγροβΗΙοΓΪΙβ βοηΐ3ΐηίη§ πιοΓβ ιΗεπ 5 ρβΓ ββηΐ ΗυΙ 
Ιβδδ ΙΗΕΠ 16 ρβΓ ββηΐ ΕνΕΐΐΕΗΙβ βΗΙοΓίηβ. 

ΝΟΤΕ: δοΐυΐίοηδ οί ΗγροβΗΙοΓΪΙβ βοηΐΕΪηίη§ ηοΐ πιοΓβ 
ιΗεπ 5 ρβΓ ββηΐ ΕνΕΪΐΕΗΙβ βΗΙοπηβ ΕΓβ ηοΐ δυΗ]ββΙ Ιο ΐΗβ 
ρΓονΐδίοηδ οί ΑϋΚ. 

62 0 δοΐυάοηβ οί ΗγάΓο§βη ρβΓοχίάβ 

(Η) Βςυβουβ βοΐυΐίοηβ οί ΗγάΓθ§βη ρβΓοχίάβ βοηίαίηίηβ 
ηοΐ Ιβδβ ιΗεπ 20 ρβΓ ββηΐ Εηά ηοΐ πιοΓβ ΐΗαη 60 ρβΓ ββηΐ Ηγ- 
άΓ0§βη ρβΓοχίάβ; 


(β) Βςυβουβ βοΐυάοηδ οί ΗγάΓΟξβη ρβΓοχίάβ βοηΐΕίηίη§ 8 
ρβΓ ββηΐ ογ ΓηοΓβ ΗυΙ Ιβδδ ιΗεπ 20 ρβΓ ββηΐ ΗνάΓο^βη ρβΓοχ¬ 
ίάβ. 

ΝΟΤΕδ: 1. δοΐυύοηδ βοηΐΕΐηίη§ πιοΓβ ιΗεπ 60 ρβΓ ββηΐ 
ΗγάΓο^βη ρβΓοχίάβ ΕΓβ βυΗδίΒηββδ οί Οηβδ 5,1 (δββ γπεγ- 
810312501,1°); ' 

2. δοΐυΐίοηδ βοηΐ 3 ΐηίη§ Ιβδδ ιΗεπ 8 ρβΓ ββηΐ Ηγάτοββη 
ρβΓοχίάβ ΕΓβ ηοΐ δυΗ)ββΙ Ιο ΐΗβ ρΓονΐδίοηδ οί “ΑΟΚ; 

63° ΓοππΕίάβΗγάβ δοΐυάοηδ: 

(ο) Αςυβουδ βοΐυΐίοηδ οί ίοπηηΙάβΗγάβ β.^. ίοηηΕΐίη 
ννίΐΗ ηοΐ Ιβδδ ιΗεπ 5 ρβΓ οβηί ίοπτίΒΐάβΗγάβ; ηΐδο \νίΐΗ ηοΐ 
πιοΓβ ΐΗ&η 35 ρβΓ ββηΐ πιβίΗΕηοΙ. 

ΝΟΤΕ: Αςυβουδ δοΐυΐίοηδ οί ίοπτίΕίάβΗγάβ ννίΐΗ Ιβδδ 
ιΗεπ 5 ρβΓ ββηΐ ίοΓηΐΒΐάβΗγάβ ΕΓβ ηοΐ βυΗ)ββΙ Ιο ΐΗβ ρΓονί- 
βίοηδ οί ΑϋΚ. 

64 ° ΕδΙβΓδ οί θΓ 0 Βηίβ Εηά ίηοΓβΕηίβ Εβίάδ ννΗοδβ ρΓορβΓ- 
Ιϊβδ ΕΓβ ρΓβάοΓηίηΕΠίΙγ βΟΓΓΟδίνβ, βυβΗ Εδ: 

(β) βΗΙοΓοίοΓΠΐίβ βδΙβΓβ, δΙΙβΗ Εδ: Εΐΐΐγΐ βΗΙοΓοίοΓΠΙΕίβ, 

Ηβηζγΐ βΗΙοΓοίοππΒΐβ; 

α>) .···· 

(ε) . 

ΝΟΤΕ: ΕδΙβΓβ οί 0 Γ@Εηίβ αηά ίηθΓ§ 3 ηίβ Εοίάβ ννΗοββ 
ρΓΟρβΓίίβδ ΕΓβ ρΐ'θάοηΐίηΕηΐΙγ Ιοχίβ ΕΓβ δυΗδίΕΠΟβδ οί 01 β 85 
6.1 (δββ ηΐΕΓβίηΕΐ 2601 16° Εηά 17°). 

65° δοΐίά βΟΓΓΟδίνβ δυΗδίΕηββδ Εηά ρΓβρΕΓΕίίοηδ «ΉίβΗ 
βΕηηοΙ Ηβ βίΕδβίΠβά υηάβΓ οίΗβΓ βοΐΐββΐίνβ ΗβΕάίηβδ, δυβΗ 

Εδ: 

( 3 ) . 

(Η) άίρΗβηγΙπιβίΗγΙ Ηβοπιίάβ; 

(ε) . 

66 ° Είςυίά βΟΓΓΟδίνβ βυΗδίΕπεβδ, δοΐυΐίοηδ Εηά ρΓβρΕΓΕ- 
Ιίοηδ, ν,-ΗίεΗ βΕηηοΙ Ηβ είΕδδίίϊβά υηάβΓ οίΗβΓ βοΐΐββΐίνβ 
ΗβΕάίη05, δυβΗ Εδ: 

(») .: . 

(Η) ΗβηζοίπβΗΙοπάβ (ΐΓίεΗΙοΓοιηβΐΗνΙΗβηζβηβ). Ι-ρβηίοΙ - 
(3-ηιβΐΗγΙ-2-ρβηΐβηβ-4-γηβ-1-οΙ); - 

(ε) .. 

ϋ. ΕπιρΙγ ρΕβΙβΕ^ίη^δ ·'· 11 
71 ° Εηιρίγ ρΕβΙίΕβίη^δ, βηιρίγ ΐΕπΗ-νεΠίβΙεβ. βιηρίγ άβ- 
ΓηουηίΕΗΙε ΐΕηΙτδ, βηιρίγ ΙβηΙι- βοηΐΒΪηβΓδ βηά βιηρίγ δΐηοΙΙ 
Ηυΐΐτ εοηίΕίηβΓδ, υηοΐββηβά, ννΐιίοΐι Ηδνβ εοηίΕΪηβά δυΗβίΕη- 
ββδ οί Οηδδ 8 . 

δυΗδίΕηββδ οί 1° Ιο 5°. 7° ίο 11°, 21° ίο 23°. 26°. 2801 ε 

27°,31° ΐο39°,41° Ιο 45°,51° ΐο54° Εηά61° ΐο 66 °, . 
βΕΓΓΪβά ίη οοηίοπτιίΐγ ννίΐΗ ΐΗβ Γο1Ιοννίη§ ρβονίδίοηδ ΕΓβ 
δυΗ)βοΙ ηβίΐΗβΓ ίο (Ηβ ρβονίδίοηδ Γογ ΐΗίβ ΟίΕδδ βοηίΕΪιιβά ίη - 
ΐΗίδ Αηηβχ πογ ίο ΐΗοδβ βοηίΕίηεά ίη Αηηβχ Β: 

(1) (ε) δυΗδίΕηββδ βίΕδβίΠβά υηάβΓ (ε) οί βΕβΠ ίίβιη: 

Είςυίάβ: ηοΐ πιοεβ ιΗεπ 100 ιηΙ ρβΓ ίηηβΓ ρΕβΙγΕβίιι^ βηά 

ηοΐ τηοΓβ ΙΗεπ 400 ιηΐ ρβΓ ρΒοΙο^ε; 

δοΐίάβ: ηοΐ ηιοΓβ ιΗεπ 500 0 ρβΓ ίηηβΓ ρΕβΙ<Β 0 ίη£ ηηά ηοΐ 
πιοΓβ ιΗεπ 2 Κβ ρβΓ ρΕοΙπι^β. 

(Η) δυΗδίΕηββδ βίΕδβίΠβά υηάβΓ (Η) οί βΕβΗ ίίβηι: 

Είςυίάδ: ηοΐ ηιοΓβ ΙΗεπ 1 ΙίΐΓβ ρβΓ ίηηβΓ ρΕβΙβΒβίηβ αηά 
ηοΐ,ηιοΓβ ΐΗαη 4 ΙίΐΓβδ ρβΓ ρηβΙο^β: 

δοΐίάδ: ηοΐ ηιοΓβ ΐΗβη 3 1^0 ρβΓ ίηηβΓ ρΕθΙ< 38 ίη 0 αηά ηοΐ 
Π 10 Γ 6 ιΗεπ 12 ΙίΐΓβδ ρβΓ ρΒΟ^Β 0 β; 

(ο) δυΗδίΕηββδ εΙαδδίΓιβά υηάβΓ (ο) οί βΕβΗ ίίβιη: 

Τίςυίάδ: ηοΐ τηοΓβ ιΗεπ 3 ΙίΐΓβδ ρβΓ ίηηβΓ ρ 3 βΙ<Β 8 ίη§ αηά 
ηοΐ πιοΓβ ΐΗβη 12 ΙίΐΓβδ ρβΓ ρΕβΙοι^ε: 

δοΐίάρ: ηοΐ ηιοΓβ ιΗεπ 6 Η 0 ρβΓ ίηηβΓ ραβΙίΕβίης αηά ηοΐ 
ιηοΓβ ιΗεπ 24 1 β 0 ρβΓ ραοΗα 0 β. 

. ΤΗβδβ ςυΕηΐίΐίβδ οί βυΗδίΕηβββ δΗαΙΙ Ηβ βΕΓΓΪβά ίη βοιηΗί- 
ηαΐίοη ρΕβΗΒ 0 ίη 0 δ ννΗίβΗ βΙ ΙβΕδΐ ηιββΐ (Ηβ βοηάίΐίοηδ οί 
ΓηΒΓ 0 ΐηα 1 3538 (Η) βηά (ά). 

ΤΗβ «ΟβηβΓΕί βοηάίΰοηδ οί ραβ1άη0» οί ΓηΕΓ 0 ίηαΙ 3500 
(1), (2) Εηά (4) Ιο (7) εΠεΙΙ Ηβ οΗδβΓνβά. 

(2) ΑΙΙίαΙίηβ δοΐυΐίοηβ ογ αβίάδ ίη δΙθΓ 30 β ΗδΙΙβΓίβδ ννίΐΗ 
Γηβίαΐ ογ ρΐαβίίβδ βΒδίη 0 δ. ΒαίΙβΓίβδ βΗε! 1 Ηβ βο δβουτβά Εδ Ιο 
ρΓβνβηΙ δΗοΓΐ βΪΓβυίΐίη 0 , δ 1 ίάίιΐ 0 , ίηΐΐϊη^ ογ ά 3 ηΐ 30 β: ΐΗβγ 
δΗαΙΙ Ηβ Πκβά ννίιΗ ηιεοηβ οί ΗΕηάΙίηρ. Μβαηδ οί Η 3 ηάΙίη 0 
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3Γ0 ηοΐ, ΗοννενβΓ, ηεθβ553Γν, ϊί (Ηε ΒβΙΙβΠεδ 3Γ0 δΙβεΙνεΡ 
βη8 38εςυ3ΐε1γ δεευιε8, Γογ εχβηιρίε, οη ρβΙΙείδ. Νο 8αη- 
βεεουδ ΐΓ3εε οΓ αΙΙίβΙί ογ 3εί8 δΗβΙΙ 3ρρε3Γ ουίβίάε ιΗε ραε- 
1«£ε. 

2. ΡΓΟνίδΙΟΠδ 

Α. ΡβεΙίβ^εδ 

1. Οεηεεβΐ εοηάίΐίοηδ ογ ρβεΙΟηβ 

(1) ΡβεΕββίηβδ δΗαΙΙ ββΐίδΓγ ιΙιε εοηΒίΐίοηβ οΓ ΑρρεηΒΐχ 2802 
Α.5, υηίβδδ βρεεΐαΐ εοη8ίΐίοηδ Γογ ιΗε ρβεΙΟιίβ οΓ εεείβίη 
βυΒδΙβηεεδ 3Γε ρΓεδεπ5ε8 ϊη ιηβι'βίιιηΐδ 2803 - 2808. 

(2) Ιη βεεοΓ8βηεε ννίιΗ (Ηε ρεονίδίοηδ οΓ ηιβεβίηβίδ 2800 
(1) βη8 3511 (2) ιΗε ΓοΙΙοννϊηβ δΗβΙΙ 5ε υδε8: 

ΡβεΙίββίηβδ οΓ ρβεΗίηβ βεουρ I. ηΐ3ε1<ε8 ννίΐΐι ιΙιε Ιεΐίβε 
«X», Γογ ΐΚβ ΗίβΗΙγ εοΓΓΟδίνε δυΒβίβηεεδ εΙβδδίΓίεΟ υη8εΓ 
ιΗε ΙεΐΙεΓ (η) οΓ εβεΗ ϊΐβτη; 

ΡβεΗββίηβδ οΓ ρβεΗίη§ βεουρβ II ογ I. ιηβΓΐ<ε8 ννϊιΐι ιΙιε 
ΙβίΐεΓ «Υ» ογ «X» Γογ ιΙιε εοΓΓΟδίνε δυΒδίηηεεδ εΙοδδίΠε8 
υη8εε ΐΗε Ιβίΐεε (5) οΓ εαείι ϊΐεηη; 

Ρ3εΙί3§ίη§κ ογ ρβεΙ<ίη§ βεουρβ III. II ογ I ΐη3ΐ4:ε3 ννίιΗ 
ιΗε Ιεΐΐεε «Ζ», «Υ» ογ «X», Γογ ιΙιε βΙίβΗΐΙν οοεεοδίνε δυΒδίβη- 
εεδ ε1β3δίίΐε8 υη8εε ιΗε ΙεΐΙετ (ε) οΓ εβεΗ ίίειη. 

ΝΟΤΕ: Γογ ιΗε εβεπββε οΓδυΒδίβηεεδ οΓΟβδδ 8 ϊη ΐβιιΗ 
- νείιίεΐεδ, 8εΓηουηΙβ51ε ΙβηΗδ ογ ΙβηΙν - εοηΐβίηεΐδ, βη8 Γογ 
ιΗε εβεπββε ίη ΒυΙΗ οΓβοΙίΟδ οΓ ιΐιίβ ΟΙαδδ, βεε Αιιηεχ Β. 

2. δρεείβΐ εοη8ίΐίοηδ Γογ ρηεΙ<ίη§ οΓ εετίαίη δΐιΒδΙβη- 
εεβ 

ΑηγΒεουδ ΗγΒΓοΠουπε 3εί8 3ΐι8 βςυεουδ δοΐυΐΐοιίδ οΓ 2803 
Ηγ8ΓθΠυοπε.3εί8 εοηΐβίηίηβ ιηοεε (Ηβη 85 ρεΓ οεηΐ αιιΙινΟ- 
Γουβ Ηγ8Γοί1υοπε βεί8 οΓ 6° ογ ιηοΙγ58εηιηη Ηεχ3(Ίυοπ8ε 
οΓ 25° δΗβΙΙ 5ε ρβεΙνε8 ίη ρεεδδυεε εεεερίβεΙεΒ ιηη8ε οΓ 
ο3γ5οπ δίεεί ογ βυίΙβΒΙε βΙΙογ δίεεΙ. Τ5ε ΓοΙΙοννίηβ ρτεβδητε 
ιεεερίβείεδ δΗβΙΙ 5ε ρεπηίιίεΟ: 

(β) ΟγΙίηΟεΓδ Ηβνίπββ εβρβείΐγ ηοΐ εχεεε8ίη§ 150 ΙίΙιεδ: 

(5) Κεεβρίαείεδ Ηβνίηβ 3 εβραείΐν οΓ ιιοί Ιεβδ Ιΐΐ3η 100 
ΙίίΓεδ βη8 ηοΐ εηοεε [Ηβη 1000 ΙίΐΓβδ (Γογ εχβιηρίε, εγίίικίπ- 
εβί τεοερίβείεδ ΠΐΙε8 .ννίιΗ εοΙΙίηβ Ιιοορδ ογ εεεερίβείεδ 
τηουηΐε8 οη δΗίΗδ). 

ΤΗε ρεεδδυεε ΓεεερΙαεΙεδ δΗβΙΙ ββΐίδΓν ιΙιε εεΐενβηΐ εοε]υί- 
Γειηεηΐβ οΓ Οίη.δβ 2 (βεε ιηβΓβίηαΙδ 2211.2213(1) βιιΗ (2). 

2215, 2216 βπΗ 2218). 

ΤΗε ννβΐΐ ΐΗϊοΗηεδδ οΓ ιΙιε ρεεδδυιε ιεεερίβείεδ δΗβΙΙ ηο! 

5ε Ιεβδ (Ηβη 3 ηιηι. ΒεΓοΓε 5είη§ υβε8 Γογ ιΙιε Πεδΐ Ιίιηε. 
ρεεδδυεε εεεερίβείεδ δΗβΙΙ 5ε δυ5)εεΐε8 Ιο 3 ΠνΟπιυΙίε 
ρεεδδυεε ΙεδΙ ηι & ρεεδδυεε οΓ ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 1 ΜΡβ (10 Βηι) 
ββυβε ρεεδδυεε. ΤΗε ρεεδδυεε ΐεβΐ δΗβΙΙ 5ε εερεβΐε8 ενειγ 
είβΗΐ γεβΓδ βη8 δΗβΙΙ 5ε βεεοηιρβηίεΟ 5)· 3η ίηίεεηβΙΙ ίδρεε- 
ΐίοη οΓ[Ηε ρεεδδυεε εεεερίβείεδ βη8 3 εΠεεΗ οΓΐΗείε εηυίρ- 
ηιεηΐ. Ιη 388ίΐίοη, [Ηε ιεδίδΐηηεε οΓ [Ηε ρεεδδυιε τεεερίβε- 
Ιεδ Ιο εοΓΓΟδίοη δΗβΠ 5ε εΗεοΗεΗ 5γ ιηεβηβ οΓδΐι|Ιη5Ιε ϊηβίΓ- 
υηηεηΐδ (ε.§. 5γ υΙΐΓββουηϋ), 3η8 [Ηε εοηΟίΐίοη οΙΤΙιε εεμιίρ- 
ιηεηΐ νεπΓιεΟ, ενεεγ ί\νο γε3Γδ. 

ΤΗε Ιεδίδ 3η8 ίιΐδρεείίοηβ δΙιβΙΙ 5ε οβπ'ίεά οιιΐ ιιηΒεί' ιΙιε 
δαρεΓνϊδίοη οΓβη εχρεΠ βρρΓονεΗ 5ν ιΙιε εοιηρείειι! ηιιΐΐιο- 

ΓΪΙ>·. 

ΤΗε ηιβχίηιυΓη ηιβδβ οΓ ιΙιε εοηίεηΐδ ρετ ΙίΙιε οΓ εβρηείΐν 
δΗβΙΙ 5ε: 

0.84 Γογ βηΗγείΓουδ Η)’8ΓοΠιιθΓίε 3εί8 <ιη8 ικμιεοηδ δοΙ- 
υΐίοηδ οΓ ΗγΗτοΠυοΓίε βείΗ: 

1.93 Γογ πιοΙγ58εηυηι ΙιεχηΠυοΓίάε. 

(1) ΒΓοηιϊηεοΓ24° δΗβΙΙ 5ε ρβεΗεά ίη ^Πίδδ ίηηει· ρπεΗα- 2804 
§ίη£8 εοηΐ3ίηίη§ ηοΐ ηιοΓε ΐΐιβη 2.5 ΙίίΓεδ επείι ννΙιίεΗ βΠοΙΙ 

5ε ρΐαεεεί ίη εοΓη5ϊη3ΐίοη ρβεΗβςίηβδ εοηΓοηηίηβ Ιο ηηη'βί- 
ηαΐ 3538. ΤΗε οοιηΗίηβΐίοη ρβεΗη^ίηβδ δΗβΙΙ 5ε ΐεδίεΟ ηικΙ 
βρρεονεά ίη βεεοΓ^βηεε \νίΐΗ ΑρρεηΗίχ Α.5 Γογ ρηεΗίη^ 

§Γουρ I. 

(2) ΒΓοηιίηε εοηΐβίηίη^ Ιεβδ ΐΐιαη 0.005 ρει· εεηΐ ννηίει·. 
ογ ΗεΙννεεη 0.005 ρεΓ εεηΐ 3ΐι6 0.2 ρει· εειιΐ \ν3ΐεΓ. ριονί- 
8ε8 ΐΗβΐ ίη (Ηε Ιεΐίει· εβδε ιηεβδυΓ-εδ 3Γε ΐβΗεη Ιο ριενειπ 
εοΓΓΟδίοη οΓ [Ηε 1ίηίη§ οΓ [Ηε ΓεοερΙβεΙεβ. τηβν βίβο 5ε < ;ιγ- 
πεΒ ίη τεοερίβείεβ δβΐίδΓγίη^ [Ιιε ΓοΙΙον\ίη§ εοηΒίΐίοιίδ: 

(β) ΤΗε τεεερίβείεδ δΠαΙΙ 5ε ιηβ^ε οΓδίεεί ηηΗ 5ε ε()υίρ- 
ρε8 ννίιΗ 3 ΙεβΙφΓοοΓ Ιίηίιιμ ιηβΟε οΓ Ιεβ8 ογ οΓδοιηε ηιπίε- 


τίβΐ 3ΓΓθΓ8ίη§ εςυίνβίεηΐ ρΓΟΙεείίοη βηά ννίΐΗ 3 Ηεπηεΐίε 
οΐοδυτε; τεεερίβείεδ ηιβΒε οΓ πιοηε! τηβίβΐ ογ ηίεΗεΙ, ογ ννίΐΗ 
3 ηίεΐίεΐ 1 ίηίη§, δΗβΙΙ 3 ΐδθ 5ε ρεΓηιίΙίεά: 

(5) ΤΗε εβρβείΐγ οΓ ιΗε τεοερίβείε δΗβΙΙ ηοΐ εχεεεΒ 450 
ΙίίΓεβ; 

(ο) ΤΗε τεοερίβείεβ δΗβΙΙ ιιοί 5ε Π11ε8 Ιο ηιοΓε ιΐιαη 92 
ρεΓ εεηΐ οΓ εαρβείΐγ' ογ ηιοΓε ΐΗβη 2.86 ρεΓ Ιίΐτε οΓεβρβ- 
είΐγ; 

(8) ΤΗε ΓβεερΙβεΙεδ δΗβΙΙ 5ε ννε18ε8 3η8 8ίδ§ηε8 Γογ 3 
εβίευαίβΐίοη ρΓεδδυτε οΓ ηοΐ Ιεβδ ΐΗβη 2.1 ΜΡβ (21 5 βγ) 

§3υ§ε ρΓεδδΐίΓε. ΤΗε ηιβίεΓίβΙδ βη8 ννΟΓίαηβηδΗίρ δΗβΙΙ ίη 
οίΗεΓ τεδρεείδ ηπεεί ιΗε ΓεΙενβηΙ ΓεςυΪΓεηιεηΐδ οΓ Οηββ 2 
(βεε ηιβΓβίηβΙ 2211 (1)). ΤΗε ίηίΐϊαΐ ΙεδΙ οΓ υηΐίηεά δίεεί τε- 
εερίβείεβ δΗβΙΙ 5ε δυΒ]εεΐ Ιο [Ηε ρΓονίβίοηδ οΓ ϋβδδ 2 (δβε 
ΓηβΓ^ίηβΙδ 2215 (1) 3π8 2216 (1)). 

(ε) ΤΗε εΐοδυτεβ δΗβΙΙ ρΓο)εεΐ 3β ΙίΐΐΙε 38 ροδδίΗΙε Γγοιο 
ιΗε ΓεεβρίΒεΙε 3η8 5ε ΠΐιβΒ ννίιΗ ρΓοΙεεΙίνε εβρδ. ΤΗε εΙοβ- 
υΓεδ 3Π(ϊ εβρβ δΗβΙΙ 5ε ΠιιεΒ ννίιΗ §3δΗεΐδ ιηαόε οΓ 3 ιηβίε- 
πβΙ ηοΙ εβρβΗΙε οΓ5εϊη{ξ ΒΐΙβεΗεϋ 5)· 5Γοιηίηε. ΤΗε εΙοβυτεδ 
δΗβΙΙ 5ε ίη ιΗε υρρεΓ ρβΓΐ οΓ ιΗε τεοερίβεΙεδ ίη δυείι β ιηηιι- 
ηεΓ ΐΗβί [Ηεγ εβη ίη ηο εβδε 5ε ίη ρεπηβηεηΐ εοηίβε! ννίιΗ 
[Ηε ΙίηυίΒ ρΗβδε: 

(Γ) ΤΗε Γεεερίβείεδ βΙιβΙΙ 5ε ρεονί^εΟ ννίιΗ Γίΐΐίη§δ ειΐ35- 
1ίη§ [Ηειη Ιο Βΐ3η<1 βΙα51χ υρπ^Ηΐ, ηη8 ννίιΗ ΙίΓΐίη§ βΙΙβοΗ-' 
ιηβηΐβ (πηβδ, Πβη^εδ εΐε) 31 ιΗε Ιορ, ννΗίεΗ δΗβΙΙ 5ε Ιεδΐε8 αΐ 
Ιννίεε ιΗε ννοείνίη^ ΙοβΟ. 

(3) ΒεΓοτε Βείη§ ρυΐ ίηΐο δεη'ίεε, τεοερίηοΐεδ ίη εοηΓοτ- 
ιηϊΐγ ννίιΗ (2) ηΗονε βΗβΠ 5ε δυ5)εεΐε8 Ιο 3 ΙεβΙφΓοοΓηεβδ 
Ιβδί 31 3 ρΓεδδυεε οΓ αΙ ΙεββΙ 0.2 ΜΡη (2 Ηβι) §3υ§ε ρτεβδ- 
υεε. ΤΗε ΙεβΙνρΓοοΓηεδδ ΙεδΙ δΗοΙΙ 5ε τερεβίεά ενεεγ Ιννο )·ε- 
3Γδ βη8 δΗβΙΙ 5ε βεεοπιρβηίεΒ Βγ βη ίηίεπιβΙ ίηδρεείίοη οΓ 
ιΗε εεεερίβείε βηά 3 εΗεοΗ οΓ ίΐδ Ιβεε. ΤΗε ΙεδΙ 3η8 ιΙιε ίη- 
βρεείίοη δΗβΙΙ 5ε εβεπεό ουί υηΗεε ιΗε δυρβι ίνίδίοη οΓ 3η 
εχρεεί βρρεονεΒ Βγ ιΗε εοηιρείεηΐ βυΐΗοείΐγ. 

(4) ΚεεερΙβεΙεδ ίη εοηΓοΓίηίΐγ ννίιΗ (2) δΗβΙΙ Βεβε. ίη εΐε- 
3εΙγ 1ε§ϊ51ε βη8 ΗυεαΒΙε οΗβεβείεΓδ: 

(β) ιΗε ηβπιε ογ ιηβεΗ οΓ ιΗε ιηβΗεΓ βιι8 ιΗε ηυηιΗεΓ οΓιΗε 
ιεεερίβείε; 

(5) ιΗε ννοεΒ «ΒΓοηιίηε»: 

(ο) ιΗε Ιβεε οΓιΗε τεοερίβείε βη8 ίΐδ ιηβχίηηηη ρεπηίΐΙεΟ 
εηβέδ ννΐιβη Π11ε8: 

(8) ιΗε 8βΐε (ιηοηΐΗ βη8 νεβε) οΓιΗε ίηίιίβΙ Ιεβΐ βι>8 οΓ ιΙιε 
ιηοδί τεεεηΐ υη8εε§οηε; 

(ε) ιΗε δίβεηρ οΓ ιΗε εχρεεί ννΐιο εβΓΓίε8 ουί ιΗε ΐεβί. 

(1) δυΒδίβηεεδ οΐ3δδίΓίε8 υη8εε (β) οΓ ιΗε νβείουδ ίίειηβ 2805 
οΓ ηιβΓ^ίηβΙ 2801 βΗβΙΙ 5ε ρ3οΗε8: 

(β) ίη ηοη-εετηονβΒΙε Ηεβ8 βίεεί 8ευιη8 εοηΓοπηίηβ Ιο 
ιηβε^ίηβΙ 3520 ογ 

(5) ίη ηοη-εεηιονβΒΙε Ηεη8 δίεεί βΐυιηίηίυιη 8πιηΐδ εοη- 
Γοεητιίηβ Ιο ΓηβΓξίηβΙ 3251: ογ 

(ο) ίη δίεεί (εεπεβηβ οοηΓοί Γηιηβ Ιο ηΐ3ε§ίηοΙ 3522: ογ 

(8) ίη ηοη-εεηιονβΒΙε Ηεα8 ρίβδίίεδ 8ι υηΐδ οΓ 3 εβρβείΐγ 
ηοΙ εχεεε8ίηβ 60 ΙίΙεεδ ογ ρΐαβίίεδ (επ ίεβηδ εοιιΓοπηίη^ Ιο 
ιηβε^ίηβΐ 3526; ογ 

(ε) ίη εοηιροδίΐε ρβείοβίηςβ (ρίβδίίεβ ηιβίειίαΙ) εοηΓοε- 
!πίη§ Ιο Γηβε^ίηβΙ 3537; ογ 

(Γ) ίη εοιηΒίηβΐίοη ρβεΗβ^ίηβδ ννίιΗ ίηηει· ρβείο^ίηββ οΓ 
§1385, ρίβδίίε.δ ογ ιηείβΐ εοηΓοπηίη§ Ιο ιηβε^ίιηιΙ 3538: ογ 

(§) ίη οοεηροδίΐε ρβεΙοβίηβΒ (βίβδδ. ροιεείαίη ογ δΙοηέ- 
ννβεε) εοηΓοπηίιΐβ Ιο εηοε^ίιιβΙ 3539. 

Ν0ΤΕ5 1 Ιο (8): ΤΗε ρεπηίδδίΒΙε ρεείο8 οΓ υδε Γογ ρβε- 
Ιο^ίη^δ ίηΐεη8ε8 Γοε ιΗε εαΓΓΪ3§ε οΓηίΐι ίε βεί8 οΓ2° (η) βη8 
βςυεουβ δοΐυΐίοηδ οΓ Ην8ιοΠυοΓίε βεί8 οΓ 7° (β) δΗβΙΙ 5ε 
Ιννο νεβεδ ίεοιη ιΗε 8;\1ε οί Ιΐιείε ιηδηυΓβεΙυιε. 

2 Ιο (Γ) 3ΐι8 (β): Ιηιιεε ρβεΗββίηβδ ογ εεεερίβείεδ οΓβΠίδδ 
5 Η 3 ΙΙ ηοΙ 5ε ρεπηίαε8 Γογ Πυοπ8εδ οΓ7° (β), 10° (β). 26° 

(β) ογ 33° (β). 

(2) 5ο1ί8 δυΒδίβηεεβ ννϊιΗϊη ιΗε ιηεβηίηβ οΓ ηιηΐβίηβΐ 
2800 (2) ηιβγ βίβο 5ε ρβεΠεΟ: 

(β) ίη ΓεηιονβΗΙε ΙιεβΟ 8ευιηδ εοηΓοπηίηβ Ιο ιυβΓβίιιβΙδ 
3520 Γογ δίεεί, 3521 Γογ βΐυηιίηίυιη. 3523 Γογ ρΙ\ ννοο8. 

3525 Γογ ΓϊΒγοΒοβγΟ. ογ 3526 Γογ ρίβδίίοδ ιηβΙεείβΙ. ΪΓ ηε- 
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06553ΓΥ ν>'ίΐΗ 0116 ΟΓ Ι110Γ6 δίΓΐ-ρΤΟοΓ ίΐΙΙΚΤ Βαβδ: ΟΓ 

(Β) ίη εοιηΒίηαΐίοη ραεΙ<3§ίη§δ εοιιΓοπηίη§ Ιο ιηηφίηπΙ 
3538, ννίιΗ οπέ ογ πιογ6 βΐΓι-ρτοοΓ ίηηει- Βα§δ. 

(1) δυΒδΙαηεεδ εΙαδδίΓιέ8 υηΟετ (Β) οΓ ιΐιο νηποιίδ ίίειιΐδ 2806 
οΓ ηΐ3Γ§ϊηαΙ 2801 δΗαΙΙ 6ε ραεΙνε8: 

(α) ίη δίεεί 8ιυηΐδ εοιιΓοηηίιι§ Ιο ηιατςίιιαΙ 3520: ογ 
(6) ίη αΙυΓηίηίιιτη 8ηηηδ οοηΓοπηίιιρ Ιο ηιαΐ'§ίηηΙ 352 I: 

ΟΓ 

(ο) ίη δίεε^επϊεαηδ εοιιΓοπιιίη^ ίο ιηαφίηαΙ 3522: ογ 
(8) ίη ρΐαδίίεβ άτυιηδ ογ ρΐαδίίεβ ]&ιτίο<ιιΐ5 εοηΓοηηίιις Ιο 
ΐη3Γ§ίΐ13ΐ 3526; ΟΓ 

(ε) ίη εοπιροδίΐε ραεΙια$:ίηβ8 (ρΐαβίίεδ ιηηΙεπηΙ) οοιιΙογ- 
ιηίη§ Ιο ιηαΓ§ίιιαΙ 3537: ογ 

(Γ) ίη εοπιΒίηαΐίοη ραεΙια@ίιΐ£δ εοηΓοηηϊιις Ιο ηιαφίιιαΙ 
3538; ογ 

(§) ίη εοπιροδίΐε ρβε^α^ίη^κ (§1335, ροιεείαίη ογ «Ιοιιε- 
ννατε) εοηίοΓηιίη§ Ιο ιηβΓβίηβΙ 3539. 

ΝΟΤΕ5 1 Ιο (β),.(Ε>) αη8 (3): ΗεηιοναΒΙε Ιιεα8 Ηηιιηδ αιε. 
ρβΓηιίΐ!β8 οηΐν Γογ νίδεουδ δυΒδΙαηεεδ Ηηνιιις 3 νίβεοβίΐν 
αΒονε 200 Γηιη 2 /δ 31 23°Ε αη8 Γογ βοΙίΟβ. 

2 Ιο (8): ΤΗε ρεπηίδδίΒΙε ρεποΒ οΓ υβε Γογ ραεΗαβίηββ 
Ϊη1εη8ε8 Γογ (Ηε εαιπαβε οΓ ιιίίπε ηεί3 οοιιίαίιιίιΐβ ηιοιε 
ΐΗαη 55 ρετ εεη! ρυτε αεί8 ο( 2° (Β) αηΟ ηηυεουδ δοΐυΐίοηβ 
οΓ Ιι)'8γοΠιιοπ(: αεί8 οΓ 7° (6) δΗαΙΙ Βε 1\νο νεοΐδ Γιοιιι Ιΐιε 
831ε οΓ Βιείτ ιηαηυΓαείυΓε. 

3 Ιο (1) 3η8 (§): Ιηηετ ραεΗα§ίη§8 ογ ιεεερίαείεδ οΓ §1ηδδ 
δΗαΙΙ ηοΐ 6ε ρεΓΓηίιΐε3 Γογ ΠυοΓί8εδ οΓ 7° (Ιι). 8° (Ι>). 9°(Β). 

10° (6), 26° (6) ΟΓ 33° (6). 

(2) 8οΙί8 δυΒδΙαηεεδ ννίιΠίη ιίιε ιηεαηίης οΓ ιηηι^ίιηιΙ 
2800 (2) ηιαγ αίβο ίιε ρβεΙνεΟ: 

(β) ίη τεπαοναΒΙε ΙιεβΟ Οτυηΐδ εοηΓοπηίιΐβ Ιο ηιαπριιαΙβ. 

3523 Ιογ ρΙγννοο8 ογ 3525 Γογ ΓιΒιεΒοατΟ. ίΓ ηεοεβδαιν 
ννίιΗ οηε ογ ηιοΓε δίΓΐ-ριοοΓ ίηηεΐ' Βα£δ; ογ 

(6) ίη χνβΙεΓ-ΓεδίδΙβηΙ Βα^δ εοηΓοπηίη§ Ιο ιηηΓβίηοΙδ 
3533 Γογ ιεχίίΐε ιηαΐεπαΙ, 3534. Γογ ννονεη ρΐαβιίεδ ιηαΐε- 
παΙ, 3535 Γογ ρΐαβίίεδ ΠΙιη οΓ 3536 Γογ χναΐετ ΓεβίδΙηηΙ ρα- 
ρεΓ, ρΓονί8ε8 (Ιιε §οο8$ βγο εηΓπ'ε8 3δ η ΓυΙΙ Ιου8 ογ ιίιε 
Βα§8 δεευΓε8 οη ραϋεΐδ. 

(1) δυΒδΙαηεεδ εΙοδδίΠε8 υη8εΓ (ε) οΓ ιίιε ν;ιπου* ίίειηδ 2807 
οΓ ηΐ3Γ§ίιΐ3ΐ 2801 β(ΐ3ΐΙ 6ε ρ3είιε8: 

(β) ίη δίεεί 8Γυηΐδ εοηΓοπηίης Ιο ιιιπφίιιαΙ 3520: ογ 
( 6) ίη αΐυηιίηίιιτη 8πιηΐδ εοηΓοπηίιΐβ Ιο ιηαΓςίηηΙ 3521: 

0γ 

(ε) ίη δίεεί )εΓπεαηδ εοηΓοπηίιι§ Ιο ηιαΓ^ίιιαΙ 3522: οι 
(8) ίη ρίβδίίεδ 8Γυιηβ ογ ρΐοδίίεδ )επϊεηιΐδ εοηΓοπηίιι§ Ιο 
ηΐ3Γ§ίηα1 3526; ογ 

(ε) ίη εοιηροδίΐε ραείναβίιι^δ (ρίβδίίεβ ιιιαΙεπαΙ) οοιιΓογ- 
ιηίη§ Ιο πιαΓ^ίηαΙ 3537; ογ 

(Γ) ίη οοηιΐιίηηΐίοη ραεΙν3§ίη£;3 εοηΓοηιιΐης Ιο ηιαί'^ίιιηΙ 
3538: ογ 

({ 5 ) ιη ιοιηροδίΐε ραεΠαβίΐφδ (§Ιαδ3. ροΓεεΙαίη ογ δίοιη- 
νν3Γε) εοηΓοπιιίηβ ΙοηιαΓβίηαΙ 3539: ογ 


(Η ίη 1ί§Ηΐ §αυ§ε ηιείαΐ ρβείνα^ίη^δ εοηΓοπηίης Ιο ιηαΐ'§ί- ' 
ιιαΙ 3540. 

ΝΟΤΕ Ιο (β), (6), (8) αη8 (Η): ΚεηιοναΒΙε ΙιεαΟ 8ιυηΐδ 
εοηΓοπηίη» Ιο (η). (6) αη8 (8) αη8 ιειηοναΒΙε ΙιεαΟ Ιί§1ιΐ 
§αυ§ε πιείαΙ ραεΙνα§ίη£δ εοηΓοηηίη§ Ιο (Ιι) 3Γε ρεπηίΐΐεΟ 
οηΐγ Γογ νίδεουβ δυΒδΙαηεεδ Ηανίη§ η νίδεοδίΐν αΒογε 200* 
ιηηι 2 /δ 31 23° 0 3ΐι8 Γογ δο1ί8δ. 

(2) 8ο!ί8 δΐιΐΐδίβηεεδ χνίΐΐιίιι ιίιε ιιιεπηίιΐξ οΓ ηηΐΓ^ίηηΙ 
2800 (2) Γη3>· βίβο Ιιε ρ 3 εΙ< 08 : 

(β) ίη τειηονΕΐιΙε Ιιε38 8ιυιηδ εοηΓοπηίιι§ Ιο ιηηΐ'^ίηαΐβ 
3523 Γογ ρΙνχνοο8, ογ 3525 Γογ ΠΒΓεΙιοηι^, ίΓ ηεεεδβηΐΎ 
ννίιΗ οηε ογ ητιοΓε δίίΐ-ρΓοοΓ ίηηβΓ ογ 

(Β) ίη \ν3ΐ6Γ-Γεδίδΐ3ηΙ Β&§δ εοηΓοπηίη§ Ιο ηιαφιιηΐβ 
3533 Γογ ΙεχίίΙε ηιβίοιίβΙ. 3534 Γογ χνονεη ρΐηδίίεδ ιιιαίε- 
πβΐ, 3535 Γογ ρΙ&δΐίεδ ΠΙιη ογ 3536 Γογ χγβίει-ιεδίδΐηιιΐ ρβ- 
ρεΓ. 

ΡβεΙοβίη^δ εοηΐαίηίη§ δυΒδΙαηεεδ οΓ 61 ° ογ 62° δΙιηΙΙ Ιιε 2808 
Παε8 χνίΐΗ 3 νεηΐ εοιιΓοπηίπ§ Ιο ιηηι^ίηηΙ 3500 (8). , 

2809 

-2810 

3. Μίχε8 ροεΒίηξ 

(1) διιΒδίβηεθδ εονετεΟ Β>· ιίιε βαηιε ίίειη ιιυηιΒει ηιην 2811 
Βε ρ3εΙί68 ίοβείΒετ ίη 3εοηιΒίηβΐίοη ρ3θΙ<3§ίη§εοηΓοπηίη§ 

Ιο Γη3Γ§ίηαΙ 3538. 

(2) δυΒδΙαηεεδ οΓ ΟίΓΓετειιΐ ίίετηδ οΓ ΟΙαδδ 8 ίη ςυηιιΐίΐίεδ 
ηοΐ εχεεε8ίη§, ρεΓ ραε1χΗ§ίη§, 3 ΙίίΓΟδ Γογ ΙίφΐίΟδ αη8/οι· 5 
Ι<§ Γογ 5οΙί8δ, ιηαγ Βε ραεΒεΟ Ιο^οιΙιογ ηιι3/οι· ινίιΒ §οο8δ 
ηοΐ 5υΒ)εε1 Ιο (Βε ρΓονίβίοηδ οΓ ΑϋΚ. ίη 3 εοηιΒίηαΐίοη ραε- 
1<α§ίη§ εοηΓθΓΓηίη§ Ιο ιηβφίηβΙ 3538 ρΓονί8ε8 ΐΒεν 8ο ιιοί 
τεαεί 8αηβ6Γουδ1ν ννίιΗ οηε αηοίΒεί'. 

(3) ΕχεερΙ αδ οΐΙιεΓννίβε δρεείαΙΙν ριονί8ε8 ' ΒεΙοχν. 
δυΒδΙαηεεδ οΓΟαδβ 8, ίη ςυαηΐίιίεδ ιιοί εχεεεΟίη^. ρετ ραε- · 

Βα§ίηβ, 3 ΙίίΓεδ Γογ 1ίί]υί8δ αη8/θΓ 5 Γογ δοΙί8δ. ιτιαγ Βε 
ραεΙίε8 ΙοςείΒεΓ ίη α εοιηΒίηαΐίοη ραεΒα^ίη^ εοηΓοπηίη§ Ιο 
ΓηΒφίηαΙ 3538 ννίιΗ βυΒβίαηοεδ ογ αΓίίεΙεδ οΓ οΐΐιεοείαβδεδ. 
ρΓονί8ε8 ΟιαΙ ηιίχε8 ραοΐίίιι^ ίδ αίβο ρεπηίΐΐεά Γογ Πιε 
δυΒδΙαηεεδ αη8 αηίεΙεδ οΓ ΐΙιεβε εΐαδδεδ. αη8/οι· ννίΐΐι §οο8δ 
χνΒίεΗ ΒΓε ηο! δυΒ)εεΐ Ιο ιΒε ρτονίδίοιίδ οΓ ΑΟΚ, ρΓονί8ε8 
ΐΒεν 8ο ηοΐ τεαεί 8αη§εΓουδΙν ννίΐΐι οηε αιιοΐΐιετ. 

(4) ΤΒο ΓοΙΙοννίη^ ατε εοηδί8εΓε8 8αη§εΓουδ ιεάε- 
Ιίοηβ: 

(α) οοτηΒυδίίοη αη8/οτ §ίνίη§ οΓΓ εοιΐδί8εΓαΒΙε Βεαΐ: 

(Β) εηιίδδίοη οΓ ίηΠαιηιηαΒΙε αη8/οΓ Ιοχίε βαβεδ: 

(ε) ΓοπηαΙίοη οΓ εοττοδίνε Ιίηυί8δ; 

(8) ΓοΓπίΒΐίοη οΓ υηβίαΒΙε δυΒδΙαηεεδ. 

(5) ΤΒε ιηίχε8 ραεΙ<ίη§ οΓ αεί8 δυΒδΙαηεεδ ννίιΗ Βαβίε 
δυΒδΙαηεεδ ίη α ραεΙ<α§6 δΗαΙΙ ηοΐ Βε ρεπηίΐΐε8 ίΓ ιίιε Ιχνο 
δυΒδΙαηεεδ ατε ραεΙνε8 ίη ΓταβίΙβ ραοίναβίιίβδ. 

(6) ΤΗε ρτονίδίοηδ οΓ ιηαΓ§ίηαΙδ 2001 (7). 2002 (6) αηΟ 

(7) αη8 2802 βΗαΙΙ Βε εοιηρ1ίε8 ννίιΗ. 

(7) ΙΓ ννοο8εη ογ ΠΒγοΒοβγΟ Βοχεβ ατε ιΐδεΗ, α ραεΙ<α§ε 
ιηαγ ηοΐ ννεί^Β Γηοτε ΐΗαιι 100 Ιφ. 



980 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


δρεείβΙ εοηεΐίΐίοηδ: 


Ιίεηι 

ΟεδΟΓίρίίοη 
οί 8υΗδί3ηεε 

Μβχίιηυηι ςυβηίίίγ 

δρβοίβΐ 

ρτονΐδίοηδ 

ρ€Γ 

ΓβοερίβοΙβ 

ρβΓ 

ρ3θΙ^3§6 

Η 

ΡεΓεΗΙοΓΪε 3εί8 εοηΐ3ίηίη§ 
ηοΐ ιηοεε ίΗβη 50 
ρεε εεηί ρυεε 3εί8 

Μίχε8 ρβεΗίη^ ηοί βΙ1ον\ε8 εχεερί ννίΐΗ ρεΓοΠΙοείε βεί8 οί Οβδβ 5.1 
(δεε ηιβΓ^ίηβΙ 2501, 3°) 

■ 

ΑηΗγάεουδ 

ΗγείΓοίΙυοπε 3εί8, 
βςυεουβ δοΐυΐίοηβ 
οί ΗγείΓοίΙυοΓίε 
βείά εοη(3ίηίη§ 
ηιοΓε ΐΗαη 85 ρετ εεηί 
βηΗγάεουδ 

ΗγάΓοίΙυοπε βείεΙ 

ΜίχεΗ ρβεΗίηβ ηοί βΙΙοινεά 

24° 

ΒΓοιηίηε 

25° 

Μο1γΗ8εηυηι ΗεχβΠυοί'ίίΙε 

δυΗδίβηεεδ εΐαδδίίίείΐ υη(1εΓ (β) 
οί εβεΗ ίΐεπη 

0.5 ΙίΙεε 

1 ΙίίΓε 

δΗβΙΙ ηοί Ηε ραεΗεΒ 
ΐο^είΗεΓ ηίΊΗ δυΗδίβηεεδ ογ 
3ΓίίεΙεδ οί Οαβδβδ Ιβ, ΙΗ, 1ε, 
5.2 ογ 7 


4. Μάταιης αικ) 83 π§6γ ΙβΗεΙβ οη ρΒεΙο^εβ (δεε Αρρεη- 

(Ιϊχ Α.9) 

(1) Ρ3εΐ43§β5 εοηϊ3Ϊήίη§ βυΗδίβηοεβ οΓ ΐΗίδ Οαβδ δΙΐ3ΐΙ Ηεβτ 
3 ΙβΗεΙ εοηίοπηϊη§ ίο πιοίΐεΐ' Νο; 8. 

(2) ίί Ιίςυίάδ βΓε ρβεΗβΒ ίη εοπιροδίΐε ρβείο^ίιΐβδ (βίβδβ. 
ροΓεεΙβίη ογ δΙοηέννβΓε) εοηίοΓηιίη^ Ιο ιτΐ3Γ§ίη3ΐ 3539 οί η 
εβρβεϊΐγ εχεεε£ΐίη§ 5 ΙϊίΓεδ, ΐΗε ρηεΐο^εβ δΗαΙΙ, ΠοινενεΓ. 
ΒεβΓ ιννο ΙβΒεβΙ εόηίοπηίη§ ίο ηιοείεΐ Νο 8 (δεε Αρρεικίίχ 

Α.9, ΓηβΓβϊηβΙ 3901 (2)). 

(3) ΡβεΙία^εδ εοηΐ3ίηίη£ δυΗδίβηεεδ Ηανϊης 3 ΠηδΗ-ροίηΐ 
υρ (ο 55°0 ίηεΙυβίνε βΗβίίίη 388ίΐίοη ΗεβΓ 3 ΙαΙιεΙ εοηίοι- 
π»ίη£ Ιο πιοάεΙ Νο 3, ΐΗοβε εοηΐβίηίης οίειρη (ίιιιηίηβ 
δυΐρΗυπο βεκΙ) οί 1° (β) ογ βυΗδίβηοεδ οί 6°. 7°. 24° Ιο 
26° ογ 44° 3 ΙπΒεΙ εοηίοπηίη§ ίο ιηοεΙεΙ Νο 6.1 3ΐκ1 ΐΙιοβε 
εοηΐ3Ϊηΐη§δυΒβίβηεεβ οί 62° α ΙβΗεΙ εοηίοηηίιις Ιο ιηοάεΙ 
Νο 5. 

(4) ΡβοΗββεβ εοηΐ3ΐηίη§ ίΓαβίΙε ρ3εΙ(3§ίη§3 ηοΐ νίβιΒΙε 
Γγογπ ΐΗε ουίδ'κΐε βΗβ.11 Βεαε οη Ιννο ορροβ'ιΐε δίεΙεβ η ΙβΒεΙ 
εοηίοπηίηβ Ιο ηκχΐβΐ Νο. 12. 

(5) Ρ3θ1ί3§εδ εοηΐ3ίηίη§ Ιίςυίάδ ίη ρ3θΙί3§ίη§8 ΐΗε εΐοδ- 
υΓεβ οί ννΗΐεΗ 3Γε ηοΐ νίδίΒΙε Γ γογπ ίΗε οαΐδ'κΐε 3ΐκ1 ρίκ'^Λ^εδ 
εοηΐ3ίηίη§ νεη(ε<1 ρυείο^ίη^δ ογ νεη1ε<1 ρβείοβίηβδ ννί- 
ίΗουί ουΙδίΠε ρ3ε)ί3§ίη£ δΐΐίΐΐΐ Βεβτ οη Ιννο ορροδίΐε δ'κίεδ 3 
ΙοΒεΙ εοηίοπηίηβ Ιο πιοάεΐ Νο.11. 

Β. Ρ3Γΐΐευΐ3Γ5 ίη ίΗε (ΓβηδροΓΐ άοευιηεηί 

(1) ΤΗε 8εδεπρΐϊοη οΓ ίΗε §οοεΙδ ίη ιΙιε ΐΓβπδροΓΐ εΙοε- 
υηιεηΐ ηιυδί εοηίοπη Ιο οηε ίΗε ηβιηεδ υη<4βΓΐίε1εε1 ίη ιηβι- 
ξίηβΐ 2801. Ιί ίΗε βυΗδΟηεε ίδ ηοΐ ιηεηΐίοηε<1Ηγ ηβηιε, ιΙιε 
εΗεπήεβΙ ηβιηε ιτηΐδΐ 6ε εηΙεΓεά. ΤΗε άεδεπρίϊοη οΓ ιΙιε §ο- 


ο8β ηιυδί Ηε υηΒεΓίίηεΒ βηΒ Γοΐΐοννβεί Η) 1 ρβΓίίευΙβΓδ οί ΐΗε 
είβδδ, ΐΗε ϊΐεηι ηυηιΒεΓ (ΐο§εΐΗεΓ ννίίΗ ΐΗε ΙβίΐεΓ, ίί βηγ), βικί 
2812 ΐΗε ίηίΐώΐδ «ΑϋΚ» (ογ «ΒΙΏ»), β.§. 8,1 °(3), ΑϋΒ. 

(2) Ιη ΐΗε εβββ οί ΠΓοηιίηε εοη(αίηίη§ 0.005 ρεΓ εεηΐ Ιο 
0.2 ρβΓεεηΙ ννβίεΓ βηΒ 03Γπε(1 ίη τεεερίβείεδ ίη εοηίοπτιίΐν 
ννίΐΗ ηιβΓβίηβΙ 2804 (2), ΐΗε βεηιΙεΓ πιιΐδί εεηίίγ ίη ιΙιε Ιγβπ- 
βροΓΐ (ΙοειίΓηεηΐ: «Μεοδυτεβ ΐβΗεη Ιο ρΓενεη! εοΓΓΟδίοη οί 
ΐΗε 1ίηίη§ οί ΐΗε Γεεερίβείεδ». 

(3) Γογ εοηδί§ηηιεηΐ8 οί εΗετηϊεβΙΙγ υηδίηΗΙε βυΗδίβη- 
εεδ, ίΗε δεηΒεΓ βΐιαίΐ εεΓίίίγ ίη (Ηε ΐΓβηδροΓΐ (ΙοευιηεηΙ; 
«ΜεβδϋΓεδ ΙβΗεη ίη βεεοηίβηεε ννίΐΗ ΓηβΓ^ίηβΙ 2800 (5).» 


€. Εηορίγ ρ3ε1ί3§ίη§δ 

(1) Επιρίγ ρ3οΗβ§ίη§8, ιιηεΙε3ηε(1, οί 71° δΙιβΙΙ Ηε εΐο- 
δε8 ίη ίΗε δβτηε ΓηβηηεΓ βη8 χνϊΐΗ ίΗε δβπιε <1ε§Γεε οί Ιεβ- 
ΗρΓοοίηεδδ βδ ίί (Ηεγ ννεΓε ίυΙ). 

(2) Επιρίγ ρβείίδ^ίη^β, υηοίεβηοιί, οί 71 0 δΙΐ3ΐΙ Ηοογ ίΗε 
δβπιε άβη^βΓ ΙβΗεΙβ 38 ίί ΐΗεγ ννεεε ίυΙΙ. 

(3) ΤΗε Βεδεπριίοη ίη ίΗε ΐΓβηδροΓί (ΙοευιηεηΙ δΗβΙΙ εοη- 
ίοΓπι ίο οηε οί ίΗε (ΙεδεπρΙίοηδ αηοίετίίπεεί ίη 71°. ε.§.: 
Ειηρίγ ρβεΗβξίηξ, 8, 71 ° ΑϋΚ. ΤΗίδ ίεχί βΗβΙΙ Ηε υιηΙεΓίί- 
ηεΒ. Ιη ΙΗε εββε οί εηιρίγ ίβηΗ-νεΗίεΙεδ, επιρίν (Ιειηου- 
ηΙβΗΙε Ιβηΐίβ, εηηρίγ ΐαηΙί-εοηΐβίηεΓδ 8ΐκ1 εηηρίγ δΐηβΙΙ ΗυΙΗ 

2813 ^οηΐ3ΪηεΓδ, υηείεβηείΐ, ΐΗίδ άεδεπρίίοη δΗβΙΙ Ηε εοιηρΙείεοΙ 
Ηγ 3(1(ϋη§ ίΗε ννοπίδ «Ιβδί 1ο38» ΐο§είΗβΓ ννίίΐι ίΗε ηβιηε βικ! 
ίίειη ηυπιΗεΓ οί ίΗε §οοε)δ Ιββί Ιθ3ε)ε(1, ε.§. Εβδί ΙοογΙ: 

2814 βυΙρΗυπε 3εί(1, 1° (Η). 


2815 

-2821 

2822 


2823 

-2899 

2900 

-2999 
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ΙΜ.ΛΝΡ ΤΚΛλδΙ’ΟΚΐ (ΟΜΜΙΊΊ ΕΚ 


Αρρβη<ϋχ Α.4 ΚβδβΓνβϋ .· 3400 

Αρρεπάίχ Α.5 ΟβηβΓβΙ ρ3θΙαη§ οοηάίΐίοηβ, 
ΐγρβδ οί ρβοΕ3§ίη§5, ΓβςυίΓβ- 
ίηεηΐδ βρρΙίοβΒΙε Ιο . ρβοΐο- 
§ίη§δ, 1651 ΓεςυίΓειηεηΐδ Γογ 


ρ3ο1ο§ίη§δ . 3500 

Αρρεηιΐίχ Α.6 Κε§ιιΐ3ΐίοηδ Γβ1β(ίη§ ίο γεκΤο- 

Βοΐίνβ δυΒδΙηηοεδ οί Οβδδ 7 . 3600 

Αρρεηάίχ Α.7 ΚβδβΓνεοΙ . 3700 

Αρρβηίϋχ Α.8 ΚβδβΓνεά . 3800 

Αρρβηίϋχ Α.9 ΡΓονϊδίοηδ Γβ1βΐίη§ Ιο ιΐ 3 η§εΓ 

ΙβΒεΙβ; ΕχρΙβηΒΐίοη οί δγητιΒοΙδ, 

3ηι1 ΓηοεΙβΙ ΙβΒβΙδ . 3900 


ΕυΓορβθη Α9Γββιηθηΐ 

οοηοθΓηϊη9 ίΗβ ϊηίθΓηβίϊοηθΙ 03ΠΊ39β 
οί εΐ3η9βΓουδ 9 οούδ 6γ ΐΌ3ά (ΑΟΚ) 
3ηά ρΐΌΐοοοΙ οί δ^ηβΐιΐΓβ 

άοηβ 3ΐ Οβηβνθ οη 30 δβρίβΓηΒβΓ 1957 

νΟΟΙΜΕ II 

(Αρρβηάιεβε ΐο Αηηβχ Α) 

υΝΙΤΕϋ ΝΑΤΙΟΝ5 
Νβνν ΥογΚ, 1985 

ΕϋΚΟΡΕΛΝ ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ Γ.ΟΙΝΓ.ΕΚ.ΜΜ; ΤΙ ΙΕ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΓΜΑΕ Γ.ΛΚΚΙΑΟΕ «Κ I»ΛΙ\(;ΚΙΪΟΙ < <;<><)1>δ 
ΒΥ ΒΟΛΟ (ΛΠΚ) 


ΛΓΜίΝΕΧ Λ 

ΡΚΟΥΙ8ΙΟΝ5 (ΙΟΧΓ.ΕΚΜΜ; Γ)ΛΝ<;ΚΒ()1 > 
5υΒ8ΤΛΝ€ΕΝ Λ Μ > \Ι! ΓΚ.Ι.Ι > 

ΡΑΚΤ III. \ΡΡΚΜ)Ι(;Κ> ΤΟ Λ.ΧΧΙΛ λ 


ΟοηΙεηΙδ 

Ρβη III. ΑΡΡΕΝϋΙΟΕδ ΤΟ ΑΝΝΕΧ Α 

ΜΗΓβίηβΙδ 

Αρρεηάίχ Α.1 δίβΒϋίΐν 3 η <1 δβίεΐν εοηεΐίΐίοηδ 
Γβΐ3ΐϊη§ Ιο εχρίοδίνε δυΒ- 
δίβηοβδ, ίηΠίΐΓΠΓηηΙιΙε δοΐϊοΐδ 
3 η(Ι 0Γ§3ηίε ρβΓοχίεΙβδ; ΚυΙεδ 
Γογ Ιεδίδ . 3100 εΐ δες. 

Αρρβηίϋχ Α.2 ΡΓονϊδίοηδ Γβΐ 3 ΐίη§ Ιο ιΒβ ιΐ 3 - 
ΐιΐΓβ οΓ ΒΐυΓηίηίυπι-βΙΙογ Γβοερ- 
Ιαοΐεδ Γογ οβΓίβίη §3888 οί 01355 
2; ρΓονΪ 8 Ϊοπ 8 Γεΐ 3 (ίη§ ίο ιΚε 
ιηβίεπβίδ 3 γκΙ οοηδίηιοΐίοη οΓ 
Γεοβρΐ 3 θΙβδ, ίηίβηίΐβίΐ Γογ ΐΙιε 
03ΓΠ3§ε οί <1εβρ1γ-ΓεΓπ§βΓ3ΐείΙ 
ΙίςηβΠβίΙ §3888 οΓ 01388 2; 3118 
ΡΓονϊδίοηδ Γεΐ3ΐϊη§ Ιο Ιεδίδ οη 
38Γ08θΙ (ϋδρβηδβΓδ 311(1 ηοη- 
ΓβΠΗβΒΙε οοηΐ 3 ΪηβΓ 5 Γογ § 3 δβδ 
υηάεΓ ρΓεδδυτε οΓΟΙβδδ 2, 10° 

3η8 11° . 3200 

ΛρρβηίΒχ Α.3 Τεδίδ Γβΐ 3 ΐϊη§ Ιο ίηίΙβιηιηβΒΙε 

Ιϊςυίόβ οΓΟΙβδδεδ 3,6.1 3π8 8 3300 » 


.ΐπηίίΓΟΓβδΟΓοίηοΙ, ϊί ΐΒβν βγο βοΙυΒΙε ίη νναΐβΓ; ΙεΐΓ>1 
(ΐΓΪηϊίΓορΙιβηγΙηπκ;ΐΗ>ΤηίΐΓ3Γηϊηβ), ϊί ιΒβγ 3Γε ίηδοΙηΒΙβ ϊη 

’ \ν3ΐβΓ. ' ' 1 

5εε Γη3Γ§ϊη3ΐδ 3150, 3152, 3154, 3155 3η<1 3156. 

Κε ηΐ3Γ§ϊη3ΐ 2101, 11 °(β) 3η8 (6): 3104 

1. ΒΙβοΙί ροννάεΓ οί 11 0 ]β) ηιυδί ηοΐ 6ε ηιοΓε δεηδίΐΐνε Ιο 
ίΐ3πιε-ί§ηίΐϊοη, ίηηραεί ογ ΓποΙίοη (Ηβη ιΒβ ΓιηεδΙ δρΓ 0 (ίη§ 
ροΜ’άβΓ 1ΐ3νϊη§ (Ηε Γο11οννϊη§ οοπιροδϊΐϊοη: 75 ρβΓ οβηΐ ρο- 
Ιβδδίυητι ηίίΓοίβ 10 ρβΓ οβηΐ δΐιΐρΐιυτ 3ίκΙ 15 ρβΓ εεηΐ ΒΙβοΙί 
βΜογ οΙιαΓοοδΙ. 5βε πΐ3Γ§ίη3ΐ8 3150, 3154, 3155 3η<1 
3156. 

2. 51ο\ν Γηϊηϊη§ ρονντΙεΓ,β δίηιϋβΓ Ιο ΒΙβοΙί ροννάεΓ οί 
11 °(Β) ηιυδί ηοΐ Ββ ηιοΓβ δβηβίΐίνβ Ιο Π3Γηε-ί§ηίΐΐοη, ίηιρβοΐ 
ογ ΓποΙίοη ΐΐΐθη ιΒβ δίβηάβπΐ εχρίοδίνε 1ΐ3νίη§ ιΒβ Γο11οννίη§ 
οοηιροδίΐίοη: 75 ρβΓ οβηΐ ροΐβδδίυηι ηίΐΓβΙε, 10 ρβΓ βεη! 
δηΙρΗιΐΓ 3η8 15 ρβΓ εβηΐ 1ί§ηίΐβ. 5εε πΐ3Γ§ίη3ΐ8 3150, 

3154, 3155 3 ηά 3156. 

Κε Γη3Γ§ίη3ΐ 2101, 12°: ΝίΐΓβΙβ εχρίοβίνεβ ίη ροννάβΓ 3105 
Γογγπ οί 12°(3), βηά εχρίοδίνε ηοΐ οοηΐ3ίηίη§ ίηοΓ§3ηίβ ηί- 
ΐΓβίεδ, ίη ρο\ν(1εΓ Γογγπ οί 12°(6); ιηιΐδΐ 6ε οβρβΒΙβ. οί Ββίη§ . 
δίοΓβά Γογ 48 ΗοιίΓβ 31 75°0 ννίιΗουΙ §1νίη§ ; οΓΓ νίβίΒΙε 
γεΙΙοννίβΗ-ΒΓοννη ηίίΓουβ Γυπιββ. ΒβίοΓβ 3ΐΐ(1 θίίβΓ 8ΐοπη§ 
ΐΗβν ηιυδί ηοΐ 6β ΓηοΓβ δεηδίΐίνβ Ιο Π3Γηβ-ί§ηίΐίοη, ίηιρβοΐ ογ. 

ΓποΙίοη ΐΥιβη ι6ε 813Π(1 &γγ 1 εχρίοδίνε 63νίη§ ΐ6β Γο1Ιοννίη§ 
οοηιροδίΐίοη: 80 ρβΓ οβηΐ ΒΐηηιοηίυΓη ηίΐΓΒίε, 12 ρβΓ οέηΐ 
ΙπηίίΓοίοΙαεηβ, 6 ρβΓ οβηΐ ηίΐΓ0§1)Όεπηβ 3η<1 2 ρβΓ οβηΐ 
\νοο(1 Ωοιιγ. 5εβ πΐ3Γ§ίη3ΐδ 3150, 3152(6), 3154(3) βηοΐ 
(6), 3155 3η8 3156. 

Α δβηηρίε οί ΐΒβ δΙβΓκΙβΓί! εχρίοδίνε ΓείβΓΓβ(1 Ιο βΒονβ ίδ 
Ηβίοΐ 31 ΐ6ε (ϋβροδβΐ οί (Ηβ 0οηΐΐΓ3οΙίη§ δίβίββ Βγ 
ΕβΒοΓβίοίΓβ (Ιο ΟεηίΓε (ΤεΙοάβδ βΐ ΓβοΗβΓοΗβδ άεβ 
ο63Γ6οηη3§εδ 8β ΡΓβηοε (ΟΕΚΕΗΑΚ), ΒοίΙβ ροβίβΐβ Νο.2, 

60550 νεΓηευίΙ-βη-ΗΒίβΐΐβ, ΕΓβηοε. 

Κε τη3Γ§ίηβ1 2101, 13°: ΟιΙοΓβίε 3η8 ρβΓοΗΙοΓβΐβ εχ- 3106 
ρΐοδίνβδ ηιυδί ηοΐ οοηΐβίη βηγ ΒπίΓηοηίυπι δβΐΐ. ΤΗβ ηιιΐδΐ 
ηοΐ 6ε ηιοΓε δβηδίΐίνε Γο ΠβΓηβ ί§ηίΐίοη, ίηιρ&οΐ ογ ΓποΙίοη 
ΐΒβη 3 οΗΙοΓβΐβ εχρίοδίνε 63νίη§ ΐΗε Γο11ο\νίη§ οοπιροδίΐίοη: 

80 ρβΓ οεηΐ ροΐβδδίυπι οΒΙογβΙο, 10 ρβΓ οεηΐ άίηίίΓΟΙοΙυεΒβ, 

5 ρβΓ οβηΐ ΙπηίίΓοίοΙυεηε, 4 ρβΓ οβηΐ οβδΙΟΓ οίΐ βηεΙ 1 ρβΓ 
βεηΐ \νοο8 ΠουΓ. 5εε Γη3Γ§ίη3ΐδ 3150, 3154, 3155 3η<1 
3156. 

Κε ηΐ3Γ§ίη3) 2101, 14°(β) βηεΐ (6): Εχρίοβίνεβ οί 14°(β) 3107 

βηά (6) ΓηυδΙ ηοΐ 6β ΓηοΓβ δεηβίΐίνβ Ιο Π3Γηβ-ί§ηίΐίοη, ίπιρβοΐ 
ογ ΓποΙίοη (Τιειη 6ΐ3δΐίη§ §εΐ3ΐίηβ οοηΐ3ΐηίη§ 93 ρβΓ οεηΐ 
ηίΐΓθ§1γοβΓίηβ ογ §ιιΒγ (ΙγηβΓηίΐβ οοη1βίηίη§ ηοΐ ΓηοΓβ ΐΒαη 
75 ρβΓ οβηΐ ηίΐΓο§Ιγοβπηβ. ΤΒεγ ηηυδί δβΐίβΓγ (6β εχικίοΐίοη 
ΐβδί οί Γη3Γ§ίη3ΐ 3158. 5ββ ΓΠ3Γ§ίη3ΐδ 3150, 3154(6), 

3155 3ηά 3156. 

Κε Γη3Γ§ίη3ΐ 2101, 14°(ο): Εχρίοβίνεβ οί 14°(ο) ιηιΐδΐ 
Ββ οβροΒΙβ οί 6είη§ δίοΓβά Γογ 48 ΗοιίΓδ 31 75 °0 ννίιΗουΙ 
§ίνίη§ οΓΓ νίδίΒΙβ γβΙ1ο\νίδΗ-6Γο\νη ηίίΓουδ Γυηιβδ. ΒείοΓβ 
3η<1 βίΐβΓ δΐ0Γΐη§ ΐΗβγ ηιυδί ηοΐ 6ε τηοΓβ δεηδίΐίνβ Ιο Παπιβ- 
ί§ηίΐίοη, ίηηρβοΐ ογ ΓποΙίοη ΐΐιπη ΐΒε δίβηάβπΐ εχρίοδίνε 6;ιν- 
ίη§ (6ε Γο11ο\νίη§ οοπιροδίΐίοη: 37.7 ρβΓ οεηΐ ηίΐΓο§1γοο1 ογ 
ηίΐΓθ§1γοεΓίηβ ογ β ηιίχΐιΐΓβ οΓ ΐΒε Ιννο, 1.8 ρβΓ οβηΐ §υηοοΐ- 
ίοη, 4 ρβΓ οβηΐ ΙπηίίΓοίοΙυεηε, 52.5 ρβΓ οεηΐ βΓηηιοηίιίΓη 
ηίΐΓβΐβ 3η(Ι 4 ρβΓ οβηΐ ννοο8 Πουτ. 5ββ ηΐ3Γ§ίη3ΐδ 3150, 

3152(6), 3154(3), (6), (ο) βικΙ (8), 3155 αηά 3156. 
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Κε ιηαΓ§ίηαΙ 2131, 1 0 (Β): ΤΒε εχρίοδίνε δυΒδΙαηεε 3108 
ιηυδί ηοΐ Ββ ιηοΓε βεηδίΐίνε (ο Παιηε-ί§ηίΐίοη, ίηιρβεί ογ Γπε- 
Ιίοη [1ΐ3η ΙείΓγΙ. 5εε ηιαΓ§ίηα1δ 3150, 3154. 3155 3η<1 
3156. 

Κε τηαΓ^ίηαΙ 2131, 1 °(ε): ΤΙιε εχρίοδίνε δυΒδΙαηεε ιηυδί 3109 
ποί 1>6 ηιοΓβ βεηδίΐίνε (ο Π3ηιε-ί§ηίΐίοη ίηιραεί ογ ΓπεΙίοη 
[Ηβη ρθηΐΙΐΓΪΐβ. δβε ιηαΓ§ίηα1δ 3150. 3154. 3155 αηά 
3156. 

Κε ηιαε^ίηαΐ 2131, 5°(ά): ΤΙιβ [Γαηδίηίδδίοη εΒαΓ§ε 3110 
ιηυδί ποί 6ε οιοΓε βεηδίΐίνε Ιο Παηιε-ί§ηίΐίοη, ίηιρ3εί ογ Γγϊο- 
Ιίοη [Βαη ΐείΓνΙ. 5εε ηΐ3Γ§ίηβΙδ 3150, 3154, 3155 βηά 
3156. 


ΡΑΚΤ III - ΑΡΡΕΝϋΙΟΕδ ΤΟ ΑΝΝΕΧ Α 

ΑΡΡΕΝϋΙΧ Α.1 ., 3000 

-3099 

Α. δίβΒίΙίΐγ αικί βαΓεΙγ εοηάίΐίοηβ Γαΐ3ΐίη§ Ιο εχρίοδίνε 
δυΒδίαηεεβ, ίηΠβηηηαΒΙε βοΐίάβ αηά 0Γ§αηίε ρειοχίάεδ 

ΤΙιε εοηάίΐίοπδ οΓβίβΒϊΙϊΙγ βει ουί Εείοιν 3Γε ιΗε δίαηάαεά 3100 
ιτιίηίιτΐ3 άεΓίηίη§ ιΙιε βίαΒϊΙίΐγ Γεςυηεά οί δυΒδίβηεεδ Ιο 6ε 
3εεερΐε<1 Γογ οαιτία^ε. ΤΒεδε βυΒδΙαηεεδ ιηβγ 6ε Ηαηάεά 
ονεΓ Γογ 03ΓΠ3§ε οηΐγ ίΓ (Ιιεγ Γυΐΐγ εοηίοπη [ο [Ιιε ΓοΙ1οννίη§ 
ΓεςυηειηεηΙδ. 

Κε ηΐ3Γ§ϊηα1 2101, 1°. πιαΓ§ίηηΙ 2171, 4° 3ΐΐ(1 ηιατ- 3101 
δ ίη3ΐ 2401, 7° (β): 

ΝϊίΓοεεΙΙυΙοδβ Ιιβ3ΐβ<4 Γογ ΙιβΙΓ βιι Ηουτ 31 132°0 ηιυδί 
ποί §ίνε οΓΓ νίδίΒΙε γεΙΙοννίδΙι-ΙίΓοινη ηίίΓουδ Γυηιεδ. ΤΙιε ί§- 
ηίΐΐοη Ιβιτ)ρβΓ3ΐυΓ8 ιηυδί 6ε βΒονε 180°Ο. ΡγΓΟχγΙίη 
ΐΐηεβά ηιιΐδΐ δαίίδΓγ ιΗε δαιηε εοηάίΐίοηβ οΓ δίαϊηΐίΐγ 38 
ηίίΓοεεΙΙυΙοδε. 8εε ιηαΓ^ίηαΙδ 3150, 3151 (β) αηά 3153. 

Κε ιηαΓ§ίηαΙ 2101, 3°, 4°, αηά 5°, αηά πΐ3Γ§ίη3ΐ 2401, 3102 

7° (6) 3ΐιι1 (ε): 

1. ΝίίΓοεεΙΙυΙοδε ρο\νάεΐδ ποί εοηΐαίηίη§ ηίΐΓο§Ιγοεπηε; 
ρΐαδίίείζεά ηίίΓοεεΙΙυΙοδε: 

3 § οΓ ροννόει· ογ οΓρΙαδΙίείζεά ηίίΓοεεΙΙυΙοδε, Ηεαίεά Γογ 
οηε Ιιουΐ' 31 132°0, ιιιιΐδΐ ιιοί §ίνε οΓΓ νίδίΒΙε γεΙΙοννίβΙι- 
Βεοννη ηίίΓουδ Γυιπεβ. ΤΙιε ί§ηίΐίοη ΙειηρεταΙυΓε ηιυδί 6ε 
αΒονε 170°€. 

2. ΝίΐτοεεΙΙυΙοδε ρο\νάεΓ8 εοηΐ3Ϊηίη§ ηίΐΓο§1νεεππε: 

1 § οΓ ροπάεΓ ΙιεαίεοΙ Γογ οηε Ιιουΐ' 31 110°0 ηιυβί ηοΐ 
§ίνε οΓΓ νϊδϊ61ε νεΙΙοννίδΒ-ΒΓοννη ηίΐεουδ Γυηιεδ. ΤΙιε ί§ηίΐϊοιι 
ΐεηιρεΓβΐυτε ηιυβί 6ε 36ονε 160° (2. 

ινίιΐι )·ε§3π1 Ιο 1. 3ΐΐ(1 2., βεε ιη3Γ§ίηβ1δ 3150,.3151 (6) 
οποί 3153. 

Κε ιη3Γ§ΐη3ΐ 2101, 6°, 7°, 8°( 3 ) βηά (6) αηά 9°(α), (6) 3103 

3ΐιι1 (ο): 

1. ΤπηίίΓοίοΙυεηε (ΐοΐϊΐε), ηηχίυτεδ [εεηιεά Ιίςυίά ΐπηϊ- 
[Γοΐοΐυεηε 3ΐιά ΐπηίίΓοβηίδοΙε οΓ6°, ΙιεχγΙ (ΙιεχαηίΐιοάίρΙιε- 
ηγίαηιίηε) αικί ρίεπε 3εί(1 οΓ 7°(α), ρεηίοΙίιεδ (ιηίχΙιίΓεδ οΓ 
ρεηΐ36ΓγΐΙΐΓΪΐοΙ ΐεΐι·3ηίΐΓ3ΐε 3ΐι<1 [ΓΪηΐίΓοΙοΙυεηε) βιηΐ 
Ιιεχοΐίΐεδ (ιηίχΐυΓεβ οΓ ΐπιηείΒνΙεηε - ΙηηίίΓαηηηε αηά Ιγϊπϊ- 
[Γοΐοΐυεηε) οΓ 7° (6), ρΙιΙε§ιηαΙίζεά ρεηΐΗπίε βικί 
ρΐιίεβίηαΐίζεά Ιιεχο§εη οΓ 7°(ε), ΐπιηίΓΟΓεδΟΓείηοΙ οΓ8°(α), 

ΙείΓγΙ (ΐπηίίΓορΙιεηγΙιηείΒγΙ-ηίίΓαιηίηε) οΓ 8°(6), ρεηΐΐιιίΐε 
(ρεηίβεΓγιΗΓΐίοΙ Ιβ[Γ3ΐιίΐΓ3ΐε) βικί Ηεχο§εη (ΐπιηεΐΐιγίεηε- 
ΐΓΐηίίΓαιηίηε) οΓ9°(3), ρβιιΐοΐίΐεβ (ηιίχΙυΓβδ οΓρεηΐΒπΙε βικί 
ΐπηϊίΓοίοΙυεηε) αηά ΙιεχοΙίΐεδ (ιηίχΐυτεδ οΓ 6εχο§εη αικί ΐι ί- 
ηίίΓοίοΙυεηε) οΓ9°(6) βικί ιηίχΐυτεδ οΓ ρεηΐΐηίΐε ογ Βεχο§εη 
ννϊΐΐι νναχ, ραΓαΓΠη νναχ ογ 5υ6δ1αηεε5 δίιηΐΙαΓ Ιο νναχ ογ ρατ- 
βΓΠη νναχ οΓ 9°(ε); Βεαίεά Γογ ΐΒτεε Ηοιηδ 31 3 ΐεΓηρειαίυΐ'ε 
οΓ 90 °€, ηιυδί ηοΐ §ίνε οΓΓ νϊδϊ61ε νεΙΙοννίδΒ-ΒΓοννη ηίΐιουδ 
Γυιηεδ. δεε ιηαιρηβίδ 3150 αηά 3152(3). 

2. θΓ§αηίε ηίίΓο-οοιτιρουικΙδ οΓ 8° οΐΙιεΓ [Ηβη 
ΙπιιίίΓΟΓεδΟΓοίηοΙ αικί ΙείΓγΙ (ΐπηίίΓορΗεηνΙιηεΐΗγΙηίίΓαιηϊ- 
ηε), 6εα1ε(1 Γογ 48 Ιιουτδ αΐ α ΙεΓηρεΓαΙυτε οΓ 75°0, ιηυδί 
ποί §ίνε οΓΓ νίδί61ε γεΙΙοννίδΗ-ΒΓοννη ηίίΓουδ Γυιηεδ. 5εε 
ιηαΓ^ίηβΙδ 3150 βικί 3152(6). 

3. 0Γ§αηίε ηίίΓο-εοιηρουικΙδ οΓ 8° ιηυδί ηοΐ 6ε ιηοΓε 
δειΐδίΐίνε Ιο ί§ηίΐίοη, δΐιοεί: ογ Γιίεΐίοη [Ιιαη: 


Κε ηΐΒΓ^ίιιβΙ 2170, (2)(8): ΤΙιε εχρίοβίνε ε6αΓ§ε, βΓίεΓ 3111 
63νίη§ 6εεη βίοηβιΐ Γογ Γουτ ννεεΙ<δ 31 50°0, ηιυδί δΗονν ηο 
3Ϊ§ηδ οΓ «ΙεΐεποΓβΠοη (Ιυε Ιο ίιίδυΓΠείεηΙ δΐ36ίϋΐγ. 5εε 
ιηβΓ^ίηβΙδ 3150 αικί 3157. 

Κε ΓηβΓβίηβΙ 2551; 1° Ιο 50°: Τ6ε βυΕδΙαηοεδ βΗαΙΙ 6β 3112 
8υ6)εεΐε(1 ίο ΐΐιε Ιεβίδ άεδοπΕει! ίη ηΐ3Γ§ίηα1δ 3154, 3155 
αηά 3156. 
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Β. ΚυΙεδ Γογ Ιεδίδ 

(1) ΤΙιε (εδΐ ρΐΌοεάυΓεδ δει ουί 6ε1ο\ν 3Γε Ιο 6ε αρρίίεά 3150 
ινίιεη άίΓεπ-εηεεδ οΓ ορίηίοη βτίδε 38 Ιο ΐΗε αεεερίβΐιίΐίΐγ οΓ 
5υ6δΐ3ηεεδ Γογ 03ΓΠ3§ε 6γ ΓΟβά. 

(2) ΙΓοΐΐιεε ηιείΐιοάδ ογ Ιεδΐ ρΓοεβάυΓβδ αεβ υβειΐ Ιο νεΓΪΓγ 
ιΙιε οοηάίιίοιίδ οΓ δίβΒίϋΐν ρΓεβοΓίΒειΙ β6ονε ίη ΐΗίδ Αρρεη- 
άίχ, ΐΗοδβ ηιβίΗοάβ ηιυδί Ιεαά Ιο [6ε δαηιε Πηάίιΐβδ 38 εουΙά 
6ε ΓεαεΙιεά 6γ ιΙιε ηιείΒοάβ δρεοίΓϊεά 6εΙονν. 

(3) Ιη 03ΓΓγϊη§ ουί ΐ6β δΙαΒίΙίΙγ Ιεδίδ 6γ Ηβ3ΐίη§ άε- 
8επ6ε(1 6ε1οπ', ΐ6ε ΙεηιρεΓαΙυΓβ οΓ ιΙιε ονεη εοηΙαίηίη§ ΐΒε 
83ΐηρΙε υικΙβΓ Ιββΐ ηιυδί ποί άενίβίε 6γ πιογο ΐΐιβη 2 Γγογπ 
ΐ6ε ρΓεδΟΓίΒει! ΐειηρεΓβΙυτε; ιΙιε ρΓεδεΓίΒεά άυΓβΐίοη οΓ α 
30-πιίηυΐε ογ 60-ηιίηυΐε Ιεβΐ ηιυδί 6ε ο6δεΓνε(1 Ιο ννίΐΐιϊη 
Ιννο ηιίηυΐβδ, ιΙιβΙ οΓ α 48-Ιιουΐ' Ιεβΐ Ιο ννϊΐΗίη οηε ΗουΓ, αηά 
ΐΗβΙ οΓ 3 4-ννεεΙί Ιεδΐ Ιο ννΐίΐιίη 24 Ιιουτδ. 

ΤΙιε ονεη ηιυδί 6ε βιιείι ΐΐιηΐ [Ιιε τεςυίΓει! ΐεηιρεΓαΐυΓε ίβ 
ΓΘδΙοιΟίΙ ποί ιηοΓε (Ιιαη Γίνε ιηίηυΐεδ αΓίεΓ ίηδεΓίίοη οΓ [Ιιε 
33ΐηρΙε. 

(4) ΒεΓοΓε υπάει^οίη^ [Ιιε Ιεδίδ ρΓεδεΓΪΒεά ίη ηΐ3Γ§ίιΐ3ΐδ 
3151, 3152, 3153, 3154, 3155 αηά 3156, (Βε δβιηρίεδ 
ιηυδί 6ε άπεά Γογ ηοΐ Ιεδδ ΐ6αη 15 Βουτδ 3ΐ ιΙιε αηι6ίεηΙ 
ΙειηρεταΙητε ίη 3 ναευυιη άεδίεεαΙΟΓ εοηΐβίηίη^ Γυδεά αηά 
§ΓαηυΙηΙε(1 εαΐείιιιη εΐιΐοπάε, [Ιιε δαηιρίε δυΒδΙαηεε 6είη§ 
δρι-εαά ίη η ΐΗίη Ιανεπ Γογ ΐΐιίβ ριηροδε, βυΒδΙαηεεδ \ν1ιίε6 
3Γε πεί(Ιΐ 0 Γ ίη ροννάετ Γοπη πογ Π6Γουδ δΙιαΙΙ 6ε §Γθυηά, ογ 
£ΓαΙεά, ογ ευΐ ίηΐο βτηβΙΙ ρίεεεδ. Τ6ε ρΓεβδυΓε ίη (Ιιε 
άεδίεεβΙΟΓ ιηυδί 6ε 6 γοιι§Ιι 1 6ε1ο\ν 6.6 ΙίΡα (0.066 6βγ). 

(5) (β) ΒεΓοΓε 6είη§ άΓίεά 38 ρΓεδεπΒεά ίη ραΓ3§Γ3ρ6 (4) 
βΒονε, δυΒδίβηεβδ οΓ ιηαΓ§ίηβΙ 2101, 1 ° (εχεερί ΐΗοβε εοη- 
ΐ3Ϊηίη§ ρβΓΒΓΠη \ναχ ογ α βίηιίΙηΓ δυΒδΙβηεε), 2°, 9 0 (β) αηά 

(6), αηά [Κόβε οΓιηβΓ^ίηβΙ 2401, 7°(6), δΙιβΙΙ υηάετ§ο ρΓβ- 
ΙίιηίηαΓγ άιγίη§ ίη 3 ννεΙΙ-νεηΐίΙαΙεά άτγίη§ ονεη, ννί[6 ίΐδ 
ΙειηρεΓβΙυΓε βει αΐ 70 °0, υηϋΙ (Ιιε Ιοδδ οΓ ηιβδδ ρεΓ ηυαΓίεΓ- 
Ιιουτ ίη Ιεδβ (Ιιαη 0.3 ρεΓ εεηΐ οΓ ΐ6ε 0Γί§ίηα1 ηιαδδ. 

(5) (6) Γογ δυ6δ1αηεεδ οΓηΐ3Γ§ίηα1 2101, 1° (ννΐιεη άιεγ 
εοηίαϊπ ρβΓβΓΒη \ν3χ ογ α δίιηϋβΓ δυΒδΙαηεε), 7°(ε) αηά 
9°(ε), ιΙιε ρΓεΙίηιίηαΓγ άΓνίη§ ηιυδί 6ε εαΓπεά ουί 3δ ρΓε- 
βεπΒεά ίη 8υ6ραΐ'3§ΓαρΙι (α) βΒονε, εχεερί άιαΐ ΐΗε ΙεηιρεΓ- 
αΐυτε οΓ[Ιιε ονεη δΙιαΙΙ 6ε δει αΐ ΒεΙννεεη 4θ° αηά 45°0. 

(6) ΝίίΓοεεΙΙυΙοδε οΓιηαΓ^ίηβΙ 2401, 7°(β) βΗαΙΙ Γηδΐ υη- 
άει-§ο ρΓβΙίπιίηβΓγ άι γίη§3δ ρΓεδεΓίΒεά ίη ρ3Γ3§Γβρ6 (5) (α) 
αΒονε; άτνίη^ δΗαΙΙ (6εη 6ε εοηιρίεΐεά 6γ Ιίεερίη§ ΐΗε 
ηίίΓοεεΙΙυΙοδε Γογ 31 ΙβαδΙ 15 Ιιουτδ ονεΓ εοηεεηίΓαΙεά δυΐ- 
ρΒυτίε αείά ίη 3 άβδίεεαΙΟΓ. 

ΤεδΙ οΓ εΙιεΓηίεβΙ δΙαΒΠίΐγ υηάεΓ ΒεβΙ 

Κε ιηαΓβίηαΙδ 3101· αηά 3102 

(β) ΤεδΙ οΓ δυΒδΙαηεεδ ΙίδΙεά ίη ηΐ3Γ§ίηαΙ 3101. 3151 

(1) Ιη εαείι οΓ Ιννο §1αδδ Ιβεί ΐυΒεδ Ιΐ3νίη§ ιΙιε ΓοΙ1οννίη§ 


άίιηειίδίοπδ: 

Ιεη§ΐ6 .350 ιηιη 

ίηίεΐΊΊβ) άίαιηεΐεΓ . 16 ιηηι 

[ΙιίεΓηβδδ οΓ ννβΙΙ.1,5 πηη 


ίδ ρίβεεά 1 § οΓδΐιΒδίβηεε άτίεά ονεΓ εβίείυηι εΗΙοπάε (ίΓ 
ηεεεδδβΓν ιΙιε άι·γίη§ ηιυδί 6ε εαΓπεά ουί αΓίετ Γεάυείη§ [Κε 
δυΒδίβηεε ίο ρίεοεβ ννεί§6ίη§ ηοΐ ιηοΓε [Ηβη 0.05 § εβεΒ). 
ΒοΐΙι ΙεδΙ ΙυΒεδ, εοηιρίεΐεΐγ εονεεεά ννίΐΗ 1οοδε-ΓιΙΐίη§ εΐο- 
δυτεδ, βίε ΐΐιειι δο ρΙβεεά ίη αη ονεη [Ηαΐ 31 Ιεαδί ΓουΓ-ΠΓΐΗδ 
οΓ [Βείτ Ιεη§ΐΙι ίδ νίδίΒΙε, αηά αεε Εερ[ αΐ α εοηδίαηΐ ΙεηιρεΓ- 
αΐυτε οΓ 132°0 Γογ 30 ιηίηυίεδ. Ιΐ ίδ οΒβεΓνεά «ΉειΗεΓ ηί- 
ΐΓοιίδ §388δ ίη [6ε Γοπη οΓ γβ1ΙοννίδΙι-6ΐΌ\νη Γυηιεδ εΙεαΗγ 
νίδίΒΙε 3§αίηδΐ α χνΗίΙβ 6αεΙί§Γουηά αΓε §ίνεη οΓΓάυπη§ ιΒίδ 
ΐίηιε. 

(2) Ιη ιΙιε αΒβεηεε οΓ βυεΗ Γυηιεδ ΐ6ε δυΒδΙαηεε ίδ 
άεεηιεά Ιο 6ε δΙαΒΙε. 
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• (8) ΤβδΙ οί ροννάβΓδ 1Ϊ8ΐ6(1 ϊη ηιβηζίηβΙ 3102. 

(1) ΝίίΓοεβΠυΙοδε ροννεΙβΓβ ηοΐ οοηΐ3ίηίη§ 
ηίίΓο^Ιγοεπηε, ννΙιείΙιβΓ η;εΙαΐίηίζει1 ογ ηοΐ, ιΒε ρίβδίίείζεε) 
ηίίΓοεεΙΙυΙοδβ: 3 § οί ροννάβΓ 3Γβ ρΙβοβϋ ϊη §1358 Ιβδί ΐυΒβδ, 
δίπΐίΙβΓ ΙΟ ΐΒθδβ ΓβίβΓΓβίΙ 10 ΙΠ (β), ννΒίοΒ 3Γβ ΐΒβΙΙ ρΐβοβίΐ ίη 
3Π ονβη ΕερΙ 31 3 εοηδίηη! ΐβπιρβΓβΙαΓβ οί 132°0. 

(2) ΝίίΓΟοεΙΙυΙοδβ ροννιΙβΓδ εοηΐ3ίηίη§ ηίΐΓθ§1γοεπηε: 1 § 
οί ροννΒβΓ ίδ ρΐαοεά ίη §1355 Ιβδί ΐυΒβδ, δίιηίΙβΓ Ιο [Κόβε Γβ- 
ίβΓΓεΟ Ιο ίη (β), ννΒίοΒ 3ΐε (Ιιεη ρίβεειΐ ίη 3η ονεη Βερί 31 3 
εοηδίηηΐ ΙεηιρβΓ3ΐυΓβ οί 110°0. 

(3) ΤΒβ Ιεδΐ ΙυΒεβ εοηΐ3ίηίη§ ιΗβ ρονντίετδ ΓείβΓΓβεΙ· Ιο ίη 

(1) 311(1.(2) 3Γ6 Βερί ίη ιΒε ονβη ίοΓ οηε Ιιουτ. Ουπη§ ιΒίδ 
ΐίιηβ ηο ηίίΓουδ §3565 ιηυδί Βε νίδίΐιίε. ΟΒδβΓναΐίοη αικί αρ- 
ρΓβίδβ! 3δ ίη (β), 

Κβ ηιβιρηβίδ 3103 αη 8 3105 

(β) ΤβδΙ οί δυΐΐδίβηεβδ ΙίδΙεά ίη ηΐ 3 Γ§ίηα! 3103, 1. 

(1) Τννο δηιηρίβδ οί βχρίοδίνε ββεΒ ννεί§Βίπ§ 10 § 3Γβ 
ρίβεβά ίη εγίίηϋπεβΐ §1355 Βοΐΐΐβδ 1ΐ3νίη§ 3η ίηίειηβΐ Βίβιηε- 
16 γ οί 3 εηι βη<1 3 Βεί§1η οί 5 ειη Ιο ιΐιε υηΟβΓδκΙε οί ΐΐιβ 
εονετ; ΐΐιβ ΒοΐΐΙεβ 3 γθ ΐΐιεη ΠπηΙγ ο!ο$ε<1 ννίΐΗ ΐΒεή εονβΓδ 
3π<1 Ιιε3ΐβ(1 ίοΓ (Ητεε Βουτβ 31 3 εοηδίβηΐ ΐεηιρβΓβΙυΓβ οί 
90°0 ίη 3η ονεη ίη ννΐιίεΐι ιΐιεγ 3Γβ εΙεβΗγ νίδίΒΙε. 

(2) Ουιίη§ ΐΐιίβ ίιιηε ηο ηίίΓουβ §38β8 ηιυδΙ 8 ε νίδίΒΙε. 
ΟΒδβΓναΙίοπ αιηΐ ηρρί’ΒίδηΙ 3δ υηιΙβΓ ηιβΓβίηβΙ 3151(3). 

(8) ΤβδΙ οί δυΒδΙηηοβδ ΙίδΙβιΙ ίη ηΐ3Γ§ίη3ΐδ 3103, 2. 3η<1 
3105. 

(1) Τννο δβιηρίεδ οί βχρίοδίνε εαοΒ ννβί§Βίη@ 10 § 3Γβ 
ρΙηοεΟ ίη εγίίιηίπεβΐ ννεί§Βίιΐ£ ΒοΐΐΙββ Ββνίηβ βη ίηΐβπιβΐ νΐί- 
ΒΐηεΙβί' οί 3 εηι αικί 3 Ιιεί§Βΐ οί 5 ειη Ιο ΐΗε υηΟβΓβίεΙβ οί ΐίιβ 
εονβε; ΐΙιε Βοΐΐΐεβ αεβ ΐΐιεη ίίπηίν οΙοδβΟ ννίΐΐι [Βε'η εονβΓδ 
3ΐκ1 Ιιεβίει! ίοΓ 48 Βουτβ βΙ β οοηβίβηΐ ΐεηιρειβίυΓβ οί 75 °0 
ίη 3ΐι ονεη ίη ννΐιίεΐι ΐΐιεν βίε οίεβείγ νίδίΒΙε. 

(2) ϋυπη§ ΐΐιίδ Ιίηιβ ηο ηίίΓουδ §3δβ5 ηιυδΙ 5ε νίδίΒΙε. 
Οΐΐδβΐ'νηΐίοπ 3ΐιά βρρί’βίδβΐ 38 υηΟβΓ ιηβΓ^ίηβΙ 3151 (η). 

Ι§ηίΐίοη ΐειηρβΓβΐυιβ (δβε ιη3Γ§ίηα1δ 3101 3ΐη1 3102) 

(1) ΤΙιε ίβΐιίΐίοη ΐεηιρει·3ΐυΓβ ίδ (Ιεΐεπηίηβιΐ Βγ 1ιββΐίη§ 
0.2 § οί δαίΐδίβηεε εηοΐοδεεί ίη 3 §1358 Ιβδί ΙυΒε ίπιιηβΓδεΟ 
ίη 3 ΨοοίΓδ ηΙΙογ ΒβίΒ. Τίιβ Ιβδί ίδ ρΐηοεά ίη ιΒε ΒβΐΒ ννίιβη 
ΐίιε Ιβίΐετ Ββδ ιεβείιεεί 100°0. ΤΙιε ΐειηρβί’βΙυΓβ οί Ιΐιβ ΒβΐΒ 
18 Ιΐΐβη ρΓΟβΓεδδίνβΙγ 111018386(1 Βγ 5°0 ρβΓ ΙΙΐίπαΙβ. 

(2) ΤΒβ Ιβδί ΐηΒβδ ηιυδΙ Ιιανε ιΗβ ίο!1οννίη§ άίηιβηδίοηδ: 


1βη§ιΒ.125 ηιηι 

ίηιεπιβΙ εΙίαηιεΙεΓ . 15 ηιηι 

ΐΐιίοίαιβδδ οί νναΙΙ .Ο.διηπι 


βιηΐ ηιυδΙ Βε ίιηηιβΓδβά Ιο 3 (ΙερίΒ οί 20 ηιηι. 

(3) ΤΙιε Ιβδί ιηυδί Βε Γβρεηίειΐ ΐΒεβε Ιίιηβδ, [Βε Ιειηρεΐ' 3 - 
Ιυτε 31 ννΐιίεΐι ί§ηίΐίοη οί (Βε δυΒδΙβηεβ οοουΓδ, ί.ε., δίονν ογ 
ταρί(1 οοιηΒυδίίοη, 8 βίΐ 3 §Γ 3 ΐίοη ογ (Ιεΐοηβΐίοη, Βείη§ ιιοΐβοΐ 
εοοΗ Ιίηιβ. 

(4) ΤΙιε ΙοννεδΙ ΙβηιρειηΙυιε τεοοπίεοί ίη ΐΒβ ΐΙΐΓβε Ιεβίβ ίδ 
ΐΒε ί§ηίΐίοη ΙβιηρεΓΒΐυΓβ. 

ΤβδΙ οί δβΠδίΐίνίΐγ ΙΟ Γβ(1 Ββ3ΐ 311(1 Ιο ίΐ3Γηβ-ί§ηίΐίοη 
(δβε ηΐ3Γ§ίιΐ3ΐδ 3103 ίο 3110) 

(β) ΤβδΙ ίη Γβ(1-Ιιοΐ ΙιειπίδρΙιβΓίεαΙ ίτοη οΓυείΒΙβ (δβε 
ηιαΓ^ίιιηΙδ 3103 ίο 3106 3 ΐη 1 3108 ίο 3110). 

(1) < 3 υ 3 ΐηίΐίβ 5 οί ΐΙιε βχρίοδίνε Ιο Βε βχβιηίηβά ίηεΓβ 3 δίη§ 
ίιοιη 0.5 § Ιο 10 § 3 Γ 6 ΐΒΐ'οννη ίηΐο 3 Γβ 8 -ΒοΙ ΙιεηιίδρΒβΓίεΗΐ 
ΐΓοη ΟΓυείΒΙβ 1 ηιιη ΐΙιίεΙι 3118 120 ηιηι ίη 8 ί 3 πιβΐβΓ. 

ΤΙιε τεβυΐΐδ οί (Ιιε Ιβδί 3 Γβ Ιο Βε εΐαδδίίίβά 3 $ ίοΙΙοννδ: 

(ί) ί§ηίΐίοη ννίΐΒ βίονν οοιηΒυδίίοη (έχρίοδίνβδ ννίΐΒ 3 ΐι 3 ΐη- 
ηιοηίυηι ηίΐΐ'βΐβ Ββδβ); 

(ϋ) ί^ηίΐίοη ννίΐΐι ιβρ'κΐ εοηιΒυδΙίοη (οΒ 1 οΓ 3 ΐβ εχρίο- 
βίνβδ); 

(ίϋ) ί§ηίΐίοη ννίΐΐι νίοίβηΐ οοιηΒυδίίοη 3 η 8 (ΙβίΙβ^Γβΐίοιί 
(ΒΙβεΙχ ροννάβΓ); 

(ίν) Οεΐοηβΐίοη (ίυΐηιίηηΐε οί ιηβΓευΓγ). 

(2) ΤΙιε είίβεί οη Οιε δβςυεηεε οί ενεηΐδ οί ΐΐιβ βηιουηΙ οί 
βχρίοδίνε υδβ(1 δΐιουΐά Βε ΙαΒεη ίηΐο βεεουηΐ. 

(3) ΤΙιε βχρίοδίνε Ιο Βε εχ3ΐηίηβ(1 ιηυδί ηοΐ δΗονν βην 
ίυηάηιηβηΐβΐ (ΙίίίβΓβηοε ίιοηι ΐΒβ 8 ΐ;ηκΐ 3 κΙ βχρίοδίνε. 

(4) ΤΙιε ΪΓοη οευοίΒΙεδ ιηυδί Βε οΒΓβίυΙΙγ ε 1 β 3 ηβ (1 Βείοεβ 
εηεΐι Ιβδί 3ΐη1 τερίβοειΐ 31 ίεβ^υεπί ίηΐβΓνβΙδ. 


(Β) Τεβΐ οί β 33 β οί ί§ηίιίοη (δβε πιβΓείηβΙδ 3103 ίο 
3110 ). 

( 1 ) ΤΙιε βχρίοδίνε Ιο Βε εχατηίπβιΐ ίβ ρίβεβεί ίη 3 βηιβίΐ 
Βεαρ οη βη ίτοη ρΐβίε ίη ςυβηΐίΐίβδ ίηοΓβ 3 δίη§ - ίη ΐΒε 1 ί§ 1 ιΙ 
οί (Βε Γβδυΐΐδ οί ΐΒε Ιβδί υηάβΓ (β) - Γγογπ 0.5 § Ιο 3 ηιβχί- 
ιηυηι οί 100 §. 

( 2 ) Α Βυπιίιι§ ηΐ 3 ΐο 1 ι ίδ βρρίίειΐ Ιο (Βε βρβχ οί ΐΒβ δΓηβΙΙ 3154 
Βεβρ 3 ΐη 1 ιιοίε ίδ ΙβΙνβη ννΙιείΒεε ΐΙιε βχρίοδίνε ί§ηίΐβδ 3 η (1 

Βυηΐδ δΙοννΙγ, ΟείΙα^Γαΐβδ, ογ 8 εΐοιΐ 3 ΐεδ, βηΟ ννΒβίΒβΓ, οηεβ 
• ίβΐιίΐίοη Ιΐ 35 οοοιίΓΓβΗ, οοιηΒυδίίοη εοηΐίηυβδ ενεη βίΐβΓ ΙΗβ 
ιηβίεΐι Ιιβδ Βε'εη Γβηηονε 8 . Ιί ηο ί§ηίΐίοή ΙηΙίβδ ρΙβόβ 3 δίήιί- 
Ιατ Ιεβΐ ίδ ηιβΟε Βν Βηη§ΐη§ ΐΒβ βχρίοδίνε ίηΐο οοπΙβοΙ ννίΐΒ 3 
§33 Πηηιβ 3 Π (1 ηοΙίη§ (Ιιε δθΐηε ροίηΐδ. 

( 3 ) ΤΒβ ι-βδυΐΐδ οί (Βε Ιβδί βτβ εοηιρηΓβΟ ννίιΒ ΐΒοβε οΒ- 

Ιηίηειΐ ννίιΒ Ιΐιε δίαηάβπΐ βχρίοδίνε. 

3152 ^ 

° (ε) ΟοιηΒυδίίοη Ιβδί ίη εοικίιΐίοιίδ οί επείοδυτε ίη 3 δΒεεΙ- 

δίεεί Βοχ (δβε ηιαΓβίηβΙ 3107). 

( 1 ) ΤΙιε οοιηΒυδίίοη Ιβδί ίδ εβΓπεΟ ου( ίη 3 ευΒίοβΙ Βοχ, 
ηΐ 3 ( 1 ε οί δΒεεί 3 ΐεεΙ ννίιΒ ε( 1 §εδ 8 ειη Ιοη§ βιηΐ 3 ννβΙΙ ΐΐιίεΐί- 
ηβδδ οί 1 ηιιη. ΤΙιε Βοχ Ϊ 8 πιηιΐβ οίαηηβαίβά ηιϋιΐ δίεεΙ δΒεεί 
αιηΐ οΙοβεΟ ίη 35 1 ί§ΙιΙ 3 ιη 3 ΐιηβΓ 38 ροδδίΒΙβ Βγ ίοΙ( 1 ίη§ ΐΒε 
ε 8 §ε οί ΐΙιε Ιίά ονβΓ (ίί§. 1 ). 

( 2 ) Ιη ΐΒε οαδβ οί έχρίοδίνβδ δβιΐδίΐίνβ Ιο ίπείίοη, ΐΒε Ιορ 
δυτίβοβ δΙιουΙά Βε ε'όνέιβιΐ ννίιΒ 3 δΒεεί οί ρβρβΓ Ιο ρΓβνεηΐ 
ρβΓίίοΙβδ οί βχρίοδίνε ίΓοιη ΠπΟίπβ ιΙιείΓ ννβγ Βείννββη ιΒε 
β 8 §βδ αικί Γεηΐ 3 Ϊιιίη§ ΐΓηρρβεΙ ιΒβΓβ ννΒεη ιΒε β( 1 §β οί ιΒε 1 ί <1 
ίδ Ββίη§ ΒβηΙ ονει·. ΤΙιε Βοχ ίβ οοηιρίβίεΐν ΓιΙΙεΤ ννίιΒ ιΒε βχ- 
ρΐοδίνε 80 ΐΒβΐ (Ιιε ΙβΚβΓ Ιιβδ 35 πεβΟγ 33 ροδβίΒΙβ ιΒε 53 ΐηε 
(Ιεηδίΐν 38 ννΒεη ίη οβιΐπά^βδ. ΤΒβ Βοχ ίδ ρΙβεεΟ ίη ιΒε Γηε 
ννίιΒ 03 Γβ; ίΐ δΒβΙΙ Γιΐ’δΐ Βε νντηρρβΟ ίη, ίοε βχηηιρίε, δβνβΓβΙ 
ΙηνβΓδ οί ραεΒίηβ ρηρεε Ιο ονοίεΙ ίηιηιεΟίβΙε ί^ηίΐίοη οί ιΒε 
βχρίοδίνε. 

Α ρίΐβ οί ννοοά 0.8 ιη Βί§Β ίβ ρΓβρβΓβΟ ίοΓ ιΒε Πτε Βγ Πγ 51 
ρΐ 3 θίη§ οη ιΒε §ι ουη 3 3 ιΒίη Ιβγετ οί ννοο 8 -ννοοΙ 3118 ΐΒεη 
οη Ιορ οί ίΐ, 1 νίη§ Πβΐ, ΐΒιεε ΒίΙΙεΙδ βΒουΙ 0.5 ηι 1 οη§ 3 ΐη 1 

3153 0.25 ηι ίη (ΙίβιηεΐεΓ. Αοιοδδ ΐΒβδβ 3 Γβ Ιβίε) ΐΒεεε ηιοΓβ Βίΐ- 
Ιεΐδ οί βίιηίΙβΓ δίζβ. Οη ιορ οί βΙΙ 3 Γβ ρίβεβιΐ ΐΒτεε ΙηνβΓδ οί 
δηιβΙΙ δΐίοίνδ ευΐ βΒουΙ 0.2 ηι Ιοη§, ννίιΒ ννοοιί-ννοοΙ Βείννββη 
ιΒε ΙηνβΓδ. Οη βηοΒ δίάε, Ιΐιτεββ ογ ίουτ ρίεεβδ οί ννοοΟ 
οΒουΙ 0.5 ηι Ιοη§ ηιε ΙεβηΙ α§ 3 ίιΐδΙ (Βε ρίΐε Ιο ρΓβνβηΙ ίΐ 
Γγοιιι εοΙΙβρδίη^ ννΐιίΐε ίΐ Βυπιβ. ΤΙιε ρίΐβ ίδ 8 βΙ βΙί^Ιιΐ ννίιΒ 3 
Ιί^ΒίειΙ ίυδε οί ννοοΟ-ννοοΙ. 

( 3 ) ΟΒδβΐ'ναΐίοιίδ 3 Γβ ιηβΗε Ιο 866 ννΒβίΒβΓ (Βε βχρίοδίνε 
Π 3 Γ 65 ογ εχρίοάβδ; Ιιονν Ιοη§ ίΐ Βυπιβ 3 ΐι 0 ννΒβΙ ρΒβηοηιεηβ 
οοοοιηρηην οοιηΒυδίίοη; 3 ΐη 1 ννΐιαΐ εΒβηξβδ ιΒε Βοχ Ιΐ 33 υη- 
(ΙβΓ^οηβ. 

( 4 ) ΤΒβ Ιβδί ίδ οηιτίεΟ ουί ίουτ Ιίηΐ 68 . Α ρΒοΙο§ΓβρΒ ίδ 
Ιηΐνεη οί ιΒε δίεεΙ Βοχεβ βίΐβΓ ΐΐιεγ Ββνε Ββεη υδβ( 1 . 

( 8 ) ΤβδΙ Βν Ιΐ 63 ΐίη§ ίη 3 οοηΓιηεεΙ 8 ρ 3 οβ ίη 3 5 ΐββ 1 ΐυΒβ 
ννίιΒ 3 οαΒΒεβίβΟ οτίΠεε ρΐαΐβ (δίεεΙ ΐυΒβ Ιεβΐ) (δβε 
ιηβι'βίιιβίδ 3103 ίο 3110 βηΟ 3112 ). 

3154 "( 1 ) ΤΒε Ιβδίδ ίη (β) Ιο (ο) ιηβγ Βε δυρρίειηεηίειΐ Βγ ιΒε 
ίοΙΙοννίηκ Ιβδί. 


ΟΟΜΒΙΙ5ΤΙΟΝ ΤΕ8Τ (Κβ ηιβΓβίηβΙ 3154 (ο)) 



5ΐββΙ Βοχ 

ΐΐιίοίνηεδδ οί ννβΙΙ 1 ιηπι 
(ϋιηβηδίοιίδ ίη ηιιη 

(1) ^εηεΐ'βΐ νίβνν 

(2) νετίίεβΙ δβοΐίοη 

(3) δβείίοη Α-Β 

(4) ί3Βπο3ΐίοη οί ννβΙΙ 

(5) ίηΒΓίοβΙίοη οί Ββδβ βπΒ εονεν 

(6) ε<1§β5 Ιο Βε ΓοΙεΙβεΙ ίη 










984 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(2) ϋεδεπρίίοη οί ιΗε δίεεί ΙυΒε (Γι§. 2): ΤΗε ΙυΒε ίδ 
ιηπίβ Βγ ρΓ655ίη§ Γγογπ δΗεεί δίεεί δυίΐ3Β1ε ίοε 8εερ 
8ε3ννίη§. ι/ ΤΗε 8ίπΐ8η5ίοη5.3Γ8: ίηηεΓ (ϋαπιεΙεΓ 24 πιγπ; 
ννοΐΐ ιΗίεΗηεδβ 0.5 πιπι; 1εη§ΐΗ 75 πιιη. ΤΗε ορεη εη8 ίδ Πΐ- 
184 ννίΐΗ 3η οαΐεΓ ίΐ3η§ε. ΤΗε ΙυΒε ίδ ε1οδε8 ννίΐΐι 3 ρεεδδυΓε- 
ΓββίδΟηΐ εεηΐΓβΙ-οπΠεε ρΐαίε Πχε<1 Π§Ηΐ1γ οη ιΗε ίΐ3η§ε Βν 
βη 6χΙβπΐ£ΐΙ1ν-ΐΒΓε3(1ει1 εοΐίβε δΐίρρβΐ ονεε (Βε ΙυΒε βη8 Βγ 
3 Βοχ ηυΐ 50Γεννβ8 οη Ιο (Βίδ οοΙΙβγ. ΤΗε ρΐβίε ίβ γιι3(1θ ίτοιη 
ΗβαΙ Γεδίδΐίη§ είιτοπιε βΙεΙΙ 2 · 7 6 ηιηι ιΗίεΙί. Το οΙΙονν ιΒε εβ- 
εβρε οί §3β85 οί Ιεεοηιροδίΐίοη, ρΐυΐεδ 3Γ8 υδ8<1 Η3νίη§ 6γ- 
1ίη8πο3ΐ εεπίευΐ οπΓιεεδ (α) ννίιΗ ιΗε ίο11οννίη§ ΒίαπιείεΓδ: 
^•1.0-1.5-2.0-2.5-3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20 ηιηι; 3 
(ΠαοιεΙετ οί 24 ηπη ίδ 388ε8 ννΗεη ιΒε ΙυΒε ίδ υδεΒ ννίΐΗουί 
οπΓιεε ρΐβίε 3η8 ε1οδίη§ 8ενίεε. ΤΗε ΐίκεαίεΐ εο1ΐ3Γ 3η<1 
ηυΐ 3Γ8 ΓΠ3(1ε οί ηΐ3η§3ηε5ε-οΗΓοηιε δίεεί ηοη-δ03ΐίη§ υρ Ιο 
800°0. 3/ ΨίιΗ οπίίεβ ρΐβίεδ οί ίΓοηι 1 ίο 8 ηιηι 8Ϊ3πιεΐεΓ, 
ηυίδ ννίιΗ 3 ρεΓίοΓ3ΐίοη (Β) 10 ηιηι ίη ΙίαοιεΙετ ηιυδί Βε 
ιΐ5ε<!; ίί ιΒε άίαπιείεΓ οί (Ηε ογϊΓιοο ίδ 3Βονε 8 ιτητι, ΐΗοΙ οί 
ΐΗε ηυΐ ρβιΤοηβΐίοη ηιυδί Βε 20 τηηι. ΕυεΗ ΙυΒε ίδ υδβ(1 ίοΓ 
οηε Ι8δί οηΐγ. Οη ΐΗε οίΗεε Ηβη!, ιΗε οπΓιεε ρΐβίεβ, 
ΐΗΓεβΒε! εοΙΙβΓδ 3η(1 ηυίδ ηιβγ Βε υδβΒ 3§βίη ρΓονί8ε8 ΐΗεγ 
3Γ8 υη(ΐ3ηΐ3§β(1. Αδ 3 εΗεεΗ ΐΗβ ΟΓίΠεε ιηυ5ΐ Βε ηιεαδυΓβΙ 
βίΐεΓ εβεΗ Ιεβί. 

(3) Ηε3ΐίη§ 3η<1 ρΓΟΙεεΙίνε 8ενίεε (Β§.3): Ηε3ΐίη§ ίδ ρεο- 
νίίβιΐ Βγ Ιοννη §33 ννίιΗ 3 ηεΐ εβΙοπΓιε ναΐυε οί 16,75 ΜΙ/ 
Γη 3 , ίΓοηι ίοιίΓ ΒυΓηεΓδ ρΓθ(1υοίη§ βΒουΙ 10 Ψ ίοΓ α εοη- 
δυπιρίίοη οί 0.6 1/δ. 

Αδ ΙβδίευεΙίοη οί ιΗε ΙυΒε ίδ ροδδίΒΙε, Ηε3ΐίη§ ίδ 8οηε ίη 
3 5ρ1ίηΐ6Γ-ρΓοοί \νε1(1ε(1 Βοχ, πιβΒε οί δίεεί 10 πυη ΐΗίεΕ, 
ορεη οη οηε δί8ε βη8 31 ιΒε Ιορ. ΤΗε ΙυΒε ίδ δυδρεη8ε8 Βε- 
Ιννβεη 1\νο εο8β 4 ηιηι ίη ΙίβηιεΙβΓ ίηδβΓίβΙ ΐΗΓου§Η ΗοΙβδ 
8π11ε8 ίη ορροδίΐε χνβΐΐβ οί [Ηε Βοχ, οη! ίδ ΐΗεη ΗεβΙεά Βγ 
ίουΓ Τεείυ ΒυΓηεΓδ (εχίεεηβΐ ΙυΒε ΙύυηεΙεε 19 ηιηι), (Ηε 
ΙοννεδΙ Ηε3ΐίη§ (Ηε ΒοΙΙοηι οί (Ηε ΙυΒε, ΐΗοβε 31 ιΗε γϊ§Ηι αη8 
Ιείΐ ιΗε ννβΐίδ, βηΐ (ΗαΙ 31 (Ηε εεοε ιΒε εΙοδϋΓε. ΤΗε ΒυΓηεΓ 
ΙυΒεδ 3Γ8 ίηδεείεΐ οη! δεουτεί ίη ΗοΙβδ 20 γππι ίη ΒΪΕΐηεΙεΓ 
(ΐΓΪΐΙεεΙ ίη ΐΗε χνβΐΐβ οί ιΗε δρϋηίεΓ-ρΓοοί Βοχ. ΤΗε ΒυΓηεΓδ 
3Γ8 Ιίΐ δίηιυΐίβηεουδίγ Βν 3 ρίΐοΐ ΙεΙ βη8 Γε§υΐ3ΐε(1 Ιο 3 ρΐεη-. 
Ιίίυΐ δυρρίγ οί βίε βο 8ΐ3ΐ ΐΗε Ιίρβ οί ΐΗε Βΐυε ίηηεε εοηεδ οί 
ιΗε Πβπιεδ 3Γε βίτηοδί ΐουεΗίη§ ιΗε ΙυΒε. 

ΤΗε ννΗοΙε ίηβίΒΐΙβΙίοη ίδ εοηΐοίηεΐ ίη 3 ΙεδΙ 5ΐ3η8 5βρ3- 
Γ3ΐε(1 ίΓοηι (Ηε οΒδβΓνβΙίοη 3Γ83 Βγ 3 δΐΓοη§ νναΙΙ ίη ννΗίεΗ 
δί§Ηΐ Ηοΐεδ ρΓοΐεεΙε(1 Βν Βΐηιουεεί §1353 3η(1 δΠιΚεΙ δίεεί 
ρΐβίεδ 3Γ8 3ΓΓ3η§ε<1. ΤΗε δρϋηίεΓ-ρΓοοί Βοχ ίδ ρΐυεεί ννίΐΗ 
ίΐδ ορεη δΐΐε ίοννβεΒδ ιΒε οΒδεενβΙίοη 3Γ83, 03Γε Βείη§ 
ΙδΕεη ιΗβΙ (Ηε ίΐαηιβδ 3Γε ηοΐ 3ίίεεΙε8 Βγ (ΐΓ3υ§Ηΐδ. Εςυίρ- 
ηιεηΐ ίοΓ εχΐΓ3εΐίη§ §3585 οί Βεεοηιροδίΐίοη 3ηοΙ δηιοΗε 
ίΓοηι (Ηε εχρίοβίοη ίδ ίηδίοΐΐεΐ ίη ΐΗε ΙεδΙ τοοηι. 

1ί Ιο\νη §35 ίδ ηοΐ υνβίΙΒΙε, ρΓορ3ηε 03η Βε υβειΐ ίοΓ Ηε3ΐ- 
ίη§. Ιη δυεΗ 3 0356 ιΒε ρΓορβηε ίδ Ι3ΐίεη Ιγοπι 3η ίηΐυδίπβΐ 
εγΙίηάοΓ Γιΐΐεΐ ννίιΗ 3 ρτεδδυτε τέ§υΐ3ΐοΓ [4.9 ΗΡβ (0.049 
Ββγ) (§3υ§ε)], ΐΗΓου§Η 3 ηιεΙΟΓ (Βείΐοννδ-Ιγρε πιοΙογ ννίιΗ & 
εβρβείΐγ οί 2 ΙίίΓεδ 31 4.9 ΗΡβ (0.049) Β3 γ §3υ§ε 3η(1 (Ιίδ- 
ΐπΒυΙεο! Βγ 3 ιηΒηίίοΠΙ Ιο ιΒε ίουΓ ΒυΓηεΓδ, ννΗοδε)εΙδ Η3νε 
3 (ΙίαπιεΙεΓ οί 0.8 πυη. Ε3εΗ ΒυΓηεΓ οοηδυηιεδ ηοΐ ιτιογο 
ΐ-Η&η αΒουΙ 1.7 Ιίΐτε οί ρΓορ3ηε 3 Γηίηυΐε. ΤΗε §3δ εγΙίηΙεΓδ 
οη! ΐΗε ιηεΙεΓ 3Γ8 ρΐ3εε<1 ουίβίΐε ΐΗε Ιεβΐ δίβηά. 

(4) Τεδΐ ρΓοεθ(1υΓ8: ΤΗε ΙυΒε ίβ ΓιΙΙεΙ ννίιΗ ιΗε εχρίοβίνε 
δυΒδΙβηεε Ιο ννίΐΗίη 15 ηιηι οί (Ηε Ιορ, ί.ε. Ιο 3 Ηεί§Ηΐ οί 60 
ηιηι. Ιί ιΗε δυΒδΙαηεε ίδ ίη ροννίετεί ίο™ ίί ίδ εοηιρΓεδδεά 
Βγ εαυίίουδίγ 3η(1 §εηΐ1γ ΐορρίη§ ιΗε ΙυΒε οη! ΐΗεη ρΓ8δδίη§ 
1ί§Ηΐ1γ ννίιΗ α δηιβΙΙ ννοοοίεη γο(1. Ιί ιΗε 3υΒδΐ3ηεε ίδ §εΐ3ΐί- 
ηουδ ίί ίδ ρυΐ ίηΐο ιΗε ΙυΒε ννίιΗ ιΗε 3Ϊ(1 οί 3 δρβίυΐβ; βίΐεΓ 
εβεΗ βΐΐίΐίοη ιΗε δυΒδΙβηεε ίδ Ιί§Ηΐ1γ ρΓΟδδεΙ Ιοννη ννίιΗ 3 


β.§. Μβίεπαΐ δρεοίίϊοαίίοη Νο. 1.0336.505 §, ίη αοοοΓ- 
(Ιαπεβ ννίιΗ ΟΙΝ 1623 δΗββΐ 1. 

2/1 ε.§. ΜβΙεπαΙ δρεοίίιεβίίοη Νο. 1.4873, ίη εοοοπίβηοε ννίιΗ 
δΗεβΙ “δίαΗΙ-Είδβη-ΨβΓίνδΙοίΓ’ 490-52. 

32 ε.§. ΜβΙεπαΙ δρβοίίιοΒίίοη Νο. 1.3817, ίη αοοοηΐοηοβ ννίιΗ 
δΗεεΙ “δίβΗΙ-Είδεη-ΨβΓΗδΙοίΓ’ 490-52; 


'δΓηδΙΙ ννοοιίεη το! Ιο εϋηιίηβίε οεείυδίοηβ οί βίτ. ΨΗεη ιΗε 
ςυαηΐίΐγ οί βυΒδΙβηεε ίηδεΓίεά Η35 Βεεη ννεί§Ηΐε8, ιΗε 
ΐΗτεαΙειΙ οοΙΙβγ ίδ δΐίρρεί οη Ιο ιΗε ΙυΒε, ΙΗε Γε^υίτεί οπ- 
Πεε ρΐοίε ίδ ρυΐ ίη ρΐαεε, 3ΐκ1 ιΗε ηυΐ ίδ Ιί§Ηΐεηε<1 Βγ Ηοηά. Ιί 
ίδ εδδβηΐίβΐ Ιο πιβΗε βυτε ιΒυΙ ηοηε οί ιΗε βυΒδΙβηεβ ίδ 
ΐΓ3ρρε<1 Βείννεεη ιΗε ίΐ3η§ε αηΐ ιΗε ρΐβίε, ογ ίη ιΗε ιΗγ83(15. 
ΤΒε ΙυΒε ίβ ΐΗεη ρυΐ ίη β π§ί(11γ ηιουηίεΐ νίεε ννίιΗ δΗίε1(1ίη§ 
3§βίηδΙ ίη3(1νεΓΐεηΐ εχρίοβίοη, 3η(1 ιΒε ηυΐ ίδ ίυΐΐγ ΐί§Ηΐεηε(1 
ννίιΗ 3 δρβηηεΓ. ΤΗε ΙυΒε, ηονν τεβείγ ίοΓ ιΗε Ιββΐ, ίβ βυδ- 
ρεη(1ε(1 Βείννεεη ιΗε Ιννο το(1δ ίη ιΗε δρϋηίεΓ-ρΓοοί Βοχ; ΙΗε 
ρί1οΙ)εΐ ίδ 1ί§Ηΐε<1, οηι) ννΗεη ιΗε Ιεβΐ 5ΐ3η(1 Ηβδ Βεεη εΐοδεί 
ιΗε §35 δυρρίγ Ιο ιΗε ίουΓ ΒυΓηεΓδ ίβ Ιυπιει! οη. Αΐ ιΗε 53Πΐε 

ΤΕ5Τ ΒΥ ΗΕΑΤΙΝΟ ΙΝ Α 5ΤΕΕΕ ΤΙΙΒΕ 

\νΐΤΗ Α ΟΑΕΙΒΚΑΤΕϋ ΟΚΙΕΙΟΕ ΡΕΑΤΕ 
Ηε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3154(8) 



Είέ· 2 : δίεεί ΙυΒε αηΐ οεοεδεοΓίεβ 

Γί§. 3: Ηε3ΐίη§ 3η8 ρΓΟΙεεΙίνε Βενίεε Ιίηιβηβίοηδ ίη πιπι; ίοΓ εοη- 
δίΓυεΙίοη Γη3ΐ8ΓΪ3ΐδ δεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3154(8) (2) 3η8 (3) 

(1 ) ΙυΒε 

(Ιβ) ουΙεΓ ίΐ3η§ε 

(2 ) ιΗΓ838ε8 οοΙΙβγ; Ιονν-ίπείίοη ιΗγ8β8 

(3 ) ΟΓίΠεε ρΐβίε 3 = 1.0 ... 20.0 8ΐ3ηιεΙεΓ 

(4 ) ηυΐ Β = 10 ογ 20 8 Ϊ3πιεΐ8Γ 

(5 ) οΙΐΗηιίεΓβΙ βυτίδεε 

(6 ) 2 Πβίδ ίοΓ δραηηεΓ δίζε 41 

(7 ) 2 Πβίδ ίοΓ δροηηβΓ βίζε 36 

(8 ) δρϋηίεΓ-ρΓοοί Βοχ 

(9)2 δυρροΓΐίη§ το8δ ίοΓ ιΗε ΙυΒε 

(10) 35δεηιΒ1ε8 ΙυΒε 

(11) ροδίΐίοη οί Γ83Γ ΒυΓηεΓ; ιΗε οίΗεΓ ΒυΓηεΓδ βγο νίδίΒΙε 

(12) ρίΐοΐ )εΙ 


Ιίηιε 3 5ΐορ-νν3ΐεΗ ίδ 5ΐβΓΐε8 ίο ηοεβδυΓε ιΗε Ιίηιε I. εΐ3ρδίη§ 
Βείννεεη ιΒε 1ί§Ηΐίη§ οί ιΗε ΒυΓηεΓδ 3ΐί8 ιΗε ί§ηίΐιοη οί ιΗε 
δυΒδΙβηεβ, 35 δΗοννη Βγ ιΗε εβεβρε οί 3 Π3πιε ίΓοηι ιΗε οπ- 
Γιεε ίη ιΗε ρΐβίε, 3η8 ιΒε ιίηιε 1 2 Βείννεεη 1ί§Ηΐίη§ βη8 εχρίο- 
δίοη. Οη εοτηρίεΐίοη οί ιΗε ΐεδΐ ιΗε §35 δυρρίγ ίδ δΗυΐ οίί 
3η8 ιΗε εχΗηυδί δγβίειη ίη ιΗε ΙεδΙ δΐβη8 ίβ βΙογΙοΒ υρ; ηο 
οηε ηιυβίε εηίεΓ ιΗε δ1βη8 υηΐίΐ 3 δυίΓιείεηΙ ρεπο8 οί Ιίπίβ 
Η35 εΐ3ρδε8. 

Το πιβΗο βυΓε ΐΗβΙ ιΗε Ηεβΐίη§ 8ενίεε ίδ ννοΓΐνίη§ δδΐίδίβε- 
Ιοπίγ, ιΗε Ιεβίδ ητυβί Βε ρΓεεε8ε8 Βγ α “8υπιηιγ τυη”. 

(5) ΙηΐβφΓείβΐίοη οί Γεβυΐΐδ: ΤΗε ΓβΗιΐίνβ 8ε§τεε οί βεη- 
δίΐίνίΐν οί 3 δυΒδίβηεε Ιο Ηε3ΐίη§ ίη ιΗε δίεεί ΙυΒε ίβ εχ- 
ρΓ85δε8 Βγ ιΗε 1ίηιίΐίη§ 8ΐ3ηιεΐ8Γ, ΐΗίδ Βείη§ ιΗε οπΠεε ννίιΗ 
ιΗε 1βΓ§εδΐ 8ΐ3ηιεΐ8Γ ίη ηιίΠίπιείΓεδ ννίιΒ ννΗίεΗ, ίη ΐΗεεε 
Ιεβίδ, 3ΐ Ιεβδί οηε ΙυΒε εχρ1ο8εδ, ΐΗβΙ ίβ Ιο 53γ ΒεεβΗδ υρ 
ίηΐο 31 Ιεβδί ιΗεεε ρίεοεβ. ΤΗε ΐίιεπτοί δεηδίΐίνίΐγ ίηοΓ83δ85 
ννίιΗ ίηοΓε3δίη§ 1ίηιίΐίη§ 8 ΐ 3 ΓηεΙεΓ βη8 ννίιΗ 8εοΓε3δίη§ Πηιεδ 
I, βη8 1 2 · 

θΓ§βηίε ρεΓθχί8εδ (εχεερί ΐΗοβε ννε1ΐε8 ογ 8ί1υ1ε8 ννίιΗ 
νοίβΐίΐε δυΒδΙβηεεδ, ε.§. νν3ΐεΓ)ΤθΓ ννΗίεΗ ιΗε 1ΪΓηίΐίρ§ 8ί3πι- 
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εΐβτ ίδ ηοΐ Ιεδδ ιΗαη 2.00 τη τη δΗουΙε) Ββ οοηδίάβΓβτ! β3 βχ- 
ρΐοδίνβ δυΒδΙαηοβδ οί 01ε88 Ια (δββ αΐδο ηοΐβ Ιο ιγιεγ^ϊπεΙ 
2550). 

(β) ΗβΕΐίη§ ΙβδΙ ίη Ε ΡΓ63311Γ6 νβδδβΐ ννίΐΗ ΕΠ ΟΓΐΠββ ρΐΕΐβ 
αηά Βυτδΐίηβ τΐίδο (ρτβδβυΓβ νβδδβΐ ΙβδΙ) (δββ πιεγ^ιπεΙ 
3112). 

(1) Γογ οτ§αηίβ ρβίοχίάβδ, (1ιβ 1β8ΐ8 δΗοννη υηβΙβΓ (ε), (Β) 
αη<ί (ά) ιτιάν Ββ δυρρΙβτηβηΙεΗ Βν ΐΒβ ίο1Ιοννίη§ Ιβ3ΐ. 

ΗΕΑΤΙΝΟ ΤΕ5Τ ΙΝ Α ΡΚΕδδυΚΕ νΕδδΕΕ νίΤΗ 
ΑΝ ΟΚΙΓΙΟΕ ΡΕΑΤΕ ΑΝϋ ΒϋΕδΤΙΝΟ ϋΙδΟ 
Κβ ΓΠΕΓβίηΕΐ 3154(β) 


Κίν. ΜΤιΗ ε ηβΐ βαΙοηΓιβ νβΐυβ οί 113 ΜΙ/, 2 3 (εΙ 100 ΕΡβ (1 
Βεγ) αηά 20°0), (Ηβ γε(6 οί §αδ δυρρίγ τηυβί Ββ αΒοιιΐ 0.1 
γπ 3 /Η. Α Τββΐυ Βυΐαηβ Βυτηβτ ίδ υδβ(1. ΤΗβ ατηουπί οί §Ββ 
1186(1 ίδ ΓηβΕδϋΓβά Βν Ε ΓΟΐΕΓΠβΙβΓ ΟΓ ΟίΗβΓ ΙΠβΙβΓ ΕΠ(1 Γβ§11- 
ΙαίβΒ Βγ ΐΒβ ΒιίΓηβτ ναΐνβ. 

ΙηδΙβαΒ οί ΒυΙβηβ, Ιοννη §Εδ ογ ρΓοραηβ τηαγ Ββ υδβεί ννίιΗ 
ε δΐιίΐβΒΙε ΒιιτηβΓ, ρτονίάβΟ ιΒεΙ ιΗβ ΗβαΙ ουίρυΐ οί ΐΒβ §Βδ ίδ 
ΠΙββννίδβ εΒοοΙ 3.1 ΒΨ (ίοΓ βχΕτηρΙβ, ίη ΐΗβ βΕδβ οί Ιοννη §Ε8 
ννίιΗ ε ηβΐ οεΙοπΠο νΕίυβ οί 17 Μ)/τη 3 ίι ννουΙΟ Ββ ηβββδδΒΓγ 
Ιο βιιρρίγ αΒοιιΙ 0.67 ητ 3 /Β). 

ΤΗβ §88 ογϋηάβΓ Εηά ιΗβ τοΙατηβΙβΓ ογ οίΗβτ ΓΠβΙβΓ τηυδί 
Ββ βίΐυβίβά οιιΐβκΐβ ΐΗβ Ιββΐ ατεα. 



Γί§. 4: ΑδδβτηΒΙβιΙ ρτβδδυτβ Γί§. 5: Ρτβδδυτβ νβδδβΐ 
νββδβΐ; νβΓίίβΕί 3ββΐίοη οΐίιηβηδίοηδ ίη ιητη 

ηηά ρΐαη 


(1 ) ρΓβδδυτβ νβδδβΐ (δίαίηίβδδ βίββΐ) 

(1ε) ννβΙΠβΠ )οίηΐ 

(2 ) Βοχ ηυΐ (ΓυΙΙν-ΗίΙΙββΙ ννεΙβΙαΒΙβ δίββΐ) 

(3 ) οεπίταΙ-οτίΒοβ ρΐαΐβ (δίαίηίβδδ κίβεί) 

(4 ) ίηεΠ Γβ[8Ϊηίη§ πη§, 0.5 ΐΗίβΕ 
(5 ) ρΓβδδΙΙΓβ ΓΪη§ (δίαίηίβδδ δίββΐ) 

(6 ) Βταδδ Ηαηάΐβ 

(7 ) Βυτδΐίη§ (ϋδβ [ίοΓ ηΐΕίβπαΙ δββ ιπατ§ίηαΙ 4154 (β) (2)] 
(8 ) ννίη§ ηυίδ (Βγε83 Μ6 ΟΙΝ 315) 

(9 ) βγβ-ΒοΙΐ (δίαίηίβδδ δίββΐ) 

(10) ρίνοί ίοΓ ννίη§ ηυίδ (δίαίηίβδδ δίββΐ) 


ΝοΙβ: δίαίηίβδδ βίββΐ Ηανίη§ ιΗβ ίοΙ1οννίη§ ανβΓΕ§β βοτηροδίΐίοη ίδ 
βοηδίΒβΓβά δυίΐαΒΙβ: Ογ 18%, Νί 9%, Μη < 2%, δί ^ 1%, 0 ^ 
0 . 12 %. 


(2) ϋβδβπρίίοη οί ιΗβ ρτβδδυτβ νβδδβΐ: ίί§υΓβδ 4 Ιο 6 επ8 
ιΗβ αρρΓορπΒΐβ βαρίίοηδ §ίνβ ιΗβ άβίαιΐβ οί ιΗβ ΕρραΓΕίαβ 
υββεΙ αηβΐ (Ββ βΙίτηβηδίοηδ επΗ τηΕίβτίαΙδ οί ιΗβ βοηδίίΐυβηΐ 
ρΕΓίδ. 

Ιι δουΙΊ Ββ ηοίετί ιΗαΐ ιΗβ υββ οί 24 ρΐαΐβδ ίδ ρτονκίβτΐ 
ίοΓ, ιΗβ οϋΕΓηβίβΓδ οί ιΗβ οπίιββδ Βθίη§: 1.0 - 1.2 -1.5 - 2.0 
- 2.5,- 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 
-10.0-11.0-12.0-14.0-16.0-18.0-20.0-22.0 αη8 
24.0 τητη. ΤΒβδβ ρΐαΐββ Ηανβ β ΐΗίβΕηβδδ οί 2,0 τητη ± 0.2 
ηιιη. 

ΤΗβ ΒυτδΙίη§ (ϋδβ ίδ βυΐ Βγ β ρυηβΗ ίτοτη α δΗββΙ οί Βταδδ 
0,05 τηηι ΐΗίβΗ \νίΐΗδΐΕη(1ίη§ ε ΒυΓδΐίη§ ρΓβδδυτβ οί 0.53 
ΜΡβ ± 0.05 ΜΡε (5.3 Βεγ ± 0.5 Βεγ) βΙ ηοπηαΐ ΐβτηρβΓΒ- 
Ιυτβ. υηαηηβΒΐβ(1 ΓοΙΙβά Βταδδ βοηΙαίηίη§ 67 ρβτ ββηΐ βορ- 
ρβτ ίδ δυίΙβΒΙβ. 

(3) Ηβαΐίη§ εΐενίοβ: ΤΗβ ρΓβδδυτβ νβδδβΐ ίδ ΗβαΙβεί Βγ 
ΐβοΗπίβα! §ΓΒ(Ιε ΒυΙαηβ ΙβΗβη ίτοιη α βγΐϊηάβτ Πΐΐβτΐ ννίιΗ ε 
ρΓβδδυτβ Γβ§υ1αΙθΓ. ΤΗβ Ηβαί ουίρυΐ τηυδί Ββ αΒουί 3.1 


ΛρμβηΟίχ Λ.I 

ΙΙΕΑΤΙΝΌ ΤΕ57 1Κ Α ΡΗΕ5ΜΙΙΠΕ νΕΓ.5ΕΕ ΜΓΤΙΙ ΛΝ ΟΗΙΓΙΓ.Ε ΡΕΑΤΕ ΑΝ0 ΒϋίΐΰΠΜΟ 0150 
_Πβ ΠίΑΓβΙηβΙ 3154(6) 



<1ΐπιβη3ίοη3 ίη ωΐη 


(4) ΤβδΙ ρΓοββτΙυΓβ: Γογ ε πογγεεΙ ΙβδΙ, 10 §Γαηιηιβδ οί 
ιΗβ δυΒδΙβηββ εγθ ρ1αββ<1 ίη ιΗβ νβδββΐ. Ιη ιΗβ βαββ οί β δυΒ- 
δίβηββ ιΗβ δβηβιΤίνίΐγ οί ννΗίβΗ ίδ υηΕηόννη Ε βίατί ίβ τηβτίβ 
ννίΐΗ δηιαΙΙβΓ ηυαηΐίΐίβδ: 1 §γειτ) τηβ Ιο Ββ§ίη ν,ίιΗ, ιΗβη (ίί 
ροδβϊΒΙβ), 5 §γε τη τη68, αητί ΠηΒΐΙγ 10 §ΓΕτητηβ5. ΤΗε ΒοΙ- 
Ιοτη οί ιΗβ νβδδβΐ τηυδί Ββ βνβηΐγ βονβΓβί) ννίΐΗ ιΗβ βυΒ- 
δίαηββ. ΤΗβ Βυτδΐίηβ άίδβ, ββηίΓαΙ οπίϊββ ρΐαΐβ αηά Γβίαίη- 
ίη§ πη§ ΒΓβ ιΗβη ρυΐ ίη ρΐαββ. ΤΒβ \νίη§ ηυίδ ΕΓβ ΐί§Ηΐεηβτ) 
Βγ Ηαηιΐ ετκΙ ιΗβ Βοχ ηυΐ ννίιΗ α δραηηβΓ. ΤΗβ ΒυτδΙίη§ <3ίββ 
ίδ βονβΓβιΙ ννίΐΗ βηου§Η νναΐετ Ιο Εββρ ίι εΙ ε 1ο\ν ΙβπιρβΓΕ- 
ΙϋΓβ. 

ΤΗβ ρΓβδδυτβ νβδδβΐ ίδ ρΐαββά οη ε ΙπροΒ (ννίιΗ αη ίηδίεΙβ 
πη§ άίαιπείβΓ οί 67 τητη) ννΗίβΗ ίδ ίηδίτίβ α ρτοΐββΐίνβ βγΐίη- 
<1βΓ. ΤΗε τίη§ αΐ (Ηβ Βοΐΐοην οί ιΗβ νεβδβΐ τβδίδ οη ιΗβ Ιτίροτί. 

' ΤΗβ ΒυτηβΓ ίδ Ιίΐ, ιΗβ ίΐονν οί §ηϊ δβΐ ε! ιΗβ Γαηυ'ΐΓβά ταΐβ, 
Εηά ιΗβ Πονν οί αίτ δο Β(1)υδΙβ(Ι ιΗεΙ ιΗβ βοΐουτ οί ιΗβ Πατηβ ίβ 
Βΐυβ αη8 ιΗβ ίηηβτ βοηβ οί ιΗβ Πατηβ 1ί§Ηΐ ΒΙυβ. ΤΗβ ΐπρο8 
τηυδί Ββ οί βυβΗ α Ηβί§Ηι ιΗεΙ ιΗβ ίηηβΓ βοηβ αίπιοδί ίουβΗβδ 
ιΗβ ΒοΙΙοηι οί ιΗβ νβδδβΐ. ΤΗβη ιΗβ ΒυτηβΓ ίβ ρΐαεβτΐ υηΟετ 
ιΗβ νββδβΐ ΐΗτου§Η α Ηοΐβ ίη ιΗβ ρτοίβείίνβ εγΙίητΙβΓ. 

ΤΗβ ΙβδΙ ΕΓβα ιηυδί Ββ νβτγ ννβΐΐ ν^ηΐίΐαίετί εγκΙ ατίηιίδδίοη 
Ιο ίι ρτοΗίΒίίβιΙ τ)ιΐΓίη§ ιΗβ ΙβδΙ. ΤΒβ νββδβΐ ίδ οΒδβτνβι! ίτοτη 
ουίδίιΐβ βίΐΗβτ Βγ τηίΓΓΟΓδ ογ ΐΗτου§Η α δί§Ηΐ Ηοΐβ ίη ιΗβ νναΐΐ, 
ίίΐΐββΐ ννίιΗ ΒΓΓηουΓβτ) βίαββ. 

ΤΗβ ΐίηιβ I, Ββίννβεη ιΗβ Ββ§ίηηίη§ οί Ηβα1ίη§ αηά ιΗβ Ββ- 
§ίηηίη§ οί Γβαβίίοη (Πατηβ, ρΓοάυβίίοη οί δητοΐίβ, Ηίδδίη§) 
Βη8 ιΗβ Ιίηιβ I, υηΐίΐ ιΗβ βηά οί ΐΗβτβαβΙίοη ((ΙβΙοηΕΐίοη, βηά 
οί Ηίδδίη§ αηα ρτοιίυοίίοη οί βτηοΐίβ, ογ βχΐίηβΐίοη οί ιΗβ 
Πατηβ) ΕΓβ τηβΕδυτειΙ. ΤΒβ νβδδβΐ ίδ (Ηβη βοοίβά ννίιΗ νναΐβτ 
αη(1 βίβαηβά. 
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(5) ΙηΐβφΓβίΒΐίοη οΓ ΓβδυΙΐδ: ΤΗβ ΓβίΕΐίνε 8 β£Γβε οί δβη- 
δίΐίνίΐγ οί Β δϋΗδίΕηόβ ΙΟ Ηβ3ΐίη§ 1 Π (Ηβ ρΓβδδΙΙΓβ νβδδβΐ 18 
εχρΓβδδβίί Βγ ιΗε Ιίιηίΐίη£ (ΙΐΕΐηθίει·, ΐΗίδ Ββίη£ ιΗε Ιβγ §831 
οπίίεβ ιίΪΕπιείεΓ ϊη ιοίΠίπιείΓεδ ννίιΗ ννΗίεΗ ιΗε ΒιΐΓδΐίη§ 8 ίδο 
ΐδ ΒγοΗοπ εΙ ΙβΕβΐ οηεε ίη ΐΙΐΓβε Ιεδίδ. ννΗϋε ΗΒνίη§ ΓβηίΕίηβεΙ 
ίηΐΒΟΐ 8 υπη§ [ίίΓεεε ΙβδΙδ ννίιΗ ιΗε ηεχΐ ΐΕφβΓ (ΙίΒΓηβΙβΓ. 

ΤΗε ιΗοππεΙ βεηδίΐίνίΐγ ίηοΓβΒδβδ ννϊιΐι ίηοΓβΒδίη^ Πηιίι- 
ίη§ (ίίΕΐτιεΙεΓ εικΙ ννίιΗ εΙεοΓεΒδίηβ ΐίηιβδ 1 ; εικΙ 1 2 . 

ΟφΒηίο ρβΓοχίίΙεδ (βχεερί ΐΐιοδβ ννβαεοί ογ 8ίΙυΙε(Ι ννίιΗ 
νοίΕΐϋε δυΒδίΕηεβδ, β.§. ννΒίβΓ) ίοΓ ννΗϊοΗ ιΗε 1ίηιίΐίη§ 8ίΒΐη- 
βίεε ϊδ ηοΐ Ιεδδ ιΗεπ 9 ττιιη δΗου1<1 Ηβ εοηδίεΙβΓβεΙ 3δ βχρίο- 
δϊνε δυΒδίΕηεβδ οί ΟίΕδδ 1 ε (βεε Είδο ηοίε Ιο ηΐΕφίηΕΐ 
2550). 

ΤβδΙ οί δβηδίΐίνίΐγ ίο ίηιρΕΟί (δεε ιτίΕφίπΕίδ 3103 ίο 3155 
3110 Εηά 3112) 

(ε) Ρε 1 Ι-Κεπιπι 8 γ ιβδί I (Γι§δ. 7 3 η 8 8 ) 3 § 3 ίηδΐ ε δίΕΐκΙβη! 

(εοηίΓοΙ) εχρίοδίνε 

(1) ΤΗε εχρίοδίνε, ΒίΐβΓ 8ιγίη§ Εδ εΙεδεπΒεςΙ ϊη ηιεγ^ιπεΙ 
3150, ίδ ρυΐ ίηΐο ΐΗε ίο1Ιοννίη£ ίοηη: 

ε. ΟοηιρΕεΙ εχρίοδϊνεδ ΕΓε ΓΕδρεά Πηε εηου^Η ίο ρΕδδ 
ννϊιΗουί Γεδίίΐυε (Ηγοιι^Η ε βίενβ οί 1 ιοην ηιεδΗ; οηΐγ (Ηε 
τεδίεΐυε Γβπΐ3ίηίη§ οη ε δϊενε οί 0.5 ηιηι ιτιεδΗ ίδ Περί ίοΓ 
ιΗε ίοΙ1οννίη§ Ιβδί; 

ΡΆΠΒ-ΗΑώΜΕΚ ΤΕ5Τ I Κε ιηΒφίηΒΐ 3155 (ε) 



Γίβ. 7: ΙηιρΕεί (Ιενίεε, νεΓίίε&Ι Εί^. 8: ΒΕδε ίοΓ ίιηρΕεί (Ιενίεε. 
δεειίοη (Γιηιεηδίοηδ ϊη ηιηι νεπίοΒΐ δεείίοη (ϋηιεηδίοπδ 

ίη ηιηι 

Α. εειηεηΐ εοηεΓείε ΒΙοοΗ 
Β. δίεεί ΒΙοεΠ 
0. ρΓΟίεεΙίνε εγϋηιΙβΓ 
ϋ. δΙπΠβΓ 
Ε. Εηνίΐ 
Ε. £υί(Ιε πη§ 

^5 .·. Εχρίοδϊνεδ ίη ροννείετειΐ ίοπη ΕΓε ρ3δδβ(1 ΐΗτουβΗ ε 
δϊενε οί 1 ηιηι ηνβδΗ; εΙΙ ιΗεΙ ρΕβδβδ ιΗγοιι^Η ΐΗίδ δϊενε ίδ 
Ηερί "ίοΓ ιΗε ίπιρΕεί ιβδί; 

ε. ΡίΕδίίε Εΐηΐ §ε(Είίηουδ εχρίοδϊνεδ ΕΓβ ίοπηβιΐ ίηΐο 
δηίΕΐΙ, Γθη§Η1γ βρΚεΓίεΕί ρίΐΐβ \νεί§Ηίη§ Ηείννεεη 25 επ(1 35 

(2) ΤΗε ΕρρΕΓΕίυδ ίοΓ ΟΒίτγίη^ ουί ΐΗε ιβδί εοηβίδΐδ οί ε 
ηίΕδδ ννΗίεΗ, δ1ί(ϋη§ Ηείννεεη Ιννο Ηεγ8, ίδ εΕρΕΗΙε οί Ββίη§ 
δει Ιο ίΕΐΙ ίΓοηι ε ρΓ8ΕΓΓ3ΐι§ε<1 Ηεί^Ηΐ εικΙ οί Ηβίη§ ΓβΒ(1ί1γ 
εεΙεΕδβι! ίοΓ (Ηε ΓεΙΙ. ΤΗβ ιτίΕβδ 8οβδ ηοΐ ΓαΙΙ εϋτβείΐγ οηΐο 
(Ηε εχρίοδίνε, Βυΐ ίΕΠδ οηΐο ε δΙπΙίβΓ Ο Γβδΐίη§ οη ειι ΕηνίΙ 
Ε, ΗοΐΗ ίη νεεγ Ηεγ8 δίεεί Βη8 δ1κΙίη§ βΕδίΙγ ίη ιΗε §ιιί<1β πη§ 

Γ (ίί§. 7). ΤΗε δΕΓηρΙβ οί εχρίοδίνε ίδ ρΐΕοειί Ηείννεεη (Ηε 
δΙπΗει· Εη 8 (Ηε ΕηνίΙ. ΤΗε δίπΙςβΓ, ΕηνίΙ Εηά §υί8β πη§ ΕΓβ ίη 
ε ρΓΟίεεΙίνε εγϋηεΙεΓ Ε ηΐΕ(1ε οί Η3Γ(Ιβηβ(1 δίεεί Εηιΐ ρΐΕοεε! 
οη ε δίεεί ΒΙοεΠ Β ειηΗβ(1<1β<1 ίη ε εεηιβηΐ ΒΙοεΠ Α (Π§. 8). 

ΤΗε άίιηεηδίοηδ οί (Ηε νΕΠουδ ρΕΓίδ ΕΓε §ίνβη ίη (Ηε ίί§- 
υεεδ. 

(3) ΤΗέ (βδΐδ ΕΓβ 0ΒΓπβ<1 ουί ίη Ιιηη οη (Ηε εχρίοδίνε (ο 
Ηε ίβδίεεΙ επι! οη (Ηε δίΒίκΠ-ιπΙ (εοηίεοί) εχρίοδίνε Εδ ίοΐ- 
Ιοννβ: 
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Εί§. 9: ΓΕίΙ-ΗΕηίΓηβΓ II, ίεοηΐ Εί§. 10: ΡΕίΙ-ΙίΕίπηιεΓ II, ΙοννβΓ 

εικΙ δίιΐε, §βηεΓΕΐ νίενν ρΕΓΐ ιΐίπιβηδίοηδ ίη ηιηι 

άίιηεηδίοηδ ίη ηνιη 

(1) ΗΕδβ, 450 X 450 X 60 

(2) δίεεί ΒΙοοΗ, 230 χ 250 χ 200 

(3) ΕηνίΙ, 100 (ΙίΕΐηεΐεΓ X 70 

(4) εοΐυιηη 

(5) ηιεώ'Εη οΓΟδδ-ιηεηιΗβΓ 

(6) 2 §υί(1εδ 

(7) ΐοοίΗβά γεοΗ 

(8) §ΓΕ(ΙιΐΕΐε(1 δοηΐε 

(9) ίηΙΙ-ΠΕίηπιεΓ ((Ιεορ ηίΕδδ) 

(10) ΗοΙ(1ίη§ επγΙ Γβ1εΕδίη§ (Ιενίεε 

(11) 1οο3(ίη§ ρΐηΐε 

(12) ίηίεπηείϋΕΐβ ΕηνίΙ (ίη(εΓεΗΕη§εΕΗ1ε), 26 (ΙίΕηιείεΓ X 26 

(13) 1οεΕ(ίη§ πηβ ννίιΗ ΟΓίίίεεβ 

(14) , ίιηρΕεί (Ιενίεε 

ε. ΤΗε εχρίοδίνε, ίη ιΗε ίοπη οί δρΗεποΕί ρίΐΐ (ίίίι ίδ ρΐδδ- 
(ίε) ογ ηιεΒδυτεεΙ ννίιΗ ε ηιεΕ8υΓίη§ δροοη οί 0.05 εην 2 3 οε- 
ρΕείΐγ (ίί ίΐ ίδ ίη ΐΗε ίο™ οί ε ροννχίεΓ ογ οί ΓΕδρίη§δ), ίβ εγ- 
Γβη^βο) ννίιΗ οΕΓβ Ηείννεεη (Ηε εΙγιΗογ επί! ιΗε ΕηνίΙ, ννΗοδε 
εοηίΕοί δυτίΕοεδ πιυδί ηοΐ Ηβ ΓηοίδΙ. ΤΗβ ΕπιΗίβηΐ ΐβιηρβΓΕ- 
ΙυΓβ ΓηηδΙ ηοΐ εχεεβιΐ 30°0 πογ Ηε Ιβδδ ιΗεπ 15 °Ε. ΕεοΗ 
δΕΓηρΙε οί ιΗε εχρίοδίνε ηιυδί Ηβ 8υΒ)βεΐβ(1 Ιο οηβ ίπιρΕεί 
οηΐγ. ΑίΐβΓ βΕοΗ Ιβδί ιΗε δΙπΕβΓ, (Ηβ ΕηνίΙ Εηιΐ (Ηβ §υί(1ε πη£ 
ηιυδί Ηε οΕΓβίυΙΙγ εΙβΕηβίΙ, Εηγ Γβδίιΐυε οί εχρίοδίνε Ηείη§ 

ΓβηΊονεεΙ. 

Η. ΤΗε ιεδίδ ηιυδί Ηε§ίη βΙ Ηεί§Ηΐδ οί ίΕΐΙ Ιίΐοβίγ Ιο εοαδε 
εοιηρίείε βχρίοδίοη οί ιΗε εχρίοδϊνεδ υικΙβΓ Ιβδί. ΤΗε Ηεί§Ηι 
οί ίβΐ} ίδ Γβ(1υοε(1 §ΓΒ(1υ3]1ν υηΐίΐ ιΗε Γβδυ1ιίη§ βχρίοδίοη ίδ 
ίηοοΓηρΙείβ ογ ηο βχρίοδίοη Γβδυΐΐδ. Αΐ ΐΗίδ Ηεί§Ηι ίουτ ίιη- 
ρΕΟί Ιεδίδ ΕΓβ ΟΕΓΠβΐΙ 01)1, 3Π(1 ίί Βΐ ΙβΕδΙ ΟΠβ ρΓΟ(Ιυθβδ Β (Ιβί- 
ίηίΐβ βχρίοδίοη, ίοιιτ ίυτίΙιβΓ ίοΙΙ Ιβδίβ Ηόπι ε δ1ί§Ηΐ1γ Ιονν'βΓ 
Ηβί§Ηΐ ΕΓβ ΟΕπ-ίβά ουί, 3η(Ι δο οη. 

ο. (Ηε Ιοννβδί Ηεί§Η( οί ίηΙΙ 0 Βυδίη§ ε (Ιβίΐηίΐβ βχρίοδίοη ίη 
3 δβπβδ οί Εΐ ΙβΕδΙ ίουΓ ΙβδΙδ Εΐ ΐΙίΕΐ Ηβί^Ηΐ ίδ ΐΕ^βη 38 (Ηβ 
Ιίηαίΐ οί δβηδίΐίνίΐγ. 

8. ΤΗβ ίπιρΕεί Ιβδί ίδ ηοΓηίΕΐΙγ 03Γπβ8 ουί ννίιΗ ε 8εορ 
ηίΕδδ οί 2 ΗοννενβΓ, ίί ιΗε δβηβίΐίνίΐγ Ιο ίηιρΕΟί ννίιΗ (Ηίδ 
ηίΕδδ ΓβςιιίΓβδ ε Ηβί§Η( οί Τειΐ) §ΓβΕΐβΓ (Ηειι 60 Ιο 70 εην, ιΗε 
ίπιρηεΐ Ιβδί ηιυδί Ηε ΟΕπ ίβιΙ ουί ννίιΗ 3 ιηΕδδ οί 5 

(Η) ΓΕίΙ-ΗΒηηηβΓ ΙββΙ II (§ίβ. 9 Ιο 13) ννίιΗ ηιηηβποΕ] βχ- 
ρΓββδίοη οί ίηιρΕΟί δβηδίΐίνίΐγ (ίηιρΕΟί εηβΓ§> Γ ίη (ουίβδ). 

(1) ΤΗβ Ιβδί 8βδεπΗβ8 ίη (ε) ηΐΕγ Ηβ τερίοεβ^ Ηγ ιΗε ίοΐ- 
Ιοννίη^ Ιβδί. 
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(2) Οεβοπρίίοη οί (Ηε 3ρρβΓβ(υδ: ΤΗε εδδεηίίβΐ ρβΓ(δ οί 
ΐΗβ βρρβΓβίυδ 3Γ6 (Ηε ίιηρβοί 8ενίοε [δεε υη8εΓ (4)], ΐΗβ 
0381 δίεβΐ Βίοοίς ννΐΐΐι Βίΐδβ, ιΗβ αηνίΐ, ΐΗβ οοΐυηιη, (Ηε §υί8εβ 
βη8 (Ηε ΗβππηεΓ ννί(Η τεΐεαδε 8ενίοε (ίί§. 9). Α δίεεί βηνίΐ 
(100 πιπι ϊη 8ίβπιείεΓ, 70 ιηηι Ηί§Η) ίβ δοτεννεΟ οη (Ηε δίεεί 
ΐϊΐοείί. (230 X 250 X 200 ηιπι) εαδί ίη(ε§Γβ1 ννί(Η ΐΗε Ηβδβ 
(450 X 450 X 60 ππη). Βο1ΐε<1 (ο (Ηε ΗβοΙ< οί (Ηε δίεεί 
Η1οο1< ίβ (Ηε βυρροη ίη(ο ννΗίοΗ (Ηε οοΐυπιη ίοπηε8 Γγογπ & 
8β3Πΐ1β88-(ΐΓ3\νη δίεεί ΙυΒβ (90 ππη ου(δί8ε 8ίβιηε(εΓ, 75 
πιπι ίηδίείε 8ίβιηείεΓ) ϊδ ίίχε8. ΤΗε Ιννο §υί8εδ βΓε ίίχε8 (ο 
(Ηε οοΐυηιη Ηγ πιεβηδ οί ΐΙίΓεεε οΓΟδβ-ηιεηιΒεΓδ βη8 3Γε ΓιΙ- 
Ιε8 ννίίΗ 3 (οο(Ηε8 ΓβοΙί Ιο ΙίπιίΙ (Ηε ΓβΗουη8 οί (Ηε ΗβππηεΓ 
βη8 ννίίΗ 3 πιονβΗΙο §Γβ8υβ(ε8 δοβίβ ίοΓ δεί(ίη§ ιΗε Ηεί§Η( οί 
ΜΙ. ΤΗε ΗβπιπιεΓ. Ηο18ίη§ βη8 Γε1ε3δίη§ (Ιενϊεε ίδ 38)υδ(β- 
61ε Ηείννεεη (Ηε §υί8εδ βη8 ίδ οΙβπιροΟ (ο ΐΗεηι Ιι>· (Ηε ορεπ 
3 ΐίοη οί α ΙενεΓ-ηυί οη (ννο )βννδ. ΤΗβ βρρβΓβίυδ ίδ βο Γιχεά 
οη 3 εοηεΓείε ΗΙοοΗ (600 600 πιπι) Ηγ τηεβηδ ηί ίουΓ βη- 
οΗοπη§ δεΓε\νδ δεβίεά ίη (Ηε οοηοΓείε (Ηβ( (Ηε Ηβδβ ίδ ίη 
οοη(βο( ννί(Η (Ηε εοηεΓείε ονεΓ ί(δ ννΗοΙε 3Γεη βη8 (Ηε §υί8εδ 
3 Γ6 εχ&εΐΐγ νεηίοβί. Α ννοο8εη δρϋηΐβΓ-ρΓοοί Ηοχ ννΗϊεΗ Ηβδ 
3 Ιε&εΐ 1ίηίη§ 2 πιπι (ΗίοΗ βη8 ορεηδ εβδίΐγ 3υπ·ουη8δ (Ηε αρ- 
ρβΓβΐυδ υρ (ο (Ηε Ιενεί οί (Ηε Ηο((ογπ ΟΓΟδδΓηεπιΗεΓ. Αη 
εχΗαυβίεΓ εηβΗΙεδ (Ηε εχρίοδίοη §3383 βηΒ 8υδ( ίεοπι (Ηε 
δυΗδ(3πεε (ο Ηε ΓβπιονεΟ. 

Αρρεη8ίχ Α.1 

ΓΑΕΕ-ΗΑΜΜΕΚ ΤΕ5Τ II Κε ΜβΓ§ίηβ1 3155 (Η) 



Γί§. 11: ΗβππηεΓ (8π>ρ πιβδδ) οί 5 Ε§ 

(1) δΐΐδρεηδίοη δρί§ο( 

(2) Ηεί§Η( πιαΓΗεΓ 

(3) ροδοίίοηίη§ §Γθονε 

(4) εγΙίηΒποβΙ 3(πΗίη§ Ηεβ8 

(5) τεΗουηά εβίοΗ 

(3) ϋεδοπρίίοη οί (Ηε ΜΙ-ΗβιηιηεΓδ: ΕβοΗ ΗβππηεΓ ίδ 
ρπ>νί8ε8 ννίίΗ (ννο ροδίίίοηίη§ §Γθονεδ Ηο18ίη§ ί( Ηε(ννεεη 
(Ηε §υί8εδ 3δ ίΐ Βπχρβ βηΒ ννϊιΗ 3 δϋδρεηδίοη 3ρί§ο(, 3 τε- 
πιονβΗΙβ ονίιηΟηοβΙ δ(πΕίη§ Ηεβ8 βη8 3 ΓεΗουη8 εβίοΗ 
ννΗϊεΗ 3Γε δθΓεννε8 οη (ο (Ηε ΗβππηεΓ (ίϊ§. 11). ΤΗε 3ίπΙςίη§ 
Ηεβ8 ίβ οί ΗβΓ8εηε8 δίεεί (ΗΒ0 60 (ο 63); ίΐδ πιίηίπΐϋπι 8ί- 
ηπιείβΓ ίδ 25 ππη; ί( Ηβδ β δΗου!8εΓ ρΓενεηίίη§ ίΐ ίΓοηι Ηείη§ 
ίοΓοε8 ίη(ο (Ηε ΗβππηεΓ Ηγ (Ηε ίηιρ30(. 


ΤΗεΓε 3Γ8 (Ητεε ΗβηιπιεΓδ οί άίίίεΓεηί ννείβΗίδ. ΤΗε 1-Η§ 
ΗβηιηιβΓ ίδ ιΐδεά ίοΓ Ηί§Η1γ βεηδίίίνε δυΗδίηηεεδ, (Ηε 5-Η§ 
ΗβπιηΊεΓ ίοΓ δυΗδίβηεεδ οί πιεάίυΓπ βεηδίίίνίίγ 3η8 (Ηε 
10-Ι<§ ΗβηιπιεΓ ίοΓ βυΗδίβηοεβ οί Ιονν δεηδίίίνήγ. ΤΗε 5-Ε§ 
3η8 10-1<£ Η&ιηηιεΓδ βεε οί πΐ3δδίνε 3ηά εοπιρ3ε( δίεεί.* 
ΤΗε 1 -1ί§ ΗβηιηιεΓ πιυδί Η&νε 3 Ηεβνγ δίεεί εεη(Γ8 εαΓΓγίη^ 
(Ηε 5(π1αη£ Ηε38 3ηά ίοΓΓηίη§ ννίίΗ ί( (Ηε πιβίη ηΐ3δδ οί (Ηε 
ΗβηιπιεΓ. 

ΤΗε 1-Η§ Η3Π1Π18Γ ίδ υβοί! ίοΓ 8γορ Ηεί§Ηίδ οί 10 (ο 50 
επί (ΪΓηρ3ο( εηεΓ^γ 0.98 ίο 4,91), Λε 5-Η§ Ηβοιπιογ ίοΓ 
8γορ Ηεί§Η(δ οί 15 (ο 60 επί (ίπιρηοί εηεΓ§γ 7.4 (ο 29.41), 
3η8 (Ηε 10-Η§ ΗηηίΓηεΓ ίοΓ 8π>ρ Ηεί§Η(δ οί 35 (ο 50 επί (ίπι- 
ρβεί εηεΓ§γ 34.3 (ο 58.91). 

(4) ϋεδεπρΗοη οί (Ηε ίηψ30( 8ενίεε: ΤΗε δηηνρίε (ο Ηε 
βχβηιίηε8 ίδ εηε1οδβ8 ίη 3η ίηιρηοί 8ενίεε (ίί§. 11) εοη$ίδ(- 
ίη§ οί (ννο δο1ί8 8(εε1 ογ1ίη8εΓδ εοβχίηΐΐγ ρΐ3θε8 οηε ηΗονε 
(Ηε οίΗεΓ ίη 3 εγ1ίη8πο3ΐ §ιιί8ε πη§ ΙίΗβννίδβ ηΐ38ε οί δ(εβΙ. 
ΤΗε εγ1ίη8εΓδ 3Γε 8(εε1 τοΙΙεΓδ ίοΓ 3η(ί-ίπε(ίοη Ηεβπη^δ βηΒ 
3Γε 10 ηιπι ίη 8ΐ3πιε(εΓ (ίγρε ννί(Η 3 ηιεβη 8ενΪ3(ίοη οί -4 
πιίοΓοηδ ίοΓ 3 (οΙεΓβηεε οί -2 ΓηίοΓοηδ, ί.ε. η 8ί3ηιείεΓ οί 

10 !?’!?!? πιπι, 10 ηιπι Ηί§Η, ννίίΗ ρο1ίδΗε8 δίπίδοεδ 3η8 

“υ.υυο 

πηιη8ε8 ε8§εδ (Γβ8ίυδ οί ειίΓνβίυΓε ο.5 πιπι) 3η8 3η ΗΚΕ 
ΗαΓ8ηεδδ Ηείννβεη 58 βη8 65. ΤΗε §ιαί8ε πη§ Η33 3η ουίεε 

8ΐ3πΐ8ίεΓ οί 16 ηιπι, 313ρρε8 Ηογο οί 10 ? πιπι 3η8 β 

+ 0.010 

Ηεί§Η( οί 13 ππη. Α εγ1ίη8πε3ΐ ρ1υ§ §3υ§ε ηιβγ’Ηε υβε8 (ο 
εΗεΗ (Ηαί (Ηε Ηογο 8ϊ3ηιε(εΓ ίδ ννίίΗίη (Ηε ρΓεδεπΗε8 (οΙεΓ- 
βηοεβ. ΤΗε ογ1ίη8εΓδ 3η8 (Ηε §ηί8ε πη§ δΗαΙΙ Ηε 8ε§Γε3δε8 
ννίίΗ βεείοηε Ηείοεε υβε. 

ΤΗε ίηιρ30( 8ενίεε ίδ ρΐ3εε8 οη 3η ίηίεπτιε8ί3ί8 ηηνίΐ 26 
πιηι ίη 8ί3πΐ8(εΓ βπ 8 26 ιηηι Ηί§Η 3η8 εεη(Γε8 Ηγ 3ΐοο3ίίη§ 
ΓΪη§ ρΓονί8ε8 ννίίΗ 3 πη§ οί νεη(-Ηο1εδ (ο ροΓηιίί (Ηε εδεηρε 
οί (Ηε §3383 (ίί§3. 11 βπ 8 12). ΕβεΗ δ(ΓΪΐί.ίη§ βυώοε οί (Ηε 
ογ1ίη8εΓδ 3 Η 3 ΙΙ Ηε υδε8 οηΐγ οηεε. Ιί 3η εχρίοδίοη οοεηΓδ, 
(Ηε §υί8ε πη§ δΗηΙΙ ηο( Ηε υδε8 3§βίη. . 

(5) ΡΓερ3Γ3(ίοη οί (Ηε δβηιρίεβ: ΤΗε εχρΙοδίνε 8ΐιΗδ(3ηεε 
3Γ8 (εδ(ε8 ίη (Ηε 8 γυ 8(3(ε. δυΗδίβηεεδ οί πΐ3Γ§ίη3ΐ 2101, 
11_° (ο 14°, 3Γε (εδ(ε8 38 8ε1ίνεΓε8 ρΓονί8ε8 (Η3( (Ηεη 
νν3(8Γ εοηίεηί 3§Γεεδ ννίίΗ (Ηε νβΐιιε ίη8ίο3ίε8 Ηγ (Ηε πιβηη- 
ίηείιίΓεΓ, Ιί (Ηε ννηίεΓ εοη(εη( ίδ Ηί§ΗεΓ, (Ηε ιηίχίηΓεδ ηιυδί 
Ηε 8πε8 ΗείοΓε (Ηε (εδΐ υηΗΗΗεπ πιοίδ(υΓ εοη(εη( ίδ (Ηβ( ίη- 
8ίε3(ε8. 

Ιη 388ί(ίοη, ίη (Ηε εηβε οί δο1ί8 δυΗδίβηεεδ ο(Ηογ (Ηβη 
(Ηοδε ίη ρβδίε-ΙίΗε ίοπη (Ηε ίο11οννίη§ ροίηίδ βΗου18 Ηε οΗ- 
38Γνε8: 

β. δυΗδίβηεεδ ίη ρονν8εΓε8 ίοΓπι 3Γ8 δίενε8 (δίενε ηιεδΗ 
0.5 ηιπι); ενεΓγ(Ηίη§ (Ηβί ρβδβεβ (ΗΓου§Η (Ηε δίενε ίδ υβε8 
ίοΓ (Ηε (εδ(; 

Η. δυΗδίβηεεδ ννΗϊεΗ Ηβνε Ηεεη εοηιρΓεδδε8, εβδ( ογ ο(Η- 
εΓννίδε εοηδο1ί83(ε8 βεε ΗεοΠεη ίηίο δπιβίΐ ρίεεεδ βη8 
δίενε8; (Ηε δίί(ίη§3 (τόπι 0.5 πιπι (ο 1.0 πιπι ίη 8ίβηιε(εΓ 3Γ8 
υδε8 ίοΓ (Ηε ίεδ(. 

(6) Τεβ( ρι·οεε8υΓε: Ιη (Ηε εββε οί δυΗδίβηεεδ ίη ρονν- 
8εΓε8 ίοπη, β δβηιρίε ίδ (βίνεη ννίίΗ β εγ1ίη8πε3ΐ πιεβδυΓε οί 
40 πιηι 3 εβρβείίγ (3.7 πιπι ΒίβιηείεΓ 3.7 πιηι). Γογ δυΗ- 
δίβηεεδ ίη ρβδίε-ΠΙνε ίοπη, β εγΙίη8πε3ΐ (υΗε οί (Ηε δβπιε 
εβρβείίγ ίδ υδε8, ννΗϊεΗ ίδ ρ!υη§ε8 ίηίο (Ηε ιηβδδ. Αί(εΓ Ιεν- 
ε11ίη§ οίί (Ηε εχεεδδ εχ(εη8ίη§ Ηεγοη8 (Ηε πιεβδυτε, (Ηε 
δβηιρίε ίδ Ιβίνεπ ου( Ηγ Γηεβηδ οί β ννοο8εη γο8. Γογ εχρίο- 
δίνβ 1ίςυί8δ 3 ίϊηε-8Γ3ννη ρίρε((ε οί 40 πιπι 3 ίδ υδε8. 

ΤΗε δβηιρίε ίβ ρ1βεε8 οη (Ηε ορεη ίιηρβοί 8ενίεε, ννΗϊεΗ 
ίδ αίΓβαάγ ίη ΙΗε Ιοεβ(ίη§ πη§ οη (Ηε ίη(εΓΠΐε8Ϊ3(β βηνίΐ, βη8 
ίη (Ηε εβδε οί δυΗδίβηεεδ ίη ρονν8εΓε8 ογ ρ3δ(ε-1ί1νε ίοΓΓη 
(Ηε υρρεΓ δίεεί ογ1ίη8εΓ ίδ 1ί§Η(1γ βη8 εβΓείυΙΙγ ρΓ8δδε8 ννίίΗ 
(Ηε ίθΓείίη§εΓ υηΐίΐ ί( (ουεΗεβ (Ηε δβηιρίε ννήΗουί ί1β((εηίη§ 
ί(. Ιη (Ηε εβδε οί Ιίο)υί8 δυΗδίβηεεδ (Ηε υρρεΓ 8(εε1 ογ1ίη8εΓ 
ίδ ρΓεδδε8 8οννη ννί(Η (Ηε βί8 οί (Ηε 8ερ(Η βοβίε οί β νεΓηίεΓ 


* Α( 1εβδ( 5( 37-1, ίη 3θοθΓ8βηοε ννίίΗ ϋΙΝ 17000. 
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Τεβί οΓ δεηβίιίνίίγ ίο ίπείίοη (βεε Γηαφίηβΐβ 3103 ίο 3156 


§ 3 ϋ§β υηίίΐ ίΐ ίβ 1 Γηιη Ιγογπ ίΗε ΙοννεΓ εγΙίηεΙεΓ, 3η<1 ΗεΙεΙ ίη 
ίΗίβ ροδίΐίοη Βγ 3 ηώβεΓ πη§ ρεενίουδίγ βΐίρρεεί οη ίο ίί (ίϊ£. 
13 ). 

ΤΗε άενίεε ίβ ρίβεεά εεηίΓοΙΙν οη ίΗε αηνίΐ, ίΗε ριοΐεεϊίνε 
ννοο8εη Βοχ ϊβ, οΐοββεί, ίΗε ΗβηίΓηεΓ βυβρεηιίεεί 31 ίΗε τε- 
ςυίΓεοΙ Ηεί^Ηί ίδ Γείεββεεί, 3η<1 ίΗε εχΗηυδίεΓ ίβ ίΗεη βίΒΓίεοΙ 
υρ. ΤΗε ίεβί ίδ ρετίοππειΐ βίχ ιϊιηεβ 31 εβεΗ Ηεί§Ηί οί ίβΐΐ. 

(7) ΙηίεφΓείβΐίοη οί Γεβυΐίβ: Ιη ίηίεφΓείίηβ ΐΗε τεδυΐΐδ οί 
ίΗε ΙβδΙ οί βεηβίΐίνίίν Ιο ίηιρηοΐ 3 (ϋδΐίηείίοη ίβ ιηβοίε Βε- 
ίννεεη “ηο τεβείίοη”, “εΐεεοιηροβίίίοη” (ννίιΗουί ίΐυηιε ογ 
ιΐεΐοηβΐίοη; τεεοβηίζηΗΙε Βγ εοΙοαι·-εΙΐ3η§ε ογ ογΙοογ) αηιΐ 
“εχρίοβίοη” [ννίιΗ ννεβΕ Ιο βίΓοη§ (ΙεΙοηβίίοη*]. ΤΗε 8ε§Γεε 
οί βεηβίΐίνίίγ Ιο ίηιρ3οΐ οί βυΒδίβηεε ίβ ηιε3βυΓε(1 Ην (ΙείεΓ- 
ηυηίη§ (Ηε ηιβδδ οί [Ηε ΗβηηηεΓ ίη Ι<£ 3η<1 ίΗε Ιοννεβί £εί§Ηί 
οί οΙγορ ίη εηι χνίιΗ ννΗίεΗ αη εχρίοβίοη οεευΓδ ίη αΐ Ιεβδί οηε 
ουί οί βίχ ΐεβίβ, 3ηοΙ ΐΗε τεβυΙίΕηΐ ίηιρβοΐ εηεφγ ίη ]ου!εβ. 
ΤΗε βεηβίίίνίίν οί' ΐΗε βυΒβίβηεε (ο ίπιρβεί ίβ £ΓεαίεΓ ΐΗβ 
ΙοννεΓ ΐΗε ίηιρβεί εηεφγ ίη )ου!εβ. 


Αρρεηάίχ Α.1 

ΕΑΕΕ-ΗΑΜΜΕΚ ΤΕ5Τ II Κε πιβφίηβΐ 3155 (Η) 



Εί§. 12: Ιηιρυεί «Ιενίεε ίοΓ βυΠδίΒηεεβ ίη ροννεΙεΓεε! ογ ρηβίε-ΐίΐίε ίο™ 
«Ιηηεηδίοηδ ίη Γηιη ,. 



Γί§. 13: Ιιηρβεί (Ιενίεε ίοΓ ΙίςυίεΙ βυΗβίΕηεεδ 
«ϋηιεηβίοηβ ίη Γηπι 

(Ι)βΐεεΐ εγΙίικΙεΓβ* 

(2) §υί(ΐ8 πη§ ίοΓ βίεεΙ εγΙίικΙεΓβ* 

(3) Ιοε3ΐίη§ πη§ ννίιΗ οπίϊεεβ 
(η) νετίίεβΙ βεείίοη 

(Η) ρΙβη 

(4) τυΗΗεΓ πη§ 

(5) ΙίςυίεΙ βυΗβΙαηεε (40 ηιηι 3 ) 

(6) βρβεε Οββ ίεοηι Ιίςυίεΐ 

* δίεεί εαη Ηβνε [Ηε Γο1Ιοννίη§ εοίηροβίΐίοη: 

Ο ±1.55%, 0+1%, δί γπ3χ 0.25% 

Μη ±0.35/, ΗΗ0 58...65 (Ηβ3ί-ΐΓβ3ΐε<Ι βίεεΙ) 


* Γογ βοπιε βυΗβίΒηεεβ ΐΚεΓε ίδ “ί§ηίίίοη ννίιΗουί 4εΙοπ3(ίοη”. 
ΤΗίδ Γεηεύοη ίβ, ΗοννενβΓ, Γβ§3Γ(1ε(1 38 βη εχρίοβίοη (3Π(1 3βδί§- 
Π3ΐβ(] Βγ [Ηε Ιεπηδ ίη ίηνεΓίειΙ εοιηιηββ) Βεεβυβε ίΐ ίηνοίνεδ (Ηε 
βηΙίΓε ββιηρίβ 3ΐκ1 3η εχρίοβίοη εβη βίβο οεειαΓ υηάεΓ ίΟβηΐίεβΙ 
εοικϋΐίοπβ. 


3110 αηά 3112). 

(η) ΕπεΙίοη ΙεδΙ ίη 3 ροΓεεΙηίη γπογΙογ 

(1) ΤΗε εχρίοδίνε ίβ «Ιπε<1 ονεΓ οαΐείυηι εΗΙοποΙε. Α ββιη- 
ρΐε οί [Ηε εχρίοβίνβ ίβ εοπιρΓεββειΙ βηεΙ §Γουη<1 ίη 3η υη- 
&1αζβά ροΓεεΐβίη γπογΙβγ Η) 1 ηιεβηβ οί 3 ρεβίΐε, βίβο υη- 
βίβζεεί. ΤΗε γοογΙογ βικί ρεβίΐε πιυβί Ηβνε β ΙβηιρεΓβΙυΓβ 
βΒουί 10 (1ε§Γεεδ Ηί§ΗβΓ ίΗβη (Ηε ηιηΒίεηΐ ΐεπφεΓβΐυΓε 
(15° Ιο 30°0). 

(2) ΤΗε Γεβυΐΐδ οί ΐΗε Ιεβΐ 3Γε εοηιρ3Γε(1 ννίιΗ (Ηοβε οΒ- 
ΐΗΪηβεΙ ννίιΗ [Ηε βίβικίαπί (εοηίΓοΙ) εχρίοβίνε, βηΟ ατβ εΐβββί- 
ΠεεΙ 3β ίοΐΐοννβ: 

(ί) ηο είίεεί; 

(ϋ) ί&ίηΐ οεοηβίοηβΙ εΓβοΗΙίηβ; 

(ίϋ) Π-εηυεηί ΟΓβεΗΙίη^ ογ νεφ ρΓοηουηεειΙ οεεββίοηβ] 
εΓβεΙίΙίη^· 

Αρρεηάίχ Α.1 

ΤΕ5Τ ΜΤΗ ΕΚΙΟΤΙΟΝ ΑΡΡΑΚΑΤ115 Κε ηιβφίηβΐ 3156 (Η) 



Γί§. 14: ΕπεΙίοη βρρβΓβΙυδ; Εί§. 15: δΐ3Γΐίη§ ροδίΐίοη 

εΐενβΐίοη 3Π(Ι ρΐβη νίενν οί ρε§ οη ββηιρίε 

(1) βίεεΙ Ηβδε 

(2) ηνονηΗΙε ε3ΓΝ3§ε 

(3) ροΓεεΐβίη ρΐβίε, 25x25x5 ηκη, Ηείά οη [Ηε ε3ΓΠ3§ε 

(4) ίίχεεΙ ροΓεεΐ3ΐη ρε^, 10 (ΙίΕηιβίεΓ X 15 Γηπι 

(5) δ3Γηρ]ε υηοΙεΓ Ιεβΐ, 3ρρΓοχίηΊ3ΐε1>' 10 ηηηη 3 

(6) ρ,ε§-Ηο1(ΙεΓ 

(7) Ιοβιΐίηβ 3Γηι 

(8) οουηίεΓννείβΗΐ 

(9) βννίΐεΗ 

(10) Γ ννΗεεΙ ίοη βείΐίη^ ε3ΓΠ3§ε 31 δΐ3Γΐίη@ ροδίΐίοη 

(11) (ΙίΓεοΙίοη Ιο εΐεείπε είπνε ιηοΙΟΓ 

(3) ΕχρΙοβίνεβ ννΗίεΗ, υικΙεΓ ΙεδΙ, §ίνε (Ηε τεβηΐΐ βει ουί 
ίη 1. 3τε Ιο Ηε εοηβίιΙεΓεά 3δ ρΓβοίίεβΙΙγ ίηβεηβίίίνε ίο ίπε- 
ίίοη; ίί ίΗεγ βίνε ίΗε τεβυΐί βει ουί ίη 2. ιΗεγ 3Γ8 Ιο Ηε εοη- 
βίιΙεΓβοΙ 3β ΓποιΙεΓβίεΙγ βεηβίίίνε ίο ίπείίοη; ίί ίΗεγ §ίνε ίΗβ 
τεβυΐι βει ουί ίη 3. ιΗεγ βτε ίο Ηε εοηβίΟεΓεά αβ νειγ βεηβί- 
ίίνε Ιο ίπείίοη. 

(Η) Τεβί ννίιΗ (Ηε ίπείίοη βρρβΓβίυδ (ίί§8. 14 βηιΐ 15) 

(1) ΤΗε ίεβί (ΙεβεΓίΗεΟ ίη (β) ηΐ3ν Ηε ΓερΙβεβά Ηγ ίΗε ίοΐ- 
1οννίη§ ίεβί. 

(2) Οεβεπρίίοη οί ίΗε βρρβΓβίυβ: ΤΗβ ίπείίοη βρρβΓβίυβ 
ίβ ιηβιΐε υρ οί 3 εβδί-βίεεί Ηβδε οη ννΗίεΗ ίΗε ίπείίοη (Ιβνίεε 
ρΓορεί', εοπιρΓίδίη^ 3 ίίχβιΐ ροτεείαίη ρε§ 3ΐκΙ 3 ιηονβΗΙε 
ροΓεεΐβίη ρΐυίε (ίί§. 14), ίβ ηιουηίείΐ. ΤΗε ροΓεεΐβίη ρΐβίε ίβ 
Ηεΐεΐ ίη 3 εβΓπββε ννΗίεΗ τυηβ ίη ίννο ^υίιίεβ: Οη ορεΓβίίοη οί 
3 ρυβΗ-Ηυίίοη βννίίεΗ (Ηε οβΓΓίβξε ίβ ιηονβιΐ Ηγ 3η εΐεοίπε 
ιηοίΟΓ ΐΗτου^Η 3 εοηηεείίη§;-Γθ(Ι, βη εεοεηίπε (ϋδο βηιΐ βυίί- 
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αΒΙε §ββπη {5 ίη βιιοΗ 3 ννβγ ΐΗαΐ [Ηε ροΓΟβΙβίη ρΐαΐβ πιονεβ 
ΗβοΙί βικί ΓογιΙι οηοε οηΐγ ΗεηβΒΐΗ ιΗβ ροΓοβΙβίη ρε§. [Ηβ 
οϋδίβηοε οΓ ΐΓβνβΙ Ηβίη§; 10 ηιιη. ΤΗε ρε§;-Ηο1(ΐ6Γ ρίνοΐδ οη 
311 3X13 50 Οΐ3ΐ ΐ(ΐ6 ρΟΓΟβΙβίΐΙ ρβ§ 0311 1)6 θΙΐίΐη§6(1; ίΐ 18 βΧ- 
Ιεικίειΐ Ηγ 3 1θ3(1ίιι§ 3πιι χνίιΐι βίχ ηοΙοΗεβ Γογ Ιΐ3η§ίη§ β 
ΙΠ355. ΒβΙβηοε ΐη (Ηε “ζβΓο” ροδίΐίοη (χνίΐΗοιιΙ 1038865) 13 
βοΙιίενειΙ Ηγ β^οδίίηβ 3 οουηΐεΓ-ννεί§Ηΐ. ΙΥΗεη [Ηε ρε§- 
ΙιοΙοΙθγ Ϊ5 ΙοννβΓθοΙ οη Ιο ιΗε ροΓοβΙβίη ρΙβίε ιΗβ Ιοηξίίικϊίηβΐ 
3χΪ3 οΓ ΐΙιε ροΓοεΙβίη ρε§ ίδ ρβφβικΙίουΙβΓ Ιο [Ηε υρρβΓ 
511Γ0306 οΓ Ι)ΐ6 ρΐ3(6. 0ΐ16 οΓ ΐ(ΐ6 1035865 15 Η(ΐη§ Ηγ Π163ηδ οί 
β πη§ 3ΐκ1 ΗοοΗ ϊη (Ηε 3ρρΓορΓΪ3ΐε ηοίοΗ; [Ηε Ιο3(1 οο (Ηε 
ρε§ 03ΐι 1)6 νβπεοΙ Γγοπι 0.5 ίο 36 

(3) ϋεδοπρίίοη οί ιΗε ροΓοβΙβίη ρΠιΐβ 3ηοΙ ρβ£: ΤΗε ίΐ3ΐ 
ρΟΓΟβΙβίη ρίβδίβδ 3Γ6 013(16 οί ρ 016 ΙβοΗπίΟβΙ ννΐΐΐΐβ ρ 0 Γ 06 - 
Ιαϊη 3ΐκ1 Ιιβνε ΐΐιε Γο1Ιοχνίη§ (Ιίηιβηδίοοδ: 25 οιοι X 25 πιπι 
X 5 ηιοι. ΒείθΓ6 Ββίιι§ Γϊγ 6<1, (Ηβη [χνο ηιΒΗίη§ δυείΒΟβδ 3Γ6 
(ΗθΓου§ΗΙγ Γου§Ηβιΐ6(1 Ηγ Βείη§ πιΒΒεχΙ ννϊιΗ β δροη§ε. ΤΗε 
5ρ0Ι1§6-Ο13Ι-|(8 3Γ6 οΙβΒΓίγ νϊδίΗΙβ. 

ΤΗε ογΐίιηίποβΐ ροΓοβΙβίη ρε§8 3Γ6 βίβο ποάε οί ίεοΗηί- 
οβί χνΗίΙε ροΓΟθΙβϊη; (Ηεγ 3Γβ 15 ηιοι 1οη§ βικί 10 οιοι ίη <ϋ- 
3ΐοεΙθΓ 3ΐΐ(1 ΐΙιεΪΓ Γου^Ηεηεά εηάδ 3Γ6 ΓοιιιπΙεοΙ, χνίΐΗ 3 γβ- 
<1ίυ8 οί ουΓνβΐυΓε οί 10 οιοι. 

δβηιρίεδ οί ροΓοβΙβίη ρε§5 βικί ρΐβίββ οί ιΗβ ςυβίίΐγ 8ε- 
δΟΓΪΗειΙ αΐιονε 3Γβ (ΙεροδίΙβοΙ ννίΐΗ ιΗβ Βυικίβδβηΐβΐΐ Γατ 
Μ3ίεπ3ΐρΓϋίυη§. ΒεΓίίη-ΟβΗΙεπι, χνΗϊοΗ οβη δΐιρρίγ (Ηβ 3(1- 
(1γθ8865 οί ιοβηυίβοΙυΓθΓβ. 

Αδ (Ηε ηβΐυΓβΙ υικΐ3ΐπ3§6(1 Γου§Ηηβ88 οί [Ηβ ρΙβίεβ βηοΙ 
ρβ§5 18 311 685611031 ΟΟΙκΠίΙΟΙΙ ίθΓ ΙΗβ Γ630ΐίθη οί ΐΗβ 6ΧρΙθ- 
δϊνε 5υ1)5ΐ31106, 63θΗ ρ3Γΐ οί (Ηε δυτίδΟβ 01081 1)6 086(1 οηΐν 
01106 . Ιη οοηδεςυβηοβ, Πιε [χνο εη(1 δυτίβοβδ οί β3θΗ ρβ§ 3Γβ 
δυΓΠοίεηΙ Γογ ΐ\νο ίεβίδ, βικί ΐΗε 1\νο ΓποΙίοη βοΓίβοβδ οί 3 
ρΐβίε ΧΧ'ίΙΙ 63θΙΐ 56Γνε ίθΓ βΗοϋΙ ΙΗγ 66 10 81Χ Ι65ΐ8. 

(4) ΡΓβρβΓβΐίοη οί δβηιρίβδ: ΤΗε εχρίοβίνε δοΗβΙοοοεδ 
3Γ6 16516(1 ίη ΐΗε 8 γ}' 51316. 5θ1)8ΐ3ηθ65 οί ΟΙΒΓ^ίηβΙ 2101, 
11° Ιο 14° 3Γ6 16516(1 35 (ΙεΙίνθΓβιΙ, ρΓονίεΙεεΙ ΐΗβΐ ιΗβϊτ 
ννβίεΓ οοηίεηΐ 3 §γ 665 ννίΐΗ ΐΗε νβίοβ ίηοΐίοβίβοΐ Ην ιΗβ ιοβηυ- 
ί30ΐ0Γ6Γ. Ιί ΐΗε νν3(6Γ 001116111 ίδ Ηί^ΗθΓ, ΐΗβ ΟΙΙΧίΟΓΘδ 01051 
Ηθ 8πβ<1 ΗείοΓβ ΐΗε ίεβΐ υηΐίΙ [Ηβίτ οιοίδίοΓβ οοηίεηΐ ίδ Οΐ3ΐ 
ίΐ1(1ίθ3ΐ6(1. 

Ιη 3<1(1ίΐίοη, Γογ 5οΙί<1 δοΗβΙβηοεβ, εχοερί ΐΗοδε ίη ρ35ΐε- 
ΙίΙ<6 ίοΓηι. ΐΗε ΓοΙΙο\νηι§ ροίηΐδ δΗοοΙι! Ηε οΗδβΓνβοΙ: 

3. 5θΒδΐ3Ι1065 111 ρθνν(ΐ6Γ6(1 ίοΓΟΙ 3Γ6 δίβνβίΐ (δίβνβ ΟΙβδΗ 
0.5 οιοι): ενβΓγ[Ηίη§ ΐΗβΐ ρ35868 (Ηγοο§Η ΐΗε δίενε ίβ 056(1 
Γογ ιΗε Ιθ5ΐ; 

Η. δοΗδΙβηοεδ ννΙιίοΗ Ηβνε Ηβεη οοηιρΓ688β<1, 0351 ογ οίΗ- 
ΘΓΥνίδε 00115θΙί(ΐ3ΐ6(1 3Γ6 ΗγοΗ 611 ΪΠίΟ δΙΠβΙΙ ρΪ6065 3η(1 
516X 6(1; 6 ν 6 ΓνΐΗίΐ 1 § [ΗβΙ ρ35865 ΐΗτΟΟβΗ 3 δίβνε 016 δΗ οί 0.5 
οιοι ίδ 056(1 Γογ ιΗε 1651. 

(5) ΤεβΙ ρΓοοεοΙοτε: Α ροιοεΙαίη ρΐβίε ίδ ΓιχβοΙ οη ιΗβ οβγ- 
Γ13§6 οί ιΗβ ΓποΙίοη 3ρρ3Γ3ΐ05 80 ΐΙΐ3ΐ ΐΗβ §Γ00νβ5 οί ΐΗβ 
5ροη§ε - οι3γ!( 5 οη ίΐ τοη ΐΓβιΐδνβΓδβΙγ Ιο ιΗε (ΗτεοΙίοη οί 
οιονεηιεηΐ. ΤΗε ςυβηΐίψ Ιο Ηβ Ι65ΐβ(1, βΗουΐΊΟ ηιοι3, ίδ 
ΙβΗεη Γγοιπ δοΗβΙβηοεβ ίη ρονν(1βΓ6(1 Γογοι Η>' οιββηδ οί 3 ογ- 
ΙίικίΓίοθΙ 016350το (2.3 ήχοι (Η301616Γ X 2.4 οιοι); ίη ίΗε 
0356 οί 5θΗ5ΐ3Ι1065 ίη ρ38ΐβ-1ίΙ(6 ίοΓΟΙ ΐΗθ 830ΐρΙβ 15 01635- 
0Γ6(1 Ην 3 ονΙίηοΙποδΙ ΙοΗε ννΗίοΗ ίδ ρΐοη^εο! ίηΐο (Ηβ ηΐ388. 
ΑίΐβΓ ΙβνβΙΙίιΐβ οίί (Ηε βχοββδ εχίβηοΐίο® Ηβ>Όη(1 ιΗε οιεβδ- 
ογθ, ιΗε δβιορίθ ίδ ΐβΗβη ουί Η>· οιββηδ οί 3 χνοοάεη γοοΙ βηιΐ 
ρΐβοεοί οη ιΗε ροΓοεΙβίη ρΙβίε. ΤΗε ΓιγοιΙ^ - οΐΒίορεά ροΓοβ- 
Ιβίη ρε§ ίδ 561 οη ιΗβ Ηεβρεοΐ-ορ ςυβηοΐγ 35 δΗοχνη ίη Π§ογ 6 
15; ιΗβ 1θ3(1ίη§ 3ΓΟΊ 18 Ιθ3(1β(1 ννίΐΗ ιΗβ ΓβςθίΓ6<1 01358 3η(1 
ιΗε ρυδΗ-ΗυΐΙοη δννίΐοΗ ίδ ορβΓβίεοΙ. ΟβΓβ οιυβί Ηε ΙβΗεη ιΗβΙ 
ιΗε ρε§ Γ6515 οη ιΗε ββοιρίε βικΙ ιΗβΙ ΐΗεΓβ ίδ εηου§Η οί ιΗβ 
δυΗδΙβηοε ίη ΓγοιιΙ οί ίΐ Ιο οοοιε υηοΙεΓ ιΗε ρβ§ 35 ιΗβ ρΐβΐβ 

010X65. 

(6) Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ3ίίθΙ1 οί Γ65θ1ΐ5: Ιη ίηΙβφΓ6ΐίη§ ιΗβ Γ65θ1ΐ5 οί 
(Ηε 1651 3 (Ιίδΐίηοΐίοη ίδ οιβοίε ΗεΙννεεη “ηο ΓββοΙίοο”, “άε- 
οοοιροδίΐίοη” (οΗβη^εοίοοΙουΓ, βοιεΙΙ), «ί§ηίΐίοη”, “ογ3ο!<- 
Ιίη§” βικί “εχρίοδίοη”. 

ΤΗβ τείβΐίνε (16§Γ66 οί δεηβίΐίνίΐ^ οί 3 δυΗδίβηοε Ιο Γγϊο- 
Ιίοη ίη ιΗε ΓποΙίοη βρρβΓβΐυδ 35 «ΙεδΟΓίΗεΗ ίβ ίη(1ίο3ΐ6(1 
(χνίΐΐιουί Ι3ΐχίη§ [Ηε οοείίίοίβηΐ οί ίποιίοη ίηΐο βοοουηΐ) Ηγ 


[Ηε δοΐδίίεδΐ 1ο3(1 οη ιΗε ρε§ ίη 1χ§, χνίΐΗ ννΗίοΗ ί^ηίΐίοη, 
οΓ3ο1(1ίη§ ογ 3η εχρίοδίοη οοοοΓδ ίη β( 1ε38ΐ οηβ οοΐ οί βίχ 
Ιβδί. Ιη [Ηίδ οοηηβοΐίοη, ενεη ί§ηίΐίαη\^3η(1 οΓβοΗΙίη^ 3Γ6 , 

(Ιεεηιεοί Ιο Ηε 83η§6Γ005 Γ630ΐίοη5. ΤΗβ δεηδίΐίνίΐγ οί 3η εχ- 
ρΐοδίνε δυΗδίβηοε Ιο ίΓΪοΐίοη ίδ ^τεβΙβΓ ιΗε ΙοχνβΓ ιΗβ ββοβΓ- 
Ιβίηεοί 1ο3(1 οη ιΗε ρε§ (Ιο3(1ίη§ χνεί§Ηΐ ίη Γβίβΐίοη Ιο Ιεη^ΐΗ 
οί 1ο3(1ίη§ ρ68). 

Εχρίοδίνε Ιίςυίίΐβ 3Π(1 δυΗδίβηοβδ ίη ρβδίε-ΗΗβ Γογοι 3Γβ 
ηοΐ ίη §ειΐ6Γ3ΐ δβηβίΐίνε Ιο ΓποΙίοη υηοΙβΓ [Ηβ οοηοΐίΐίοηδ οί 
[Ηίδ ΙεδΙ, δίηοε Ηβοβηβε οί ιΗε ΙυΗηοΒίίης είίεοί [Ηβ δΙί§Ηΐ 
ίΓΪοΙίοηβΙ ΗεβΙ ρΓθ(1υο6(1 ίδ ίηδηίΓιοίεηΙ Ιο ίηοίηοε ί^ηίΐίοη. 

^ίΐΗ δυοΗ 8υΗΐ3ηο68 ιΗε ηΗβεηοβ οί βηγ Γβ&οΙίοη ίδ ηο ίηιΐί- 
οβίίοη ιΗβΙ ιΗε βυΗδίβηοε ίδ ηοΐ (Ιβη^εΓουδ. 

ΤΗε δίβΗίΗΐγ οί ιΗβ ρΓθ(Πιοΐ8 ΓβίβΓΓβοΙ ίο ίη οιβγ^πβ! 3157 
3111 ίβ Ιο Ηε οΗεοΗβά Ηγ οπϋηβΓγ ΙβΗογβΙογυ πιβίΗοοΙβ. 

ΤεβΙ οί άγηβπιίΐβ Γογ εχικίβΐίοη (δβε οπαφίπηΐ 3107) 3158 

(1) ΤΗε 3ρρ3Γ3ΐιΐ5 Γογ Ι68ΐίηβ (ΙγηαΓηίΐε Γογ εχυοίοΐίοη 
(Π§5. 16 ίο 18) οοηβίδΐδ οί β ΗοΙΙοχν ΗΓοηζε ογΙίικΙεΓ. ΤΗίδ 
ογΙίηιΙεΓ ννΗίοΗ ίδ οΙθ86(1 31 οηβ εη(1 Ηγ α ρΐηΐε οί [Ηβ 53Πΐε 
πιβίβΐ, Ηθδ 3η ίηΐβπιβΐ (ΙίβηιεΙβΓ οί 1577 ηιηι βηά 3 (ΙερίΗ οί 
40 πιιτι. Ιί ίδ ρίβΓοβά Ηγ 20 Ηοΐβδ 0.5 ήχοι ίη (ΙίβηιείβΓ (4 
56(8 οί 5 Ηοΐβδ) οη ιΗβ οίΓουηιίβΓβηοβ. Α Ηγοπζ 6 ρίδίοη, ογ- 
ΙίηχίΓίοβΙ ονβΓ 48 ηιηι οί ίΐβ ΙοΙαΙ 1βη§ΐΗ οί 52 ητιηι, οηη βΐίάε 
ίη ιΗβ νβΓίίοβΙ ογ1ίη8βΓ; ιΗίβ ρίβίοη, χνΗοδβ (ϋβπιβίεΓ ίδ 15.6 
πιπι, ίδ 1θ3(1ε(1 ννίΐΗ 3 ιηββδ οί 2 220 § 50 38 Ιο ρΓοάυοβ 3 
ρΓ6551!Γβ οί 118 ΗΡβ (1.18 ΗβΓ). 

(2) Α δοιβίΐ ρ1υ§ οί (ΙγηβηιίΙβ ννεί§Ηίη§ 5 Ιο 8 §, 30 ποη 
1οη§ 3τΐ(1 15 πιπι ίη άΪΒπιβίβΓ, ίδ χνΓβρρβ^ ίη νβΓγ ίίηβ ^βηζβ 
3 π 8 ρΐ306(1 ίη [Ηβ ογΙίικΙβΓ; ιΗε ρίδίοη βηά ίΐδ 1θ38ίη§ ηιβδδ 
3Γ6 [Ηβη ρΐβοβχΐ οη ίΐ βο ιΗβΙ [Ηβ (Ινηβτηίΐβ ίδ 8υΗ)εοΐ6(1 Ιο α 
ΡΓ6551ΙΓ6 οί 118 ΗΡβ (1.18 ΗβΓ). 

ΤΗε Ιίηιε ΙβΗεη ίοο ΐΙιβ αρρεβΓβηοε οί [Ηβ Γιγ 51 δί§ηδ οί 
ΟΪΙγ (ΐΓΟρΙβΙδ (ηίΐΓΟ§Ιγ06ΓΪηβ) 31 ιΗβ ΟυΙβΓ ΟΓίίΐΟβδ οί ιΗβ ογΐ- 
ίηχΙεΓ Ηοΐβδ ίδ ηοΙβ8. 

(3) ΤΗβ (ΙγηβπιίΙ ίδ οοηδίάβΓβά δΒΐίβίβοΙοΓγ ίί [Ηε Ιίηηε 
εΐ3ρδίη§ ΗβίοΓβ ιΗβ 3ρρβ3Γ3ηοβ οί ιΗβ Ιίςυίά βχηάΒΐίοηδ ίδ 
πιοΓ6 [Ηβη ίίνβ πιίηαΐεδ, [Ηβ ΙεβΙ Ηηνίη^ Ηβεη 03γγΪ6(1 οήΐ 31 
3 Ιβηΐρ6Γ3ΐΐΙΓ6 οί 15° [Ο 25° 0. 

3159 

-3199 


ΤΕ5Τ ΟΓ ΟΥΝΑΜΙΝΕ ΓΟΒ ΕΧυϋΑΤΙΟΝ Ηε ιηβφίηβΐ 3158 



Γίζ. 16: ΗοΙΙονν Ηγοπζ6 ογΐίη^ετ, Γί§. 18: ΟγΙίηάποβΙ 
οΙθ5β(1 31 οηε βη8; ρΙβη 3η8 νβΓίίοβΙ Ηγοπζ6 ρίδίοη 

δβοΐίοη ^ (Ιίηιεηδίοηδ ίη ηιηι) 


(1) 4 δ6ΐ5 οί 5 ΗοΙββ οί 0.5 (ΙίΒηιείεΓ 

(2) οορρβΓ 

(3) Ιββά ρΙαίε χνίιΗ οεηΙτβΙ ΐβρβΓβό τεοεβδ οη υικΙοΓδίΗε 

(4) 4 ορεηίη§8, βΗουί 46 X 56, ενβιιΐγ δρβοβίΐ τουικί 
ρεπρΗβΓγ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α. Ρεονίβίοηδ Γε1βίιη£ Ιο (Ηε ηβΐυτε οί αΙυιηίηίυιη-βΙΙον 
εεεερίβείεδ Γογ εεΓίβίη §3δεδ οί Οβδδ 2 

I. ί^αβίϊι^ οί ΐ!ιε πιβίεπβΙ 

(1) ΤΗε πιβίεπβίδ οί 3ΐυηυηίυ(η-3ΐ1ο>' ΓεεερίβεΙεβ ννΗΐεΗ 3200 
3Γε Ιο 6ε 3εεερΙε8 Γογ (Ηε §3δεβ ΓείεΓΓεε) Ιο ίη ιηβεςίιιβΙ 
2203 (2) (6) δΗβΠ βϋΐϊβίν Ιΐιε ΓοΙΙοννίη§ ΓεςυπεπιειΠδ: 



Α 

Β 

ε 

ϋ 

Τεηδίΐε δΐΓεη@(Η, Κιη, ίη ΜΡβ ( = Ν/ηηη 2 ) 

49 Ιο 186 

196 (ο 372 

196 (ο 372 

343 (ο 490 

ΥίεΙεΙ βεεεδδ, Κε, ίη ΜΡβ ( = Ν/ιηιη 2 ) 

(ρεπηβηοηΐ βεί = 0.2%) 

10 (ο 167 

59 ίο 314 

137 ίο 334 

206 (ο 412 

Ρεπτΐ3ηεη( εΙοη§3(ίοη 3( ΓΓβείυτε (1 = 58) 
ίη ρεε εεηΐ 

12 (ο 40 

12 ίο 30 

12 (ο 30 

11 (ο 16 

Βεη8 ΙεδΙ 

(άίβηιεΙεΓ οΓ Γογπι8γ 8 = ιι.ε., ννΐιετε ε ίβ ΙΙιε 

η = 5 (Κιη < 98) 

η = 6 (Κιη < 325) 

η = 6 (Κιη < 325) 

η = 7 (Κπι < 392) 

(ΗίεΗηεεδ οΓ (Ηε (εβί ρίεεε) 

η = 6 (Κιη > 98) 

η = 7 (Κιη > 325) 

η = 7 (Κιη > 325) 

η = 8 (Κπι > 392) 

ΑΙυηιίηίυηι Αδδοείβΐίοη δεπεβ ΝυιηΗει* 

1000 

5000 

6000 

2000 


* 8εβ «Αΐυπηηίυπι 5(3η83Γ8δ3η8 ϋβΐβ». ΠΓιΗ ε8ίΐίοη. Ιβιιυβη, 1976. ρυΒΙίδΗεΟ 6ν (Ιιε ΑΙυιηϊηίυιη Αδδοείβΐίοη, 750 ΤΙπγ 8 Ανεηυε, Νενν ΥογΗ. 


ΤΗε 3εΐυ3ΐ ρΓορεΓίίεβ ννϊΙΙ 8ερεη8 οη ΐΙιε εοιηροδίΐίοη οΓ 
ΐΗβ βΙΙογ εοηεβΓηεεΙ από οη (Ιιε ΠιιαΙ ΙτεαΙιηειιΙ οΓ ΐΙιε τεεερ- 
(βείε, Βυΐ ννΗβιενεΓ βΙΙον ίδ υβε8 (Ιιε [ΙηεΙαιεδδ οΓ ΐΗε τεεερ- 
Ιβείε δΗβΙΙ 6ε 03ΐευΙβΐε8 6ν ΐΗε ΓοΙΙοννϊη§ ΓοπηυΙαε: 


β = 


Ρ 


ΜΡίΐ 


X ΰ 


2 χ χ β 

Γ ΜΓ·:ι 

1,30 


Ρ, χ Ο 

ΙΚΙΓ 

ΟΓ β = - 


20 X Κε 
1.30 


X Ρ 


Ι«ΙΓ 


(ΙίδΙβηεε οί (8 + 3ε). Ουτϊη§ ΐΗε Ιεβΐ ΐΗε ίηιιει· Γίΐεεδ βΙιηΙΙ 6ε 
βερ3Γβΐε8 6> 3 8ίδΐ3ηεε ηοΐ §Γε3ΐεΓ (Ηβη (Ιιε 8ίβιηε(εΓ οΓΐΙιε 
πΐ3η(ΐΓε1. 

(ε) ΤΗε δρεεΐπιεη δΗβΙΙ ηοΐ εχΗίΗίΐ εΓβεΠδ ννΐιεη ίι Ηβδ 
6εεη 6εηΐ ίηννβΗδ 3Γουη8 ιΙιε ιηαικίΓεΙ υηΐϊΙ ΐΙιε ϊηιιεΓ ίαεεβ 
3Γε δβρβΓβίεά 6ν 3 8ίδ(3ηεε ηοΐ βίεαίετ [Ηβη ιΙιε 8ί3ΐηε(εΓ οΓ 
ΐΗε πιβηείΓεΙ. 

(8) ΤΗε Γ3ΐίο (η) Βείννεεη ιΙιε 8ί3ΐηε!θΓ οΓ (Ιιε ηιβικΗεΙ 
βη8 (Ηε ΐΗΐεΗηεδδ οΓ ιΗε βρεείηιεη βΗβΙΙ οοηΓοπη ίο (Ιιε ναΙ- 
υβδ §ίνεη ϊη (Ηε (βΗΙε. 


ννΗεΓε ε = ηιίηϊιηυηι (ΗίεΙαιεββ οΓΓεεερΙβεΙε ννβΙI. ίη ιηιη: 
Ρ ΜΡη = Ιεβΐ ρΓεδβυτε, ίη ΜΡα (Ρ = Ιεδΐ ρΓεβδυτε. ίη Ηητ) 
ϋ = ηοηιίηβΐ εχΙεΓηηΙ 8ί3ηιεΙεΓ οΓ (Ηε ΓεεερΙβεΙε. ίη ηιιη;· 
3η(1 

Κε = §υ3Γβηΐεε8 Γηίηίιηυΐϊΐ 0.2 - ρει· εεηΐ ρΓοοί δΐιεδδ. ίη 
ΜΡβ ( = Ν/ηπη 2 ). 

Ιη β88ί(ίοη, (Ηε νβΐυε οΓ ιΙιε ηηηίηιυιη £υ3Γ3ηΐεε8 ρΓοοί 
δίΓεδβ (Κε) ίη(Γο<1ϋεε(1 ίηΐο ιΗε ΓοηηυΙβ ίδ ηο εαβε Ιο 6ε 
@Γ63ΐ6Γ (Ηηη 0.85 Ιίηιεδ ίΗε βυ3Γ3ΐιΙεε8 ηιίηϊιηυηι (ειΐδίΐε 
δίΓβη^ΐΗ (Κπι), ννΗβίενεΓ (Ηε ψρε οΓ βΙΙον υβε8. 

ΝοΙεβ: 1. ΤΗε βΗονε εΗβΓβείεπδΐίεδ βτε 6ηβε8 οη ρΓενί- 
ουβ εχρεπεηεε ννίΐΗ (Ηε ΓοΙΙοννίηβ ηιβίεπβίδ υδε8 Γογ τεεερ- 
Ιβείεβ: 

Οοΐυηιη Α: Αΐυπηηίυιη, υηϋΙΙονεοΙ, 99.5 ρεΓ εειιΐ ρυτε: 

Οοΐυιηη Β: ΑΙΙογβ οΓ βΐυιηίηίυιη 3ΐκ1 ηιβςηεδίυιή: 

ΟοΙυηιη 0: ΑΙΙονδ οΓβΐυιηίηίυιη, βίΐίεοη 3ΐκΙ ιηβ^ηεδίυηι. 
δυεΗ 3β Ι50/Κ209-ΑΙ-8ί-Μβ (ΑΙυιηϊηίυιη Αδδοείηΐίοη 
6351); 

Οοΐυπιη ϋ: ΑΙΙογβ οΓ βΙυπιίηίυιη. εορρεί' βικί ιιιιιςηε· 
δίυηι. 

2. ΤΗε ρεπηβηεηΐ εΙοιΐ£β(ίοη 31 ΓΓβείυτε (1=5(1) ίδ 
ΓηεβδυΓβίΙ 6^ πιεβηδ οΓ Ιεβί-ρίεεεδ οΓ είΓουΙβΓ δεείίοη ίη 
ννΗΐεΗ ιΗε §3υ§β Ιεη^ΐΗ 1 ίδ εςυβΙ ίο Γίνε ΙίιηβδΤΗε 8ίιηε(ει· 
0; ΐΓ ΙβδΙ-ρίεεεδ οΓ τεεΙβιι^υΙβΓ δεείίοη ατε υβε8 (Ιιε ^βυ^ε 
Ιεη^ΐΗ ηιυβί 6ε εβΙευΙβίεΟ 6χ (Ηε ΓοηηυΙβ 1=5.65 \/Γ^. 
ννΗβΓβ Ρ 0 ίδ ιΗε ίηϊΐίβΐ εΓΟδδ-δεείίοηβΙ βτεβ οΓ (Ηε (εδΐ-ρίεεε. 

3. (α) ΤΗε 6εη8 ΙεδΙ (δεε (ϋβ^ηιιη) δΙιβΙΙ 6ε εαΓπε8 ουί οη 
δρβοίηιεηδ ο6(3ΐηε8 6^ ευ(ΐίη§ ίηΐο Ιννο ερυβΙ ρ3Γ(δ οΓ ννίεΙίΙι 
3ε, 6υΐ ίη ηο εβδε Ιεβδ (Ηβη 25 ηηη, βη βηηυΙβΓ δεείίοη οί 3 
ογΙίηΟεΓ. ΤΗε δρεείηιεηδ δΗβΙΙ ηοΐ 6ε ιηβεΗίηεά εΙδ6\\ΗεΓε 
(Ηβη οη ιΗε εΗ^εβ. 

(6) ΤΗε 6εηι1 ΙεδΙ βΗβΙΙ 6ε 03Γπε<1 ουί Ηείννεεη ά ιηβικίΓεΙ 
οΓ εϋβιηεΐεΓ (8) βηιΐ Ιννο εΪΓευΙβΓ δυρροείδ δερβΓβίεΟ 6ν 3 



(2) Α Ιοννεε ΓηίηίηιυΓη εΐοηββΐί'οιι νβΐυε ίδ βεεερΐ361ε οη 
εοηιΐίΐίοη ΐΗβΐ ηη βΟιΙίιίοηβΙ Ιεβί βρριονείΙ 6γ ιΗε εοιηρείεηΐ 
βυΐΗοΓΪΐγ οί ιΗε εουηΐΓγ ίη ννΗΐεΗ (Ηε τεοερίβεΙεβ 3Γε ιββιΐε 
ρΓονεβ (ΗβΙ δβίεΐν οί εβΓπββε ίδ εηδυτείί ίο (Ηε κ;ηηε εχίεηΐ 
3β ίη ιΗε 03$ε οΓΓβεερίβείεδ εοηδίτυείειΐ Ιο εοιηρΙ) ννίΐΗ ιΗε 

ΡεΗβΓΒεΙεπδΙίεδ §ίνεη ίη (Ηε Ιβ61ε ίη ρβΓβρΓΗρΙι (1). 

(3) ΤΗε ννβΙΙ (ΗίοΗηεβδ οΓ (Ηε τεεερίβείεδ 31 ιΗε ΐΗίηηεβΙ 
ροίηΐ δΗβΗ 6ε (Ηε ΓοΙ1οννίη§: 

ννΗεεε ιΗε (ΙίβπιείεΓ οΓ ιΗε τεοερίβείε ίδ Ιεδβ (Ηβη 50 ηηη: 
ηοΐ Ιεβδ (Ηβη 1.5 ηιηι; 

ννΗεΓε (Ηε ϋίβηιείεΓ οΓ ιΗε τεοερίβείε ίδ Γγοπι 50 ίο 150 
ηηη: 

ηοΐ Ιεβδ (Ηβη 2 ηιηι; 3η8 

ννΗεΓε (Ηε ΒίβπιεΙεΓ οΓ (Ηε τεεερίβείε ίδ ιιιογο (Ηβη 150 
ηηη: 

ηοΐ Ιεβδ (Ηβη 3 ηιηι. 

(4) ΤΗε εηάδ οΓ (Ηε τεοερίβεΙεβ δΙηιΙΙ Ηβνε 3 βειηίείΓου- 
Ιβγ, εΐΐίρίίεβΐ ογ «ΗβδΗεΐ-ΗβικΙΙε» δεείίοη; (Ηεν βΗβΙΙ βΓΓοπ! 
(Ηε δβπιε 0ε§τεε οΓδβΓείν 3β ιΗε 6ο8ν οΓ (Ηε τεοερίβείε. 
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II. Αίΐίϋΐϊοηαΐ οίίίείβΐ ίβδί ίοε ηΐυιηίηίυπι αΐΐογβ 

(1) Ιη βιΜίίοηβΙ (ο ιΗε ίβδίδ εεςιιίεβοΙ Βγ ηηΒΓ^ίηβΙδ 
2215, 2216 βηιΐ 2217, ίί ίδ ηεεεδδΒεγ Ιο ίβδί Γογ ροββίΒΙε 
ϊηΙβεοεγδΒιΙΙΐηε εοεεοδίοη οί ίΗε ϊηδ'κΐβ ννβΐΐ οί ιΗε εεεβρία- 
εΐβ ννΗεεε αβε ίδ εηηνίβ οί ίΐη δΐυπιίηίυηι ίΐΙΙον εοηί3ίηίη§ 
εορρεε, ογ ννΗεεε 086 ίδ εηηεΐβ οί 3π ηΙιπηίηίιίΓη βΙΙον εοη- 
Ι3ΐηίη§ ηΐ3βηβδίυηι 3ΐκ1 εηβη^βηββε 3Π(1 ιΗε ιτιββηεδίαΓη 
εοηίεηΙ ΐ$ ρ·β3ΐβΓ ίΗβη 3.5 ρβΓ εεηί ογ ίΗε Γη3η§3ηβδε εοη- 
Ιεηΐ Ιοννεε ίΗβη 0.5 ρεε εεηί. 

(2) Ιη ίΗε 038β οί 3η βΙυηιίηίυιη/εορρεΓ ϋΐΐον ιΗε ΙεδΙ 
δΗβΙΙ Βε 03Γπε<1 οιιΐ Βγ ΐΒε πΐ3ηυί3εΙυΓεΓ 31 ΐΗε Ιϊηιε οί 3ρ- 
ρΓονβΙ οί 3 ηενν βΙΙογ Βγ ιΒβ εοηιρείβηΐ βυιΗοείίγ; ίι δΗβΙΙ 
ΐΗεεεαίίβε Βε εερεβίεεΙ, ΐη ΐΗε εοιίΓδε οί ρεοάιιείιοη, ίοΓ 
ββεΗ ροιίΓ οί ΐΒε 3ΐ1ογ. 

(3) Ιη ιΗε 03βε οί βη 3ΐυπιίηίυπί/ηΐ3§ηε5Ϊυηι ηΐΐογ ίΗε 
ιββΐ δΗαΙΙ Ββ οβεείβεΙ οηΐ Βγ ιΒε ΓηβηυίβείυεβΓ ε( ΙΒβ ιϊηιε οί 
βρρεοναΐ οί 3 ηενν βΐΐογ 3η<1 οί ιΗε Γη3ηυί3οΙυείη§ ρεοεββδ 
Βγ ΙΗε εοεηρείεηΐ βυΐΗοείΐγ. ΤΗε ΙεδΙ βΗηΙΙ Βε εερεβίεςΙ 
ννΗεηενεε 3 οΗβη^ε ϊδ πιηεΐβ ίη ιΗε εοεηροβίίίοη οί ιΒε βΙΙογ 
ογ ΐη ιΗε εη3ηιιί30ΐιΐΓίη§ ρΓοεβδδ. 

(4) (β) ΡΓ6ρ3Γ3ΐϊοη οί 3ΐιιηηίηΐιιιη/εορρβΓ ηΙΙογβ 

ΒείοΓβ ιΒε ΒΐιίΓηίηίιίΓη/οορρεε 3ΐ1ογ ίδ 3υ6)εοΙβ<1 Ιο ιΒε 

εοΓΓοδϊοη ΙεδΙ, ιΗε 83Γηρ1εδ δΗαΙΙ Βε οίεβηβεεί οί §Γ635ε Βγ 
εηβαηδ οί α δυίΐ»Β1ε δοΐνεηΐ, βη<1 άείειί. 

(Β) ΡΓερβΓβΐίοη οί 3ΐυΓηίηίυΓη/Γη3§η6δίυεη αΙΙογδ 

ΒείοΓε ιΗε βΙυΓηϊηϊαίη/ηιβ^ηεδίιιηι ηϋογ ίδ 8υΒ)βεΐβ(1 Ιο 
ιΒε οοΓΓοβΐοη ιβδί, ιΒε δβεηρίβδ βΗαΙΙ Βε Ηεβίεεί ίοΓ δβνεη 
ίΐβγδ 31 100°0; ΐΗεγ δΗαΙΙ ΐΒεη Βε είεβηδεεί οί §Γέβδε Βγ 
πιεΕηδ οί 3 βυίΙβΒΙε δοΐνεηΐ, βηεΙ (Ιτίβεί. 

(ο) Ρεείοεηηβηεε οί ΙεβΙ 

ΤΒβ ίηηεΓ δίιΐε οί 3 δρεείηιεηΐ Γηβ85υείη§ 1 000 ιηιη 2 
(33.3 X 30 Γη γη) οί ιΒε ΓηβίεείβΙ εοηΐ8Ϊηίη§ εορρεΓ δΗβΙΙ Βε 
ΐΓββΙει! 31 βπιΒίεηΙ ΙβηΊρβΓβΙυεβ, ίοΓ 24 ΗουΓδ, ννίΐΒ 1 000 
Γηΐ οί 3η ηςιιεουδ δοΐυΐίοη εοηΙβίηίη§ 3 ρεΓ εβηΐ ΝβΟ 3η<1 
0.5 ρβΓ εεηΐ ΗΟ. 

. (ά) ΕχαΓηϊηαΙίοη 

ΑίίβΓ Βείη§ ννδδΒβί! αηο! (ΙείβεΙ, β βεοίίοη οί ΐΐιβ δρεείηιεη 
20 εηιή 1οη§ βΗαΙΙ Βε εχ3ηιίηε(1 Γηίεεο§Γ3ρΗίο3ΐΙγ 31 η πΐ3§- 
ηίίϊε3ΐϊοη οί 100 ίο 500 X , ρεείεεβΒΙν 3ίΐβΓ 
βΙεείΓοροΙίδίιίηβ. 

ΤΗε <1ερΐΗ οί 3ΐΐ3ο1< δΗβΙΙ ηοΐ §ο Ββγοικί ιΗε βεεοηεΐ Ιβγεε 
οί ρ·3Ϊη3 ίΓοηι ιΗε δυείβεβ δΐιΒ)βεΐβ(1 Ιο (Βε εοΓΓΟδίοη ΙεδΙ; ίη 
ρπηείρίε, ίί ιΗε βηΙΪΓβ ίϊτβΐ Ιβγεε οί §Γ3πΐ5 ίδ 3ΐΐ3εΗε<1, οηΐγ 
ρβεί οί ΙΗε 8εεοη<1 τονν βΐιουΙ<3 Βε. 

Ιη ιΗε 03δβ οί δεείίοηβ, εχβιηίηβίίοη δΗβΙΙ Βε ρεείοπηείΐ 
31 εί§Ηί 3Π§1εδ Ιο ιΗε δϋΓίηεε. 

ΨΗβεε βίΐβΓ εΙβεΐΓορο1ίδΗίη§ ίι ίδ ίουη<1 ηεεβδδβεγ Ιο 
εεηάβε ιΗε §Γ3Ϊη Βουικίβείβδ ρβείίευίηεΐγ νίδίΒΙε ίοΓ βυΒδε- 
ςιιεηί βχ3πιίη3ΐίοη, ΐΗίδ δΗβΙΙ Βε (Ιοηε Βγ η ηιείΗοά 3οεερί3- 
Βίβ Ιο ιΗε εοηιρβίεηΐ βυίΗοείίγ. 

III. ΡΓοίβεΙίοη οί ιΗε ίηηεΓ δυείβεβ 

ΤΗε ίηηεΓ δυείβεε οί 3ΐυηπηίυεη-3ΐΙογ εεεερίβείβδ 3 Η 3 ΙΙ 
Βε ρεονϊάεά \νίΐΗ β δυίΙβΒΙε 3Πΐί-εοΓΓθδίοη εο3ίίη§ ίί ιΗε 
εοΓηρείεηΙ ίεδΙίη§ δίηίίοηδ βο εοιίδίάεε ηεεεδ83Γγ. 


Β. ΚεςιπεειηεηΙβ εοηοεεηίη§ ιΗε ιηβίκπβίδ 3η3 εοηδίευε- 

3201 Ιίοη οί Γβεβρίβείβδ ίηίεηίίβά ίοΓ ιΗε ε3Γηβ§ε οί (ΙεερΙγ- 
ΓείΓί§βΓ3ΐε(1 ΙίςυείϊεεΙ §3368 οί Ο385 2 

(1) Ηβεβρίβείβδ βΗβΙΙ Βε ηΐ3(1β οί βίεεί, βΙυΓηίηίυπ». ηΐυ- 3250 
Γηίηίυπι δΐΐογ, εορρεΓ, ογ εορρεΓ βΐΐογ, β.§. Βγ 355. Ηονν- 

βνβΓ, τεοερίβείεδ, ΙβηΗδ βη(1 βΗβΙΙδ ηιβείε οί εορρεΓ ογ εορ- 
ρεΓ δΐΐογ δΗβΙΙ Ββ βεεερΙβΒ οηΐγ ίοε §38βδ εοηΐβίηίηξ ηο 
βεβίγίεηε; βΐΗγΙεηβ ιηβγ Βοννενεε εοηΐηίη ηοΐ Γηοεε (Ηαη 
0.005 ρβΓ εεηΐ βεείγίεηε. 

(2) Οηΐγ ιΠ3ΐ6Γί&ΐ5 3ρρΓορΓΪ3ΐε Ιο ιΗε ΙοννβδΙ ννοεΒίηζ 
ΐεπιρβεβΙαΓε οί ιΗε τεοερίβείεδ, βηΒ οί ΐΗείτ Πΐΐίη§δ ηηΒ βε- 
ΟβδδΟΓίβδ, ΠΓ3γ Ββ ϋδβ(1. 

ΤΗε ίοΐΐοννίηβ ηηηΐβΓίβΙβ δΗβΙΙ Ββ ηεοερίειΐ ίοε ιΒε ιηβηυ- 3251 
ίβεΙηΓβ οί Γβοβρίβοΐεβ: 

(β) δίεείδ ηοΐ 8ϋΒ]εεΙ Ιο Βπΐΐΐε ίεβείητε 31 ΙΗε Ιοννεβΐ 
ννοΓ(ο'η§ ΙβΓηρβΓΗΐυΓβ (βεε ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3265); 

1. Πηβ-£Γ3ΐηβ(1 υηαΐΐονείΐ δίεείδ, (ίοννη Ιο 3 ΙβητιρβΓΒΐυΓε 
οί -60 °0; 

2. ηϊείςβΐ δίββΐβ (ννίΐΗ η ηϊεΐ^εΐ εοηίεηΐ οί 0.5 Ιο 9 ρβε 
εβηΐ), άοννη Ιο β ΙβηιρεΓβΙυΓβ οί -196“Ο. 3ερεικίίη§ οη ιΗε 
ηίείεβΐ εοηίεηΐ; 

3. ΒυδΙβηίΐίε οΗΓοηπε-ηίεΒεΙ Βίεείδ, 3ο\νη Ιο α Ιεηιρεεβ- 
Ιυεβ οί -270°0. 

(Β) βΙιίΓηίηίυιη ηοΐ Ιβββ ΐΗηη 99.5 ρβε εεηΐ ροεε. ογ βΐυ- 
Γηίηίυιη αΙΙογδ (βββ ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3266); 

(ο) εΐεοχΐεΐιζβοΐ εορρβε ηοΐ ηεββ ΐΐιβη 99.9 ρεε εεηΐ ρυεε. 
ογ εορρεε βΐΐογβ Βανίη§ α εορρεε εοηίβηΐ οί ονεε 56 ρεε 
εβηΐ (ββε πΐ3Γ§ίη3ΐ 3267). 

(1) Βεεερίβείβδ δΗβΙΙ Βε ειίΒεε δεβηιίβδβ οε ννβίεΐεεί. 3252 

(2) Κεεβρίβείβδ υπ<1βι· ιη3Γ§ίηη) 2207 οιβείε οΓ 
βυδίεηίΐϊε 8ΐβε1, οί εορρεε οε οί εορρεε βΙΙον ιπηγ αΐΐεπηι- 
Ιίνβΐγ Ββ Η3Γ(1-δο1(1εΓθ(1. 

ΤΗε Γιΐΐίη§δ βηό βεεβδβοεβδ ηΐ3γ ειίΒεε Βε βεΓργνεε) Ιο ιΗε 3253 
Γεοερίηείβδ, ογ Βε βίΓιχεά ΐΗεεβΙο 38 ίοΙΙοννβ: 

(β) βΙυΓηϊηίυιη βΐΐογ: Βγ \νε1εΙίη§; 

(Β) εβεβρίβείβδ εηβείε οί ηυδίεηίιίε βίεβΙ. οί εορρεε ογ οί 
εορρεε ηΐΐογ: Βγ ννε!ε1ίη§ ογ Η3ηεΙ-δοΙ(1βπη§. 

ΤΗε εοηβίΓυείίοη οί τεοβρίβείεδ 3η<1 ΐΗείε ιηοάε οί οίίίχ- 3254 
ίη§ Ιο ιΗε νεΗίεΙε, ίο ΙΗε οη(1εΓίΓ3Γηε οε ίη ιΒβ εοηΐβίηβΓ 
ίεδΓηβ δΗβΙΙ Βε δυοΗ 38 ίο ρεβείυάε ννίΐΗ οεείβίηίγ βηγ δυοΗ 
εβίΐυοίίοη ίη ιΗε ΐεΓηρεεβΙυΓβ οί ιΗε Ιο3(1-Βε3Γίη§ εοτηρο- 
ηεηΐδ 3δ ννοαίεΐ Βε Πίεβίγ Ιο εβηθεε ίΗεητι ΒείηΙβ. ΤΗε ίβδίεη- 
ίη§8 οί ίΗε Γβεερΐ3ο1β5, Ιβηίεβ βηεΐ δΗεΙΙδ δΗβΙΙ ίΗεηΐδεΙνεδ Βε 
βο δβδί§ηβ(1 (Ηβί ενεη \\Ηεη ιΗε ΓεοερίβεΙε, ΙβηΙί οε δΗεΙΙ ίβ 
βΐ ίΐδ Ιοννεδί ν\'οεΗίη§ Ιειηρβεβίυεε ΐΙιεν δίίΙΙ ροβδεββ ιΗε ηεε- 
βδδβεγ ΓηεεΗΒηίεβΙ ρεορεείίεδ. 3255 

-3264 

1. Μβίβείδΐδ, εβοερίΒεΙεβ 
(β) δίεεί εβεερίβείεδ 

ΤΗε πιβίρείηΐδ ιΐδρ(1 ίοε ιΗε εηβηυίβείιιεε οί ερεβρίηείρδ. 3265 
3ηεΙ ίΗε \νβ1(1 Ββηεΐδ, «ΗβΙΙ 3ί ίΗείε Ιοννεδί ννοε1(ίη§ ίειηρεεη- 
ίυεεδ Γηεεί 3ί Ιβ3δΙ ίΗε ίοΙΙοννίιι§ εεηυίεειηεηΐδ 38 ίο ίιηρβεί 

3202 8ίεεη§ίΗ. 

ΤΗε ίεβίδ ητιβγ Βε εοικίιιοΐείΐ ννίΐΗ ίβδί-ρίεεεδ Ιιανίη§ εί- 

3203 ιΗεε 3 υβΗβρβεΙ οε 3 ν-δΗΒρεΟ ηοΐεΐι, 

-3249 


ΜαίβείβΙ 

1 ιηρ3εί 8ΐΓ6ΐΐ£;ΐΗ“'' οί βΙιεεΙ ιηεΐηΐ 3ΐη1 ννείε! Βεηϋδ 31 Ιοννεδί ννοείςμγε ΙβοιρβεβΙυΓεδ 
1 /ε,η 2Β/ } / αι ' 

υηηΐΐογθ»! ΗίΙΙβεΙ βίεβΙ 

34.3 

27.4 

Γεεείΐίε βΐΐογ 8ίεε1 

Νί<5% 

34.3 

21.6 

ΕεΓΓΪΐίο βΐΐον 8ΐεεΙ 


34.3 

5%<Νί<9% 

44.1 

ΑυδΙβηίίίε 0ε-Μί δίβεί 

39.2 

31.4 


η/ Ιιηρβεί δΙεεηβίΗδ Ηγ[<■ πι 111 ΚΙI ίIΙι <!IΠγγγιιI ΙεδΙ-ρίεεεδ ίΐεε ηοΙ ιηυΙιιηΙΙν ('πιπ|);ιι;ι!)Ι('. 8 γ(· ηΙδο ιηηΐ'^ΐηαΐδ 327ο Ιο 3277. 

V ΤΗε νβΐυεδ εεΐαίε ίο ΙβδΙ-ρίεοεδ ννϊιΐι η Ι ^ΙκιιημΙ ηοΐείι 38 ϋΚΐδΙε3ΐε(Ι ΒεΙονν. 

°/ ΤΗε νβΐιιεδ εείβίε ίο ΙεδΙ-ρίεεεβ ηϊιΙι π Υ-δΗηρρΗ ηοκ ίι (οηΓυιιπίιΐ" Ιο 180 Κ 148. 
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ο) ΒεεερΙβεΙεβ, Ι3η1ί βηεΐ βΗεΙΙβ ιτιβείε οΓ εορρετ ογ εορ- 
ρβΓ βΙΙοχ 

Ιΐ ίδ ηοΐ ηβοβδδβιγ Ιο εβΓΓ>· ουί ίεβίδ Ιο (Ιείεπηΐηε 3267 
ννΗβιΗβΓ ιΗβ ίηιρβεί 8ΐΓ6η§ΐΗ ίδ βιίεςυβίε. 

3268 

-3274 

2. ΤβδΙδ 

(») Ιηιρβεί-δίΓεηβΐΗ ΙβδΙδ 

ΤΗβ ίιηρβεί δίΓεη§ιΗ δΗοννη ϊη Γη3Γ§ίηβΙ 3265 εεΙβίε ίο 3275 
ΙβδΙ-ρίβεβδ Γηβ3δυπη§ 10x10 ιηιη βηά Ηβνίιΐβ β ΙΙ-δΗβρεε] 
ογ 3 ν-3ΐΐ3ρ«1 ηοίεΗ. 

Νοίεβ: 1. \&ΊίΗ Γβ^βΓά Ιο (Ηβ βΗβρβ οΓ ιΗε ίβδί ρίεερ. δ εε 
ΓΠ3Γ8Ϊη3ΐ 3265 (1361ε), ίοοί-ηοίεδ'· 7 '"" 1 'Λ 

2. Ρογ δΗββίβ Ιεδβ ίΗβη 10 ηιηι 6υί ηοΐ Ιεββ ιΗβη 5 ιηιη 
ΐΗίοΙί, Ιεδί-ρίβεβδ 1ΐ3νίη§ 3 εΓοδδ-δβείϊοη οΓ ΙΟΧρ ηιηι. 
ννΗεΓβ «εν Γερΐεδεπίδ ιΗε ΐΗίεΠηεδβ οΓ ιΐιε δΗεεί. δΙιαΙΙ 6ε 
υδε<1. 5υοΗ ίηιρβεί-δίιεηβΐΗ ΐεδίδ ^εηβΓβΙΙχ >ϊεΙε1 Ηί^ΗβΓ νβΙ- 
ιιεβ (Ηβη (Ιο δυείι Ιεβίδ οη βίβικΙβΓί! Ιεβί-ρίεεεδ. 

3. Νο ίιηρβεί-δίΓεηβΐΗ Ιθδί δΗβΙΙ 6ε ε3ΓΓίε<1 ουί οη δΗεείδ 
Ιθδβ ίΗβη 5 πιηι ΐΗίεΙί, ογ οη ΐΗεϊτ βεβηΐδ. 

(1) Ρογ ΐεδίίηβ δΗεεί ηιβίβΙ ιΗε ίηιρβεί βίΓβηβίΗ βΙιβΙΙ 6ε 3276 
(Ιείεπηίηβίΐ οη ίΠεβε ΙεδΙ-ρίεοεδ. ΤΗβ ΙεδΙ-ρίεεεβ βΗβΙΙ 6ε 
τεηιον0(1 31 ΗβΗΐ 3η£ΐεβ ίο ιΗε εΐίτεείίοη οί τοΙΙιηβ ίη ιΗε 

β3δε οί ΙεδΙ-ρίεοεδ ννΐιΗ 3 υ-δΗ3ρβ(1 ηοίεΗ 3η<1 ίη ιΗε (Ιίτεε- 
ΐίοη οί Γο1Ιίη§ ίη ΙΗε εβδε οΓ Ιεδί-ρίβεβδ ννΐιΗ β ν-δΙΐ3ρε<1 
ηοίεΗ. 

(2) Ρογ Ιβδΐίη§ δββηΐΒ ιΗε ΐεδί-ρίεοεβ δΗβΙΙ 6ε ΐηΗειι 3 δ 
ίοΙΙοννβ: 

ε< 10: : .ΐΗτεβ ίεδί-ρίεεεδ Γγοιπ ιΗε εεηίΓε οΓ ιΗε ννεΙ<1: 

ΐΗΓεβ-ίεδί-ρίεεβδ Γγοπί ίΐιβ ζοηε οί (Ιείοπηβιίοη οΓεβίεΗ 6ν 
ιΗε ννεΙ<1 (ιΗβ ηοίεΗ βΗβΙΙ 6ε εοτηρΙείεΙχ ουίδίΗε ιΗε ηιεΙίεΗ ' 

3Γ03 6υί 3β ηβ3Γ ίο ϊί 38 ροβδίΗΙε): 



εεηίΓε οί Ζοηε οί 

ννεΠΙ (Ιείοπηβίϊοη · 

ΤΗβ ΙβδΙ-ρίβεβδ δΗβΙΙ 6ε βο ηιβεΙιίηεΗ 38 ίο Ιιβνε ιΗε ιηβχ- 
ίιουιο ροδδίΗΙε ΐΗίεΗιιβδδ. 

10< ε < 20 : ίΗτβε ΙεβΙ-ρίεεε.δ ίΓοηι ιΗε εεηΐιε οί ιΗε ννεΙ(1;' 
ΐΠεεβ ΙβδΙ-ρίβεβδ ίΓοιη ιΗε ζοηε οί (Ιρίοπηηΐίοη: 


1η ιΗε εβδβ οί βυβίβηίΐίε βίεβίδ, οηΐγ ιΗε ννεΐεΐ ΗεβεΙ ηεε(1 
6β δυ6]βεί0(1 ίο βη ίηιρβεί-βίΓεη^ΐΗ ίβδί. 

Ρογ ννοΓΐίίη£ ΙβηιρεΓβΙυΓβδ ΗβΙοιν -196°0, ιΗε ίηηρβεί- 
βΐΓβηβίΗ ίβδί ίδ ηοί ρεΓίθΓπιε<1 βί ιΗε Ιοννεδί ννοΗ<ΐη§; ίειη- 
ρβΓβίϋΓε, 6υί βί -196°0. 

(6) Βεεερίβείβδ πιβίΐε οί βΐυητιίηίυηι ογ βΐυιτιίηίυηη βΙΙογ 

ΤΗβ δββπΐδ οί ΓβεβρίβεΙεβ δΗβΙΙ 31 βιηΗίβηΐ ΐβΓηρβΓβίυΓβ 3266 
ηιεβί ιΗε ίο!1οννίη§ ΓεςυίτετηβηΙδ 38 ίο 6βη(1ίη§ εοείΓιοίβηΙ: 



ΟβηίΓε οί ννεΐεΐ 



Ζοηε οί (Ιείοπηβίϊοη 


ί.ε. ίννβίνε Ιβδί-ρίεεθδ ίη βΙΙ. 

£< 20 : ίννο 80 ί 8 οί ίΗΓεε Ιβδί-ρίβεββ (οηε δει οη ιΗε υρρεί' 

ίβεε, οηε δει οη ιΗε ΙοννβΓ ίβεβ) 31 εβεΗ οί ιΗε ροίηίδ ηκΐί- 
ε3ΐ0(1 Βείονγ: 




Ζοηε οί (Ιείοπηβίϊοη 
ί.ε. δίχ ΙβδΙ-ρίεεββ ίη βΙΙ. 

(1) Ρογ δΗββί ηιείβΙ ιΗε βνβΓβ^ε οί ίΗτεε ίεβίβ δΗβΙΙ ιηεεί 3277 
ιΗβ οηηΠηυηι νβΐυβδ §ίνβη ίη ιθ3Γ£ίιΐ3ΐ 3265: ηοηε οί ιΗε 

νβΐυβδ ηιβ)· 6ε πιογο ίΗβη 30 ρβΓ εεηί 6εΙονν ιΗε ιηίηίιηυιη 
βρεείΓιβά. 

(2) Ρογ ννείάβ ιΗε βνβΓβββ νβΐυεδ οΗοίηεά ίεοιη ίΙίΓεε οί 
ιΗβ Ιβδί-ρίβεεδ ΙβΙίβη βί ιΗε εΙϊίίβΓβηί ροίηίδ. εεηίΓε οί ννεΜ 
3η8 ζοηε οί (Ιείοπηβίϊοη, δΗβΙΙ εοΓΓβδροηΗ Ιο ιΗε ιηίηίιηυιη 
νβΐυββ βΗοννη. Νοηε οί ιΗε νβΙυββ ιηβν 6ε ιηοι ε ιΗαη 30 ρει- 
εεηί 6βΙο«ι ιΗε ιηίιηιηυιη δρβείίίεεΙ. 


ΤΗίοΙαιοδδ οΓ δΗεβΐ 
β ϊη ιηιη 

ΒβικΙηΐ£ εοείίίείεηΐ ίοΓ ιΗε βεβπι 

Κοοί ίη εοηιρΓεβδίοη ζοιιβ 

Κοοί ίη Ιεηβίοη ζοηε 

<12 

>15 

>12 

>12 ίο 20 

>12 

>10 

>20 

> 9 

> 8 


δεε ηΐΒΓβίηβ! 3285. 


3278 

-3284 
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(0) ΟβίβΓηιίηβΙίοη οΓ Ββιπίίιΐβ (ΌβίΠβίβιιΙ 

(1) ΤΗβ ΒεικΠη§ οοεΓΠείβηΐ Ι< γρΓ<·π(Ή Ιο ίη ιικιπριιηΙ 3283 
3266 Ϊ8 (ΙεΠηρεΙ 35 ΓοΙΙοννδ: 

4 

Κ = 50 “ 

Ι' 

\\ΉβΓ6 

ε = (ΗίεΗηβδδ οί δΠεβΐ ίιι ιηιη: ηικί 
Γ = 1116311 Ι3(1ίυ5 οΓ βΙΙΐνηΙΟΙ'β ίιι IIIIII οί ΐΙκ> ΙβδΙ-μίβββ μ Ικ-ιι 
ΐίιε ΓίΓδΙ βΓβοΠ ηρμβαΐ'δ ίιι ΐΙιε Ιβιΐδίοη ζοιιβ. 

(2) ΤΙιβ Βεη(1ίη§ οοείΓιείεηΙ Π δΗβΙΙ Ββ άεΙβΓπιίηείΙ Γογ (Ηβ 
563ΐη. ΤΗβ ννίεΐιίι οΓ (Ηβ Ιβδί ρίβεε δΗβΙΙ Ββ βςυβί Ιο 3 β. 

(3) Ροιιγ Ιβδίδ δΗβΙΙ Ββ ρβΓίοπηβίΙ οη (Ηβ δββπι, (ννο ννϊίΗ 
(Ηβ γοοΙ ίη (Ηβ εοηιρΓβδδίοη ζοπθ (ίί§. 1) βηΟ (ννο ννίιΗ (Ηβ 
γοοΙ ίη (Βε Ιβηδίοη ζοηβ (ίί§. 2); βΐΐ νβΐυββ οΒίαίηεά^ΗβΗ 
ιτιεβΐ ΐΗβ πιίηίιιπι νβΐιαβ ΓβςυΐΓβιηβηΙδ οί πιβΓ^ίηβΙ 3266. 



Ρίβ. 1 



Ρίδ- 2 


3286 

-3290 

€, ΡΓονίδϊοηδ Γβ1α1ϊη§ Ιο ΙβδΙβ οη αβίΌδοΙ (ΙίδρβηδβΓδ βηε) 
ηοπΓβίΊΙΙβΒΙβ οοηΙβίηβΓδ Γογ §3868 ιιηάβΓ ρΓβδδίπβ οί €1358 
2, 10° 3ΐκ1 11°. 

1. ΡΓ63311Γ6 311(1 1)11Γ8ΐίη§ Ιβδίδ ΟΠ Γβ66ρΐ3ε1β ΓΤΙΟίΙβΙ 

ΗγείΓβυΙίο ρΓβδδατβ Ιβδίδ δΗβΙΙ Βε οβΓπβιΙ όηΐ οη 31 ΙεβδΙ 3291 
ίϊνβ εηιρίγ Γβοερίβοΐβδ οί ββοΗ πιοιίεΐ; 

(β) ηηΐίΐ Βίε ρΓεδεπΒβεΙ Ιβδ( ρΓβδδίπε ίδ τεβεΒεεΙ, Βγ 
ννΒίεΒ Ιίηιβ ηο 1β3ΐο§ε ογ νίδίΒΙβ ρεπηβηεηί Οείοπηβίίοη 
δΗβΙΙ Κάνε οοοιπεί!; βηεΐ 

(Β) υηΐίΐ 1β3ΐί3§€ ογ ΒϋΓ5(ίη§ οοευΓδ; (Βε (ΠδΗβεΙ βηά, ίί 
βην, δίιουΐίΐ γίβΠΙ ΓίΓδΙ βηεΐ ΐΗβ Γβεερίβοίε ηοΐ ΙεβΗ ογ ΒαΓδΙ 
ιΐηίίΐ α ρΓβδδυΓε 1.2 Ιίιηεδ ΐΒβ ΙεδΙ ρΓεβδίπε Η3δ Βββη 
Γβ3θΒβ(1 ΟΓ ρ3856(1. 

2. Τί^Βΐηεβδ (ΙεβΙψΓοοίηβδδ) Ιβδίδ οη 311 Γβεβρίβοΐβδ 

(1) Γογ ιΒε Ιβδ( οη 36Γθδο1 άίδρεηδβΓδ (10°) βηά ηοη- 3292 
ΓβίίΙΙβΒΙβ ΟΟΙίΙβίηβΓδ ίθΓ §38 υη(ΐ6Γ ΡΓ63311Γ6 (11 °) ίη 3 ΗοΙ- 

ννβΙβΓ Ββ(Η, (Ηβ ΐεηιρ6Γ3ΐυΓ6 οί ΐΒθ ΒβΐΗ Ηικί ιΒε (1υΓ3ΐίοη οί 
ιΒε Ιβδί δ1ΐ3ΐ1 Ββ βαεΒ ΐΗβΙ ΐΒβ ίηΐ6Γη3ΐ ρΓβδδίπβ οί ββοΗ Γβ- 
ββρ(βε1β ΓβοοΒβδ 31 Ιβαδί 90 ρετ εεηΐ οί ιΒε ίηΙεπίΒΐ ρτεδ- 
δυΓβ (Ηβί ννοιιΠΙ Βε Γ63εΒε(1 31 55°€. 

ΗοννενεΓ, ίί (Βε εοηίεηΐδ 3Γ6 δβηδίΐίνε Ιο Ηβ3( ογ ίί (Βε τε- 
εβρίηεΐεδ 3Γβ ηΐ3(1β οί 3 ρίβδίίοβ ηιβίβπβΐ ννΒίεΒ δοίΐεηδ 31 
ιΒίδ ΙεδΙ ΙεηιρεΓβΐϋΓε, ιΒε ΐβηιρβΓβΐυΓβ οί ιΒε ΒβΐΗ 5 Ι 13 ΙΙ Ββ 
Γγοπι 20° Ιο 30°0; ίη 3<1(1ίΐίοη, οηε (ΙίδρβηδεΓ οιιΐ οί ενεβγ 
2,000 βΗβΙΙ Βε Ιββίεεί 31 ιΒε (βιηρεΓβίυτε ρΓβδβπΒβά ίη (Ηβ 
ίθΓ6§θίη§ ρ3Γ3§Γ3ρΒ. 

(2) Νο ΙββΙο^β ογ ρεπηβηεηΙ 8βίοΓηΐ3ΐίοη οί Γβοβρίβοΐβδ 
δΗβΙΙ οοευτ. ΤΗβ ρΓονίβίοη οοηββΓηίη§ ρβΓπιβηεηΙ (Ιβίοπηβ- 
Ιίοη ίδ ηοΐ 3ρρ1ίε3Β1β Ιο Γβοερίβείβδ ννΒίβΗ, Ββίη§ ηΐ3(1β οί 3 
ρίβδίίβδ ιηβίβπαΐ, δοίίβη. 

3293 

-3299 

Τβδίδ Γβΐ3ΐίη§ ίο ίηίΙβηιηΐΒΒΙβ Ιίςαίάδ οί οίβδδβδ 3, 6.1 
3η(1 8 

ΤβδΙ Γογ (ΙβίβΓΓηίηίηβ ΠβδΗ-ροίηΙ 

(1) ΤΒε ΠβδΒ-ροίηΙ ίβ (ΙβΙβΓπιίηβοΙ Βγ πιβ3ηδ οί οηβ οί (Βε 3300 
Γο11ο\νίη§ Ιγρβδ οί βρρβΓβίαβ: 

(β) Γογ υδβ 31 ΐβΓηρβΓ3ΐιΐΓβδ ηοΐ βχοββ(1ίη§ 50°0: ΑΒβΙ, 
ΑΒβΙ-ΡεηδΚγ, ί.υεΙΐ3ίΓβ-Γίη&ηεβ5, Τα§: 

(Β) Γογ αδβ 31 ΐειτιρεΓβίυΓβδ 3Βονε 50°€: ΡεηδΒγ- 
ΜβΓίβηδ, ΕιιεΗβίΓβ-Ρΐηβηεεδ; 

(ε) ίβίΐίηβ ΐΒβδβ, βηγ οΐΒβΓ εΐοδβεί-βυρ 3ρρ3Γ3ΐηδ ΟΒρβΒΙε 
οί §ίνίη§ Γβδυΐΐδ ινίΐΒίη 2°0 οί ΐΒοδβ ννΒίεΒ βη 3ρρ3Γ3ΐαδ 
ΙίδΙβά αΒονβ ννουΐεΐ §ίνβ 3( (Ββ δβηιβ ρίβεε. 

(2) Το άβπτιίηε ιΒε ΓΙβδΒ-ροίηΐ οί ραίηΐδ, §υηΐ3 βηΟ δίηιί- 
ΙβΓ νίδβουδ ρΓοεΙυεΙδ εοηΐ3ίηίη§ δοΐνβηΐδ, οηΐγ βρρβΓβΙϋδ 


βηοΐ ΙεδΙ ηιείΗοόδ δυίΙβΒΙβ Γογ 0εΐβΓΓηϊηίη§ ιΒε ΠβδΒ-ροίηΐ οί 
νίδεουδ Ιίςιΐίοΐδ πιβγ Ββ υδβΟ, βηεΒ 38 πιείΒοι! Α οί ΙΡ δίβη- 
(Ιβπΐ 170/59 ΟΓ ΪΠΟΓ6 ΓβεβηΙ 1Ρ 5ΐ3Π(ΐ3Γ(ΐ8, ΟβΓΓΠβη 5ΐ3η- 
(ΐ3Γ(1δ ϋΙΝ 53 213 &ηά Τ€€ 14 301, ΙββΠβι 2. 

ΤΒε Ιβδί ρΓοεβθυΓβ δΒβΙΙ Ββ: 3301 

(β) Γογ ιΒε ΑΒΙβ 3ρρ3Γ3ΐιΐ8, ΐΒβ) οί ΙΡ* δΐ3ηεΐ3Γ(1'33/44; 
ιΒίδ δίΒίκΙβπΙ ηιβγ βίδο Ββ ιΐ86<1 Γογ ΐΒβ ΑΒΙβ-ΡεηδΓγ βρρβ- 

Γ3ΐϋδ; 

(Β) Γογ ΐΒβ ΡβηδΙεν-ΜβΓίεηβ βρρβΓβΐιΐδ, ΐΒβΙ οί ΙΡ* βίβη- 
(13Γ(1 34/47, ογ ιΒβΐ οί ΑδΤΜ** δίαηΟβΓίΙ ϋ.93/46; 

(β) ίθΓ ιΒε Τβ§ 3ρρ3Γ3ΐ11δ, ΐίΐοΐ οί Α5ΤΜ** 8ΐ3Π(ΐ3Γ(1 
ϋ.53/46; 

((1) Γογ ΐΒβ Ι.υείιβίΓβ βρρβΓβΐιΐδ, ΐΒβΐ οί ιΒε ΙηδίΓοείίοη βη- 
ηβχβ(1 Ιο ΐΗβ ηιίηίβΙεπΒΐ 0Γ(1βΓ (βΓΓβΐβ ΓηίηίδΙβπβΙ) (ΡΓβηεε) 
οί 26 ΟεΙοΒβΓ 1925 ίδδυεθ Βγ ιΒε ΜίηίβΙβΓβ 8υ ΟοπιηιβΓεβ 
βΐ 8β ΓΙηιΙιΐδΙπε βηά ραΒΙίδΒβεΙ ίη ιΒε Ιοιιπιβΐ ΟΓΓιείβΙ οί 29 
ΟεΙοΒβΓ 1925. 

Ιί βηγ οΐΒβΓ 3ρρ3Γ3ΐιΐδ ίδ υκεεΙ, ιΒε Γο11οννίη§ ρΓβεβυΙίοηδ 
πιυδί Ββ Ιβίίβη: 

1. ΤΒε Ιβδί ηιυδί Ββ ρεΓίοπιιβά ίη 3 ρίβεε ίΓββ Γγοπι. 

(ΐΓ3υ§Βΐ5. 

2. ΤΒε ΓβΙβ οί ΐεηιρεΓβΙυΓβ ίηεΓββδβ οί ιΒε ΙίςυίΟ Βείη§ 

Ιβδίβό ηιυδί ηβνβΓ βχεββίΐ 5“0 ρβΓ ητιίηυΐε. 

3. ΤΒε ρίΐοΐ-ίίβηιβ πιυβί Ββ 5 πιπι (± 0.5 ηιπι) 1οη§. 

4. ΤΒε ρίΙοΐ-Ωβιτιε πιυβί Ββ βρρίίβά Ιο ιΒε ορβηίη§ οί ΐΗβ 
Γβεβρίβείε βίΐβΓ εβείι τίδβ οί 1 ο 0 ίη ΐΒβ ΙβηιρβΓβΐυΓβ οί ΐΒβ 
Ιϊςυίϋ. 

Ιη ιΒε βνβηΐ οί β ςΐίδρυΐβ 3$ Ιο (Ββ εΙβδβίΓιεβΙίοη οί βη ίη- 3302 
ΩβπιηΐΒΒΙβ 1ίςυί(1, (Ββ ίΐεπι ηυπιΒβΓ ρΓοροδβΟ Βγ ΐΒβ δβικΙβΓ 
δΒβΙΙ Βε βεεβρίβιΐ ίί 3 εΒβεΒ-ίβδΙ οί ιΒε ΠβδΒ-ροίηΐ, εβΓΓΪβΩ 
ουί οη (Ββ ΙίςυίΩ ίη ςυβδίίοη, γίβΙΩδ 3 τβδυΐΐ ηοΐ (ΒΓΓεπη§ Βγ » 

ΓηοΓβ ΐΗβη 2° Γγοπι (Ηβ ΙίηιίΙδ (21°, 55° βη<1 100° Γβδρεε- 
ΐίνεΐγ) δίβίειΐ ίη ηιβΓ^ίηβΙ 2301. Ιί & εΒβεΙί-ίβδί γίβίεΐδ β ιβ- 
δϋΐΐ (1ίίίβΓίη§ Βγ ηιοΓβ (Ηβη 2°€ Γγοπι (Ηβδβ ΙΪΓηίΐβ, 3 8βεοη(1 ■ 
βΗββΙί-ίβδί ιηυδί Βε εβΓπβά ουί, βηεΐ (Βε Ηί§Ββδΐ Π§ιΐΓ6 οΒ-■·>. · - 
οίηβίΐ βΒβΙΙ Βε 3(1ορΙβ(1. 

ΤβδΙ Γογ (1βΐεΓπιίηίη§ ρβΓΟχίάβ εοηίβηΐο:®^*:, 

ΤΒε ρβΓοχίάβ εοηίβηΐ οί 3 Ιίε^αίεΐ δΗβΙΙ Βε ΟεΙβΓπιίηείΙ βδ ■ 3303 
ίοΐΐοννβ: 3 (]ΐΐ3ηΐίΐν ρ (βΒοηΐ 5 §, \νβί§Ηβ(1 (ο (Βε ηεβΓβδί β§) 
οί (Βε Ιίςυίε) Ιο Βε (ίΐΓβΙεεΙ ίδ ρίβεβο! ίη βη ΕΓίεηπιεγβΓ ΩβδΗ; 

20 ειη 3 οί βεείίε βηΗγάπεΙβ βηεΐ βΒουΙ 1 § οί ροννΟβΓβά δοΐίεΐ 
ρρίβδδίυπι ίοίίίεΐβ 3Γ6 βοΐείβοΐ; (Ββ ΓΙβδΒ ίδ δΒβΒβη.βηά, βίΐβΓ 
10 ηιίηυΐβδ, ΒββΙεΩ Γογ 3 πιίηϋΐβδ (ο βΒοαΐ 60°€; ίί ίδ (Ββη 
3ΐ1οννβ(1 Ιο βοοί Γογ 5 ιηίηυΐβδ, βίΐβΓ ννΒίεΒ 25 βηι 3 οί ννβΙβΓ 
3Γβ β(1(]ε(1. ΑίΐβΓ Ββίη§ Ιείΐ δΐβη(1ίη§ Γογ Ββΐί βη Ηοιπ, (Ββ ίο-. 

(Ιίηβ ΗΒβΓβΙεοΙ ίβ ΐί(Γ3ΐβ(1 ννίιΗ 3 (ΙβείποΓπιβΙ δοΐυΐίοη οί 80 - , 

(Ιίυπι (ΒίοδυΙρΒβΐβ, ηο ίηάίεβΙΟΓ Ββίη§ αάάβά. Οοπιρίβίε . . 

(Ιβεοΐοπζβΐίοη ίη(1103(65 (Ββ εηεΐ οί (Βε Γββοίίοη. Ιί η ίβ (Βε 
ηυπιΒεΓ οί επί 3 οί (ΒίοδυΙρΒβίβ βοΐιιίίοη τερυίτεεΙ, (Ββ ρβΓ- 
εεη(3§β οί ρβΓοχίθε (οβίοαίβίβεί βδ Η„0„) ρΓβββηΙ ίη (Βε 
δβηιρίβ ίβ οΒίβίηβί! Βγ (Ββ ίοΓηηιιΙβ Ι7η/ΐ0θρ. 

3304 

-3309 

ΤβδΙ Γογ (ΙείβΓΓηίηίη^ ίΐυίεϋΐγ 

Το (ΙβίβΓηιίηβ (Ββ Πυί(1ί(γ οί ΠςυΠΙ ογ νίδοοηδ δϋΒδΙβηοβδ 
βηοΙ ηηίχΐυΓβδ οί Οβδδ 3, (Ββ ίο11οννίη§ Ιβδί πιε(Βο(1 δΒοηΙΟ 
Ββ υδβ(1. 

(β) (681 3ρρ3Γ3(Πδ 

Οοπιπιετείβΐ ρβηε(Γοηιε(βΓ οοηίοπηίη§ (ο 180 δίβηιΐβπΐ 
2137/1972, ννίιΒ β §ιιί(1β γο( 1 οί 47.5 ± 0.05§;δίβνβ(1ίδο 
οί άυΓβΙιιπιίη ννίιΒ εοηίεβΐ ΒοΓβδ βηοΐ 3 πΐ355 οί 102.5 ± 

0.05 § (δββ ίι§ιΐΓβ); ρεηείΓβΐίοη νβδδβΐ ννίιΒ βη ίηδί(1β (Ιίβιη- 
βίβΓ οί 72 ηιπι (ο 80 πιπι Γογ Γβεβρίίοη οί (Βε δβηιρίβ. 

(Β) ΤββΙ ρΓΟββοΙυΓε 

ΤΒε δβηιρίβ ίβ ρουΓβά ίηΐο (Ββ ρεηβΗβίίοη νβδδβΐ ηοΐ Ιβδβ 
(Ββη Ββΐί βη Βοηί· ΒβίοΓβ (Βε ΓηββδίΐΓβπιβηΐ. ΤΒε νβδββΐ, 


* ΤΒε Ιιΐ5(ί(ιι1ε οί ΡθίΓοΙειπη, 61, Νενν ΟβνεικϋδΙι 8(γθ6(, Ιλπ- 
8οη, Ψ.1. 

** ΑηιβΓίεβη ΒοείεΙγ Γογ Τεβίίηβ 3η(1 Μβίετίαΐδ, 1916 Κβεβ 
δίτεβΐ, ΡΗίΜεΙρΗίβ 3, (ρβ.). 
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ννΗίοΗ 18 Ηεπηειίεβίΐγ εΙοδεΒ, ίδ Εερί ίιητηο5ί1ε υηΐίΐ ι5ε 
ηιβΗβυΓβηιβηΐ. Τ5ε δβιηρίε ίδ ΕεβΙεΒ ΐη ΐΗε ΕεπηεΙίεβΙΙγ 
εΐοδεοί ρεηεΐΓβΐίοη νεβδεί Ιο 35°€ ± 0.5 Κ 3 ηΒ ίδ ρΙαεεΒ 
οη Βίε ρεηείΓΟίπείεΓ 1351ε οηΐγ εΐίτεείΐν 5είοΓ8 ΐΗε ηιε3δ- 
ιίΓειηεηΐ (ηο! ηιοι-ε ΐΗαη ΐ\νο ηιίηυΐεδ). Τ5ε εβηίΓε δ οί ΐΗβ 
δίενε Βίδε ίδ ΐ5εη 5 γοιι§5ι ίηΐο εοηίβεί ννίΐΚ ι5ε δυΓίβεε οί 
ΐΗε 1ίθ|υί3 3ηΒ ΐ5έ ρεηβΐΓ3ΐίοη (ΙερίΗ πιεβδυτεΒ ίη Γβίβΐίοη Ιο 
Ιίηιβ. 

ΡΕΝΕΤΚΟΜΕΤΕΚ 




3Γε.± 0.1 ηιηι 


Εν3ΐυ3ΐίοη οί ΐεδΐ τεδυΐΐδ 3311 

Α δαΕδίβηεε δΗβΙΙ ηοΐ 5ε διώκει Ιο ΐΗε εοηΒίΐίοηδ οί 
εΐ385 3 οί ΑϋΚ ίί, βίΐεΓ ΐΗε εεηίΓε 5 5 ε 8 5εεη Ογοο^Ηι ίηΐο 
εοηίβεί ννίΐΗ ιΗε δυτίβεε οΓΒίε 53ΐηρ1ε, (5ε ρεηεΐΓβΐίοη ίηΒί- 
ε3ΐε<1 Βγ ιΗε ΒϊεΙ §3υ§β 

(β) βίΐεΓ 3 1ο3<ϋη§ Ιίηιε οΓ 5 3 ± 0.1 δ, ίδ Ιεβδ ΐΗβη 15.0 
Γηιτι ± 0.3 ηιηι, ογ 

(5) βίΐεΓ 3 ΙοβΒίηβ Ιίπιβ οί 5 δ ± 0.1 δ, ίδ Ιεδβ (Ηβη 15.0 
ππη ± 0.3 γππι, ΒυΙ ιΗε βείεΐίΐίοηβΐ ρεηεΐΓβΐίοη δίΐεΓ βη- 
οίΗβΓ 55 δ ± 0.5 δ ίδ δοιβΙΙοΓ ΐΐιβη 5.0 ηηη ± 0.5 η-ιην. 

Νοίε: Ιη Βίε εβδε οί δ3ηιρ1εδ Ιΐ3νίη§ 3 (1ο\ν ροίηΐ, ίι ίδ 
οίΐεη ίηιροδδίΒΙε Ιο ρΓοΒιιεε 3 ρΙβηε δυΗειεε ίη (5ε ρεηεΐΓβ- 
ΐίοη νεβδεί βηΒ, Ηεηεε, ίο Πχ οΙοεγ ίηίΐίβΐ Γηε35υπη§ εοηΒί- 
Ιίοηβ ίοΓ ιΗε εοηίΕεΙ οί ιΗε εεηίΓε 5. ΕυτΟιεΓητοΓε, ννϊίΗ 
δοηιε δΕίηρΙεβ, ιΗε ίπιρβεί οί ΐΙιε δίενε Βίδε 03η οβιίδε αη 
είβδίίε ΒείοπηβΙίοη οί (5ε δυτίβεε 3η<1 ίη (Ηε ΓίΓδΙ ίενν βεε- 
οηΒδ δίπητίβίε 3 ΒεερεΓ ρεηεΐιβίίοη. Ιη βΐΐ Οιεβε 03δ8δ ίι 
ηιβγ 5ε υβείυΐ Ιο ΓηβΙνε ιΚε εναΐυαίίοη πιεηΐίοηβΒ ίη (5) 

35ονε. 

3312 

-3399 


ΑρρεηΒίχ Α.4 


ΚεβεΓνεοΙ 


3400 

-3499 


ΑρρεηΒίχ Α.5 

ΟΕΝΕΚΑΕ ΡΑΟΚΙΝΟ ΟΟΝϋΙΤΙΟΝδ: ΤΥΡΕ5 ΟΕ ΡΑΟΚΑΟΙΝΟ: 

ΚΕΟυΐΚΕΜΕΝΤδ ΑΡΡΕΙ0ΑΒΕΕ ΤΟ ΡΑΕΚΑΟΙΝ05: 

ΤΕ5Τ ΚΕρυΐΚΕΜΕΝΤδ ΕΟΚ ΡΑΟΚΑΟΙΝΟδ 

Νοίε: ΤΗεβε ΓεςυίΓεηιεηΙδ βρρίγ Ιο ρ3ε1ί3§ίη§δ οοηίΕΪη- 
ίη§ δυ5δΐ3ηεεβ οί είβδβεδ 3, 6.1 ογ 8. 

δεείίοη I ΟεηεΓδΙ ραεΙαη§ εοηΒίΐίοηδ 

(1) Ρ3εΙ<3βίη§3 δΗβΙΙ 5ε 50 Γη3ηυί3εΐυΓεΒ βηΒ εΙοβεΒ 33 3500 

Ιο ρΓενεηΐ 3η γ Ιεβίτη^ε οί εοηίεηΐβ ίππη 3 ρ3ε1<3§ε ρΓ8- 

ρ3Γε<1 ίοΓ ΒίδρβΙεΗ δϋεΐι 3δ ηιί§Βΐ 5ε 03088(1 ίη ηοπηαΙ εοη- 
Βίΐίοηβ οί 03ΓΠ3βε ρβΓίίειιίΕΓίγ 5γ εΗβη^εδ ίη ιΟΓηρεΓβΙυΓε, 

ΙηυΓηίεΙίΐγ ογ ρΓεδδΐίΓε. Νο Β3η£8Γουδ δυ5δΐ3ηεε δΗβΙΙ βΒ- 
5βΓε ίο ΐ5ε οιιΐβίΒε οί ρβείο^εδ. Τ5εδε ρΓονίδίοηβ βρρίγ 
5οΐ5 Ιο ηενν βηιΐ Ιο ΓευβεΒ ρ3εΙ<3§ίη§5. 

(2) ΡβΓίδ οί ρβε1ί3§ίη§δ ννΗίεΗ 3Γε ίη εΐίτεεί εοηίβεί ννϊίΗ 
Ββη^εΓοιίδ δη5δΐ3ηεεδ δΗβΙΙ ηοΐ 5ε βίίεείεΒ 5γ εΗεηηεηΙ ογ 
οιΗογ Βείίοη οί ΐΗοβε δυ5δΐ3ηεεδ; νν5εΓ8 ηεεεβδβΓγ, ΐΗεγ 
βΗαΙΙ 5ε ρΓθνί(1ε(1 ννίΐΐι 3 δυίΐ351ε ίηηεΓ εοβίίηρ ογ ΐΓΟΕίιηεηΐ, 

5ηε5 ρβΓίδ οί ρ3ε1ί3@ίη§δ δΗβΙΙ ηοΐ ίηεοΓροΓβΙε εοηβΐίΐυεηΐδ 
1ί351ε Ιο τεβεί (Ιβη^εΓουδΙγ ννίιΒ ιΗε εοηίεηΐδ, Ιο ίοπη Ιιαζ- 
3Γ(1οϋδ ρΓοιΙυίδ, ογ δίβηίίϊεβηΐΐγ ίο ννεβίνεη ΐΗεπι. 

(3) ΕηεΕ ρ3εΙί3§ίη§ εχεβρί ίηηεΓ ρηοΕβ^ίη^δ οί εοηιΒί- 
ηβΐίοη ρ3ε1τ3§ίη§5 δΙιβΙΙ εοηίοπη Ιο 3 Βεδί§η Ιγρε ΙεδΙεΒ βιηΐ 
3ρρΓονε(1 ίη αοεοΓεΙβηοε \νί(5 (5ε ΓβςυΪΓεπιεηΐδ ΙεϊγΙ Βόννη ίη 
δεείίοη IV. Μβδδ-ρΓοΒηεεΒ ραείο^ίη^δ δΐιβίΐ εοηίοΓΓη Ιο ιΗε 
βρρΓονεΒ Βεδί@η Ιγρε. 

(4) ΨΗογο ρ3ε1<3§ίη§8 3Γε ίίΙΙεΒ ννί(5 ΙίςυίΒ 8υ5δΐ3ηεε8, 
δΐιίίίείεηΐ υ1ΐ3§ε δΗβΙΙ 5ε Ιείΐ Ιο εηδυΓε ΐΐιβΐ ηο 1ε3ΐί3§ε ογ 
Ι ίςυίά 8ΐι5δΐ3ηεε βικί ηο ρεπηηηβηΐ ΒίδίοΓίίοη οί ιΗε ρβείν- 
3βίη§ οεεηΓδ 38 3 τεδύΐΐ οί εχρβηδίοη οί ιΗε ΙίςηίΒ 8ΐι5- 
δίβηεε, Βηε Ιο 1επιρεΓ3ΐυΓεδ νν5ίεΗ ηΐ3γ 5ε βΙΙβίηεΒ Βηπη§ 
ε3ΓΠ3§ε. Εογ 3 Π11ίη§ ΐβιηρεΓΒΐιίΓε ννΗίεΗ ιηβγ 5ε ΕΐοίπεΒ 
Βηπη§ ε3ΓΠ3@ε. Εογ 3 Γι11ίη§ ΐεπιρεΓΕίηΓε οί 15°(Ι, (5ε Βε- 
§Γβε οί ΠΙΙίη§ 5 Η 3 ΙΙ 5ε ΒεΙεΓηιίηεΒ 38 ίοΐΐοννδ, η η Ιεδβ οΐΐιετ- 
ννίβε ρΓονίΒεΒ υηΒεΓ 3 ρΕΓίίεηΙβΓ είβδδ, βίΐΗβπ 

(«) 


5οί1ίη§ ροίηΐ 
(ίηίΐίβΐ 5οί1ίη§ 
ροίηΐ) 

οί ΐ5ε 5υ5δΐ3ηεε 

< 60 

60 

ιοο 

3= 200 

3= 300 

ίη °0 


< 100 

< 200 

< 300 


ϋε^Γεε οί Γι11ίη§ 35 
3 ρεΓεεηΐ3§ε οί ιΗε 
εβρηείΐγ οί ιΗε 
ρ3ε1<3§ίη§ 

90 

92 

94 

96 

98 


98 

ογ (5) ϋε§Γεε οί (111ίη§ = - 

1 + α (50 — 1 Γ ) 

ρβΓ εεηΐ οί ΐ5ε εηρβείΐγ οί ιΗε ρβεΙοβίηβ. 

Ιη (5ίδ ίοΓΓηηΙίΐ 3 τερΓβδεηΙδ (5ε πιεβη εοείΠείεηΙ οί 
ευ5ίε εχρβηδίοη οί ΐ5ε ΙίςυίΒ δηΕδΟηεε 5εΐννεεη 15° βπΒ 
50°; ΐΗβ! ίδ Ιο 53γ, ίοΓ 3 ιηβχίηιυηΊ Ηδε ίη ΐεηιρεΓΒΐιίΓε οί 
35 °€ β ίδ εβΙευΙβίεΒ 3εεοΓΒίη§ Ιο ιΗε ίοπηυΐβ: 


35 X Β 50 

^50 «Ηβ Γείβΐίνε Βεηδίιίεδ */ οί ΐ5ε ΗςηίΒ βΐ 
15 “Έ βπΒ 50° 0 3ηΒ 1 Γ (5ε ηιεβη ΐεπιρεΓβΙυΓε οί ιΗε ΙίςυίΒ 
ΐΗβ ιίηιβ οί Π11ίη§. 


Κβΐπΐΐνβ (^βηδίΐγ (ά) ίδ οοηδΐοΙβΓβίΙ Ιο δγηοηντηοαβ ννϊίΗ δρβ- 
οίίιο ^Γανίΐγ (30) αηά ννϋΐ βο ιΐ8β(1 ιΗγοιι^ΙιοιιΙ ΐΗί$ αρρβηίϋχ. 
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(5) ΙηηβΓ ρΕβΒΕ§ίη§8 βΗαΙΙ Ββ ρΕβΒβά ίη επ ουΙβΓ ρΕβΒ- 
Ε§ίη§ ίη βυβΒ ε ννΒγ ιΗβΙ, υηάβΓ πογπιεΙ βοηάίΐίοηδ οί οβγ- 
πε§ 6, ΐΒβγ βΕηηοΙ Βγ6εΒ, Ββ ρυηβΙυΓβά ογ ΙευΒ ΐΙιβΐΓ βοη- 
Ιβηΐδ ίηΐο ιΒβ ουΙβΓ ρΕβΒ3§ίη§. ΙηηβΓ ρ3βΒΒ£ίη§3 ννΒίβΒ ΕΓβ 
ΙϊεΒΙθ Ιο Βγ6βΒ ογ Ββ ρυηβΙυΓβά ββδίΐν, δυβΒ Ε8 ΐΗοδβ πίΕάβ 
οί §1 β 33, ρΟΓΟβίΕΐη ΟΓ δΙοηβννΕΓβ ΟΓ οί ΟβΓίΕΐη ρίΕδίίββ ΓΠΒίβ- 
πΕίδ, βίβ,, βΒεΙΙ Ββ 8βουΓβ(1 ίη ουΙβΓ ρβοΒε^ι η§8 ννίιΒ δυίΐΒ- 
Βίβ βηδΒίοηίη§ ηΐΕίβπΒΐ. Αην 16 ε1<ε§ 6 οί ΐΗβ βοηίβηΐβ βΒεΙΙ 
ηοΐ δηΒδίΕηΐίΕΐίγ ίιηρΕίΓ ιΒβ ρΓοίββΐίνβ ρβορβΓίίβδ οί ιΒβ 
οηδΗίοηίηβ ΓΠΕίβΠΕί ογ οί ιΒβ οηΐβΓ ρΕβΒΕ£ίη£. 

(6) ΙηηβΓ ρΕβΙίΕβίη§8 εοηίΕΪηίηβ (ΙίίίβΓβηΙ δηΒδίΕηββδ 
ννΒίβΒ ηΐΕγ ΓβΕβΙ (ΐΒη^βΓοηδΙγ ννίΐΗ οηβ βποΙθΒγ βΒεΙΙ ηοΐ Ββ 
ρίΕββά ίη (Ββ 3ΒΓΏ6 ουΙβΓ ρΕβΙίΕ^ίη^ (δββ ΕίδΟ (Ββ ηιίχβίΐ 
ρΕβ1ίίη§ ρΓονίδίοηδ υηάβΓ (Ββ νΕΓΪοαδ βίΕδδβδ). 

(7) ΤΒβ βΙοδίΐΓβ οί ρΕβΒΒ§ίη§8 βοη(ΕΪηίη§ ννβΐίβά ογ άί- 
1υ(β(1 δηΒδίΕηββδ βΒεΙΙ Ββ βυβΒ (Βε( (Ββ ρβΓββη(Ε§β οί Ιίςυίά 
(ννΒίβΓ, βοΐνβηί ογ ρΒ1β§ΓηΕΐίζβΓ) άοβδ ηοΐ ία 11 Ββίονν (Ββ ρΓβ- 
δβπΒβά Βπΐίίδ (Ιηπηξ 0 ΒΓΠΕ§ 6 . 

(8) ΨΒβΓβ ογβΓρΓβδδηΓβ ΓηΕγ άβνβίορ ίη Ε ρΕβΒη§6 
(Βτοη§Β (Ββ βηιίβδίοη οί §38 ίπ>ηι (Ββ βοη(βη(δ (ε5 ε τβδηΒ οί 
ΙβΓηρβΓΕίηΓβ ίηβΓβΒδβ ΟΓ 0(ΒβΓ βΕϋδβδ), (Ββ ρΕβ1ΥΕ§ίη§ ΠΊΕγ 
Ββ ΓιΙΙβά ννίιΒ ε νβη( ρπτνίάβά (Βε( (Ββ §Ε8 βηιί((β<1 ννϊ 11 ηοΐ 
βΒΟδβ αηγ άηη^βΓ οη αββοηηί οί ίΐδ Ιοχίβίΐγ, ί(δ 
ίηίΐΕΓπηίΕΒίΙίίγ, (Ββ ςυΕηΐίΐγ ΓβΙβΒδβά, βίβ. ΤΒβ νβηΐ βΒεΙΙ Ββ 
30 άββί^ηβά (Βει, ννΒβη (Ββ ρΕβΒ3§ίη§ ίδ ίη (Ββ ΒΐΐίΙυάβ ίη 
ννΒίβΒ ί( ίδ ίηίβηάβά (ο Ββ ΐΓΒηβροΓίβά, ΙβΕΒα^βδ οί Ιίςυίά 
ΕηβΙ (Ββ ρβηβίΓΒΐίοη οί ίοΓβί^η ηΐΒΐίβΓ ΕΓβ ρΓβνβηΙβά υηάβΓ 
πογπιεΙ βοηάίΐίοηδ οί οβγπβ§;6 . ΗοννβνβΓ, ε δυΒδίΕηββ ηΐΕγ 
Ββ βΒΓΠβά ίη δυβΒ β ρΕβΒΕ§ίη§ οηΐγ ννΒβββ ε νβηΐ ίδ βχ- 
ρΓβδδΙγ ρΓβδβπΒβά ίοΓ (ΒεΙ δυΒδίΕηββ ίη (Ββ εοηάίΐίοηβ οί 
βΒΓΠΒ§€ οί (Ββ ΓβΙβνΕηΙ βΐΒ35, 

(9) Νβνν, Γβυδβίΐ ογ Γββοηάίΐίοηβά ρΕβΒΕ£ίη§δ 3 Ββ 11 Ββ 
βΕρΕΒΙβ οί ρΕδδίη§ (Ββ (βδΐδ ρΓβδβπΒβά ίη δββΐίοη IV. Ββ- 
ίοΓβ Ββίη§ ΠΙΙβά Εηά Βαηάβά ονβΓ ίοΓ βΕΓΠΒββ, βνββγ ρυεΒ- 
Ε§ίη§ 8 Βε 11 Ββ ίηβρββίβά αηά ί(δ ίΓββάοιη Γγοπι βοΓΓοβίοη, 
βοηίΕΓηίηΕΐίοη ογ οΐΒβΓ άΒΐηΕ§β, νβπίίβά. Αηγ ρΕβΒΕ£ίη§ 
ννΒίβΒ δΒοννδ δί§ηδ οί Γβάυεβά δΐΓβη§Βΐ ίη βοπιρΒΠδοη ννίιΒ 
(Ββ ΒρρΓονβά άβδί§η (γρε δίιαΙΙ ηο 1οη§βΓ Ββ υδβά ογ βΒεΙΙ 
Ββ δο Γββοηάίΐίοηβά (Βε( ίΐ ίδ ηΒΙβ (ο ννίίΒδίΕηά (Ββ άβδί§η- 
(γρβ ΙβδΙδ. 

(10) ΡΕβΒΕ§ίη§3 οδβοί ίοΓ Ιίςυίάδ βΒ&Π υηάβΓ§ο ε 
ΙβαΒρΓοοίηβδδ ΙβδΙ ίί βο ΓβςυΪΓβά Βγ αηά υηάβΓ (Ββ βοηάί- 
(ίοηδ ρΓβδβπΒβά ίη ηιεγ^ιπεΙ 3560. 

(11) Βίςυίάδ 3 Βε 11 Ββ ίί11ε<1 οηΐγ ίηΐο ρΕβΒΒ§ίη§8 ννΒίβΒ 
ΙΐΕνβ ΗΙΙ ΕρρΓ0ρΓ1Ε(β ΓβδίδίΕΠββ (Ο (Ββ ίηΙβΓΠΕί ρΓβδδυΓβ (Βε( 

Γηηγ Ββ άβνβίορβά υη(1βΓ ηοΓηίΕΐ εοηάίΐίοηβ οί βΕΓΠ3§β. 
ΡΕβΒΕβίηβδ πΐΒΓΒβά ννίιΒ (Ββ ΒγάΓΕυΙίε ΙβδΙ ρΓβδδυΓβ Εδ ρΓβ- 
δβπΒββΙ ίη ηΐΕΐ^ίπΕί 3512 (1) (γ.Ι) βΒεΙΙ Ββ Γιΐΐβίΐ οηΐγ ννίιΒ ε 
Ιίςυ’κΐ ΒΕνίη§ ε νηρουΓ ρΓβδδυΓβ: 

(ε) δυβΒ (Βε( (Ββ (ο(ε 1 §3υ§β ρΓβδδυΓβ ίη (Ββ ρΕβΒΕ§ίη§ 

(ί.β. (Ββ νυρουΓ ρΓβδδυΓβ οί (Ββ ίίΐΐίηβ δυΒδίΕηββ ρΐυδ (Ββ 
ΡΒΓΙΙεΙ ρΓβδδυΓβ οί ΕΙΓ ΟΓ ΟΐΒβΓ ίηβΓΐ §Εδβδ, Ιβδδ 100 ΒΡε) Εΐ 
55 ΓΙεΙβπηίηβΓΐ οη (Ββ ΒΕδίδ οί ε ιηΕχίιηυηι Ββ^τββ οί Π11- 
ίη§ ίη 3βαοΓ(ΐ3ηβε ννίιΒ (4) ΕΒονβ εικΙ ε Π1Ηη§ ΙβηιρβΓΕίυΓβ 
οί 15°0, ννίΐΐ ηοΐ βχβββεί (ννο-ιΒίπΙδ οί (Ββ ηΐΕΓΒβεΙ (βδ( ρΓβδ¬ 
δυΓβ; ΟΓ 

(Β) ε( 50 °0 Ιβδδ (Βεπ ίουΓ-δβνβη(Βδ οί (Ββ δυη» οί (Ββ 
ΓΠΕΓΒββΙ ΙβδΙ ρΓβδδυΓβ ρΐυδ 100 ΒΡε; ογ 

(β) βΐ 55°0 Ιβδδ (Βεπ Ιννο-ΐΒίΓ<1δ οί βυηι οί (Ββ ηΐΕΓΒβι! 

(βδ( ρΓβδδυΓβ ρΐυδ 100 ΒΡε. 3501 

-3509 

δββΐίοη II Τγρβδ οί ρΕβΒΕ§ίη§ 

ϋβΓιηίΐίοηδ 

(1) 5υΒ)ββ( (ο (Ββ δρββίΕΐ ρΓονίδίοηδ ίοΓ βΕβΒ ο1ε33, (Ββ 3510 
ρΕβΒΕ§ίη§8 ΙίδΙβίί Ββίονν πίΕγ Ββ υδβίί: 

ϋΓυηΐδ: ίΐ&ΐ-βηβίεβΐ ογ βοηνεχ-εηΟεά βγΙίηάΓίβΕί ρΕβΒυ- 
§ίη§8 ηΐΕ(1ε οί ΓηβίΕΐ, ΠΒγ 6, ρίΕδΙίβδ, ρίγννοοά ογ ο(Βθγ δυίΐΕ- 
Βίβ ΓηΕίβΓΪΕΐδ. ΤΒίδ άβΓιηίΐίοη Είδο ίηβΐυβίβδ ρ3βΒΕ§ίη§3 οί 
οΐΒβΓ δΒυρβδ ιπεγΙο οί ΓηεΙαΙ ογ ρίΕβίίβδ, β.§. τουηΟ ΐΕρβΓ- 
ηββΒβίΙ ρΕβΙ<3§ίη§5. ογ ρΕίΙ, ,8Β&ρβ(1 ρΕβΒΕ§ίη§δ. Ψοοβίβη 
ΒΕΓΓβΙδ Εηεΐ (βΓΓΪβΒηδ ΕΓβ ηοΐ βονβΓβά Βγ (Βίδ (ΙβΓιηίΐίοη. 

Ψοοίΐβη ΒΕΓΓβΙδ: ρΕβΒΕ§ίη§8 ΓΠΕίίβ οί ΠΕίυΓΕί ννοοά, οί 
ιουηΊ βΓΟδδ-δββΐίοη, Η&νίη§ βοηνβχ νν&ΙΙβ, βοηδ(ίδΐίο§ οί 
δίΕνβδ Εηά ΒβΕβΙβ ΕηβΙ ΓιΚβά ννίιΒ Βοορδ. 


ΙβΓΓίβΕηδ: ΓΠβίΕΐ ΟΓ ρίΕδΙίβδ ρΕβΒΕ§ίη§8 οί ΓββίΕΠ^υΐΕΓ ΟΓ 
ροΐγ^οηβΐ βΓΟδδ-δββΐίοη ννίιΒ οηβ ογ ιηοΓε οήΓιββδ. 

Βοχββ: ρΕβΒΕ§ίη§δ ννίιΒ ίυΐΐ ΓββΙβη^υΐΕΓ ογ ροΙγ^οηΒΐ 
δίϋβδ, πΐΕ(1β οί ηνβίΕΐ, ννοο(1, ρΙγννοοΒ, ΓββοηδΙίΐυίβιΙ ννοοά, 
ΓιΒγοΒοεγγΙ, ρίβδίίβδ ογ οώβΓ δυίίΕΒΙβ ΓηβίΕΠΕί, ννίΐΒουί ογϊ- 
Γΐββδ. 

ΒΕ§δ: ΠβχίΒΙβ ρΕβΒΕ§ίη§δ ηΕΕ(1β οί ρΕρβΓ, ρίΕδΙίβδ ίϊΐιη, 
Ιεχίίΐβδ, ννονβη ΓΠΕίβΠΕί ογ οΐΒβΓ δυίίΕΒΙβτηΕίβΓΪΕΐδ. 

0θΓηρθδίΐβ ρΕβΒΕ§ίη§δ (ρίΕδΙίβδ ΓηΕίβΠΕί): ρΕβΒΕ^ίηβδ 
βοηδίδΐίηβ οί Εη ίηηβΓ ρίΕδΙίβδ ΓβββρίΕβΙβ ΕηΟ επ ουΙβΓ 
ρΕβΒΕ§ίη§ (πΐΒΐΙβ οί ηηβίΕΐ, ΓιΒγ6Βοεγ( 1, ρίγννοοά, βίβ.). 
Οηββ ΕδδβηιΒΙβά, δυβΒ ε ρΕβΒΕ£ίη§ ΓβΓΠΕΪηδ (ΒβΓβαίΐβΓ επ 
ίηδβρΕΓΕΒΙβ υηίΐ; ίί ίδ Γιΐίβά, δίοτεά, άββρΕίβΒβά Εηά βΓηρ- 
Ιίβά Εδ δυβΒ. 

Οοηοροδίΐβ ρΗβΒΕ§ίη§5 (§ΙΕ85, ροΓββίΕΐη ογ δΙοηβννΕΓβ): 
ρΕβΒΕ§ίηβδ οοηδίδ(ίη§ οί &η ίηηβΓ §1355, ροΓββίΕΪη ογ δίοηβ- 
ννΗΓβ ΓβββρίΕβΙβ Εηά ΕΠ ΟυΙβΓ ρΕβΒ3§ίη§ (πίΕάβ οί ΓΠ 6 Ϊε 1 , 
ννοοά, ΒΒΓβΒοΕΓά, ρίΕδΙίβδ ητίΕίβπΕί, βχραηάβά ρίΕδίίββ γπε- 
ΙβΓΪΕ], β(β,). Οηββ ΕδδβηιΒΙβά, δυβΒ ε ρΕβΒ3§ίη§ Γβηιαίηδ 
ΐΒβΓβΕίΐβΓ επ ίηδβρΕΓΕΒΙβ υηίΐ; ίί ίδ . (ίΐίβά, δΙοΓβά, 
άβδρΕίβΒβά Εηά βηιρίίβά αβ δυβΒ. Ιί βΒεΙΙ Ββ (βδίβά ίη εοοογ- 
άΕηββ ννίιΒ ηνΕΓ§ίηΕΐδ 3552 (1) (ε) ογ (Β), 3553 Εηά 3554. 

ΟοηιρίηΕΐίοη ρΕβΒΕ§ίη§δ: 3 βοηιΒίηΕΐίοη οί ρΕβΒΕ§ίη §8 
ίθΓ ΐΓΕηβρΟΓΐ ρυΓρΟδβδ, ΟΟΠδίδΐίη^ οί ΟΠβ ΟΓ ΠΊΟΓβ ίηηβΓ 
ρΕβΒ 3 §ίη §5 δββυΓβά ίη επ ουΙβΓ ρΕβΒΕ§ίη§ ίη ΕββοΓάΕηββ 
ννίιΒ ΓηΕΓ§ίη3ΐ 3500 (5). 

(2) 5υΒ)ββΐ Ιο ιΒβ δρββΪΕΐ ρΓονίδίοηδ ίοΓ βΕβΒ βίοβδ, ιΒβ 
ίο 11 οννίη§ ρ 3 βΒΕ§ίη§δ ηΐΕγ Είδο Ββ υδβά: 

ΟοΓηρΟδίΐβ ρΕβΒΕ£ίη§3 (§1388, ροΓββίΕΪη ογ δΙοηβννΕΓβ): ίί 
ΙβδΙβά ίη ΕββοΓάΕηββ ννίιΒ ιπηγ^ιιιεΙ (3552 (1) (β). 

Τί^Βΐ §Ευ§β ηιβίΕΐ ρ3βΒ3§ίη§δ: ρΕθΒΕ§ίη§δ οί οϊγοπΙεγ, 
βΠίρΐίβΕί, ΓββΐΕη§υΐΕΓ ογ ρο1γ§οηα! βΓΟδδ-δββΐίοη, (υίβο βοη- 
ίοαί) Εηά ΐΕρβΓηεβΒβά ηηά ρΗΪΐ-δΒΕρβά ραβΒΕ§ίη§8 πίΕάβ οί 
ΙίηρίΕΐβ ογ 1ί§Βΐ ΓηβίΕΐ, Β3νίη§ ε νν&ΙΙ ΐΒίβΒηβδδ οί Ιβδδ ιΒεπ 
0.5 ηπι, ΠεΙ ογ βοηνβχ ΒοΙΙοηβά Εηά ννίιΒ οηβ ογ ηιοββ οή- 
Γιββδ ννΒίβΒ ΕΓβ ηοΐ βονβΓβά ίη πιεγ^ιπεΙ 35 1 0 (1) 38 άΓηπιβ 
ΟΓ (βΓΓΪΟΕηδ. 

(3) ΤΒβ ίο11οννίη§ άβίίηίΐίοηδ ΕΓβ ΕρρΒβΕΒΙβ Ιο 
ρ3β1ίΒβίη§δ ίη (1) Εηά (2) ΕΒονβ: 

ΟοδυΓβδ: άβνίββδ δΒίβΒ βίοδβ 3η ορβηίη§ ίη ε ΓβββρίΕβΙβ; 

ΙηηβΓ ρΕβΙίΒ§ίη§3: ρΕβ1νΕ§ίη§δ Ιογ ννΒίβΒ επ ουΙβΓ ρΕβΒ- 
Ε§ίη§ ίδ ΓβηυΐΓβά ίθΓ β3ΓΠ3§β. 

ΙηηβΓ ΓβεερίΗβΙβδ: ΓβββρίΕβΙβδ ννΒίβΒ ΓβςυΐΓβ Εη ουΙβΓ 
ρΕβ1ί3§ίηβ ίη οβάβΓ (ο ρβΓίοΓΓη ΐΒβΐΓ βοηΙηίηΓηβηΙ Γυηβΐίοη. 

ΜΕχίηιυηι βΕρΕβίΐγ (Εδ υδβά ίη δβείίοη III): ΙΒβ ηΐΕχί- 
ιηυιη ίηηβΓ νοίυηνε ΓβεβρίΕβΙβδ ογ ρΕβΙνΕ§ίη§δ βχρΓβδδβά ίη 

ίίΐΓβδ. 

ΜΕχίηιυηι ηβΐ πίΕδδ: ΙΒβ ηΐΕχίηιυηι ηβΐ πίΒδδ οί βοηίβηΐδ 
ίη ε δίη§1ε ρΕβ1:Εβίη§ ογ ΓηΕχίηηυΓη βοηΒίηβά ηίΕδδ οί ίηηβΓ 
ρΕβΙοςίη^δ Εηά ιΒβ βοηίβηΐδ ΐΒβΓβοί βχρΓβδδβά ίη Βίΐο- 
§Γ3ΐηδ. 

ΟυΙβΓ ρΕβ1<3§ίη§: ιΒβ ουΙβΓ ρΓΟίββΐίοη οί ε βοηιροδίΐβ ογ 
βοηιΒίηΕΐίοη ρ3βΙ<3§ίηβ Ιο^είΒβΓ ννίιΒ Βηγ ΕΒδΟΓΒβηΙ ηΐΕΐε- 
πεΙε, βυδΒίοηίη§ Εηά Εηγ οΐΒβΓ βοπιροηβηΐδ ηββββδΕΓγ Ιο 
οοηίΕΐη Εηά ρβοίεβΐ ίηηβΓ ΓβββρίΕβΙβδ ογ ίηηβΓ ρεοΒε- 
§ίηβδ. 

Ρ3βΒ3§βδ: ιΒβ βοπιρίβΐβ ρΓοάυβΙ οί ιΒβ ρΕβΒίη§ ορβΓΕ- 
Ιίοη, οοηδίδΐίη§ οί ΙΒβ ρΕοΒυξίη^ Εηά ίΐδ βοηίβηΐβ ρΓβρΒΓβά 
ίθΓ άίδρΕίβΒ. 

ΡαβΒα§ίη§δ: ΓβββρίΕβΙβδ Εηά Εηγ οΐΒβΓ βοπιροηβηΐδ ογ 
ΓΠΕ ίβΠΒίδ ηββββδΕΓγ ίθΓ ΐΒβ ΓβββρίΕΐβ ΙΟ ρβΓίοΓΓΠ ίΐδ βΟΠ- 
ΐΕΐηιηβηΙ ίυηβΐίοη. 

ΚβββρίΕβΙβδ: βοηΐΗίηηιβηΙ νβδδβίδ ίοΓ Γβεβίνίη§ Εηά 
Βοίάίηβ βυΒδίΗηββδ οί ΕΠίβΙβδ, ίηβΐυάίη^ Εηγ ηιβΕηδ οί οΐοβ- 
ίη§. 

ΝοΙβ: ιΒβ “ίηηβΓδ” οί “οοΓηΒίηΕΐίοη ρ3βΒΕ§ίη§δ” ΕΓβ εΙ- 
ννΕγδ ΐβΓΓηεά “ίηηβΓ ρ3βΒΕ§ίη§δ” ηοΐ “ίηηβΓ ΓββερίΕβΙβδ” Α 
§ 1 ε 88 Βοΐΐΐβ ίδ επ βχΕΠψΙβ οί δυβΒ επ “ίηηβΓ ρΕβΒΕ§ίη§”. 
ΤΒβ “ίηηβΓδ” οί “βοηιροδίΐβ ρΕβΒΕ§ίη§δ” ΕΓβ ηοηηΕΐΙγ 
ΙβΓΓηβά “ίηηβΓ ΓβββρίΕβΙβδ”. Γογ βχυιηρίβ, ιΒβ “ίηηβΓ” οί ε 
6ΗΑ1 βοπιροδίΐβ ρΕβΒα§ίη§ (ρίΕδΙίβδ οΐΕίβΓίΕΐ) ίδ δυβΒ επ 
“ ίηηβΓ ΓβββρίΕβΙβ” δίηββ ίί ίδ ποππεΠυ ιιοί άβδί§ηβά Ιο ρβΓ- 
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ίοπη' 3 εοη(Βίηηιβη( Γυηεΐίοη ννίίΗουί ί(5 “ουίβΓ ρ3θ!<3§ίη§” 
ηηΒ ίδ ηοΐ [ΗεεεΓοΓε αη “ίηηβΓ ρΒθ1ίΒ§ίη§”. 

0ο<1ίη§ οί άβδί^η Ιγρβδ Γογ ρΒοΙ(Β§ίη§8 εοηΓοπηίηβ Ιο 
ΓΠ3Γ§ίη3ΐ 3510 (1) &ηά (2) 

(1) ΤΗβ εοΒε ηυηιΗβε εοηβίδΐδ οί 3511 

επ ΑγβΗϊο ηυιτιεΓΕί ίικ)ίεΒίίη£ (Ηε (γρε οί ρΒοΙ(Β§ίη§, β.§. 

Βγιιιτι, )βπ·ίο3η εΐε.; 

ε ΟΕρίΐΕΐ ΙεΙΙετ ογ 1ε(ίβΓ5 (ΙεΙιπ οΗΒΓΒείβΓδ) ίικ)ίθΒ(ίη§ ΐΙιε 
ΠΕίυΓε οί (ΗβηίΕίβΠΒΐ, ε.§. δίεεί, ννοοΒ, β(ε.; 

ννΗβεβ ηεεοδδΕΓγ, ειι ΑγβΗιο ηυηιεΓΕί ίηοΙίεΕίίη^ (Ηε 03(β- 
§οΓν οί ρΕεΙίΕ^ίπβ ννίΐΗίη (Ηβ (γρε ίο ννΗίεΗ (Ηε ρΕοΙίΕ^ίη^ 

6ε1οη§δ. 

Ιη ΐΙιε ΟΕδε οί εοηιροδίΐβ ρΕθΙ<Εβίη§5, ΐννο ΟΕρίΐΕΐ ΙβίΙετβ 
(ΤΕίίη εΙίΕΓΕείεΓδ) δΙίΕΐ! 6ε υ58<1. ΤΗε Γϊγ51 3ΗβΙ 1 ίη<1ίο3(β (Ηβ 
γοεΙογιεΙ οΓ (Ηβ ίηηβΓ ΓβεβρίΕεΙβ επί! (Ηβ 5βεοη<1 (Ηβ( οί (Ηε 
ουΙβΓ ρΕε1<Ε§ϊη§. 

Ιη (Ηε εΒ5β οί εοπιΗίηΕίίοη ρΒο1(3§ίη§3, οηΐγ (Ηβ εο3β 
ηυπιΗεΓ Γογ ΐΙιε ουΙβΓ ρ3εΙ<Ε§ίη§ 5 Η 3 ΙΙ 6ε υδβεΙ. 

ΤΗε Γο11οννίη§ ηυηιβΓΒίδ 8 ΗεΙΙ 6ε υββά Γογ ΐΐιβ (γρε οί 
ρ3θΙί3§ϊη§: 

1. ϋΓϋηι 4. Βοχ 

2. Ψοοάεη 6 εγγ61 5. Βε§ 

3. ΙβΓπεΕίι 6. (Ζοηιροδίΐβ ρΕοΙίΕ^ίη^ 

0. Εί§Η> §3ϋ§β ιηεΐΕΐ ρΒοΙνΗ^ίη^β 

ΤΗβ ΓοΙ1οννίη§ ΟΒρίίαΙ ΙβίΐβΓβ 8Ηε1Ι 6β υβεεΙ Γογ ιΗε (γρβδ οΓ 
πιαίεηαΐ: 

Α. δίβεΙ (ε11 Ινρεδ εικ) δυτίΒεβ (ΓβΗΐηιβηΐδ) 

Β. ΛΙυηιίηίυηι 
0. ΝεΙεγεΙ ννοοά 
Ό. ΡΙγννοοΒ 
Γ. Κεεοηδ(ίΙυ(β<1 ννοοΒ 
Ο. ΠΗγοΗοεπΙ 

Η. Ρ1ε 51Ϊ05 ιπΕίβΓίΕΐ, ίηεΐυείίηξ; εχρΕη(1β(1 ρΐΒ5(ίθ5 ηΐΕίβ- 
γϊεΙ 

Ε, Τεχίίΐε 

Μ. ΡΕρβΓ, ΓΠΐί1ΐί\\Έΐ1 

Ν. ΜοΙεΙ (οίΗετ (Ηεπ δίεεί ογ Εΐυιηίηίυηι) 

Ρ. 01ε 88, ρΟΓΟβίΕΐη ΟΓ δΙοηβννΕΓε 

(2) ΤΙηεε ραεΙ<ίίι§ §τουρδ Βίε ριονκίειΐ Γογ ίη ΐ6ε δρεοΐΒΐ 
ΓβςυίΓβπιεηΐδ Γογ εηοΗ εΐυβδ, Βεεοπ1ίη§ Ιο (Ηβ (Ιβ^Γεε οί 
(ΤΕπ^βΓ ρΓβδεηίειΙ 6γ ΐΙιε δυΗδίΕΐιεβδ Ιο 6β εΕΓπεοΙ: 

Ρ3εΙ<ίη§; ΟΓουρ I: Γογ δυΗδίΕηεβδ οΓ §Γθυρ (ε); 

ΡΒο1<ίη§ ΟΓουρ II: Γογ δυΗβίΕηεβδ οί §Γουρ (6); . 

ΡΒεΠίηβ Οτουρ III: Γογ δυΗδίΕηεβδ οΓ §Γθυρ (ε) οί ιΗε ίίβηΐδ 

ίη ιΗε. ΙίδΙ οΓ βυΗδίΕηεβδ. 

ΤΗβ εοείε ηαηιΗβΓ οΓ (Ηβ ρΒοΙ<3§ίη§ 5ΗεΙΙ 6β ΓοΙΙοννβοΙ ίη 
(Ηε ιώβγΙ<ηι§ 6ν ε Ιβίΐβτ ίηΒίβΕίίη^ (Ηβ §Γουρδ οΓ 5υ6δ(Εηεβ5 
Γογ ννίεΗ (Ηβ Ββδί^η (γρε ίβ ΕρρεονεοΙ Ε5 Γβΐΐοννβ: 

X Γογ ρΕε1ίΕ§ίη§8 Γογ βυΗδίΕΐιεβδ ίη ρ3εΙαη§ § Γ0υ Ρ 5 I (ο 

III; 

Υ Γογ ρΒεΙ<Ββίη§5 Γογ βυΗδίΕΐιεββ ίη ρ3οΙ<ίη§ §Γουρδ II 
ειιΒ III; 

311(1 

Ζ Γογ ρ3ε1<Ε§ίιι§δ Γογ δυΗβίΕηεεδ ίη ρΕε1<ίη§ §Γουρ III. 

ΜεγΗΠι^ 

(1) ΕεοΙι ρβεΚβ^ϊηβ βΗ&Π 6βΕΓ<ΙυΓ36Ιβ επ(Ι εΙβΕεΙγ νίδίΗΙε 3512 
πίβγΗΠι^. 

ΤΗβ πιεγΗιπ^ Γογ ηβνν ρ3εΙ(Ε§ίη§5 πίΕηυΓΕεΙυΓβοΙ ίη εοη- 
Γοπηίΐγ ννίΐΗ (Ηε Ερρεονειΐ (γρε εοηβίδΐδ οί: 


(ε) (ί) ΙΗε δγιηΠοΙ 



Γογ ρΕοΙίΕ^ίηβδ εοηΓοΓηι- 


ίη§ (ο ιιιεγ^ιπεΙ 3510 (1). Γογ ιηβίΕΐ ρΒθΙ<Β£ίη§5 οη ννΗίεΗ 
(Ηβ πιεγΗιπ^ 15 βίΕΐηρεΒ. (Ηβ ΙβίΐβΓδ 11Ν ιπευ 6ε ΕρρΙίβεΙ ίη- 


5(βΕ<1 οΓ (Ηε δγηιΗοΙ 



5ίεΕ(Ι οί (Ηε δνηιΗοΙ 

Γογ ρΕε1(Ε§ίη§δ εοηΓοΓηιίη§ (ο ηΐ3Γ§ίηΕ] 3510 (2) 

(6) (Ηε ρΕεΙ<Ε§ίη§ εοοίε ηυιηΗβΓ ίη ΕεεοηίΕηεβ ννϊΐΗ πιβγ- 
§ίιΐ3ΐ 3511 (1); 

(ε) ε οοιίε ίη Ιννο ρ3Γ(5; 

(ί) ε ΙεΙΙβΓ (X, Υ ογ Ζ) «Ιβδί§ηΒΐίη£ (Ηβ ρ3ε1(ίη§ 5 Γου Ρ (*) 
Γογ ννΗίεΗ (Ηε Βεβίβη Ιγρβ Ηεβ 6εεη ΕρρΓονβΒ; 

(ϋ) Γογ ρΕοΙ<Ε§ίηβ5 ννίιΐιουί ϊηηβΓ ρΒεΙίΕ^ίη^δ, ίηίβικίβά (ο 
οοηίΕΐη ΙίηυίΒδ ΙΐΕνίηβΕ νίβεοδίΐγ β( 23 ο 0 οΓ200 Γηηι 2 /δ ογ 
Ι βδδ, (Ηε Γβΐ&ΐίνβ Βεηδίΐγ (ΓουηΒβίΙ οΓί (ο (Ηε ίΪΓδΐ ΒεεϊηίΕΐ), 
Ιο ινΗίεΙι (Ηε είεβί^η (γρε Ηεβ 6εεη ΐββίεΒ ίΓπιοηβ (Ηεπ 1.2. 

Γογ ρΒεΗΒβίη^δ ίηίεηείβεί (ο εοηίΕΪη ΙίηυίΒδ ΗΕνίη^ νίδ- 
εοδίΐγ 31 23°0 οΓ ηηοΓβ (Ηειί 200 ηιιη 2 /5 δοΐίιΐδ ογ ίηηβΓ 
ρ3ε1<3§ίη§δ, (Ηβ ιηΕχίηιυηι §Γ085 ιτίΕδδ ίη ΗϊΙο^ΓΕΓηβ; 

(3) είΐΗβΓ ε ΙεΙΙβΓ “8” 3βηοΐίη@ (Ηε( (Ηβ ρΕεΙ(Ε§ίη§ ίβ ίη- 
ΙεηΒειΙ (ο εοηΐΒΐπ Ιίηυίιΐδ ΗΕνίη§ ε νίδεοδίΐγ βΐ 23°ϋ οΓ 
ΓηοΓβ (Ηεπ 200 ηιιη 2 /8 δοΐίϋβ ογ ίηηβΓ ρΒε1(Β§ίη§5, ογ, 
ινΗβΓβ ε ΗγΒΓΕυΙίε ρΓβδδυΓβ (βδΐ Η38 6εεη δυεεβδδίυΐΐγ 
Ρ35δβ(1, (Ηβ Ιβδί ρΓβδβυΓβ ίΐΐ ΚρΒ Γθυη(Ιβ(Ι οΓΓ (Ο (Ηβ ηβΒΓβδΙ 
10 ΚρΕ. 

(ε) (Ηε γβΕΓ οΓ ηΐΕηυίΕΟΐυΓε 
(Ι 35 Ι Ιννο (Τι§ίΐ5); ίη ειείεϋΐϊοη Γογ 
ρ3εΙ(3§ίη§5 οΓ (γρε® ΙΗ εικ) 

3Η, (Ηβ ιηοηΐΗ οΓ ιηΕηυΓΕεΙιαΓβ; 

(Ηίδ ρ3Γ( οΓ (Ηε ιη3Γΐ<ίη§ ηΐΕν 6ε 
ΕΓΓίχεΒ ίη ε (ϋΓΓβΓβηΐ ρΐΕεβ 
ΓγΟΠΙ ΟίΗβΓ ρΕΓίίευίΕΓδ. Α δυίΐΕ- 

61β ηιείΗοΒ ϊβ; 

(ί) (Ηβ ιοεγΗ* οΓ (Ηε 8(3ΐε ίη ινΗίεΙι (Ηβ αρρΓονΒΐ ννβδ ίβ- 
δυβοΐ; 

(§) βίΐΗβΓ ε Γβ^ίδίΓΕίίοη ηυιηΗβΓ επΒ (Ηε ιΐΕΓηβ οΓ πιεγΗ οΓ 
(Ηε ΓηΕηυΓΕεΙυΓβΓ ογ δοιηε ΟίΗβΓ ρ3ΐ(Ε§ίη§ ίεΙβηΐίΠοΕίίοη 
ιπεγΓ δρεείΠει! 6ν (Ηε εοηιρβίεηί ΒυίΗοπίίβδ. 

(2) ΕνβΓγ τε-υδΕΗΙε ρΕεΗο^ίηβ Ιί&ΗΙβ (ο υικΙβΓ^ο τεοοη- 
(1ίΐίοηίη§ ννΗίεΗ ηιί§Η( οΗΠίβΓΕίε (Ηε ρΕεΓββίηβ ηΐΒΓΐαη§5 
5ΗεΙ1 ΗβΕΓ (Ηε ιηΕτΙίδ δρβείίίειΐ ίη (ε), (6), (ο), (3) εικ) (β) ίη ε 
ρΕΓΠίΕηεηΙ Γοπη (β.§. 6γ 8(3ηιρίη§) δθ Εδ (ο ννί(Η5(ΕΐκΙ (Ηε 
Γβεοικίίΐίοηίηβ ριοεεδδ. 

(3) ΤΗβ Γβ§ί5(ΓΕ(ίοη ηυηιΗβΓ ίδ νΕίίε) Γογ οηΐγ οηε άβδί§η 
(γρε ογ δβπβδ οΓ (Ιββί^η ίγρβδ. ΗίΓΓβΓβηΙ δυτίΕοβ (ΓβΕίηιεηδ 
ηΐΕγ ΓεΙΙ ννίιΗίη (Ηε δΕηιε 3βδί§η Ινρε. 

Α “ββΓίεβ οΓ Βεβί^η (γρβδ” ιηβΕίΐδ ρΕεΙ(Β§ίη§δ οί (Ηβ 
33ΐηε 8(Γυε(υΓ3ΐ (Ιβδί^η, χυεΙ! (ΗίεΗηβδβ, ιπΕίβπΕί επΒ ογο 88- 
δβείίοη, ννΗίεΗ (ΗΓΓβΓ οηΐγ ίη (Πείε Ιεββεε Βββί^η Ηβί§Η(8 Γγογπ 
(Ηε Βεδίβΐι (νρβ υρρεονεΒ. 

ΤΗε εΙοΒυτβδ οΓ ιβεερίΕοΙεδ βΗεΙΙ 6ε ίΒβηΐίίΐΕΗΙβ 38 (Ηοδβ 
ΓβΓεΓΓβιΙ (ο ίη (Ηε Ιβ8( τεροεί. 

(4) ΑΓίβε Γβεοικίίΐίοηίη^ ε ρ3εΙ(3§ίη§ (Ηβ ΓβοοηΒίήοηβΓ 
8ΗεΙ1 εΓΠχ (ο ίΐ. η63Γ (Ηε άυΓαΗΙε ηΐΕΓ^δ ΓεηαίΓβιΙ 6γ (ε) (ο 
(β) (Ηε ίο11οννίη£ δβςυεηεε οΓ ιπεγΙο: 

(Η) (Ηβ ιπεγΗ* οΓ (Ηβ δίΕίε ίη ννΗοδβ ΙβεείΙοΓγ (Ηβ Γβεοιηΐί- 
(ίοηίη§ ννΕ5 ΟΕΓΓίειΙ ουί; 

(ί) ιΗε ιΐΕΓηε ογ ΕυΐΙιοΓίζεεΙ οΓ ιΗε ΓβεοικΙίΙϊοηβΓ; 

(ϊ) (Ηε γβΕΓ οΓ Γβοοη<1ίΐίοηίη§, (Ηε ΙεΙΙβΓ 1- Κ” βικΙ, Γογ 
εγβεγ ρ3εΙ<3§ίη§ ννΗίεΗ Ηε8 ευεεβδδΓυΙΙγ υικίβε^οηβ (Ηβ 
ΙβΕΗρΓοοΓηβδδ Ιβδί ίη ΕοεοηίΕηοε ννίίΗ πιεγ^ιπεΙ 3500 (10), 
(Ηε 3<1(1ίΐίοη3] ΙεΚεε “Ε”. 

(5) ΡΕοΙ(3§ίη§5 ηΐΕΓίνθίΙ ίη ΕεεοπίΕηοε ννί(Η (Ηίδ ρεγε- 
§ΓΕρΙι 6υ( ννΗίεΗ ννειε ΕρρεονεοΙ ίη ε δ(Β(β ννΗίεΗ ίβ ηοΐ ε 
εοηΐΓ30ΐίη§ ρΕΓίγ (ο (Ηε ΑϋΚ ηΐΕγ ηβνβΓίΗεΙβδδ 6β υδβ(Ι Γογ 
ε3ΓΠΕ§ε υικίβε ΑϋΚ. 




(ίί) (Ηβ δγιηΗοΙ “ΑΟΚ” (ογ “ΚΙΟ/ΑϋΗ” Γογ ρ3θΙ<3§ίη§5 
Ερρεονεΐΐ Γογ ΓΕιΙ (ΓΕΠδρΟΓί Εδ ννβΙΙ 38 ΓΟΕ(Ι (ΓΕΠδρΟΓί) ίη- 


* ϋίδΙίη^υίδΗίη^ δί§η Γογ ιποΙογ νείιίοΐβδ ίη ίηΙβΓηαΐίοηΕΐ ΙγεΠο 
ρΓθδεπΗεο) ίη (Ηβ ΥίβηπΕ Οοηνβηΐίοη οη ΚοεγΙ ϊγεΓΓϊο (1968). 
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(6) Εχ3Πψ1εδ οΓ (Ηβ ΓΠ3Ι·1άη£$ 
Γογ 3 ηενν δίεεί άηιπι: 


© 1Α1/Υ1.4/150/83 
Νί/νΓ123 

Γογ 3 Γβεοη(1ίΐίοηβ(1 8ΐεε1 άηιιη: 


(3) (ϊ), (Β), (ε), ((1) 

3 ΐκ1 (ε) 

(!) 311(1 (β) 



1Α1/Υ1.4/150/83 
ΝΓ/ΚΒ/84/ΚΓ 


(α) (ί), (8), (ο), (ά) 
3Π(1 (ε) 

(Η), (ί) 3ηά 0) 


Γογ ηενν ΠβΗΐ βαυβε ηιεΐ3ΐ ρΗεΙεαβϊηβδ: 

ΚΙϋ/ΑϋΚ/ΟΑΙ/Υ/75/83 

( 3 ) (π), (8), (ε), (8) 3η8 (ε) · Νοη-Γεηιον381ε 

ΗβαεΙ 

ΝΓ/νί 123 (0 βηά (β) 

ΚΙϋ/ΑϋΚ/ΟΑ2/Υ/83 


(3) (π), (8), (ε) 3 π 8 (ε) 

ΝΓ/νΓ 124 

(!) 3Π(Ι (β) 


ΚειηονβΒΙε Ηβαά, 
ίηίβηάεά Γογ Ικρικίδ 
ννϊιΗ 3 νΐβεοδϊΐγ 3ΐ 
23 “Ο εδχεε8ϊηβ 
200 ππτι^/8 


ΟεΓίϊΠεβίίοη 3513 

Τ8ε ΓπβηυΓβεΙυΓεΓ εεΓίίΠεδ, Βν βΓίϊχϊηβ πι&Γίάηβ ίη 3ε- 
εοΓ^Βηεε ννϊιΗ ηι&ΓβίηβΙ 3512 (1) ιΗβΙ ΓΠ38δ-ρΓο8υεε8 
ρβείοβίηβδ εοΓΓ8δροη8 Ιο ΐΒε αρρεονεά άεδίβη Ινρε 3η8 
ΙΗ&Ι (8ε ΓεςυίεεΓηεηΐβ εεΓεπ-εεΙ Ιο ϊη 18ε βρρεον&Ι 8βνε 8εεη 
πιει. 


Ιιι8εχ οΓ ρ3εΙ<3βίιΐβδ 3511 

I Ιιε ΓοΙΙοννίηβ Ινρεβ αικΙ εοιίεδ οί ρ;ΐ(·Ι\;ΐβίιΐβΛ ηιε 38- 
5Ϊβΐιε8: 


Τγρε 

Μβίεπαΐ 

ΟαΙε^οΐ'γ 

Οοείε 

ΜβΓβίηβΙ 

Α. ΟοηΓοΓΓπίηβ Ιο ΓηβΓβίιοΙ 3510 (1) 3ΐκ1 ιπ3Γΐ<ε3 "1)Ν” 

1. ϋΓυηΐ8 

Α. δίεεί 

ηοη-ΓοηιονίίΒΙε Ηε»ο1 

1Α1 

3520 



ιβιηονβΒΙε Ιιε&ά 

1Α2 


Β. Αΐιπτπηίυηι 

ηοη-Γβιηον^ΒΙβ Ηε&<ί 

1Β1 

3521 



Γειπονβΐιΐε Ηε&εΐ 

1Β2 


ϋ. Ρ1ν«οο(1 

' 

1ϋ 

3523 


Ο. ΓίΒεβ 


ΙΟ 

3525 


Η. Ρ1α5ΐϊε8 

ηοη-ΓβηιονβΒΙε Ιιείκΐ 

1Η1 

3526 



ΓβηιονβΒΙε Ιιεβεί 

1Η2 

2. Β3ΓΓβ1δ 

0. ^οο(1 

Βιιη^ 1νρ€ 

2ει 

3524 



ΓεηιονηΒΙε 1)63(1 


3. 1εΓΓΪ03η8 

Α. δίεεί 

ηοη-ΓεπιονβΒΙε Γιεβεί 

3Λ1 

3522 



εεηηονβΒΙε 1)63(1 

3Α2 


Η. Ρΐ35ΐίθ8 

ηοη-ΓεηιονίίΒΙε 1ιε3(ί 

3Η1 

3626 



ΓβηιοναΒΙε Ηεαοί 


4. Βοχεβ 

Α. δίεεί 

- 

4Α1 

3532* 



ννίΐΐι ΙίηβΓ 

4Α2 


Β. ΑΙιιηΊηιίυηι 

- 

4Β1 

3532* 



(νίιΐι ΙίηβΓ 

4Β2 


ε..Ν3ΐυΓ3ΐ \νοο(1 

0Γ(ϋΐ13Γ) 

401 

3527* 


. 

ννϊιΗ δίή-ρεοοΓ νοΙΗ 

402 


Γ). ΡΙγγνοοεΙ 


4ϋ 

3528* 


Ρ. Κεεοη5ΐίΐυ(ε<1 \νοο<1 

- 

4Ρ 

3529* 


Ο. Ρί8Γε8ο3Γ(1 

- 

40 

3530* 


Η, Ρΐ35ΐίθ5 

εχραηΟεΗ 

4Η1 

3531* 



βοΐίεΐ 

4Η2 


* ϋικΙβΓ 3538 ΐΗβδΡ ρ3ϋΙ<Β8Ϊη§δ πι«)· 5ε ιιβριΙ ΐΐκ* «ιιΐιτ ρίΐ(Κίΐ£Ϊη£οΓ<·οιηΐΗη«ιΓιοπ 

ρβο^Ε^ίης. 
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Τγρε 

ΜαΙεπαΙ 

0αΙε§θΓγ 



Α. ΟοηΓοιτηίηζ Ιο ηΐΕΓ§ίη 

βΐ 3510 (1) 3ΐκ1 »ηαΓΐ<€ο1 “ϋΝ" 




5. Β3§5 

Η. Ψονεη ρ]ίΐ5ΐίθ5 

«ίΐΗουΙ ίηηοΓ 1ίηίη§ ογ εο3ΐίη§ 

5Η1 

3534 

βϋ’ΐ-ρΓΟοΓ 

5Η2. 

\νβΐ8Γ Γβδίδίβηΐ 

5Η3 

Η. Ρΐ35;ίο5 ΠΙγπ 

- 

5Η4 

3535 

ί. ΤεχίίΙε 

ννίιΐιουί ίηηεΓ Ιίηίη§ ογ οοΕΐίη§ 

5Β1 

3533 

είίΐ-ριοοΓ 

512 

«ΕΐΕΓ ΓβδίδίΒΠΐ 

513 

Μ. ΡαρβΓ 

ιηιιΐΐίνναΐΐ 

5Μ1 

■ 3536 

ΙΤΗΐΙΐίννβΗ, »3ΐ6Γ ΓβδΙΒίαηΙ 

5Μ2 

6. Οοίτιροδίΐε ρ3θΙτ3§ίη§5 

Η. ΡΙαδΙίοδ ι-εεερίαοίε 

. 

ίη δίεε! άΓυττ» 

6ΗΑ1 




ίη δίεεί ΟΓίΐΐε ογ βοχ 





ίη αΐιπτπηίυηι ^πιπι 





ίη βΐυιηίηίυηι ΟΓβΙε ογ Βοχ 

6ΗΒ2 




ίη ννοοΟεη Βοχ 


3537 



ίη ρΙχγνοοΒ 3ηιπ> 

6Ηϋ1 




ίη ρΙνηοοΒ Βοχ 





ίη ΠΒι β οΒυιη 

6Η01 




ίη ΓιΒγοΒοεγγΙ Βοχ 

6Η02 




ίη ρΐ35ΐίοβ (ΐΓυιη 

6ΗΗ 



Β. ΡαοΚαβίηββ ννΗίεΗ πίΕγ εοηίοΓπι Ιο ιτιεγ^ιπεΙ 3510 (1) ογ (2) 


6. Οοηιροδίΐβ ρΗοΒα^ίηβδ 

Ρ. 01335 ροΓοείαίη ογ βΙοηεννβΓε 
Γεεερίηείε 

ίη 5ΐεε1 ίίΓυηι 

6ΡΑ1 



ίη δίεεί ΟΓαΙε ογ βοχ 

6ΡΑ2 


. 



ίη αΙυηιίηίηΓη (Ιταητι 

6ΡΒ1 


* 


ίη 3ΐιητ>ίηϊιιηι εΓ3ΐβ ογ Βοχ 





ίη νοοιίεπ Βοχ 

6Ρ0 



' 

ίη ρΙ^ννοοΒ είΓυιη 





ίη ινίοΒεΓίνοτΙ; ΙιβηιρεΓ 


3539 



ίη ίΐ1>Γε άτυπι 

6Ρ01 




ίη ΓιΒγεΒοβγΟ Βοχ 

6Ρ02 




ίη εχρ3ΐκ1ε<1 ρίβδίίοδ ρ3εΒα§ίη§ 





ίη 5 ο1ϊ 3 ρΐ35ΐίε5 ρ3εΙ<3§ίη§ 

6ΡΗ2 
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Τγρβ 

ΜβιεΓΪβΙ 

ΟβΙβ^οιγ 

Οοάβ 

ΜβΓρηβΙ 

0. Οοηίοηηίιιβ οηΐγ Ιο τηβτρηβΐ 3510 (2) βηά πνβάιβά “ΑΟΚ” (ογ “ΚΙϋ/ΑΟΚ") 

Ο. ϋβΒι £βη£« ηβείβΐ 
ρβείίβ^ίηβ· 

. 

Α. δίβεί 

ηοη-τβιηονβΒΙε Βεβά 

ΟΑ1 

3540 

ΓβηιονβΒΙε Βεβά 



3515 

-3519 

δεείϊοη III. ΚεςυΪΓειηβηΐβ Γογ ρβεΒββίη^δ 

Α. Ρβε1ν3§ϊη§δ οοηΓοππίης Ιο ιτιβΓ§ϊηβ1 3510 (1) 
δίεβΐ άπιηΐδ 

1Α1 ηοη-ΓβιηονβΒΙβ Βεβά 3520 

1Α2 ΓειηονβΒΙε Βεβά 

(β) ΤΒε δΒεεί πιείβΐ Γογ ιΒε Βοάγ βηά εηάδ δΒβΙΙ Βε οΓ 
δυϊΐβΒΙε βίεεΙ βηά οΓ 3 §βυ§ε βρρΓορηβίε Ιο ιΒε άΓυηΤδ εβ- 
ρβείΐγ βηά ίηίεηάεά ιΐδε. 

(Β) Βοάγ βεβιτίδ δΒβΙΙ Βε ννεΙάεά οη άΓυιηδ ϊηΐεη(1ε<1 Ιο 
εοηΐβίη πιοΓε ιΒβη 40 ΙϊίΓεβ οΓ Ιϊςυϊά. Βοάγ δββπΐδ δΒβΙΙ Βε 
ιηεοΒβηίοβΙΙγ βεβιηεά ογ ννεΙάεά οη (ΐΓυπίδ ίηίεηάεά Ιο εοη- 
Ιβϊη δοΐϊάδ ογ 40 ΙϊΐΓββ ογ Ιεδδ οΓ 1ΐε}υίεΙβ. 

(ε) Ηεβά βηά εΒϊιηβ δεβπιδ δΒβΙΙ Βε ΓηεεΒβηίεβΙΙγ 
δε3Γηε(1 ογ ννεΙάεά. 

(ά) ΙΓ ΐΗεΓε 3Γε Βυϊΐΐ-οη ΓοΙ1ίη§ Βοορδ (Βεγ δΒβΙΙ Βε Πιΐε<! 
ΐί§Βάγ οη ιΒε Βοάγ βηά 80 δεευτεά ΐΒβΐ ΐΒεγ εβηηοηΐ δΒίΓι. 

Κο11ϊη§ Βοορδ δΒβΙΙ ηοΐ Βε δροΐ-ννεΙάεά. 

(ε) ΙηΙεπιβΙ εοβ(ίη§8 οΓ Ιεβά, ζϊηε, ΐΐη, Ιβεςυετ βηά ΐΒε 
Ιΐΐεε δΒβΙΙ Βε Ιου^Β βηά Γεδίΐϊεηΐ 3η<1 δΒβΙΙ βάΒεΓε Ιο ΐΒε βίεεΙ 
31 ενειγ ροϊηΐ, ίηε1υάίη§ (Βε εΙοδίίΓεδ. 

(ί) Ορεηϊη§8 Γογ ΓιΙΓιη§, επιρίγίηβ 3η(Ι νεηΙίη§ ίη ΐΒε Βοά- 
ϊββ ογ Βεβάδ οΓ ηοη-ΓεηιονβΒΙε Βεβά (1Α1) (ΐΓϋΐηδ δΒβΙΙ ηοΐ 
εχεεεά 7 εηι ϊη άίβιηεΙεΓ. Οπιπίδ ννΐΐΒ ΙβΓ§εΓ ορεηίη^β 3Γε 
εοηδΐ(1βΓβ<Ι (ο Βε οΓ ΐΒβ ΓειηονβΒΙε Βεβά Ινρε (1Α2). · 

(§) ΟΙοβυΓεδ δΒβΙΙ ίηεοΓροΓβίε β ΙεβΙψΓοοΓ §βδ1ίεΐ εχεερί 
ννΒεΓβ 3 ΙβρεΓ ΐΒτεβά εηβυΓεβ εοηιρβΓβΒΙε ΙεβΙφΓοΓηεδδ. 

(Β) ΟΙοβυΓεδ οΓ ηοη-ΓβιηονβΒΙε-Βββά άτυπιβ δΒβΙΙ είίΒεΓ 
Βε οΓ ΐΒε δεΓενν-ιΒΓεβάεά Ινρε ογ Βε εβρβΒΙε οΓ Βείη§ δε- 
ευΓβά Βγ 3 δεΓβνν-ιΒΓεβάεά άενίεε ογ 31 ΙεβδΙ εςυβΙΙγ εΓΓεε- 
Ιΐνε (Ιενίεε. 

(ϊ) ΟΙοβυτε άενϊεεβ Γογ ΓειηονβΒΙε Βεβά άτυπιβ δΒβΙΙ Βε δο 
άεβίβηεά 3η(Ι βρρίίεά ΐΒβΐ ΐΒεγ ννίΙΙ Γεηιβϊη δεευτε βηά 
άηιπίδ ννϊΐΐ Γεηιβϊη ΙεβΙψΓοοΓ υηάβΓ ηοπηβΙ εοηάίΐίοηβ οΓ 
εβΓίίβ^ε. Οβδίίβΐβ ογ οίΒεΓ δεβΙίιι§ είειηεηΐδ δΒβΙΙ Βε υβεά 
ννΐΐΒ βΠ ΓειηονβΒΙε Βεβάδ. 

0) Μβχϊηιυπι εβρβεΐΐγ οΓ άΓυπι: 450 ΙίίΓεδ. 

(1ε) ΜβχΪΓηυηι ηεΐ ιηβδδ: 400 Ιί§. 

Αΐυηιϊηϊυπι άπιηΐδ 

1Β1 ηοη-ΓεηιονβΒΙε Βεβά 3521 

1Β2 ΓβηιονβΒΙε Βεβά 

(β) ΤΒε Βοάγ βηά Βεβ<Ιδ δΒβΙΙ Βε οΓαΐυιηίηίυιη βΐ ΙεβδΙ 99 
ρβΓ εεηΐ ριίΓε, ογ οΓ 3η βΙυηιϊηϊυιη-Ββδε βΐΐογ Ββνίη§ εοπο- 
βϊοη ΓββϊβΙβηεε 3η(1 ιηεεΒβηίεβ! ρΓορεΓίϊεδ βρρΓορηβίε Ιο 
(Βε εβρβεϊΐγ οΓ ιΒε άηιιη βηά ίΐδ ίηίεηάεά υβε. 

(Β) Ορεηϊη£δ Γογ ίϊΙΙίη§δ, ειηρίγιηβ 3Π(Ι νεηΐίη§ ίη ιΒε 
Βοάϊεδ ογ Βεβάδ οΓ ηοη-ΓεηιονβΒΙε Βεβά (1Β1) άτυηΐδ δΒβΙΙ 
ηο! εχεεεά 7 επί ίη άίβιηεΙεΓ. ϋτυηΐδ ννίιΒ ΙβΓ§εΓ ορεηίηςδ 
βΓβ εοηδϊάεΓεά Ιο Βε οΓ ιΒε ΓειηονβΒΙε Βεβά Ιγρε (1Β2). 

(ε) Αΐυππηϊυιη (ΐΓυηΐδ 1Β1. 

Εηά δεβηΐδ, ίΓ βηγ, δΒβΙΙ Βε βάεήυβίεΐγ ΓείηΓοΓοεά Γογ 
ΐΒεΪΓ ρΓοίεείίοη. ΙΓ ιΒογο 8γο βηγ Βοάγ 3η(1 εηά δεβπΐδ ΐΒεγ 
δΒβΙΙ Βε ννεΙάεά. ΤΒε εΙοβϋΓε δΒβΙΙ είίΒεΓ Βε οΓ ιΒε βεΓενν- 
ΐΒτεβείεεί Ιγρε ογ Βε εβρβΒΙε οΓ Βείη§ δεευτεοΙ Βγ 3 δεΓενν- 
ΐΙΐΓ83(1β(Ι (Ιενίεε ογ β (Ιενίεε 31 ΙεβδΙ εςυβΙΙγ εΓΓεείίνε. 0Ιο- 
δυτεδ δΒβΙΙ ίηεοΓροΓβίε β ΙεβΒρΓοοΓ §βδΒεΐ εχεερί ννΐιετε β 
ΙβρεΓ ΐΒτεβΒ εηδϋΓεβ εοηιρβΓβΒΙε ΙεβΙγριοοΓηεδδ. 

(Β) Αΐυπιίηϊυπι άΓυηΐδ 1Β2. 

ΤΒε Ικχΐγ οΓ ιΒε (ΙηίΓη δΒβΙΙ είίΒεΓ Βε δεβηιίεδδ ογ Ββνε β 
νίεΙάεΒ δεβηη. ΤΒε εΐοδυτεδ δΒβΙΙ Βε δο (Ιεδί^ηειΙ βικΙ ΓίΙΙειΙ 


ΐΒβΐ ΐΒβγ ννίΙΙ Γεηιβϊη δεευτε βηΒ ιΒε ίίτυηΐδ ννϊΐΐ τεηηβίη 
ΙεβΒρΓοοΓ υηΒβΓ ηοΓΠίβΙ εοηΒίΐίοηδ οΓ εβΓπββε. ΟβδΒεΙδ ογ 
οίΒεΓ δεβ1ίη§ είετηεηΐδ δΒβΙΙ Βε ιΐδεΒ ννίΐΒ βΙΙ ΓειηονβΒΙε 
ΒεβΒδ. 

(β) ΜβχίηΊυιη εβρβείΐγ οΓ (ΐΓηπι: 450 ΙίίΓεβ. 

(I) Μβχϊηιυπι ηεΐ Γηβδδ: 400 |ς§. 
δίεβΐ 3βΓΓΪεβη8 

3Α1 ηοη-ΓεηιονβΒΙε ΒεβΒ 3522 

3Α2 ΓειηονβΒΙε Βεβιΐ 

(β) ΒοεΙγ βη<1 ΒεβΒβ δΒβΙΙ Βε εοιίδίπιείειΐ οΓ βίεεΙ δΒεεί οΓ 
β δυίΙβΒΙε Ιγρε βηΒ οΓ βΒεςυβίε ΐΒίεΙςηεβδ ίη τείβΐίοη Ιο (Βε 
εβρβεΐΐγ οΓ ιΒε ]εΓπεβη βηΒ ίΐβ ίηίβικίειΐ υβε. 

(Β) ΟΒίπιεδ οΓ β!1 ^Γπεβηβ δΒβΙΙ Βε ηιεοΒβηίοβΙΙγ δεβηιειΐ 
ογ ννεΙάεΒ. ΒοΒγ δεβτηδ οΓ ^ε^Γ^ 08 η 8 ίηίεηίΐοε) Ιο εοηΐβίη 
ΓηοΓε ιΒβη 40 ΙίίΓεδ οΓ ΙίςυίΒ δΒβΙΙ Βε ννβΐίΐεεί. Βο<1γ βεβοΐδ 
οΓ^ 8 ^^^ 08 Β 8 ίη1βη<1ε<1 Ιο εβΓΓγ 40 ΙίίΓεδ ογ Ιεββ δΒβΙΙ Βε ηιε- 
εΒβηίεβΙΙγ βεβπιεΒ ογ ννεΙεΙεΒ. 

(ο) Ορεηίη§8 ίη]εΓπεβη8 (3Α1) δΒβΙΙ ηοΙ εχεεεΒ 7 επί ίη 
ΒίβπιεΙεΓ. ΙεΓπεβηβ ννίιΒ Ιβτ^εΓ ορεηίη§δ βΓε εοηδίεΙεΓεεΙ Ιο 
Βε οΓ (Βε ΓεηιονβΒΙβ Βεβά Ιγρε (3Α2). 

(Β) ΤΒε εΙοβϋΓε δΒβΙΙ είίΒεΓ Βε οΓ ιΒε 80Γενν-ιΒΓεβ(1ε(Ι 
Ιγρε ογ Βε εβρβΒΙε οΓ Βείη§ δεευΓειΙ Βγ β βεΓενν-ιΒΓεβοΙειΙ 
εΐενΐεε ογ β (Ιενίεε βΐ ΙεβδΙ εςυβΙΙγ εΓΓεείίνε. 

(ε) Μβχϊηιυπι εβρβείΐγ οΓ ]εΓΓΪεβη: 60 ΙίίΓεδ. 

(I) Μβχϊηιυπι ηε! ιηβδδ: 120 Β;*. 

Ρίγννοοά (ΐΓυηΊδ 

1ϋ 3523 

(β) ΤΒε νιοοά υδε(Ι δΒβΙΙ Βε ννεΐΐ δεβδοηβεΙ, εοηιπιεΓείβΙΙγ 
(ΙγΥ βη(1 ΓΓεε Γγοπι βηγ άεΓεοΙ ΙίΒεΙγ Ιο Ιεδβεη ιΒε εΓΓεεΙίνε- 
ηεβδ οΓ ιΒε (ΐΓυπι Γογ ιΒε ρυτροδε ίηίεηεΐεεί. ΙΓ β ηηβίεπβΐ 
οίΒεΓ ιΒβη ρίγννοοοί ϊδ υδε(Ι Γογ ιΒε ηιβηυΓβεΙυΓε οΓ (Βε εικίδ, 
ϊΐ δΒβΙΙ Βε οΓ β ςυβίίΐν εςυϊνβίεηΐ Ιο ιΒε ρίγννοοά. 

(Β) Αΐ ΙεβδΙ Ιννο-ρίγ.ρίγννοοά δΒβΙΙ Βε υβεά Γογ ιΒε Βοάν 
βηά βΐ ΙεβδΙ ΐΒΓεε-ρΙγ ρίγννοοά Γογ ιΒε εηάδ; ιΒε ρΐίεβ δΒβΙΙ 
Βε ίϊπηίγ §Ιυεά Ιο^είΒεΓ, ννίιΒ ΐΒείΓ §Γβίη οΓΟδδννίδε. Βγ β 
ννβίεΓ-ΓεβϊδΙβηΐ βάΒεδϊνε. 

(ε) ΤΒε Βοάγ βηά εηάδ δΒβΙΙ Βε οΓ β άεδϊ§η βρρΓορΓΪβίε Ιο 
ιΒε εβρβεϊΐγ οΓ ιΒε άΓυπι βηά ίΐβ ίηίεηάεά υβε. 

(ά) Ιη ΟΓάεΓ Ιο ρΓενεηΙ βϊΓΐίη§ οΓ ιΒε εοηίεηΐδ, Iίάβ δΒβΙΙ 
Βε Ιΐηεά ννίιΒ ΙντβΓΐ ρβρεΓ ογ δβπιε οιΒογ εςυίνβίεηΐ ηιβΙεΓίβΙ 
ννΒϊεΒ δΒβΙΙ Βε δεευΓβΙγ ΓβδΙεηεά Ιο ιΒε Ιίά βηά εχίειιά Ιο ιΒε 
ουίδίάε βίοηβ ίΐδ Γυΐΐ εΪΓευηιΓεΓεηεε. 

(ε) Μβχϊηιυπι εβρβείΐγ οΓ άΓυπι: 250 ΠίΓεβ. 

(0 Μβχϊηιυπι ηεΐ ιηβδδ: 400 Ι<£. 

%’οοάεη ΒβΓΓεΙδ 

201 Βυηβ Ιγρε 3524 

202 ΓειηονβΒΙε Βεβά 

(β) ΤΒε ννοοά υδεά δΒβΙΙ Βε οΓ βοοά ηυβίίΐγ, δίΓβίβΙιΐ- 
ρ-βίηεά, ννεΐΐ-δββδοηεά βηά ΓΓεε Γγοιπ ΙνηοΙβ. ΒβτΙν, τοίΐεη 
ννοοά, δβρννοοά ογ οιΒργ άεΓεείδ ΙίΙνεΙγ Ίο Ιεβδεη ιΒε εΓΓεε- 
ΐϊνεηεβδ οΓ (Βε ΒβΓΓεΙ Γογ ιΒε ρυτροδε ίηίεηάεά. 

(Β) ΤΒε Βοάγ βηά εηάδ δΒβΙΙ Βε οΓ β άεβί^η βρρΓορπβίε Ιο^ 
ιΒε εβρβεϊΐγ οΓ ιΒε ΒβΓΓεΙ βηά ίΐβ ίηίεηάεά υβε. 

(ε) δίβνεβ βηά εηάδ δΒβΙΙ Βε δβννη ογ εΙεΓι ννίιΒ ιΒε §Γβίη 
δο ΐΒβΙ ηο βηηυβΙ πη§ δΒβΙΙ εχίειιά ονεΓ ιηοΓε ιΒβη ΒβΙΓ ιΒε 
ΐΒϊεΙνηεδδ οΓ β δίβνε ογ Βεβά. 

(ά) ΒβΓΓεΙ Βοορβ δΒβΙΙ Βε οΓ δίεε! ογ ίιοιι βηά §οοά ηυβΙ- 
ίΐγ. ΤΒε Βοορβ οΓ 202 ΒβπεΙδ ννίιΒ ΓειηονβΒΙε Βεβάδ ιηβν Βε 
οΓ β βυίΐβΒΙε ΒβΓάννοοά. 

(ε) Ψοοάεη ΒβΓΓεΙδ 201: 

ΤΒε άϊβηιείεΓ οΓ (Βε Βυη§-ΒοΙε δΒβΙΙ ηοΙ εχεεεά ΒβΙΓ ιΒε 
ννίάΐΒ οΓ ιΒε βίβνε ίη ννΒϊεΒ ίΐ ίβ ρΙβεεά. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(ί) ΨοοΒεη ΒβΓΓβΙδ 202: 

ΗββΒδ δΐΐβΐΐ Γΐ[ ΙϊβΗίΙγ ίηΙΟ ΐΗβ ΟΓΟΖβδ. 

(§) Μβχίηιυηι εβρβείίγ οί ΒβΓΓβΙ: 250 ΙίΐΓβδ. 

(1ι) Μβχίηιυηι ηβί ιηβδδ: 400 Β§. 

ΡίΒΓβ ΒπίΠΙδ 

ΙΟ * 3525 

(β) ΤΗε Βοείγ οί (Ββ Βηιηι βΙιβΙΙ εοηδίδί οί ιηυΐιίρΐβ ρΐίεδ οί 
Ηββνν ρβρβΓ ογ Π1)Γε3ί)03ΓίΙ (ννίίΗου! εοΓπι§3ΐίοηδ) ίίπηίγ 
βΙυβΒ ογ ΙβηιίηβΙεΒ ΙοββίΙιβΓ 3ΐιΒ ηΐ3γ ίηεΙυΒβ οηβ ογ ηιοΓβ 
ρΓΟΙβείίνβ ΙβγβΓδ οί Βίΐυιηβη, ννβχβΒ ΒΓβίί ρ3ρβΓ, ηιβίβΙ ίοίΐ, 
ρίβδίίεβ ιηβίβπβΐ, βίε. 

(5) Ηββόδ βΗβΙΙ 5ε οί ηβίυτβΐ ννοοΒ, ΓιΒγ6Βο3γΒ, ηιβίβΙ, 
ρΙγννοοΒ ογ ρίβδίίεδ ιηβίβπΗΐ βηΒ ιηβγ ίηεΙυΒβ οηε ογ ηιοΓβ 
ρΓΟΙεείίνε ΙβνβΓδ οί Βίΐυηιβη, ννβχβΒ ΒγεΒ ρβρβΓ, ηιβίβΙ ίοίΐ, 
ρίβδίίοδ ΓΠβίβΠβΙ, βίε. 

(ο) ΤΗβ ΒοΒγ βηΒ Ηββίΐδ οί ίΗβ Βευπι 3γκ1 (Ηβη )οίηδ δΒβΙΙ 
Ββ οί 3 Ββδίβη 3ρρΓορΓΐ3ΐβ Ιο (5ε εβρβείίγ οί (Ββ (Ιγοιπ 3π<1 
ίίδ ίηίβηΒβΒ υβε. 

(4) ΤΗε βδδβιηΒΙεΒ ρβεΒββίηβ δΒβΙΙ 5ε δυίΓιείεηΐΙγ ννβίβΓ- 
ΓθδίδΙβηΙ 80 ββ ηοΐ Ιο ΗβΙαιηίηβΙε υηΒβΓ ηοπηβΙ εοηάίίίοιίδ 
οί 03ΓΠ3ββ. 

(ε) Μβχίηιυηι εβρβείίγ οί Βπιιη: 450 ΙίίΓεδ. 

(ί) Μβχίιηυιη ηεΐ ιηβδδ: 400 Β§. 

Ρίβδίίοδ (Ιτυιτίδ 3η4 )βΓποβη3 

1 Η1 (ΐΓυιπδ, ηοη-ΓβιηονβΒΙβ ΗββΒ 3526 

1 Η2 (ΐΓοπίδ, ΓβηιονβΒΙε ΗββΒ 
3 Η1 (βΓπεβηδ, ηοη-ΓβιηονβΒΙβ ΗββΒ 
3 Η2 )βΓΓίοβιΐ5, ΓβηιονβΒΙε ΗββΒ 
(β) ΤΗε ρβεΒββίηβδ δΒβΙΙ Ββ εβρβΒΙβ οί ννίΐΗδίβηΒίηβ ΐΗε 
ρΗνδίεβΙ (ϊη ρβΓίίευΙβΓ ηιβοΗβηίεβΙ βηΒ ΐΗεΓΓη3ΐ) βηιΐ εΗβηιί- 
031 δίΓβδδβδ [Ο Ββ βχρβείβΐΐ 111 ΟβΓΠβββ 3Π(1 οί ΓβΙΠβίηίηβ 
ΙββΒρΓοοί. ΤΗεγ δΒβΙΙ Ββ εβρβΒΙβ οί ννίιΗδίβηΒϊηβ ΒβιΐββΓ- 
ΟΟδ δυΒδίβΠββδ 311(1 [Ηβη νβρουΓδ. ΤΒβγ δ1ΐ3ΐ1 βίδο Ηβνβ [Βε 
ηεεβδδβΓγ ΒββΓββ οί Γβδίδίβηεβ Ιο βββίηβ 3ΐκ1 υ1ΐΓ3-νίο1βΙ 
Γ3(1ί3ΐίοη. ΡβεΒββίιΐβδ ■= Η311 Βε δβίβ Ιο ΗβηΒΙε. 

(Β) ΤΒβ ρβπηίΐίβΒ ρβποΒ οί υβε οί [Ββ ρβεΒββίηβδ ίοΓ [Βε 
ΟβΓΓΪβββ οί ΒβΠββΓΟυδ §ΟθΒδ δΒβΙΙ Ββ Γίνβ γβ3Γ8 ίΓΟΙΠ [Ββ 
Ββίε οί (Ηβη ιηβηυίβοίυΓβ βχεβρί ννΗβΓβ [Βε εοηΒϊίίοηδ ίοΓ 
εβΓΠβββ οί [Βε νβΠΟϋδ Οβδδβδ ρΓβδΟΓίΒβ 3 δΒοΓίβΓ ρβΠθΒ οί 
υβε. 

(ε) Ιί ρΓΟίβ'ίίΙΪΟΠ βββίηδΙ θ1ΐΓ3-νίθ1βΙ Γ3(1ί3[Ϊ0η 18 ΓβςυΪΓβ(1, 
ϊΐ δΒβΙΙ Ββ ρΓονίΒβΒ Βγ (Βε 3(1(1ίΐίοη οί ο3γΒοπ ΒΙβεΒ ογ οίΒβΓ 
80Ϊΐ3Β1β ρίβΐηβΙΙίδ ΟΓ ϊηΒίΒίίΟΓδ. ΤΒβδβ 3(1(1ϊ[ίνβδ 8 Β 3 ΙΙ Ββ 
εοιηρβίίΒΙε ννίίΒ [Βε εοηίεηΐδ 3η<1 Γβιπ3ίη βίίβείίνβ [Ηγοο§1ι- 
οαΐ (Ηε Ιίίε οί [Ββ ρβεΒββίηβ. ΨΗβΓβ οδβ Ϊ8 πΐ3(1ε οί 03γΒοπ 
Βίδείί, ρίβΐηεηίδ ογ ϊηΗίΒίίοΓδ οίΗβε (Ηβη ΐΒοδβ υδβΒ ίη (Ββ 
πΐ3ηυί3εΙυΓβ οί [Ββ Ιβδίβιΐ Ββδίβη ίγρβ, Γβίβδίϊηβ ιηβγ Ββ 
ννβίνεΒ ϊί [Ββ 03γΒοπ ΒΙβεΒ εοηίβηΐ Βοβδ ηο( βχεεεΒ 2 ρβΓ 
εβηΐ Βγ πΐ38δ ογ ίί (Βε ρίβηιβηί εοηίβηί Βοβδ ηοΐ βχεεβΒ 3 · 
ρβΓ εεηΐ Βγ ηιβδδ; [Ββ εοηίβηί οί ίηΒίΒίΐοΓβ οί υΙβίΓβ-νϊοΙεί 
Γ3(1ί3[ϊοη ίδ ηοΐ Ιίηιίίειί. 

((1) ΑΒΒίίίνβδ 8βΓνϊη§ ρυφοββδ οΐΒβΓ (Ηβη ρΓοΙεεΙϊοη 
βββίηδί υ1ΐΓ3 νίοΐβΐ Γβίΐίβίίοη ιηβγ Ββ ίηε1ο(1β(1 ίη ίΗβ εοηιρο- 
δϊΐϊοη οί [Βε ρΐ&δΐίοβ τηβίβπβΐ ρτονΐείβοΐ [Β&( [Βεγ εΐο ηοί βΒ- 
νβΓδβΙγ βίίβεί [Βε εΗβπιΐββΙ 3ΐκ1 ρΗγδίεβΙ ρΓορβΓίίβδ οί (Ββ 
ηιβίβπβΐ οί (Βε ρ3ε1<3§ίη8. Ιη βυεΒ οίΓθοηΐ3[3ηοβδ, Γβ[εδ(ϊη§ 
ηΐ3γ Βε ννβίνειί. 

(β) ΑρρΓορπ3[β δίβρβ δΒβΙΙ Ββ [βΒεπ (ο βηδΟΓβ ίΒβί (Ββ 
ρίβδίΐεβ ηιβίβΓίβΙ ίο Ββ 08β(1 ίη [Ββ ηιβηοίβείοΓβ οί (Βε ρβοΒ- 
3^ίη§ ΐ5 εΒεηιίεβΙΙγ εοηιρβίίΒΙε ννίίΒ (Βε §οο(1δ ννΒίεΒ [Ββ 
ρ3εΙο§ίη§ ίδ ίη[βη(1β(1 (ο εοηΐβίη, 5ββ ηιαΓ^ίηβΙ 3551 (5). 

(ί) ΡαεΙο§ίη§5 5 Β 3 ΙΙ Ββ οιβηοίβείυΓβίΙ Ιγογπ 8οίΐ3Β1β ρΐ35- 
ΐίεβ ηΐ3ΐβπ3ΐ οί Βηοινη οΓΐ§ίη 3Π(1 8ρβείΓιε3[ίοηδ; (ΒείΓ εοη- 
δίΓΟΟίίοη δΒαΙΙ Ββ ίθ11γ 3ρρΓ0ρΠ3(β ΙΟ ρΐ3δ(ίε3 ΓΠ3(βΓί3ΐ5 3Π(1 
ίη 3οεοΓ(ΐ3ηοβ ννί(Β (βεΒηοΙο^ίεβΙ 4βνβ1ορηιβη(5. Ρογ ηβνν 
ρ3εΒ3§ίη§8, ηο οδβ(1 ηΐ3ΐβπ3ΐ οίΒβΓ [Ββη ρΓοάοείίοη Γβδί- 
(Ιυβδ ογ Γβ§Γΐη(1 Γγογπ (Ββ 83ηιβ ιπαποίβείοτίη^ ρΓοεβδδ ηΐ3γ 

Ββ 056(1. 

(§) ΤΒβ ννβΐΐ [ΒίεΒηβδδ 3( βνβιγ ροίηί οί (Ββ ρ3θΒ3§ίη£ 

5 Β 3 ΙΙ Ββ 3ρρΓορπ3(ε Ιο ίί5 εβρβείίγ βηιΐ ίηίβηε1β(1 οδβ, (3ΐ<ίη§ 
ίηίο 3εοουηί Βον,βνβΓ [Ββ δίΓβδδβδ (ο ννΒίεΒ ββεΒ ροίηί ίδ 1ΐ3- 
Βίβ [ο Ββ βχροδβεί. 


(Β) Ορεηίη^δ ίοΓ Π11ίη§, £ηηρ1γίη§ βηά νεη(ίη§ ίη (Ββ 
Βοάίβδ ογ Βεβίΐδ οί ηοη-ΓβηιονβΒΙβ Βββιΐ (ΐΓοηΐδ (1Η1) βη(1 
3βΓΓΪ03ηδ (3Η1) δΒ3ΐ1 ηοί βχοβεά 7 εηη ίη άίβηιβίβΓ. ϋΓοηΐδ 
311(1 ]βΓΠ03ηδ ννίΐΒ ΙθΓββΓ Ορβηίΐΐ^δ 3Γβ 00ηδί(1βΓβ(1 Ιο Ββ οί 
[Ββ ΓβηιονΒΒΙε Βββίΐ [γρβ (1Η2, 3Η2). 

(ί) ΚειηονβΒΙε Ββ3(1 (Ιεοιοδ (1Η2) 3ΐκ13βΓπο3ηδ (3112) 

08β(1 ίθΓ 5θ1ί(1 δϋΒδίΒΠΟβδ δΒβΙΙ Γβηιβίη ΙββΡρΓΟοί 31 ενβΓγ 
ροίηί ννίΐΒ Γβδρβεί Ιο [Βε ΓιΙΙίη§ 5υΒδΐ3ηοβ. 

ΟοδίΐΓβ (Ιενίεβδ ίοε ΓβητιονβΒΙβ ΒεβΗ (ΐΓοπιβ 3ΐη1 )βΓΠ 03 ηδ 
δΒβΙΙ Ββ δο (Ιβδί^ηβοΐ βικί βρρίίβιΐ ΐΒβ[ ιΒβγ ννίΐΐ τβπΐ3ίη δβ- 
εοΓβ βικί ΙββΡρΓοοί υιηΙβΓ ηοΓηιβΙ εοηεΐίΐίοηδ οί εβΓπβββ. 

ΟβδΒβίδ δΒβΙΙ Ββ οδβ(1 ννίίΒ ηίΐ ΓβτηονβΒΙβ Βεβιΐδ οηίβδδ (Ββ 
(Ιγοιπ ογ (βΓπεβη (Ιβδίβη ίδ δοεΒ ΐΒβΙ, ννΒβΓβ [Ββ Γβιηον3Β1β 
Βββιΐ ίδ ρΓορβΗγ δβεοΓβά, (Βε (Ιγοιπ ογ )βΓΠ03η ίδ ίηΒβΓβηίΙγ 
ΙββΒρΓοοί. 

(ί) ΤΗε ιη3χίηιυιη ρεπηίδδίΒΙβ ρβΓηιββΙίοη ίοΓ ίηΠΗίηπιβ- 
Βίβ Βηαίιΐδ δΒβΙΙ Ββ 0.008§/1.Η βΐ 23°β (βββ πιβΓείπηΙ 
3556). 

(Β) Μβχίηιοηι εβρβείΐγ οί (Ιηιηΐξ βηιΐ )βΓπε 3 ηδ: 

1Η1, 1Η2: 450 ΙίΐΓβδ 
3Η1, 3Η2: 60 ΙίίΓββ 

(1) ΜβχίηιυΓη ηεΐ ηιβδδ: 

1Η1, 1Η2: 400 
3Η1, 3Η2: 120 

Βοχβδ οί ηβίοΓβ! ννοοιΐ 

401 οπΙίηΒΓγ 3527 

402 ννίιΒ δίίΐ-ρΓοοί ννβΐΐδ 

Νοίβ: Ρογ ρίγννοοιΐ Βοχβδ, βεε ηΐ3Γ§ίηαΙ 3528: ίοΓ τβεοη- 
δίίΐυΐβίΐ ννθθ8 Βοχβδ, δββ ΙΠ3Γβίΐ13ΐ 3529. 

(β) ΤΒβ ννοοιΐ 05β(1 δΒβΙΙ Ββ ννβΐΐ δββδοηβά, εοηιηιβΓείβΙΙγ 
8 γΥ 3 ΐιά ίΓββ Ιγοιπ (Ιβίβείδ ίΒπΐ ννουΐεΐ ιηβίεπβΐΐγ Ιβδδβη (Ββ 
δΐΓβη§(Β οί βηγ ρβΓΐ οί ΐΒβ Βοχ. ΤΒβ 5[Γβη§(Η οί (Βε ηιβίεΗβ] 
οδβά 3η4 (Ββ ηιείΒοά οί εοηδίηιείίοη δΒβΙΙ Ββ βρρΓορπβίβ ίο 
[Ββ εβρβείίγ οί (Βε Βοχ βηιΐ ίΐδ ίηίβικίβεί οδβ. ΤΒβ ίορβ 3ΐη1 
Βοίΐοηΐδ ηιβγ Βε ηΐ3(1β οί ννβίβΓ-ΓβδίδΙβηΙ ΓβεοηδίίίοΙβΒ 
\νοο(1 δοεΒ 35 ΗβπΙΒοβπΙ, ρβΓίίεΙβ Βο3Γ(1 ογ ο(ΒβΓ δοίΙβΒΙε 
(γρβ. 

(Β) Βοχβδ ννίίΒ δίίΐ-ρΓοοί ννβΐΐδ 402: 

ΕβεΒ ρβΓΐ οί (Ββ Βοχ δΒβΙΙ Ββ ίη οηβ ρίβεβ ογ εςυίνβίβηΐ 
[ΒβΓβΙο. Α ρβτί δΒβΙΙ Ββ (Ιεεηιβιΐ εςυίνβίβηί ίο β ρβΓΐ ίη οηβ 
ρίβεβ ίί ίί ίδ §1υβ(1 (ο§β(ΒβΓ Βγ οηε οί (Ββ ίο11οννίη§ ηιβίΒοΒδ: 
ΟίηΒβΓηιβηη (ΒονβΙβίΙ) )οίιιίίιι§. (οη§οβ-3η8-§Γοονβ ίοί- 
ηΐίη§, δΒίρ-Ιβρ ογ ΓβΒΒεΙ )οίηΐίη§, ογ Βυ1(-)οίηΐίη§ ννίίΒ βΐ 
ΙββδΙ Ιννο εθΓΓ0§3ΐβ(1 ΓηείβΙ ίβδίβηβΓδ 31 ββοΒ )οίηΐ. 

(ο) Μβχίηιοηι ηβΐ ηιβδδ: 400 Ββ. 

ΡΙγννοοεΙ Βοχβδ 

4ϋ 3528 

(β) ΤΒβ ρΙγννοοΒ υδβοΙ δΒβΙΙ Ββνε β( ΙββδΙ (ΒΓβββ ρΐίβδ. Ιί 
δΒβΙΙ Βε ηιβίΐβ οί ννβΙΙ-δββδοηεΒ ΓοίβΓγ-εοΙ, δΙίεβΒ ογ δβννη 
νβηββΓ οοηιηιεΓοίβΙΙγ (ΐΓγ βηιΐ ίΓββ ίΓοηι (Ιβίβείδ ΙίΒβΙγ Ιο 
Ιβδδβη (Βε δίΓβηβΒΐ οί (Ηε Βοχ. Α1Ι ρΐίβδ δΒβΙΙ Βε §1υε8 Βγ 
Γηββηδ οί 3 ννβΙβΓ-ΓβδίδΙβηΐ ίκΙΒβδίνβ. ΟίΒβΓ δΐιίΙβΒΙε ηιβίβπ- 
βίδ ιηβγ Βε ιΐδβιΐ ίοββίΒβΓ ννίΐΡι ρΙγννοοΒ ίη (Βε ητιβηυίβοΐυΓβ 
οί Βοχβδ. Βοχβδ δΒβΙΙ Ββ ίίπηίγ ηβίίβιΐ ογ 5βειΐΓ6(1 ίο εοΓηβΓ 
ροδίβ ογ βιηΐδ ογ Ββ βδδβιηΒΙεά Βγ οίΒβΓ βςυβίΐγ βυίΙβΒΙβ Ββ- 
νίεβδ. 

(Β) ΜβχίπιυΓη ηβί ηιβδδ: 400 Ββ. 

ΚβεοηδΙίίυΙεΒ ννοοΒ Βοχβδ 

4Γ 3529 

(β) ΤΒβ ννβΐΐδ οί Βοχβδ δΒβΙΙ Ββ ηιβΒε οί ννβίβΓ-Γβδίδίβηΐ 
ΓβεοηδΙίΙυίβΒ ννοοΒ δυεΒ 35 Β3Γ(1 Βο 3Γ(Ι, ρβτΐίεΐβ ΒοβΓίΙ ογ 
οίΒβΓ δυίΐβΒΙβ (γρβ. (Ββ δ[Γβη§[Β οί (Ηε ηιβίβπβΐ υδβΒ βικί 
(Ββ ΓηεΐΗοΒ οί εοηδίηιοΐίοη δΒβΙΙ Βε βρρτορπβίβ (ο [Ββ εβ- 
ρβείΐγ οί (Ββ Βοχ 3ηι1 ίίδ ίηίβηάβΒ υβε. 

(Β) ΟίΒβΓ ρβΓίδ οί [Ββ Βοχβδ ηιβγ Ββ ιηβΒβ οί οίΒβΓ 8 υί[ 3 - 
ΒΙβ Γηβίβπβΐ. 

(ο) Βοχβδ δΒβΙΙ Ββ βεειίΓβΙγ βδδβηιΒΙβιΙ Βγ ηιββηδ οί δυίΐβ- 
Βίβ Ββνίεβδ 

(Β) Μβχίηιυηι ηβί ηιβδδ: 400 Ββ. 




ΦΕΚ 104 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1001 


ΡίΒτβΒο&ΓοΙ Βοχβδ 

40 «. 

(η) Οοο3 ηιιβίίίγ 5ο1κ1 ογ ^ου01β-Γίΐοβ γ) (δίηβΙβ-ννβΙΙ ογ 
ΠΊυ1ΐί\ν&11) οοΓΓϋβ&ίβά Γι6γ66οεγ 3 βρρΓορπβίβ ίο ιΗβ οειρδο- 
ίΐγ 3ΐκ1 ίη(εη3ε3 υββ οί ΐΗε 1>οχ68 βΗβΙΙ Ιιε ιΐδβ3. ΤΗβ νναίετ- 
ΓβδίδΙβηεβ οί (Ηε οιιίβΓ δΐΐΓίβεε δΗβΙΙ 6ε δυείι ΐΗ&Ι ίΗβ ίη- 
0Γ635ε ίη ηιβδδ, 38 ηιβ35ΐΐΓ63 ίη 31βδ( 03Γπε<1 ου( ονεΓ 3 ρε- 
ΓΪοιΙ οί 30 ηιίηηΐβδ Βγ (Ηε 0ο66 ηιβίΗο3 οί ννβίβΓ-βΒδΟφίίοη 
(ΙείβΓΓηϊηβΙϊοη, ϊβ ηοΐ §Γβ3(βΓ (Ηβη 155 §/ιτι 2 (ΐη βεοο^βηεε 
ννίίΗ 150 ΙηίεΓηβΠοηβΙ 5ΐ3η<ΐ3Γ<1 535 - 1976). ΤΗβ ΠΒτβ- 
Βοεγ3 δΗβΙΙ 6ε εβρβΒΙε οί ΒεηΒίηβ δυίΠείεηίΙγ ννίΐΗουΙ 
ΒΓβ3Ηίη§. Ιι δΗβΙΙ 6ε ειιΐ, 0Γβ38β3 χνϊΐΗοαΙ δεοπηβ βη3 βίοΐ- 
Ιβ<1 βο 35 Ιο ρβπηίί ββδβηιΒΙγ ννϊΐΗουΙ ογ3ο6ιπ§ βη3 χνϊΐΗοαΐ 
ίΐβ δΐΐΓίβοβδ ίβ3πη§ ογ 6υ1βίη§ ιιη3ιι1γ. ΤΗβ Πυ(ίη§ οί οογπι- 
§βίβ3 ΠΒγ66ο3γ3 βΗαΙΙ 6ε ΓιπηΙν βΙυεεΙ (ο (Ηβ ίβοίηβ. 

(6) Εη3δ οί 6οχε§ ηΐ3γ Ηβνβ 3 \νοο3εη 5-3016 ΟΓ 6β 6Π- 
(ηβΐγ οί ννοοιί. ΚείηίοΓοεηιβηΙδ οί ινοοιίεη Ββίίβηδ οιαν 6β 
1156(1. 

(ε) Ιο'ιπδ οί 6οχ65 βΗ&Π 6ε (3ρβ3 \νίΐΗ 33Ηβδίνε (βρβ, 6β 
Ιβρρεεί 3ηι1 §1ιιβ3, ογ 6β 1βρρβ3 3Π(1 οιεΙβΙ-δίΕρΙβά. Εβρρβ3 
)οίηδ δΗβΙΙ Ηβνβ 3 5υί(361β ονβΓίβρ. ΨΗεΓβ οΐοδυτβ ίδ εί- 
ίβείειΐ Βν §1υίη§ ογ 6ν 3ρρ1γίη§ 33Ηβδίνβ ίβρβ, ιΗβ βοΙΗβδίνε 
δΗβΙΙ 6ε ννβίβΓ-Γεδίδίβηί. 

ΤΗβ (Ιίοιβηδίοηδ οί ΐΗε 6οχ δΗαΙΙ 6ε βρρι-ορπβίε ίοΓ ιΗβ 
οοηίεηΐδ. 

(3) Μβχίιηιηη ηβί ηΐ358: 400 Η§. 

Ρΐ38ΐίθ8 6θΧβ5 

4Η1 εχρ3ΐι3ε3 ρίβδίίεδ Βοχβδ 

4Η2 5θΙί(1 ρΐ38ΐίθ8 6θΧ65 

(β) ΤΗβ 6οχ βΗβΙΙ 6β ιηβηυίβοΐοΓειΙ Π-οιη δΐιίΐβΒΙβ ρΐ35ΐίεδ 
ηίβΙβΠβΙ 311(1 6β οί 3(1βηυ3ΐβ δ(Γ6η§(Η ίη Γβίβίίοη (Ο ί(5 03- 
ρβοίΐν 3ΐΐ(1 ίηΐειΐ(1β(1 υβε. ΤΗβ 6οχ δΗβΙΙ 6ε βιίεηυβίβΐγ Γββίδ- 
Ι3ΐι1 Ιο 3§είη§ 3ΐκ1 Ιο (1β§Γ3(ΐ3ΐίοη 03υ5β(1 είΐΗβι- 6γ ιΗβ δΐιΒ- 
5131106 00η(3Ϊΐ16(1 ΟΓ Βγ ΙΐΙ[Γ3-νίθ1ε[ Γβΐΐίβΐίοη. 

(6) Αΐΐ 6χρ311(ΐ6(1 ρίβδίίβδ 6θΧ 5 Ι 13 Ι! ΟΟηιρΓΪδβ ΙννΟ ρ3Γ(5 
ιτιβιΐβ οί 3 ιηουΐιίβιΐ βχρ3ΐΐ(1ε<1 ρίβδίίοδ Γηβίβπβΐ, 3 6οΐΙοπι 
δβοΐίοη οοηΐ3ίηίη§ οβνίίίβδ ίοΓ ιΗβ ίηηβΓ ρ3εΙί3§ίη§5 βη3 3 
Ιορ δεοίίοιι οονεπη§ 3ΐι3 ϊηίβΓΐοε1άη§ ννϊΐΗ (Ηβ Βοΐίοιη δβε- 
(ίοη. ΤΗε (ορ 3ΐκ1 6ο(ΐοτη δβείίοηδ δΗβΙΙ 6β 3εδί§ηε3 50 ΐΗβί 
(Ηβ ϊηηβΓ ρ3οΙ<3§ίη§8 Πΐ 8ΐιιι§1γ. ΤΗε εΙοβιΐΓβ οβρ ίοΓ βηγ 
ίηηβΓ ρβοΗβ^ίη^; δΗβΙΙ ηοΐ 6ε ίη οοηίβεί ννίΐΗ (Ηε ίηβίάε οί (Ηβ 
(ορ δβοίϊοη οί (Ηίδ 6οχ. 

(ο) Γογ (ΙίδρβίοΗ, 3ΐι εχρ3π3β3 ρΙβδίίεδ 6οχ 5 Η 3 ΙΙ 6β 
θ1θδβ(1 \νί(Η 3 5β1ί-3(1Ηβδίνβ (βρε Ιΐ3νϊιι§ δυίΓιοίβηΐ Ιεηδίΐβ 
δίΓεη^ιΙι ίο ρΓβνεηΙ (Ηε 6οχ 5οηι ορεηίιι§. ΤΗε βΒΗβδίνβ 
(3ρβ δΗβΙΙ 6ε ννεβίΗεΓ-ΓβδίδίΕΐιΐ 3η(1 ίίβ βοΙΗεδίνβ οοοιρ3ΐί61ε 
ννΐΐΗ (Ηε εχρ3ΐη1β(1 ρΐ38(ίοδ ηιβίεπβΐ οί ιΗβ Βοχ.ΌιΗογ οΐοδ- 
ίη£ (Ιενίοβδ 3( 1β38( εςυβΙΙγ είίεοΐίνβ ηιβγ 6ε ιΐδβ3. 

(4) Γογ δοΐϊοΐ ρΙβδίίεδ 6οχβ5, ρΓΟΙεχίίοη 35361(8 ιιΙίΓβ- 
νίοΐβΐ Γ3(1ί3ΐίοιι, ίί ΓεςιηΓβίΙ, δΗβΙΙ 6ε ρΓονίοΙειΙ 6γ (Ηβ 3(Μ- 
ίϊοη οί 03 γ6οπ ΒΙβεΗ ογ οίΗβΓ δυί(361ε ρί§ηιβηίδ ογ ίηΗίΒί- 
(ΟΓ8. ΤΗεβε 3<1(1ίΐίνβ5 δΗ&ΙΙ 6β οοηιρβίίΒΙε ννίίΗ (Ηβ οοη(βηίδ 
3ΐι<1 Γεηιβίη είίβοΐίνβ ΐΗΓοη§Ηου( (Ηε Πίβ οί [Ηε 6οχ. ^ΗβΓβ 
υδβ ϊβ ιηβοίε οί 03 γ6οπ 613οΗ, ρί§η\βη(8 ογ ίηΗίΗίΐοΓδ οίΗβΓ 
ιΗβη ΐΗοδβ υδβιΐ ίη (Ηβ ηιβηυίΕΟΙυτε οί (Ηβ ίβδίειΐ (Ιεδί^η 
(γρε, Γβίβδίίη^ ιηβγ 6ε ννβίνεοί ίί (Ηε 03 γ6οπ ΗΙεοΗ οοηίβηΐ 
άοβ5 ηοΐ εχοβειΐ 2 ρβΓ εεηι 6γ ηιβδδ ογ ίί (Ηβ ρί§ηιεηΐ οοη- 
Ιβηΐ 3ο6δ ηοΐ βχοβειΐ 3 ρβΓ οβηΐ 6γ ηΐ388; (Ηβ οοηίβηΐ ογ ίη- 
Ηί6ί(0Γδ οί ιιΙίΓΕ-νΐοΙεί Γ3(1ί3ΐίοη' ίδ ηο( Ιϊηιϊίειί. 

(ε) 5ο1ί(1 ρΐ35(ίοδ 6οχεδ 5 Ι 13 ΙΙ 63νβ οΙοδίίΓε (Ιενίοεδ ηΐ3(1β 
οί 3 5ϋίΐ361ε πΊ3ίεπ3ΐ οί βιίεςυβίε 5ΐΓεη§Η( βηιΐ δο άεδί§ηε(1 
38 (ο ριβνεηί (Ηβ 6οχ ίΓοπι ηηίηίεηΐίοηβΐ ορεηίη§. 

(ί) Αιΐιΐίΐίνβδ 8εΓνϊη§ ρατροβεδ οίΗεΓ (Ηβη ρΓοΙεοίίοη 
3§3ΐη5( υ1(Γ3 - νϊοΐεί Γ3(1ί3ΐίοη ηιβγ 6β ίηοΐυιίβά ίη (Ηε οοηι- 
ροδϊΐίοη οί (Ηβ ρίβδίϊοδ ηΐΕίβΓίΕΐ οί 6οχβ$ 4Η1 3η<1 4Η2 
ρΓονί<1β(1 (ΗεΙ (Ηεγ (Ιο ηοΐ 3(1νβΓδε1γ βίίβοΐ (Ηβ οΗεηιίοβΙ 3ΐΐ(1 
ρΗγβίοβΙ ρΓορβηίβδ οί (Ηβ ηΐΕΐεπβΙ. Ιη δΐιοΗ οίιουηΐδίβηορβ, 
ΓβΙβ3(ίπ§ ηιβγ 6ε \ν3Ϊνβ(1. 

(§) ΜβχίηιυΓη ηβί ηΐ383 

4Η1: 60 
4Η2: 400 Η§. 


δίεεί ογ βΙιίΓηϊηίηηι 6 οχββ 

3530 4Α1 δίεεί 

4Α2 δίεεί, ινίίΗ ΙίηβΓ 

4Β1 βίαηιίηΐυηι 

4Β2 βΐυηιίηίυτη, ννίίΗ ΙίηβΓ 

(β) ΤΗε 5(Γεη§ίΗ οί ιΗβ ηιείβΐ βηιΐ (Ηε οοηδίηιοίίοη οί ιΗβ 
6οχ δΗ&11 6ε βρρΓορΓΪΕίε Ιο (Ηε οΕροοίίγ οί (Ηβ 6οχ βηιΐ (ο ίίβ 
ίηίεηιίεεί ΰδβ. 

(6) Βοχεβ 4Α2 ηηιΐ 4Β2 δΗηΙΙ 6ε Ηηεά ννίίΗ Π6Γβ6ο3π1 ογ 
ίεΐΐ ρ3ο)ίίη§ ρίεεβδ 38 Γβ^υίΓβοΙ ογ 5 Η 3 ΙΙ Η3νε 3η ίηηβΓ ΙίηβΓ 
ογ εο3ίίη{5 οί 8υίΐ361ε ηΐΕίεήβΙ. Ιί 3 (ίου6Ιε δβΕίηβοΙ ηιεΐ3ΐ 
ΙίηβΓ ίβ ιΐδειΐ, δίερδ δΗβΙΙ 6ε (3ί<εη (ο ρΓβνβηί (Ηε ίη^τβδδ οί 
5υ6δΐ3ηεβ5 ίη(ο (Ηε Γβεβδδβδ οί (Ηε δββπίδ. 

(ο) ϋοδίΐΓβδ ιπΒγ 6ε οί βηγ 5ΐιίί361ε ίγρβ, (Ηεγ δΗβΙΙ τε- 
Γηβίη 5εειΐΓ6(Ι υηιΙβΓ ηοΓπιβΙ εοηεΐίΐίοηδ οί ε3ΓΠ3§β. 

(<1) Μβχίπιυηι ηε( πΐ355 : 400 
Τεχίίΐβ 63^8 

5Ε1 νχ'ίΐΗουί ίηηβΓ 1ίηίη§ ογ εο 3 (ίη§ 

5Ε2 δίίΐ-ρΓοοί 
5Ε3 ννΕΐεΓ-Γβδίδίβηΐ 

(β) ΤΗε (βχϋΐεδ ιΐδβεί δΗβΙΙ 6ε οί §οο3 ςιιοΐίίγ. ΤΗε 
5ίΓβη§(Η οί (Ηβ ίοΗπο βη<1 ιΗβ εοιΐ5(ηιο(ίοη οί (Ηε 6β§ δΗβΙΙ 
6β ΒρρΓορπβίβ (ο (Ηε ο3ρβοίΐγ οί (Ηε 63§ 3ΐη1 ίί» ίηίβηιίειΐ 

υδβ. 

(6) Β3§5, δίίΐ-ρΓΟοί, 5Ε2. 

ΤΗε 6β§ δΗβΙΙ 6ε ηΐ3(1ε δίίΐ-ρΓοοί, ίοΓ εχηηιρίβ 6γ ιΗβ ιΐδβ 
οί: 

3531 ρβρβΓ Ηοιηίεΐ Ιο (Ηε ίηηβΓ δΐΐΓίβοβ οί (Ηε 63§ 6ν 3 ννβίβΓ- 
Γβδίβίβηί βιΙΗβδίνβ δυοΗ 38 Ηίΐιιιπειι; ογ 

ρΐ35(ίε5 ΠΙηι Ηοηιίειΐ (ο (Ηβ ίηηβΓ δυΓίβοβ οί (Ηβ 63§; ογ 
οηε ογ ιηοίβ ίηηβΓ ΙίηβΓδ πιηιΐε οί ρβρβΓ ογ ρΐ&δΐίεβ ηιβίβ- 

Π3ΐ. 

(β) Β3§5, \ν3ΐ6Γ'Γ65Ϊδΐ31ΐί, 5Ε3 

Το ρΓβνβη( βηγ εη(Γγ οί ηιοίβίυΓβ ίΗε 6;ι§ βΗαΙΙ 6β ιτιοιίε 
ινβίβΓρΓοοί, ίοΓ βχ3ΐηρ1ε 6γ ίΗε υβε οί: 

δβρΗΓβίβ ίηηβΓ ΙίηεΓβ οί ινΕΐεΓ-ΓβδίδίβιΚ^ρβρ.βΓ (βί§. 
νν;ΐχε4 ΙίΓ3ί( ρορβΓ, (3ρρβ(1 ρβρβΓ ΟΓ ρ1βδ(Γε8-εθ3(β(1 ΙΐΓηίΐ 
ρβρβΓ); ΟΓ 

ρίβδίίεδ ΠΙηι Ηοηιίβά (ο (Ηε ίηηβΓ δυΓίβοβ οί (Ηβ 6 β§; ογ 
οηε ογ ΓηοΓβ ίηηβΓ ΙίηβΓδ ηιβιΐβ οί ρίβδίίοδ ηΐ3ίβΓί3ΐ. 

(3) Μβχίιηυιη ηβί ηιβδβ: 50 

\^’ονεη ρίβδίίοδ 63§5 

5Η1 ννίΐΗουί ίηηβΓ Ιίηίη§ ογ εο3(ίη§ 

5Η2 βίίί-ρΓοοί 
5Η3 ΐνβίβΓ-ΓβδίδίΕΐΚ 

(β) Β3§δ δΗβΙΙ 6ε ιηβΗε ίΓοιη 8(Γβ(οΗβ3 (βρβδ ογ 8ΐΓβίεΗβ3 
ΓηοηοΠΠιηιβηίδ οί 3 5υίΐ361β ρΐηδίίεδ οΐΒίβΓίβΙ. ΤΗβ δ(Γβη@(6 
οί ίΗε ιπ3(βπ3ΐ ιΐδβιΐ βηίΐ ιΗβ οοπδίΓυοίίοη οί (Ηε Ηη^δΗβΙΙ 6β 
βρρΓορπβίε (ο (Ηε εβρδείίγ οί (Ηβ 6 ε§ 3ίη1 ί(5 ίηίβη3ε3 ιΐ8β. 

(6) Β 355 ηΐ3γ 6ε Π((β3 ννίίΗ βπ ίηηβΓ ΙίηβΓ οί ρίβδίίοβ ΠΙηι 
ογ ίρνεη 3 ΐΗίη ίηηβΓ εοβίίιΐβ οί ρΙβδίίεδ ηιβίεπβΐ 

(ε) Ιί (Ηε ίβΗπο ίβ ινονεη ΠβΙ, ίΗε 63§5 βΗβΠ 6 β ίοηηβ3 6 γ 
δβννίηβ ογ δοιηε οίΗβΓ ηηεΐΗοά εηδυΓίηβ εΙοδϋΓβ οί ίΗε 6 οί- 
(οιη βπ3 οηε δί3β. Ιί (Ηε ίβΗΓίε ίδ (ιιΗιιΙβγ, ίΗε 6 ο(ίοπι οί (Ηε 
635 δΗβΙΙ 6 ε εΐοδβϋ 6 γ δε\νίη§, ννεβνίη^ ογ δοηιε οίΗβΓ 
βςυβίΐγ 5(Γ0ΐι§ ηιειΗοΠ οί εΙοδίΐΓβ. 

(3) Ββ^β, δίίί-ρΓοοί, 5Η2: 

> ■ ΤΗβ 635 δΗβΙΙ 6 β ηΐ 33 ε δίίί-ρΓοοί, ίοΓ βχβπιρίβ Βγ ηιεβηδ 
6 γ: 

ρ3ρβΓ ογ 3 ρίβδίίεδ ΠΙηι 6οη3ε3 Ιο (Ηε ίηηβΓ δυτίβεε οί 
(Ηε 6 β§; ογ 

οηε ογ ηιοΓε 5βρ3Γ3ΐβ ίηηβΓ ΙίηβΓδ ΙΠ33β οί ρβρβΓ ΟΓ ρίβδ- 
ίίεδ ιηβίβπβΐ. 

(β) Β 355 , νν3(βΓ-Γβδίδ[311(, 5Η3 

Το ρΓβνεηί βηγ βηΐΓγ οί ηιοίδΙιίΓε, (Ηε 635 δΗβΠ 6 ε ηΐ 33 β 
ννβΙβφΓΟοί, ε.β. 6 γ ητιββηδ οί: 

5βρ3Γ3(ε ίηηβΓ ΙίηβΓδ οί ννδίβΓ-ΓββίδίβηΙ ρβρβΓ (β.§. 
νν3χε3 ΗγηΠ ρβρβΓ, 3ου61ε-(3ΓΓβ3 Ηιβίΐ ρβρβΓ ογ ρίβδίίεδ- 
εοβίβ3 ΙίΓβίΐ ρβρβΓ); 

ρίβδίίεδ ΠΗη Βοη3ε3 (ο ίΗβ ίηηβΓ ογ ουίβΓ δΐΐΓίβεβ οί (Ηε 

6β§; 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΓ 

οηβ ογ ηιοΓ6 ίηηβΓ ρΐαβίίοβ ΙίηβΓδ. 

(ί) Μ&χΪΓηυιη ηεΐ ιηβδδ: 50 1<β. 

Ρίβδίίεδ ίϊΐηι Βββδ 

5Η4 3535 

(β) Βββδ δΒβΙΙ Ββ ηιβιΐβ οί δυίΙβΒΙβ ρίβδίίεδ πιβίβπβΐ. ΤΒβ 
δΙεβηβΐΒ οί ιΒβ ηηβίβπβΐ υδβΒ βηΟ ΐΗβ εοηδίπιείίοη οί ιΒβ 
Βββ δΒβΙΙ Βθ βρρΓορπβίε Ιο ΐΒβ οβρβείΐγ οί (Ββ Βββ βη<1 ίΐδ 
ϊηίβηάβίΐ υβε. 5εβηΐδ δΒβΙΙ ννίίΒδίβηι! ρΓβδδυΓβδ βηΒ ίηιρβείδ 
ΙίβΒΙβ Ιο οεευτ ΐη ηοηηαΐ εοιυΐίΐίοηδ οί εβΓΠβββ. 

(Β) Μβχίιηυιη ηβι ηΐ355: 50 Ββ. 

ΡβρβΓ Βββδ 

5Μ1, πιυΐΐίννβΐΐ 3536 

5Μ2, ΓΠυΙΐίννβΙΙ, ννβΙβΓ-ΓβδίδΙβηΙ 
(α) Βββδ δΒβΙΙ Ββ ηΐ3<1ε οί 3 δυίΙβΒΙβ Ι<Γ3ίΐ ρβρβι· ογ οί βη 
εςυίνβίβηΐ ρβρβΓ ννϊΐΗ βΐ ΙεβδΙ ιΗτββ ρΐίβδ. ΤΒε δίΓβηβΐΒ οί 
ΐΗβ ρβρβΓ αηά ΐΒε εοηδίΓυείίοη οί ιΒβ Βββδ δΗαΙΙ Βε 
βρροΓορπβΐβ Ιο ΐΒε ββρβείΐγ οί ιΒβ Βββ βη4 ίΐδ ίηίβιηίβιΐ 
ϋδε. Ιοίηδ 311(1 οΙοδυΓβδ δΒβΙΙ Βε δίίΐ-ρΓΟοί. 

(Β) ΡβρβΓ Βββδ 5Μ2: 

Ι^βΙβΓ-ΓβδίδίβηΙ ρβρβΓ δΒβΙΙ Βε υδβεΙ ίοΓ [Ηε ουίβπηοδί 
ρίγ ογ ίοΓ ΐΗε οηβ ίη εοηίβεί ννίιΒ ΐΐ. ΨΒβΓβ ΐΒβΓβ ίδ 3 (ΙβηββΓ 
οί ΐΗβ ίηΙβη<1β(1 εοηίεηΐδ Γββείίηβ Ιο ΓηοίδΙυΓβ, ογ ννΒβΓβ (Ββγ 
3Γε ρβεΒβιΙ οίβιηρ, ιΗε ίηηβπηοδί ρίγ βίβο δΒβΙΙ Ββ ννβίβΓ- 
Γβδϊδίβηΐ. ΤΒε δίιΐβ δββηΐδ 3η(1 Ιορ 3ΐη1 ΒοΙΙοηι εΐοδυτεβ 5 Η 3 ΙΙ 
Ββ δίίΐ-ρΓΟοί 311(1 \ν3ΐβΓ-Γβ5Ϊ8ΐ3111. 

(ε) Μβχίηιυηι ηεΐ ηίΒδδ: 50 Ββ. 

Οοιηροδίΐε ρβοΒββίηβδ (ρίβδίίεδ ηιβίβπβΐ) 

6ΗΑ1 ρίβδίίεδ ΓβοερίβεΙε ννίιΒ ουίβΓ δίεεί ΟΓυηι 3537 

6ΗΑ2 ρίβδίίεδ Γβεβρίηοΐβ χνϊΐΗ ουίβΓ βίββΐ εΓ3ΐβ* ογ Βοχ 
6ΗΒ1 ρίβδίίεδ ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ βΐυηιίηίυηι (ΐΓυιη 
6ΗΒ2 ρίβδίίεδ Γβοερΐ3θΙβ ννίιΒ ουίετ βΐυηιίηίυιτι οΓβΐβ* ογ 
Βοχ 

6Η0 ρίβδίίεδ ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ ννοοΒβη Βοχ 
6Ηϋ1 ρίβδίίεδ Γ6εβρΐ3θ1β ννίιΒ ουίβΓ ρΙγννοοΒ (ΐΓυπι 
6Η02 ρίβδίίεδ Γεεβρΐ3θ1β ννίιΒ ουίβΓ ρίγννοοεί Βοχ 
6Η01 ρίβδίίεδ ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ ΓιΒγθ (Ιγοιπ 
6Η02 ρΐ35ΐίεδ Γεεερΐ3θΙε ννίιΒ ουίβΓ ΓιΒΓβΒθ3Γ(1 Βοχ 
6ΗΗ ρίβδίίεδ Γεεβρΐ3εΙε ννίιΒ ουίβΓ ρίβδίίεδ (Ιπιηι 
(β) Ιηηετ ΓβεβρίβεΙβ 

(1) ΤΒε ρΓονίδίοιίδ οί ηιβΓβίηβΙ 3526 (η) βη4 (ε) - (Β) 
βΒβΙΙ βρρίγ Ιο ρΐββΐίεβ ίηηεΓ τεοβρίηοίβδ. 

(2) ΤΒβ ρίβδίίεδ ίηηβΓ Γβοβρίηοΐβ δΒηΙΙ Πΐ δηυβίγ ίηδί(1ε 
ΐΒε ουίβΓ ρβεΒββίηβ, ννΒίεΒ δΒβΙΙ Ββ ίΓββ οί βηγ ρΓο)βεΐίοη 
ΐΒβΐ ηιίβΒΐ 3ΒΓ3(1ε ΐΒβ ρΐαδίίεβ ιηβίβπβΐ. 

(3) Μβχίιηυιη εβρβείΐγ οί ίηηβΓ ΓβεβρίβεΙγ: 

6ΗΑ1, 6ΗΒ1, 6ϋΗ1, 6ΗΗ: 250 ΙίΐΓβδ 
6ΗΑ2, 6ΗΒ2, 6Ηϋ2, 6Η02: 60 ΙίΐΓβδ. 

(4) Μβχίηιυηι ηβΐ ιηβδδ: 

6ΗΑ1, 6ΗΒ1, 6Ηϋ1, 6Η01, 6ΗΗ: 400 Ββ 
6ΗΑ2, 6ΗΒ2, 6Η<:, 6Ηϋ2, 6Η02: 75 Ββ. 

(Β) ΟυίβΓ ρβεΒββίηβ 

(1) " Ρίβδίίεδ Γβοερΐ3θ1ε ννίιΒ ουίβΓ δίεεί ογ βΐυιηίηίυιη 
Ίπιιη 6ΗΑ1 ογ 6ΗΒ1; ιΒβ ρΓονίδίοηδ ογ ηιβΓβίηβΙ 3520 (β) 

- (ί) ογ 3521 (β) - (<1),·33 βρρΓορπβΐβ, δΒ3ΐΙ βρρίγ ίο ιΒβ εοη- 
δίΓηοΐίοη οί ιΒβ ουίβΓ ρβεΒββίηβ. 

(2) Ρίβδίίεδ Γβεβρΐ3θ1β ννίιΒ ουίβΓ δίεεί ογ βΐυηιίηίυπι 
οΓβίε ογ Βοχ 6ΗΑ2 ογ 6ΗΒ2; ιΒβ ρΓονίδίοηδ οί ηιβΓβίηβΙ 
3532 δΒβΙΙ βρρίγ Ιο ιΒβ εοηδίπιείίοη οί ιΒβ ουίβΓ ρβοΒββ- 

ιη§. 

(3) Ρίβδίίεδ ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ οαΙβΓ ννοοίΐεη Βοχ 6Η0; ιΒβ 
ρΓονίδίοηδ οί ηιβΓβίηβΙ 3527 δΒβΙΙ βρρίγ Ιο ιΒβ εοηδίπιείίοη 
οί ιΒβ ουίβΓ ρβεΒββίηβ. 

(4) ΡΙαδίίεδ Γβεερίβοΐβ ννίιΒ ουίβΓ ρίχννοοοί άΓυπι 6Ηϋ1; 
ιΒβ ρΓονίδίοηδ οί ηιβΓςίηβΙ 3523 δΒηΙΙ βρίγ Ιο ιΒβ εοηδίΓυε- 
Ιίοη οί ιΒβ ουίβΓ ρ3εΙ«§ίη§. 


* ΟιαΙβδ 3Γβ ουίβΓ ρ2εΙς3§ίη§3 ννίιΒ ίηεοπιρίβΐβ δϋΓίβεβδ. 


(5) Ρίβδίίεδ ΓβεβρΙβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ ρίγννοοεί Βοχ 6Ηϋ2; 
ιΒβ ρΓονίδίοηδ οί ιηβΓβίηβΙ 3528 δΒβΙΙ βρρίγ Ιο ιΒβ εοη- 
δίπιείίοη οί ιΒβ ουίβΓ ρ3εΙ<3§ίη§. 

(6) Ρίβδίίεδ τεοβρίβείβ ννίιΒ ουίβΓ ΠΒγθ (ΐΓυηι 6Η01; ιΒβ 
ρΓονίδίοηδ οί ιηβΓ^ίηβΙ 3525 (β) - (4) δΒβΙΙ βρρίγ Ιο ιΒβ εοη- 
δίΓυεΙίοη οί ιΒβ ουίβΓ ρ3θΙί3§ίη§. 

(7) Ρίβδίίεδ ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ οιιΐβΓ ΒΒΓβΒοβπΙ Βοχ 6Η02; 
ιΒβ ρΓονίδίοηδ οί ηιβΓ^ίηβΙ 3530 (β) - (ο) δΒβΙΙ βρρίγ Ιο ιΒβ 
εοηδίΓυείίοη οί ιΒβ ουίβΓ ρ3εΙ<3§ίη§. 

(8) Ρίβδίίεδ ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ ρΐββΐίεδ (ΐΓυηι 6ΗΗ; 
ιΒβ ρΓονίδίοηδ οί ηιβΓβίηβΙ 3526 (β) βηεΙ (ε) - (Β) δΒβΙΙ βρρΐ) 7 
Ιο ΙΒβ εοηδίΓυείίοη οη ιΒβ ουίβΓ ρβείνβ^ίη^. 

ΟοηιΒίηβΐίοη ρβοΙ(3§ίη§δ 

(β) ΙηηβΓ ρ3ο1<3§ίη§δ 3538 

ΤΒε ίοΙ1οννίη§ ιηβ^ Βε υδβ(1: 

ςίβδδ, ροΓεβΙβίη ογ δΙοηεννβΓβ ρβείοβίη^δ ννίιΒ 3 ηιβχί- 
ηηυηι ρβΓηιίδδίΒΙβ εβρΒείΐγ οί 5 ΙίΐΓθδ ίοΓ Ιίηυίιΐδ ογ 5 1<βΤ ογ 
δοΐίιΐδ; 

ρίβδίίεδ ρ3θΙ;3§ίη§5 ννίιΒ 3 ιηβχίιηυιη ρβΓΓηίδβίΒΙβ εβρβε- 
ίΐν οί 30 ΙίΐΓβδ ίοΓ Πςυίιΐδ ογ 30 Ββ ίοΓ εοΐίεΐδ; 

ηιβίβΐ ρβεΒββίηβδ ννίιΒ 3 ιηβχίηιυηι ρβΓηιίδδίΒΙβ εβρβείΐγ 
οί 40 ΙίΐΓβδ ίοΓ Ιίςυίιΐδ ογ 40 Ββ ίοΓ δοΙίεΙδ; 

ρβρβΓ, Ιβχΐίΐε, ννον'βη ρίβδίίεδ ογ ρΙβδίίεδ-ΙΊΙηι δβεΒβΙβ 
βικί Βββδ ννίιΒ β ιηβχίηιυηι ρβΓηιίδδίΒΙβ εβρβείΐγ οί 5 Ββ ίοΓ 
δοΐίιΐδ ίη δβεΒβίδ βη(1 50 Ββ ίη Βββδ; 

03Π3, ίθΙ4ίΐ1β 03ΓΙΟΠ8 311(1 ΒθΧβδ Π13(1β οί ί)ΒΓβΒθ3Γ(1 ΟΓ 
ρίβδίίεδ ννίιΒ 3 ιηβχίηιυηι ρβπηίδδίΒΙβ εβρβείΐν οί 10 Ββ Ιογ 
8θΙί(1δ; 

οΐΒβΓ Ινρβδ οί δΐηβΐΐ ρβεΒββίηβδ βυεΒ 3 ΙυΒβδ ννίιΒ 3 ιηβχ- 
ϊηιυηι ρβπηίδδίΒΙβ εβρβείΐγ οί 1 ΙίΐΓβ ογ Ιίςυίίΐδ ογ 1 Ββ ίοΓ 
δθ1ί(1δ. 

(Β) ΟυίβΓ ρβεΒββίηβ 
ΤΒε ίοΙΙοννίηβ ηιβγ Βε υδβ4: 

ουίβΓ ρβεΒββίηβδ ηΐ3(1β οί δίββΐ ογ βΐυιηίηίυιη (ηιβΓβίηβΙ 
3532), ρΙνννοονΙ (ηιβΓβίηβΙ 3528), ηβΐιηβΐ ννοοά (ηιβΓβίηβΙ 
3527), ΠΒΓβΒο3π1 (ηιβΓβίηβΙ 3530), Γβεοηδΐίΐυΐβ(1 ννοο4 
(ηιβΓβίηβΙ 3529) ογ ρίβδίίεδ ηιβίβΓίβΙ (ηιβΓβίηβΙ 3531). 

Β. ΡβεΒββίηβδ ννΒίεΒ ηιβγ εοηίοΓηι Ιο ηιβΓβίηβΙ 3510 (1) 
ογ (2) 

Οοιηροδίΐε ρβεΒββίηβδ (βίβδδ, ροΓοβΙβίη ογ δΙοηβννβΓβ) 

6ΡΑ1 ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ βίββΐ «Ιευπι 3539 

6ΡΑ2 ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ δίβεί εΓ3ΐε* ογ Βοχ 
6ΡΒ1 ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ βΐυηιίηίυηι (ΐΓυιη· 

6ΡΒ2 ΓβοερΙβεΙε ννίιΒ ουίβΓ βΐυηιίηίυηι εΓβΙβ* ογ Βοχ 
6Ρ0 ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ ννοοάβη Βοχ 
6Ρϋ1 ΓβεερΙηεΙε ννίιΒ ουίβΓ ρΙγννοοΒ Βγοπι 
6Ρϋ2 ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ ννίοΒβπνΌΓΒ ΒβιηρβΓ 
6Ρ01 ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ ΠΒγθ (ΐΓυηι 
6Ρ02 ΓβεβρίβοΙε ννίιΒ ουίβΓ ΠΒΓβΒοβΓ(1 Βοχ 
6ΡΗ1 ΓβεβρίβεΙβ ννίιΒ ουίβΓ βχρ3η(1β(Ι ρίβδίίεδ ρβεΒββ- 
ίηβ 

6ΡΗ2 ΓβοερίβεΙε ννίιΒ ουίβΓ βοΙκ! ρίβδίίεδ ρβεΒββίηβ 
(β) ΙηηβΓ ΓβεβρίβεΙβ 

(1) ΤΒβ ΓβεβρίβεΙβ δΙιβΙΙ Βε δυίΐβΒΙγ ΓηουΙ4β(1 (εγΙίηεΐΓίοβΙ. 
ογ ρεβΓ-δΒβρεΒ) βικί Ββ ηιβείβ οί βοοΒ ςυβίίΐγ ΓηβίβΓΪβΙ Βββ 
Οοιη βηγ (ΙείεεΙ ΐΒβΙ εουΐιΐ ίηιρβη ίΐδ δίεβηβίΒ. ΤΒβ ννβΐΐδ 
δΙιβΙΙ Βε δυίίίείβηΐΐγ ιΒίεΒ βΐ βνβΓγ ροίηΐ βιηΐ ίΓββ ίΓοηι ίηΐβΓ- 

ΠβΙ δίΓβδδβδ. 

(2) 5θΓβνν-ΐΒΐ'εβ4β(1 ρίβδίίεδ εΙοδυΓβδ, βΓΟυΐη! βίβδδ δίορ- 
ρβΓδ ογ εΙοβυΓβδ 31 ΙββδΙ βςυβΙΙν είίβείίνβ δΙιβΙΙ Ββ υδβ(1 βδ 
εΐοδυτβδ Ιογ Γβεβρίβείβδ. Αην ρβΓΐ οί ιΒβ εΙοβυτε ΙίΒβΙν Ιο 
εοιηε ίηΐο εοηίβεί ννίΐΐι ΐΒε εοηίβηΐδ οί (Ββ ΓβοερίβεΙε βΒβΙΙ 
Ββ ΓβδίδΙβηΙ Ιο ΐΒοδβ εοηίβηΐδ. 

Οβτβ δΒουΙΒ Βε ΐβΒβη Ιο ειιβυτε ΐΒβΐ ιΒβ εΙοβυΓβδ βΓβ δο 
ίίΐίβεί ββ Ιο Ββ ΙββΙνρΓοοίβικί βΓβ δυίΐβΒΙγ δβευΓβά Ιο ρΓβνβηΐ 
βηγ Ιοοδβηίηβ άιιπηβ εβιτίβββ. 

Ιί νβη1β(1 εΐοδυτβδ βΓβ ηεεβδδβΓν, ΐΒεγ δΒβΙΙ Βε 
ΙββΙφΓοοί. 

(3) ΤΒβ ΓεεερΙβοΙε δΙιβΙΙ Ββ Ππηίγ δβευΓβΒ ίη ιΒβ ουίβΓ 
ρβείίββίιΐβδ Βγ ιηεβιΐδ οί ουδΒίοηίιΐβ βηά/οΓ βΒδΟΓΒβηΙ ιηβ- 
ΙεπβΙδ. 
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(4) Μαχίηιυηι εαραείίγ οΓ Γεεερίαείε: 60 Ιϊΐτββ 

(5) Μαχίιτιιιιη ηεΐ ιηβδδ: 75 

(6) ΟυΙεΓ ρ3θΙί3§ίη§ 

(1) Κεεερίβείε ννίιΗ ουίβΓ δίεεί Βηιηι 6ΡΑ1. 

ΤΗε ρΓονίδΐοηδ οί ηιβΓ^ίηαΙ 3520 (β) - (ί) βΗβΙΙ αρρίγ Ιο 
ιΗε εοπδίΓυείίοη οΓ ΐΗε ουΙεΓ ραεΙνβ^Πίβ. ΤΗε ΓεηιονβΗΙε 1ί<1 
ΓβςυίΓεά Γογ ΐΗίβ Ιγρε οΓ ρ3εΐία§ίη£ ιτιάν ΗοννενεΓ 6ε ϊη ιΗε 
Γογγώ οί 3 εβρ. 

(2) Κεεερίβείε ννίιΗ ουίβΓ βίεεί εΓβίε ογ 6οχ 6ΡΑ2. 

ΤΗβ ρΓονίδίοηδ οΓ ΓηβΓβίηβΙ 3532 (α) - (ο) δΗαΙΙ βρρίγ Ιο 

ιΗε εοηδίηιείίοη οΓ ΐΗβ ουΙεΓ ραεΙία^ίη^. Γογ εγίίηείπεβΐ τε- 
εερίβείεβ ΐΗβ ουΙεΓ ρ3εΙν3§ίη§ δΗουΙΒ, ννΗεη υρτί^Ηΐ, πβε 
αΗονε ιΗε Γεεερίαείε 8 η 6 ίΐδ εΙοδίίΓε. Ιί ΐΗβ ρΓοΙεείίνε ετηΐε 
βυΓΓουηιΤδ 3 ρεβΓ-δΗβρεΒ Γεεερίαείε βηοί ίβ οί ιτιαίεΗίη^ 
βΐιβρε, ΐΗβ ουΙεΓ ρ3εΙς3§ίη§ δΗαΙΙ 6ε Πΐΐε<1 ννϊίΗ β ρΓοΙεείίνε 
εονεΓ (εβρ). 

(3) Κεεερίαείε ννϊιΗ ουΙεΓ αΐυιηίηίιιηι Βηιιη 6ΡΒ1. 

ΤΗβ ρΓΟνίδίοηδ οί ΓΠ3Γ§ίΐ13ΐ 3521 (α) - (6) 5 Η 3 ΙΙ αρρίγ [Ο 

ιΗε εοπδίΓυείίοη οΓ ιΗε ουΙεΓ ραεΗα§ίη§. 

(4) Κεεερίαείε ννίιΗ ουίετ αΙυιτηηίυηΊ εταίε ογ 6οχ 6ΡΒ2. 

ΤΗβ ρΓονίδΐοηδ οΓ ιηΗΓ^ίηαΙ 3532 βΗβΙΙ αρρίγ Ιο ιΗε εοη- 

δίπιείίοη οΓ ιΙιε ουΙεΓ ρβείο^ίη^. 

(5) Κεεερίαείε ννίιΗ ουίεε ννοοΒεη 6οχ 6Ρ^. 

ΤΗε ρΓονίδΐοηδ οΓ ηΐ3Γ§)ηα1 3527 δΗαΙΙ αρρίν Ιο ΐΗβ εοη- 
δίηιείίοη οί [Ιιε ουΙεΓ ραοΙ(3§ίη§. 

(6) Κεεερίαείε ννίιΗ ουίεε ρΙγννοοΒ Βγογγι 6ΡΏ1. 

ΤΗε ρΓονίδΐοηδ οί ιτιαφιιαΙ 3523 δΗαΙΙ αρρίγ Ιο ιΗε εοη- 
δίΓοείίοη οί ιΗε ουΙεΓ ραοΗα^ίη^. 

(7) Κεεερίαείε ννίιΗ ουίεΐ' ννίεΠεπνοτΗ Παιηρεε 6Ρϋ2. 

ΤΗε ννίεΠεπνοΓίν Ιιαηιρετ η Η ει 11 6ε ρεορεΗγ ιηαΒε ννίιΗ 

ιηαΐεπαΐ οΓ §οο6 ςυαίίΐγ. Ιί δΗαΙΙ 6ε ΓιΐΙεΒ ννίιΗ 3 ρΓοΙεείίνε 
εονει- (εαρ) βο αδ Ιο ρτενεηΐ Βαιηα§ε Ιο ιΗε Γεεερίαείε. 

(8) Κεεερίαείε ννίιΗ ουίβΓ Π6Γε Βηιιη 6Ρ01. 

ΤΗε ρΓονίδΐοηδ οί ιτιαΓ^ίηαΙ 3525 (α) - (ά) δΗαΙΙ αρρίγ Ιο 
ιΗε εοηδίηιείίοη οί ιΗε ουΙεΓ ραε1ια£ίη£. 

(9) Κεεερίαείε ννίιΗ ουίετ ΠΗΓεΗοαπΙ 6οχ 6Ρ02. 

ΤΗε ρΓονίδΐοηδ οί ΓηαφηαΙ 3530 (β) - (ε) δΗαΙΙ αρρίγ Ιο 
ιΗε εοηδίηιείίοη οί ιΗε ουΙεΓ ρ3εΗ3§ίη§. 

(10) ΚεεερίΒοΙε ννίιΗ ουίεε εχραικΙεΒ ρίβδίίεδ ογ δοΙίΒ 
ρίβδίίεβ ·ρ3εΙ<3§ίη§ (6ΡΗ1 ογ 6ΡΗ2). 

ΤΗε ηιαίεπαΐδ οί 6οΐΗ ουΙεΓ ραεΙν3§ίη£8 δΗαΙΙ ηιεεί ιΗε 
ρΓονίδΐοηδ οί ηΐ3Γ§ίΐΐαΙ 3531 (β) - (ί). 8θΠΗ ρίΒδίίεδ ραθΗ3§- 
ίη§ δΗαΙΙ 6ε ιηαΒε οί Πί§Η Βεηβίΐγ ροΙγείΗγΙεηε ογ οΐΙιεΓ 
εοιηρ3Γ361ε ρίβδίίεδ ηιαίεπαΙ. ΤΗε ΓεηιονβΗΙε Π<1 Γογ ιΗίδ 
Ιγρε οί ραεΗαβϊη^ ιηβγ ΗοννενεΓ 6ε ίη ιΗε ίοπη οί β εβρ. 

0. ΡαεΙνα@ίη§5 οοηίοπηίη§ οηΐγ Ιο ιτιαΓ^ίιιαΙ 3510 (2) 

ϋ§Ηΐ §αιι§ε ιηείβΐ ρβεΙο§ίη@δ 

ΟΑ1 ηοη-Γεηιον36Ιε-Ηε3(ί 3540 

ΟΑ2 ΓειηοναΗΙε-ΗεαΒ. 

(β) ΤΗε δΗεεί ιηεΐαΐ Γογ ιΗε 6οΒγ αηιΐ εικίδ δΗαΙΙ 6ε οί 
5υίΐα61ε δίεεί, αηίΙ οί 3 @3υ§ε αρρεορπαίε Ιο ιΗε εβρβείΐγ 
3ΐΐ(1 ΠιΙεηεΙεΒ ιίδε οί ιΗε ρβεΗβ^ίη^. 

(6) ΤΗε ]οίηΐδ δΗαΙΙ 6ε ννεΙεΙεΒ, βΐ Ιεβδί 4ου6Ιε-δ83ΐηε<1 6γ 
ννε!ΐίη§ ογ ρΓΟίΙιιεει! 6ν α ηιειΗοεΙ εηδυι ίη§ 3 δίιηϋβΓ εΙε^Γεε 
οί δΐι·εη§ΐΗ 3ΐΐ(1 ΙβαΗρΓοοίηεδδ. 

(ο) ΙηηεΓ εοβίίηβδ οί ζίηε, Ιίη, ΙαεςυεΓ, εΐε., δΗβΙΙ 6ε 
ΐου§Π αηά δΠβΙΙ βΒΙιετε Ιο ιΗε δίεεί 31 ενεΓγ ροίηΐ, ίηε1ϋ(1ίη§ 
ιΗε εΐοδυτεδ. 

(Η) Ορεηίη§δ Γογ Π1ίιη§, εηιρΐγίπ§ βηΗ νεηΐίη§ ίη ιΗε 
6ο<1ίεδ ογ Ηεβάδ οί ηοη-Γεπιον361ε Ηεβεί (ΟΑ1) ρβεΗβ^ίη^δ 
δΗαΙΙ ηοΐ εχεεεΗ 7 εηι ίη άίΒηιεΙεΓ. Ρ3εί<3§ίη§δ ννίιΗ ΙβΓ§8Γ 
ορεηίη^δ βΗβΙΙ 6ε εοηδί(ΐ8Γε(1 Ιο 6ε οί ιΗε Γεηιον361ε-Ηε3<1 
Ινρε (ΟΑ2). 

(ε) ΤΗε εΙοδϋΓεδ οί ηοη-ΓειηονβΗΙε-Ηεβά ρ3ε1νΒ§ίη§δ 
δΙιβΙΙ βίιΗετ 6ε οί ιΗε ββτβνν-ΐΗτεαείβεί ινρε ογ 6ε εβρβΗΙε οί 
6εηΐ£ δεουτεΒ 6ν 3 δεΓεννβΗΙε άενίεε ογ 3 Βενίεε βΐ Ιεβδί 
εςυβΙΙν είίεείίνε. 

(Γ) Μβχίιηιιηι εβρβείΐγ οί ρβεΗβ^ίη^δ: 40 ΙίίΓεδ. 

(§) Μβχΐιηυηι πει ιηβδβ: 50 


δεείίοη IV ΤεδΙ ΓοςυίΓετηεηΙδ Γογ ρ3ε1(3§ίη§δ 

Α. Οεδί§η-ΐγρε Ιεδίδ 

ΡειΤοπηβηεε βηεΙ ίιεςυεηεγ οί Ιεδίδ 3550 

(1) ΤΗε εΙεδί§η Ιγρε οί εβεΗ ρβείο^ίηβ δΗβΙΙ 6ε ΐβδΙεΒ 
3η(1 βρρΓονει! 6ν ιΗε εοηιρείεηΐ βυΐΗοπίν ογ 6ν 3 6οόν είεδ- 
ί§ηβΐβε1 6ν ιΗβΐ βυΐΗοπίγ. 

(2) Τεβίδ ίη βοεοπίβηοε ννίιΗ (1) βΗβΙΙ 6ε εβΓΓίεΒ ουί 
3 £8ΐη βίΐεΓ βηγ ηιοΗίΓιεβίίοη οί ιΗε Βεδί§η Ιγρε υηίεδδ ΙΗε 
βυΐΗοΓίζεΒ Ιεδΐίη§ ΗοΗν Η38 3§ιεε(1 Ιο ιΗε ιηοιΙίίίεΒίίοη οί 
ιΗε Βεβί^η Ινρε. Ιη ιΗε ΙβίΐεΓ ενεηΐ 3 ηενν βρρΓονβΙ οί ιΗε Βε- 
δί^η ιγρε ίδ ηοΐ ΓεςιπιεΒ. 

(3) ΤΗε εοιηρείεηΐ βυΐΗοπΙγ ηηβγ βΐ βηγ Ηπιε τεςυίΓε 
ρΓοοί, ΐΗτου^Η Ιεδίδ ίη βεεοπίβηεε ννίιΗ ιΗίδ δεείίοη, ΐΗβΙ 
ηΐ3δ8-ρΓο(1ϋεβ(1 ραε)ί3βίη§δ τηεεί ιΗε ΓεςιηΓβιηεηΙδ οί ιΗε 
Βεδί§η-1νρε Ιεδίδ. 

(4) Γογ νεπΓιεβίίοη ρυτροβεδ ιΗε βυΐΗοπζεΒ 1εδ1ίη§ 6οΒγ 
δΗβΙΙ Ινεερ β τεοοπΐ οί ιΗε ηιβίεπβίδ ηδεΒ, ΐΗι ου§Η Γηβίεπβίδ 
Ιεδΐίη§ ογ 6 ν ΓεΙβίηίηβ δβηπρίεδ ογ ρίεεεδ οί ιΗε Γηβίεπβίδ. 

(5) Ιί βη ίιιηβΓ εο3ΐίη§ ίδ ΓεηυίΓεΒ Γογ δβίεΐν τεβδοηδ, ίΐ 
βΗβΙΙ τεΐαίη ίΐδ ρΓοΙεείίνε ρΓορεΓίίεβ ενεη βίΐέΓ ιΗε Ιεδίδ. 

ΡΓερβΓθΐίοη οί ρβεΙ<Β§ίη§5 βηά ρβείίβ^εδ Γογ 1εδ1ίη§ 3551 

(1) Τεβίδ δΗβΙΙ 6ε οΒΓπεΗ ουί οη ρβείνβ^ίη^δ βηΒ ρβεΠ- 
3 §εδ ρΓερβι εΒ 36 Γογ ΒεδρβΙεΗ, ίηεΙυΒίη^ ίηηβΓ ρβεΗββίηξδ 
οί εοιτι6ίη3ΐίοη ρ3ε1<3§ίη§δ. ΙηηεΓ ογ βίη§Ιε τεεερίβείεδ ογ 
ρβε1<3§ίη§5 δΐιβίΐ 6ε ΠΙΙεΒ Ιο ηοΐ Ιεδδ (Ηβη 95 ρεΓ εεηΐ οί 
ΐΗεΐΓ εβρβείΐγ Γογ δοΙίάδ ογ 98 ρεΓ εεηΐ Γογ ΙίςυίΒδ. ΤΗε δη6- 
δίβηεεδ Ιο 6ε εβΓΓίεΒ ίη ιΗε ρβεΗβξεδ ηιβγ 6ε τερΙβεεΒ 6γ 
οιΗογ δΐώδίβηεεδ εχεερί ννΗεΓε ΐΗίβ ννουΙΒ ίηνβΐίεΐαΐβ ιΗε τε- 
δυΐΐδ οί ιΗε Ιεδίδ. Γογ βοΙίΒδ, ννΗεη βηοίΗεΓ δυΓδίβηεε ίδ 
υδεΒ ίΐ δΐιβίΐ Ηβνε ιΗε ββηιε ρΗγδίεβΙ οΗβΓβείεπδΐίεδ (ηηβδδ, 

§Γ3ΐη δίζε, εΐε.) βδ ιΗε δυΓδΙβηεε Ιο 6ε εβΓΓίεΒ. Ιί ίδ ρεπηίδ- 
βί61ε Ιο υβε βΒΒίΐίνεδ, δηεΐι 35 6β§δ οί ΙεβΒ βΐιοί, Ιο βεΗίενε 
ιΗε τεςοίδίΐε Ιοίβΐ ρβείο^ε ηιββδ, δο 1οη§ βδ ΐΐιεγ 3Γβ ρΙβεεΒ 
βο ΐΗβΐ ιΗε ΙεδΙ Γεβυΐΐδ 3Γε ηοΐ βίΓεείεΒ. 5υίΐβ61ε πιίχΐυΓεδ οί 
ροννΒεΓγ δοΙίΒδ, δυεΗ 35 ροΙγείΗγΙεηε ογ Ρνβ,ροννεΙεΓ ννίιΗ 
δβννΒυδί. Πηε δβιιΒ εΐε., ηιβν 6ε υβεΒ 38 ά δυΗδίίΐυΐβ ίί11ίη§ 
δυΗδΙβηεε Γογ δυ6δΐ3ηεεδ Ιΐ3νίη§ 3 νίδεοδίΐγ ίη εχεεβδ οί 
2680 ηιιη 2 /δ 31 23 °0. 

(2) Ιη ιΗε Βτορ ΙεβΙδ Γογ Ιίηυίεΐδ, ννΗεη βηοίΗβΓ δϋΗδΙβηεε 1 
ίδ ιΐ8ε(1 ίΐδ τείΒΐίνε Βειίδίΐγ βιηΐ νίδεοβίΐγ βΗβΙΙ 6ε δίηιίΙβΓ Ιο 
ΐΗοβε οί ιΗε 5υ6δΐ3ηεε Ιο 6 ε εβΓηεΒ. Ψβίετ ιτιβγ βίδο 6ε 
υδβΒ Γογ ιΗε 1ΪΓ|υί(1 Βιορ ΙεβΙ υιηΙεΓ ιΗε εοηΒίΐίοηδ ίη πΐ3Γ- 

' £ίιΐ3ΐ 3552 (4). 

(3) ΡβρεΓ ογ Π6Γε6θ3ΐ(1 ρ3ε1<38ίη§δ δΗβΙΙ 6ε εοηΒίΐίοηειΙ 
Γογ 31 Ιεβδί 24 Ηουίδ ίη 3ΐι βΙηιοδρΙιεΓε Ηβνίη^ 3 εοηίΓοΙΙει! 
Ιειηρετοίητε βηΒ ιείβΐίνε Ηυιηκίίΐγ (γ.Η.). ΤΠβτε βγο ιΗτεε 
ορίίοιίδ, οηε οί ννΗίεΗ δΐιβίΐ 6ε εΗοδεη. ΤΗε ρΓείεΓΓεΒ βΙ- 
ιηοδρΗεΓε ίβ 23° ± 2°€ βηΒ 50 ρεΓ εβηΐ ± 2 ρεΓ γ.Η. 

ΤΗε Ιννο οίΗβτ ορίίοηβ βγο 20° ± 2 °(Γ3η(1 65 ρεΓ εεηΐ 
± 2 ρει εεηΐ γ.Η. ογ 27 ± 2°0 βπΒ 65 ρεΓ εεηΐ ± 2 ρεΓ 
οεηΐ γ.Η. 

(4) Βυη§-ΐνρε ΗβΓΓεΙβ ηΐ3(1ε οί η&ΙυΓβ! ννοοΒ δΗβΙΙ 6ε ΙεΓι 
ΠΙΙεΒ ννίιΗ ννβίετ Γογ βΐ Ιεβδί 24 Ηοιιτδ ΗείοΓε ιΗε ιεδίδ. 

(5) Το εΗεεΗ ΐΗβΐ Ιΐιείτ εΐιειηίεβΐ εοΓηρβΙίΗίϋΐγ ννίιΗ ιΗε 
Ιίηυίίΐδ Ιδ δυίΙΙείεηΐ, ρίβδίίεδ (ΐΓυητίδ βπΒ ]ε|·πε3Π5 ίη βεεοΓ- 
(Ιβηεε ννίιΗ ηιβΓ^ίηβ] 3526 βηςΙ ίί ηεεεδδβΓν εοΓηροδίΐε 
ρ3εΗη§ίη§5 (ρίβδίίεδ ηιαίετίβΐ) ίη βεεοπίβηεε ννίιΗ ηιβΓ§ίη3ΐ 
3537 δΗβΙΙ 6 ε δΐι6)εε1ε(1 Ιο δΙΟΓβββ 31 ΒΐηΗίεηΐ ΙεηιρεΓΒΐυΓε 
Γογ δίχ ήιοηΐΠδ. Βυπη§ ννΗίεΗ ιίιηε ιΗε ΙεδΙ δβιηρίεδ δΗαΙΙ 6ε 
ΗερΙ ΠΙΙεΒ ννίιΗ ιΗε §οοάδ ΐΗεγ 3Γ8 ίπίεικΙεΒ Ιο εαΓΓγ. 

Γογ ιΗε ΓίΓδΐ βικί Ιβδί 24 Ηουΐ'δ οί 5ΐοΓβ§ε, ιΗε ΙεδΙ δβηη- 
ρΙεβ δΗβΙΙ 6ε ρΙαεεΒ ννίιΗ ΙΗε εΐοδυτε άοννηνν&Γ(1δ. ΗοννενεΓ, 
ραεΙ<α§ίη§5 ΓιΙίεΒ ννίιΗ 3 νεηΐ δΗαΙΙ 6ε $ο ρΙαεεΒ οη εβεΗ οε- 
εαδϊοη Γογ Γίνε ηιίηυΐεδ οηΐν. ΑΓιογ ιΗίδ βΐ0Γ3§ε ιΗε ΙεδΙ δαιο- 
ρΐεδ δΗαΙΙ υικίεΐ'^ο ιΗε ιεδίδ ρΓεδΟΓίΗειΙ ίη ηιαΓ^ίηαΙδ 3552 
Ιο 3556. 

ΨΙιεη ίι ίβ Ηιιοννιι ΐΐιβΐ ιΗε δΙι·εη§ΐΗ ρΓορεΓίίβδ οί ιΗε ρΐαβ- 
Ιίεδ ηιαίεπα! οί ιΗε ίιιηεΓ τεοερίαείεδ οί εοπιροδίΐε 
ραεΗβ^ίη^δ (ρΐαδίίεβ ιηβίεΓία!) βγο ηοΐ δί§ηίΠεαηΐΙγ αΙίεΓει! 

6ν ιΗε αείίοη οί ιΙιε ΓιΙΙίης βυΗδΙαπεε, ίι δΗαΙΙ ηοΐ 6ε ηεεεδ- 
δβΓν Ιο εΙιεεΗ ΐΐιαΐ ιΗε εΐιειπίεαΐ εοιηραΐίΗίΙίΐγ ίβ βϋίΓιείεηΙ. 



1004 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α βΐ^ηίΓιοαηΐ ΒΐΐεΓβΐίοη ϊη 8(Γεη§ΐΒ ρΓορβΓίίεβ τηεΒηβ: 

(ε) άίδΐίηεΐ εΓηΒηΚίεπιεηΙ; ογ 

(6) 3.εοηδί<1εΓ3Β1ε εΙεοΓεββε ίη εΐΒβΐίείΐγ, υηίεδδ τείβίεο) 
Ιο ε ηοΐ Ιεβδ (Ηβη ρΓοροΓίίοηΕίε ίηετβΕδε ίη (Ηε ε1οη§Εΐίοη 
υιΐίΙεΓ ΙοΕ(1. 

Νοίε: ΡοΓε ρίβδίίεδ (Ττυπιβ βη<1 ;εΓπε3η8 ΕΠίΙ εοιηροδίΐε 
ρΕεΙίΒ^ίη§8 (ρίβδίίεδ πιεΙοπεΙ) ηΐΕ(1ε οί Βί^Η πιοΙεευίΒΓ 
ΓηΕδδ ροΙγείΗγΙεηε, δεε Είβο (6) Βείονγ. 

(6) Γογ 6ί§6 ηιοΙεευίΕΓ πίΕδδ ροΙγείΗγΙεηε (ΙπίΓηδ επ< 1 
(βΓπεΒΠδ ίη ΒεεοηίΒηεε \νί(Β πιεγ^ϊπεΙ 3526 Βηιΐ ίΓ ηεεεδ- 
δΕΓγ εοιηροδίΐε ρΕεΙίΕ^ίηβδ οί 6ί§6 ηιοΙεεαίΕΓ ηίΒδδ ροΐγ- 
είΗγΙεηε ίη 3εεοΓ(1βηεε ννίΐΗ (πεγ^ιιιεΙ 3537, εοηίθΓΓηίη§ Ιο 
(Βε ΓοΙΙογνίηβ δρεείίίεΒίίοηδ: 

ΓείΒΐίνε άεηδίΐγ Εΐ 23 ο 0 βίΐεΓ (ΒοπτιβΙ εοη<ϋ(ίοηίη£ 
Γογ οηε Ηουτ ε( 100 ο 0 5= 0.940, ίη ΒεεοπίΒηεε 
ννίίΒ 150 δίΒηοΐΕΓά 1183, πιείι Πονν γβ(8 εΙ 190°0/ 
21.6 1οβ 8 < 12 §/10 ηιίη. ίη ΒεεοηίΒηεε ννίιΗ 
150 5ΐΒη<ΐ8Γ(1 1133, 

εΗεηΊΪΟΒΐ εοηιρΒίίΒίΙίίγ ννίιΗ (Βε Ιίρυκίδ ΙίδίεεΙ ίη βεείίοη II 
οί (Ηε Βηηεχ (ο ΐΗίδ Ερρεη<Ιίχ γπευ 6ε νεπίΐεοΙ Εδ ΓοίΙοννδ 
ννίΐΗ 51επο1εγ<1 Ιίςυίάδ (βεε δεείίοη I οί (Βε Εηηβχ Ιο (Ηίδ βρ- 
ρεηεϋχ). 

ΤΗε δϋΓΠείεηΙ εΚβηιίοΒΐ εοηιρΒίίΒίΙίίγ οί (Ηεβε 
ρΕοΙγΒ^ίηβδ γπευ 6ε νεπΠεεΙ Βν βίοΓΕ^ε Γογ (Ηγ66 \νεεΒδ β( 
40 °0 ννίιΗ ιΗε βρρΓορπΒίε 8(3η(ΐ3Γ(1 ΙίςυίεΙ; ννΚβΓε (Ηίδ δΙβη- 
<1 εγ< 1 ΙίρυίεΙ ίδ ννδίεΓ, ργοοΓ οΓ εΗεπιίεΒΐ εοηιρΒίίΒίΙίίγ ίδ ηοΐ 

ΓεςυίΓοεΙ. 

Ρογ (6ε Πγ81 βπ<1 Ιε81 24 Ηουτδ οΓ δ(0Γ3§ε, ιΗε Ιεδΐ βΕηι- 
ρΙεβ δΗδΙΙ 6ε ρΐΒοεά ννίιΗ ΐ6β εΐοδυτε (ΙοννηννΒπΙδ. ΗοννενεΓ, 
ρΕθ(ίΕ§ίη§δ Πΐίειΐ ννίΐΚ ε νεηΐ 86 β 1Ι 6ε δο ρίΒεεεΙ οη εΕο6 οε- 
ΟΕδίοη Γογ Πνε πιίηυίεδ οηΐν. ΑΓ(εε ΐΗίδ 8ΐοΓΕ§β, ιΗε ΙεδΙ 


δδηιρίεδ 86 β 11 υηεΙεΓ§ο (6ε (εδίβ ρΓεδθΓί6ε(1 ίη πΐΒΓβίηΒίδ 
3552 (ο 3556. \&Ήεη ε ρ3εΙ<3£ίη§<1εδί8η-(γρε 6 ε 8 δΕίίδΠβίΙ 

ΐ6ε ΒρρΓΟνΕί (88(8 ννίΐ6 Β δίΒηείΒπΙ Ιίςυί(Ι, (6ε εΟΠίρβΓβΒΙε 
Π11ίη§ 8υ6δΐΕηεεδ Ιίδίεά ίη δεείίοη II οΓ(6ε Βηηεχ Ιο (Ηίδ βρ- 
ρεηίΐίχ γπβυ 6ε ΒεεερΙεά Γογ εθΠΊ3§ε ννί(6οα( ΓυτίΒετ (εδΐ- 
ίη§, δυ6(εεί (ο (Ηε Γο11οννίη§ εοη<1ίΐίοηδ: 

(6ε τείΒΐίνε άεηδίΐίεδ οΓ (6ε ΠΙΙίη§ δυΒδίβηεεδ ηΙιβΙI ηοΐ 
εχεεεά (Ηβ( ϋδε4 (ο (Ιεΐεπηηίηε (6ε Βεί§Ηΐ Γογ (6ε Ητορ Ιεβΐ 
3η4 (Ηε ηίΒδδ Γογ (6ε 8(3ε1άη£ ΙεδΙ; 

(Ηε νβρουτ ρΓεβδυΓεδ οΓ(6ε ΓίΙΙίη§ 8ΐι6δΐ3ηεεδ βΙ 50°0 ογ 
55°0 86β 1! ηοΐ εχεεε4 (ΗβΙ υδε4 (ο άεΐεπηίηε (6ε ρι-εβδυτε 
Γογ (6ε ίηίεΓΠΒΐ ρΓεβδίίΓε (εβί. 

( 7 ) Γογ (Ιηιπίδ 3 η(Ι ]εΓΠ0Βηδ εοηΓοπηίη§ Ιο πιβγ^ιμβΙ 
3526 , 8 η 8 νν 6 εΓε ηεεεδδΒΓγ εοπιροδίΐε ρΒεΙ<Β§ίη §5 εοη- 
ΓοΓπιίηβ (ο ηΐΒΓβίηΒΐ 3537 , ηΐΒΐΙε οΓ Ηί §6 ηιοΙεευίΒΓ ιηαδδ 
ροΙγείΗγΙεηε, νν 6 ίεΗ Ιιβνε ρβδδειΐ ( 6 ε ΙεδΙ ίη ρΒΓΒβΓΒρΙι ( 6 ) 
οΓ(Ηίδ πΐ 3 Γ§ίηΒΐ, Γιΐΐίηβ δυ 6 δ(Βηεεδ οΐΙιεΓ ( 6 βπ ( 6 οδε ΙίδΙείΙ ίη 
δεείίοη II οΓ ( 6 ε βηηεχ πΐΒγ βίβο 6 ε βρρΓονεΗ. 5 υε 6 αρ- 
ρΓονβΙ 86 β 1 Ι 6 ε Ηβδειΐ οη Ιβ 6 ογβ 1 ογυ Ιεδίδ ρτονίιΐβ ιΙιβΙ ΐ 6 ε 
εΓΓεεΙ οΓ δΐιεΗ ΠΙΙίης 8 υ 6 δ(Βηοεδ οη ιΗε (εβί δρεείιηεηδ ίδ 
Ιεβδ (Ηβη ( 6 β( οΓ (Ηε δίβηάβπΐ Ιίςυιάδ. Τ 6 ε ρΓοεεδβεδ οΓ Ηε- 
ΙεποΓΒΐίοη Ιο 6 ε (Βίεεη ίηΐο βοεουηΐ βΙιαΙI 6 ε Ιΐιε ΓοΙΙο\νίη§: 
δοΓΐεηίη§ ιΗγοο^Η βγνεΙΙίη^, οΓ 3 ο 6 ίη§ υικΙεΓ βΐιεδδ βικΙ ιηο- 
ΙεευίΒΓ < 1 ε§Γ 8 <ΐΒΐίοη. Τ 6 ε δβηιε εοικϋιίοηβ 38 ΐΗοδε βει ουί 
ίη ( 6 ) & 6 ονε 86 βΙΙ Βρρίν ννί (6 τεβρεεί ίο ΓεΙβΙίνε (Ιειιβίΐν βικΙ 
γβρουΓ ρΓεβδυτε. 

ϋΓορ (εδΐ* 3552 

(1) Νυηι6εΓ οΓ (εβί βΒΐηρΙεδ (ρει· Ηεδί§η (γρε βιιγ) ηίΒηιι- 
ΓΒείυτεΓ) ΒηεΙ είτορ οπεηΐΒΐίοη. 

Γογ οίΗεΓ (6 βπ ΠβΙ άτορβ 16 ε οεηΐτε οΓ βΐηνίΐγ'.δΙιηΙΙ 6ε 
νεΓίίοΒΠγ ονεΓ (Ηε ροίηΐ οΓ ίιηρΒεΙ. 


ΡβεΙςβ§ίη§ 

Νο. οί (εβ( 
βΒΓηρΙεβ 

ϋτορ θΓΪεη(3(ϊοη 

(α) δίεεί (Ιηιπίδ 

5ίχ 

ΡίΓβΙ 4 γορ (ιιβίη§ ιΒτεε ββηιρίεβ). 

ΑΙιππίηίυπι (ΐΓυηΐδ 
δίεεί (βιτίοΒηδ 

ΡΙρνοοοΙ «Ιηιπίδ 
νόοάεη Βαιτεΐδ 
• ΡίΡτε (Ιπιπίδ 

(ΐΒΓεε Γογ εβεΒ άΓορ) 

(6ε ρ3εΙ(3§ίη§ βΗηΙΙ βΐΓΐ6ε (6ε (3Γ§ε( 4ί3§- 
οηβΐΐγ οη (6ε εΒίπιε ογ, ίΓ (Βε ρβε^Β^ίηβ 
6ββ ηο εΒίιηε, οη β είΓεηπιΓεΓβηΙίΒΐ βεβΓη 
ογ βη ε4§ε. 

Ρίβδίίεδ (Ιηιπίδ βη<1 (εΓΓίεβηδ 

Οοηιροδίΐε ρδο1(3§ίη§5 
(ρΐαδϋεδ π)Β(εη&Ι) 
ννΚίεΗ Βτε ίη (6ε δΗ&ρε οί & (Ιγβπί 
Ο οητιροδίίε ραεΙγΒ^ίη^δ (ξίβδδ, δίοηε- 
ννβτε ογ ροΓεεΙβίη) εοπιΓοπηίη^ (ο 
πΐΒΓςϊηαΙ 3510 (1) βπ( 1 »6ίο6 βγο ίη 
(6ε βΗαρε οΓ β (Ιγοπι 
ϋςΗί£&υ§;ε ηιείαΐ ρβείγ&ςίη^δ 


δεεοηιΐ Ητορ (υβίη§ (6ε οΙΒεγ (6γ 66 βΒηη- 
ρΐεβ): 16ε ρΒε^Βρηβ βΒεΙ] βίπΚε (6ε (ΒΓ^εΙ 
οη (6ε (νεβίτεβΐ ρβη ηο( ΙεβΙε4 Βγ (Βε ΓίΓβΙ 
(Ιτορ, Γογ εχβιηρίε β οΙοβυΓε ογ. Γογ βοηιε 
ογ1ίη()πε8ΐ 4ηιηΐ5, (Ηε ννε14ε(1 Ιοη^ίΙυ^ί- 
πβ! βεΒπι οΓ (6ε άτυοι 6ο4γ. 

(6) Βοχεβ οΓ ηαΐυτ&ΐ ννοο<1 

Ρ1γ»οο<1 Βοχεβ 

Γίνε 

ΡίΓβΙ (ΐΓορ: Πβ( οη (Βε Βοίίοηη 

5εοοη4 ίίΓορ: ΠβΙ οη (Βε (Ηορ 

βεεοηδ(ί(η(6(Ι ννοοτί Βοχεβ 

ΡίΒΓβΒοβΓίΙ Βοχεδ 

Ρίβδϋεβ Βοχεβ 

5(εεΙ ογ αΐυηιίηιυηι Βοχεβ 

Οοιηροβήε ραείαιςίηςβ (ρ1αβ(ίεβ ηιαίε- 
Η&1) ννΗίεΒ ΒΓε ίη (6ε β6βρε οί β Βοχ 
Οοπιροβίίε ραεΙ(α£ίη&β (ξΐβββ, βΙοηε- 
»8Γβ ογ ροΓεεΙβίη) εοηίθΓηιίη§ (ο ιπβγ- 

βίηβΐ 3510 (1) βη<1 «ν6ίε6 ΒΓε ίη (Βε 
β6βρε οΓ β Βοχ 

(οηε Γογ ββεΒ είτορ) 

ΤΒΐπΙ (ΐΓορ: Πβί οη (Ηε Ιοηβ βϊ4ε 

ΓοιιγιΗ (ΐΓορ: ΠβΙ οη (Ηε βΗοΠ βίίΐε 

ΡίίΐΗ 4τορ: οη β εοΓηεΓ 

(ε) Τεχίϋε Ββββ 

ΤΚΓεε 

ΡΪΓβί ()Γορ: Πβ( οη β Γβεε οΓ (Ηε Ββ§ 

ΡβρεΓ Ββ£6 

(Ονο (Ιτορβ ρεΓ Ββ§) 

δεοοηΗ (ίτορ: οη (Ηε εη4 οΓ (Ηε Βββ 

(4) Ψονβη ρΐΒβΐίεβ Ββββ 

ΤΒΓεε- 

ΡίΓβΙ 4π)ρ: ΠβΙ οη 3 ννϊεΐβ Γβεε 

Ρΐ8β(ίεβ Πίπι Ββββ 

((Βεεβ (Ιτορβ 

5εεση4 άτορ: ΠβΙ οη β πβγγουυ Γβεε 


ρεΓ Ββ§) 

ΤΗϊγγΙ 4Γορ: οη (Ηε βης! οί (Ηε Ββ§ 

(ε) Οοηιροβίίε ρΒεΒβ^ίη^β (ξΐβββ, βίοιιε- 
»8Γε οΓ ροΓεεΙβίη) εοηΓοηηίη§ (ο πιβγ- 

Τ6ίεε 

ϋΐΒ^οπΒΐΙγ οη (Ηε Βο((οπι εΒίπιε, ογ. ίΓ 
(ΒεΓε ίβ ηο εΗίπιβ, οη β εΪΓευηιΓεΓεηΙίΒΐ 

ΡπβΙ 3510 (2) βη4 ννΒίοΒ ΒΓε ίη (6ε 
βΒβρε οΓ & 4πηη ογ Βοχ 

(οηε Γογ εβεΒ είτορ) 

βεβπι ογ (Βε ΒοΚοιη ε4@ε 


δεε 150 5θη<Ιίη·(1 2248 
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(2) δρβάαΐ ρΓερ8Γ3(ΐοη οί ΙεβΙ δβτηρίβδ Γογ (Ηε (Ηορ ΙεβΙ: 

ΤββΙϊη^ οί ρ1αδ(Ϊ08 «Ιπιιηβ, )εΓπε3ηδ 3η<1 Ηοχεδ ίη βεεοΓ- 
(ΐΕηοε ννϊιΗ ΓπβΓ^ίηαΙβ 3526 βηά 3531, οί εοιηροδίΐε 
ρ3θΙί8§ΐη£8 (ρΐββΐΐεβ ΐϊΐβίεπβΐ) ίη αοοοηΐ&ηοβ ννϊιΗ ηιβΓβΐηβΙ 
3537 βικί οί οοηιΗίηβΐίοη ρβοΙ<3§ίη§8 χνίΐΗ ρίβδίίεβ ίηηβΓ 
ραο1ς8^ίη§8 - ννϊιΗ (Ηε εχοερίίοη οί Η3§8 βηά ρΐββΐΐεβ Ηοχεβ - 
ϊη 3οοοΓ<1&ηο6 ννίΐΐι ιηβΓξΐηβ! 3538 3Η3ΙΙ 6ε εβιτΐειΐ ουί 
«Ηβη ΐΗε ΙετηρεΓ3ΐυΓ6 οί (Ηε ΙεδΙ δβπιρίε 3η<1 ίΐ8 εοηίεηΐδ 
Ηβδ Ηεεη Γ6<1ιΐ06<1 Ιο -18°0 ογ ΙοννεΓ; ννΗβΓε ΙεβΙ 53ΐτιρΙβδ 


ννϊιΗ 8η ουΙβΓ ρ8ο1<8§ίη§ οί ΠΗγ6Ηο3γ 8 βτε ρΓερβΓεά ίη (Ηΐδ 
ννβγ ΐΗε εοη<1ΐΐίοηίη£ δρεείΠεεΙ ΐη ΓηβΓβΐηβΙ 3551 (3) Γηβν 
Ηε «βΐνβίΐ. ΤεδΙ ΙίςυίεΙδ δΗβΗ Ηε Ηερί ϊη (Ηε 1ϊςυϊ8 βίβίε, ΐί 
ηεοεβδβιγ Ηγ ΐΗε 3<1<1ίΐίοη οί βηΙΐ-Π-εεζε. 

(3) ΤβΓβεΙ 

ΤΗε ΐΗΓ^εΐ βΗβΙΙ Ηε 8 π§ΐ8, ηοη-Γεβΐϋεηΐ, Παί βηά Ηογϊ- 
ζοηΐβΐ βιΐΓίβεε. 

(4) ϋΓορ Ηεΐ§Ηι 

Γογ δοΐίθβ: 


ΡβεΙνΐης §Γοαρ 1 

Ρβεΐίΐηβ §Γουρ 11 

ΡβεΗΐη^ §Γουρ III 

1.8 ηι 

1.2 ιη 

0.8 ΐη 


Γογ Ιΐςυκίδ: 

Ιί ΐΗε ΙβδΙ ΐδ ρεΓίοΓΠβά ννϊΐΗ ννβίεπ 
(β) ννΗεΓβ (Ηε δυΗδΙβηοβδ Ιο Ηε εβΓπεά Ηβνε 3 ΓεΙαίίνε 
εΐεηβΐΐγ ηοΐ βχοβε<1ίη§ 1.2 


ΡβεΙςΐη^ βΓοαρ I 

ΡβεΗΐηβ §Γουρ II 

ΡβεΙνΐη^ βΓουρ III 

1.8 ΓΠ 

1.2 ΠΊ 

0.8 ηι 


(Η) «ΗβΓβ (Ηε δυΗδΙβηοεβ Ιο Ηε εβΓπεά Ηβνε 3 τείβΐίνε 
άεηβΐΐγ εχεεεΠΐη^ 1.2, ΐΗε (Ιτορ Ηεί§Η( δΗβΙΙ Ηε εαίουΐβίεεί 
οη (Ηε Ηβδίδ οί ΐΗε Γβίβΐίνε <1εηδί(γ οί (Ηε βιιΗδίβηοε (ο Ηε 
οβιτΐβεί, Γουηάείΐ αρ (ο (Ηε Γιγ 8( (ΙεοίηιηΙ, 38 ίοΙΙοννβ: 


Ρβ(:!<ΐη§ §Γουρ I 

Ρβείνΐηβ §Γουρ II 

ΡβεΙίΐη^ §Γουρ III 

Γβίβΐΐνε 8εηδΐ(γ 

ΓβΙβίΐνε 8εηδί(γ 

Γβίβΐΐνε 8εηδΐΐγ 

X 1.5 (πν) 

X 1.0 (ηι) 

X 0.67 (ηϊ) 


(ο) ίοΓ 1ί§Ηΐ-§33@ε ηιείβΐ ρ3θ1ί3§ίη§8 ΐη(εη<ΐ6<1 ίοΓ (Ηε 
ο3ΓΓΪ3§ε οί δυΗδΙβηεεβ Ηβνΐηβ 3 νίβεοβΐΐγ β( 23 "Ο §Γ6β(βΓ 
(Ηβη 200 πιπι 2 /8 (εοΓΓεβροηίΙΐη^ (ο α Πονν (ίηιε οί 30 βεε- 
οη<ΐ8 ννϊΐΗ 3η 150 Πονν ευρ Ηβνίη§ 3 ]β( οπίιοε οί 6 γπιτι <ϋ- 
3ηιε(6Γ ϊη βεοοπίβηεε ννϊιΗ 150 5(3η<1βΓ<1 2431-1980): 
(ΐ) ΐί (Ηε Γεΐ8ΐίνε ΠεηβίΙγ (ίοεβ ηοΐ εχεεεά 1.2: 


ΡβεΗΐηβ ςτουρ II 

ΡβεΗΐη^ βΓουρ III 

0.6 ηι 

—_ 

0.4 ΐη 


(Η) ννΗβΓε (Ηε βυΗδΙβηεβδ (ο Ηε οβΓΓίεΠ Ηβνβ 3. Γβΐ3ΐίνε 
«Ιεηδΐΐγ 6χοβε<ϋη§ 1.2 (Ηε ιΐτορ Ηεί§Η( βΗειΙΙ Ηε εβίουΙβΙεΠ 
οη ιΗε Η38Ϊ8 οί (Ηε Γείβίΐνε άεηβΐίγ οί (Ηε 8ΐιΗδ(3ηεε ίο Ηε 
εβΓΓΪεά, Γουη8β<1 ιιρ Ιο (Ηε Γιγ8( εΐεαηιβΐ ρΐβοε, 38 ίο1Ιονν8: 


ΡβεΗΐη^ ^Γουρ II 

Ρβείνΐηβ §Γουρ III 

τείβΐΐνε 8εηδΐΐγ 

X 0.5 (γπ) 

τείβίινε 8εη8Ϊ(γ 

ΧΌ.33 (ηι) 


Ρ3εΙ<ΐη§ ςτουρ I 

ΡβεΗΐηξ §Γοιιρ 11 

Ρβείιΐηβ §τουρ III 

1.8 ηι 

1.2 ηι 

0.8 ηι 


Ιί ιΗε Ιεβΐ ΐδ ρεΓίοππεΠ ννΐ(Η (Ηε βυΗδίβηεε (ο Ηε ε3Γπε<1 
ογ ννϊιΗ β Ιϊςυίά οί 3( ΙεβδΙ εςιιβΐ Γβίβΐίνε Πεηδϊΐγ: 


(5) ΟπΙεπβ ίοΓ ρ388Ϊηβ (Ηε ΙεβΙ: 


(β) ΕνεΓγ ρβεΗβςΐης εοηΐβίηίη^ Ιΐςιακί δΗβΙΙ Ηε ΙεβΙφΓοοί 
ννΗεη εςαϊΗΗηυιη Η33 Ηεεη ΓεβεΗεΠ Ηείννεεη (Ηε ίηίεΓηβΙ 
βη<1 εχΙεΓηβΙ ρΓβδβυβδ, εχεερί ίοΓ ίηηεΓ ρβεΗββίηρ οί εοηι- 
Ηίηβΐίοη ρ3εΙίβ§ίη§8 ογ εοηιροδΐΐβ ρ3ε)<β§ΐη§3 (§1388, ροΓ- 
εβΐ3Ϊη ογ δΙοηεννβΓε) ννΗεη ΐί ΐβ ηοΐ ηεεεδ83Γγ (Ηβΐ (Ηε ρΓεβ- 
δϋΓβδ Ηε εςκβίΐζεά. 

(Η) ΨΗεΓε Γεηιον3Η1ε-Ηε3<1 (Ιτυπίδ Γογ δοΐΐάδ υηάεΓ^ο 3 
8ίορ ΙβδΙ 3η<1 ΐΗεΐΓ ιιρρεΓ ίβεεδ δίπΚε (Ηε ΐ8Γ§εΐ, (Ηε (εβί 
83πιρ1ε ρ38868 (Ηε ΙβδΙ ΐί (Ηε εηΙΪΓε εοηίεηΐδ 3Γ6 ΓείβΐηεεΙ Ηυ 


3η ίηηεΓ ρβοΗβ^ΐη^ (ε.β. β ρΐββΐΐεβ Ηββ) ενεη ΐί (Ηε εΙρβαΓβ 
οη (Ηε (ορ ίβεε οί (Ηε άΓυπι ΐβ ηο Ιοη§βΓ δΐίΐ-ρΓοοί. 

(ε) ΤΗε οιιΙεΓΓηοδί ρ1γ οί 3 Ηββ β1ΐ3ΐΙ ηοΐ εχΗΐΗΐΙ 3ηγ Πβπι- 
β^ε ΙΐβΗΙε Ιο είίεεί 83ίεΐγ ΐη εβπΊβ^ε. 

(8) ΤΗε ουΙεΓ ρ3ε)<3§ΐη§ οί 8 εοηιροδΐΐε ογ εοηιΗΐη3ΐΐοη 
ρβεΙί8§ΐη§ βΗβΙΙ ηοΐ εχΗΐΗΐΙ 8ηγ άβπιηβε ΙΐβΗΙε (ο βίίεεί 
8βίεΐγ ΐη ε3ΓτΪ3§β. ΤΗεεε βΗβΙΙ Ηε ηο Ιεηΐοββ οί (Ηε Π11ΐη§ 
8υΗδ(8ηεε ίΓοηι (Ηε ίηηεΓ ρβεΗβ^ΐη^. 

(ε) Α δΗ§Ηΐ ΠΐδεΗβΓββ ίΓοηι (Ηε εΙοβιΐΓβ (β) υροη ΐηιραοί 
βΗβΙΙ ηοΐ Ηε εοηβίάβΓεά Ιο Ηε 8 ίβΐΐυτβ οί (Ηε ρβεΗβ^ίης ρΓο- 
νΐάεά ΐΗβΙ ηο ίιιιΐΗεΓ ΙεβΙνβ^ε οεευΓδ. 
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1-63ΐ<ρΐΌθΓη688 ΙβδΙ 

(1) ΤΗε ΙεβΗρεοοΓηεδδ Ιο&Ι βΙιηΙΙ 6ε ρειΤοπηειΙ οη ηΙΙ 
ψρεδ οΓ ρ3θΙ«α§ίη§8 ίιιίεικίείΐ Ιο εοηΐηίη Ιίψικίδ: Ποινενει·. 
ΐΗίδ ΙεβΙ ϊδ ηοΐ ΓεςιηιείΙ Γογ: 

■ίηηεε ρ3θΙ<3§ίη§5 οΓ οοηιΗίηβΙίοη ρβοΐίηςίιΐξδ: 
ίηηεε εεεερίηεΐεδ οΓεοιηροδίΐε ρ3Γΐ\3§ίη§δ (δίβδδ. ροι-εε- 
Ιαίη ογ δίοηεινβεε) εοηΓοπηίιΐδ Ιο 1113151113! 3510 (2): 

Γβηιονββΐβ Ηεβε! ρβοΙ<3ρ;ίη§δ ίηΙεικΙεΓΐ Γογ δυΐι.βΐηηεε ννϊΐΐι 
β νίδοοδϊΐν 31 23 °(Ζ 0x00061115 200 ιιιιυ 2 /δ. 

(2) ΝϋΠΐΗοΓ οΓ 1651 δΗΐτιρΙεβ: 

ΤΗεεε Ιοδί 53ΐηρΙθδ ρεε 6081511 Ινρε ηικί ιιιαιηιΓοε- 

ΐυεβΓ. 


3553 (3) δρεείβΙ ρΓβρ3Γ3ΐίοη οΓ ΙεβΙ βδΐηρίεβ Γογ ιΙιε ΙεβΙ: 

ΤεβΙ δαηιρίβδ βΗβΙΙ 6ε ρίεεεε6 Γογ εηΐι ν οΓ ΐΙιε εοηι- 
ρΓεδδεεΙ βίε βΐ 3 ηευίΓβΙ ροίηΙ. βο 38 ηίβο Ιο ΙεβΙ ΐΙιε 656111088 
οΓ (Ηε εΐοδυεε. νεηΙε6 εΙοβυτεδ οΓ ρπεΓηδίΐ'δδ βΙιηΙΙ 6ε εε- 
ρ!3εε6 6ν ηοη-νειιίειΐ οΐοδίιεεδ. 

(4) Τε$ι ηιεΐ6ο<1: 

Τ6ε Ιεδΐ δβιηρίεβ δΗοΙΙ 6ε ίιηιηεΓ 8 ε 6 ίιι νν 3 ΐεε: (Ιιεν δΙηιΙΙ 
6ε ΙίερΙ υη6εε ννβίεε ίη βυο6 3 ννβν 35 ηοΐ Ιο 6ίδΐοεΐ ΐΙιε ιεβιιΐΐ 
οΓ ΐ6ε Ιεδί. Τ6ε ρβείία^ίης ιηβγ αΙ?ο 6ε εονειε6 ινίιΐι βοηρ 
δοΐυΐϊοη, Ηεβνν οι) ογ οίΗεε δυίΐ361ε Ιίςυί6 οη ι6ε δεηιιΐδ ογ 
31 βην οίΗεε ρΙβεε ννΙιοΓε 103635ε ι>μ§6ι οεειιΐ'. Οΐ6ει· ιιιείΐι- 
ο6δ 31 ΙεαβΙ εηιιβΙΙν εΓΓεεΙίνε ηιβν 3ΐδο 6ε ιΐδε6. 

(5) Αίε ρεεδδηεε Ιο 6ε 3ρρΙίε6: 


Ρ3ε6ίιΐ5 5 ,οιι Ρ * 

Ρηο6ίιΐ5 δ'ουρ II 

Ρ3ε6ίιΐ5 δ Γου Ρ III 

Νοί Ιεβδ (Ηβη 30 6Ρη 

Νοί Ιεβδ (Ι)3ΐι 20 ΚΡβ 

Νοί Ιεδδ ιΙΐ3η 20 6Ρβ 


( 6 ) Οπίεποη Γογ ρβδδίιϊδ ΐΙιε ΙβδΙ: 

ΤΗεεε δΗβϋ 6ε ηο ΙεβΙίβ^ε. 

ΙηίεεηβΙ ρεεδδυτε (Η)'6Γ3υΙίε) Ιεδί: 3554 

(1) Τ6ε Η^ΓβυΙίε ρεεδβιίΓε ιεδί δΗηΙΙ 6εο3ΐΓΪε<1 οιιΐ οη οΙΙ 
Ινρεδ οΓ δίεεΙ, αΐυηιίηϊυηι βη6 ρίβδίίεβ ρηεΐοβϊη^δ. ομγΙ οη 
αΐΐ εοιηροδίΐε ραείοβίη^δ ίηΙειι6ε6 Ιο εοηΐηίιι ΙίηηίΗβ. Ηο\ν- 
ενεε, ΐΗίδ Ιεδί ίδ ηοΐ ΓεςιιίτεΓΐ Γογ: 

ίηηεΓ ρ3θ1<3§ίη§δ οΓ εοιη6ίη3ΐϊοη ρβείνβ^ίη^δ: 

ίηηβΓ εεεερίβείεδ οΓεοιηροδίΐε ρ 3 εΙ< 3 §ίη£δ (56188. ροιεε- 
Ιβίη ογ δίοηεννβεε) εοηΓοπηίιΐδ Ιο πιβί'βϊηηΙ 3510 ( 2 ): 

εεηιοΗβΗΙε Ηεβεί ραεΙ<αρ;ίη28 ίηΐειι 6 ε 6 Γογ βιιΗδίηιιεοδ 
ννίΐΗ 3 νίδεοδίΐν 31 23°0 εχεεε 6 ίιΐδ 200 ηυη 2 /δ. 

( 2 ) ΝιιιηΠεε οΓ Ιεδί βηιηρίεβ: 

ΤΗεεε ιεδί δβιηρίοδ ρει- 6081511 Ινρε ηικί ηιοηιιΓηε- 
ΙΐΙΓεΓ. 

( 3 ) Βρεεϊβΐ ρΓερ 3 Γ 3 ΐίοη οΓ ραεΙίΒβίη^δ Γογ ΐΙιε ΙεβΙ. ΪΡδΙ 
δαιηρίβδ δΗαΙΙ 6ε ρίβΓεε <1 Γογ εηΐπν οΓΙΐιε ριοβδίιιε η( ιιευίεηΙ 
ροίηΙ, δο 3δ 3 ΐδο Ιο ΙεβΙ Μιε Ιίμΐιΐιιεβδ οΓ Ιΐιε εΐοδίιιε. \'εηΙε(1 
εΐοδυεεβ οΓ ρπείο^ίηβδ δΙιοΙΙ 6ε Γερΐ 3 εε 6 6ν ιιοη-νεηΙεΗ 
ε 1 οδαΓ 68 . 

( 4 ) ΤεβΙ ηπείΗοεΙ 3ΐι6 ριεδδΐίΓε Ιο 6ε ημμΙίεΟ: 

Τ 6 ε ρ 3 εΙί 3 §ίη §8 βΐιβίΐ 6 ε 8 υ 6 φεΙε 6 Γογ Γίνε ιηίηιιίεδ (30 
ιηίηυΐεδ ϊη 16ε εβδε οΓ ρΐββΐίοδ ρβείοβίη^δ) Ιο 3 Ιι\ 6 ι· 3 ΐιΓιε 
§ 3 υ§ε ρΓεδδυτε ηοΐ ΙοννεΓ ΐΐιβη: 

(β) ΐ6ε ΙοΙβΙ §3υ§ε ρΓεδδυτε ιηεββυιεΓΐ ίη ιΐιε ραε^ηςίη" 

(ϊ.ε. ιΚε νβρουτ ρεοβδίίΓε οΓ 16ε ΠΙΙίπ^ βυΟδίηηεε ηηΗ ιΙιε 
ρ3«Ϊ3ΐ ρΓεδδΐιεε οΓ ιΙιε βίε ογ οΐΐιεε ίηειΙ ^βδεβ. Ιεδβ 100 
ΙίΡβ) 31 55 ° 0 , ηιΐίΐΐϊρΐίεοί 6ν β δβΓείν ΓβεΙοε οΓ ] . 5 : ιΐιίδ Ιοίηΐ 
§3υ§ε ριεδδίαΓε δΐιβίΐ 6ε ίΙεΙεΓηΓηιειί οη ιΙιε 6αδίδ οΓ 3 ιιιηχί- 
ιήυιτι <ίε§Γεε οΓ ΠΙΙίη§ ίη ΒεεοΓίΙβηεε ννίΐΙι.ιηηιςίηηΙ 3500 
( 4 ) βηά 3 Π 11 ίη§: ΙεηιρεΓβΐυτε οΓ 15 ° 0 . 

ΟΓ 

(6) 1.75 Ιίηιεδ 16 ε νηροοί' ρΓεβδυιε οΓ ιΙιε ΠΙΙίη^ δη6- 
8ΐ3ηεε 31 50 ° 0 . Ιεδβ 100 1<Ρ3. 6υ1 3 ^ηι^ε ριεβδίιιε οΓ ηοΐ 
Ιεβδ (Ηβη 100 Ι<Ρβ, 

ΟΓ 

(ο) 1.5 ΙΪΓηεδ ιΚε νβρουτ ρΓεβδυιε οΓιΙιε ΠΙΙίη§8ΐι6δΐ3ηεε 
31 55 Ιεβδ 100 6Ρ3. 6υΐ 31 3 5305ε ριεβδίιιε οΓ ηοΐ Ιεδβ 
(Ηβη 100 ΙίΡβ. 

ΤΗε ΓηβηηεΓ ίη νν6ίεΗ ιΙιε ρ3εΙ<35ίη53 3ΐε ηκιίιιΐίΐίηειΐ ίη 
ρΙβεε δΗβΙΙ ηοΐ (ϋδίοπ (Γιε εεβυΐΐδ οΓ ιΙιε Ιεδί. Ριεβδυτε βΙηιΜ 
6ε βρρίίεε) εοηΐίηιιοοδίν βικί ενεηΐγ. ΤΙιε ιεδί ριεβδυιε δΙιηΙΙ 
6ε ΙίερΙ εοηδΙβη! φεοι^Κουί (6ε 1ε8ΐ ρβείοεί. 

ΤΗε ηιίηίΓηαιη Ιεβ! ρεεβδΟΓε Γογ ρηοΐ.3511158 Γογ ΡηεΙ<ίη 5 
Οεουρ I δΗβΙΙ 6 ε 250 ΙίΡβ. 

( 5 ) ΟγιΙογιοπ Γογ ρ 3 δδίη 5 Φε Ιεδί: 

Νο ρ 3 ε 1 ί 35 ίη 5 δΗβΙΙ Ιε 3 ΐ<. 

5 ΐβεΙίίη 5 ΙββΙ. 3555 

(1) ΑΙ1 ρ3εΙ<35ίη55 οίΗεε ιΗβιι 6355 3 ιιγ 1 ιιοη-δΐ3εΓ:ι6Ιε 
εοηιροδίΐε ραείοείι^β (5Ι355. ροΓεεΐ 3 Ϊη ογ δίοηεννηιε) εοη- 


ΓοΓπιίη5 Ιο ιΐΊ3Γ5ίιΐ3ΐ 3510 (2). δΙηιΙΙ 6ε δΐι6]εεΙε(Ι Ιο 3 
8(3εΙ<ίη5 Ιεδί. 

(2) Νυιη6εε οΓ Ιεδί δβιηρίεδ: 

ΤΗεεε Ιεβΐ ββιηρίεδ ρεε 0081511 Ινρε ηικί ιηηηιιΓηε- 
ΐοεεΓ. 

(3) ΤεβΙ ηιείΗοΟ: 

ΤΗε ΐεβΙ δβιηρίεβ βΙιβΙΙ 6ε εηροΗΙε οΓ \νίιΗδΐϊΐιιε1ίη§ αιι 3<Ι- 
ΟίΐίοηΒΐ Γη385 ρΙβεεΟ οη α Πβ! δυεΓηεε Γεβίί 115 οη ιΙιε ΙεβΙ 
δβιτιρίε 3η0 εςιιίνβίεηι Ιο (Ηε ΙοίηΙ ιηηβδ οΓ ίΟεηΐίεηΙ ροείν- 
35εδ ννΗίεΗ 011561 6ε δΙθεΤεΟ οη ίΐ <1υΓίη5 03101350. 

ΤΗε (Ιοεοΐίοη οΓ (Ηε Ιεδί βΙίθΙΙ 6ε 24 Ιιουι-δ. εχεερί Ιογ 
ρίβδίίοβ Γΐεοιηδ 3η(1 φεπεηιΐδ ίη βεεοΓεΙοιιεε ινίιΐι ηηη^ίηηΙ 
3526, ογ ρίβδίίεδ εοηιροδίΐε ρ3εΙο5ίιΐ58 6ΗΗ. ίιιίειιΗοΗ Γογ 
Ιίςυίεΐδ. 

ΤΗε 8ΐ3εΙίίη5 1ιεί§Ιιΐ Ιο 6ε ηΙΙοινει! Γοε δΙηιΙΙ 6ε ηΐ ΙεοκΙ 3 
ίη. 

1 η (Ηε 8ΐ3εΙίίη5 Ιεδί βεεουηΐ βΗβΙΙ 6ε Ιη 1 <εη οΓ ιΙιε Ηί^Πεβΐ 
εείβΐίνε ιΐεηδίΐγ οΓ ΠΙΙίιΐ5 8υ6δΐ3ΐιεε Ιο 6ε ηρριονεΗ. 

ΡΙβδΙίεδ (ΐΓυηΐδ &η<1 ]εΓΓίε3ΐΐδ ίη ηεεοκΠιιιεβ ινίΐΐι ιιιηε- 
51113Ι 3526, ογ ρίβδίίεβ εοηιροδίΐε ρηεΙ<35ίηδ (6ΗΗ). ίιι- 
Ιεη(1ε(1 Γογ Ιίηιιίιΐδ δΗαΙΙ 6ε 5ΐι6]εε1ε<1 Ιο ιΙιε δΐηεΙΟι^ ΙεβΙ Γοε 
3 ρεείοεί οΓ28 Ηβνδ, ννίιΐι ιΙιε 011511131 ΓίΙΙίιίβδοΙίδΙπιιοε. 31 η 
ΙετηροεβΙοεε οΓ40°^. Α 8ΐηεΙχ.ίη§ [101561 οΓ31 ΙεαεΙ 3ιη δΙηιΙΙ 
6ε 3ΐ1οννε<1 Γοε. Ρογ ι6ε ΙεβΙ ίη βεεοιτίαηεε ννίΐΐι ηιηιμίηηΙ 
3551 (6), 3 δΙηεΙνίιΐξ ιεβΐ 5Ι13ΙΙ 3ΐβο 6ε ε3πίε<1 οο! ινίιΠ 3 
8ΐ3ΐκΐ3Γ(1 Ιίςοίιΐ. ΤΗε ιηββδ οΓ ιΙιε 8(3061115 Ιο3<1 δΙηιΙΙ 6ε Ηε- 
Ιεεπιίηειΐ οη (Ηε 63δίδ οΓ ΐ6ε 615608! εεΐηΐίνε ΗεηδίΙν οΓ 1111 - 
ίη5 δο6δΐ3ηοε Ιο 6ε αρρεονειί. 

(4) ΟείΐεΟβ Γογ ρβδδίιΐ5 (Ηε ΙεβΙ: 

Νο Ιεδί 83Γηρ1ε βΙιβΙΙ Ιεη^. Ιιι εοιηροβίΐε ρ3ο635ίη58~οΐ' 
εοπι6ίη3ΐίοη ρ3ο635ίιΐ58· ΐΗεεε βΙιαΙΙ 6ε ηο (036350 οΓ ιΙιε 
Γι11ϊη58ο6δΐ3ηοε Γγοιπ ιΗε ίηιιβε εεεερίηείε ογ ίιιηει· ρηο6η5- 
ιη 8· < 

Νο ΙβδΙ ββηηρίε δΗβΙΙ βΗον\· 3ΐιν ΠεΙβείοιβΙιοιι ννΐιίοΐι εοοΙΗ 
3 <1νβΓδε1ν ηΓΓεοί Ιεβηδροπ δβΓείν ογ ηιιγ άίδίοείίοη ΙίηΙιΙε Ιο 
εοιίυοε ίΐδ 8ΐΓεη5ΐΗ ογ εοιιβε ίιΐδΙη6ί1ίΐν ίη 5ΐ3ε6δ οΓ ραε6- 

3508*. 

5υρρ1εηΐθηΐ3Γ>' ρεπηεβίιίΐίΐν ΙεβΙ Γογ ρίβδίίεβ ώ υιηδ ηιιΗ 3556 
]εΓείε3ηδ ίη βοεοεάδηοε ννίΐΠ ηΐ3Γ5ίηηΙ 3526 3118 Γογ οοιη- 
ροβίΐε ρ3θ6β5ίη55 (ρΙβΒΐίοβ ηιβίεπβΙ) ίη βεεοιτίηηοε ννίιΐι 
ιη3Γ5ίηβ1 3537 ίηίεηιίεοί Γοε ιΗε ε3ΓΓΪ35ε οΓ Ιίηυίιΐδ Ιΐ3νίπ§ 3 
ΠβδΗ - ροίηΙ < 55°0. οίΗεε (Ηβη 6ΗΑ1 ραο635ίη55. 

(1) ΡοΙχείΗχΙεηε ρβε63^;ίη§5 ηεεά 6ε δΐι 6 ]εοΐε <1 Ιο ΐΐιίβ 
ΙεβΙ οηΐ^ ίΓ ΐΗβν 3εβ Ιο 6ε βρρΓονβεΙ Γογ (Ηε 03 ΓΓία 5 έ οΓ 6εη- 
ζεηε, Ιοίηεηε, χνίεηε ογ ιηίχΐυεβδ &ικΙ ρεερΒΓβΙίοιίδ εοιι- 
(3ίηίπ5 ΐΗοβε 8υ6δΐ3ΐιεεδ. 

(2) Νυηι6εε οΓ ΙεβΙ ββιηρίεδ: ιΐιεεε ρ3θ635ίιΐ58. 

(3) δρεοίβΐ ρΓ0ρ3Γ3ΐϊοη οΓ (Ηε ΙεβΙ δβιηρίε Γοε ιΙιε ΙεβΙ: ιΙιε 
Ιεδί δβιηρίβδ βεβ Ιο 6ε ρεε-δίοεειΐ ινίιΐι ιΗε 0651113! ΓίΙΙίη^ 
δυΗδΙβηοε ίη βεοοπίβηοε ινίιΗ ιη3Γ5ίηαΙ 3551 (5), ογ. Γογ 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ηί§;Η ηιοΐεουΐβτ πι&δδ ροΙγείΒγΙβηε ρ3ο1ί3§ίη§8, ννίιΚ (Βε 
δίβηΒβπΙ ΙίςυίεΙ ΓηϊχΐϋΓβ οί ΗνχΐΓοεβτΒοηδ (ννΒίΙε βρίπΐ) ίη 
βΟΟΟπΙβηεε ννίΐΗ Π13Γ^ίη3ΐ 3551 (6). 

(4) Τεδ! ηιείΗο<1: 

ΤΒε ΙεβΙ 53Γηρ1β8 ΠΙΙβεΙ ννϋΒ ιΒε βυΒδίβηοε Γογ ννΒίεΒ ιΒε 
ρ3οΙί3£ΐη§ ΐδ ίο Γιε βρρτονεά δΒβΙΙ Βε ννεί^ΒεεΙ ΓιβΓοΓε βικί 
βίΐβΓ δΐοΓ3§β Γογ 28 ίΐανδ 31 23 °0 βηεΙ 50 ρβτ εεηΐ τείβΐίνε 
βίπιοδρΒεπο Βυιηκίίΐγ. Γογ Βί§Β πιοΙεειιΙβΓ ηΐ3δδ ροΙνείΒνΙ- 
εηβ ρ3οΙΐ3£Ϊη£δ, ώβ (βδΐ .ηβν Βε 03ΓΓΪε4 ουί ννίιΒ ιΗε δίβη- 
8βΓ<1 ΙίςυίεΙ ηιίχΙιίΓε οί ΒγοίΓοεβΓΒοηδ (ννΐιίΐε δρίηΐ) ίη ρΙβεε 
οί Βεηζεηε, (οΐαεηε ογ χγίεηε. 

(5) Οίΐεποη Γογ ρ3δδίη§ ιΒε [ββΐ: 

0.008 

ΡετπιεβΒίΙίΙγ δΒβΙΙ ηοΐ εχεεετί - 

1 . 1 . 

δυρρΙειηεηΐβΓγ ΙεβΙ Γογ ηβΐυτβΐ ννοο4 Βυη§ Ιγρε ΒβιτεΙδ. 3557 

(1) ΝυπιΒεΓ οΓ Ιεδ! δβηιρΙεδ: 

Οηβ Γ)3ΓΓε1. 

(2) Τβδί η-ιείΒοΟ: 

Κεπιονε 311 Βοορβ βΒονε ιΒε ΒίΙ§ε οΓ βη ειημίν ΒβΓτεΙ 
ννΒίεΒ 1.35 ρτενίουδίγ δίοοίΐ 388ειτι1ιΙε4 ΓογβΙ Ιεβδ! (ννο Ηηγδ. 

(3) ΟπΙεποη Γογ ρ3δδίη§ ΙβδΙ: 

ΤΗε 8ί3ΓηεΐεΓ οΓΙΒε υρρεΓ ρβη οΓΙΐιε ΒηττεΙ δΒβΙΙ ηοΐ ίη- 
εΓ83δε Βγ ητιοΓε ΐΒβη 10 ρβΓ εεηΐ. 

Αρρτονβΐ οΓ εοπιΒίηβΙίοη ρβοίνβ^ίη^δ. 3558 

ΝοΙε: ΟοπιΒίηηΙίοη ρ3θΒ3@ίη§δ δΒβΙΙ Βε Ιεδίειΐ ίη βεεοι- 
Οβηεε ννΐΐΗ ΐΒε ρΓονίδίοηδ βρρΙίεβΒΙε Ιο ΐ!ιε ουΙεΓ ραοίνοβ- 
ϊη§. 

(1) ϋυπη§ όεδί§η-1γρε ΙεδΙδ οΓ οοηιΒίηβΐίοη ρβοίνβ^ίιίβδ. 
βρρτονβΐ ηηβγ βΐ ιΒε δβπιε Γιηιε Βε ςίνεη Γογ ρβοΒβ^ίη^δ: 

(β) εοηίαίηίης ίηηεΓ ρ3ε1<3§ίη§δ οΓ Ιεδδ νοίυιηε: 

(Β) 1ΐ3νίη§ β Ιοννετ ηε! τηβδδ ΐΒβη ΐΒηΐ οΓ ιΒε Ηεδίβη Ιγρε 
ΙεδΙεά. 

(2) Χ^Βετε βενεΓβΙ Ιγρεβ οΓ εοηιΒίηβΐίοη ραεΓ;ΐ"ίη§ Ββν- 
ϊη§ (ΙίΓΓεΓεηί Ιγρεβ οΓ ίηηεΓ ρβεΙς3§ίη§ Ββνε Βεεη ορρι ονείΙ. 
ιΒε νβπουδ ίηηεΓ ρβείοβη.^δ ηιβν βΙδο Βε ηδδειηΒΙειΙ ίη 3 
δίη§1ε ουΙεΓ ρ3ο1ί3§ίη§ ίΓιΒε δεικίετ οεπίΓίεδ ΐΐιβΐ ιΐιίδ ρηεΒ- 
α§ε ηιεείδ ιΗε ΙεδΙ ΓεςυίΓεηιεηΙδ. 

(3) Ρτονίίίειΐ ΐΒβΐ ιΒε δΐΓεη§ιΙι ρΓορεπίεβ οΓ ιΒε ρΐαβίίεβ 
ίηηεΓ ρβοΒβ^ίη^δ οΓ 3 εοηιΒίηβΐίοη ρβοίνβ^ίη^ βτε ηοΐ δί§- 
ηίΠοβηΐΙγ βΙιεΓεεΙ Βγ ιΒε βείίοη οΓ ιΒε ΓίΙΙίίι^ δυΒδίβιιεε. 
ρΓοοΓ οΓ εΒεηιίοβΙ εο.ηρβΙίΒίΙίΐγ ίδ ηοΐ ηεεεδδηΓγ. Α δί^ηίΙΊ- 
εβη! 3ΐΐεΓ3ΐίοη ίη δΙτοη^ΐΒ ρτορεηίεδ ηιεβιιβ: 

(β) (Βδΐίηεΐ επιΒηΐΐΙε.ηεηΙ, 

(Β) 3 οοιίδκΙεΓβΒΙε (Ιεοτεββε ίη είβδίίείΐν. υηίεδδ τεΙβΙεΗ 
Ιο 3 ηοΐ Ιεβδ ΐΒβη ρΓοροηίοηβΙε ίιιετεβδε ίη εΐηδίίε εΙοη§η- 
Ιίοη. 

Τβδί τεροη. 3559 

Α ΙεβΙ τεροη βίνίη§3ΐ ΙεοδΙ Ιΐιε ΓοΙΙο\νίη§ ραηίευΙβΓ* δΙη.ΙΙ 
Βε 8Γ3\νη ηρ: 


1. Τεδ!ίη§ Βο4γ; 

2. Αρρ1ίε3ηΙ; 

3. ΜβηυΓβεΙυΓετ οί ρβείοβίη^; 

4. ϋεδεπρίίοη οΓ ρβείοβίη^ (β.§. (Ιίδΐΐηεΐίνε Γεαίυτεβ 
δΐιεΗ 38 ηιβΙεπβΙ, ίηηετ 1ίηίη§, 8ίηιεηδίοηδ, ννβΙΙ ιΒίεΙγηεδβ. 

Γηβδδ, εΐοδυτεβ, εοΙουπη§ οΓ ρίβδίίεβ ηηβίεΓίβΙβ); 

5. Οεβίςη 8τ3ννίη§ οΓ ρ3εΙ<3§ίη§ βη8 εΐοδυτεδ (ίΓ ηεεεδ- 

83Γγ, ρΗθΙΟ§Γ3ρΗδ); 

6. ΜεΐΒο8 οΓ πιβηυΓβείυΓε; 

7. ΑεΙυβΙ εβρβείΐγ; 

8. ΡετηιίδδίΒΙο ΓιΙΙϊης δυΒβΟηεεβ (ίη ρβηίευΙδΓ (Ιείβίΐδ οΓ 
Γεβίΐίνε «Ιεηδίΐίεδ βηά νηρουτ ρτεβδυτεβ 31 50 °0 ογ 55 °0): 

9. ϋΓορ ΒβΐβΒΐ; 

10. ΤεδΙ ρτεδδυτε ίη Ιεβ^ρτοοΓηεδδ ΙεβΙ ίη Ηεεοηΐηηεε 
ννίΐΒ ΓηηΓ^ϊηβΙ 3553; 

11. ΤεβΙ ρτεδδϋΓε ίη ίηίεπιβΐ ρτεβδυτε ΙεβΙ ίη βεεοΓΟαηεε ' 
ννίΐΒ ΓηβΓ^ίηβΙ 3554; 

12. 5ΐ3ε1ίίη§ ΗβίβΒΐ; 

13. ΤεβΙ Γεβυΐΐδ; 

14. Μβτίγίηβ οΓ ρ3οΙγ3§ίη$; 3η4 Οεΐηίΐδ Ιο ίΟεηΐίΓγ εΐο- 

811Γ8δ. 

Α εοργ οΓ ιΗε ΙεβΙ τεροη δΙιηΙΙ Βε ΓεΙαίηε.Ι Βγ ιΒε εοιηρε- 
Ιεηΐ βυΐΒοπΙν. 

Β. Ι>83ΐςΓρΓοοΓηεδδ ΙεβΙ Γογ βΙΙ ηε\ν ογ τεεοη(1ίΐίοηε(Γ ' 

ρβείίβ^ίηξδ ίηίεηάείΐ Ιο εοηΐβίη ΙίςυίΟδ. 

(1) ΑρρΙίεβίίοη οΓ ιΒε ΙεβΙ. 3560 

Ενετγ ρ3ε1ί3§ίη§ ίηίεηΗεΓΐ ίο οοηΐηίη Ιίί|υί(1δ δΒηΙΙ υη- 

0εΓ§ο ιΒε ΙεηΓρί'οοΓηεβδ ΙεβΙ: 

ΒεΓοτε ίΐ ίδ ΠτΙδ υδε(1 Γογ ε3τη3§ε; 

βΓίετ Γ€εοη<1ίΐίοηίη§. ΒεΓοτ ίι ίδ Γε-ιΐδΡΓί Γογ εοιτίηβε. 

ΤΒίδ ίεδΐ ίδ ηοΐ ΓεςιιίτεΓΐ Γοπ 
ίηηεΓ ρ3εΙγ3§ίη§δ οΓ εο.ηΒίηβΙίοη ραεΙ<3§ίη§δ: 
ίηηεΓ τεοερίηοΐεδ οΓεοιηροβίΐε ρβείο^ίη^δ (§1358. μοτεε- 
Ιβίη ογ δίοηεννβτε) εοηΓοπηίη§ Ιο ιηαΓ^ίηη! 3510 (2): 

ΓεπιονβΒΙε Βεβά ρβοίορη^β ίηΙεη(1ε8 'Γογ δύΒ’δίοηεεδ 
ννίΐΒ 3 νίδεο.δίΐν 31 23 "0 εχεεε4ίη§ 200 ηηη2/δ: 

1ί§Βΐ §3η§ε Γηείβΐ ρ3εΙ<3§ίη§δ εοηΓοπηίη§ Ιο ηιαι-βίι.ηΙ 
3510 (2). 

(2) ΤεβΙ ηιείΒοΒ. - . ■ 

ΟοηιρΓεδδεΒ 3 ιγ δΒβΙΙ Βε ίηίΓοιΙυεεΓΐ ΐΒτου^Β ιΒε ΠΙΙίη§ 

οπΓιεε οΓ ε3εΒ ρβεΒβ^ίηβ. ΤΒε ρβεΊο^ίηβ δΒβΙΙ Βε ίηι- 
ηιεΓδεοΙ ίη ννηίεπ ίι δΒβΙΙ Βε 1<ερΐ υιιάετ .νβίετ ίη δυεΒ 3 «ον 
3δ ηοΐ Ιο άίδΙοΓΐ ΐΒε ΓΡδυΒ οΓ ιΒε ΙεβΙ. ΤΒε ρί.εΒη§ίη§ ιηβγ 
ηίβο Βε εονετε^ ννίΐΒ δ03ρ δοΙυΓιοη, (ιεηνγ οίΙ ογ οΐΒει·.δυίΐη- 
Βίε ΙίςυίΒ οη ίΐδ δεβη.δ ογ βΐ αην οίΒει· ρΙβεε χνΒειε ΙεηΙ<3§ρ 
ιηϊ§Βΐ οεευη ΟιΒετ ηιεΐΒο8δ 31 Ιεηβΐ ε<|ΐιηΙΙγ εΓΓεεΓινε ιηβγ 
βίδο Βε ηδεά. 

Ρ3ε1γ3§ίη§δ 11884 ηοΐ Βε θςηίρρε4 ννίΐΒ ΐΒείΐ' οχχη (Ίο- 
δυτεδ. 

(3) Αίτ ρτεδδϋΓε Ιο Βε ηρρΙίει): 


Ρ3οΒίη§ §τουρ 1 

ΡβεΒίηβ βτουρ 11 

ΡβεΙνίη^ 8τουρ 111 

Νο! Ιεδδ 11.3η 30 ΒΡβ 

Νο! Ιεβδ ιΐιβιι 20 ΚΡβ 

Νο! Ιεδδ Ιΐιβη 20 ΙνΡη 


(4) Οήΐεποη Γογ ρ3δδίη§ ιΒε ΙεβΙ: 

ΤΒετε δΒβΙΙ Βε ηο ΙεβΙοςε. 
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δεοιίοη V ΤτοηδίΐιοηβΙ ρετίο4 

Ρ3ε|ζ3§ίη§δ ηοΐ εοηΓοηηίη§ Ιο ιΒε ρτονίδίοηδ οΓ ιΒίδ ηρ- 3570 
ρεηεΐίχ ΒυΙ ννΒίεΒ ηενετίΒεΙεβδ εουΙ4 Βε υδεεΙ ίη αεεοπίηηεε 
χνίιΒ ιΒε ρτονίδίοηδ οΓ ΑΟΚ βρρΙίεβΒΙε οη 30 ΑριίΙ 1985 
Γογ ιΒε εοΓΓεδροη(ϋη§ δυΒδΙβηεεδ οΓ ΟΙβδβεδ 3. 6· 1 βηΗ 8 
ιηβγ δΙίΙΙ Βε υβεεΙ Γογ β ΐΓβηδίΐίοηβΙ ρει ίοΗ οΓ Γίνε νεβΓδ ιιηΐίΙ 
30 Αρήΐ 1990 Γογ ιΒε εβΓΓίβ^ε οΓ ΐΒεδε δυΒδίβηεεδ. 

ΡβεΙο^ίηξδ ηοΐ εοηΓοπηίη§ Ιο ιΒε ρτονίδίοηδ οΓ ιΙ.ίβ ηρ- 
ρεηάίχ, ΒυΙ ννΒίεΒ ννετε υδε4 Γογ δυΒδίβηεεδ ηο! τε^υΙβίοΗ 


Βγ ΑϋΗ οη 30 ΑρτίΙ 1985 Βυΐ ΓβΙΙίιις υικΤετ (Βε ρτονίδίοηδ 
οΓ Οίβδβεδ 3, 6.1 βηΟ 8 αρρΙίεβΒΙε Γγοιιι 1 Μβγ 1985. ιι.ηγ 
εοηίίηυε Ιο Βε υβε4 Γογ β (ΓβηδίΐίοηβΙ ρετίοίΐ οΓ Γίνε νεηΐδ 
υηΐίΐ 30 ΑρτίΙ 1990 Γογ ιΒε εοττιββε οΓ ιΙιοδε δυΒδίβηεεδ. 
ρΓονί4ε(1 ΐΒβΐ ιΒε ρτονίδίοηδ οΓ ηιβι@ίηηΙ 3500. ρηιβ^ιβρίΐδ 
(1)’ (2), (4), (5). (6) 3ΐη1 (7) οΓ ιΒίδ βρρεητΙ ίχ βτε εοιηρΙίεΗ 
ννίιΒ. 


ΑΝΝΕΧ ΤΟ ΑΡΡΕΧΌΙΧ Α.5 

δεοιίοη I 

δίβηιίβηΐ Ιίςυίεΐδ Γογ νεΓίίγίη^ ιΒε εΒοηιίοβΙ εοιηρβιίΒίΙίΐν 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


οί Ηί§Η ηιοΙεουΙοΓ ηιοδδ ροΙγείΗγΙεηε ρ3εΙ<3§ίη§δ ίη οεοοτ- 
(Ιηηεε ννϊιΗ ιη&Γ§ίη3ΐ 3551 (6). 

ΤΗε ίο11οννίη§ βΙοηάοΓίΙ Ιίςυίίΐδ δΙιοΙΙ 8ε υββΗ Γογ ιΙΓιη 

ρίβδίίοβ ΓΠ3ΐ€ΓΪ3ΐ. 

( 3 ) νβΙΙιηβ δοΐυϋοη Γογ δυΗδΙοηεεδ εβυδίιΐβ βενεΓε 
θΓ3θ1ίίη§ ϊη ροΙγείΗγΙεηε υηοΐεε δίΓεβδ. ίη ροηίευΙοΓ Γογ οΙ! 
βοΐυΐίοηδ 3η8 ρεερβΓοίίοηδ εοηΙοίηίη£ ννεΙΐίη§ ο§εηΙδ. ' 

Αη οςυεουδ βοΐυΐϊοη οί 1-10 ρεΓ εειιΐ οί 3 ννε((ίη§ ο^εηΐ 
δΗβΙΙ 8ε υββ(1. ΤΗε βυΓίοεε (εηδίοη οί (Ηίδ δοΐυΐίοη δΙιοΙΙ 5ε 
31 Ιο 35 ηιΝ/ηι 31 23°€. 

ΤΗε 3ΐ3ε1ίη§ 1ε3ΐ δΙιοΙΙ 8ε οβΓπεεΙ ουί οη (Ιιε Βαδίδ οί η 
τείβΐίνε άεηδίΐγ οί ηοΐ Ιεδδ (Ηβη 1.20. 

Α εοηηραΙϊΒίΙίΙν ΙεδΙ ννϊιΗ οεείίε οείά ίδ ιιοί ΓεςυίΓεεΙ ίί 3(1- 
εςυβίε οΗειηίεοΙ εοηΊροΙίΗίΙίΙγ ίδ ρΓονε8 ννϊιΗ α ννβΐΐίιΐβ δο- 
Ιυΐϊοη. 

(8) Αεείίε 3θί8 ίοΓ 8υ8δΐ3ηεεδ βηά ρΓεροιβίιοιίδ εουδίης 
θΓ3θ1ίη§ ϊη ροΙγείΗγΙεηε υιηΙεΓ δίΓεδδ, ίη ρπΓΐίευΙηΓ Ιογ 
ιηοηοοβΓΗοχγΙίε οείάδ αικί ιηοηονοΐεηΐ 3ΐοό8οΙδ. 

Αεείίε 3εί<1 ίη 98-100 ρει· εεηΐ εοηοεπίτοΐίοη βΗοΙΙ 8ε 
υβε8. 

Κείβΐίνε 8εηδίΐγ=1.05. 

ΤΗε 3ΐ3θ)άη§ ΙεδΙ δΚαΙΙ 8ε εβΓπεεΙ ουί οη 18 ε Ηοβίδ οί 3 
τείβΐϊνε 8εηδί(γ ηοΐ Ιεδδ (Ιΐ3η 1.1. 

Ιη (Ηε εβδβ οί Π11ίιι@ δυΗδΙοηεεδ εουβίηβ ροΙγείΗγΙεηε Ιο 
δννεΙΙ ηιοΓε (Ηβη βείίε οείά οη8 Ιο δυοΗ οη εχίειιΐ ΐ8ηΙ ι!ιε 
ροΙγείΗγΙεηε ηιοδδ ίδ ίηοΓεοβειΙ 8γ υρ Ιο 4 ρεΓ εεηΐ. οεΐε- 
ε|υ3ΐε εΗειηίοοΙ εοηιροΐίΗίΙίΙγ ηιογ 8ε ρΓονεεΙ οίΐεΓ ρΓεΙίηιί- 
ηοΓγ 3(οπη£ ίοΓ (Ητεβ ννεεΗδ 31 40° Ο, ίη βεεοηίβηοε ννϊιΗ 
ιηβΓβίηβΙ 3551 (6) 8υΐ ννϊιΗ (Ιιε οπβίιιοΙ ΠΙΙίηβ ιηοΙΙεΓ. 

(ε) Νοητοί ΗυΐνΙ οεεΙοΙε/ηοΓητοΙ ΗυΙγΙ οεείοίε - δβΐυ- 
Γ3ΐε8 ννε((ίη§ βοΐυΐίοη ίοΓ δυΗδΙοηεεδ βηεΙ ρΓεροΓθΙίοηδ 
εουδίη§ ροΙγείΗγΙεηε Ιο δννεΙΙ Ιο δυεΗ οη εχίεηΐ (Ιιοί ι8ε ροΙ- 
γείΗγΙεηε ητβδδ ίη ϊηεΓεοδεε) 8γ υρ Ιο 38ου! 4 ρετ εεηΐ οικί 
βΐ ΐΗε δβΓηε Ιίπιε 03υδίη§ ΟΓοεΙνίης υιηΙεΓ δίΓεβδ. ίη ρηι ΐίευ- 
ΙβΓ ίοΓ ρ8γΙο-δ3ηίΐ3Γ) ρπκΐυείδ. ΙίςυκΙ ροίηΐδ οικί εδίεΐδ. 
ΝογπιοΙ ΗυΙγΙ οεείοίε ίη 98-100 ρεΓ εεηΐ εοηεεηίΓοίίοη 
βΗβΠ 8ε υδε4 ίοΓ ρΓβΙίηηηαΓν δίοιοςε ίη οεεοπίβηοε ννϊιΗ 
ιτΐ3Γ@ΐη3ΐ 3551 (6). 

Γογ ΐΗε δΙβεΗίη^ ΙεδΙ ίη οεεοπίοηεβ ννϊιΗ ηιοΓξίηοΙ 3555. 
3 ΙεδΙ ΙίςυκΙ εοηδίδΐίη§ οί 3 1 Ιο 10 ρει· εεηΐ οςυεουβ \νεΙ- 
Ιίη§ δοΐυΐίοη ηιίχεά ννϊιΗ 2 ρεΓ εεηΐ ηοπηοΙ ΠυίγΙ αεείηΐε 
εοηίοπηίη§ Ιο (ο) 38ονε δΙιοΙΙ 8ε υβεΗ. 

ΤΗε δίοείνίη^ ΙεδΙ βΗβΙΙ 8ε οοιτίε(1 οιι! οη (Ιιε Ηοδίβ οί ο 
ΓεΙοΙίνε (Ιεηδίΐγ ηοΐ Ιεδδ ΐΗοη 1.0. 


Ιη ΐΗε εβδε οί Ω11ίη§ δυΗδΙοηεεδ εβυδίηβ ροΙγείΗγΙεηε Ιο 
δχνεΐΐ πιοεε (Ηβη ηοπηοΐ ευΐγΐ οεείοίε οηά Ιο δυεΗ ηη εχίεηΐ 
ΐΗβΐ 18ε ροΙγειΗνΙεηε ηιβδδ ίδ ίηεΓεβδεά 8γ υρ Ιο 75 ρεΓ 
εεηΐ, οάεςυβίβ εΗεηιίεοΙ εοηιρβίίΗίΙίΐν ιηογ 8ε ρΓονεά οίΐετ 
ρΓε1ίηιίη3Γγ δΙοπη§ ίοΓ ΐΗτεε χνεεί^δ 31 40°(Ι, ίη ΒεεοΓίΙοηεε 
ννϊιΗ ηιβΓβίηβΙ 3551 (6) 8υΐ ννϊιΗ ΐΗε οπ^ίηβΐ ΠΙΙίη§ ηιβΙΙεΓ. 

(8) ΜϊχΐυΓε οί Ηγ8Γοε3Γ8οηδ (ννΗίΙε δρίπΐ) ίοΓ δυΗδΙοηεεδ 
οη8 ρΓερ3Γ3ΐίοηδ εουδίη§ ροΙγείΗγΙεηε Ιο δννεΙΙ, ίη ροΓίίευ- 
1 ογ ίοε Ηγ^ΓοοβΓΗοηδ, εδΙεΓδ οικί ΙεεΙοηεδ. 

Α ηοίχΙυΓε οί Ηγ^ΓοεβΓΗοηδ 8ονίη§ 3 8οίΙίη§ ζοηε οί 
180°0-200°€, 3 τεΐαΐίνε 8εηδί1γ οί 0.79, 3 ΠβδΗ-ροίηΐ 
ηΗονε 61 οη8 3η ΟΓοηοοΙίεβ εοηίεηΐ οί 16 Ιο 18 ρετ εεηΐ 
(09 3η8 Ηί§8εΓ οΓοηοβίίεδ οηΐγ) δΗβΙΙ 8ε υδε8. 

ΤΗε δίοείίίη^ ΙεδΙ δΗβΠ 8ε εοΓΓΐε8 ουί οη ΐΙιε Ηοβίδ οί ο 
Γείβΐΐνε 8εηβί1γ ηοΐ Ιεδδ ΐΗβη 1.0. 

Ιη ΐΗε εβδε οί Γι11ίη§ δυΗδίβηεεδ εβυδίη^ ροΙγείΗγΙεηε Ιο 
βννεΐΐ Ιο βυεΗ οη εχίεηΐ ΐΗοΐ ΐΗε ροΙγείΗγΙεηε ιηαβδ ίδ ίη- 
εΓεββεά 8γ πιογο ΐΗβη 7.5 ρεΓ εεηΐ, οάεηυοίε εΗεηιίεβΙ 
εοΓπρβίίΗίΙίΐγ Γηογ 8ε ρΓονεά οίΐεΓ ριείηηίηοΓγ δΙθΓΐη§ ίοΓ 
ΐΗΓεε ννεείδ β( 40°ϋ, ίη αοεοΓόοηεε ννίΐΐι ιη3Γ§ϊηβΙ 3551 

(6) 8υΙ ννϊιΗ (8ε οπ§ίηο1 ΠΙ1ίη§ ηιβΙΙεΓ. 

(ε) Νίίπε β8ίε ίοΓ 311 δυΗδίοηεεβ βη8 ρΓερβΓηΙίοηβ Η3νίη§ 
3η οχί(ϋζίη§ είίεεί οη ροΙγεΗίγΙεηε ηη8 εουδίη§ ηιοΙεευΙβΓ 
8ε^Γ383ΐίοη ϊΗεηΙίεβΙ Ιο ογ Ιεββ (Ηβη 55 ρεΓ εεηΐ ηίΐΓΪε 3εί8 

Νίίπε 3θί8 ίη 55 ρεΓ εεηΐ εοηεεηΐΓβΐίοη δΙιοΙΙ 8ε υδεά. 

ΤΗε 8ΐ3εΙίίη8 ΙεδΙ δΗηΙΙ 8ε 03ΓΓίε8 ουί οη ΐΗε Ηοδίδ’ οί 3 
Γείβΐίνε άεηδίΐγ οί ηοΐ Ιεβδ (Ηοη 1.4. 

Ιη (Ηε εοβε οί Ω11ίη§ δυΗδΙοηεεδ ηιοΓε δΐΓοη§Ιγ οχί8ίζίη§ 

ΐΗβη 55. ρεΓ εεηΐ ηίΐΓΐε 3εί8 ογ εουβίιΐβ 8ε§Γο83ΐίοη οί (Ιιε 
ΓηοΙεευΙβΓ ηιεδδ ρΓοεεε8 ίη οεεοπίοηεε ννϊιΗ ηιοΓ§ίηο1 
3551 (5). 

(ί) ΐνβΙεΓ ίοΓ δυΗδΙοηεεδ ννΗίεΙι 8ο ηοΐ οΐΐοείν ροΙνεΐΗγΙ- 
εηε ίη οηγ οί (Ηε εββεβ τείετΓε8 Ιο υιηΙεΓ (ο) Ιο (ε), ίη ρβΓίίε- 
υΙβΓ ίοΓ ίηοΓββηίε βείάδ οηά Ιγεδ, αςυεουδ βοΐίιιε δοΐυΐίοηδ, 
ροΐγνοΐεηΐ αΙεοΗοΙδ 3ΐιΗ οΓ^βηίε δυΗδΙοηεεδ ίη οςυεουβ βο- 
ΙΐιΙϊοη. 

ΤΗε δΐ3εΙτίη§ (εδ( δΗοΙΙ 8ε εοιτίεΗ ουί οη ΐΗε Ηοβίδ οί 3 
τείβΐίνε άεηδίΐν οί ηοΐ Ιεδδ Πια» 1.2. 

δεείίοη II 

ίίδΐ οί δυΗδΙοηεεδ Ιο ννΗίεΙι (Ηε 3ΐοηΗοι·8 Ιίρυίάδ ιηογ 8ε 
Γε§3ΓεΙε(1 3$ εςυίνοΐεηΐδ ίη οεοοπίοηεε ννϊιΗ ιηοΓ^ίηοΙ 3551 
( 6 ). 


Οβδδ 3 

Ιΐ€πι 5υΒδΙ&ηοθ 

Α. δυΙίδίΕηοβδ, ηοΐ Ιοχΐο βηίΐ ηοΐ οοπΌδίνε, Η3νίη§ δ ΠδδΗ-ροίηΐ Ββίοκ 21 

3° (Β) δυΒδίβηοβδ Ηδνΐηβ α ναρουτ ρτεδβυΓβ 31 50°0 οί ηοΐ γπογ 6 ΐΚ&η 

110 ΙςΡβ (1.1 Β&τ) 

ΟΓϋάε ρείΓοΙβυηΐδ 3η<1 οίΗβτ οτυίΐε οΐΐδ 

ΗγιίΓοοβΓΒοηδ 

Ηδ1ο§εηΕΐε<1 δυΒδΙβηοβδ 

ΑΙοοΗοΙδ 

ΕΐΗβΓδ 

ΑΙ^βΗ^θβδ 

ΚεΙοηβδ 

Εδΐ6Γ5 


5° νϊδοουδ βϋΒδΙβηοβδ: Οειίβίη οοίουτδ Γογ ΓθΙοβτβνυΓ6δ βη(1 Γογ ΙεδίΗετδ 

Β. Τοχΐο δυΒβΙαηοεδ Ηανίης β ΠοδΗ-ροίπΙ Ββίονν 21°0 
17° (Β) ΜείΒδηοΙ (ηιβίΗχΙ βΐοοΒοΙ) 

ϋ. δαΒδΙδηοβδ, ηοΐ ίοχΐε βηά ηοΐ εοΓΓΟδίνβ, Ηβνίηβ α ΠδδΚ-ροΐηΙ ΒοΙννεεη 21ο0 δη<Γ 
100°0 ϊηοΐυδϊνε 

31° (ο) δυΒδΙπηοβδ Ββνίηβ β ΠβδΒ-ροίηΙ ΒβΙινββη 21°0 &ηά 55°0 ΐηεΐυδίνβ: 

. ΡοΐτοΙβυπΊ, βοΐνεηΐ ηβρίΒπ 
ΨΗίΙβ βρίτΐΐ (ΐυΓρβηήηβ βυΒδίίΐυΙο) 

ΗχάΓοοδτΒοηδ 

ΗβΙοββη&Ιεά δυΒδίβηεοδ 

ΑΙεοΗοΙδ 

ΕΐΒβΓδ 

ΑΙϋεΗχϋεβ 

Κβίοηβδ 

ΕδΙβΓδ 


§13γκ1&γ(1 Είςυί(1 


Μίχίυτε οί ΗνίίΓοοβΓΒοηδ 
Μίΐυτε οΓ Ηγ(ΐΓοοδΓΒοηδ 

Αεείίε β,εΐεΐ 

ΜίχΐυΓβ οΓ ΗγςίΓοοβΓΒοηδ 
» 

» 

ΝογοιεΙ Βυίγΐ δοβίβίε \ν1ΐ€Γ6 ΐΒο δννε11ΐη§ βίίεοί ίδ υρ 
Ιο 4 ροΓ οβηΐ (ηιβδδ): οιΗθγ εβδββ, ΓηίχΙυΓε οί Η/ιΙγο- 
οβΓΒοηδ 

ΜΐχΐυΓε οί ΒγάτοεβΓΒοηδ 
Αεείίε αοΐοΙ 


ΜίχΐυΓε οί Βγ(ΐΓοεαΓΒοηδ 


Αεείίε αοίεΙ 

Μίχΐυτε οί Βγ^ΓοεΕτΒοηδ 


ΝογιτιεΙ ΒυΙγΙ Εοείδίε ννΗετε ΐΗε δννε11ίη§ είίεεί ΐδ υρ 
Ιο 4 ρετ εεηΐ (ηιβδδ): οίΗετ οΕβεδ, ιηίχΙυΓε οί ΚγείΓο- 
εαΓΒοηδ 
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ΝΐΐΓθ£οηουδ δΐιΒδΙαηοεδ 

ΜίχΐυΓβ οΓ ΗγάΓοεβΓΒοηδ 

32° 

(ο) δυΒδΐ3ηοβδΗ8νίη§3ίΐΕ5Η-ροΐηΐ36ον6 55 0 0, Βυΐ ηοι βχοββάιη^ 100°0 



Ηοβνγν ρΓοςΙυοΙδ Γγοιτι <Γΐ5ΐϋΙ&ΐϊοη οΓ ροΐΓοΙουηι 

ΜίχΐϋΓε οί (ιγ^ΓοεβΓίιοηδ 


ΗθΕΐίη§ όϋδ, ύϊοδοί οϋδ 

> 


ΗγύΓοοατΒοηδ 

» 


0χχ§€η3ΐ6(1 δΐιΒδΙβηοεδ 

» 


• Ηε1ο£ 6Π31€<1 δΐιΒδΙδηοοε 



Νϊιγο§οποιι 5 δΐιΒδίΕποβδ 

>} 

01&55 6.1 



Β. Ογ^οιιιο δϋΒδΙβηοεδ ν,ΗίεΚ Ββνβ & ΠαδΗ-ροίηΙ οί 2ΙοΟ ογ εΒονε ογ ετε ηοη-ίηίΙεηηηεΒΙε 


11” 

ΝΐΙο§εηοϋδ δυΒδΙαηοοδ Η&νίης 3 Βοίΐίηβ ροΐηΐ Βοΐονν 200°€ 



(Β) Αηίΐίηο 

Αοοίΐο αοΐ(1 

13” 

Οχγ^βηβΙβθ δυΒδίΕηοβδ Η&νίης 3 Βοίϋη§ ροίηΐ Ββ1ο\ν 200°0 



(Β) ΡΒεηοΙ 

Αοοιίο 301(1 


(ο) ΕΐΗγΙεηβ β1>ΌθΙ ιηοηοΒυΙγΙ βΐΗβΓ 

» 


ΡυΗιιηΙ εΙοοΒοΙ 

• 

14” 

0χνβ6η3ΐ6<1 δυΒδίΕηοβδ Ιΐ3νίη§ α ΒοΐΙΐης ροΐηΐ οί 200°0 ογ αΒονε 



(Β) ΟΓβδοΙδ 

„ 


(ο) Αΐΐζγΐ ρΒβηοΙδ 

Η 

01ΐ£3 8 



Α. Αεί8 5υ1)5ΐ3η<:«5 


ΙηοΓ^εηίε 

αοϊίΐδ 


1” 

(Β) δυΐρΒιιηο 8θϊ3 

\ν»ΙβΓ 


ΝνβδΙε βυΙρΗυπο β-οίεΐ 

Μίχΐυτε οί Κγ3Γοο3ΓΒοηδ 

2” 

(Β) Νίίπο 3θΐ(1 οοηΐ3ίηίη§ ηοΐ πίογο ΐΗβη 55 ροΓ οβηΐ ρυτβ 8θί<1 (ΗΝ0 3 ) 

Νίίπο βοϊά 

4” 

(Β) Αςυβουδ δοΐυΐΐοηδ οΓ ρετοΒΙοπο βοίο! οοηίΕΐηίης ηοι πίογο ΐΒβη 50 ροΓ 



οοηΐ ρυΓβ βοΐβ (Η010 4 ) 

Νίίπο 301(1 

5” 

(Β) δοίυΐΐοηδ οί Ηυ<1γοοΒΙοπο 3θϊ<1 οοηΐ3»ηΐη§ ηοι πίογο ιΒεπ 36 ρβΓ οβηΙ 



ρυτό 8θί(1, δοΐυΐΐοιίδ οί Κ^^ΓοΒΓοηιίο βοκΙ, δοΐυΐίοηδ οί Β^<1πο(1ίο 3θΐ(1 

\νβΐ0Γ 

• 7” 

(Β) ΑςυοοΜδ δοΐυΐίοηδ οί Β^άΓοΠυοΓίο 3οι<1 οοηΐΗίηίης ποί πίογο ΐΒβη 60 ροτ 



οβηΙ ΗηΒγθΓουδ Βυ^γοΩπογιο αοίοΐ 1 ·^ 

^ 310Γ 

8“ 

(Β) ΠυοΒοπο 3θΐ<1 οοηΐ&ίηϊπβ ηοΐ πίογο ιΗηιι 50 ρβι οοπι ρυτό 3θΐ(1 (ΗΒΡ 4 ) 

\^ ; 316Γ 

9” 

(Β) ΠυοδΠϊοϊο 3θϊ(1 (ΗγίίΓοΠυοδϊΙΐοίο αοϊοΐ) 

^310Γ 

10” 

(Β) δοΐυΐίοηδ οί οΒγοπίϊο 3οΐ3 οοπίαΐηίηβ ηοΐ πίογο ιΙίθπ 30 ροΓ οβηΙ ρυΓβ 



301(1 

Νίίπο βοϊά 

11° 

(ο) ΡΒοδρΒοΓΙΟ 301(1 

^Χ'αΐβΓ 

Ογ^ηπιο δΐιΒδίβηοβδ 


32” 

Είςυί(1 ο3ΓΒοχγ!ίο Εοΐίΐδ 3η<1 Ικμικί ΒαΙοςεπαίβά οαιΒοχγΙίο Ηθί3δ 3ΐι<1 ιΗοϊγ 



Ηςυί(1 ΕηΒγ<ΐΓΪ(1β5 



(Β) ΑΟΓγΙΪΟ 801(1, ίοΓΠΐίο 301(1, 3001Ϊ0 301(1, ΐΙΓίΟβΙγΟοΙίΟ 301(1 

Αοοίΐο 3οί3 


(ο) ΜβΟΐΕΟΓγΠο 801(1, ρΓΟρίοηΐο 301(1 

* 

^ Μ&χίπιικη 60 ΙίΐΓββ; ρε’πτύδδΐΒΙβ ρεπού οΓ υ$ρ ΐ\νο γεητδ 



Ιίβηι δυΒδίβηοο 

Β. Ββδίο δυΒδίΕηοβδ 

ΙηοΓ^αηίο δυΒδίΕηοβδ 

42° δοΐυίΐοηδ οί βΐΐςαΐΐηο δυΒδίΕηοβδ 

δ(3ΐκΐ3Γ(1 Εΐίΐυΐά 

(Β) δο43 Ιγο, ροΐΕβΗ Ιγβ, οβυδίίο Ιγβδ 

\^3ΐβΓ 

43° (ο) Αιππιοηίβ δοΐυΐίοηδ 

44° ΗγΗΓΒζίηβ 3η4 ΐΐδ βςυεουδ δοΐυΐίοηδ 

ΜίχΙϋΓΟ οί Βγ(ΐΓ003ΓΒθη5 

\ 

(Β) Αςυεουδ βοΐυΐΐοηδ οί Κγ^Γβζίηε οοηΐ&ίηίηξ ποί γπογο ΐΚβη 64 ρβΓ 
οοηΐ Κγ(ΐΓ3ζϊηε (Ν 2 Η 4 ) 


0. ΟιΒογ ΟΟΓΓΟδϊνβ δΙίΒδίΗΠΟΟδ 


61° ΗγροοΒΙοηΐβ δο1υΐίοηδ 2/ 

62 0 δοΐυΐίοηδ οί ΗγίίΓΟβοη ρβΓθχΐ(1β 3/ 

Νίίπο 8θί(1 

(Β), (ο) Αςυοουδ δοΐυΐϊοηδ οοπΐ3Ϊηίηβ ποί Ιβδδ ΐΗβη 8 ρβΓ οβηί 3η<1 ηοι 
πίογο ιΒεπ 60 ροΓ οβηΙ ΒγίίΓοςοη ροΓοχίεΙβ 

^3ΐ0Γ 

63 0 ΡοΓΠΊβΙίΙεΒγίΙο δοΐυΐΐοηδ: 


(ο) Αςυοουδ δοΐυΐΐοηδ οοηΐ3Ϊηί§ ηοΐ Ιβδδ ιΗηπ 5 ρβΓ οβηΙ ίοΓπιβΙάβΒγίΙο, 
ονοη ννΐΐΐι ποί πίογο ΐΒβη 35 ρβΓ οβηΙ πίοιΚβποΙ 

ΨεΙογ 


2/ Τβδί Ιο Βε 08Γπε<1 ουί ο π I ν «ίιΗ νεηΙ. 1Γ ιΗε ιεδ( ίδ εεπ <·Η ουί »ίιΗ ηίίπε αοίοΙ 35 ιΙιε ·Ί;ιη(ίίΐΓ(1 Ιΐςυκί, ί!η αεκΙ-ΓεβΐδΙ&ηι νεηΙ δΐιείΐ Βε υδε<1. Γογ ΒγροεΗΙοήιε 
δοΐυΐίοηδ ιΗεπίδεΙνεδ, νεηΐδ οΓΐΗε δειηβ 8εδίβη Ινρε. τεδίδίαηι Ιο ΙιγροείιΙοπΙε (ε.§. οΓδίϋεοηε γοΒΒογ) Βυι ηοι ΓΟδΐδΙεη» Ιο ηίΐΓΪε βείΗ, 8Γε βίκο ρεπηΐιΙεΗ. 

3/ Τεδΐ ιο Βε 03ΓΠ€ί! ουι οπίγ \νίΐΗ νβπΐ. 


ΑΡΡΕΝΟΙΧ Α.6 

ΚΕΟΙΙΕΑΤΙΟΝ5 ΚΕΕΑΤΙΝΟ ΤΟ ΚΛϋΙΟΑΟΤίνΕ 
51ΙΒ5ΤΑΝ0Ε5 ΟΓ 0ΕΑ58 7 

3ΕΟΤΙΟΝ I - ΡΑΟΚΑΟΙΝΟ ΑΝΩ ΡΛΓ.ΚΛΟΕ 
ΩΕ8ΙΟΝ ΚΕςυΐΚΕΜΕΝΤδ 

Α. ΟεηβΓβΙ ϋθ8ί§η ΚοςυίΓοιηοηΐδ Γογ ΡίΐρΙ·.<ΐ£Ηΐ§ ;ιπ«Ι 
ΡειοΙ^3§β5 

(1) ΤΗβ βίιβΙΙ 6ο βο Ηοδίβηοιΐ Ιΐηιΐ ΐΗο μποΓη^ο 3600 

03η Βο 035ΐ1γ ΗβικΙΙβϋ 3η3 οαη Βο ριοροιΊν βοουιοΗ Ηιιηης 

ΐΓ3113ρθΓΐ. 

(2) Α ρβθΙί3§β οΓ §Γ055 ΙΠ355 1 0 Ιίβ ΟΙ' ΐηΟΓΟ 31)0 IIρ (Ο 50 
δΒηΙΙ Βο ρΓονκΙοΟ ννϊΐΐι ιηοβπδ Γογ ιηΗΐιυαΙ Ιΐ3ηοΙΙϊπ§. 


(3) Α ρ3θ1ί3§0 οΓ £Γ055 Π1358 ίπ 0 X 0088 οΓ 50 Ι<§ δΒηΙΙ Βο 
80 ϋββίβηβοΙ 3» Ιο βηαΒΙο ββΓο Ι)3ΐκ11ΐη§ Ιο Βο <1οιιο Βν ιηο- 
οΗβηίοΒΐ Γηβ3η8. 

(4) ΤΒβ «Ιβδί^η βΒβΙΙ Βο δυοΓι ΐΒβΐ αην ΙϊΓΐίη^ «ΙΙβοΙιιηβηΙβ 
οη ΐΒβ ραοΚα^β. «Ηβη υβοΗ ίη ΐΐιβ ίηίοικΓοιΓ ιηηηηοΓ. Ηο ηοι 
ίιηροδβ αηδβίβ 3ΐΓ055β8 οη Ιΐιο δίπιοΐυιο οΓ ΐΒο ρβοίαι^ο: 35- 
ββδδπιβηΐ 5 Β 3 ΙΙ Ιβίίβ ηοοουηΐ οΓθρριορπβίο δήίοίν ΓβοΙοι'8 Ιο 
οονβΓ “δηαΙοΒ” ΙϊΓΐίηξ. 

(5) ΑΐΙβοΒηιβηΙδ βηά βιιν οιΒογ ΓοβΙυτοδ οη ΐΒο ου Ιο γ 5υι - 
Γβοβ οΓ ΐΗε ρβοΐ43§ίη§ ννΒίοΗ οουΐιΐ Βο υβοΒ Ιο Ιΐίΐ ιΒε ρηοΐι- 
3§β8 δΒηΙΙ Βο ΓοηιονβΒΙο ογ οίΗεηνίδο γοικΙογοΟ ίηορετηΒΙε 
Γογ ΐΓΒηβροΓΐ ογ δΗαΙΙ Βο 4ο5ί§ηβΗ Ιο βυρροΓΐ ΐΙιο ννοίςΙιΙ οΓ 
ιΒε ρβοΙία^ε ίη βοοοιχίβηοε ννϊιΐι ΐΗε ΓοςυίΓοιηεηΐβ οΓ (4) 
δΒονβ. 
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(13) Α ΓαΟίβΐίοη βΗίεΙεΙ ΛνΗιοΗ εηοΐοβεβ 3 οοηιροηεηΐ οί 
ιΒε ρ3θΙ(3§ίη§ δρεοίίίεά 85 β ρβεί οΓ (Ηε οοηΐβίηεηεηΐ δγδίεηι 
δΗβΙΙ Βε 50 <1β8ί§ηε(1 85 Ιο ρΓενεηΐ ιΒε υηίηίεηΐίοηβΐ εείεββε 
οί ΐΗεΐ εοπιροηβηΐ ίεοεη ιΒε δΗίείεΙ. Ι^'ΗεΓε ιΒε εβείίθΐίοη 
βΗϊεΙεΙ βηεΐ δυεΗ οοηιροηεηΐ ννίιΒίη ίΐ Γοπη 3 βερβεβίε υηϊΐ, 
ιΒε Γ3(1ί3ΐϊοη βΗίεΙεΙ δΗβΙΙ Βε οβρβΒΙε οί Βείη§ δεευεείν 
οΐοδεεί Βγ 8 ροδίΐίνε ί35ΐεηίη§ (Ιενίοε ννΙιϊεΗ ίδ ίηοίερειηίεηΐ 
οί βηγ οίΒεΓ ρ3θΙ(3§ίη§ δΙευοΙυΓε. 

(14) Αηγ ίΐε-άοννη βΙΙβοΗεηεηΐδ οη ΐΒε ρ3θΙ(3§ε δΗβΙΙ Βε 
50 άεδίβηεά (Ββΐ, υηεΐεε ΒοΐΗ ηοεηοΐ ΒηεΙ βοοίεΐεηΐ οοικίί- 
Ιιοηδ, (Βε ίοεοεβ ίη ΐΗοδε βΙΙβοΗιηεηΐδ δΗβΙΙ ηοΐ ίιηρΒΪε ΐΗε 
βΒϋίΐγ οί ΐΗε ρ3θ1(3§ε Ιο εηεεί (Βε Γεςυίεειηεηΐδ οί ΐΗϊβ Αρ- 
ρεικίΐχ. 

* (15) Τγρε Α ρβεΙ<3§ίη§ βΗηΙΙ Βε 50 (1ε8ί§ηε(1 ΐΐιβΐ, ϊί ίΐ 

ννεεε 5υΒ)εο1ε(1 Ιο (Βε Ιεβίδ βρεείΠεΗ ίη εη3ε§ίη3ΐ 3635 ΪΙ 
ννου1(1 ρΓενεηΐ: 

(α) Ιοδδ οε (ΙίδρεΓββΙ οί ΐΒε πηΐίοβείίνε εοηίεηΐδ·, αη<4 

(Β) βηγ ίηοεεΒβε οί ιΒε εηβχίηιυηι Γβϋίαΐίοη ΙενεΙ εε- 
3601 εοΓ(1ε(1 ογ οβΙουΐΒίειΙ βι ιΒε εχίεπιβΙ δυείβοε ίοΓ ιΙιε οοικϋ- 
ΐΐοη ΒείοΓε ιΒε Ιββΐ. 

(16) Τγρε Α ραε1ί8§ίη§ <1ε5ί§ηε(1 Ιογ Ιίηυίεΐδ 5 ΗβΙΙ, ίη 3(1- 
(Ιίΐίοη, Ββ βείεςυβίε Ιο εηεεί ΐΗε εοικίίΐίοηδ ρεεβεείΒεεΙ ίη 
(15) βΒονε ίί ιΒε ρβείο^ε Ϊ5 5υΒ)εοΐεε1 Ιο ιΒε Ιβδίδ δρεοίίίεεί 
ίη ιτίΒΓ^ίηβΙ 3636. 

ΗοννενεΓ, ΐΗεββ Ιεβίβ βεε ηοΐ εεςυίεεεί ννΐιεη εηου§Η βΒ- 
δΟΓΒεηΙ εηβΙεείΒΐ Ιο βΒδοεΒ Ιννίοε ΐίιε νοίυεηε οί ιΙιε Ιί(|υί(1 
εοηίεηΐβ ίδ ννίιΒίη ιΒε εοηΐβίηηιεηΐ βγβίεηι βικί: 

(β) ιΒε βΒδοεΒεηΐ ιηβίεείβΐ ίδ ννίιΒίη ιΒε ΓΒεΙίβΙίοη δΗίεΙεΙ; 

ΟΓ 

(Β) ιΒε βΒβοεΒεηΙ ηιβίεπβΐ ίδ ουίβίείε (Βε ΓΒεϋβΙίοη δΗίεΙοΙ. 
ρεονίάειΐ ιΗβΙ ίί εβη Βε δΒοννη (ΗβΙ ίί ιΙιε Ικρικί εοηίβηΐδ 
ννεεβ Ιαίίεη υρ Βν ιΒε βΒδοτΒεηΐ εηΒίεείΒΐ ιΙιε εεδυΐίβηΐ εβείί- 
βΐίοη ΙενεΙ 31 ιΒε δυείβοε οί ιΒε ρβείο^ε ννουΐεΐ ηοΐ εχεεεΟ 2 
εηδν/Η (200 πίΓειη/Η). 

(17) Τγρε Α ρ3ο1(3§ίη§ ο)65ί§ηε(1 ίοε οοιηρεεδδεεί ογ 
υηοοεηρεεδβεεί §3585 δΗθΙΙ, ίη βάεΐίΐίοη. ρεενεηΐ Ιο55 ογ <4Ϊ5- 
ρεεββΐ οί ιΒε Γ3(1ίθ3οΐίνε οοηίεηΐβ ίί ιΒε ρ3εΙ<3§ε ί.β βυΒ- 
)εεΐε(1 Ιο (Ηε ιεβίδ δρεοίίίεοΙ ίη Γη3Γ§ίιιαΙ 3636. Ρ3ο1<8§ίη§ 

(Ιεβί^ηβοΙ ίοε Ιείΐίυηι 3η<1 Βε§οη-37, ίη §35εουδ ίοπη βικΙ ίη 
ΒοΙίνίιίεδ υρ Ιο 7.4 ΤΒς (200 Οί), δΗβΙΙ Βε εχεεηρίεεί ίΓοιη 
ιΒίδ εεςυίεεεηεηΐ. 

0. Ββδίε ΑεΙεΙίΐίοηβΙ Ηεφίίεεηιεηΐδ ίοε Τγρε Β/ΙΙ) βικί 
Τγρε Β(Μ) Ρ3εΙ(8§ε5 

(1) ΕχεερΙ βδ ρεονίείβοΐ ίη ιτιβγ^ιιίβΙ 3603 (1) (β) βικΙ 3602 
3604 (2) εεδρεοΐίνεΐγ, Τγρε Β(11) βποΙ Τνρε Β(Μ) ρ3οΙ(3§ε8 
βΗβΙΙ Βε (ΙεδίβηεΒ ίο εηεεί ιΒε &(1(1ίιίοη3ΐ εεηυίεετηεηΐδ 
• δρεοίίίεεί ίοε Τγρε Α ρ3οΙ(3§ε5 ίη ηΐ3ε§ίιΐ3ΐ 3601 (1) Ιο (15) 
ίηεΐυδίνε. 


(6) ΤΗε ουίεε Ιβγεε οί ρ3οΙο§ίη§ βΗβΙΙ Βε βο ε)εδί§ηε(1 35 
Ιο ανοίεΐ; 35 ίβε 38 ρεβοΙίοβΒΙε, ιΒε εοΙΙεείίοη 3ΐκΙ ΐΗε εεΐεη- 
Ιίοη οί ννΒίεε. 

(7) ΤΗε εχΙεεηΒΐ δυείαεεδ οί ρ3θΙ<3§ίη§ δΗβΙΙ, 35 ίβε 35 
ρεΒΟΐίοΒΒΙε, Βε βο είεβί^ηεεί Βηεΐ ΠηίβΙιεΗ ιΒβι ιΐιεγ ηιβγ Βε 
εΒβϋγ (1εεοηΐΗηίηαΙε(1. 

(8) Αηγ ίεΒίυεεβ βάεΙεΗ Ιο (Βε ρ3εΙ<3§ε βΙ ιΒε ΐίιηε οί 
ΐΓΒΠδρΟΓΐ ννΗίοΒ 3Γ8 ηοΐ ρΒΓΐ οί ιΒε ρ3οΙ<3§ε βΙιβΙΙ ηοΐ εειίυοε 
ιΒε δβίεΐ)· οί ιΒε ρ3οΙ(3§ε. 

(9) ΤΗε.βηιβΙΙεβΙ ονεε-311 εχίεπιβΙ εϋιηειίδίοη οί ιΙιε ρ 3 εΙ<- 
3§ίη§ δΒβΠ ηοΐ Βε Ιεδδ (Ηβιν 10 εηι. 

(10) δυΒδΙβηεεδ ννΗίεΗ ΙΐΒνε β οπΙιοβΙ (ειηρεΓβΐυεε ΒεΙονν 
50°0 ογ, βΙ ιΒίδ ΙεηιρεΓΒΐυεε, β ναρουτ ριεδδυεε ΒΒονε 300 
ΒΡβ (3 Ββγ) 8Ηβ 11 Βε εοηΐΒΪηεεΙ ίη τεοερίβεΙεβ ννΗίεΗ βίβο 
εοπιρίγ ννίιΐι ιΒε εε^υΐβΐιοηδ οί πίΒεείιΐΒίδ 2202 βικΙ 2211 
ίο 2218. 

Β. Αίΐοϋΐίοηβΐ ΚεςυίεεηιεηΙδ ίοε Τγρε Α Ραε1<Β§ε8 

(1) ΤΗε ουΙβίΒε οί ενεεγ ρ3εΙ(Β§ε 5 ΗβΙΙ ίηοοεροεΒίε η ίθ3- 
Ιυεε βυεΗ 35 β 58βΙ, ννΗίεΗ ίβ ηοΐ εεΒεΙίΙγ ΒεεΒίνΒΗΙε βικΙ 
ννΗίεΗ, ννΗίΙε ίηίΒεΙ, ννίΙΙ Βε ενίάεπεε ιΙιβΙ ιΙιε ρ3εΙ(3§ε Ηβ 5 
ηοΐ Βεεη ορεηεεί. 

(2) Αδ ίΒΓ 35 ρεηοΙίευΒΙε. ρβεΙ(3§ίη§ 5 Η 3 ΙΙ Βε 8εδί§ηε<1 βο 
ΐΗβΙ ΐΗε εχίοεηδΙ δυείΒεεβ βγο ίεεε ίεοιη ρεοΐευ8ίη§ ίεΒ- 
Ιυεεδ. 

(3) ΤΗε 8εβί§η οί ιΒε ρ3θΙ<Β§ίη§ βΙιβΙΙ ΙβΗο ίηΐο βοεουιιΐ 
ιΒε νΒΠΒΐίοηδ ίη ΙεηηρεΓΒΐυΓε Ιο ννΗίεΗ ΐΗε ραεΙ<ίΐ§ίη§ ιηογ 
Βε 5ϋΒ)εεΙε<1 Ηυείη§ ΐΓΒηβροεί 3ΐκ1 5ΐοε3§ε. Ιη ιΒίδ εεδρεεί, 
-40°0 βπΒ 70°0 δΗβΙΙ Βε εοηδίεΙεΓεο) 35 δΒΐίβίΒείοεγ Ιίηιίΐδ 
Ιο Βε υδεεί ίη ιΒε βείεείίοη οί (Ηε ηΐΒίεείΒίδ; βρεείβΙ αΐΐεη- 
Ιίοη, ΗοννενεΓ, βΗβΙΙ Βε §ίνεη Ιο ΒείΐΐΙε ίεΒοΐυεε ονεε ιΐιίδ 
ΙεεηρεΓΒΐυεε Γ3η§ε. 

(4) ΤΗε (1ε5ί§η, ίβΒείοΒίίοη βπ( 1 πίΒηυίβοΐυΓίη^ Ιεείι- 
ηίςυεδ ίοε ννεΙΟεΒ, ΗΓΒζεεΙ, οε οίΗεε ίυβίοη )οίηΐδ δΗβΙΙ Βε ίη 
βοεοεείβηοε ννίΐΗ ηΒΐίοηΒΐ ογ ιηίεπίΒΐιοηβΙ δίΒίκίΒεάβ οε ννίιΗ 
δίΒηΒβεάδ ΒοεερίβΒΙε Ιο ΐΗε εοεηρείεηΐ βυΐΗοείΐν. 

(5) ΤΗε ρ3ε1(3§ε δΗβΙΙ Βε εβρΒΒΙε οί ννίιΙΐ5ΐ3η(ϋη§ (Ηε εί- 
ίεείδ οί Βηγ ΒεεεΙεεΒίίοη, νίΒεΒίίοη οε νίΒεαίίοη εεδοηΒηεε 
ννΗίεΗ ΓΠΒγ Βείδε 8υείη§ ηοεηΐΒΐ ΙεΒίιβροεΙ ννίΐΗουΙ βηγ εΐεΐε- 
είοΓΒΐίοη ίη (Ηε είίεείίνεηεβδ οί ΐΗβ εΙθ5Ϊη§ (Ιενίεεδ οη (Ηε 
νΒείουδ εεεερίΒεΙεδ ογ ίη ιΒε ίηίεςπίγ οί ΐΗε ρ3εΙν;ι§ο 35 3 
ννΗοΙε. Ιη ρΒΓίίευίΒΓ, ηυΐβ, ΒοΙίβ 3η<1 οίΗεε ββευείη^ (Ιενίεεδ 
δΗβΙΙ Βε 80 (1βδί§ηε(1 35 Ιο ρεβνεηΐ ΐΗειη ίεοιη Βεεοεηίη§ 
Ιοοδβ οε Βείη§ εείεββειΐ υηίηΙεηΙίοπΒΐΙγ, ενεη βίΐεε εερεβίεεί 
υδε. 

(6) δρεείβΐ ίοπη εβείίοβοΐίνε δυΒδίβηεεδ ηΐ3γ Βε εοηδίεΐ- 
βεεεί 38 3 εοηιροηεηΐ οί (Ηε εοηΐβίηηιεηΐ βγδίετη. 

(7) ΤΗε εΐ8δί§η δΗβΙΙ ίηεΐυίΐε β εοηΐβίηιηεηΐ βνδίεηι 
εΐοδβίΐ Βγ β ροδίΐίνε ίβδΙβηίη§ (Ιενίεε, ιΗβΐ ίδ 3 Ηενίεε ννΗίεΗ 
εβηηοΐ ορεη Βγ ίίβείί, εβη οιιΐγ Βε ορεηεεί ίιιΙεηΐίοηβΙΙν βικί 
ννίΙΙ εεδίδΐ ΐΗε είίεεί οί β ροββίΒΙε ίηοΓεβδε ίη ρεεδβυεε ίη- 
δίείε ιΒε νεββεί. 

(8) Ιί β εοηΐβίηπιεηΐ δγδίεεη ίοπηβ β βερβεβίε υηίΐ οί [Ηε 
ρ3εΙ(3§ίη§, ίί 8Ηβ11 Βε εβρβΒΙε οί Βείη§ βεουεείγ εΐοδεοί Βν 3 
ροδίίινβ ίβδΐβηίη§ εΐενίεε ννΗίεΗ ίδ ίικίορεικίεηΐ οίπην οίΗεε 
ρβεί οί ιΒε ρ3οΙ(3§ίη§. 

(9) ΤΗε ιηΒίεπαΙδ οί ΐΗε ρ3ε1(3§ίη§ βικί βηγ εοηιροηεηΐδ 
ογ δίΓυείυεβδ δΗβΙΙ Βε ρΗγδίεβΙΙγ βικΙ οΗειηίεβίΐγ εοιηρΒίίΒΙε 
ννίιΗ Θ3 οΗ οίΗεε βπ(1 ννίιΗ (Ηε ρ3ε1(3§ε εοηίεηΐβ; βεεουηΐ 
δΗβΙΙ Βε Ιβίςεη οί ΐΗείε ΒεΗΒνίουε υηΒεε ίεοθίβΐιοη. 

(10) ΤΗε (1εδί§η οί βηγ εοηιροηεηΐ οί ιΒε εοηΐΒίηηιεηΙ 
δγδίεπι δΗβΙΙ ΙβΙεε ίηΐο Βοεουηΐ, ννΗεεε ορρΙίεβΒΙε. ΐΗε 
Γ3(1ίο1γΙίο (Ιεεοεηροδίΐίοη οί ΙίςυίοΙδ αηά οίΗεε νυΙιιεοΒΙε 
ΓηΒίεείβΙδ βη(1 ιΒε §εηεε3ΐίοη οί §35 Βγ εΗειηίεβΙ εεβείίοη 
3Π(1 Γ3(ϋθ1γδίδ. 

(11) ΤΗε εοηΐβίηιηεηΐ βγδίεεη 5Η3ΙΙ εείβιη ίΐ5 οίϋοβείίνε 
εοηίεηΐδ υηεΐεε ΐΗε εεάυοίίοη οί βηιΒίεηΙ ρεεδδυεε Ιο 25 
ΗΡβ (0.25 Ββγ). 

(12) Α11 νβίνεδ, οίΗεε (Ηβη ρεεδδυεε εεΐίεί νβίνεβ, 
ΐΗεου§Η ννΗίεΗ ΐΗε ΓΒΐΙίοβοΙίνε εοηίειιΐδ εουΙ(1 οίΗεεννίδε 85- 
εβρε δΗβΙΙ Βε ρεοΐεείεεί 3§3ίη5ΐ υηβυΐΗοΓίζεε) ορεεΒίίοη βικί 
δΗβΙΙ Βε ρεονί(ΐ8(1 ννίιΗ βπ εηεΐοβυεε Ιο ΓείΒΪη βηγ Ιε3ΐ<3§ε 
ίεοηι ιΒε νβίνε. 


(2) ΤΗε ρ3θ1<3§ίη§ βΗβΠ Βε βο (1ε5ί§ηε(1 ΐΗβΐ ίί ίι ννεεε 
δυΒ)εεΐε(1 Ιο (Ηε Ιεβίδ ίη εη3Γ§ίη3] 3637 ίι ννουΐιΐ εείβιη 
δυίίίείεηΐ ΓΒεΙίβΙίοη δΗίε1(1ίη§ Ιο εηβυεε ιΗβΙ (Ηε εβιΐίβΐίοη 1ε- 
νεί 31 1 εη ίεοηι ιΒε δυείβεε οί ΐΗε ρ3οΙ(3§ε ννουΐεΐ ηοΐ εχ- 
εεεεΙ 10 εηδν/Η (1 εεεη/Η) ΗβιΙ ιΒε ρ3ε1<3§8 εοηΐβίηεεί δυίΓι- 
είεηΐ ίείίΙίυηι-192 Ιο ρεοείυοε 3 Γ3(ϋ3ΐίοη1ενβ1 οί 100 μ 
δν/Η (10 εηεβηι/Η) βι 1 ηι ίεοηι ΐΗε δυείβεε Βείοεε ιΒε Ιεβίδ. 
ΤνΗεεε (Ηε υβε οί ιΒε ρ8ο1ο§ίη§ ίδ Ιο Βε εεδίπείει! ίο ρΒΓίίε- 
υίβε ΓΒΐΙίοηυοΙίιΙεδ, ΐΗοβε εβείίοηυοίίεΐεδ ηιβγ Βε υβεεί 35 ιΒε 
εείεεεηοε δουεεβ ίη ρίβεε οί ίπεϋυηη-192. Ιη βείεΐίΐίοη, ίί ιΒε 
ρ3ε)(3§ίη§ ίδ Ιο Βε υβειΐ ίοε επευίεοη εεηίηεεδ, βη Βρρεορ- 
ΓΪβΙβ ηευίεοη εείεεεηοε δοιηοε βΗουΙι! βίβο Βε υβεεί. Ιι ίδ ηοΐ 
εεςυίεεεί (Ηβΐ β ΓηεΒδυεεηιεηΐ ηεοεδδβΓίΙγ Βε εηβείε ννίιΗ β 
Ι ε5ΐ ΓβεΙίΒΐίοη δουεοε ΒυΙ οηΐγ ΙΗβΙ οβΙουΐΒΐίοηδ Βε εηβοίε 
ννίιΗ εεβρεεί Ιο ΐΗε ρβείίειιίβε εείεεεηοε ΓβεΙίΒΐίοη δουεοε 
οοηδίάεεβεί. 

(3) Τγρε Β(υ) 3ηε1 Τγρε Β(Μ) ρ3θ1(3§ε5 δΗβΙΙ Βε βο εΐε- 
δί§ηεε1, οοηδίευοίεεί Βηεΐ ρεερΒΓβεΙ ίοε δΗίρηιεηΙ ιΗβΙ, υικίβε 
ΐΗε βηιΒίεηΐ οοηεΐίΐίοηβ δρεοίΓιεεΙ ίη (4), ΐΗεγ δΗβΙΙ δΒΐίδίγ 
ιΒε οοηεΐίΐίοηδ ίη (β) βηεΐ (Β) Ββίονν: 

(β) ΗεΒΐ §εηεεΒΐ8(1 ννίιΒίη ιΒε ρ3ο)(3§β Βγ ιΒε εΒεΙίοΒοΐίνβ 
οοηίεηΐβ ννίΙΙ ηοΐ, υηεΐεε ηοπηΒΐ οοηεΐίΐίοηδ οί ΙεβηδροεΙ (β 5 
άεεηοηδίΓβίεε! Βγ ΐΗε Ιεβίδ ίη πΐ3Γ§ίη3ΐ 3635) αείνβεδείγ βί- 
ίεοί (Ηε ρ3θΙο§8 ίη δυεΗ β ννβγ ΙΗβΙ ίι ννίΙΙ ίαίΐ Ιο εηεεί ιΒε 
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αρρΙίεαΒΙε εβςυίεεεηεηΐδ Γογ εοηίαίηεηεηΐ αηά δΒίε1<1ίη§ ίί 
Ιείΐ υπαΐΐεπείβεί Γογ α ρεείοεί οί οηε ννεβΠ. Ραείίευίαε β 116- 
ηΐίοη δΒαΙΙ Βε ραίε! Ιο ιΒβ είίεείδ οί Βεαΐ ννΒίεΒ εηαγ: 

(ί) ηΙιθγ ιΒβ ΕΓΓβη^βΓηβηΐ, ιΒβ βεοεηβίείεαΐ ίοεπί ογ ιΒε 
ρΒγδίεΕί βίΕΐβ οί ιΒβ εαεϋοαείίνε εοηίεηΐβ ογ, ίί ιΒβ εηαίβείαΐ 
ίδ βηο1οδβ(1 ϊη ε εαη ογ εεεερίαείε (Γογ εχαεηρίβ, εΐαά ίυεΙ 
βίεεηεηΐδ), οΕΐΐδβ ΐΙιε οεπ, εβεβρίαείβ ογ εηαΐεείαΐ Ιο εηβΐΐ; 

(Β) Ιεδδεη ιΒβ είίίείβηεγ οί ιΒε ρΕεΗαρρηρ; ΐΒεου§Β είίίίθ- 
εεηΐίαΐ ΐΒβεεηαΙ βχρΕΠδίοη ογ ογεοΒϊπ§ ογ πιε1ΐίη§ οί ΐΗβ εα- 
άΐΕΐίοη δΒίε1άίη§ γπε16πε1; 

(ϋϊ) ϊη εοεηΒίηαΐίοη \νϊΐΗ εηοίδΐυεβ, βοοβΙβΓΕίβ εοεεο- 
δϊοη. 

(Β) ΤΒε ΙειτιροΓΕίοτε οί ΐΗε ΕεεβδδϊΒΙε βυΓίΕεεδ οί ε Τγρβ 
Β(ϋ) ογ Τγρε Β(Μ) ρ3εΙ<3§ε δΒαΙΙ ηοΐ εχεεεεί 50°0 ίη ΐΗε 
δΒαΟβ αηίεδδ ΐΒε ρΒοΕα^ε ίδ Ιεαηδροείεςΐ Εδ ε ίυΐΐ Ιοαά. 

(4) 1η αρρ1γίη§ ραΓα^εαρΒ (3) (ε), ΐΗε Γο11οννίη§ εοηεΐί- 
Βοηδ δΒαΙΙ Βε αβδυπιβεί: 

(ε) ΑεηΒίεηΐ Ιβρεεαίυεε 38°0. 

(Β) ΙηβοΐΕΐίοη άαΐα αεεοεείίηρ; Ιο ΤεΒΙο I Βείονν. 

Ιη αρρ!γίη§ ραεα§ΓΒρΗ (3) (Β), (Κβ ίο11ο\νίη§ εοηεΐίΐίοη 
8 Βε 11 Βε Ε58ΐΐΓηε(1: 

ΑεηΒίεηΐ ΙβεηρεεαΙυεε 38“Ο. 

Ιη ΐΗε εΕδο οί Τνρε Β(Μ) ραε1ίΒ§βδ Ιο Βε Ιεαηδροείεεί 
βχείυδίνεΐγ ΒεΙενεεη δρεείίίεεί εουηίείεδ, αΐΐεεηαΐίνε εοηΒί- 
ΐίοηδ εηβγ Βε Βδδυεηεά ννϊΐΚ [Βε α§εεβεηεηΙ οί ΐΒε εοεηρβίεηΐ 
βυΐΒοπίίεδ οί ΐΒεβε εουηίείεδ. 

ΤΑΒΕΕ I - ΙΝ 50 ΕΑΤΙ 0 Ν ϋΑΤΑ 


Γογπι επ8 Ιοεαίίοη 
οί δυείαοε 

Ιηδοΐαΐίοη Ψ/γπ 2 
(εαΐ/επι 2 Γογ 12 Βουεδ ρεε Βουε) 

ΡΙεΙ δυΓίαεβδ ΐΓαηδροείεά 
Βοπζοηίαΐΐγ: 

— Βαδβ 


— οίΒεε δυΓίαεβδ 

ηοηβ 

ΓΙβΙ δυείΒεβδ ηοΐ ίεαηδροΓίεΟ 
Βοπζοηίαΐΐγ: 

800 

- εαεΒ δυείΒεε 

200“/ 

Ευι νεεί δυείΒεβδ 

400“/ 


*/ Αΐΐεεηβΐίνβΐγ, α δίηβ ίυηοΐίοη ιηίΐγ Βε υδβΒ, α8ορΙίη§ Εη εΒ- 
δοφήοη οοείίϊοίεηΐ ;ιηι1 η6§1εεΐίη§ ιΒε βίίεοΐδ οί ροδβίΒΙε εείίβο- 
Ιίοη Γγοιώ ηβί§ΗΒουείη§ οΒ]εεΙβ. 

(5) ΡΕε1ίΕ§ίη§ \νΒίεΒ ίηεΐυείεδ ΐΒεεηιαΙ ρεοίβείίοη Γογ ΐΗε 
ριίΓροδβ οί δΕΐίδί>’ίη§ ιΒβ εεςυίεεεηεηΐδ οί ΐΒε ΐΒβΓηίΕΐ Ιεδΐ 
δρεαίΠεΟ ίη εηαεξϊηαΐ 3637 (3) δΒαΙΙ Βε βο είεβίριβά ιΒεΙ 
δηεΒ ρεοΐεείίοη ννίΐΐ Γεεπαίη είίεείίνβ ίί [Βε ρΕεΙία§ίη§ ίδ 
δυΒ]εεΐε3 Ιο ΐΗε Ιεβίδ δρεείΩεεΙ ίη εηαεξίηαΐ 3635 αηεΙ πίβγ- 
§ίηα1 3637 (2). Αην δυεΒ ρΓοΙεείίοη οη Ιΐιε εχίεείοε οί ιΒβ 
ρηεΙίΕ§ε δΗαΙΙ ηοΐ Βε τεπάετεεί ίηείίεείίνε Βγ εοηΒίΐίοηδ 
εοηίΓηοηΙγ εηεουηίεεεεί ίη ηοπηΕΐ ΒαηΟΠηρ; ογ ίη ΕεείάεηΙδ 
επ8 ηοΐ δίηιυΐΕΐεΒ ίη ιΒε ΙεβΙδ εείετεβεί Ιο οΒονε, β.§. Βγ είρ- 
ρίη§, ευΙΐίη§, δΒί<1<ίίη§, οΒΓΕδίοη ογ τοα^Κ ΒΕη8Ιίη§. 

Γ). δρεείίίε Αάεϋΐίοηαΐ Κβςυίεβεηβηΐδ Γογ Τγρε Β(1ί) Ραε- 
ΙίΕ§βδ 

(1) ΤΒε ρΕθ1<8§ε δΒαΙΙ Βε 80 Βεβί^ηβΟ ΐΒαί, ίί ί( \νεεε 3603 
δυΒ)εεΙε<1 Ιο (Βε Ιεδίδ τείεΓΓεΟ Ιο Βείονν, ίι ν,ουΐά: 

(ε) ννίΐΒ τε§ΕΓά Ιο ιΒε Ιβδίδ δρεείίίεά ίη εηαεςίηαΐ 3635 
ΓθδίΓίεΐ ιΒε Ιοδδ οί ΓΕάίοΕΟΐίνβ εοηίεηΐδ Ιο ηοΐ πιοεε ιΒεπ 
Α 2 X 10' 6 ρεΓ Βουε. 

(Β) V,·ίIΒ γ8§εγ8 Ιο ιΒε Ιεβίδ ίη ηιαε§ίηα1 3637, τεδίπεί ιΒε 
ΕεευηιυΐΕΐ8(1 Ιοδδ οί ΓΕάίοΕείίνε εοηίεηΐδ Ιο ηοΐ πιοεε ιΒεπ 
Α 2 X. 10’ 3 ίη ε ρεείοΟ οί οηε \νεεΒ. 

\νΒεεε ηιίχΐυΓεδ οί ΟίίίεΓεηΐ ΓΕ(1ίοηυε1ί8εδ ΕΓε ρεεδεηΐ, 
ιΒε ριονίδίοηδ οί πιεγ^ιπεΙ 3691 εΒεΙΙ ΕρρΙγ. 

Ρογ (ε) ΕΒονε, ιΒε ενΕΐιίΕΐίοη βΗεΙΙ ΙεΒο ίηΐο Εεεοηηΐ ιΒε 
εχΙεεηΕΐ εοηίΕΐηίπΕίίοη ΙίηιίΐΕΐίοηδ οί πίεγ^ιπεΙ 3651. Ρογ 
ΒοΐΒ (ε) Εηά (Β) ΕΒονε, ιΒε Α 2 ναΐυβδ ίοε ηοΒΙε βΕδβδ δΒηΙΙ 
Βε ΐΒοδε Γογ ιΒε υηεοτηρΓεδδεά δίΕΐε. 

(2) ΟοηιρΙίΗηεε ννί(Β ιΒβ ρ6Γηιίΐ(β(1 αείΐίνΐγ τεΙεΕδβ Ιίηιίΐδ 


δΒΕί) (Ιερεητί ηείίΒεε υροη ΠΙΐβΓβ ηοε υροη ε ηιεεΒΕηίεΕί εο- 
οϋη§ δνδίεπι. 

(3) Α ρΕοΒη^ε 8Βε11 ηοΐ ίηεοΓροΓΕίε ε ίεηΙυΓε ννΤιίεΒ ίδ 
ίηΙεηάεΒ Ιο Εΐ1ο\ν εοηΐίηυοηδ νεηΐίη§ (Ιυτίηβ ΐΓΕηδροτΙ. 

(4) ΤΒε ρΕο^Εβε δΒαΙΙ ηοΐ ίηεΙυΟε ε ρΓεδδίπε Γβΐίεί βγδ- 
Ιεηι Γγοπι ιΒε εοηίαίηηιεηΐ δγδίβπι \νΒίεΒ ννοηΙΟ Εΐ1ο\ν ιΒε τε- 
ΙεΕδβ οί ΓΕίΙίοΕείίνε δπΒδίΕηεεδ Ιο ιΒε εηνίτοηπιεπί ιιηείεΓ 
ιΒε εοηΒίΐίοηδ οί ιΒε Ιεδίδ δρβείΓιειΙ ίη πΐΕΓ£ΐηΕΐδ 3635 ΕηΟ 
3637. 

(5) ΨΒεεε ιΒε πίΕχίηηιπη ιιογπιε] ορεΓΕΐίη§ ρεοβδυΓε (δεβ 
ΓηΕΓ§ίηΒΐ 2700 (2)) οί ιΒε εοηΐηίηηιεηΐ δγδίεπι ηΒΒεά Ιο 
Εηγ (ϋίίβΓεηΐΪΕΐ ρεεδδυΓε Βείονν ΓηβΕη δεη-ΐενεί ΕΐιηοδρΒε- 
γϊο ρΓβδδηΓε Ιο \νΒίεΒ Εηγ εοιηροηεηΐ οί ιΒε ρΕε1ίΕ§ίη§ δρε- 
οϊίϊβεί Εδ ρηΓΐ οί ιΒε οοηίΕίηιηεηΙ δγδίεεη πίΕγ Βε δϋΒ]βε1ε8 
εχοεοΟδ 35 ΙςΡβ (0.35 Βεγ), ΙΒεΙ εοπιροηεηΐ βΒ&11 Βε εη- 
ρηΒΙε οί \νίΐΒδΐΕη3ίη§ ε ρΓεβδοεε οί ηοΐ Ιεδδ ΙΒεπ οηε βπ(1 β 
ΒεΙΓ ΐΪΓηβδ ιΒε δυηι οί ΐΒοβε ρΓβδδυΓεβ; ιΒε δίεεδδ ε! ιΒίδ ΙεΙ- 
Ιεε ρΓεδδυτε βΒεΙΙ ηοΐ Βε ιηοεε ιΒεπ 75 ρεε εβηΐ οί ιΒε εηί- 
ηίητίϋηι νίε](Ι δΙεεη§ΐΒ αικί ηοΐ πιοεε ΐΒηη 40 ρεε εεηΐ οί ιΒε 
ιιΐΐίεηηΐε 8ΐεεη§ΐΒ οί ιΒβΙ εοπιροηεηΐ βΙ ιΒε ηΐΕχίηιυΓη 
εχρεεΙεΟ ορεεΕίίη^ [εεηρεΓΒΐυεε. 

(6) ΨίΐΒ ιΒε ρΒε1ίΕ§8 βΙ ιΒε ηΐΕχίεπυητι ιιοιπιεΙ ορείΒΐίηβ 
ρεεδδυεε (δεε πίΕΓςίηαΙ 2700 (2) 3 ϋΒ(εεΙε(ί Ιο ιΒε ιΒογπιεΙ 
Ιεδΐ δρεείΓιεΟ ίη ιη&Γ§ίιΐΕΐ 3637 (3), ιΒε ρεεδδυεε ίη ηηγ 
εοεηροηεηΐ οί ιΒε ρΕεΒ8βίη§ δρεείίίβεί Εδ η ρΒΓΐ οί ΙΒε εο- 
ηΐΒΐηπιεηΐ δγδίεεη βΒεΙΙ Βε άεηιοηδίΓΕίεο) ηοΐ Ιο εχεεειΐ ιΒε 
ρεεδδυεε ννΒίεΒ εοπεδροηΒδ Ιο ιΒε εηίηίιηυΓη γίε)8 βΙεβη^ΐΒ 
οί ιΒεΙ εοιηροηεηΐ εΙ ιΒε ΓηΕχίηιυεη ΐεεηρεΓΕίυΓε \νΒίεΒ ίί . 
ννουΙΟ Βε εχρεεΙεΟ ίο εεοεΒ ίη (Βε Ιεβί. 

(7) ΤΒε ρβεΙίΕ^ε δΒαΙΙ ηοΐ Βανε ε ηΐΒχίπιυηι πογγοβΙ ορε- 
ΓΒΐίη§ ρεεδδυεε (δεβ ΓηΕΓ§ίηαΙ 2700 (2)) ίη εχεεδβ οί 0.7 
ΜΡβ (7 Βεγ) (§Ευ§ε). 

(8) ΤΒε ΓηΕχίεηυηι ίεεηρεΓΕίυΓε οί Εηγ δυείαεε εεαΟίΙγ 
ΕεεεβδίΒΙε (1υΓίη§ ΐΓΕηδροεΙ οί ιΒε ραε)<Εβε δΒοΙΙ ηοΐ εχεεεεί 
82°€ ίη ιΒε δΒηΟε υηιίεε ηοεεπΕί εοηΟίΐίοηδ οί ΙεοηδροεΙ . 

(βεε αΐδο πιεγ^ιπεΙ 3602 (3) (Β) αΒονε). 

(9) ΤΒε εοηίΕίηεηεηΙ δγδίβπι οί ε ρΕοΡα^ε οοηΐΒΪηίη§ Ιίς- 
υίά δΒαΙΙ ηοΐ Βε ίπιρΕίεβί! ίί ιΒε ραεΒαβε ίδ δυΒ)εεΐε8 Ιο ε 
ΙεηηρεΓΕίυΓβ οί -40 °Ε υηάεε πογηιεΙ εοηεΐίΐίοηδ οί Ιεαητ 
δροεί. 

Ε. ΑΟΟίΐίοηαΙ ΚεςυίεεπιεηΙδ Γογ Τγρε Β(Μ) ΡβοΒα^βδ 

(1) Ιη α(1<1ίΐίοη Ιο ιΒε ΓεςυίεεΓηεηΐδ οί ιηΕΓβίηαΙ 3602, 3604 

Τγρε Β(Μ) ρβε1<8§εδ 8 Βε11, η5 Γεγ ρΓαείίοαΒΙε, ηιεεί ιΒε α8- 
ΟίΐίοηΕΐ δρεοίίίε ΓεηυίεεηιεηΙδ ίοε Τγρε Β( 11 ) ρΕοΒα^εδ §ί- 

νεη ίη ηιαε^ίπΕί 3603. ■ 

(2) Α Τγρε Β(Μ) ρΕθΒα§ε βΒεΙΙ Βε βο άεδίβηεΟ ιΒεΙ, ίί ίι 
ννεεε δυΒ)εεΐε<ί Ιο ιΒε (εβίδ ΓείεΓΓεε) ίο ίη ΤαΒΙε II ίι \νου1εΙ 
εβδίπεί ιΒε Ιοδδ οί ΓΕΟίοαείίνε εοηίεηΐδ Ιο ηοΐ πιοεε ΐΒαη ΐΒε 
αείίνίΐγ Ιίιηίΐδ δρεείΠεεί ίη ΤαΒΙε II. ΤΒε εναΐυαίίοη \νίΐΒ εεδ- 
ρεεί Ιο ιΒε Ιβδίδ δρεείΠεΟ ίη εηαΓ^ίηαΙ 3635 δΒαΙΙ (αΒε ίηΐο 
αεεουηΐ ιΒε εχίεεηαΐ εοηίΕΓηίηαΐίοη ΙίεηίΐΕΐίοηδ οί ηιαφίηαΐ 

3651. 


ΤΑΒΕΕ II - ΑΕΤίνίΤΥ ΕΙΜΙΤ 5 ΓΟΚ 
ΕΟδδ ΟΕ ΚΑϋΙΟ ΑΟΤίνΕ 
0 ΟΝΤΕΝΤ 5 ΡΚΟΜ ΤΥΡΕ Β(Μ) ΡΑΟΚΑΟΕ 5 


Οοηιΐίΐίοηδ 

Τγρβ Β(Μ) ρ3θί(3§65 
ηοΐ ε)εδί§ηβε1 ίοε 
οοηΐίηηουδ νεηΐίη§ 

Τγρβ Β(Μ) ρβοΐο^βδ 
δρββίβΐΐγ 8βδί§ηβ(1 

Ιο 3ΐ1ο\ν βοηΐίηυουδ 
νβηΐίη§ 

Αίΐεε ΐΗε Ιβδίδ ίη 

επΕΓ^ίπΕί 3635 

Α 2 X ΙΟ -6 ρβε Βουε 

Α 2 X 5 X 10' 5 ρβι 

1011Γ 

Αίίεε ΐίιβ 165(5 ίη 
πΐΒΓ^ίπα! 3637 

Κη'ρΐοη-85: 

370 ΤΒη (10 000 Οί) 
ίη 1 ννββΐί 

ΟίΗβε 

ΓΒεΙίοηυεΙίεΙβδ: 

Α 2 ίη 1 κεβίί 

ΚεγρΙοη-85: 

370 ΤΒς (10 000 0ί) 

ίη 1 ννββΐί 

ΟίΗβε 

ΓΕβίοηαεΙίεΙβδ: 

Α 2 ίη 1 κββΒ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΚβ Α 2 νβΐυβδ ιΐ56(1 ίοΓ ηοΒΙε §35βδ βΗβΠ Βε Γογ [Ηε 
υηοοιηρΓ685β(1 δίβίε. νΤΗβΓβ ιηίχΙιΐΓβδ οί Γβνϋοηυοίκίεδ 3Γβ 
ρΓβδεηΐ (Ηε ρΓονίδΐοηβ οί τηβΓίρηβΙ 3691 5 Ι 13 ΙΙ βρρίγ. 

(3) ΙΓ (Ηε ρΓθδδυτβ ίη ιΚε οοηίβίηπιεηί δγδίεηι οί 3 Τγρε 
Β(Μ) ρ3θΙ<3§β οοαίεΐ τββυΐΐ ίη δίΓβδδ βχοεε<1ίη§, υηοΙβΓ [Ηε 
οοηΒαίοηβ οί (Ηε 165(8 ίη [η3Γ§ίηβ1δ 3635 3η(1 3637, (Ηε 
ιηίηίηιυηι γίβΙ<Ι 8ΐΓβη§[Κ οί βηγ δίπιοίυΓβΙ ηιβίεπβΐ οί (Ηε 
οοηίβίηηιβηί δγδίεηι βί (Ηε (επιρβΓβίυΓβ ννΗίοΗ ίΐ ννουΜ 6ε 
βχρεείβί) Ιο Γβ3εΗ ίη [Ηε Ιβδίδ, (Ηε ρ3οΙο3§ίη§ 8ίι311 Βε εςυίρ- 
ρε8 ννίΐΗ 3 ρΓεδυτβ τεΐίβί δγδίεηι Ιο βηβυΓβ (Ηβί ΐίΐ3ΐ ηιί- 
ηίπιυηι γίεΙΒ έΐΓ6η§ιΗ ίδ ηοΐ εχοεβάβοΐ. 

3605 

-3609 

8ΕΟΤΙΟΝ II - ΓΙδδΙΕΕ δϋΒδΤΑΝΟΕδ 3610 

Α. ΕχβΓηρίίοηδ οί ΓίδδίΙβ δυΒδίβηοβδ ίΓοηι ΓίδδίΙβ 0383 
Ρβθ1(3§β ΡΓβδΟπρίίοηδ 

Ρ3θΙί3§εδ εοη(3ίηίη§ Γ8(1ίθ8θΐίνε δυΒδίβηοβδ ννΗϊοΗ 3Γε 
βΙδο ίϊδδίΐβ δυΒδΟηοβδ εχεβρί ίοΓ (Ηε 03868 δρεοίΓιεοΙ ίη (β) 

Ιο (§) Βείονν, δίιβίΐ Βε άεδίβηεά Ιο οοηιρΙγ ννίίΗ (Ηε Γβςα'ΐΓβ- 
ιηβηίδ οί (Ηίδ δβοίίοη. 

(β) ΡβοΙίβββδ οοηΐβίηίη^ ίηεΐίνίοΐυβίΐγ ηοί πίογ6 (Ηβη 15 § 
οί υΓβηίυην-233, υΓβηίυηι-235, ρΙυΐοηίυιτι-238, ρΐυίο- 
ηϊυηι-239, ρΙυΐοηίυηι-241, ογ 15 β οί βηγ οοπιΒίηβίίοη οί 
ΐΗεββ ΓβοΙίοηυοΙκΙβδ, ρΓονίάεεΙ (Ηβί [Ηε δηιβίίβδί βχίβΓηβΙ εΐί- 
πιβηδίοη οί [Ηε ρβοΗβββ ίδ ηοΐ 1β88 (Ηβη 10 οηι. ΨΗεη πιβίβ- 
πβΐ ίδ ΐΓβηδροΓίεά ίη ΒυΙΗ, (Ηε ςυβηΐίΐγ Ιίηηίίειίίοηβ δΗβΙΙ βρ- 
ρίγ Ιο (Ηε νβΗίοΙε. 

(6) ΡβοΙο^βδ οοη(3ίηίη§ οηίγ ηβίυΓβΙ ογ 4βρίβ(ε<1 υΓ3- 
ηίυηι ννΗίοΗ Ηβδ Ββεη ΪΓΓβάίβίβά ίη [Ηεπτιβΐ ΓββοίοΓδ οηίγ. 

(ο) ΡβοΗβ^βδ οοη(αίηίπβ Ηοπιοξβηβουδ Ηγ4Γθ§βηου3 5θ1- 
υίίοηδ ογ ΓηίχΐιΐΓ68 5β[ίδΓγίη§ (Ηε οοηεϋίίοηδ 1ίδ1β(1 ίη ΤβΒΙβ 
III. ^Ήεη Γπαΐεπβΐ ίδ (ΓβηδροΓίβοΙ ίη ΒυΙΗ, (Ηε ςυβηίίίγ Ιϊγπϊ- 
ΐ3ΐίοηδ δΗβΙΙ βρρίγ Ιο (Ηβ νβΗίοΙε. 

ΤΑΒΕΕ III - ΕΙΜΙΤΑΤΙΟΝδ ΟΝ ΗΟΜΟΟΕΝΕΟϋδ 
ΗΥϋΚΟΟΕΝΟυδ δΟΕΙΙΤΙΟΝδ ΟΚ ΜΙΧΤϋΚΕδ 


ΡβΓβηιείεΓδ 

Αηγ ο(ΗβΓ ΓίδδίΙβ 
δυΒδίβηοβδ 
(ίηοΐυείίηβ Γηίχίυτβδ) 

235 μ οηΐγ 

Μίηίπιυηι Η/Χ ι/ 

5200 

5200 

ΜβχίηιυΓη 
οοηοεηίΓβίίοη οί 
ίίδδίΐε ηυοίίιΐε ίη 
δ/1 

5 

5 

Μβχίπιυηι πΐ388 
οί ΓίδδίΙβ 
ηυοίίάε ίη 
§/ρ3θ1<3§6 

500 

800^ 


ΜιβΓβ Η/Χ ίδ (Ηε Γβΐίοη οί (Ιιε ηυηιΒεΓ οίΗγώΓοςβη αίοπιβ Ιο 
[Ηε ηυηιΒεΓ οί βίοηΐδ οί ΓίδδίΙβ ηυείκίε. 

^ \νίΐΗ α ίοΙβΓβηεε ίοΓ Ρυ 3η<1 233^ οί ηοΐ ΓηοΓβ ΐΗ;ιη 1 ρβΓ 
εεη( οί (Ηβ ηΐ388 οί 235 υ · 

(ίΐ) ΡβοΙίβ^βδ οοη(βίηίη§ υταπιυπι εηοΓίοΙιβεΙ ίη υΓβηίυπι- 
235 ίο β ηιβχίΓηυηι οί 1 ρεΓ εεηΐ Βγ ηιαβδ, βηά ννί(Η 3 (ο(3ΐ 
ρΐυίοηίυην 3ηι1 υΓβηίυηι-233 εοηίεηΐ οί υρ Ιο 1 ρβΓ εεηΐ οί 
ιΗε ηΐ355 υΓαηίυηι-235, ρΓονί(ΐ6<1, ΐΗβΙ ιΗε Γίδδίΐε δυΒδΙβη- 
οβδ 3Γ6 ζΙίδίΓίΒυΙεΓΐ ΙιοπιοίξβηβουβΙν (ΙίΓου^ΙιοιιΙ ιΗε ηΐ3ΐε- 
γϊεΙ. Ιη 3(1(Ιί[ίοη, ίί υΓ3ηίυπι-235 ίδ ρΓβδβηΐ ίη ηιβίβΐΐίο ογ 
οχίίΐε ίοΓπΐδ, ίί δΗβΙΙ ηοΐ ίοΓηι 3 Ιβαίεε βΓΓΕη^εηιεηΙ ννίΐΗίη 
Ι(ΐ6 ρ3θΙί3§6. 

(ε) Ρ3εΙί3§6δ εοηΐ3ίηίη§ βηγ ΓίδδίΙβ δϋΒδίβηεεδ ρΓονίάβεΙ 
(Ιοί ΐΐιεγ άο ηοΐ εοηΐβίη γπογ 6 ΐΗβη 5 β οί ίίδδίΐε δυΒδίβηεεδ 
ίη αηγ 10-ΙίΐΓε νοίυηιε. ΤΗβ δηΒδίβηεεδ δΗβΙΙ Ηε ρβοΗβΟ ίη 
ρ3οΙ<3§65 ννΗίοΗ ννίΐΐ ΓηβίηΙβίη ιΗε Ιίηιίοιίοηδ οη Γιβδίΐε 
δυΗδΙβηοεδ (ΗδΙπΗυΐίοη άυπη§ ηοΓηιβΙ (ΓβηδροΓί. 


(I) ΡβοΙο^εδ εοη(3ίηίη§ ίη<1ίνί(1υβ11γ ηοΐ τηοΓε ΐΗβη 1 Ι<§ 
οί ίοΐβΐ ρΐυΐοηίυιη, οί ννΙιίοΗ ηοΐ ηιοΓε ΐΗβη 20 ρεΓ οεηΐ Βγ 
ηιβδδ ηιβγ εοηδίδΐ οί ρΙυΐοηίυηη-239, ρΙυΐοηίιιηι-241, ογ 
βηγ εοηιΒίηβΐίοη οί ΐΗοβε Γ3(4ίοηαο1ί(1βδ. 

(β) ΡβεΙο^εδ οοηθίηίη§ Ιίςυίτΐ βοΐυΐίοηδ οί υΓβηγΙ ηίΐΓβΙε 
οηΓίεΒεεΙ ίη υΓ8ηίμιη-235 Ιο β ΓηβχίηΊίητι οί 2 ρεΓ εεηΐ Βγ 
Γηβδδ, \νίΐΗ 3 ΙοΙεΓβηεβ ίοΓ ρΐυΐοηίυηι 3η(1 ϋΓβηίιιπι-233 οί 
υρ Ιο 0.1 ρεΓ εεηΐ οί ιΗε ηιβδδ ογ υΓ3ηίυηι-235. 

ΤΗε ρ3ε1ο§68 δΗβΙΙ βίδο εοηαρίγ ννίΐΗ [Ηε οιΗογ τβίενβηΐ 
ρβΓίδ οί [Ηίδ ΑρρβηΟίχ. 

Β. ΟεηεΓβΙ ΡΓονίδΐοηβ Ιογ ΝυοΙεβΓ δβίεΐγ 

(1) Α11 ίίδδίΐε δυΒδΙβηεβδ δΗβΙΙ Βε ρβεΗει! βηΟ δΗίρρεε! ίη 3611 
βυεΗ 3 ιηβηηεΓ ΐΗβΐ επίίεβίίΐγ’ί εβηηοΐ Βε ΓεβεΗείΙ υηοΙβΓ 

βηγ ίοΓεδεεβΒΙε οίΓευιη,δΙβηεεδ οί (Γβηδροη. Ιη ρβηίευΙβΓ, 
ιΗε Γοΐΐον,ίηβ εοηΐίη§εηείβδ δΗβΙΙ Βε εοηδίίίετεί): 

(β) \ν3ΐ6Γ ΙεβΗίηξ ίηΐο ογ ουί οί ρβεΗβββδ; 

(Β) ιΗε Ιοδδ οί είΠοίεηογ οί Βυίΐΐ-ίη ηευίΓοη βΒοδΓΒεΓδ ογ 
ηιοΟβΓβΙΟΓδ; 

(ο) ροδδίΒΙε Γ63ΓΓ3η@6Γηεηΐ οί εοηίεηίβ ίηΐο ηοΓβ τεβε- 
Ιίνβ 3ΓΓ3γδ, είΐΗβΓ \\’ί[Ηίη [Ηε ρβεΗββε ογ 38 3 τβδυΐΐ οί Ιοδδ 
ίΓοηι ιΗε ρβείο^ε; 

(Ο) Γείυοίίοη οίβρβεεδ ΒεΙννεεη ραοίοςεβ ογ οοηίεηΐδ; 

(β) ρ3ε1ί3§65 Βεοοπιίη^ ίιηπΐ6Γ56<1 ίη \ν3ΐ6Γ ογ Βυπείΐ ίη 
δηονν; 

(ί) ροδδίΒΙε ίηοΓββδε οί Γββείίνίΐγ Ουε Ιο ΙειηρθΓβΙυιε 
οΗβηςεβ; 

(2) Ιη 3(Μΐίοη, ίοΓ ίΓΓβΟίβίείΙ ηυοΙεβΓ ίυεί ογ υηδρεοίΠεοΙ 
Γίδδίΐε δυΒβΙβηεεδ (Ηε Γο11οννίη§ 38δυπιρΐίοηδ δΗβΙΙ Βε πιβΟε: 

(β) ΐΓΓβΟίβΙεΟ ηυοΙεβΓ ίυεί Ιογ ννΗίοΗ ιΗε 3ε§Γ66 οί ιγγ3- 
Οίβΐίοη ίδ ηοΐ Ηηοννη βηιΐ ννΗοβε Γββείίνίΐν (ΙεεΓββδεδ ννίΐΗ 
ΒυΓη-υρ δίοΐΐ Βε Γ6§βη1ε(:1 38 υηίπ-βάίβίεά Ιογ οπίίοβίίΐγ εο- 
ηίΓοΙ. Ιί ίΐδ ΓββΟΓίίνίΐγ ίηεΓββδεδ ννίιΗ ΒυΓη-υρ, ίί δΗβΙΙ Βε τε- 
§3π1ε<1 3δ ίΓΓβΟίβίειΙ Ιο (Ηε ροίηΐ οί ηιβχίπιυηι Γββείίνίίγ. 

ΤΗε Γββείίνίίγ οί ηυεΙεβΓ ίυεί Ιογ ννΗίοΗ ίΗε εΙε^Γεε οί ιγγ3- 
Βίβΐίοη ίδ Ηηοννη ηιβγ Βε 3586856(1 3οεοΓ(Πη§1γ. 

(Β) Εογ υηδρεοίΓιεΟ Γίδδίΐε δυΒβίβηοεδ δυοΗ 38 τεβίΟυεδ ογ 
50Γβρ ννΗοβε ίηποΗηηεηί, ηιβδδ, οοηοεηίΓβίίοη, ηνοΟεΓβίίοη 
Γβίίο ογ (Ιεηδίΐγ ίβ ηο( Ηηοννη ογ οβηηοί Βε ίΒεηΐίίίεϋ, [Ηε 
385υηιρΐίοη δΗβΙΙ Βε (ΗβΙ εβοΗ ρβΓβηιεΙεΓ [Ηβί ίδ ηοί Βηοννη 
Ηβδ (Ηε νβΐυε ννΗίοΗ §ίνεδ (Ηε ηιβχίηιυηι Γεβοίίνίίγ υηάεΓ 
ΟΓεοΙίΒΙε οοηάίΐίοηδ. 

(3) ΡβοΙο^εδ οί ΒδδίΙε δυΒδίβηοεδ, εχοερί 38 ρΓονίΒεΒ ίη 
ΓηβΓβίηβΙ 3610, δΗβΙΙ Βε οΙβδδίίΙεΒ βδ ίοΐΐοννδ: 

(β) Γίδδίΐε Οβδδ I: ρβοΗβξεδ ννΗίοΗ 3Γ6 ηυοΙεβΓίγ δβίε ίη 
βηγ ηυηιΒεΓ 3η(Ι ίη βηγ βΓΓβη^βηιεηί υηίΙεΓ βΐΐ ίοΓεδεββΒΙε 
οίτουηΐδΟηοεδ οί (ΓβηδροΓί: 

(Β) Είδδίΐε 01385 II: ρβοΐο^εδ ννΗίοΗ, ίη 1ίπιί[6(1 ηυηιΒεΓ, 

3Γ6 ηυοΙββΗγ δβίβ ίη βηγ βΓΓβη^επιεηί υη(1βΓ βΐΐ ίοΓβδεε- 
βΒΙε οίΓουηΐδΟηοεδ οί (ΓβηδροΓί; 

(ο) Είδδίΐε 01355 III: ρβοΐο^εδ ννΗίοΗ βΓ6 ηυοΙββΗγ δβίε 
υη(1βΓ βΐΐ ίοΓεδεεβΒΙε οίΓουηΐδΙβηοεδ οί (ΓβηδροΓί Βγ τεββοη 
οί δρεοίβΐ ρΓβοβυίίοιίδ, ογ δρεοίβΐ βΒηιίηίδίΓβΐίνβ ογ ορεΓβ- 
(ίοηβΐ οοηίΓοΙδ ίηιροδειΐ υροη [Ηε (Γβηδροη οί (Ηε οοηδί§- 
ηηνβηί. 

0. ΡΓονίδΐοηβ δρεοίίίο [ο Γίδδίΐε Οβδδ I ΡβοΙο^εδ 
(1) ΕβοΗ Είδδίΐε Οβδδ I ρβοΗβ^ε δΗβΙΙ Βε 50 άεδί^ηεά 3612 
[Ηβί, ίί ί( ννετε δυΒίεοΐεΒ (ο (Ηε Ιεδίδ δρεοίίιεοί ίη ηιβΓ^ίηβΙ 
3635: 

(β) ννβίΟΓ ννουΐεΐ ηοί ΙεβΗ ίηίο ογ ουί οί βηγ ρβΓΐ οί (Ηε 
ρβοΙ(3§ε υηίεδδ ννβ(6Γ ίηίεβίο^ε (ο, ογ ουίίεβίνβ^ε Ιγοπι, (Ηβί 
ρ3Γί, [ο (Ηε ορίίιηυηι ίοΓΟδεεβΒΙε εχίεηί, Ηβδ Βεεη βδδυπιείΐ 
Ιογ ιΗε ρυΓροδεβ οί ηΐ8Γ§ίηβ1 3614 (1); βη(Ι 

(Β) [Ηε οοηίϊ§υΓ3ΐίοη οί (Ηε οοηίβηΐβ βη<1 (Ηε §εοηιεΐΓν οί 
[Ηε οοηΐβίηηιεηί βγδίεηι ννουΐίΐ ηοί Βε β1(6Γ6(1 δο βδ (ο ίηοΓε- 
356 (Ηε Γ6βο[ίνί(γ δί^ηίίίοβηίΐγ. 


*/ Ιη 3ρρ1γίη(ξ οπίίοαίίΐγ 3α(α. οΒίβηβΒ Βγ είΐίΐθΓ οβίουΐβίίοη ογ 
εχρεΓίηοεηΙ, (ο (Ηβ ΟΓίΐαοίΙίΐν οΙεβΓβηοε οί [ΓβηβροΓί ραοίνβ^ββ, βΐ- 
Ιοννβηεε δΗβΙΙ Ηε πιβοίε δερβΓβίεΙγ £ογ βηγ ίηαεευΓθεγ ίη (Ηε 8β(β 
ογ υηεεΓίβίηΙγ εοηεβΓηίη§ (ΗεΐΓ νβΐί^ίίγ. 
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(2) Γϊδδίΐβ 01&55 I ρ3οΙ«§6δ δΐιπίΐ δΒΐίδίν ΐΗε ηυβΙββΓ 33- 
ίεΐγ οηΐβπβ 3ρββίΓιε8 ϊη ηΐΒΓ^ίηβΙδ 3613 3η(1 3614. 

1. Γογ Λβ ϊηοΐίνίεΐ υβί ρ3θ1ί3§β βοηδίάβΓβοΙ ΐη ϊβόΐαΐίοη 

(1) ΤΗβ ίο11οννίη§ βοηάίΐίοηδ 8 Η 3 ΙΙ 6ε 338υπιβ(1: 3613 

( 3 ) Λβ ρ3θΙ<3βε ίδ “83πΐ3§ε<1” (Ιογ ΐΗίδ ριιτροδε “(Ιβπιη- 
26(1” δ1ΐ3ΐ! ΓΠβ3η ΐΐΐε βν3ΐΐΙ3[6(1 ΟΓ «1βηιοη8ΐΓ3ΐε<1 ΟΟΓκΙϊΐίοη 
οί ιΗβ ρ3θ1ί3§β ίί ίί 1ΐ3<4 Βββη δυΒ)εεΙβ(1 είΐΐιετ Ιο Λβ ΙβδΙδ 
δρβοίΓιε<1 ίη ΓΠ3Γ§ίη3ΐδ 3635 βικί 3637 (1) ίο (3), ίοΐΐοννβεί 
Βν ΐΗβΙ ϊη ΓΤΊ3Γ§ίπ3ΐ 3638 ΟΓ [Ο Λβ ΙβδΙδ 8ρβθίΓΐ6(1 ίη !Τ13Γ£ί- 
ηβίδ 3635 βηά 3637 (4), ννΗίεΗβνβΓβοιηΒίηΒΐίοη ϊβ ιΗβ 
ΓΠΟΓβ 1ίπιίΐίη§); 3η<1 

(Β) \ν3ΐβΓ 03η Ιβπίο ίηΐο ογ ουί οί αΙΙ ν.οίΒ 8ρ30β8 οί Λβ 
ρ3θΒ3§6 ίηοΐυάίηβ ιΗοδβ ννίΐΗίη Λβ οοηΐοίηιηβηΐ βγδίβπι, 
βχοβρί [Ιΐ3(, \νΗβΓβ ΐΒε ρββΗβξβ (Ιεδί^π ίηοοΓρθΓ3ΐβ8 δρεοίβΙ 
ίβ3ΐυΓβ5 Ιο ρΓβνβηΐ Λβ ΙβΒΐίβββ οί ννΒίβΓ ίηΐο ογ ουί οί ββΓ- 
[3Ϊη νθί(1 5ρ306δ βνβη 38 3 Γβδϋΐΐ οί ΗυΠ13η 6ΓΓΟΓ, αΒδΟΠΟβ οί 
1β3ΐί3§β ΓΠ3ν Βε 388ΐι Γηε<1 ϊη Γβδρεοϊ οί (Βοδβ νοί(1 βραεεβ. 

5υβΗ βρβοώΐ ίεβΙυΓβδ ηηβγ ίηβΙυΒβ βΐΐΒβΓ: 

(ϊ) Γπυΐΐϊρΐβ Ηί§Η 5ΐ3<ΐ(ΐ3Γ<1 ννΒίβΓ ΒβΓπετδ, β3ο1ι οί ννΒίοΒ 
ννουΙΟ Γβπΐ3ίη ΙεαΙαί^Ηΐ ϊί (Ηβ ρ3βΙ(3§β ννβββ 3υΒ)εεΙβ8 Ιο Λβ 
οοιηΒίηβΐίοηδ οί ΙβδΙδ δρεείίίβεΙ ίη ρβΓ3§Γ3ρΒ (1)(β); ογ 
(ϋ) Ηί§Η 8β§Γββ οί ςυΒίίΐγ οοπΙγοΙ ίη Λβ ρπχΐυβίίοη 3ηά 
ΓηβίηΙβηΒββ οί ρ3οΒ3§ίη§, εουρίβά ννίΐΒ δρβείβΐ 1β5ΐ5 Ιο 8ε- ♦ 

ηιοη8ΐΓ3ΐβ οΙοδϋΓβ οί 63 οΗ μαείαββ ΒβίοΓβ δΗίριηβηΙ. 

(2) ΤΗβ ρβοΙίαββ δΗβΙΙ Ββ 3υΒ-βπΙίβ3ΐ Βγ 3η βάβςυβίβ 
ηΊ3Γ§ίη 2/ αικίετ Λβ οοη(1ίΐίοη8 βρβοίΓιβά ίη ρ3Γ3§ΓβίρΗ (1), 

Λβ ρΐινδίοδί 3ηε1 οΗεηιίεαΙ βΗΒΓΒείβπδΐίεδ Ββίη§ ΐηΗβηίηΐο 
ηοοουηΐ, ϊηβ1υΒίη§ αηγ οίκιη^ε ίη ιΗοδβ βΗΒΓββίβπδΙίβδ ννΗ- 
ίοΗ εου18 οοουΓ υηεΙβΓ Λβ βοη8ίΐίοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρΗ (1), βη8 
ννίΐΗ ιΗβ οοηΒιΐίοηδ οί ητο(1βΓ3ΐίοη αη8 ΓβίΙβοΙίοη 38 δρεεί- 
ίίβ(1 Ββίονν: 

(β) ννίΐΗ Λβ 5υΒδΐ3ηο68 ννίΐΗίη Λβ βοηΐβίηπιβηΐ δγδίβηι; 

(ί) (Ηβ ηιοδί Γββείίνβ εοηίί^υΓβΐίοη 3η<1 Γηο8βΓ3ΐίοη ίοΓβ- 
δβββΒΙβ ιιηΒβΓ Λβ εοη8ίΐίοηδ οί ρβΓβ^ταρΗ (1); 

(ίί) οΐοδβ ίυΐΐ ννβίβΓ ΓβίΙβοΙίοη οί ΐΒβ οοηώηητβηΐ δγδίβηι 
ΟΓ δυοΗ §Γ63ΐ6Γ ΓβίΙβοΙίοη οί Λβ βΟηΐΒΐηΠίεηΙ δνδίεηι 35 
πιβγ 3(1()ί[ίοη3ΐ1ν Ββ ρΓονί8β8 Βγ [Ηβ δΐίΓΓουηΟίη^ Γηβίβπβΐ 
οί Λβ ρ3εΙί3§ίη§, 3η<1, ίη βείεΐίΐίοη, 

(Β) ίί 3ηγ ρ3Γΐ οί Λβ 8υΒδΐ3ηθβδ βδΟβρβδ Γγοπι Λβ 00 - 
ηΐοίηηιβηΐ δγδίβιη υη8βΓ (Ηβ οοηάίΐίοηβ οί ρ3Γ3§Γ3ρΗ (1): 

(ί) Λβ ιηοβΐ Γββοΐίνβ οοηΤι§υΓ3ΐίοη αικί Γηο(1βΓ3(ίοη βοηβί- 
8βΓβ8 οΓβεΙίΒΙβ; 

(ίί) οΐοδβ ίυΙΙ ννβίβΓ ΓβίΙβοΙίοη οί Λβ βυΒδίΒηββδ. 

2. Γογ οοηδί^ππιεηΐδ/οί οηβ ογ ηιοΓβ ραοΗα^βδ 

(Τ) Αηγ πυτηΒεΓ οί υη83ΐη3§β8 ρ3θΙο§β5 οί οηβ 8βδί§;η 3614 
ίη 3ηγ 3ΓΓ3η§βηιβηΙ 3 Η 3 ΙΙ Ββ δυΒ-βηΙϊβαΙ; ίοΓ ΐΗίδ ρυτροδβ 
“υηάβΓηβββοΙ” δΗβΠ ηιββη ιΐιβ οοηιΐίΐίοη ίη ννΗίοΗ Λβ ρβοΐο- 
§βδ 3Γβ (Ιβδί^ηβεΙ ίο Ββ ρΓβδβηΙεεΙ ίοΓ ΐΓοηδροΓί. 

(2) Τ\νο Ηυη(ΐΓβ<1 βηγ Γιίΐγ δυοΗ ρβοΐο^βδ ννΗεη “<1εηΐ3- 
§βεΙ” δΗβΠ Ββ δυΒ-οπίίοβΙ ίί δΙαοΗβι! ΐο§βιΗβΓ ίη βηγ 3ΓΓ3η- 
^ειηβηΐ 3 πγ 1 οΐοδβΐγ Γβίΐβοΐβοΐ οη »Ι1 δίείβδ οί Λβ βίβοΐί Βγ ΐΗβ 
βςυίνβίβηΐ οί \ν3ΐβΓ (ίοΓ ΐΗίδ ρυτροδβ “0ΆπΐΆ£(·ά” δΗβΠ 
ηιβ3η Λβ βν3ΐυ3ΐβά ογ <1εηιοη5ΐΓ3ΐ6<1 οοηεΐίΐίοη οί (Ηβ ρβο- 
1αι§ε ίί ίι 1ΐ3<4 Βββη 5ΐιΒ)βοΐβε1 βίΐΗβτ ίο ιΗβ ΙβδΙδ δρεοίΠβΒ ίη 
ιηβΓβίπβΙδ 3635 3ΐι8 3637 (1) Ιο (3), ίο11οννβ<4 Βγ Λβΐ ίη 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3638, ογ ίο ιΗβ ΙβδΙδ δρβοίίίβά ίη πιβΓ^ίηβΙδ 3635 
3η8 3637 (4), ννΗίοΗβνβΓ οοιηΒίη3ΐίοη ίδ (Ηβ ηιοΓβ 1ίηιίΐίη§). 
Ηγ8Γο§βηου5 ηιο(1βΓ3ΐίοη 3/ ΒβΙννββη ρβοΐο^βδ, βηά ννβίβΓ 
1β3Η3§β ίη(ο ογ ουί οί ιΗβ ριιοΤα^βδ οοηδίδίβηΐ ννίΐΗ ιΗβ ΙβδΙ 
Γββυΐΐδ 5 Η 3 ΙΙ Βε·3δ8υηιε<1 Ιο (Ηβ βχίβηΐ ννΗίοΗ τβδυΐΐδ ίη (Ηβ 
§Γβ3ΐβδΙ Γβ30ΐίνίΐγ. 


Γογ βχ3πιρ1ε, ϊί.ηιαδδ οί Γιβδίΐβ 5υΒδΐ3ηοε ίδ 3η 3ρρΓορπ3ΐε 
ρ3Γ3πιεΙεΓ Γογ εοηίΓοΙ. αη 34εςυ3ίε ηι.πίΐίπ ννοιιΐά Βε ΓερΓβδεηίεΒ 
Βγ Ιίηιίιίη§ (Βε ιπαβδ Ιο 80 ρεΓ εεηΐ οί ΐΗβΙ ηιβδδ ννΗίοΗ «ου 1(1 Βε 
οπίίοβΐ ίη 3 δίπιίΐ3Γ βγδίεηι. 

3 / ΤΗε ΗγάΓο^βηουδ ιπο(Ιεπιΐίοη ηΐ3γ Βε οοηδίΒεΓβεΙ Ιο εοηδίδΐ 
οί είΐΗεΓ 3 υηίΓοπη ΙβγεΓ οί Γαΐΐ Βεηδίίγ ννβΙεΓ δυΓΓουη(1ίη§ εβοΗ 
ραοΙ(3§ε οί ν\3ΐ6Γ 31 311 3ρρΓθρΓΪ3ΐβ (Ιεηδίΐγ Ηοιηο§βηεουδ1γ ίηΙβΓ- 
δρείδειΐ ΒεΙννεεη ρβοΐο^βδ. 


3. Εχβηιρίθδ οί ρ3θ1(3§β άβ5ί§ηδ Γβςιιίπη§ ηιυΙΐίίηΙεΓαΙ 
3ρρΓον3ΐ 

ΕχΗΓηρΙβ I 

(ΤΗβ ΟΒίουΙβίίοη δΗοΙΙ Βε ΒβδβεΙ οη ιΗβ ίο11ο\νίη§ ΓβςυΐΓβ- 3615 
ηιβηΐβ: 

(β) ΕβοΗ ϊηεΐίνί (1 υ31 ρβοΐο^β δΗβΙΙ οοπιρίγ ννίΐΗ Λβ οπίβ- 
Π3 υηΒβΓ ΓηοΓ^ίηβΙδ 3612 3ΐι8 3613. 

(Β) ΤΗε ρβοΐο^β, ινΗβΐΗβΓ άβηιβ^βά ογ υη83ΐη3§β8, δΗβΠ . 

Ββ δυοΗ 38 Ιο δΗίΒΗΙ ιΗβ Πδδίΐε οοηίεηΐδ Ιγοπι ιΗβΓπιβΙ ηβυ- 
ΐΓοηδ. 

(ο) ΨΗβη 3 ρβΓβΠβΙ Βββπι οί ηευίτοηδ Ηβνίη§ 3η βηβΓ§γ 
δρβοίΓυηη 3δ δρβοίΓιβά ίη Γ;ιΒ1ε IV ίδ ίηοίίΐεηΐ 31 &ηγ 3η§1β 
οη 3η υη83ηΐ3§β8 ρβοΐο^β, Λβ δυτίοοβ ητιυΙΐίρΙίοΒίίοη ίβο- 
Ιογ ίοΓ ερίΐΗβΓηηβ] ηβυίΓοηδ, ί.ε. ιΗβ γβΙϊο οί ιΗβ ηυπιΒβΓ οί 
ερίΐΗεπη;ι1 ηβυίΓοηδ 1β3νίη§ ιΗβ ραοΐο^ε Ιο ιΗβ ηυηιΒβΓ οί 
βρίΐΗβΓΓηβΙ ηβυίΓοηδ βηΐβπηβ ιΗβ ρβοΐοββ, 8 Ηβ 11 Ββ Ιβδδ 
(Ηβη οηβ, 3 π 8 ιΗβ βηβΓ§ν δρβοίΓυπι οί (Ηβ ηβυίΓοηδ ΐΗβΐ 3Γβ 
βηιίΐίβά Βγ ιΗβ ρββίοββ ίη 3η ίηΒηίΐβ βΓΓβγ 5 Η 3 ΙΙ Ββ ηο Ηβγ- 
8βΓ ΐΗβη [ΗβΙ οί ιΗβ ίηοίάβηΐ ηβυίΓοη. 

(8) ΤΗβ ρβοΐο^β 8βδί§η δΗβΙΙ οοηιρίγ ννίΐΗ ιΗβ οπίβπβ ίη 
ΓηΒΓ^ίηβΙ 3614 (2). 
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ΝβυίΓοη βηβΓ^γ 

Ε 

ΕΓΒΟΐίοηδ οί ηβυίΓοηδ 
ννίιΗ βηβφγ Ιβδδ ιΗβη Ε 

11.0 Μβν 

1.000 

2.4 Μβν 

0.802 

1.1 Μβν 

0.590 

0.55 Μβν 

0.460 

0.26 Μβν 

0.373 

0.13 Μεν 

0.319''· 

43 Ηβν 

0.263 

10 Πβν 

0.210 

1.6 Ηεν 

0.156 . 

0.26 Ηβν 

ο.ιη .·;·;ε 

42 βν 

0.072 

5.5 εν 

0.036 - - 

0.4 εν 

0 


*/ ΤΗε δρεείΓοπι ίδ ΐΗε ερίΐΗεΓπΐ3ΐ ροηίοη οί ΐΗε εςυίϋΒπιηη 
δρεοίΓυηο εηιετ^εη! Γγοπι ρβείο^β® ίηοοφθΓ3ΐίη§ 5 οηι ΐΗίεΗηβδδ 
οί ννοο8 ίη 3 οπίίεβΐ 3ΓΓ3γ οί δυοΗ ρβοΐο^εδ. 

4. ΕχοιηρΙβδ οί ρ3οΙ<3£6 8βδί§ηδ Γβο|υίπη§ υηίΙβΙβΓβΙ βρ- 
ρΓονβΙ 

Εχβηιρίε I 

(1) ΤΗβ ρ3β1<.3§ίη§ δΐιβίΐ Ββ οοηδΐΓυοΐβ8 50 ΐΗβΐ ιΗβ ίίβδίΐβ 3616 
οοηίεηΐδ ηΓβ δυΓΓουικΙβί) Βγ 3 ΙβγβΓ οί ΓηβΙεηΒΐ οβρβΒΙβ οί 
3ΒδθΓΒίη§ βΐΐ ιΗεπηβΙ ηβυίΓοηδ ίηοίΒεηΐ οη ίΐ 4/ βη8 ΐΗίδ 
ηβυίΓοη αΒδοΛβη! ΙογβΓ ίδ Λβη δυΓΓουη8ε8 Βγ 3 ΐΗίοΗηβδβ 

οί 31 ΙβΒβΙ 10.2 οιη οί \νοο8 Ηβνίη^ α τηίηίπιυηι ΗγΒΓΟββη 
οοηίβηΐ οί 6.5 ρβΓ οβηΐ Βγ ηιβδδ, βο ΐΗαΐ ιΗβ πιίηίηιυπι 
εχίεπιβΐ (Ππιβηδίοιι ονβΓ ιΗβ \νοο8 ίδ 30.5 οπι. 

(2) ΤΗβ ρ3οΙο§ίη§ δΗαΙΙ Ββ βο οοηδΐΓυοΐε8 ΐΗβΙ ννΗβη 
“άβηΐΒββΗ” (ίοΓ ΐΐιίδ ρυΓροδβ “(ΙβπΐΗββΟ” βΗβΙΙ Ηβνβ Λβ 
τηβαηίης 355Ϊ§ηβ8 ίη ιηβΓβίηβΙ 3613 (1)) ιΗβ ίίδδίΐβ οο- 
ηίβηΐδ ννίΙΙ Γβιηβίη δυΓΓουηιΙειΙ Βγ ιΗβ ηβυίΓοη ΒΒδΟΓΒβηΙ 
ΙβνβΓ, (Ηβ ηβυίΓοη αΒδΟΓΒβηΙ ΙηγβΓ ννίΙΙ τβιηβίη βυΓΓουηάβά 
Βγ ΐΗβ ννοο8, 3ΐι8 ννοοά ννίΙΙ ηοΐ Ββ ΙοδΙ Ιο 3η βχίβηΐ ννΗίοΗ 
ννουΙΒ τβ8υοβ ιΗβ ΐΗίοΗηβδδ οί ιΗβ Γβηΐ3ίηίη§ ννοο8 Ιο Ιβδδ 
Λβη 9.2 οπι ογ τβΒυοβ ιΗβ πιίηίπιυΓη βχΙβΓΠΒΐ άίηιβηδίοη 
ονβΓ ιΗβ Γβηΐ3Ϊηίη§ ννοοΒ Ιο Ιβδδ ιΗβιι 28.5 οηι. 


4 / ΤΗίδ ΙβνβΓ ιηβγ εοηδίδΐ οί 03(1ιηίυιη 31 1ε3δΙ 0.38 ηιτη ΐΗίοΙί 
εηυίναΐεηΐ Ιο 0.325 § εβΟιπίοιη ρβΓ επί 2 . 
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(3) ΤΗε εοηίεηΐδ δΐΐίΐΐΐ ηοΐ εχοεεΟ ΐΗ&Ι ρεΓηιίδδίΒΙε ηΐ3δ5 
οί Γίδδίΐβ δυΒδΐ3Π06δ δΙίΟίνη ΪΠ Τίΐΐΐΐεδ V (Ο XIII ΧνΗίεΗ 15 
εοπδίδίβηΐ ννίΐΗ: (α) ιΗε ηηΐιίΓε οί ιΗε βυβδίαηεεδ; (1>) ιΗε ηιβ- 
χϊιηυηι ηιο<ΙβΓ3ΐίοη; βηΟ (ο) ιΗε ηιεχίιηιηη ΟίβπιεΙέΓ (ογ νοί- 
υιηβ) χνΗϊοΙη εβυΐά οεευτ ίί ιΗε ρβείοξβ \νβτβ “<ΐ3ΐη3§6(Γ 

(ίθΓ ΐΗίδ ρυτροδβ “ά3ΤΠ3§6(1” δΙΐ3ΐ! 1ΐ3ν€ ΐΐΐβ Γηβ3πίη§ 3δδί§- 


ηεε) ίη ιτΐ3Γ@ίιΐ3ΐ 3613 (1)). 

Νοίε: Α άείβίΙεΟ εείευίαΐίοη Γογ 3 §ίνεη ρ&ε!ίθ§ε άεδί§η 
ϊη εοεοπίβηοε ννίΐΗ ΐΐιε ηιείΙιοΟ βει ουί ίη Γηατςϊηαΐ 3615 
εβη £ίνε Ιεβδ ΓεδΙπεΙίνε ν&ΐιιεδ ΐΗ&η Οιοβε ίη ΤβΒΙεβ V Ιο 
XIII. 


Αρρεηάίχ Α.6 
ΤΑΒΕΕ V 

Αρυεουδ δοιυτιοΝδ ογ υπΑΝΥΕ" 7 γιχόκιοε οβ υκΑΝΥΐ// νιτκατε 

ΡεπηίδδίΒΙε ιηαβδ οί ιιΐΌΐιίιιηι ρεί' ρ3οΙ\ίΐ§ε αβ 3 Γυιιείίοη οί ιΗβ ρβείοβίη^ «οοΗ άεηδίΐν ■"· 

1. ίίιηίίει) 6ν ιιΐ3χίηιυηι ίιιίειπϋΙ (Ιίηηιείρι· οί ίιιιιοΓ ιεοερίικΊε 

ΙηηεΓ νί οοιί εΐεπδίΐν ιιοί ρχοεειίίιι^ 1.25 §/πιι 3 ηιιΗ ιιο( Ι«>5 ιΙιθιι (β/αη 3 ) 

τεοερίβοΙβ '· 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 

(ΟβιτιείεΓ ηοΐ 

εχεβεΟίηξ 

(επί) υηιιϊιιιη ροι· ρικ'Ιοι^ε 


10.16 -Νο Ιίηιίΐ - 

Νο Ιίηιίι - 0.084 0.120 0.157 0.193 0.231 0.267 0.301 0.335 0.370 0.400 0.429 0.456 0.478 0.498 



2 

0.152 

0.380 

0.66 

1.01 

1.47 

2.00 

2.66 

3.50 

4.64 

6.64 

7.62 

9.39 

11.3 

13.3 

3 

0.084 

0.223 

0.416 

0.65 

0.93 

1.25 

1.58 

1.96 

2.34 

2.74 

3.16 

3.57 

3.99 

4.42 

4 

0.084 

0.120 

0.157 

0.193 

0.231 

0.274 

0.356 

0.498 

0.73 

1.05 

1.47 

2.02 

2.70 

3.55 

5 

X 0.084 

0.120 

0.157 

0.193 

0.231 

0.267 

0,301 

0.495 

0.57 

0.66 

0.74 

0.84 

0.92 

1.02 

7 

0.084 

0.120 

0.157 

0.193 

0.231 

0.267 

0.301 

0.347 

0.406 

0.467 

0.53 

0.60 

0.66 

0.73 

Νο Ιίηιίι 

0.084 

0.120 

0.157 

0.193 

0.231 

0.267 

0.301 

0.335 

0.370 

0.400 

0.429 

0.456 

0.478 

0.498 


Ι'Γ.ιηιιιιπ «ΙιίοΙι ίιιΗιιιΙεδ η» υ 2 ·'·' ιιικΙ ιι<> ΙΙΙΟΠ' ιΐιιιιι 03.5 |κτ <·οιιΙ I 235 Ι)\ ιηιΐϊ» 
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Αρρεηάίχ Α.6 
ΤΑΒΕΕ VI 

ΝΟΝ-ΗΥΟΚΟΟΕΝΟΙΙδ υΚΑΝΙϋΜ^ ΟΟΜΡΟυΝϋδ ΟΗ ΜΙΧΤϋΚΕδ ΙΝ ΨΗΙΟΗ ΤΗΕ υΚΑΝΙϋΜ-235 ΟΟΝΟΕΝΤΚΑΤΙΟΝ ϋΟΕ5 ΝΟΤ 

ΕΧΟΕΕϋ 4.8 β/οιη 8 ·*/ 

(ΙηοΙικΙίηξ ιιηιηοθβΓΕίΟίΙ υπηηίιιιη ηιοΐβΐ οΓ υΓ8ηίιπη-235 βηποΗτηοηΙ ηοΐ εχοββίΙΓης 25 ρβΓ οβηΐ Βν ννεί^Ιιΐ) 

ΡβΓίηίδδώΙβ ηΐ355 οΓ υΓΗηίυηΊ ρβΓ ρβοΐιβββ αδ 3 Γιιηοΐΐοη οΓ ΐΗο ρ3ςΙ<3§ίη£ννοοΗ άεπδίΐν 



10.16 Νο Ιΐνηΐΐ 

Νο Γιπιίι 0.69 



υΓ3ΐηίυιη ννΐιίοΐι ΐηοΙιιΗβδ ηο Ι) 2,1,1 ηικί ηο ιηοΓβ ΐΐιηη 93.5 ροι· οοηΐ I) 235 Ιιγ ιιηΐδδ 
^ ΜίχΙυτβδ οοηίαΐηϊηρ; ΙχτγΙΙίιιηι ογ (ΙοιΚοιίιιιη ιιιν οχοίικίοι! «ηιΐ πηι»» οΓ γϊιγΙηηι πΙιηΙΙ ποΙ εχΓί>ο.ί1 Γιν<* Ιίιηεδ Πιο ηΙΙοννεΗ Γηη.δδ οί υιηηηηη 


ΤΑΒΕΕ VII 

ΝΟΝ-ΗΥϋΚΟΟΕΝΟυδ ΙίΚΑΝΙΙ)Μ ο/ ΟΟΜΡΟϋΝΟδ ΟΚ ΜΙΧΤΙΙΚΕδ 1Ν ^ΗΙΟΗΤΗΕ 
ϋΚΑΝΙϋΜ-235 ΟΟΝΟΕΝΤΚΑΤΙΟΝ ϋΟΕδ ΝΟΤ ΕΧΟΕΕϋ 9.6 §/οηι 3 Β/ 

(Ιηοΐυάΐηβ υητηοοΙεΓΕίβοΙ ιίΓαηίιΐίη ηιβίβΐ οΓ υι·3ηίυπι-235 οηποΗιηθηΐ ηοΐ 50% 6ν ννεί^Ηΐ) 

ΡεπηίδδΐΒΙβ γτί 358 οί υτβηίυιη ρβΓ ρ3θΙ<3§6 35 η ίυηεΐίοη οί ΐΗβ ρ&ο1«ΐ£!η§ ννοοΗ Ηβηδίΐγ 



2. ϋιηίΐαΐ 6>’ ιτΐ3χίιηυπι ίηΐβΓηδΙ νοίιπηε οΓ ίηιιβΓ Γεεεμΐ3θΙε 



η/ ϋΓ&ηίυηίννΙιΐοΗ ίηοΙυΠεδ ηο II 233 «ηΗ ηο ιηοι© (Ιιαη 93.5 ριτ οειιΐ Ιί 235 !>>' ηιαββ 

^ ΜϊχΐυΓεδ'ςοηΙδίηΐη^ ΒεΓνΠίιιπι ογ Ηειιίεπυηι «γρ ρχοΙικΙρΗ ηικΙ Πιβ 111355 οί οεγΗοιι δΗαΙΙ ηοΐ βχοββδ Γίνε Πτηεδ Πιε α11ον\·εΗ ιτιαδδ οί υΓβηίυηι. 
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ΤΑΒΕΕ VIII 

ϋΝΜΟϋΕΗΑΤΕΟ υΚΑΝίυΜ" 7 ΜΕΤΑΕ 

ΡβπιιίββίΒΙβ ΙΤΙ355 οί υπιηιυΠΊ ροτ- ρβοΙ<η£ε 35 α Γυηοΐίοη-οΓ ιΐιβ ραοΙίΒβίηβ «οοοΙ ΐίοη^ϊίν 


1. ϋπιίΐε<1 Βν πκιχίηιυιη ίηίεηιαΐ <)ί;ιηιεΐει- οΓ ΐιιηεΓ ι-εοερίαείε 

ΙηηεΓ 

Γβεερίαοίε 
()ί3Π16ΐ€Γ ηο( 
βχοβεςίίη^ 

Μ 

Ψο<χ1 (Ιβιΐδΐΐγ ηοί εχοεειϋη^ 1.25 β/οη» 3 ηοί Ιεδδ ΐΗαη (β/εηι 3 ) 

0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 

Ι(§ ιΐΓ8ΐιίυηι ρετ 

0.95 

1.0 

1.05 

1.1 

1.15 

1.2 

1.25 






Μ |· · 








6 













6.5 






λί 1* 







6 7 












7 

6 7 8 

9.2 

10 




- 1 Νο Ιΐπιίΐ - 





7.5 

6 7 8 

9.2 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

17 

17 

19 

10 

6 7 8 

9.2 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17. 

17 

17 

19 

Νο Ιίπιΐι 

0.69 0.69 0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

Νο ΙίυιΐΙ 1 * 

6 7 8 

9.2 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

17 

17 

19 

2. ϋπιίΐ6<] Βγ ΓηαχίΓηυηι ΐηΐΟΓη»! νοίιπηε οΓ ίιιπει· ΓεεερΙαοΙε 

ΙηηβΓ 

\νοο8 άεηδΐΐγ ηοί εχοεειϋηε 1.25 ε/αη 3 3ηά ηοί Ιεδδ ΐΗαη (β/ειη 3 ) 








Γ6θερΐ3θΙβ 

0.6 0.65 0.7 

0.75 

0.8 

0.85 

0.9 

1.0 

1.05 

1.1 

1.15 

1.2 

1.25 


νοΙυπιε ηοί 













εχοβεείΐηβ 













α» 

)(§ ιίΓαιιΐυηι ρεΓ ρηεΙνΗβε 












2 

6 7 8 

9.2 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

17 

17 

19 

3 

6 7 8 

9.2 

10 

11 

12 

14 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

14.5 

4 

6 7 7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

5 

3.63 3.63 3.63 

3.63 

3.63 

3.63 

3.63 

3.63 

3.63 

3.63 

3.63 

3.63 

3.63 

3.63 

7 

1.41 1.41 1.41 

1.41 

1.41 

1.41 

' 1.41 

1.41 

1.41 

1.41 

1.41 

1.41 

1.41 

1.41 


0.69 0.69 0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

0.69 

Νο 1ίπ»ίΐ ϋ/ 

6 7 8 

9.2 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

17 

17 

19 


υΓβηΐυηι ννΗΐοΗ ιηοΐυ^βδ ηο ϋ 233 οπό ηο ηΐΟΓβ ΐΗβη 93.5 ρβΓ οεηΐ υ 235 Βγ πΐ35δ 
*»/ ΤΗβδβ βηΗίΐηεβά ηιαδδεδ αμρίν ννΙιεΓε ΐΗϋ ΠδδΠε δυΒδίαηοβδ 8Γε ΐη (Ηβ Γογπι οΓ πεδινέ πιείαΐ |>ίβοβ$ ννβΐβΗΐιΐβ ηοί Ιβδδ ιΗβπ 2 1<β εβοΗ βηΒ (τεε Γγοιπ τβ- 
εηΐΓβηΙ δυι-Γ&οεδ. 


Αρρβηίϋχ Α .6 
'ΓΑΒΕΕ IX 

26.44 

υΚΑΝίυΜ^ ΟΟΜΡΟυΝΠδ ΟΒ Μ 1 ΧΤ 11 ΒΕ 5 ΙΝ ΨΗΙΟΙ ΤΗΕ υΗΑΝΙϋΜ ΕΟΝΟΕΝΤΒΑΤΙΟΝ ϋΟΕ 5 ΝΟΤ ΕΧΟΕΕϋ - ?/οηι 3 

Ι!/υ + 1 . 4 ) 


ΡεπηΐδδίΒΙβ γπ 055 οΓ υιαιιίυιη ρβΓ ρ3θ1;α^β 3δ β ίυηοΐϊοη οί ΐΗβ ρηιΐΐίαβΐηβ πόοε! (Ιεηδίΐγ 


1. Ι,ΐηιϊΐεΗ 1>γ 

ηιαχίπιυιιι ίιιίεπιαΙ <Ιίηηιε(εΓ ο 

ΐηηο»· ι , ο<·ο|>ΐαοΙο 










ΙηηβΓ 

ΨοοΟ Ηεπδϊΐν ιιοί 

βχοεεΗίηβ 1.25 β/οη 

3 αικί ηοί Ιεδ3 ίΚαη (β/οιη 3 ) 








Γβοβρίβοΐβ 
άίβηιειοΓ ηοί 

0.6 

0.65 

0.7 

0.75 

0.8 

.0.85 

0.9 

0.95 

1.0 

1.05 

1.1 

1.15 

1.2 

1.25 

εχοββιϋηβ 















(αι>) 

Ιί^ υηιιιίιιιη |κ:γ ρυ<4;«βΡ 












6 







Νο Ιίηιίΐ 








2.80 

6.0 





Νο Ιΐιηίΐ 







6.5 


6.0 

6.0 

6.0 









7 

2.80 

6.0 











7.5 

2.80 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

14 

15 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

15.2 

10 

0.330 

0.87 

1.10 

1.80 

2.50 

3.50 

4.6 

7.1 

7.7 

9.6 

11.6 

13.8 

16.1 

18.3 

ΝοΊίιηϊι 

0.084 

0.120 

0.157 

0.193 

0.231 

0.267 

0.301 

0.335 

0.370 

0.400 

0.429 

0.456 

0.478 

0.498 

2. ϋπιίΐείΐ Βν πιαχίιηυπι ϊηίεπιαΙ νοίυηιε οΓ ίιιηβΓ 

οοεριαοίε 





' 






ΙηηβΓ 

Ψοαΐ 8βη*ίΐ)ί ηοί βχοββςίίη^ 1.25 β/αη 3 αηιΐ ηοί ΙβΜ ΐΗαη (β/οπι 3 ) 








ΓβΟβρΐ8θ!β 
νοίυιηε ιιοί 

0.6 

0.65 

0.7 

0.75 

0.85 

0.85 

0.9. 

0.95 

1.0 

1.05 

1.1 

1.15 

1.2 

1.25 

εχοβεάΐηβ 















(1) 

Ιΐβ υιιιηίυηι μιν μηεΐςαβί' 












2 

0.152 

. 0.380 

0.66 

1.01 

1.47 

2.00 

2.66 

3.50 

4.64 

6.04 

7.62 

9.39 

11.3 

13.3 

3 

0.084 

0.223 

0.416 

0.65 

.0.93 

1.25 

1.58 

1.96 

2.34 

2.74 

3.16 

3.57 

3.99 

4.42 

4 

0.084 

0.120 

0.157 

0.193 

0.231 

0.274 

0.356 

0.498 

0.73 

1.05 

1.47 

2.02 

2.70 

3.55 

5 

0.084 

0.120 

0.157 

0.193 

0.231 


0.301 


Π*· 

0.66 

0.74 

0.84 

0.92 

1.02 

7 

0.084 

0.120- 

0.157 

0.193 

0.231 


0.301 

0.347 

0.406 

0.467 

0.53 

0.60 

0.66 

0.73 

Νο ΙίπιίΙ 

0.084 

0.120 

0.157 

0.193 

0.231 

0.267 

0.301 


0.370 


0.429 

0.456 

0.478 

0.498 


υΓ3πίυιη ννΗίοΗ ΐηεΐυάβδ ηο υ 233 αικί ηο τηοΓβ ΐΐιαη 93.5 ρβΓ οειιί ϋ 235 6γ ιηηδδ 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΑΒΕΕ X 

ΝΟΝ-ΗΥΟΚΟΟΕΝ 0115 ΡίυΤΟΝίυΜ ΟΟΜΡΟυΝϋδ ΟΚ ΜΙΧΤϋΚΕδ ΙΝ »ΗΐςΗ 
ΤΗΕ ΡΕυΤΟΝΙ^Μ -239 ΟΟΝΟΕΝΤΚΛΤΙΟΝ ϋ 05 ΝΟΤ ΕΧΟΕΕΟ 10 φη\ 3 

ΡεΓπιίΐ 8 < 1 ) 1 ί ηιβΜ οί ρΙιιΙοηΐιιπΊ ρ«Γ ρβοΙίΑρί μ α ίυπΟίοη οί (Κε ρΑοΙίβρηρ νοοά <^π* 1 ΐχ 


1. Ι.ίηιΐίειΐ πι&χίιηυιη ίηΐοπια! (Ιΐ&ιηεΙεΓ οί ΐηηβΓ ΓβεερίϋοΙε 

ΙηηβΓ 

\νοο<1 ΗειίΑίΙν ηοΐ 

\χι·οο<Πηβ 1.25 β/(πη 3 ·οη<Ι ηοΐ ΙβΜ ΐΐιβη (β/οιη 3 ) '<& 





π*οερΐβπΙε 

0.6 0.65 

0.7 

0.75 

0.8 

0.95 

1.05 

1.1 

1.15 

1.25 

ΗϊηηΐϋΐεΓ ιιοϊ 










εχεεεάίηβ 










(επί) 

Κβ ρΐιιΐοηΐυιιι ρβι - 

μηεΐίοβο 


















6.5 

3.60 4.2 




Νο Ιΐτηϊί 













7 

3.60 4.2 

4.7 

5.3 




“ Νο Ιίηιίΐ 



7.5 

3.60 4.2 

4.7 

5.3 

5.9 

7.1 



~ Νο Ιϊηιϊι 


10 

3.60 4.2 

4.7 

5.3 

5.9 

7.1 

8.1 

8.3 

8.6 

8.9 

Νο Ίίηιίΐ 

0.405 0.405 0.405 

0.405 

0.405 

0.405 

0.405 

0.405 

0.405 

0.405 

2. Ι.πηίΐπΐ 1>ν ηΐΑχίιικιηι ΐηΐοηι 

»1 νοίιιηκ* «>ί ίππον ιοοομίηοίο 









ΙηηβΓ 

\ν<κ«Ι ιΐπίδΐΐν ιιοϊ 

ΓΧΟΟΟίΙίΐΙβ 1.25 

β/οιη 3 ηικΙ ηοΐ Ιο<3» Οιηη (β/οιη 3 ) 





ΓβεβμΙηβΙε 

0.6 

0.65 


0.7 


0.75 


0.8 


νοίιιιηε μοΙ 










βχοββ<1ίηβ 










(1) 

Ι(£ ρΐαίοιιϊαιιι μοι 

μη(4πβ0 








3 

3.60 

4.2 


4.7 


5.3 


5.9 


4 

3.60 

3.84 


3.84 


3.84 


3.84 


5 

2.44 

2.14 


2.44 


2.44 


2.44. 


7 

1.20 

1.20 


1.20 


1.20 


1.20 


Νο Ιϊηιϊΐ 

0.405 

0.405 


0.405 


0.405 


0.405 



ΜϊχΐυΓΟβ εοηίαίηίηβ ΙίβΓνΙΙΙυηι οη«1 ιίειιίεπιιιη η η: <’Χ<-Ιιιώη1 ηικΙ ιΙιε ηΐίΐδδ οί οηγΙκηι δΗ&ΙΙ ηοΐ εχοεβί! 1/10 οί ΐΙιε αΙΙοκεύ ηιβδδ οί ρΐυΐοηίυπν 


Αρρβηοΐίχ Α .6 
ΤΑΒΕΕ XI 

ϋΝΜΟΟΕΚΑΤΕΟ ΡΕΙΓΓΟΝΙϋΜ ΜΕΤΑΕ 


ΡεπηΐδδίΒΙβ ιτι 355 οί ρΐυιοηΐυηι ρβΓ ρηο^Εββ 35 3 ίυηοΐΐοη οί ΐΗε ρ&οΐς&ςϊης ννοοοί άεηδΐΐγ 


1. 1ίπΐίΐ«1 Β)’ ΓΠβχίΓηυηι ϊηΐβπιαΙ ώαηικίεΓ οί ΐηηβΓ ΓεοερίηοΙε 

ΙηηβΓ 
τεοερίδείε 
(ΙΐεΓηεΙεΓ ηοΐ 
εχοβεάίηβ 
(οη) 

Ψοοίΐ άβηδίΐγ ηοΐ βχοββ(1ΐη§ 1.25 β/ιτη 3 αη(1 ηοΐ Ιβδδ ΐΗ&η (β/οιη 3 ) 

0.6' 0.65 0.7 

1(β ρΐυΐοπίυπι ρβΓ ραείί&ββ 

0.75 

0.8 

0.85 


3.20 



9Η|·ρ@ 



4 






10 

3.20 

3,60 

3.90 



■ ν: Κϋ^· 

Νο Ιίιηίΐ 

0.405 

0.405 

0.405 


0.405 

0.405 

Νο ΙίιηίιΥ 

3.20 

3.60 

3.90 


4.4 

4.5 

2. Ιΐηιΐιείΐ 6) ηι&χΐιηιπη ίηίεπι&Ι νοίιιηιβ οί ΐηηβΓ ΓβοβρΙεεΙε 

ΙηηβΓ 

Ψοοά άεπδίΐγ ιιοϊ βχεβε<1ηΐΕ 1.25 β/οηι 3 επο! ιιοϊ Ιεδδ (Ηαη (β/οτη 3 ) 




Γβεβρίβοΐβ 

0.6 

0.65 

0.7 

0.75 . 

0.8 

0.85 

νοίυιηε ηοΐ 







εχοεεάΐηβ 







(1) 

1<β ρΐιιίοιίιιιπ» ρβτ ρ30Κ3βε 





3 

3.20 

3.60 

3.90 

4.2 

4.4 

4.5 

4 

3.20 

3.60 

3.84 

3.84 

3.84 

3.84 

5 

2.44 

2.44 

2.44 

2.44 

2.44 

2.44 

7 

1.20 

1.20 

1.20 

1,20 

1.20 

1.20 

Νο ΙιιηίΙ 

0.405 

0.405 

0.405 

0.405 

0.405 

0.405 

Νο Ιίιηΐι η ^ 

3.20 

*■ 

3.90 

4.2 

4.4 

4.5 


V ΤΗεδβ βηΗαηοε<1 Γηαδδεδ ιιρρΙ>· χνίκτε ΐΐκ* ΠδβίΙβ βυΐκΐιιικοδ εγρ μι Ιΐιβ ίοηη οί πίΒδδϊνβ ιηεΐη! ρΐεεεδ ννβΐςΗίης ηοΐ Ιεδδ ΐΗηη 2 (ίβ εαοΗ βη<1 ίεεε ίΓοπι τε- 
ριιΙγεπΙ δυιΤβοβδ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑρρεηΒίχ Α.6 
ΤΑΒΕΕ XII 

ΡΕϋΤΟΝΙΙΙΜ 0ΟΜΡΟ11ΝΟ5 ΟΚ ΜΙΧΤΙΙΗΕ5 ΙΝ νΗΙΟΗ ΤΗΕ ΡίυΤΟΝίυΜ ΟΟΝΟΕΝΤΚΑΤΙΟΝ 

26.56 

ϋΟΕ5 ΝΟΤ ΕΧΟΕΕΟ - β/οην> 

Η/Ρϋ+1.35 

ΡβπηίβδίΟΙε ηΐ355 οί ρΐυΐοηίυιη ρεΓ ροοίΐβξο 35 3 ΓιιηοΙΐοη οΓ Ιΐιβ ρ3θΙί3£Ϊη£ \νοο6 Βεηδΐΐν 


1. ϋιηίΐεοί Βγ τη&χίπιαηι ίηΙβΓηβΙ (ϋβηιείΟΓ οΓ ίηηεΓ ΓεεβρΙαοΙε 

ΙηηβΓ 

Γβεερίεοίε 
(ΙίβιηεΙεΓ ηοΐ 
εχεεε(ϋη§ 

Μ 

Ψοο8 Οεηδίΐν ηοΐ εχοεεΟΐηβ 1.25 ^/οηι 3 
0.6 0.65 0.7 0.75 

Ιΐβ υηηίυπι ροτ ρίοΙίαξε 

3η(] ηοΐ Ιεδδ ΐΗβη ί^/αη 3 ) 

0.8 0.85 0.9 

0.95 

1.0 

1,05 

1.1 

1.15 

1.2 

1.25 








Νο Ιΐιηίι 






















5 

3.2 

3.60 

3.90 

4.2 

4.4 




- Νο Ιΐηιϊι- 




- 

6 

2.80 

3.60 

3.90 

4.2 

4.4 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

6.5 

2.50 

3.40 

3.80 

4.2 

4.4. 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

7 

2.20 

3.10 

3.70 

4.2 

4.4. 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

7.5 

1.90 

2.70 

3.40 

4.1 

4.4. 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

8 

1.60 

2.30 

3.0 

3.80 

4.4. 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

8.5 

1.30 

1.80 

2.40 

3.20 

3.80 

4.3 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

• 4.5 

4.5 

4.5 

9 

0.97 

1.30 

1.80 

2.40 

3.00 

3.40 

3.60 

3.80 

4.0 

4.2 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

9.5 

0.65 

0.88 

1.20 

1.50 

1.90 

2.20 

2.40 

2.60 

2.80 

3.10 

3.60 

4.4 

4.4 

4.4 

10 

0.330 

0.42 

0.50 

0.58 

0.70 

0.83 

0.99 

1.20 

1.50 

1.90 

2.70 

3.90 

4.5 

4.5 

Νο Ιΐηιΐΐ 

0.022 

0.053 

0.084 

0.114 

0.143 

0.171 

0.199 

0.226 

0.250 

0.274 

0.294 

0.311 

0.327 

0.339 

2. ϋηιΐίειΐ ^ ΓηαχίΓηυηΊ ίηίεπιη! 

’οΐυιηε οί 

ίηηεΓ Γοοερίαοίε 











ΙηηβΓ 

Ψοοά άειίϋΐΐ)· ηοΐ εχοεοιίίηβ 1.25 ε/οη 3 

3ΐΐ(Ι ηοΐ Ιβ5$ ΐΗηη (β/οηι 3 ) 








τεοερίβείβ 

0.6 

0.65 

0.7 

0.75 

0.8 

0.85 

0.9 

0.95 

1.0 

1.05 

1.1 

1.15 

1.2 

1.25 

νοίυηιβ ηοΙ 















βχεβεοΐίηβ 















(1) 

Ι(£ ιΐΓβηίυιη ρεΓ 












2 

0.152 

0.309 

0.52 

0.80 

1.16 

1.59 

4.5 

4.5 

4.5 

-4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

3 

0.047 

0.133 

0.247 

0.380 

0.700 

0.76 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4 

0,022 

0.076 

0.095 

0.133 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.89 

1.19 

1.55 

1.98 

2.47 

5 

0.022 

0.053 

0.085 

0.118 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

7 

0.022 

0.053 

0.084 

0.114 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

0.700 

Νο ΙίιηίΙ 

0.022 

0.053 

0.084 

0.114 

0.143 

0.171 

0.199 

0.226 

0.250 

0.274 

0.294 

0.311 

0.327 

0.339 


ΤΑΒΕΕ XIII 

Α(?ϋΕ0υ5 501ΛΠΊ0Ν5 ΟΓ ΙΙΚΑΝΐυΜ-233 Ν1ΤΚΑΤΕ ΟΗ ΙΙΚΑΝΐυΜ-233 ΓίυΟΚΙϋΕ 

ΡεπηΐδδίΒΙβ ηΐ355 οΓ υι*3ηίυιη ρει ραοΐίο^ο 35 3 ίιιηοιίοη οΓ ΐΗο ραοΐίηβϊπβ ννοοΗ Ηβηδίΐχ 


1. ϋιηϊιεΐΐ ίιν ιτιαχΐιηιιηι ΙιιΐοηιαΙ ιΐίαιπηητ οΓ ϊιιηογ πτημΙ,Ή-Ιι' 


ΙηηεΓ ν,'οοΓ] (ΙυηίΐΙν ηοΙ 'ΉΊΊ’ιΙιη^ 1.25 β/ππ :ί ;πη( ποΙ Ι<ίι 5 ΐΗίΐη (β/οιη· 1 ) 

Γ0«ρΐ.κ·1(! 0.6 0.65 0.7 0.75 · Ο.ί! 0.85 0.0 0.95 1.0 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 

Βΐίηη&ΙΟΓ ηο! 

6 Χ 06 €(Ιί |15 

(ογπ) ■ Ιΐ('υπιιϊαιη ρει ρωΐί^ε 


9 

9.5 

10 

Νο ΙίΓηίι 


-Ν'ο Ιΐηιϊι- 

0.035 0.067 -——Νο ΙίΓηίι - ; - 

0.035 0.067 0.100 -Νο Ιΐιηίι-. 

0.035 0.067 0.100 0.134 0.169 0.200 0.231 0.261 0.289 0.316 0.340 0.361 0.371 0.391 


2. ΙίηιίιβΟ 6ν Γη3.χίπιυ γτι ϊηΙοηιαΙ νοίυιιιε αί ίιιηβΓ Π-Τί'ρΙικΊι' 


ΙηηεΓ 

Γεεερΐ3θΙε 

ννοο8 (Ιεηδίΐ)· ηοΐ εχατίϋιΐ" 1.25 §/οιη 3 αηϋ ηοΙ Ιε«δ ΐΐιηη (β/εηι 3 ) 

0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 

0.95 1.0 

1.05 1.1 

. 1.15 1.2 

1.25 

νοίυπιε ηοΙ 
εχοεειίίη^ 

(*) 

Ι(§ ιΐΓβιιΐυιη ρεΓ ρεοΐϋίβε 






2 

0.152 

0.309 

0.475 

0.71 

0.99 

1.33 

1.71 

2.1! 

2.54 

2.99 

3.44 

3.94 

4.41 

4.8 

3 

0.085 

0.133 

0.180 

0.228 

0.285 

0.332 

0.389 

0.446 

0.50 

0.56 

0.60 

0.67 

0.73 

0.78 

4 

0.085 

0.109 

0.133 

0.175 

0.213 

0.256 

0.304 

0.356 

0.408 

0.460 

0.51 

0.57 

0.63 

0.69 

5 

0.035 

0.076 

0.114 

0.152 

0.190 

0.223 

0.256 

0.292 

0.323 

0.356 

0.389 

0.422 

0.451 

0.484 

7 

0.035 

0.073 

0.109 

0.142 

0.175 

0.204 

0.235 

0.263 

0.289 

0.318 

0.342 

0.368 

0.394 

0.420 

Νο Ιΐηιϊι 

0.035 

0.067 

0.100 

0.134' 

0.169 

0.200 

0.231 

0.261 

0.289 

0.316 

0.340 

0.361 

0.377 

0.391 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ο. ΡΐΌνίδϊοηβ δρβοίΓιο Ιο ΡϊββϊΙβ 01385 II ΡβεΙνΒβεδ 

(1) Εβε6 ΕίδδίΙε 01388 II ρ3θ)ί3§β δΐΐβΐΐ 1)6 £)681§η6(1 8(? 3617 

[1ΐ3ΐ ίί ΪΙ ν\’βΓ6 5υ6)εθΙε(1 Ιο ΐΐΐε 16818 8ρ6θίΠβ(1 ΪΠ ΙΙΙΟΓ^ίηβΙ 

3635: 

(α) ΝβίΐΗβΓ ( 6 ε νοίυηιε πογ βηγ 8ρ3θίη§ οη Ιΐιβ 63515 οΓ 
νν6ίε6 ηυοΙβΗΓ δβΓεΙν Γογ (Ιιε ρυτροδβ οί πΐΒΓξίηβΙ 3619 (β) 

Ιΐ38 6εεη 388ε88ε3 «οιιΐοΐ ΒΐιΠβΓ πιοΓε (1ΐ3π 5 ρετ εεηΐ τε- 
Βυείίοη, αηοΐ ΐΗε εοηβίΓυείίοη οί (Ηβ ρβείο^ε \νοιιΙ<1 ηοΐ ρεΓ- 
Γηίΐ (6ε εηΐΓν οί & 10 οηι.ευ6ε. 

(6) ^3ΐεΓ \νουΙ8 ηοΐ Ιεβίν ίηΐο ογ ουί οί 3ΐιγ ρ3Γΐ οί Ιΐιε 
ρβείνβ^ε υηίεβδ ννβίετ ίη1θ3ΐί3§ε Ιο, ογ ουίίεβίο^ε Γγογπ. ιΐΐίχΐ 
ραΓί, Ιο (6ε ορίίιηυηι ίοΓεβεεβ^Ιε εχίεηΐ ΙίηγΙ 6εεη 385υιιιε<1 
ϊη 388ε88ίη§ (6ε αΙΙονναΒΙε ιηΐΓπΙιεΓ Γογ (Ηε ρυτροβε οΓ ιηαΓ- 
βίηβΐ 3619 (β). 

(ε) ΤΗε εοηίϊβϋΓΒίίοη οΓ(6ε εοηίεηΐδ 3ΐκ1 ΐΐιε ββοπιείΓν οΓ 
ΐ6ε εοηίαϊηιηεηΐ δνδίεηι ννουΐοΐ ηοΐ 6ε βΐΐβτεεί 80 35 Ιο ίη- 
0Γ835ε ΐΐιε Γεβείίνίΐγ δίβηίΓίεβηΐΙγ, 

(2) Ρϊδδίΐε 01355 II ρ3ε1ί3§ε5 δΚβΙΙ 53(ίδΓγ ΐΐιε ηυείεΐ' 
ββΓεΙγ επΐεΓΪ3 άεβεπβεά ίη ιτιβΓζίηαΙδ 3618 3η<1 3619. 

1. ΤΗε ΐη(1ΐνί<1ιΐ3ΐ ρβείία^ε εοηδίάεΓειΙ ίη ί»οΙειΙίοη. 

(1) ΤΗε Γο11ο\νίη§ εοηιΐίΐίοηβ δΗβΙΙ 6ε 358υιηε(1: 3618 

(β) ΐΗε ρ3εΙίΕ§ε ίδ ι1αηΐ3£ε(1 (Γογ ΐΐιίδ ρυτροβε "(Ι3ΐη3βε(1" 

β6&11 πιοεπ ΐ6ε εναΙοΕίειΙ ογ (1εηιοη.5ΐΓ3ΐε(1 εοικϋΐίοη οΓ (6ε 
ρβεΚοβε ίΓ ίί 635 6εεη 5υ6(εεΙε(1 είΐΙιεΓ Ιο Ιΐιε Ιεδίδ 8ρεοίΠε<1 
ίη Γη3Γ§ίη3ΐδ 3635 3ΐκ1 3637 (1) Ιο (3), ΓοΙΙοννεά 6γ Ιΐΐ3ΐ ίη 
ΓηβΓβίηβΙ 3638 ογ Ιο ΐΗε 188(8 βρεοίΠεά ίη Γη3Γ§ίιΐ3ΐ8 3635 
βηά 3637 (4), \ν6ίε6ενεΓ εοιηΒίηβΐίοη Ϊ5 16ε ηιοΓε Ιίιηίΐίη^): 

3η8 

( 6 ) νν 3 ΐεΓ 03η ΙεβΙν ίηΐο ογ οοΐ οΓ βΙΙ νο'κΐ δρβεεβ οΓ ΐΙιε 
ρβοΐο^ε, ίηεΙυ(ϋη§ ΐ6θδε ννίΐΗίη ΐΐιε εοηίαίηιηεηΐ δνδίειη, 
εχεερί ( 6 αΐ, ννΗεΓε ι 6 ε ρ3ε1ο§ε (Ιεβί^η ίηεοφΟΓΒίεδ δρεείηΙ 
ΓεβΙυΓεδ Ιο ρΓενεηΐ ι 6 ε ΙεβΙο^ε οΓ \νβΙεΓ ίηΐο ογ οιι! οΓ οογ- 
(βίη νοί<3 βρβεεβ ενεη 38 β ΓεβιιΙΐ οΓ Ιιυπιβη ογγογ, 36501100 οΓ 
1εβ)43§ε ηιβγ 6β 358υηιε(1 ίη Γεβρεεί οΓ (Ιιοβε νο'κΐ βραοεβ. 

5υε6 βρεείβΐ Γε3ΐυΓε8 ιτιβγ ίηεΐυιΐε είΐΙιβΓ: 

(ί) ηηιιΙιΐρΙε 6ί§6-8ΐ3η(ΐ3Γ(1 ννβίετ 63ΓΓίθΓ8, οβοΙι οΓ ννΐιίεΐι 
ννοιαίεΐ Γειηβίη ΙεβΚΐί^Ιιΐ ίΓ ΐ6ε ρβοίνβ^ε ννετε 8υ6)εεΐε(1 Ιο ΐΙιε 
εοηι6ίη3ΐίοη5 οΓ Ιεδίδ βρεείΓίειΙ ίη ρ3Γ3βΓ3ρΗ (1) (η): ογ 
( ίί) 3 6ί§6 <1ε£Γεε οΓςυβίίΐγ εοηίΓοΙ ίη Ιΐιε ρΓθ(1υοΐίοη αικί 
ηιβίηίεηβηεε οΓ ρηεΙ<α®ίη§, εουρίειΐ ινίΐΐι βρεείηΙ Ιεδίβ Ιο 
(ΙειηοηδίΓΕίε εΐοδυτε οΓ εβείι ρ3εΙ<3£ε 6εΓοΓε βΐιίρίηιεηΐ. 

(2) ΤΗε ρ3θΙ<3§ε βΚηΙΙ 6ε 8υ6-εΓίΐίοαΙ Βγ οη βΓίοηοηΐε 
ηΐΕΓ^ίη (δεε ΓοΙΙ-ηοΙε 2) υικίεΐ' ϋιε εοιηΐίΐίοηδ δρεοίΠεά ίη 
ρ3Γ3§Γ3ρ6 (1), ΐ6ε ρΚνδίεβ! βικ! εΐιεηιίεαΐ οΒβΓΒοΙείΊβΐίεβ 
6είη§ ΙβΙοεη ίηΐο 3οεουηΙ, ίηείικϋηξ αην εΐιβη^ε ίη ΐΙιοβε 
ο63Γ3εΙεΓί5ΐίε8 ινΒίοΒ οουΐεΐ οεουτ υικΙεΓ ΐΙιε οοηεΐίΐίοηβ οΓ 
ρ3Γ3§Γ3ρΚ (1), 3τκ1 ννίΐΗ ΐ6ε εοιηΐίΐίοηδ οΓ ηκκίεΐίΐΐίοη ηι\8 
τεΠεεΙίοη 35 5ρεείΠε(1 6εΙο\ν: 

(β) ννίΐΗ ϋιε 5υ65ΐ3ΐιοε8 ννίΐΠίη ΐΐιε εοηίαίηιηεηΐ δνδίειη: 

(ί) ΐ6ε ΓηοδΙ Γοβείίνε οοηίίβυΐ'3ΐίοη βικί ιικκΙρΓ.ιΐίοη 
ΓοΓεβ5ε361ε ηιιάοΓ ΐ6ο εοηΗίιίοηβ οΓ ραΓη^ΓβρΙι (1): 

(ίί) εΐοδε ΓηΙΙ ιιβίει τεΠεεΙίοη οΓ ιΙιε εοηΐβίηιηεηΐ δνδίειη 
ογ 8υο6 §Γε3ΐετ τεΠεεΙίοη οΓιΙιε εοηΙαίηηιειιΙ δγβίειη 35 ιηην 
3<1(1ίΐίοη3ΐΐ5' 6ε ρΓονί8ε<1 6>' ϋιε δΐιη οηικίίηβ ιηηίει ίηΙ οΓιΙιε 
ρ3θ1τ3§ίηβ βηεΙ, ίη βείεΐίΐίοη. 

(6) ίΓ 3ην ρβΓΐ οΓ ιΙιε 8υ65ΐ3ΐιεε8 εβεβρεβ Γγοιιι (Ιιο εοη- 
Ιβίηηιεηΐ 5>·8ΐβπι υικΙεΓ ιΙιε εοικϋΓιοηβ οΓ ραΓ3§Γ3ρΙι (1): 

(ί) (Ηε ΓηοδΙ ΓΟΗοΙίνε εοηΠ§υΓ3ΐίοη αη<! ιηοΓίεπιΐίοη οοη- 
βίεΙεΓεε! 0Γε3(1ί61ε: 

(ίί) εΐοβε ΓυΙΙ ιναΐετ τεΠεεΙίοη οΓ ιΙιε 51165 ( 311005 . 

2. 0οη5ίβηηιεη(8 οΓ οιιε ογ ιηοιε ρηοΙίΟβΟδ 

Αη “3ΐ1ο\ν36Ιε ηυιηΐνετ " βΐιαίΐ 6ο «Ιει ίνοΓΐ Γογ εηοΐι ΚίδδίΙο 3619 
01355 II ρ3εΙν3§ε 3ε8ί§η. βυοΙι (6η(: 

(β) Γίνε Ιίηιεβ (Ιιε 3ΐΙο\ν361ε ηυηι6ει· οΓ υιηίαιηη^οιΐ (>3θΙ<- 
3§εβ 56β11 6β 5ΐι6-επΐίθΒΐ ίΓβΙβεΗεεΙ Ιο^οΙΙιογ ίη ηην πι πιη^ε- 
ιηεηΐ ννίΐΗοαΙ ηηνίΗίηβ 6ε(ννεεη ΐ6ε ρβοίναβοδ. εΐοδο γοΓΙοο- 
ΐίοη οη βΙΙ βίεΐεδ οΓ ΐ6ε 5(3εΙ< 6ν (Ιιο ερυίνηίεηΐ οΓ ηβΙογ 
6είη§ 3850010(1: Γογ Ιΐιίβ ρυιροδο "υιΐΓΐαηΐ3βΡ(1"" 5 Ι 13 ΙΙ ιηοηιι 
(Ιιε εοιηΐίΐίοη ίη νν6ίε6 ΐ6ε ρβείοβοδ βιε (Ιοδί^ηοΗ (ο 6ο ρι ο- 
5εη(ε<1 Γογ ΐΓβηδροΓΐ: βηΗ 

(6) Ιννίεε (6ε 3ΐ1ονν361ε οΓδυεΙι ρβείοβοβ ννΐιεη (Ιηιηη^οιΐ 
δΚβΙΙ 6ε 5θ6-θΓίΐίε3ΐ ίΓ 8ΐ3ο1νε(1 (ο§ο(1ιογ ίη αηγ ηπηηβοιηοηΐ 


3Π(1 εΐοδείγ τεΠεεΙεί! οη αΐΐ δί(1ε5 οΓ (6ε δίβεΙν 6ν (6ε εηυίνβ- 
Ιεηΐ οΓ νναΙβΓ (Γογ ΐ6ίδ ρυΓροβε “83πΐ3§ε(1” δΐιβίΐ ηποβη ι6ε 
βνβίοβίεά ογ (1εΓηοη5ΐΓ3(ε(1 εοη(1ίΐίοη οΓ εβεΗ ρβείνβ^ε ίΓ ί( 

638 6 εεη 8 ο 6 ]εεΐε (1 είΐΚετ Ιο 16 ε Ιεδίδ 5ρεείΠε(1 ίη 
ΓηβΓβίηβΙδ 3635 βηεΐ 3637 (1) (ο (3) Γοΐΐοννεά 6γ ΐΗβΐ ίη 
πΐΒΓρηβΙ 3638, ογ Ιο (6ε Ιεβίβ 8ρεείΓΐ0(1 ίη ηηβΓ^ίηβΙδ 3635 
3η(1 3637 (4), νν6ίο6ενε^εοΓη6ίηβ(ίοη ίδ (6ε ιτιογο 1ίηιίΐίη§); 
6γ(ΐΓθ§8ηου5 ιηοιΙεΓβΐίοηδ 3 6ε(ννεεη ρβοΐο^εδ 3η(1 ννβίεΓ 
1ε3ΐΐ38ε ίηΐο ογ ουί οΓ (6ε ρβείνββεβ εοηδίδίεηΐ ννίιΗ (εβ! τε- 
δοΐΐδ βΗβΙΙ 6ε 385υηιε(1 Ιο (6ε εχίεη! \ν6ίε6 τεβοΐΐδ ίη (6ε 
^τεβίεδΐ Γεβείίνίΐν. 

3. ΕχβπιρΙεδ οΓρ3ε1ν3§ε (Ιεδί^ηβ Γεςυίπη§ ιιο εοιηρείεηΐ 
- βυΐΗοπίγ βρρΓονβΙ 

Εχ3Γηρ1ε I (ΓεςυίΓίη§ Γηυ1(ίΐ3ΐεΓ3ΐ βρρΓονβΙ οΓ 86ίρηιεηΙ) 3620 
ΡΕοΙνββεδ Γογ Γίβδΐΐε 01β88 II τερυίτε (ο εοηηρείεηΐ βυίΗοπΙγ 
αρρΓονβΙ οί ρβείνβ^ε (Ιεδίβη ρτονίείβεί ιΗ&ι (6ε Γο1Ιο\νίη§ 
εοηιΐίΐίοηδ 3Γε ηιεί: 

( 3 ) Ρβείνββϊηβ: ΐ6ε επΙίεβΙίΓν δβΓείγ οΓ ΐ6εδε εοιίδί^η- 
ηιεηΐδ (Ιοεβ ηοΐ (Ιερεικί υροη (6ε ίηΐε§Γί(γ οΓ (6ε ρ3θ1ν3§ίη§. 

Αηγ ρ3εΙί3§ίη§ νν6ίε6 εοηιρίίεδ ννίιΗ (Ιιε ο(6εΓ τεΐενβηΐ τε- 
ηιιίΓειηεηΙδ οΓ 01355 7 ννίιΗ ΓβδρεεΙ (ο (Ηε ηοη-Γίδ&ίΙε Γίκΐίο- 
βείίνε ο63Γ3θ(εΓί5ΐίθ5 ιηβγ, (6εΓεΓοΓε, 6ε ιΐ5β(1. 

(6) ΟοηΙεηΙδ - υΓβηίυηι ιηεΐ3ΐ, εοιηρουηάδ 3ικ1/ογ ιηίχ- 
ΙΟΓεδ: (6ε εοηίεηΐδ οΓ βηγ εοηδίζΐιπιεηΐ εοηδίδίίη^ οΓ (6ε 
“3ΐ1οιν361ε ηυηι6εΓ” οΓ ραείο^οβ βΙίβΙΙ ηοί βχοεειΐ (Ηε ρεΓ- 
πιί55Ϊ61ε πΐ355 οΓ υΓ3ηίιιηι-235 §ίνεη ίη Ϊ361ε XIV ρεΓ οοη- 
βί^ηηιεηΐ 35 3 Γυηείίοη οΓ εηΓΪο6ηιεη( Γογ 8υ68ΐ3ηεε8 ββΐίδ- 
Γγίηβ (6ε Γο11ο\νίη§ ερηάίΐίοηβ: 

(ί) 1)Γ3ηϊυηι-233 56311 ηοί 6ε ρΓΟδεηΐ. 

(ϋ) ΒεΓγΙΙίυηι βηο) 6γ<ΐΓο§εηου8 πΐΒίετίβ! ειΐΓΪε6ε(1 ίη 
(Ιειιίεπυηι δΒβΠ ηοί 6ε ρΓΟδεηΐ. 

(ϋί) Τ6ε ΙοΙβΙ ΓΠ355 οΓ §Γ3ρ1ιί(ε ριοβοιιΙ βΗειΙΙ ηοί εχοεειΐ 
150 (ίπιεδ (6β ΙοΙβΙ ηΐ385 οΓ ιΐΓ3ηίιηη-235. 

(ίν) ΜίχΙυΓε.8 οΓΓιβδίΐε 8υ6δΐ3ηεε5 ννίιΗ 5η65ΐ3ΐιεε5 6ανίη§ 
β Ηί§6ετ ΙιγιίΓο^οη εΐεηδίΐγ (Ηβη ννβΙεΓ. ε.§., δοιηε ΗντΙιοεοΓ- 
6 οη οίΐβ, 863 ΙΙ ηοί 6ε ρΓεβεηΐ. ΤΗίδ (Ιοεβ ηοί ριεοίικίε (Ιιε 
υβε οΓ ρο1γε(6γ1εηε Γογ ρ3ε1νίη§ οΓ ννιβρρίη^. 

(ε) ΟοηΙεηΙδ - ιΐΓβηίυιη ηηεΐ3ΐ, εοιηρουιιάβ 3 ικ1/ογ ιηίχ- 
Ιυτεδ ηοί Γοπηϊη§ 3 Ιβίιίεε: (6ε εοιι(εη(5 οΓβηγ εοηβΓβηιηεηΙ 
εοηδίδΐίη§ οΓ (6ε 3ΐ1ο\ν36Ιε ηηιη6εΓ οΓ ρβείνβ^εβ βΐιβίΐ ηοί 
εχεεεά ΐ6ε ρεπηί55ί61ε ηιβββ οΓ οΓ3ΐιίυηι-235 βίνοη ίη 
Τβ61ε XV ρεΓ εοηδί^ηιηεηΐ 35 3 Γυηείίοη οΓ εηπεΗηιεη! Ιογ 
5α68(3ηεε5 53ΐίδΓνίη§ (6ε ΓοΙ1οννίη§ εοιιάιΐίοηβ: 

(ί) 1)Γ3ηίυΓη-233 βΗβΙΙ ηοί 6ε ρΓΟδεηΐ.. * · 

(ίί) ΒεΓγΙΙίυηι βηιΐ 1ιγ3Γθ§εηοα8 ηιβΙεΓίΕΐ ειιπεΙιεεΙ ίη 
(ΙευΙεΓΪυηι βΗβΙΙ ηοί 6ε ρΓεβειιΙ. 

(ϋί) 'Γ6ε ΙοΙβΙ ηΐ355 οΓ §Γ3ρ6ίΐε ρΓεβεηΐ 5 Ι 13 ΙΙ ηοί εχεεείΐ 
150 (ίητιεβ (6ε (οίηΐ ιηβδδ οΓ υΓ3ηίυηι-235. 

(ίν) ΜίχΐυΓεδ οΓ ΠδδίΙε βυΒδίβηεεδ ννί(6 δυΒβΐηηεεδ Ιΐ8νίη§ 

3 6ί§6εΓ 6γ8Γ02εη (Ιεηβίΐγ (Ιιβιι ινβίεΓ. ε.§., βοιηο (ινεΙιοοβΓ- 
6οη οίΐδ, 563)1 ηοί 6ε ρΓεβεηΐ. Τ6ί8 (1οε5 ηοί ρΓεεΙυΗο (Ιιε 
υβε οΓ ρο1γεΐ6γΙοηε Γογ ραείνίιΐβ ογ ννΓ3ρρίιι§. 

ΤΑΒΕΕ XIV - ΡΕΚΜΙ55ΙΒΕΕ ΜΑ58 ΟΓ 
υΚΑΝΐυΜ-235 ΡΕΚ ΟΟΝ8ΙΟΝΜΕΝΤ 


υΓΒηίυπί εηπε6πιεηΐ ίη πιβββ 
ρεΓ εεηΐ οΓ ιΐΓΒηίυπι-235 
ηοί εχεεεάίηβ 

ΡεπηίββίΒΙε ηωββ ρβΓ 
εοηβί^ηπιεηΐ §Γβηΐ3 οί 
ϋΓ3ηίηηι-235 

93 

160 

75 

168 

80 

176 

40 

184 

30 

192 

20 

203 

15 

224 

11 

240 

10 

256 

9.5 

262 

9 

__220_ 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΑΒΕΕ XIV - ΡΕΚΜΙ55ΙΒΕΕ ΜΑ55 ΟΕ 
υΚΑΝΙϋΜ-235 ΡΕΒ ΟΟΝδΙΟΝΜΕΝΤ 


ϋΓβηίυπι εηπεΒηιεη( ίη ηΐ35δ 
ρεΓ εεηί οί υΓ3ηίυηι-235 
ηο( εχεεε8ίη§ 

ΡεπηίδδίΒΙε ηιαββ ρετ 
εοηβίβηιηειη §Γ3ηιβ οί 
υΓ3ηίυηι-235 

8.5 

276 

8 

284 

7.5 

294 

7 

300 

6.5 

312 

6 

324 

5.5 

340 

5 

360 

4.5 

380 

4 

400 

3.5 

440 

3 

500 

2.5 

600 

2 

820 

1.5 

1.360 

1.35 

1.600 

. 1 

3.400 

0.92 

6.000 


(ν) ΤΒε ίίδδίΒΙε βυΒδ(3ηεεδ δΒβΠ Βε Βίδ(πΒυ(ε8 Βοτηο§ε- 
ηεουβίγ ΐΗτου^Ηουί (Βε εοηίεηίδ. Ιη αείεΐϊΐϊοη, (Βε βυΒ- 
513Π065 δΒαΙΙ ηοΐ Γογγπ 3 Ιβίΐϊεβ 3ΓΓ3η§βΓηεη( ννίίΒίη (Βε 
ρ3εΙ\3§ε. 


ΤΑΒΕΕ XV - ΡΕΚΜΙ55ΙΒΕΕ ΜΑ55 
ΟΓ υΚΑΝΙϋΜ-235 ΡΕΒ (ΖΟΝδΙΟΝΜΕΝΤ 


ΙΐΓβηίυηι εηπεΒπιεηί ίη ηιβββ 
ρβΓ εεηί οί υι·3ηίυηι-235 
ηο( εχεεε8ίη§ 

ΡεπηίδδίΒΙε ηΐ3δδ ρεΓ 
εοηδί§ηπιεη( §Γ3ηΐδ οί 
υΓ3ΐιίυηι-235 

' 4. . 

420 

3.5 

460 

3 

560 

2.5 

740 

2 

1.200 

1.5 

2.800 

1.35 

4.000 


(3) Οοηίεηίδ - υΓβηίυηι αηά/ον ρΐυΐοηίυπι ηιείβΐ, εοιη- 
ρουη8δ Εηά/οΓ τηίχίυΓεδ: [Ιιε δυΒβίβηεεβ 5 Β 3 ΙΙ ββίίδίγ (Βε 
ίο!1οννίη§ εοηάϊΐίοηδ: 


(ϊ) ΒεΓγΙΓιυπι 3η3 ΗγεΒο^βηουδ πΐ3(επ3ΐ εηπεΗεε! ΐη 8ευ- 
(επυηι δΗαΙΙ ηο( Βε ρΓεδβηΙ. 

(ίί) ΤΒε Ιοίαΐ Γπ3δδ οί §Γ3ρΒί(ε ρΓβδβηΙ βΒβΠ ηοΐ εχεεε8 
150 Ιίηιβδ ΐΗε (οθ1 πιβδδ οί υΓβηίυπι αη8 ρΐυΐοηίυπι. 

(ϊϋ) ΜίχΐυΓεδ οί ίΐδδίΐε βυΒδίαηεεδ ννϊιΗ δΐιΒδίαηεεδ Βαν- 
ίη§ 3 Ηϊ§ΒεΓ ΒγεΡο^εη Βεηδίίγ (Ββη ννβίεΓ, ε.£., δοηιε Βγ- 
ΒγοοβγΒοπ οίΐβ, εΐε., δΗ&11 ηο( Βε ρΓεδεηΐ. ΤΒίβ Βοεβ ηοΐ 
ρΓεεΙυΒε (Βε υβε οί ροΙγείΗγΙεηε ίοΓ ρ3θΒίη§ ογ ννΓ3ρρίη§. 

ΤΒε ίοίβΐ ΠΊ3δ5 οί Γίδδίΐε δυΒδίβηεεβ ρεΓ εοηδΐ§ηηιεηΙ 
δΒβΙΙ Βε δΐιεΗ (Ββί: 


235„, , Ρυ, . 

υ (ρ-βιηβ) ^ (βΓβηιβ) ^ 


160 


90 


233 .. . 

υ (8Γ»Π15) . . ·, 

- ΐδ ηοί §ΓεαΙεΓ Ιη3η 1 

100 


(ε) ΑΙΙοννβΒΙε ηυηιΒεΓ: (Βε βΙΙοννβΒΙε ηυηιΒεΓ ίοΓ 3 ρ3Γ- 
ΙϊευΙβΓ ρβεΒβ^ε Ιο ΐΒϊδ δρεείίίεβίίοη ννϊΐΐ Βερβη8 οη (Βε 3ε- 
(υυΐ εοηίεηΐδ 3η<1 ίδ εςυβί (ο ΐΒε Πδβίΐε ηιβδδ Ιϊπιΐΐ ρεΓ εοη- 
δϊ§ηηΐ8ηΐ (ΙίνίΒειΙ Βγ ΐΒε βείυβΙ Γίδδίΐβ ηΐ3δδ ρΓεββηΐ ίη (Βε 


ρ3ε1<3§ε. Ιη (Βε εββε οί (Βε Γηΐχεεί ηυεΒΒεδ ϊη (3) αΒονε, (Βε 
αΙΙοννβΒΙε ηυηιΒεΓ ίβ: 


160 


235 μ + 1.6 X 233 μ + 1.778 X Ρυ 

\νΒεΓ8 235 μ , 233.. 3ηΒ Ρυ 3Γβ (Βε ηυηιΒβΓδ οί §Γ&ηΐδ οί 
235 0 , 233 μ βηΒ Ρυ ριεβεηί ϊη (Βε ρβεΒβ^ε. \νΒθΓβ (Βε 
ρβεΙίββε ίοΓπΐδ ρβΓΐ οί 3 ΓηίχβΒ εοηδϊ^ηιηεηΐ (Βε ΓεςυΪΓε- 
ηιεηΐδ οί ίοοί-ηοίε 1 (ο ηηβΓ^ΐηβΙ 2700 (2) Βε ιηεΐ. 

(ί) δΒίρηιεηί βΒβΙΙ Βε δυΒ]εε( (ο ιτ>υ1ΐΐΐ3(8Γ3ΐ βρρΓονβΙ. 

Ε. ΡΓονΐδίοηδ δρεείίΐε (ο Ρϊδβϊΐε Οΐββδ III ΡηεΙ<3§εδ 

Γίδδίΐε Εΐυδδ III ρβείο^εβ κΒβΙΙ ιηεεί (Βε βεηεΓηΙ Γβ- 
ςυίΓεπιεηΙδ οί ιηβΓβίηηΙ 3611 αηΒ βΒβΙΙ Βε ορρΓονεΒ ίη βε- 
εοΓίΙβηεε ννί(Β ΓηβΓβίηαΙδ 3674 ηηΒ 3675. 

1. Εχβπφίεβ οί ρβεΒο^ε Βεδί^ηβ Γεςυϊπη^ υηϊΙα(8Γ3ΐ 3ρ- 
ρτονυΐ 

Εχβηφίε I (Γεηυίπη® ΓηυΙίίΙβίεΓβΙ 3ρρΓονα1 οί βΒίρ- 
ητιεηΐ) 

ΡβοΒβ^εδ (ο (Βε ίο1Ιοννίη§ δρεείΠεβίίοη ΓβςυΪΓβ οηΐγ υηί- 
ΙβίβΓβΙ βρρΓονυΙ οί (Βε ρ;ιε1<3§6 Ββδί§η ρΓονίΒεΒ (ΒβΙ (Βε ίοΐ- 
. 1οννίη§ εοηΒίΐίοηδ 3Γ8 ίυΙΓΒΙεΒ: 

(β) ΤΒε ηυηιΒεΓ οί ρβείίβ^εβ ίη βηγ οηε εοηδί§ηηιβη( 
δΒβΙΙ Βε δο ΙίιηίΙεΒ (Βαί: 

(ί) Ιννίεε ιΒίδ ηυηιΒεΓ οί υηΒβηιβββΒ ρβείςβ^εβ βΒβΙΙ Βε 
δυΒ-ΟΓίΐίεβΙ ίί δΐυεΒεΒ Ιο§ε(ΒβΓ ίη 3ηγ 3ΓΓ3η§επιεηΐ ννίΐΒουΙ 
3ηγ(Βίη§ Ββίννεεη (Βε ραε1ί3@εβ, 35δυηιίη£ εΐοβε Γείΐεείίοη 
οη 311 δίΒεβ οί (Βε δΙβεΒ Βγ (Βε βςυίνυΐεηΐ οί ννηίεΓ; ίοΓ (Βί,β 
ρυτροβε “υηΒβηιβ^βΒ” δΒαΙΙ ηιευη (Βε εοηΒίΐίοη ίη ννΐιίοΐι 
(Βε ρυεΒηβεδ 3Γε Ββδί§ηβΒ (ο Βε ρΓεβεηίεΒ ίοΓ (ΓβηβροΓΐ; 
3ηΒ 

(ίί) (Βίβ ηυηιΒεΓ οί ρβεΒβ^εβ ννΒεη “Ββηιβ^εΒ” βΒ&11 Βε 
βυΒ-επΙίεβΙ ίί βίβεΒεΒ Ιο^είΒεΓ ίη υηγ 3ΓΓ3η§εηιεηΙ βηΒ 
εΐοβείγ ΓβίΙεεΙεΒ οη βΙΙ βίΒεβ οί (Βε δΙβεΒ Βγ (Βε εηυίνυΐεηΐ 
οί ννβίεΓ (ογ (Βίβ ρυΓροβε “Β3ηΐ3§εΒ” δΒυΙΙ Γηεβη (Βε ενβΐυ- 
3(εΒ ογ Βεπιοηδ(Γ3(εΒ εοηΒίίίοη οί εβεΒ ρΕοΒυ^ε ίί ίί ΒβΒ 
Βεεη δυΒ]εείεΒ εί(ΒεΓ (ο (Βε (εβίβ βρεείίιεΒ ίη ηιαΓ^ίηβΙδ 
3635 αηΒ 3637 (1) (ο (3) ίοΙΙοννεΒ Βν (Ββ( ίη πΐ3Γ§ίη3ΐδ 
3638 ογ (Βε (εβ(δ βρεείΠεΒ ίη ηΐ3Γ§ίη3ΐδ 3635 βηΒ 3637 
(4), ννΒίεΒενεΓ εοηιΒίηβίίοη ίβ (Βε πίογ6 Βηιί(ίη§). ΗγΒτο^ε- 
ηουδ ηιο8εΓ3(ίοη 3/ Βε(\νβεη (Βε ρβείο^εδ &η3 ννβίεΓ ΙεαΒ- 
3§ε ίηίο ογ ουί οί (Βε ρβεΒβ^εβ εοηβίδίεηί \νί(Β (εδ( Γεβυΐίδ 
βΒβΙΙ Βε 3δδυηιε3 (ο (Βε εχ(εηί ννΒίεΒ τεβυΐίδ ίη (Βε £Γεβ(εδ( 
Γεβε(ίνί(γ. 

(Β) 5Βίρηιεη( οί (Βεβε ρβείο^εβ βΒβΙΙ Βε ηιαΒε οηΐγ 
υηΒεΓ βΓΓβη^εηιεηίδ βρρΓονε8 Βγ (Βε εοπφείεη( 3υ(Βοπ- 
ίίεδ ίη εοηίοπηΒγ ννίίΒ ιηβΓβίηβί 3675, δο ββ ίο ρΓβνβηί 
1θ3(ϋη§, (ΓυηδροΓί οί δ( 0 Γα§ε οί (Βεβε ρβεΒβ^εδ ννίίΒ οίΒεΓ 
ΐ3Βε11ε(Ι ρυεΒβ^εβ οί Γηώ'ουείίνε πιαίβηαΐ. 

2. Εχβηιρίεδ οί Πδβίΐε ρβείο^ε 8εδί§η Γεςυίπη§ ηο εοηι- 
ρε(εη( βυίΒοπίγ βρρΓονβΙ 

Εχβηιρίε I (Γεςυίπη§ Γηυ1(ί1βΐβΓ3ΐ βρρΓονβΙ οί βΒίρ- 
ηιεηΐ). 

Ρ 3 εΙί 3 §εδ (ο (Βε ίο11οννίη§ δρεείΠε3(ίοη ίοΓ ίίδδίΐε Οίβδβ 
III ΓεςυίΓε ηο εοηιρε(εη( ηυ(Βοπ(γ ηρρΓονβΙ οί ρβείο^ε 8ε- 
δί§η ρΓονίάεά (Βε ίο11οννίη§ εοηϋίίίοηδ βΓε (ηεί: 

(υ) ΤΒε ραεΒυ^ε ίδ ευΓΓεηίΙγ ορρΓονβΒ 3β 3 Γίββίΐβ Οΐβββ 
II ρβεΒββε βηά (Βε ηυηηΒεΓ ίη βηγ οηε εοηβί§ηηιεη( 8οεβ 
ηο( εχεεεά (ννίεε (Βε βΙΙοννβΒΙε ηυηιΒεΓ ββδοείυίεά ννίίΒ (Βε 
Γίβδίΐε θ3δδ II βρρΓονβΙ. 

(Β) δΒίρηιεηί οί (Βεβε ρβεΒβ^εβ δΒηΙΙ Βε ιηβάε οηΐγ 
υηΒβΓ 3ΓΓ3η§εΓηεη(β αρρΓονεΒ Βγ (Βε εοηιρβίεηΐ ηυΐΒοτί- 
(ίεβ ίη εοηίοΓητιίίγ ννίίΒ πΐ3Γ§ίη3ΐ 3675, βο 3δ ίο ρΓβνεηί 
Ιο 3 (Ιίη§, (Γ3ηβροΓ( ογ δΐ0Γ3§ε όί (Βεβε Ρ3ε1ν3§εδ ννίίΒ οΙθΒγ 
Ε ίδδίΐε όίβδδ II ογ Οηδβ III ρυοΕββεδ. Εχβπιρίεδ οί βυεΒ 3Γ- 
Γβηββηηεηίδ 3Γε: 

(ί) ηο οίΒεΓ ΙβΒεΙΙεά ρβείο^εδ οί ΓαΒίοηεΐίνε βυΒδίβηεβδ 
η> 3 γ Βε 03Γπε8 ννίίΒ (Βε εοηδίβηηιβηί ίη (Βε δβιηε νεΒίεΙε, 
3η8 

(ίί) εί(ΒεΓ (ΓβηδροΓί δΒηΙΙ Βε 8ίΓεε( (ο (Βε εοηβί§ηεε ννίίΒ- 
ου( 3ηγ ίη(εΓΓηε8ί3(ε (Γ3ηβί( β(0Γ3§ε; ογ 


3621 


3622 


3623 
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οοηίΓοΙδ δΗαΙΙ Βε ίιηροββεί, Βγ (Ηε ρεονίδίοη οί βη εδεοεί, 
Ιο ρεενεηί (Ηε ρβεΕβ^εδ οί (Βε εοηδί^ηηιεηΐ Γγοιτι Βείη§ 
5ΐ3θ1ίβ(1 ννϊΐΒ ΟΓ δΐΐο^ηδίάβ 311 ν ΟΐΒβΓ ρ3ε1<3§6δ οί Γ3(Ιίθ3ε- 
Ιϊνβ 50 1)51311068 3Ϊ16Γ 3Π 30θΐ(1εηΙ, ΟΓ 31 311 V ΟίΗβΓ ΙΪΠΙβ. ΤΒβ 
εδεοεί δΙι&ΙΙ Ιεβνεί ίη 3 5βρ3Γ3ΐε νβΒϊεΙε. 

Εχ3ΐηρ1β II (Γ6ςϋίπη§ ηιυΙΐϋβίεΓβΙ 3ρρΓθν3ΐ οί δΗίριηεηΐ) 
Ρ3ε1ί3§65 Γογ Γίδδίΐε Ε1355 III Γεςυίιε ηο εοηιρβίβηΐ βυ- 
ΐΗθΠΐγ 3ρρΓ0ν3ΐ οί ρβοΗαββ άβδΐβΠ ρΓθνί(1βθ1 ΐΒβΙ [Ββ ίοΐ- 
1οινίη§ εοηίΐίΐίοηδ βΓβ ηιβΐ: 

(β) Ρ3θ1(3§ίη§: ΐΗε επίίεβίίΐγ δβίεΐγ οί ΐΗεδε εοηδϊ§η- 
πιεηΐδ (Ιαεδ ηοι άερεηά υροη ΐΗε ίηίε^τίΐγ οί ΐΗε ρ3ε1ί3§ίη§. 
Αην ρβεΐ43§ίη§ ννΗίεΒ εοτηρίίεδ ινίΐΒ (Ηε οίΗεε εεΐενηπΐ εε- 
ςυΪΓβηιεηίδ οί ΐΗίδ Αρρεικίϊχ πιβγ ΐΗεΓείοεε Βε υδβεΙ, ρεο- 
νϊ(ΐ6(1 ίΐ (Ιοεδ ηοΐ ίηεοΓροΓΕίε Ιεβεί εχεεε(1ίη§ 5 επί ϊη ΐΚϊεΙί- 
ηεβδ, Ιιαπβδίεη ογ υΓβηίυιη δΗίε1(Βη§. 

(Β) ΟοηΙεηΙδ - ιίΓαηίιιιη ητείβΐ, εοεηρουηοΐδ 3 γκ1/ογ ηιίχ- 
Ιυεεδ: ΐΗε εοηίεηΐδ οί βηγ εοηδί§ηεηεηΙ βΗβΠ ηοΐ εχεεεά (Ηε 
ρεπηίδδίΒΙε ηιβδδ οί υΓ3ηίυηι-235 §ίνβη ίη ΤβΒΙε XVI ρεΓ 
εοηδί§ηηιβηΙ 33 3 ίυηεΐίοη οί εηπεΗηιεηΙ Γογ δυΒδΙβηεεβ 
δ3ΐίδίγίη§ ΐΗε ίο11οννίη§ εοηάίΐίοηδ: 

(ί) ϋΓ3ηίυηι-233 δΗβΠ ηοΐ Βε ρεεδεηΐ. 

(ϋ) ΒβεγΙΒυιη βηεΐ Ηγάεο^εηουδ Γηβίεπβΐ εηπεΗεεΙ ίη 
(Ιευίεπυηι βΗβΙΙ ηοΐ Βε ρΓεδεηΐ. 

(ίη) ΤΒε ΙοΙ&1 ιηβδδ οί ^ΓβρΒίΙε ρεβδβηΐ δΗβΠ ηοΐ εχεββεΙ 
150 Ιίηιβδ ΐΒβ Ιοίβΐ πιβδ οί υΓ3ηίυηη-235. 

(ίν) ΜίχΐυΓεδ οί Γίδδίΐε 8ΐιΒδΐ3ηεεδ ννίΐΒ βιιΒδΙβηεεδ Ηβνίη§ 
3 ΒίζΙιβΓ ΗνοΙτο^βη (ΙβηδίΙν ΐΗβη ν»3ΐετ, ε.§., δοηιε ΗγοΒοεβΓ- 
Βοη οίΐδ, 5 Β 3 ΙΙ ηοΐ Βε ρΓβδεηΙ. ΤΗίδ άοεβ ηοΐ ρΓεεΙιηΙε ΐΒε 
ιΐ56 οί ροΙγβΗίγΙβηε Γογ ρ3εΠίη§ ογ \νεβρρίη§. 


Αρρεικίϊχ Α.6 

ΤΑΒΕΕ XVI - ΡΕΚΜΙ58ΙΒΕΕ ΜΑ85 ΟΕ 
υΚΑΝΙϋΜ-235 ΡΕΚ ΟΟΝδΙΟΝΜΕΝΤ 


ΙΙεβηιυπι εηπεΗηιεηΙ ίη 
ιηβδδ ρεε εεηΐ οί 
ιΐΓ3ηίυιη-235 ηοΐ εχεεεεϋη^ 

ΡεπηίδδίΒΙε εηβδδ ρεε 

εοηδί§ηπιβηΙ §Γ3ΐη5 οί 

υεβηίυηι -235 

93 

400 

75 

420 

60 

440 

40 

460 

30 

480 

20 

520 

15 

560 

11 

600 

10 

640 

9.5 

655 

9 

675 

8.5 

690 

8 

710 

7.5 

730 

7 

750 

6.5 

780 

6 

810 

5.5 

850 

5 

900 

4.5 

950 

4 

1.000 

3.5 

1.100 

3 

1.250 

2.5 

1.500 

2 

2.050 , 

1.5 

3.400 

1.35 

4.000 

1 

8.500 

0.92 

15.000 


(ε) (ΖοηΙεηΙδ - ιΐΓβηίυηι ιηείβΐ, εοπιροϋηεΐδ βηά/οΓ γπιχ- 
Ιιιτεδ ηοΐ ίοπηίη§ 3 ΐ3ΐΐίεε: ΤβΒΙε XVII §ίηνβδ ΐΒε ρεπηίδδί¬ 


ΒΙε πΐ355 οί υΓ3ηίυπι-235 ρεε εοηδί^ηηιβηΐ 38 3 ίυηεΐίοη οί 
εηπεΗηιεηΙ, Γογ δΐιΒδΙβηεβδ 53ΐίδίγίη§ ΐΒε ίοΙΙο\νίη§ εοηοϋ- 
ΐίοηδ: 

(ί) ΕΙεβηιυπι -233 δΙιβΙΙ ηοΐ Βε ρεεδβηΐ. 

(ϋ) ΒεΓυΙΙίυπι βηιΐ Ηγιίεο^εηουδ πιβίβεβΐ εηπεΗεΒ ίη Βευ- 
οοζ4 { βΓ ; υηι 5 | 13 ]] ηο ι Βε ρεεδεηΐ. 

(ίη) ΤΒε ΙοίβΙ πιβδδ οί §Γ3ρΙιήε ρεεβεηΐ δΗβΙΙ ηοι εχεεεά 
150 ΐίπιεδ ΐΗε ΙοίβΙ ιηβδδ οί υΓ3ηίυηι-235. 

(ίν) ΜίχΙυεεδ οί Πδδίΐε δυΒδΙβηεβδ ννίΐΗ 5θΒδΐ3ηεβ5 Ηβνίη§ 
3 ΗίβΗεΓ ΗγΒεο^εη (Ιβηδίΐν [Ηβη ννβίεε, ε.§., δοηιε ΗγάΓοεβε- 
Βοη οίΐδ, δΗβΙΙ ηοΐ Βε ρεεδβηΐ. ΤΗίδ Βοβδ ηοΐ ρεεείικίε ΐΗε 
υβέ οί ροΙγειΗγΙεηε Γογ ρβεΙαηβ ογ \ντβρρίη§. 

ΑρρεηΒίχ Α.6 

(ν) ΤΒε Πδδίΐε δυΒδίβηεεδ 5 Β 3 ΙΙ Βε εΗδίπΒυΙεε! ΗοΓηο§εηβ- 
ουβίγ ΐΒΓου^ΒουΙ (Βε εοηίεηδ. Ιη αΗεΙίΐίοη, ΐΒε δυΒ- 
δίβηεεδ δΒβΙΙ ηοι ίοπη 3 ΙβΙΙίεβ βπ-βηβεηηεηΐ ινίιΒίη ΐΒε 

ρ3θΒ3§6. 

ΤΑΒΕΕ XVII - ΡΕΚΜΙ55ΙΒΕΕ ΜΑ55 ΟΕ 
ϋΚΑΝΙϋΜ-235 ΡΕΚ ΟΟΝ5ΙΟΝΜΕΝΤ 


ϋΓβηίυηι εηπεΗεηβηΙ ίη 

ΡεπηίδδίΒΙε ιηβδδ ρεε 

ιηβδδ ρεε εεηΐ οί 

εοηδί§ηιηεηΙ Πϋοβπηηδ οί 

ϋΓ3ηίυιη-235 ηοι εχεεεείίηβ 

υΓβηίυιη -235 


1.05 

4 

1.15 

3.5 

1.4 

3 

2.5 

2 

1.8 

3 

7 

1.5 

10 

1.35 


ί*~'~ 


(3) ΟοηΙείιΙδ - υΓβηίυηι 3 ικ1/ογ ρΐυΐοηίϋηι εηείβΐ,. εοηι- 
ρουικίδ 3ηίΙ /ογ ιηίχΙιίΓεδ: ϋιβ δυΒδΙβηεεδ δΒβΙΙ δβΐίδίγ ΐΒε 
ΓοΙΙοννίη§ εοικίίΐίοηβ: 

(ί) ΒεΓνΙΙίιιιη 3ΐκ1 Βν(ΐΓο§6ηου8 ΓοβΙετίβΙ εηηεΒεΒ ίη 3ευ- 
ΙεΓίυηι δΒβΙΙ ηοΐ Βε ρεεδεηΐ. 

(ϋ) ΤΒε ΙοίβΙ ίη355 οί §Γ3ρΒίΙε ρεεδεηΐ βΒβΙΙ ηοι εχεεεά 
150 ΐίηιεδ ΐΒε ΙοΙοΙ ηΐ358 οί ϋΓβηίυητ 3ΐκ) ρΐυΐοηίυηι. 

(ίίί) Μίχΐυτεδ οί Πδβίΐε δΐιΒδίΒηοεβ ννίΐΒ δυΒδΙβηεεδ Β3ν- 
ίη§ 3 Βί^Βεε Βν^Γο^εη Βεπδίΐγ ΐΒβη ννβίεε, ε.§., δοηιε Βγάεο- 
εβεΒοη οίΐβ, δ1ΐ3ΐΙ ηοι Βε ρεεδεηΐ. ΤΙιίβ 3οεδ ηοΐ ρΓεεΙαεΙε 
ΐΒε ύδε οί ροΙγείΒνΙεηβ Γογ ρ3εΒίη§ ογ \νε3ρρίη§. 

ΤΒε ΙοίβΙ ιηβδδ οί Πδδίΐε δυΒδΙβηεεδ ρεε εοηδί^ηηιεηΐ 
δΒβΠ Βε δΐιεΗ ΐΒβΙ: 


235 


υ (ρ-βπΐδ) ^ Ρυ (ρβηΐδ) ^ 


233 


υ (ρβΓηδ) , 


400 


225 


250 


ίδ 1101 §Γ63ΐ6Γ ΐΒβη 1 


(ε) Οοικίίΐίοηδ οί ΙεβιΐδροεΙ: ΐΒε ίοΙ1ο\νίη§ βΒπιίηίδίΓβΐίνε 
οοηίεοΐδ δΒβΙί Βε βρρίίεε) ιΒεοιι§Βουΐ ΐΒε Ιεβηδροεί οί ΐΒε 
εοηδί§ηηιβηΙ: 

(ί) ΤΒβ ςυ3ΐιΐίΐγ οί δυΒδίβηεβδ ίη β εοηδί§ηηιεηΙ βΒβΙΙ ηοι 
εχεεεεί ΐΒβΐ εΐείϊηβεί ίη (Β), (ο) ογ (3) βΒονε; 

(ϋ) ΐΓβηδροΠ 5Ι13ΙΙ Βε (ΙίΓεοΙ Ιο ΐΒβ εοηδίβηεε, ννίΐΒοηΐ βηγ 
ίηΙεπηβ(1ί3ΐε ΙεβηδίΙ 5ΐθΓ3§ε. 

(ί) δΒίρηιεηΐ δΒβΙΙ Βε δυΒ)εοΙ Ιο εηυΙΐίΙβΙεΓβΙ βρρΓονβΙ. 


5Ε0ΤΙ0Ν III - ΤΕ5Τ ΑΝϋ ΙΝδΡΕΟΤΙΟΝ ΡΚΟΟΕ- 
ϋυΚΕδ 

Α. ΟεεηοηδίΓβΐίοη οί οοηιρίίβηεε ινίΐΒ ΐΒε Ιεβΐ Γβςυίεε- 
πιβηΐδ 


(1) ΟειηοηδίΓβΐίοη οί οοηιρίίβηοε ινίΐΒ ΐΒε ΙβδΙ εεςοίεβ- 
εηεηΐδ οί ιΒίδ εΗβρΙεε ηιβγ Βε βεεοηιρΙίδΒβίΙ Βγ βηγ οί ΐΒε 
ιηείΒοίίβ ΙίδΙεε) Βείονν ογ Βγ 3 οοτηΒίηβΐίοη ΐΒεεεοί. 


3625- 
- 3629 


3630 
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(ίΐ) Ρει-ίοπηβηοε οί ίεδίδ ννϊΐΗ ρτοΐοίγρββ ογ δηιηρίεβ οί 
ΐΗβ ρ3θΙ«Ε§ίη§ 38 ηΟΓΓΙΙβΙΙν ρΓβδβΠίβά (ΟΓ (ΓβηδρΟΓί, ίη 

ννΗϊοΗ 038β (Βε εοηίεηίδ οί (Βε ρβοΙ<3^ίη§ ίοΓ (Βε (εδί δΒηΙΙ 
έίίουΐβΐβ 38 οΐοδβΐγ 38 ρΓΗΟίίοίώΙβ (Βε 6Χρ60[ε8 Π0ΓΓΠ31 Γ3- 
8ίθ3θΐίνε εοηίεηίδ. 

(1) ) ΚείβΓβηοβ Ιο ρτενίουβ 83ίίδί30(οι·γ 8βηιοη5(Γ3(ίοη5 οί 
δυίίίείεηΟγ ηϊιτιϊΙηγ ηηίυεε. 

(ο) ΡετίοΓΠΙΒΠΟβ οί (68(8 ννίΐΗ Γποάβίδ οί 3ρρΓ0ρΓ13ΐβ 
δεβίε ίηοοΓρθΓ3[ϊη§ ιΗοδε ίεηίυεεδ ννΒίεΒ 3Γβ 8ί§τιίίίο3η( 
ννϊΐΗ ΓββρεοΙ Ιο (Βε ίίεητι υιι8βΓ ίηνβ8ΐϊ§3ΐϊοη, ννΒεη 
βη§ΐηηβΓΪη§ εχρεπεηεε Η38 δΒοννη Γβδϋΐΐδ οί δΐιοΗ (εδ(δ Ιο 
Βε βυίΐηΒΙε ίοΓ £ΐεδΐ£η ρυτροδεβ. ΨΒεη 3 βεηΐε Γηοοίεΐ ίδ 
056(1, ΐΗε ηβε8 ίοΓ 38)υδ(ίη5 εεΓ(3Ϊη ΙβδΙ ρ3Γ3Γηε(6Γδ, βιιοΗ 
38 (Βε ρεηβΐΓ3ΐθΓ (ΙϊβηιβΙβΓ ογ (Βε εοπψΓεδδίνε 1 οε 8, δΒηΙΙ 
Βε (ηΒεη ίη(ο βεεουηΐ. 

(8) Οηίευίηίίοη, ογ Γ63δοηε8 η^ιηηεηΐ, ννΒεη (Βε 
ΟβΙευΙβίίνε ρΓ0εε8υΓ6δ 3η8 Ρ3Γ3ΓΠ616Γ8 3Γβ §6Π6Γ3ΐ1ν 
β§Γ6β(1 Ιο Ββ εεϋηΒΙε ογ εοηδεΓναΙϊνε. 

(2) ΨίίΒ τεβρεεί Ιο (Βε ίηίήηΐ εοη8ί(ίοηδ ίοΓ (Βε ΙβδΙβ οί 
(Βίδ εΗβρίεΓ εχεερί (Βοδε ίη ηιη^ηηΐδ 3637(4) Ιο 3639, 
(Βε 8επιοηδ(Γ3(ίοη οί εοηιρίίηηεε δΒβΙΙ Βε Βηδεά οη ΐΒε 35- 
δυηιρίίοη (Ηη( ΐΒε ρ3ε1ί3§ε ίδ ίη εςυίΠΒπυπι 31 3η απιΒίβηΙ 
ΙεηηρεΓβΙυΓε οί 38°€. Ψί(Β τεδρεεί Ιο (Βε (Βεπηηΐ Ιεβί (Βε 
είίεείδ οί δοΐβε Γ38ίηίίοη εηη Βε ηε^ΐεείεά ρποτ Ιο βη8 8υε- 
ίη§ (Ηηί Ιεδΐ Βυ( δΒηΙΙ Βε ίβΒεη ϊηΐο ηεεουηί ίη ΐΒε δυΒδε- 
ςυεηί ενβΐυβίίοη οί (Βε ΙεδΙ εεδυΐίδ. 

Β. ΤεδΙδ ίοΓ ρβείο^ίπξ 

1. ΝοπιΒογ οί βρεείηιεηΐδ Ιο Βε (65(68 

ΤΒε ηυπιΒεΓ οί δρεείηιεηδ 3ε(υ3ΐ1γ δυΒ)εε(ε8 ίο ΐΗε Ιεδίδ 
δΙιουίε) Βε Γεΐ3ίε8 Ιο (Βε ηυηιΒβΓ οί ρ3εΙί3§ίη§δ οί ΐΗ&Ι ίγρε 
\νΒίεΒ 3Γ6 Ιο Βε ρΓθ8υεε8, ΐΗε ίτεςυεηεγ οί υδε 3η<1 ιΚε 
εοδί. ΤΒε τεβυΐΐδ οί ΐΒε (εβίδ ιτιάν ηεεεβδίίβίε 3η ίηεεεηδε ίη 
ΐΗε ηυπιΒεΓ οί δρεείηιεηδ Ιο ηιεεί ΐΒε ΓεςαίΓεπιεηΙδ οί ΐΒε 
ΙεδΙ ρΓοεεόυΓβδ ίη τεβρεεί οί ΓηβχΒηιιΐΏ 8301356 . 

2. ΡΓερ3Γ3(ίοη οί 3 δρεείηιεη ίοΓ Ι8δ1ίη§ 

. (1) Α11 δρεείηιεηδ δΗβΠ Βε εχ3Γηίηε8 ΒείοΓε 1εδ1ίη§ Ιο 
ίη8εη(ίίγ ηη8 γοοογ<1 ίηυΒδ ογ (Ιβπιβ^ε ίηο1υ8ίη§ ΐΗε ίοΙΙονν- 
ίη§: 

( 3 ) <ϋνεΓ§εηεε ίΓοηι (Βε δρεεϊΓιεβίίοηδ ογ (Βε εΐΓ3\νίη§δ; 

(Β) άείεείδ ίη εοηδίπιείίοη; 

(ε) εοΓΓΟδίοη ογ οιΒογ 8εί6ποΓ3ΐϊοη; ηη8 

(Β) (ΙίβΙοΓίίοη οί ίε3(αΓ8δ. , 

(2) ΤΒε εοηΐβίηπιεηΐ βνδίεηι οί (Βε ρ3ε1ί3§ίη§ 8 Β 3 ΙΙ Βε 
ε1θ3Γΐν δρεείίιεεΙ. 

(3) ΤΒε εχίεπιβΐ ΓβηΙυΐ'βδ οί ΐΒε δρεείηιεη 3 Β 3 ΙΙ Βε 
εΐεητίγ ίηεΙεηΐίίΊεεΙ δο (Ββί τείεεεηεε ηΐ3> Γ Βε ηΐδίΐε δίηιρίν 
3ΐΊ(1 εΙεβΓίγ [ο 3ηγ ρ3Γΐ οί δυεΒ δρεείηιεη. 

3. Τεδΐίη§ ΐΒε ίη1ε§π1γ οί εοηΐβϊηηιεηΐ 3η<1 βΒίβΙεΙίη^ 

Αίΐεε 3ην οί ΐΒε βρρΙίεαΒΙε (εδΐβ δρεείΠεεΙ ίη ηΐ3Γ£ίηαΐ8 

3635 Ιο 3637, ίι δΒβΠ Βε ίυτίΒεΓ εΙεηιοηδίΓβίεοΙ 1 Β 3 Ι ΐΒε ίη- 
Ιε§τίΐγ οί (Βε εοηώηπιεηί, ογ οί ΐΒε εοηώηηιεηΐ 3Π(1 
δΒίεΙίίίη^, Ββδ Βεεη Γείβίηεεί Ιο ΐΒε εχίεηΐ ΓεςυΪΓεΒ ίη 
πΐ3Γ£ίη3ΐδ 3601 (15) Ιο (17), 3602(2), 3603(1) 3η8 
3604(2) ίοΓ ΐΒε ρ3ο1<3§ίη§ οηΒετ ΙεδΙ. 

4. ΤβΓ§εΐ ίοΓ [Βε (Βορ ιεβίδ δρεοίίιεεί ίη η3Γ§ίη3ΐδ 
3635(4), 3636(2), 3637(2) ηηεί 3641(1) 

ΤΒε (3Γ§ε( βΒβΙΙ Βε 3 Πβΐ, ΒοτίζοπίβΙ δυτίαεε οί δυεΒ 3 
οΒβΓβείεΓ ΐΒβΙ βηγ ίηεΓε386. ίη ί(δ τεδίδίβηεε (ο (Ιίδρίβεβ- 
πιβηΐ ογ (ΙείοΓηιβίίοη υροη ίηιρ30[ Βγ ΐΒε δρεείηιεη ννουΒΙ 
ηοΐ δί§ηίΠο3ηΐ1γ ίηετεβδε ιΒε (Ιηηιβ^ε Ιο ΐΒε δρεείηιεη. 

5. ΤεδΙδ ίοΓ <1εηιοηδΐΓ3ΐίη§ βΒίϋΐγ Ιο ννίίΒδίβηιΙ ηοπηβΐ 
εοηάίΐίοηδ οί ΙεβηδροΓΐ 

(1) ΤΒε ΙεβΙβ αεε: ιΒε ννηίεΓ δρΓ3γ ΙεδΙ, (Βε ίεεβ εΐεορ Ιεβΐ, 
ιΒε εοηιρΓεδδίοη ΙβδΙ 3η<1 (Βε ρεη8ΐΓ3ΐίρη ΙεδΙ. ΡΓΟίοΙγρεβ οί 
(Βε ρ3εΙί3§ε δΒβΙΙ Βε δυΒ)εε(εε1 (ο (Βε ίεεε άεορ (εδ(, (Βε 
εοηιρΓεδδίοη (εδ( 3η<1 (Βε ρεηεΐΓ3ΐίοη (εδί, ρΓβεβΙειΙ ίη ββεΒ 
038ε Βγ (Βε ννβΙεΓ δρΓ3γ ΙεδΙ. Οηε ρΓοίοΙγρε ηΐ3γ Βε αδεεί 
ίοΓ βΐΐ (Βε (88(8, ρτονίείβεί (ΒβΙ (Βε ΓβςυηβηιεηΙδ οί ρβΓ3- 
§Γ3ρΒ (2) 3Γ6 οοηιρίίβεί ννίΐΒ. 

(2) ΤΒε Ιίπιε ίηίεενβΐ ΒεΙννεεη (Βε οοηοΐυδίοη οί (Βε 
ννηίεΓ βρΓ3γ (εδί 3η<1 (Βε δυοο8β(1 ίη§ (εδ( δΒηΙΙ Βε δυεΒ (Ββί 
(Βε νν3(6Γ Β 35 8031(6(1 ίη (ο (Βε πΐ3χίηιυηι εχίεηί, ννί(Βου( βρ- 


ρΓ6θί3Β1ε (ΐΓγίη§ οί (Βε εχίεηοΓ οί (Βε δρεείηιεη. Ιη (Βε &Β- 
βεηεβ οί 3ηγ ενίάεηοε (ο (Βε οοη(Γ3Γγ, (Βίδ ίηΙεΓνβΙ δΒηϋ Βε 
οΒεη (ο Βε ηΒουί ίννο Βουτβ ίί (Βε ννβίεε δρΓβγ ίδ βρρίίεϋ 
ίΓοηι ίοιίΓ (Ιηβείίοηδ δίηιυΒβηεουδΙγ. Νο (ίπιε ίηίεΓνβΙ 
δΒου 1<1 είαρβε, Βοννενεε, ίί (Βε ννβίεΓ δρΓβγ ίδ βρρίίεεί ίΓοηι 
εβοΒ οί (Βε ίοιίΓ (ΙίΓεείίοηδ οοηδεουϋνεΐγ. 

(3) Χ^βίεΓ δρΓην (6δ(: Αηγ ννηίεΓ δρΓβγ (εδί δΒβΙΙ Βε οοη- 
δί(ΐ6Γ6(1 38 83(ίδί3ε(0Γγ ρΓΟΥκΙεΙ (Β&Ι: 

(β) (Βε 3πιουη( οί νν3(6Γ ρ6Γ υηίί οί ςτουηά 3Γ63 ίδ 3 ρ- 
ρΓοχίηΐδίεΙγ εςυίνηίεηί (ο 3 Γβίηίηΐΐ Γ3(β οί 5 ογπ ρεΓ Βουτ; 

(Β) (Βε ννηΐβΓ ίηιρίη^εβ υροη (Βε δρεείηιεη 3( ηη 3η§1ε οί 
βρρΓοχίηιηΙεΙγ 45 ° ίτοπι (Βε Βοπζοηίβΐ; 

(ο) (Βε ννηίεΓ ίδ ηρρΓοχίπιηίεΙγ υηίίοΓΠΐΙγ (ΒδίΓίΒυΙβά, 38 
ίη η Γβίηίβΐ], ονεΓ (Βε εηίίτε δυΓίηεε οί (Βε δρεείηιεη ίη (Βε 
εϋΓεοίϊοη οί (Βε βρεηγ; 

(8) (Βε 8υΓ3(ίοη οί (Βε δρτηγ ίδ ηί Ιεηβί οηε Βουτ; 

(ε) (Βε οπεη(3(ίοη οί (Βε ρηεΒηρη^ ίβ δυεΒ (Β3( (Βε εί- 
ίεείδ 3Γ6 εχρεείεά (ο Βε (Βε πιοδί βενετε ίοΓ (Βε ίεηίυτβδ 
υηείθΓ ίηνβδίί^βΐίοη, ηηά (Βε δρεείηιεη ίβ δυρροΓίεά 50 (Βη( 
ίί 8οεδ ηοί δί( 3 ροοί οί ννηίεΓ. 

(4) Γγ66 8γορ (68(: ΤΒε δρεείηιεη δΒ&ΙΙ ίηΐΐ οηίο (Βε (3Γ- 
£β( δο 3δ (ο δυίίεε Γηηχίηιυηι 8301356 ίη τεδρβεί οί (Βε δηίεΐγ 
ίεβίυτεδ (ο Βε (68ίε8. 

(β) ΤΒε Βεί§Β( οί ίηΐΐ Γηβ3δυΓε8 ίτοηι (Βε ΙοννββΙ ροίηί οί 
(Βε ρηοΐο^ε ίο (Βε υρρβΓ βυτίβεε οί (Βε (3Γ§ε( δΒηΙΙ Βε ηδ 
δρεοίΓιε8 ίη ΤαΒΙβ XVIII. 


ΤΑΒΒΕ XVIII. ΡΚΕΕ-ΓΑΕΕ ϋΙδΤΑΝΟΕ 
ΓΟΗ ΡΑΟΚΑΟΕ5 


Ρ&βΙίΕββδ ΓΠΕδδ 

ΡΓεε-ίηΙΙ 8ίδ(3ηεε 

Μ 

(πι) 

Ιεδδ (Βηη 5000 

1.2 

5000 ίο < 10000 

0.9 

10000 (ο < 15000 

0.6 

15000 βη8 5Γ63(6Γ 

0.3 


(Β) Εογ Γίδδίΐε ΟΙδδδ II ρηεΐο^εδ, (Βε ίεεε 8 εορ δρεοίΓιε 8 
βΒονε δΒηΙΙ Βε ρΓ 6068 ε 8 Βγ η ίεεε 8 εορ ίΓοηι η Βεί§Β( οί 0.3 
ηί οη εηοΒ εοεπετ ογ, ίη (Βε εβδε οί 3 εγ 1 ίη 8 πο 3 ΐ ρηεΐο^ε, 
οηίο εηεΒ οί (Βε ςυβΓίεΓδ οί εηεΒ ππι. 

(ο) Γογ ΠΒγ6Βο3γ8 ογ ννοο8 τεείηη^υΙηΓ ρηοΒβ^εδ ηοί εχ- 
εεε 8 ίη§ 50 ίη πιβδδ, η δερηεηίε δρεείηιεη δΒηΙΙ Βε βυΒ- 
)βε(ε 8 ίο'η ίΓεε 8 γορ οη(ο ββεΒ εοεηεΓ ίΓοηι β Βεί§Βί οί 0.3 

3633 πι. 

(8) Γογ ΠΒγ6Βο3γ8 εγ1ίη8ΓΪε&Ι ρβεΒη^εδ ηοί βχεεείΐίη^ 
100 )(§ ίη ηιβδδ, 3 56ρ3Γ3(ε δρεείηιεη δΒηΙΙ Βε 5υΒ)εε(ε8 (ο 
η ίΓεε 8 γορ οηίο εβεΒ οί (Βε ηυβΓ(6Γδ οί εβεΒ τι Γη ίΓοηι 3 
Β 615 Β 1 οί 0.3 ηί. 

(5) ΕοηιρΓεδδίοη (βδ(: (Βε δρεείηιεη δΒηΙΙ Βε δυΒ)εε(ε8, 
ίοΓ β ρεπο8 οί 24 ΒουΓδ, (ο 3 εοπιρΓεδδίνε 1οη8 εχεΓ(ε8 Βγ η 
Γηηδδ εςυηΐ (ο (Βε 5Γ63(6 γ οί (Βε Γο1Ιοννίη§: 

3634 (η) (Βε εςυίναΐεηΐ οί 5 (ίηιεδ (Βε ηιβδδ οί (Βε ηείυηΐ ρβεΒ- 

• 

(Β) (Βε εηυίνβίεηί οί 1 300 1(5/πι 2 ιηυ1ίίρ1ϊβ8 Βγ (Βε νβτ- 
(ίεηΐΐγ ρΓθ)εε(β(1 3Γ03 οί (Βε ρ3ε1ο56. 

ΤΒε 1οβ8 δΒηΙΙ Βε 3ρρ1ίε8 υηίίοΓηιΙγ (ο (ννο ορροβίίε δί8εδ 

3635 οί (Βε δρεείηιεη, οηε οί ννΒίεΒ δΒηΙΙ Βε (Βε Ββδε οη ννΒίεΒ 
(Βε ρηε!(356 ννουΙ8 ηοππαΠγ 8(3 γκΙ. 

( 6 ) ΡεηείΓβίίοη (εβί: (Βε δρεείηιεη δΒβΠ Βε ρΙηεε 8 οη η 
π' 518 , Πη(, ΒοΓΪζοηίηΙ δΐηίαεβ ννΒίεΒ ννίΐΐ ηοί πιονε δί 5 ηί 1 ϊ- 
εβηίΐγ ννΒϋε (Βε ίβδί ίδ Βείη5 03Γπε8 ουί. 

(β) Α Βηε οί 3.2 επί 8ί3ΐηε(6Γ ννίιΒ 3 ΒεηιίδρΒεπεβΙ εη8 
ηη8 ννεί5Βίη5 6 Ι 5 βΐι&ΐΐ Βε 8Γορρε8 βη8 8ίΓεε(ε8 ίο ίηΐΐ, 
ννίίΒ ίίδ 1οη5ΐίυ8ίη3ΐ ηχίδ νεΓίίεηΙ, οηίο (Βε εεηϋ-ε οί (Βε 
ννεβΒεδί ρ3Γ( οί (Βε δρεείηιεη, δο (Ββί, ίί ί( ρβηείΓηΙβδ δυίίϊ- 
είβη(1γ ίηΓ, ί( ννίΐΐ Βίί (Βε εοηίηίηηιβηί νβδδβΐ. ΤΒε Βογ δΒηΙΙ 
ηο( Βε δί5ηίΓιεηη(1γ 8είοπηε8 Βγ (Βε (εβ( ρεΓίοΓηιβηεε. 
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(1)) ΤΗβ Ηβί§Η( οί ί&11 οί (Ηβ ΒεΓ ιηβεδυΓβοΙ ίτοηι ί(8 ΙοννβΓ 
βικί Ιο (Ηβ υρρβΓ δυΓίεοβ οί (Ηβ δρβοίπιβη βΗπΙΙ Ββ 1 πι. 

6. Αάίϋΐίοη&Ι (βδίδ £ογ Τνρβ Α ρεοΗε§ίη§ (Ιοβΐ^ηβά £ογ 
Ι ίςυίάδ εηά §3868 

(1) 5βρ3Γ3ΐ6 δρβοίπιβηδ δΗεΙΙ Ββ δυΒ)βοίβ<1 Ιο βεοΗ οί ΐΗε 3636 
ίο11οννίη§ 16818 οηΐ688 ίί 03η Ββ (ΙβπιοηδΗείβιΙ (Ηεί οηβ ΙβδΙ ϊβ 

πιοΓβ δβνβΓβ ίοΓ ΐΗβ δρβοίπιβη ίη ςυβδ(ίοη [Ηβη (Ββ οίΗβΓ, ϊη 
ννΗίοΒ 0386 οηβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ Ββ 8υΒ)βοί6(1 Ιο (Ηβ πιοΓβ δβ¬ 
νβΓβ ΙβδΙ. 

(2) ΓΓββ (Ιγορ (βδί: ΐΗβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ ίεΐΐ οηΐο (Ηβ ίεΓ§β( 

80 38 Ιο δΐιίίβΓ ΐΗβ ηιεχίπιυηι ιίειηαββ ίη Γββρβεί οί οοηίείη- 
ΓηβηΙ. ΤΗβ Ηβί§Η( οί ΐΗβ ί&ΙΙ ιηβεβυΓβιΙ ίΓοπι ΐΗβ 1οννβδ( ρ3Γΐ 
οί (Ηβ δρβοίπιβη Ιο (Ββ υρρβΓ δυΗεοβ οί (Ββ ΐ3Γ§βΙ δΒβΙΙ Ββ 9 
γπ. 

(3) ΡβηβΐΓ3ΐίοη (βδ(: ΐΒβ δρβοίπιβη 3 Β 3 ΙΙ Ββ $υΒ)βοΙβ<1 Ιο 
ΐΒβ ΙβδΙ δρβοίΓιβί) ίη πΐ3Γ§ίη3ΐ 3635 (6) βχββρί (Ηεί (Ββ 
Ηβί§Η( οί ί&11 δΗεΙΙ Ββ ίηοΓββδβο! (ο 1.7 πι ίΓοπι ιΒβ 1 πι βρβο- 
ίίίββΐ ίη ηιαΓ§ίη3ΐ 3635 (6) (Β). 

7. ΤβδΙδ ίοΓ 6βπιοη8ΐΓ3ΐίη§ εΒΠίΐγ Ιο ννί(Ηδ(εηά εοοίιίβηί 
οοηάίίίοηδ ίη ΐΓβηδροΓΐ 

(1) ΤΗβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ Ββ 5υΒ)βο(β<1 ίο ιΒβ ουηιυΐεΐίνβ 3637 
βίίβοΐβ οί (Ββ ιηβοΗεηίοεΙ (βδίδ δρβοίΠβϋ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ (2) 

3Π(1 ιΒβ ΐΗβΓΠ13ΐ (βδ( δρββίίϊβά ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ (3) ίη ιΗ&ι 
0Γ(1βΓ. Α 8βρ3Γ3ΐβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ Ββ 8υΒ]ββ[βο1 ίο ιΒβ βίίβοΐ 
οί (Ηβ ννβΙβΓ ΪΠΠΏβΓδίοΠ ΙβδΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ (4). 

(2) ΜβοΗεηίοεΙ ΙβδΙ: ιΒβ (βδ( δΗεΙΙ οοηβίδΐ οί (ννο άπιρδ 
οηΐο 3 ΐ3Γ§βΙ. ΤΗβ ΟΓάβΓ ίη ννΗίοΗ ιΒβ δρβοίπιβη ίδ δυΒ)βο(β(1 
Ιο (Ηβ (ννο (ΐΓορδ 3 Η 3 ΙΙ Ββ δυοΗ ΙΗ&Ι, οη οοπιρίβίίοη οί ιΒβ 
ΓηβοΗ3ηίο3ΐ ΙβδΙ, ΐΗβ δρβοίπιβη ννίΐΐ Ηανβ δυίίβΓβά δυοΗ άεπίΓ 
3§β 33 χνίΐΐ 1β3<1 Ιο ιΒβ ηιεχίπιυπι 8επΐ3§β ίη (Ηβ (Ηβπτι&Ι ίβδί 
\νΗίοΗ ίοΐΐοννβ. 

(ε) Γογ (Ιγορ I, ιΒβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ ίεΐΐ οη(ο (Ηβ ΙεΓ§εΙ 80 
33 Ιο δυίίβΓ ιΒβ ηιεχίπιυπι 8εηιε§β, 3η(1 (Ηβ Ηβί§Η( οί ίεΐΐ 
ιπββδίι Γβοΐ ίβοπι (Ηβ ΙονίβδΙ ροίηΐ οί (Ηβ δρβοίπιβη (ο (Ηβ 
υρρβΓ δυΓίεοβ οί (Ηβ (3Γ§βί δΗεΙΙ Ββ 9 πι. 

(Β) Γογ (Ιγορ II, (Ηβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ ίεΐΐ οη(ο (Ηβ (3Γ§β( δο 
3δ (ο βυίίβΓ (Ηβ ηιεχίπιυπι άεπιε§6, εηά (Ηβ Ηβί§Ηί οί ίεΐΐ 
πιββδυΓβΓΐ ίΓοπι (Ηβ ίηίβη(1β(1 ροίη( οί ίπιρεοί οί (Ηβ δρβοί-' 
ηιβη (ο (Ηβ υρρβΓ δυΓίεοβ οί (Ηβ (3Γ§β( δΗεΙΙ Ββ 1 πι. ΤΗβ (βγ- 
§β( ίη (Ηίβ 0336 δΗεΙΙ Ββ (Ηβ υρρβΓ βηά οί ε βοΙκΙ ηιίΐοί δίββΐ 
ΒεΓ οί οπουΙεΓ 8βο(ίοη, 15 οηι ± 0.5 οηι ίη νϋετηβίβΓ. ΤΗβ 
(3Γ§β( δυΓίεοβ δΗεΙΙ Ββ Πε( εη<1 Ηοπζοηίεΐ ννί(Η ί(δ β<1§β8 
Γθυη(1β(1 οίί (ο ε Γειίίυδ οί ηοί πιοΓβ (Ηεη 6 ιηπι. ΤΗβ Βει- 
δΗεΙΙ Ββ π§ί(11γ πιουη(β<1 ρβιρβΗίουΙεΗν οη (Ηβ ίουη<ΐ3(ίοη 
(3Γ§βί ΗβδοπΒβΗ ίη ηΐ3Γ§ίηε13634 εη4 δΗεΙΙ Ββ 20 οηι 1οη§ 
υηίβδδ ε 1οη§βΓ Ββγ ννουΐίί οευδβ §τβε(βΓ 4επιε§β; ίη (Ηεί 
οεδβ, 3 ΒεΓ οί δυίίϊοίβηί 1βη§(Η (ο οευδβ ηιεχίπιυπι 4επιε§β 
δΗβΙΙ Ββ υδβοΙ. 

(3) ΤΗβΓΓηεΙ (βδ(: εηγ (ΗβΓΓηεΙ (βδ( δΗεΙΙ Ββ οοηδκΙβΓείΙ εβ 
δείίδίεοίοΓγ ρΓονίάβίΙ (Ηεί (Ηβ Ηβε( ίΐυχ ίηοίάβηί οη (Ηβ 
δρβοίπιβη ίδ ηο( Ιβδδ (Ηεη (Ηεί \ν Η ί ο Η -ννουΐβΐ Γββυΐί ίΓοπι βχ- 
ροδυΓβ ίοΓ 30 πιίηυίεδ οί (Ηβ ννΗόΙβ δρβοίπιβη (ο ε Γεάίείίοη 
βηνΪΓοηπιβη( οί 800° Ο ννί(Η εη βπιίδδίνϊίγ οοβίίιοίβη( οί ε( 

Ιβεδί 0.9. Γογ ρυΓροββ οί οε1ου1ε(ίοη, (Ηβ δίπίεοβ 
εΒδΟΓρίίνί(>’ δΗεΙΙ Ββ βίίΗβτ (Ηε( νείυβ ννΗίοΗ (Ηβ ρεοΗε§β 
ηιεν Ββ βχρβοίβά (ο ροβδβδδ ίί βχροββίΐ (ο ε Γπβ ογ 0.8, 
ννΗίοΗβνβΓ ίδ §τβε(βΓ. Ιη εάάίΐίοη, ννΗβη δί§ηίΓιοεη(, 
οοηνβο(ίνβ Ηβε( ίηρυί δΗεΙΙ Ββ ίηοΐυοίβά οη (Ηβ Βεδίδ οί δίϋΐ 
επιΒίβηΙ επ εΐ 800 “0 8υπη§ (Ηβ (ΗΪΓίγ-πιίηυίβ ρβηο8. 

ΑίίβΓ οβδδ&ΐίοη οί (Ηβ εχίβΓηεΙ Ηβε( ίηρυί (ο (Ηβ δρβοίπιβη: 

(ε) (Ηβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ ηο( Ββ οοοίβοΐ εΓίίΠοίεΙΙγ υηίίΐ εη- 
οίΗβΓ (Ηγ66 Ηουτδ Ηενβ βίερββά ογ υηίίΐ ίί Ηεδ Βββη Ββπιοη- 
δ(Γε(ε<1 (Ηε( εΐΐ ίηίβΓηεΙ (βηιρβΓ3(υΓβδ Ηενβ Ββ§υη (ο ίεΐΐ, 
ννΗίοΗβνβΓ ίδ (Ηβ εεΓίίβΓ; εη<1 

(Β) εηγ οοπιΒυδίίοη οί πιείβπείδ οί (Ηβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ Ββ 
εΐΐοννβά (ο ρΓΟΟββό ίοΓ (Ηοεβ ΗουΓδ εί(βΓ (Ηβ οβδδε(ίοη οί βχ- 
ΙβΓηεΙ Ηβε(ίη§ (ο (Ηβ δρβοίπιβη υηίβδδ ίί (βΓΓηίηείβδ βεΓίίβΓ 
ηε(υΓεΙΙν. 

(4) Ψε(βΓ ίππηβΓδίοη (βδ(: (Ηβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ Ββ ίπι- 
ηιβΓδβά υηιίβΓ ε Ηβειΐ οί ννείβΓ οί ε( Ιβεδί 15 πι ίοΓ ε ρβτίοΗ 
οί ηοί Ιβδδ (Ηεη βί§Η( ΗουΓδ. Γογ (βδ( ρυΓροββδ, εη βχίβΓηε! 
ρΓβδδυΓβ οί ννείβΓ οί 0.15 ΜΡε (1.5. Β&γ) (§ευ§β) ννίΐΐ Ββ 
οοηδίιΙβΓβιΙ (ο πιββ( (Ηβδβ οοηΒίϋοηδ. 


8. ΨείβΓ ίη-1βεΗε§β ίβδί ίοΓ ρεοΗε§βδ οοηίείηίη§ Πδδίΐβ 
δυΒδίεηοβδ 

(1) ΡεοΗε§βδ οίΗβΓ (Ηεη Γίδδίΐβ Οίεδδ I ογ Γίδδίΐβ Οεββ II 3638 
ρεοΗε§βδ εη<1 εηγ ρεοΗε§βδ Ιογ ννΗίοΗ ν,'είβΓ ίη-1βεΗε§β ογ 
ουί-1βεΗε§β ίο (Ηβ βχίβηί νιΉίοΗ τβδυΐίδ ίη §Γβε(βδί Γβεο(ίνί(γ 

Ηεδ Βββη εδδυπιβιΐ ίοΓ ρυΓροββδ οί εβδβδδπιβηί υηιΙβΓ 
ηΐ3Γ§ίηεΐ8 3614(2) εηά 3619(Β) δΗεΙΙ Ββ βχβηιρ(β8 Ιγοπί 
(Ηβ ίβδί. 

(2) ΒβίοΓβ (Ηβ δρβοίπιβη ίδ βυΒ)βο(β8 (ο (Ηβ ννείβΓ ίη- 
1βε1<3§β ίβδί δρβοίΓιβά Ββίονν, ί( δΗεΙΙ Ββ δυΒ)βο(βϋ (ο (Ηβ 
ίβδίδ ίη ΓηεΓ§ίηε1δ 3637(2) εηιΐ (3). 

(3) ΤΗβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ Ββ ίπιπιβΓδβίΙ υη8βΓ ε Ηβειΐ οί 
\νε(βΓ οί ε( Ιβεδί 0.9 Γη (ογ ε ρβΓίοιΙ οί ηοί Ιβδδ (Ηεη βί§Η( 

ΗουΓδ εη8 ίη (Ηβ ε((ί(υ8β ίοΓ ννΗίοΗ ηιεχίπιυπι 1βεΗε§β ίδ εχ- 
ρβοΙβΗ. Γογ (Ηίδ ίβδί εη επιΒίβηί (βπιρβΓείυΓβ οί.38°Γ ίδ ηοί 
ΓβςυΐΓβιΙ. 

9. Τβδίδ ίοΓ ίη(β§πίγ οί οοηίείηπιβηί εηιΐ δΗίβ1(1ίη§ 

Αηγ ίβδί ογ ίηδρβοίίοη πιβίΗοιΙ πιεγ Ββ βηιρίογβιΐ (ο Ηβ- 3639 
(βΓπιίηβ ννΗεΐΗβΓ (Ηβ ΓβηυίΓβπιβηίδ οί (Ηίδ ββοίίοη Ηενβ Βββη 
πιβί είίβΓ (Ηβ δρβοίπιβη Ηεδ Βββη δυΒ)βο(βΗ (ο (Ηβ (βδ(8 ίη 
Ηΐ3Γ§ίηε1δ 3635 (ο 3637, ριονίΗθΗ (Ηε( (Ηβ πιβίΗοιΙ οεη Ββ 
Ηβπιοηδ(Γ3(β(1 (ο πιββΐ (Ηβ Γβίβνεηί ΓβςυΪΓβπιβηίδ οί 
ιπ3Γ§ίηε1δ 3601 (ο 3604. 

€. Τβδίδ ίοΓ δρβοίεΐ ίοΓΓη Γειίίοεοίίνε δυΒδίεηοβδ 

1. ΟβηβΓεΙ 

(1) ΤΗβ ίβδίδ εΓβ: (Ηβ ίπιρεβί ίβδ(, (Ηβ ρβΓουβδίοη (βδ(, (Ηβ 3640 
ΒβηΗίη§ (βδ( επΗ (Ηβ Ηβε( (βδ(. 

(2) δρβοίηιβηδ (δοΙίΗ ιεΗίοεοίίνβ δυΒδίεηοβδ ογ οερδυΐβδ) 

(ο Ββ (βδίβΗ δΗεΙΙ Ββ ρΓβρεΓβΗ ;ι.β ηοηπείΐγ ρΐ'βββηΙβΗ ίοΓ 
(ΓεηδροΓί. ΤΗβ ΓεΗίοεοίίνβ δυΒδίεηοβ δΗεΙΙ Ββ ΗιιρΙίοειβΗ εδ 
οΐοδβΐγ εδ ρΓεο(ίοεΒΙβ. 

(3) Α ΗίίίβΓβηί δρβοίπιβη πιεγ Ββ υδβΗ ίοΓ βεοΗ οί (Ηβ 
(68(8. 

(4) ΤΗβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ ηοί ΒοβεΙν ογ δΗείίβΓ ννΗεη δυΒ- 
)βο(βΗ ίο (Ηβ ίιπρεοί, ρβΓουδδίοη ογ ΒβηΗίη§ (68(8. 

(5) ΤΗβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ ηοί ΓηβΙί ογ ΗίβρβΓδβ ννΗβη-δυΒ- 

)βο(βά (ο (Ηβ Ηβεί ίβδί. ■ ···-·'■'' 

(6) ΑίίβΓ βεοΗ ίβδί, ε 1βεοΗίη§ εβδβδδπιβηί δΗεΙΙ Ββ ρβΓ- 

ΓογπιοΗ οη (Ηβ δρβοίπιβη Βγ ε ιηβίΗοΗ ηο Ιβδβ δβηδίίίνβ (Ηεή 
(Ηβ ΓηβίΗοΗδ §ίνεη ίη ΓηεΓ§ίηεΙ 3642. > ' 

2. Τβδί πιβίΒοΗδ 

(1) Ιπιρεοί (βδ(: (Ηβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ ίεΐΐ οη(ο (Ηβ (εΓ§β( 3641 
ίΓοπι ε Ηβί§Η( οί 9 πι. ΤΗβ (εΓ§β( δΗεΙΙ Ββ εβ (ΙβίΙηβΗ ίη πιεΓ- 

§ίηεΙ 3634. 

(2) ΡβΓουδδίοη (βδί: (Ηβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ Ββ ρΐεοβίΐ οη ε 
δΗεβί οί Ιβειΐ ννΗίοΗ ίδ δυρροΓίβΟ Βγ ε δπιοοίΗ δο1ί8 δυΓίεοβ 
εηεΐ δίΓυοΙο Βγ (Ηβ Πεί ίεοβ οί ε 8(ββ1 Βίΐΐβί βο εδ (ο ρΓοοΙυοβ 
εη ίπιρεοί βηυίνεΐεηί (ο (Ηεί Γβδυ1(ίη§ ίΓοπι ε ίΓββ ίεΐΐ οί 1.4 
Η§ (ΗΓου§Η 1 ιη. ΤΗβ Πεί ίεοβ οί (Ηβ Βίΐΐβί δΗεΙΙ Ββ 25 ππη ίη 
άίεηηείβΓ ννί(Η (Ηβ β(1§εδ ΓουηιΙβΗ οίί (ο ε τειίίυδ οί 
3 πιπι ± 0.3 πιπι. ΤΗβ 1βε8, οί Ηεπίηεβδ ηυπιΒβΓ 3.5 ίο 
4.5 οη (Ηβ νίοΗβΓδ δοείβ εη8 ηοί πιοΓβ (Ηεη 25 πιπι (Ηίοΐί, 
δΗεΙΙ οονβΓ ίίικΙ εΓβε §Γβε(βΓ (Ηεη (Ηεί οονβΓβι! Βγ (Ηβ δρβοί- 
ηιεη. Α ίΓββΗ δυΓίεοβ οί Ιβεά δΗεΙΙ Ββ υδβΒ ίοΓ βεοΗ ίπιρεοί. 

ΤΗβ Βίΐΐβί δΗεΙΙ 8(π1<β (Ηβ δρβοίπιβη βο εβ (ο οευδβ ηνεχί-· 
πιυπι 8επΐ8§6. 

(3) Ββηι1ίη§ (βδί: (Ηβ (ββί ίδ ερρΙίοεΒΙβ οηΐγ (ο 1οη§, δίβη- 
<1βΓ δουτοβδ ννί(Η Βο(Η ε πιίηίπιυπ) Ιβη§(Η οί 10 οηι εη8 ε 
1βη§(Η ίο πιίηίπιυπι ννί8(Η τε(ίοη οί ηο( Ιβδδ (Ηεη 10. ΤΗβ 
δρβοίπιβη δΗεΙΙ Ββ π§ί(11γ οΙεπιρεά ίη ε Ηοπζοηίεΐ ροδίίίοη 
δο (Ηεί οηβ Ηεΐί οί ί(δ 1βη§(Η ρΓοίΓυάβδ ίΓοηι (Ηβ ίεοβ οί (Ηβ 
οΐεπιρ. ΤΗβ οΓίβηίείίοη οί (Ηβ δρβοίιπβη δΗεΙΙ Ββ δυοΗ (Ηε( 

(Ηβ δρβοίπιβη ννίΐΐ δυίίβΓ ηιεχίπιυπι 8επΐ3§ε ννΗεη ί(δ ίΓββ 
εηά ίδ δίΓυοΙν Βγ (Ηβ Πεί ίεοβ οί ε δίββΐ Βί11β(. ΤΗβ ΒίΙΙβΙ δΗεΙΙ 
δίπΗβ (Ηβ δρβοίπιβη βο εδ (ο ρΓοάυοβ εη ίπιρεοί εςυίνείβηί 
(ο (Ηεί Γβδυ1(ίη§ ίΓοπι ε ίΓββ νβΓίίοεΙ ίεΐΐ οί 1.4 Η§ (ΗΓου§Η 1 
πι. ΤΗβ Πει ίεοβ οί (Ηβ ΒίΙΙβί δΗεΙΙ Ββ 25 πιπι ίη ιϋεπιβίβΓ 
\νί(Η (Ηβ β(1§βδ Γουηιίειΐ οίί (ο ε τειίίυδ οί 3 πυη (ο ± 0.3 
πιπι. 

(4) Ηβεί (βδί: (Ηβ δρβοίπιβη δΗεΙΙ Ββ ΗβείβΒ ίη επ ίο ε 
ΐβΓηρβΓεΙυΓβ οί 800 °0 εηιΐ ΗβΙεΙ ε( (Ηεί (βιηρβΓείϋΓβ ίοΓ ε 
ρβποιΐ οί 10 ιηίη εη<1 δΗεΙΙ (Ηβη Ββ εΙΙοννβΗ ίο οοοί. 
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(4) 1ι δΗαΙΙ Βε βηδυΓβά ιΗβ! ΐΗβ ρπινίδίοηδ οΓ ΓηΒΓβίηβΙ 
3642 3600(5), ννίΐΗ Γβ§ΒΓά Ιο 1ίίΐίη§ ΕίΙαεΗηιβηΙδ Κάνε Βββη εοηι- 

ρΐίβά ννίΐΐι. 


3645 

-3649 


3. Εβ8εΗίη§ 388β8ΓηβηΙ ηιβίΗοάδ 

(1) Ρογ ίηάίδρβΓβίΒΙβ βοΐίά δυΒδΙαηεββ: 

(β) ΤΚε δρβεϊπιβη βΒεΙΙ Ββ ίπιιηβΓδβά ίοΓ βενβη άανδ ίη 

ννΕίβΓ Βΐ ΕΓπΒϊβηΙ ΙβΓηρβΓΕίϋΓβ. ΤΗβ ννΕίβΓ 8 Ηε 11 ΗΕνβ ε ρΗ οί 
6 Ιο 8 Εηά ε ηΐΕχΐηιυιιι εοηάυείίνίίγ οί 10μ5/εηι Βί 20°0. 

(Β) ΤΗβ ννΕίβΓ ννίίΗ δρβεϊπιβη βΗπΙΙ ΐΒβη Ββ ΗβΒίβά Ιο ε 
Ι βηιρεΓΕίΟΓε οί 50° ± 5°€ αηά ηιαίηίαίηβά βί ΐΐιϊδ ΙβηιρβΓ- 
ΕΐϋΓβ ίΟΓ ίθΠΓ ΗοΐΙΓδ. 

(ε) ΤΗε αείίνίΐγ οί ΐΗε ννΕίβΓ 8Βε11 ΐΗεη Ββ άβίεπηίηβά. 

(4) ΤΗε δρεεΐπιβη δΚαΙΙ ΐΗεη Ββ βίΟΓβά ίοΓ εΙ ΙβΕδΙ δβνβη 
άΒγβ ϊη δϋΐΐ εϊγ οί ΡιυπΊΪεΙϊΐν ηοί Ιβδδ ιΗεπ 90 ρβΓ εεηΐ εΙ 
30°0. 

(β) ΤΗβ δρβεϊπιβη εΗεΙΙ ΐΗβη Ββ ίηιπιβΓδεά ίη ννΕίβΓ οί ΐΗβ 
δΕΓηβ δρβεϊΓιοΕίϊοη Εδ ίη (ε) ΕΒονε Εηά ΐΗε νναίβτ ννϊΐΗ δρεεί- 
ηιεη ΗβΒίβά αί 50 °0 ± 5°0 επ<1 πΐΒίηΐΒίηβά βΙ ιΗίβ ίβηι- 
ρβΓΕίϋΓβ ίθΓ ίοϋΓ ΗουΓδ. 

(ί) ΤΗε Βοΐίνίίγ οί ΐΗε νναίβΓ βΒεΙΙ ΐΗβη Ββ άβίβΓΠΐίηβά. 

ΤΗβ Εεΐΐνϊΐίβδ άβίβΓπιίηβά ίη (ε) ηηά (0 ΕΒονε δΗ&ΙΙ ηοί 
βχεββά 1.85 ΕΒς (0.05 μ 0ί). 

(2) Ρογ βηοΒρδυΐΒίβά δυΒδίΕηεβδ: 

(ε) ΤΗβ δρβείπιεη «Η»11 Βε ίηιπιβΓδβά ίη ννΕίβΓ Βί ΕΐηΒίβηΐ 

ΙβπιρεΓΕίυΓβ. ΤΗβ ννΕίβΓ βΗεΙΙ ΗΕνβ ε ρΗ οί 6-8 \νίΐΗ ε πιεχϊ- 
ιηιίΓη εοηάυείίνίίγ οί 10μ5/οπ). ΤΗβ ννΕίβΓ Βη<1 δρβεϊπιβη 
δΗπΙΙ Ββ ΗβΒίβά Ιο ε ΐβπιρβΓΕίυΓβ οί 50°0 ± 5°0 &η<1 
ΓηΒΪηΐΒΪηβά βΙ ίΗίδ ΙβπιρβΓΒΐυΓβ ίθΓ ίουΓ ΗουΓδ. 

(Β) ΤΗβ Βοΐίνίίγ οί ΐΗβ ννΕίβΓ δΗΕΐΙ ΐΗβη Βε άβίβπηίηβά. 

(ο) ΤΗε δρβεϊπιβη δΙίΕΐΙ ΐΗβη Ββ δίοΓβά ίοΓ εΙ ΙβΕδΙ βενβη 
ϋΕγδ ίη δΐίΐΐ ΕΪΓ Εΐ Ε ΙβΠφβΓΒίυΓβ Πθί Ιβδδ ΙΗεΠ 30°0. 

(8) ΚερβΕί (β). 

(ε) ΤΗβ Εοΐίνίΐγ οί ΐΗβ ννΕίβΓ δΗ εΙΙ (Ηβη Ββ άβίβπηίηεά. 

ΤΗβ Εοίίνίΐίβδ άβίβπηίηβά ίη (Β) Εηά (β) ΕΒονβ δΗ&11 ηοί 
βχεββά 1.85 ΗΒς (0.05 μ 0ί). 

ϋ. Ιηδρβείίοη ΓβςυΪΓβιηβηΙδ Ιο Ββ ίυΙΠΗβά ΒβίοΓβ ίΪΓδί 
υδβ Εηά ΒβίοΓβ βΕοΗ δΗίρπιβηΐ οί εβΓίΒΐη Ιγρββ οί ρΕβΙεΕ^βδ 

1. ΒβίοΓβ ΓίΓδΙ υδβ 
ΒβίοΓβ ίΪΓδΙ υδβ οί Εηγ ρΕθΙνΕ§β, ΐΗβ ίοΐΐοννίη^ ΓβςυΪΓβ- 3643 

τηβηίδ δΗαΙΙ Ββ εοηιρίίβά ννίΐΗ Βγ ΐΗβ εοηβί^ηοπ 

(ε) Ρογ 6εοΗ Τγρβ Β(Ι_') Εηά Τγρβ Β(Μ) ρΕοΙίΕ^ε, ίίδΗΒΐΙ 
Ββ βηβυΓβά ιΗεΙ ΐΗβ βίίβείίνβηβδδ οί ίΐδ δΗίβ1άίη§ αηά εοη- 
ΐΕΪηπιεηΙ, Εηά, ννΗβΓβ ηβεβδδΕΓγ, (Βε ΗβΕί ΐΓΕηβίβΓ οΗεγεο- 
Ιβπδΐίεδ, ΕΓβ ννίιΗίη ΐΗβ Ιίιηίΐβ ΕρρΙίοΕΒΙβ (ο ογ δρβείΓιβά ίοΓ 
(Ηβ ΕρρΓονβά άβδί^η. 

(Β) Ιί (Ηβ άβδί§η ρΓβδδυτβ οί ΐΗβ οοηΐΒΐηιηβηΙ δγδίβηι βχ- 
εββάβ 35 ΗΡα (0.35 Βεγ) (§Βυ§β), ίΐ δΗ&11 Ββ βηβυΓβά ιΗεΙ 
ΐΗβ εοηίΕΐηηιβηΙ δγδίβηι οί βΕοΗ ρΒεΗη§β εοηίοπηδ ννίίΗ ΐΗβ 
ΕρρΓονβά άβδί^η ΓβςυΪΓβπιεηΙδ ΓβΐΒίίη§ Ιο ίΗβ εΕρΕΒίϋΐγ οί 
ιΗβΙ δγβίβπι Ιο πίΕίηίΕίη ίίβ ίηΐβ^ηίγ υηάβΓ ρΓβδδυΓβ. 

(ο) ΨΗβΓβ, ίη οΓάβΓ Ιο εοπιρίγ ννίΐΗ ΐΗβ υηεΙβΕΓ δΕίβΙγ επ- 
ίβηα, ηβυίΓοη ροίβοηδ ΕΓβ δρβείίϊεΕίΙγ ίηεΐυάβά Εδ εοΓηρο- 
ηβηΐδ οί ΐΗβ ρΕθΙί8§ίη§ ρπιη&πΐγ ίοΓ ίΗίδ ρυεροδβ, ΙβδΙδ 
δΗ&11 Βε ρβιίοΓπιβά Ιο εοηίίπη ΐΗβ ρΓβββηεβ Εηά άίδίπΒυ- 
Ιίοη οί (ΗβΙ ροίδοηίη§. 

2. ΒβίοΓβ βΕοΗ δΗίρπιβηΙ 

ΒβίοΓβ βηεΗ δΗίρπιβηΙ οί Εηγ ραοΗη§β, ιΗβ ίο11οννίη§ τβ- 3644 
ςυΪΓβπιβηΙδ δΗ&11 Ββ εοπιρίίβά ννίίΗ Βγ ίΗβ εοηδί^ηοπ 
(ε) Τγρβ Β(υ) Εηά Τγρβ Β(Μ) ρηεΚΒββδ βΒεΙΙ Ββ Ηβΐά 
υηΐίΐ εςυίΙίΒπυηι εοηάίΐίοηδ ΗΕνβ Βββη εΐοδβΐγ βηου§Η αρ- 
ρΓΟΕεΗβά ίο άβπιοηδίΓΕίβ εοΓηρΙίΕπεβ ννίΐΗ ίΗβ δΗίρπιβηΙ Γβ- 
ςυίτβπιβηΐδ ίθΓ ΙβπιρβΓΕίυΓβ Εηά ρΓβδδυΓβ υηίβδδ επ βχ- 
βηιρίίοη ίΓοηι ΐΗβδβ ΓβςυίΓβπιβηΙδ Ηβ 8 τβεβίνβά υηίΐΕίβΓΒΐ 
ΕρρΓΟνΕΐ. 

(Β) Ιί βΒεΙΙ Ββ βηβυΓβά ΙΗεΙ &11 ΐΗβ ΓβςυΪΓβπιβηΙδ δρβείΓιβά 
ίη ΐΗβ ΕρρΓονΕί εβΓίίΠεΕίβδ ΗΕνβ Βββη δΕίίδΠβά. 

(β) Ιί δΗ&11 Ββ βηβυΓβά Βγ βχΕπιίιίΕΐίοη Εηά/οΓ ΕρρΓορΓί- 
βίβ ΙβδΙδ ιΗεΙ ε 11 εΐοδϋτβδ, νΕίνβδ Εηά οίΗβΓ ορβηίη§δ οί (Ηβ 
εοηίΕΪηηιβηΙ δγδίβηι ιΗγοο^Η ννΗίεΗ ΐΗβ ΓΕάίοΕοΙίνβ εοηίβηΐβ 
πιί§Ηΐ βδοαρβ ΕΓβ ρΓορβΓίγ οΐοββά Εηά, ννΗβΓβ ΕρρΓορπΕίβ, 
δβΕίβά ίη ΐΗβ πίΕηηβΓ ίοΓ ννΗίεΗ ΐΗβ άβηιοηδίΓΕίίοηδ οί 
πίΕΓ^ίηΕΐδ 3603(1) Εηά 3604(2) ννβΓβ πΐΒάβ. 


5Ε0Τ1ΟΝ IV. -ΟΟΝΤΚΟΒ5 ΡΟΗ ΤΚΑΝ3ΡΟΚΤ 
ΑΝϋ 5ΤΟΗΑΟΡ ΙΝ ΤΗΑΝδΙΐ 

Α. Μίχβά ρΕοΙνίη^ 

Α ρΕθΙίΕ§ε εοηΐΕίιιίιι§ Γαάίοαείίνβ δυΒδίΕΐιεβδ βΙκιΙΙ ιιοί 3650 
εοηίΕίη Εηγ οίΗβΓ ίίβιηδ βχεβρί δυείι ΕΐΙίεΙβδ Εηά άοευιηβιιΐβ 
Εδ ΕΓβ ηβεβδδΕΓγ ίθΓ ΐΗβ υδβ οί ΐΐΐθ ΓαάίΟΕβΙϊνβ δοΒδίΕΙίεβδ. 

5υεΗ ίΐεηΐδ πίΕγ Βε ίιιείυάβά. ρΓονίάβά ΙΗεΙ ΐΙιβΓβ ίβ ιιο ίη- 
ΐβΓβείίοη Ββίννββη ιΐιβιτι Εηά ΐΐιβ ρΕοΙνΕ^ίηί; οι· εοηίβηΐδ ΐΠιιΐ 
ννουΐά Γβάιιεβ ιΗβ δβΓβΙν οί ΐΐιβ ρηεΐναββ. 

Β. Νοη-ίίχεά ΓΕάίοβείίνβ εοηΐηιηίηηΐίοη 

ΤΗβ ηοη-Γιχβά ΓαάίοΕεΙίνβ εοιιΙ&ιηίη&Ιίοιι οη &η\ εχίει- 3651 
πεΙ δυΓίβεβ οί ιΗβ ρΕεΙ<Ε§β δΙιοΙΙ Ββ 1<βρ1 Εδ Ιονν Εδ ρΐΈεΙίεη- 
ΒΙβ Εηά δΗ&ΙΙ εΙ ηο Ιίηιβ άυηιις ιιογμιεΙ ΐι·&ηβροι·1 βχεββά ΐΐιο 
Ιενεΐδ Ιβίά άοννπ ίη ΤοΒΙβ XIX. ΤΗε ΙβνβΙ οί ηοιι-Πχβά ΐΕάίο- 
Ββΐίνβ οοηίΕΐηίηΒΐίοη ιηογ Ββ άβίβπηίιιβά Βγ ννίρίη^ ηιι ειοε 
οί 300 επί 2 οί ιΗβ δυτίοεβ εοηεβιηβά Βγ Ηαιιά ννίΐΐι ε ΠΙίει 
ρΕρβτ, ογ ε ννοά οί εοΐίοιι ννοοΙ ογ αην οΐΐιβτ ιηΕίβΓίηΙ οί Ιΐιίδ 
ΙΙΒίυΓβ. 


ΤΑΒΕΕ XIX. ΜΑΧΙΜϋΜ ΡΕΗΜ188ΙΒΕΕ ΕΕνΈ1.8 ΟΡ 
ΝΟΝ-ΡΙΧΕϋ ΚΑϋΙΟΛΟΤίνΕ ΟΟΝΤΑΜ1ΝΑΤΙΟΧ 


ΕοηίΕΐηίιίΕηΙ 

Μαχίιηιιηι ρβπιιίδδίΒΙβ 
ΙβνβΙ (δββ ΝοΙβ" / ) 
Βς/ειη 2 (μί.ί/ειη 2 ) 

ΝεΙογεΙ Εηά άβρΙβίβά υΐΕίπυιη 
Εηά ηΒίυΓΒΐ ΐΗοΓΪυιη οηΐν 

37 

ί ο- :> 

ΒρΙε Εηά §ΕΐηηΐΕ βηηΙΙβΓδ αηά 
ιΗβ Ιονν-Ιοχίείίν βΙρΒα βηιίΐΐβΓβ 
δρβείΓιβά ίη ΝοΙε 1,2 ΒβΙονν 

3.7 

10 ' 

Α11 οίΗβΓ αΙρΙια βιηίιιβΓδ 

0.37 

1 ()-> 

ΤΙιβ αΒονρ ΙονρΙδ βγο ριτιιπ.^ΐΙ)! 

• \\Ιμίι <ι\(*γ;ι 

!^(*ι 1 ο\<τ ηη\ 


Εΐ'βΕ οί 300 οι» 2 ηΓ αιιν ρηιΙ οί (Ιιο δΐιιΤικν. 

^ Εονν Ιοχϊοϊΐν ηΙρΙια βιιιΐΐΙβΓδ: 

ϋΓαηίυιη-235 ογ αιαιιίυιιι-238: ιΙιοπιιιιι-232: |Ιιι>Γίιιιη-22ί1 ιιικ) 
ΐΙιοπυηι-230 ννΐιειι άίΐυΐεά Ιο α δ|Η·πΠί' αείίν ίΐν οΓ (Ιι<* δαιηο οπίιτ 
Εδ ιΗεΙ οί ηπίιιταΙ ογειιΙομι αικΙ ηαίιιι .ιΙ ιΐιοήιιιιι: ιαιΓιοιιικΤιιΙοδ η ίιΐι 
Ε ΙιαΙί-Ιϊίβ οί Ιβδδ Ιΐιαιι 10 ιΐανδ. 

ΡΕοΙνΒββδ υδβά ίθΓ ΐΠβ (Ι'ΒΙΙδρΟΓΐ οί ΓΕάίοΕείίν β 
δυΒδίΕΙίεβδ δυείι Εδ ΙΤΤΕάΐΕίβά ίυβΙ, δΗ&ΙΙ Ββ αδδβδδεά Ιο 
άείβΓπιίηβ ννΗβΐΗβτ &εΙίνΐΐγ ίβ ΙίΙίβΙν ίο Βε ΙβββΗοά Ιο ιΗβ 
δυτίΒοβ β.§. Βγ Γβίη. ΤΗε ίιβςιιεηεν οί δυείι ηβδοβδίιιοηΐ 
5 Ηβ 11 Ββ ΓβίΒίβά Ιο ιΗβ ΙίΗβΙίΒοοά οί Γοάίοοείίνβ 
εοηίΕπνίπΕίίοη Ιιανίη^ Βββη αΒδοιΒβά ίιιΐο ιΗβ δυιΐίΐεβ 
εοΒίίη§, ρΕΓίίευίΒΓίν ραΐηΐ. νΤΠεη αοίΐνίΐν ίδ ΙίΗβΙν Ιο Ββ 
ΙβΕοΗβά Ιο ιΗβ βυτίΒοβ οί ιΗβ ρΕοΒαββ. ιΗβ εοηΐίιιυβά ιΐδβ οί 
δυεΗ ε ρεοΗβ^θ δΗ&ΙΙ Ββ εοηάϊιίοηαΙ υροιι ε ΐΈάΐΕΐίοιι βαίεΐν 
Εδδβδδηιεηΐ Βγ β ςυΒίίΠεά ρβΓδοη. 

0. ΕΕίβ^ΟΓΪβδ 

ΡΒοΙίΒ§βδ 3 ηά εοηίΕίηβΓδ (ΒοΐΒ 1εγ§ρ ειιβ διηηΙΙ) δΗ&ΙΙ Ββ 3652 
ίη οηβ οί (Ηβ ίο11οννίη§ ΐΙιτεε εΒίβ^οτίβδ: 

1. Οαΐβ§θΓγ Ι-ΨΗΙΤΕ 

(1) ΡβεΙνΒ^βδ: ΨΗβη ιΗβ ΓΕάίηΐίοη ΙβνβΙ οΐΊ§ίιΐΒ(ίη§ Ιί οιη 3653 
ιΗβ ρΒοΙίΒββ βΙ Εην Ιίιηβ άιιι ίη§ ιιοπηαΙ ΙιαιΐδροΓΐ άοββ ηοΐ 
βχεββά 5 μ5ν/Η (0.5 ηΐΓβιη/Ιι) εΙ Εην ΙοβΕίίοη οιι ιΗβ 
βχΙβΓΠΕί βυΓίηεβ οί ιΗβ ρΒεΙνΕ^β. αηά ιΗβ ρΕεΙ<Ε@β άοβδ ιιοί 

ΒβΙοηβ Ιο Ρίδδίΐβ ΟΕδδ II ογ III. 

(2) ΕοηίΕίηβΓδ: ΨΗβη ιΗβ εοπίΕΐηβι· εοηίαίιΐδ ρηεΗα^βδ 
οί ΓΕάίοΕοΙίνβ δοΒδίΕΙίεβδ ιιοηβ οί νν ΙιίεΙι ίδ ίη Ε εΗΐβ§ΟΓ\ 

Ιιί^ΗβΓ ιΗεπ Εβ16§ογυ Ι-ΨΗΙΤΕ. 
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2. Οβίε^οΓν ΙΙ-ΥΕΙΧΟΨ 

(1) ΡβεΙεβ^εδ: ΙΧΊιεη (Ηε ΓβεΙίβΙίοη ΙενεΙ Ιϊιηίι ίιι ηΐ3Γ§ίιΐ3ΐ 3654 
3653(1) ΐ5 εχεεεείεεί, ογ ιΗε ρβείο^ε ΗεΙοη§5 ίο ΓίδδίΙε 

01358 II, ρΓονίεΙεεΙ ΐΗαΐ: 

( 3 ) ιΗε ΓβεΙίβιίοη ΙενεΙ οπ§ίη3ΐίη§.ίΓοηι ιΗε ρβείεβ^ε βΐ 
βηγ ιίηιε εΙιιπη§ ηοπηβΐ ΐΓ3Π5ροΓΐ εΐοεδ ιιοί εχεεεεΙ 0.5 
πιδν/Η (50 ιτίΓειη/Η) 31 βηγ 1οε3ΐίοη οη ιΙιε εχίεπιβΙ 
δΐΐΓίβεε οί (Ιιε ρβείεβ^ε: 3ΐκ1 

(6) ιΗε ΐΓ3η5ρρί1 ϊηεΐεχ 31 3ηγ Ιίηιε εΐυπιΐβ ηηηηβΙ 
ΐΓβηβροΓΐ εΐοεβ ηοΐ εχεεεεΙ 1.0. 

(2) ΟοηΐβίηεΓβ: ΨΗεη ΐΐιε ΐΓβηβροΓΐ . ίηεΐεχ οί ιΙιε 
εοηΐ3ΪηεΓ βΐ 3ην Ιίηιε εΐατίη^ ιιοηηβΙ ΐεβηδροΓΐ (Ιοεβ ιιοί 
εχεεεεΙ 1.0, βηεΐ ννΐιειι ίι εοιιΐ3ίιΐ8 ηο ροείεββεδ οί ΡίββίΙε 
01358 III. 

3. Οβίεβοεγ ΙΙΙ-ΥΕΙΕΟΨ 

(1) Ρ3ε1ί3§β8: \ΥΗεη είΐΗεε οί ιΗε Ιννο Ιίιηίΐδ ίη ιηβι^ίηβΙ 3655 
3654(1) 15 εχεεεείεεί, ογ ννΗεη ιΗε ρβείεβ'ςε ΗεΙοη^δ Ιο 

Γίδδίΐε 01385 II ογ ΟΙ385 III, ογ ννΗεη ιΙιε ρβείεβ^ε.ίδ Ηείη§ 
ΐΓ3Π5ρθΓΐε(1 υηΗεε βρεείβΐ βΓΓβη^επιεηί. ρτονίζει! ΐΐιβΐ: 

(β) ιΗε Γβείίβΐίοη ΙενεΙ οπ§ίηβΐίη§ Γγοιπ ιΙιε ραείεβςε 31 
βηγ Ιίηιε εΐιιηης ηοΓΓηαΙ Ιεβηδροεί εΐοεδ ηοΐ εχεεειΐ 2 τηδν/Ιι 
(200 ηΐΓ6Γη/Ιι) βΐ βηγ ΙοεβΙίοη όη ιΗε εχίεπιβΙ δυτίβεε οί 
ΐΗβ ρβείεβςε, εχεερί ι1ΐ3ΐ, Γογ ίυΐΐ 1ο3<1 δΗίριηεηΙδ υικίετ ιΙιε 
εοηεϋΐίοηδ δρεείίιεεί ίη ηΐίΐΓ^ίπαΙ 3659(7). ιΗε ιηβχίιηυιη 
βΙΙοννβΗΙε ΙενεΙ βΚειΙΙ 6ε 10 ητιδν/Η (1.000 Γητειη/Ιι); βιιεΙ 

(6) ιΗε ΐΓβηδροΓΐ ίηεΐεχ 31 βηγ ιίηιε εΠιπιΐβ ηοηηβί 
ΐΓβηδροΓΐ Ίοεδ ηοΐ εχεεεεΙ 10 υηίεβδ ιΙιε ρβείο^ε ίδ Ηείιΐβ 

ΐΓ3ΠδρθΓΐβ(Ι 3δ ίιιΙΙ ΙοβεΙ. 

(2) ΟοηΙβίηοΓδ: ννΗεη ιΗε (Γ3ΐΐ8ροΓΐ ίικίεχ οί ιΙιε 
εοηΙδίηεΓ, 31 βηγ ιίηιε ε!υπη§ ηοηηβί ΐΓβηδροΓί. εχεεεείδ 
1.0, ογ ννΗεη ιΗε εοηΐβίηετ εβεείεδ ρβείο^εβ ΗεΙοη£ίη§ Ιο 
Ρίδδίΐε ΟΙβδδ III, ογ ννΗεη ίι ίβ Ηείη§ ΐΓ3Π5ροΓΐε<1; υηεΐεε 
δρεείβΐ βΓΓβηβεηιβηΙ. 

0. ΕβΗεΙΙίηβ βηεΐ ηιατΗ-ίηρ (δεε Αρρεικίίχ Α.9) 

(1) ΕβεΗ ρβείεβ^ε 3η<1 εοηΐβίηεε (ΗοΐΠ Ιβτ§ε βηεΐ διηαΙΙ) 3656 
δΗβΙΙ ΗεβΓ 31 ΙεβδΙ Ιννο ΙβΗεΙδ ννΗίεΗ εοπίοπη Ιο Πιε ιηοείεΐδ 

7Α, 7Β ογ 70 ίη Αρρεηεΐίχ Α.9 αεεοπϋης Ιο ΐΗε εβίεςοη 
(δεε ηΐδΓ^ίηβΙδ 3652 Ιο 3655) οί ΐΗβΐ ρβείεβ^ε ογ 

εοηΐ3ΪηεΓ. 

(2) ΤΗε ΙβΗεΙδ δΗβΙΙ 6ε 3ίίίχε<1 Ιο Ιννο ορροδίΐε δίεΐεδ οί 
ΐΗε ουίδίείε οί ΐΗε ρ3εΙε3βε. ογ οη ΐΗε ουίδίείε οί οΙΙ ίουε 
δίάεβ οί ΐΗε εοηΙβίηεΓ. 

(3) ΤΗε ΙίίΠεΙβ δΗβΙΙ Ηε οοηιρίε’ΐεοί ββ ίοΙΙοννβ ίη η εΙε3Γ 
3η<1 ίικΙεΠΗΙε ηιβηηβπ 

( 3 ) ηεχι Ιο ιΗε ννοπΐ “εοηίεηΐδ" δΗβΙΙ Ηε ίηεΐίοβίεεί ιΗε 
Γ3<1ίοηυεΙί(1ε ογ ιΗε δυΗδΙβηεε ννΗοβε ρΓΟδεηεε εοηδίίΐυΐεδ 
ιΗε ρπηοίρβΙ είβη^ετ ίη ιΗε ενεηΐ οί ε1βιη3§ε Ιο ιΗε ρβείεβ^ε 
(ίοΓ εχ3ΐηρ1ε: δίΓοηΐίυηι -90; ΐΓΓβεΙίβΙεεΙ υΓβηίυιη. 
Γβεϋοβείίνε ΕδΑ); 

(Η) ηεχΙ Ιο ιΗε ννοπΐ “βείίνίΐγ” δΗβΙΙ Ηε νντίΙΙεη ιΗε 
βείίνίΐγ ίη ευπεβ; 

ΝοΙε: ΤΗίδ βείίνίΐγ ιηβν βίβο Ηε εχρεεδδεε! ίη ηιίοΓΟ. τηί11 ϊ 
ογ Ιείΐοευπεδ οη εοηεϋΐίοη ΐΗβΐ ιΗε ρεεΠχεεΙ ιηίοΓΟ. ιηίΙΙί 3ΐκ1 
Ιείΐο 3Γε νντίΙΙεη ίη ίιιΐΐ; 

(ε) οη ιΗε ΙηΗεΙ Ιο ΜοάεΙ Νοδ. 7Β βικί 70 βΗβΙΙ Ηε 
ννπΐΐεη, ίη 3οΙ(1ίΐίοη, ιΗε ΐΓΕίιβροΓΐ ϊηεΐεχ ίη ιΗε Ιιιτ^εδΐ 
ροδδίΗΙε Π^ιίΓεβ ίη ιΗε ίεβαιε ίηΙεη<ΐ€<1 ίοε ΐΗ;ιΙ ρυεροδε. 

(4) ΕβεΗ ρ3οΚ3§ε οί §γο 88 ηιβδδ εχοεεεΙίπβ 50 δΙιαΙΙ 
Ηβνε ίΐδ §το55 ηιβδδ ρΐβίηΐγ 3π<1 «ΙυΓβΗΙγ ηΐ3Γΐνε(1 οη ιΗε 
ουίδίείε οί ιΗε ρβεΗαβε. 

(5) ΕβεΗ ρ3θΗ3§ε ννΗίεΗ εοηίοτηΐδ Ιο 3 Τνμε Α 
ρβοίνββίηβ (Ιεβίβη δΗδΙΙ Ηε ρΙβίηΙγ βηεΙ εΙυτβΗΙγ πιβγΗοοΙ οη 
ιΗε ουίδίθε οί ιΗε ρβεΗβ^ε ννίΐΗ “Τνρε Α”. 

(6) ΕβεΗ ρβείο^β ννΗίεΗ εοηίοτηΐδ Ιο 3 4βδί§η βρρΓονεε! 
υηόεΓ ηΐ3Γ§ίη3ΐδ 3672 Ιο 3674 βΗοΙΙ Ηε ρΐβίηΐγ βικί 
(ΙϋΓβΗΙγ πιβΓίνειΙ οη ιΗε ουίδίείε οί ιΗε ρ3ε1ν3§8 ννίιΗ ιΗε 
ί(1εηΙίΓιθ3ΐίοη γπ3γΗ £\Ι Ιοε&ΙβεΙ Ιο ΐΗβΙ <1εδί§η Ην ιΗε 
εοτηρβίεηΐ βιιΐΗοΓΪΙγ βητί, ίη ιΗε εβδε οί β Τνρε Β( 11) ογ Ινρε 
Β(Μ) ρ3εΙί8§ε (Ιείδίβη, ννίιΗ “Τγρε Β(11)” ογ “Τνρε Β(Μ)’\ 

(7) ΕβοΗ ρβοΗβ^ε ννΗίεΗ εοηίοπηδ Ιο 3 Τγρε Β(11) ογ 
Τ γρε'Β(Μ) ρβεΙίΕ^ε άεδί^η δΗβΙΙ Η3νε ιΗε ουίδίείε οί ιΗε 


ουΙεΓηηοδΙ τεοερίβείε ννΗίεΗ ίδ τεδίδίβηΐ Ιο ιΗε είίεείδ οί Πτε 
3ηι1 ννβίετ ρΐβίηΐν ΓηΕΐ'ΙνειΙ Ηγ εηιΗοδδίη§, δΐ3ηιρίη§ ογ οίΗετ 
Γηεαηδ ΓεδίδΙβηΙ Ιο ιΗε είίεείδ οί Πτε 3η4 ννβίεΓ ννίιΗ ιΗε 
ΐΓβίοίΙ βγτηΗοΙ δΗοννη ίη ιΗε ΙβΗεΙδ Ιο ηιοείεΐδ 7Α Ιο 70. 

Ε. δε§Γε§3ΐίοη οί Γβείίοβοΐίνε δϋΗδίβηοεδ 

Ρ3θ1νβ § ε8 οί ΟβΙε^οτγ Π-ΥΕΕΙΌ^' ογ ΙΠ-ΥΕΟΕΟ^ 3657 
δΗβΙΙ Ηε 8ερ3Γ3ΐε(1 ίη εβΓΓίββε βηά ίη 8ΐοΓ3§ε ίΓοτη ρβείο^εβ 
ννΗίεΗ Ηε3Γ 3 ΙβΗεΙ ννίιΗ (Ηε ννοηΐ “ΓΟΓΟ” Ηγ ιΙιε βαίεΐγ 
εϋδίβηεεβ §ίνεη ίη ιΗε ΐβΗΙε ίη τηβΓ^ίηβΙ 240 001 οί 
Αρρεητίίχ Β.4. 

Γ. δΐθΓ3§ε ίη ΐΓβηβίΙ 

(1) ΡβεΙίββεδ οί Γ3(Ιίο3θΙίνε δυΗβίβηεεδ δΗβΙΙ ιιοί Ηε 3658 
βΙΟΓεεΙ ηεβΓ ιΐ3η§εΓθυ5 βοοείβ ννίιΗ ννΗίεΗ ιτήχειΐ Ιοβ(Ιίη§ ίδ 
ρΓοΗίΗϊΐεεΙ (δεε πίΕΓ^ίηαΙ 2700(3)). 

(2) ΤΗε ηυτηΗβΓ οί ΟηίεβοΓγ ΙΙ-ΥΕϋ.ΟΧν μικ) ΟαΙε^οΓν 
ΙΠ-ΥΕΙΧΟν/ ρβείνββεδ 3 η Η οοηΙβίηεΓδ δίοτενΐ ίη βην οηε 
5ΐοΓ3§β 3Γεβ, δΐιεΗ 3β 3 ΐΓβηδίΐ 3Γβ3, ΙεπηίηβΙ ΠυίΙ(ίίη§. 
δΙοΓε-Γοοηι ογ ββδεηιΗΙν γβπΐ, βΗβΙΙ Ηε δο ΙίηΊΪίβεΙ ιΗβΙ ιΗε 
ΙοΙβΙ δυπι οί ιΗε ΐΓβηβροΓΐ ίηεΐίρεδ ίη βηγ ίη<ϋνκΙυ;ιΙ §Γουρ οί 
δυεΗ ρβοΗββεκ ογ εοηΐΒΪηεΓδ (Ιοεβ ηοΐ εχεεεεΙ 50. Οπνυρδ 
οί δυεΗ ρ3θ1ε3§85 βηιί εοιιΙβίηοΓδ 5 Η 3 ΙΙ Ηε βΙΟΓενΙ 50.35 Ιο 
ΓηβίηΙβίη 3 δρβείηβ οί 31 ΙεββΙ 6 τηείΓεδ ίτοπι οίΗεε ^εουρβ οί 
δυεΗ ρ3εΙγ3§ε5 ογ εοηΙβίηεΓβ. 

(3) ΨΗετε εοηίΓοΙ οί ρβιΐο^ε βοουηιυΐβΐίοηβ ίδ είίεεΐε<1 
Ηγ νείεΓεηεε Ιο ιΗε τεά Ηβηιΐδ ΓηβΓίίεεΙ οη ιΗε ΙβΗεΙδ ιΠογο 
δΗβΙΙ ηοΐ Ηε ιηοΓε ΐΗβη 50 ΟβΙε^οΓγ ΙΙ-ΥΕΕΕΟΨ ογ 5 
0βΙε§θΓγ ΙΙΙ-ΥΕΕΕΟίν ρβοΗβ^εβ ίη βηγ οηε §Γουρ οί 
ρβεΗββεδ. ΨΗεΓε ρβείοβεβ οί ΗοΐΗ ε3ΐε§οπε5 3Γε ρΓεδεηΐ. 
οηε Οβίεςοτγ ΙΙΙ-ΥΕΗΗΟΨ ρβοίνβ^ε δΗβΙΙ Ηε ΐβΗεη 35 
εςυίνβίεηΐ Ιο Ιεη ΟβΙε^οτγ ΙΙ-ΥΕΕΕΟΨ ρβείνββεδ. 

(4) Εχεερί ίη ιΗε εβδε οί Ρίβδίΐε Οίβδβ II ογ Οΐβββ 111 

ρβοΙίββεβ, ιΗε Ιίτηίΐβΐίοηβ ίη ηΐ3Γ@ίηα1 3658(2) 8ο ηοΐ βρρίν 
Ιο ρβεΙίβ^εβ τηβΓίνεΗ “ΚΑϋΙΟΑΟΤίνΕ Ε5Α” ηη8 
εοηΐ3Ϊηίη§ Ιονν «ρεείΠε βείίνίΐγ δυΗβΙαηεε ογ ΐΗοβε ιτΐ3Γΐ<ε8 
“ΒΑΟΙΟΑΕΤίνΕ ΕΕδ” βη8 εοηΐ3ίηίη§ Ιονν ΙενεΙ δοΙί8 
Γβάίοβείίνε δΐιΗδίβηεε ννΗεη ΐΗεγ 3Γε πιβίηΐβίηεά ίη 3 
εοηιρβοΐ βίβείν ογ ίη εοηΐβίηεΓδ. ; * Γν - ' 

(5) Μίχίη§ οί άίίίεΓεηΐ Ηίη8δ οί ρΓβ'εΚβ^εδ,' ίηεΐυτίίηβ 
Γίδδίΐε Οίβδδ I ρβείνβ^εδ ννίιΗ ΓίδδίΙε €1385 II ρβείο^έβ. ίδ 
ρεηηίΐΐείΐ. 

Ο. ΤΓβη.δροΓΐ 

1. Ρβείίβξεδ 

(1) ΡβεΙνΕβεδ βΗβΙΙ Ηε 50 ΙοβεΙετΙ ίη νεΗίεΙεδ ΐΗβ! ΐΗεγ 3659 
εβηηοΐ βΗίίΐ άβη^εΓουβΙγ, υρβεί ογ ίαΙΙ. 

(2) ΡΓονίιΙθίΙ ΐΗβΐ ίΐ8 3νεΓ3§ε δυτί&εε ΗεβΙ Πυχ 4οεδ ηο.1 
εχεεειΐ 151^/τη 2 , 3η8 ΐΗβΐ ιΗε 5ΐΐΓΓοιιη(1ίη£ εβΓ§ο ίβ ηοΐ ίη 
δβείίδ ογ Ηββδ, 3 ρβεΗββε τηβγ Ηε εβΓΓίετΙ 3ΐηοη§ ρβεΙνΒ^ειΙ 
§εηεΓ3ΐ 03Γ§0 ννίΐΗουΙ βηγ δρεείβΙ δίοννββε ρτονίδίοηδ 
εχεερί 38 ηΐ3ν Ηε βρεείβΙΙγ Γερυίτειΐ Ηγ ιΗε εοτηρείεηΐ 
βυΐΗοπΙγ ίη βη βρριορπβίε εετίίΤιεβΙε. Ιί ιΗε ΗεβΙ Πυχ , 
εχεεεΠδ 15\ν/τη 2 ιΗε ρβεΗβ^ε δΗβΙΙ Ηε εβΓΓίεΠ βδ ίυΙΙ ΙοβεΙ. 

(3) Οβίεβοπεβ Ι-\ΥΗΙΤΕ, II, ογ ΙΙΙ-ΥΕΕΙΌ'Χ' ρβείο^εβ 
δΗβΙΙ ηοΐ Ηε εβΓΓίειΙ ίη οίηιρβΓίηιεηΙδ οεευρίεεΙ Ηγ 
ρ 3 δδεη£εΓδ, εχεερί ΐΠοβε εχείυδίνεΐγ ΓεδετνεΠ ίοΓ εουπεΓδ 
δρεείβΐΐγ βυΐΗοΓΪζεεΙ Ιο βοεοητιρβηγ βυεΗ ρβείο^εβ. 

(4) Μίχίη§ οί (ΙίίίεΓεηΙ Ηίηιΐδ οί ρβείο^εδ, ίηεΙυεΙίηβ 
ΓίδδίΙε Οίβδδ I ρβοΗβ^εδ ννίιΗ ΓίδδίΙε ΟΙβδδ II ρβεΗβ^εδ. ίδ 
ρβΓΓηίΙΙβεΙ. 

(5) Αεευπιυΐβΐίοη οΐ ρβείναςεβ βηεΙ εοηΙβίηεΓδ δΗβΙΙ Ηε 
εοηίΓοΙΙεεΙ βδ ίοΐΐοννβ: 

(β) Γογ ΗοΐΗ ρβοίεββεδ ηικ! εοηΙβίηεΓδ, ιΗε ηυηιΗεΓ οί 
ρβε1ε3§εδ βηεΙ εοηΙαίηοΓδ δΗβΙΙ Ηε 50 Ιίηιίίειΐ ΐΗβΐ ιΗε Ιοίβΐ 
δυπι οί ιΗε ΐΓβηβροΓΐ ίηΠίεβδ ίη βηγ νεΗίεΙε Ποβδ ηοΐ εχεεεεΙ 
50. \ΥΗεΓβ ΐΗίδ εοηίΓοΙ οί ρβεΗβββδ ίδ είίεείεε! Ηγ Γείετεηεε 
Ιο ιΗε τεεί ΗβηΠδ πιβγΗοιΙ οη ιΗε ρβείο^εδ βεε ιη3Γ§ίη3ΐ 
3658(3). 

■ (Η) Ιη ιΗε εβδε οί ίυΐΐ ΙοβεΙ5 ιΗε Ιίπιίΐδ υηεΙεΓ ρβΓβ^ΓβρΠ 

(5)(β) δΗβΙΙ ηοΐ βρρίγ, ρΓονίεΙεεΙ ΐΗαΙ ιΗε Γβείίβΐίοη ΙενεΙ 
υηεΙεΓ ηοΓΓηβΙ εοηεΐίΐίοηδ οί ΙεβηδροΓΐ εΐοεδ ηοΐ εχεεεεΙ 2 
πιδν/Η (200 ιητειη/Η) 31 βηγ ροίηΐ οη, 3ηε1 0.1 τηδν/Η (10 
πΐΓεπι/Η) 31 2 ίη ίΓοηι ιΗε ουίδίείε δυείβεε οί 3 ίτεί^Ηΐ 
εοηΐβίηβΓ ογ νεΗίεΙε. Γογ ΓίδδίΙε ΟΙβδδ II ογ III 
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εοηδί§ιΐΓηεηΐ5, ογ ηιίχΙυΓβδ ΐΗβτβοΓ. ιΙιε ίιιΙΙ ΙοηΒ δΙιηΙΙ ηοΙ 
ίηεΙυΒε ιηοΓε ΐΐιβη ιΒε βΙΙοινβΒΙε ιιυπιΒρι- οΓ ρηεΙ<3{;ε5 (βρε 
ΓοοΙ-ηοίε Ιο ιηβΓβίηηΙ 2700). 

(6) νεϋίεΐεβ 3ΐια Ικγ^ρ εοιιΐηϊηεΐ'δ οηπ·νίη§ ρηεϋη^εδ ογ 
οοηΐβίηεΓδ ΙβΒεΙΙεΒ ννϊΐΗ βηγ οί Ιΐιε ΙηΒεΙδ Ιο ΜοΒεΙδ 7Α. 7Β 
ογ ογ 03ΓΓνίη§ ΓυΙΙ ΙοβΒ εοιίδίβηιηεηΐδ οίηιιν ΓηΒίοηεΙίνε 
δυΒδίαηεοδ δΙιβΙΙ ΒίβρΙηγ (Ιιβ ρΙηεηπΙ ηιοΒεΙ Νο. 7ΰ 
ρΓεβείίΒεΒ ϊη ιτιβΓ^ίηβΙ 240 010 οί ΑρρεηΒίχ Β.4 οη ιΙιε 
ουΙδίΒε οί β3οΙι οί (Βε 1\νο ΙβΙεί'ηΙ δίΒεβ ηικί ΙΙιε γθογ ννηΙΙ ίιι 
ιΒε 035ε οί 3 νεΒίεΙε. 

(7) Ιη ιΒε εββε οί ίυΙΙ ΙοηΒδ Ιϋε ΓηΒίηΐίοιι ΙενεΙ δΙιηΙΙ οοΐ 
εχεεεΒ: 

(η) 10 ηιδν/Β (1000 ιηιεηι/Β). ο! ηιιν ροίηΐ οιι ιΒε 
εχίεΓήβΙ δυτίβεε οί ηιιν ραοΙία^ε. ρπννίΒεΒ ιίιηΐ: 

(ϊ) (Ηε νεΒίεΙε ίδ εηϋίρρεΒ ννίιΐι 3» εηεΙοδίίΓε ινϋίεΐι. 

Βυπη§ ηοπιιβΙ ΐΓβπδροΓί. ρτενείιΐδ ιΙιε ηεεεδδ οί 
υηηυΐΒοπζεΒ ρεΓδοπβ Ιο ιΙιε ίιιίεποι- οί ιΙιε ειιείοβηιε: 

(ϋ) ρΓόνΐδϊόηδ ηιε ιηηΒε Ιο δέειηρ.ΐΐιε ρηεΐχηβεδ δο Ιΐιηΐ 
ΐΗεΪΓ ροδίΐϊοπ ινίιΒίη ιΙιε νεΙιίοΙε ιέίηηίηδ ΤϊχοΗ Ηιιηιις 

ΠΟΓΓΠβΙ ΐΓ3!1δρθΓΐ: 

(ϊϋ) ιΒγο βίε ηο Ιθ3έϋπ§ ογ υηΙ οηΗ ϊηρ ορρΓηΐίοιίδ ΒεΙκεειι 
ιΒε Βε§ίηηίηβ ηηΒ εηΒ οί ιΙιθ ΐηιίΐδροΠ. 

ϋπΟεΓ όΐΙιεΓ εοηΒίΐίοιίδ, ιΙιε ΓηΒίηΙίοηΊενεΙ ηΐ ηιιν ροίιιΙ 
οη (Βε εχίεπιβΙ δΐιτίηεε οί ιΙιε ρηεϋηςβ ηΙιηΙΙ ιιοί εχεεεΒ 2 
ιηδν/Β (200 ιητεπι/Ιι). 

(Β) 2 ηι8ν/1ι (200 ιηΓέιη/Β) αΙ ηιιν ροίιιΙ οιι ιϋε οιιΙργ 
δυτίβεε οί ίΒβ νεΒίεΙε ογ ΙηΓ£ε εοιιΐοίηεΐ'. ίηεΙιιΒίης ιΙιε 
υρρεΓ ηιΐίΐ Ιοννεΐ' δΐηίηεεδ. 3 ΐκ1. ίιι ||ιρ ρηβρ οί ;ιιι ορειι 
νεΙιίοΙε 31 ηηγ ροϊηΓοη ιΙιε νειίίεηΙ ρΐηιιεβ ριο)εο1ρ<1 ίιοιη 
ιΒε ουΙεΓ εΗ§εδ'οί ιΙιε νεΙιίοΙε. οιι ιΙιε ιιρρρί' δΐιιίηεε οί ιΙιε 
1 Ιό&οΐ, βήΒ οίι ιΙιε ΙόινρΓ οχίρπκιΙ δΐιιίηεε οί ιΙιε ιεΙηεΙε ηικί 

(ε) 0.1 ιηδν/Ιι (10 ιηιειη/Ιι) ηΐ ηηγ ροίιιΙ 2 ιιι ίΐ'οιη ιΙιε 
νεΓίίεβΙ ρΐίΐηεδ ΓερτεδειιΙεΒ Βν ιΙιε οιιΙργ ΙηΙεπιΙ δϋιίηεεδ οί 
'ΪΒβ νβΗΐεΙε ογ Ίητ^ε εοηΐβίηει·. ηηΒ. ίί ιΙιε ΙοηΒ « 
ΊΓβηδροΓίεΗ ίή'ηίι ορειι νεΙιίοΙε'ηΐ ηιιν ροίιιΙ 2 ιη ίιοιη ΙΙιε 
νεηίεβΐ ρΐηηεδ ρπ^'εεΙεΒ ίιοιη Πιε οιιΙργ εΒ^εδ οί ιΙιε 
νεΒίεΙε. 

(8) (β) ΤΒε Γείαίηΐίοη ΙενεΙ ίιι ηιιν ηόπηηΙΙν οεειιρίεΒ 
ροδίΐίοη οί 3 νεΙιίοΙε δΒηΙΙ ιιοί εχεεεΒ 20 μδν/Ιι (2'ιηίειη/Β) 

Βυπιΐβ ΐΓ3ΐΐδροι1. Ο'ικΙοΓ δΐιοΐι είιοιιιηδίηίιορδ (Ιΐε ΡΗΓΓΪΡΓ 
δΙιηΙΙ ειίδυτε ίΒηΐΊΐιε Βπνει ογ ηηγ ηεέοιηρηίινίιι^ ρεΓδοηεΙΙ. 
δΒηΙΙ ηό! τεοείνε ιήοιρ πιΟίηΐίοιιΊΙιηιι 5 'ηι5ν (0.5 ιειιι) ίιι 
ΐΐίιγ 12 ιηόηΐΒ ρειίοΒ. ΜηίηΙηίίηης ιΙιε ηηιιϋηηιη ΒίδΙηηεεδ 
ΙίβίεΒ ίη ίΗεΊηΒΙέ ίηηΐΗΓ^ίιιηΙ 240.000 οί Αρρεικϋχ Β.4. 
ενεη ίη ιΙιε βΒδεηεε οί 3 ριοΐεοΐίνε δΙιίεΙΒ. δΙκιΙΙ Βε 
εοηδίΟθίεΒ 3$ Ιίεερίιιβ ινίΐΐιίη Βίε 20 μ8ν/1ι (2 ιιιιειίι/Ιι) 

Ιίιηίΐ. 

(Β) Αδ ·3ή ηΐΐεπιηΐίνέ Ιο '(η) ηΒονε. ιΒέ εηιτίεΓ ιιιην 
ορέΓβίε Βγ η δεΙίειηε οί «όγΙυ βρριονειί'Βν ιΙιε εοιηρείειιΐ 
αυίΐίοπίγ ίνΙΐΡΓεΒν'ΓεοοπΙδ ιηυβί Βε ΙγρρΙ Βν Ιιίιιι οίιΐιε ιίιηεδ 
δρειίΐ Βν ρεΓδοιίδ ίΓαίέΙΙίη§ ίιι Ιιίβ νεΙιίοΙεβ ηιΐι) ιΙιε ηκίιηίιοη 
Ιενεΐβ ΒΒόδε ρεΓδοιίδ βτε 5ΐιΒ]ε( ΐΡ(1 Ιο. ίη οιιΙργ ιΙιιιΐ ηο 
ρεί'δόη Γοεείνεκ β βΓεαίεΐ' Ηοβε ΐΐιηιι 3.75 ιίι8ν (375 ιιικμιι) 
ίη βίιγ οβΙοκΙβγ ςυβιίει·. 

2. ΤβιιΙν νείιίοΐεβ 

Βόνν-δρεοίΠε-ίίεΙίνίΐ)· δΐιΒδΙοηεεδ. Ι.-.8Α (I). οί ιιιίιιριιηΙ 
2703. δεΙιεΟιιΙε ·5. οΐΐίέι· Ιΐιιίίι υΐίΐιιίιιιιι ΙιεχηΙΙιιοιίιΙε ηικί 
δϋΒδΙβηοέδ ΙίηΒΙε 10 δροίίίβιιεουδ ίβΐιίΐίοιι. ιιιην Βε εηιτίειΙ 
ίη ΐηηΙν-νεΒίεΙεδ ίιι οεεοηΐηηεε ινίΐΐι ιΙιε ί·ε(|ΐηΓΡΐιιεηΐδ οί 
Αρρεικϋχ Β.ΐη. 

3. ΤβήΙι-ΟοίιΙβίηεΓδ 

'Βονν'δρεείίίε-αείίνίΐν «ιιΒδΙηηεεδ. Ι.8Α (I). οί ηιηιριιηΙ 3661 

2703, δεΒεΗιιΙέ 5. ίιιείικίίιις ιιηΙιιινιΙ οι· (ΙερΙείειΙ ιίΓηιιίιηη 
ΙίεχβίΙηοΓίΒε, ιηην Βε εηιτίειΙ ίιι Ιηιιΐ-εοηΐηίηεΐδ ίιι 
ηοεοΓΟβηοε ννίΐΐι ιΙιε ΓΡίμιίΓΡίηειιΙδ «>( Αρρεικϋχ Β. 1 Β. 
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5Ε0ΤΙΟΝ V - Α0ΜΙΝΙ8ΤΒΛΤΙΥΈ ΒΕρΐ4ΚΚΜΕΛΤ8 

ΑρρΓονβΙ Βγ εοηιρεΙειίΙ ηυΐϋοιίΐίέδ ίδ ηοΙ Γ(·(|ΐιίι·ε(Ι ίοε 3670 
ρ3εΙ(3§ε αεδί^ηδ ίοι· διιΒδΙηιιερβ εοιΐδί§ίΐρ(Ι ιιϊκΙργ 
δείιειίυΐεδ Ι'ΐο 4 ηηΒ, ρΓονίΗεεΙ ιΙιε εοηίεηΐδ ηιε ηοΙ ΙΙδδίΙε 
δίιΒδΙβηεεδ ΓεςιιΪΓΪηβ βρριονηΙ ιιικΙργ ιηηι·§ίηηΙ 3074. ίοι· 


ρβείο^ε Βεδί^ηδ ίοΓ δυΒδΙβηεεδ εοπδίβηεΒ υηΟετ δεϋεάυΐεδ 
5 Ιο 8. 

Α. ΑρρεονηΙ οί δρεείβΐ Γοπη ΚηΒίοηεΐίνε δυΒδίαηεεδ 

(1) Αηγ Βεδί§η ίοε δρεείβΙ ίοπη Γβάίοβείίνε δυΒδΙηηεεβ. 
ννίΐΐι ΐΒε εχεεριίοη οί ιΙιε δυΒδίβηεεδ δρεείίίεΒ ίη δεΙιεΟυΙεδ 
3 3η(1 4, δΒβΙΙ τεςυίΓο υηίΙβίθΓβΙ ηρρΓονβΙ. Αη βρρίίραΐίοη 
ίοΓ βρρΓονηΙ δΚηΙΙ ίηεΐυείε: 

(η) 3 ΒεΙηΠεΒ Βεδεπρϋοη οί ιΙιε βυΒδΙβηεεδ ογ. ίί 3 
03ρδυ1ε, ΐϋεεοηίεηΐδ; ρΒΓίίευΙβΓ τείετεπεε βΙιηΙΙ Βε ιηηΒε Ιο 
ΒοΐΒ ρΒγδίεηΙ βιιΒ εΙιειτιίοΒΐ δΐηίεβ; 

(Β) 3 (ΙεΙΒίΙεΒ δίβίεηιεηΐδ οί ιΙιε Βεβί^η οί ηηγ εηρδίιΐε Ιο 
Βε υδβΒ, ίηεΙηΗίη§ εοηιρίείε εηβίηεεΓΪιΐβ Βιηινίη^δ ηηΗ 
δεΙιεΒυΙεδ οί ιηηίεΓίβΙδ ηικί πιείϋοΒδ οί εοηδίΓυεΙίοη Ιο Βε 
ιιβεΒ; 

(ο) 3 5ΐ3ΐειηεηΙ οί ΐΗε Ιεβίκ ννΐη’εϋ Ιιβνε Βεειι (Ιοιιε ηικί 
ΐϋβΐΓ τεδυΐΐκ, ογ ενίΒεηεε ΒβδεΒ οη εηίευίηΐίνε ιηείΒοΒδ Ιο 
δΒονν ΐΐιηΐ (Ηε «υΒδίΒηεβδ βτε εβρηΒΙε οί πιεειίηβ ιΙιε ΙεβΙδ. 
ογ οιΒογ ενίΒεηοε ιΒβΙ ΐϋε βρεείοΙ ίοπη τηΒίοβείινε 
δυΒδΙβηοεβ ηιεεί ιΙιε ΓεηυίΓειηεηΙδ οί ΐϋίδ Αρρεικϋχ. 

(2) ΤΒε εοιηρείεηΐ βυΐΙιοΓΪΙγ βΙιβΙΙ ΡδΐηΒΙίδϋ η εθΓΐίίίο3ΐρ'' 
δ(3ΐίη§ ιΗβ! (Βε βρρΓονεΒ Βεδίξη ιηεείδ ιΙιε Βείίηίΐίοη οί 
δρεείηΙ ίοπη Γηίϋοηεϋνε δοΒδΙβηοεβ 35 (ίείίηεΒ ίη ιιηΐΓβίπηΙ 
2700 (2) 3ηΒ βΙιβΙΙ βΐΐπΒυΐε Ιο Βίοι Βεδί^η ηη ίΒεηϋΠεηΐίοη 
ιοβγΙχ. ΤΒε ςρΓίίίίοΒίε δΙιηΙΙ δρεείίγ ιΙιε ΒείηίΙδ οί (Βε 
τηΒίοαείίνε δΐιΒδίβιιεεδ. 

Β. ΑρρΓονβΙ οί ΡβεΙο^ε Οεβί^ηβ 

1. ΑρρΓονβΙ οί Τγρε Β(ϋ) ρβεΒη^ε Βεδί^ιΐδ (ίιιεΒιΒίιι§ 
ΐΒοδε ίο'Γ ΓίδδίΙε ΟΙβδδ I. ΟΙββδ II ηηΒ ΟΙηδδ III ροεϋη^εδ 
ννΒίεΒ ΒΓε βίβο δυΒ(βεΐ ίο ιηηι^ίηηΙ 3674) 

(1) Αηγ Βεδί§η οί Τγρε Β(ϋ) ρηείοςε οιί§ίιΐ3ΐίη§ ίη η 
εουιιΐΓγ ρηΗγ Ιο ΑϋΚ δΙιηΙΙ Βε ηρρΓονεΒ Βν ιΙιε εοιηρβίειίΐ 
βηΐΙίοΓίΐγ οί ΐΐιίδ εουηΐΓγ: ίί ιΙιε εοιιιιΐι ν ννΐιειε ιΒε ρηεϋηβε 
Ιΐ35 Βεεη Βεβί^ηεΒ ίδ ιιοί ρβΓίγ ίο ΑϋΒ. εηιτίη^ε ίδ ροβδίΒΙε 
οη εόήΒίΐίοη ΐΗ&(: 

(β) β εεΓίίίίεβΙε Βηδ Βεειι δΐιρρϋεΒ Βν Ιϋίδ εοηιιΐιν. 
ρΓόνίη@ ΐΒβΐ (Βε ρβεΒη^ε δήϋδίίεδ ΐΒε ίεεΙηιίεηΙ Γε§υΙηΐίοιΐ5 
οί ΑϋΚ, ηηΒ (ΒβΙ ιΒίδ εεΓίίίίεηΙε ίβ εουιιίει-δίβίιεΒ Βν ιΙιε 
εοηιρείεηΐ ηιιΐΒοιίΐγ οί ιΒε ΠίδΙ ΑΟΒ εουιιΐι ν ιεηεΒεΒ Ιη 
ιΙιε εοιίδίςηηιεηΐ; 

(Β) ίί ηο οεΓίίΠεηΐε Βηκ Βεειι δΐιρρϋεΒ. ιΙιε ρηεΒηςε 
Βεδί§η ίδ βρρΓονεΒ Βν Βίε εοιηρείεηΐ ηυΐΒοι ίΐν οί (Βε Πι·.δΐ 
ΑΟΚ εοηηΐΓγ τεβεΒεΒ Βγ ιΙιε οοιΐδί§ιιιηεηΐ: 

(2) Αη 3ρρΙίε3ΐίοη ίοΓ ηρρΓονηΙ δΙιηΙΙ ίηεΙιιΒε: 

(β) 3 ΒεΙβίΙεΒ ΒεδΟΓίρΐίοη οί ιΙιε ριοροβεΒ εοηίειιΐδ ννίΐΐι 
ρ3Γΐίευΐ3Γ Γείετειιοε Ιο ιΐιείτ ρΙινδίεηΙ βηΒ εΒειηίεηΙ δΐηίεδ 
ηηΒ ΐΒε ιίΒΐιίΓε οί ιΒε πκϋηΐίοη ειηίΐΙεΒ: 

(Β) β ΒείβίΙεΒ δΐηίειηεηΐ οί ιΙιε Βεδίςη. ίιιείικϋιι" 
εοιηρίείε εη^ίηεεπη^ Βιηννίη§5 ηηΒ βεΙιεΒιιΙρδ οί ηιηίειίηΐδ 
ηηΒ ηιείΒοΒδ οί εοιίδίΓυείίοη Ιο Βε υδεΒ: 

(ε) 3 δΐηίειηεηΐ οί ΐΐιε'ίεβίδ νχΒίεΒ'Βηνε Βεειι Βοιιε ηικί 
ΐΐιέίτ ΓββυΙΐδ, ογ ενίΒεηεε ΒηδέΒ οιι είιίειιΐηΐίνε ιηεΐΐίοίΐδ ογ 
οιΙιργ ένίαεηεε Ιΐιηΐ ιΙιε ρηέΙ<3§ε Βεδί^η ίδ ηΒείμιηΐΡ Ιο ιηεεί 
(Βε ΓερυίτειηειιΙδ οί ιηηι^ίηηΐδ 3602 ηικί 360.3: 

(Β) ιΙιε ρτοροδΡί! ορεΓ3ΐίιΐβ ηικί ιηηίηίεικηιεε 
ίηδίΓηεΙίοηδ (ογ ιΒε υδε οί (Βε ρηοίη^ε. ίη ρηι ΐίευίηι·. ίη ιΙιι* 
3660 εβδβ οί ρβεΙίΒ^Ρδ ΙίΒεΙν Ιο Βέ ίηηηεΐ'δεΒ ίιι- οοίιΐηηιίιιηΙεΒ 
ροηΒβ. ιΒε ρτονίβίόιιβ ίηεοίροιηΙεΒ Ιο εηδυιε ΐΙιηΙ ιΙιε 
δυτίβεε οί ιΒε ρ3εΙ<η§ε ίδ ηόΙ εοιιΙηιιιίιιηΙεΒ ίιΒονε ιΒε 
ρεπηίΙΙέΒ ΙενεΙβ: 

(ε) ίίΐΒε ρηόΙοβε ίδ Βεδί^ιιεΒ Ιο Ιιηνε η ιηηχίιηιηη ηοηίιηΙ 
ορεΓ3ΐίη§ ρΓΡ.δδϋΓε ίη εχεεβδ οί 0.1 ΜΡη (I Βηγ) (^ηιι^ε). 
(Βε βρρίίεηϋοη ίοΓ ηρριονηΙ βΙιβΙΙ. ίη ρηιΊίειιΒίΓ. δΙηΙε. ίη 
ΓΡδρεεΓοί ΐΙιε'ιηβΙέΓίηΙδ οί εοηδίηιείίοη όί ΙΙιε εοηΙηίηιηεηΙ 
δνδίειη, ιΙιε δρεείίίεηΐίοιίδ, ΐϋε βηιηρίεβ Ιο Βε Ιηϋεη ηικί ιΒε 
ΙεδΙδ Ιο Βε ηιηΒε: 

(I) ννΒεΓε ιΒε ριοροβεΒ εοιιίειιΐδ ηιε ητηΟίηίεΟ ίιιεΙ. ιΒε 
ορρϋεβηΐ «ΙιβΙΙ βίβίε ηικί (ιιδίίίν ηιιν ηδδΐιιηρϋοη ίη ΐϋρ 
δβίεΐν βιιηίνδίδ τεΐηϋιι^ Ιο'ΐϋε εΙιηΓηρΙειίδΙίεδ οί ιΙιε ίιιεΙ: 

(@) ηηγ δρεείηΙ δΙοινη§ε ρΓονίβίοιίδ ηεέεδδϋι ν Ιο εηδίιΓε 
ιΙιε 53ίε Βίδκίρβϋοη οίΐιεηΐ ίι οιη ιΙιε ρηεϋη^ε: (•()ΐΐδίΒει·ίιΐίοιι 
δΙιηΙΙ Βε §ίνεη Ιο ιΙιε Ινρε οί ΛεΙιίεΙε ογ εοιίΐηίικτ (δεε 
ιηβΓβίηβΙ 3681 (1) (η)): 


3671 
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(Η) » ΓβρπκΙιιείΒΙβ ίΙΙυδίΓβΙίοη ηοΐ ΙβΓ^βΓ ΐΐιαη 21 ςιη X 
30; εηι, δΒοννίη§ (Βε πιβίίβ-αρ οΓ ιΒε ρ3εΙ<Ε§ε. 

(3) ΤΒβ ΟΟίηρβΙβηΙ ΕϋΐΙΐΟΠίγ βΗβΙΙ βδίΕΒΙίδΗ 3 ΟβΓίίΠεβΙε 
δΐ3ΐίη§ ιΒεΙ (Βε 3ρρΓθν6(1 ο1εδί@η ιτιεείβ ιΗε ΓβςυίΓβιηεηΐδ 
Γογ Τγρε Β(ΙΙ) ρ3ε1ί3§ε5 (δββ ηΐΕΓίρηΕΐδ 3677 βικΙ 3678). 

2. ΑρρΓονβΙ οί Τγρε Β(Μ) ρβείο^ε (Ιεβίβΐι (ίηείικϋης 
ΐΗοδβ Γογ Είδβίΐβ ΟΙβδδ I, ΟΙββδ II 3 Π (1 ΟΙβββ III ραείναβεδ 
ννΒίεΒ 3Γε 3ΐδθ δυΒ)βεΙ ίο τηαΓ^ίηβΙ 3674) 

(1) ΕεοΒ Ιγρε Β(Μ) ρβεΙνΒ^ε (Ιεδίβη βΙιβΙΙ τεςυίΓε 3673 

Π)ΙΐΙΐίΐ3ΐεΓ3ΐ ΒρρΓονβΙ. 

(2) Αη βρρίίεβίϊοη Γογ βρρΓονβΙ οί,α Τνρε Β(Μ) ραεΙ<3§ε 
είβδίβη δΒβΙΙ ίηείικίε, ίη 3(1(1ϊΐίοη Ιο Βίε ίηίοπη<ιΐίοη ΓεςιιΪΓειΙ 
ϊη ηιβΓ^ίηδΙ 3672 (2) Γογ Τνρε Β(υ) ραεΒαββδ: 

(β) 3 ΙίδΙ οΓ ΐΗοδε δρβείΠε ΕοΙάίΐίοηβΙ ΓεηυίΓεηιεηΐδ Γογ 
Τνρε Β(ϋ) ρΒοΙγβ^εδ δρεείΓίβά ίη ηιβΓ^ίηαΙ 3603 ννίΐΐι ννΐιϊεΐι 
ΙΒε ρ3εΚα§ε 8οβδ ηοΐ εοηίοηη; 

(Β) 3ηγ ρΓοροδ€<1 δΐιρρΙεπιεηίαΓγ ορεταΐίοηβΙ εοηΐιοΐδ’/ 

Ιο εοηιρεηδβίε Γογ ιΗε (ΙεΠείεηείεδ Ιίδίεά ίη (η) βΒονβ: ηικΙ 

(ε) 3 δίαΐεηιεηΐ εεΐαΐίνβ Ιο 3πγ δρεείαΐ Ιοβοϋηβ, 03π ία§ε. 
υη1θ3(1ίηβ, ογ Ηβη^ΐίη^ ρΓοεενΙυΓβδ; 

(ά) ιΗε ΓηβχίηιυΓη 3η<1 ιηίηίηιυηι βιηΒίειι! εοικϋΐίοιίδ 
(ΐεηιρεΓβΙϋΓε, βο|3Γ Γαείί&ΐίοη) εχρεεΐε<1 Ιο Βε εηεουηίειεΗ 
εΐυπηβ ΐΓ3ΠδροΓΐ 3η<1 ννΒίεΒ Ββνε Βεεη Ιβίνεη ίηΐο πεεοιιηΐ ίη 
ΐΒε (Ιεδί^η. 

(3) ΤΒε εοιηρβίεηΐ βυΐΗοπίγ δΒαΙΙ,εδίηΒΙίδΒ 3 εεΓίίΠεαΙε 
δΐ 3 ΐίη§ ΐΒα! Ιίιε 3ρρΓθνβ(1 ρβεΙί3§ε (1εδί§η ιηεείδ ΐίιε 
ΓεςηΪΓειηεηΙκ Γογ Τγρε Β(Μ) ρβείνα^εδ (δεε ηηηρηηΐβ 
3677 ίο 3679). 

3. ΑρρΓΟνβΙ οί ΡίδδίΙε ΟίΕδδ 1.0388 II 311(1 ΟΙε. 85 III 
ραεΙ<3§ε 4εδί§η 

(1) ΡβεΚαβε 4εδί§ηδ εοηιρίγίηβ ννίιΒ ιίιε εχηιηρΙεδ ίη 3674 
ηΐ3Γ§ίηα1 3620, 3623, ογ 3624 δΙιαΙΓ Γεηυίιε ηο Γυι ΐΐιετ 
εοπιρείεηΐ ΕυΐΗοπΙγ ηρρΓοναΙδ. 

(2) ΡβεΚαξβ Ηεδί^ηδ. εοιηρίγίης ννϊΐΐι ιίιε εχηιηρΙεδ ίη 
Γη3Γ§ίη3ΐδ 3616 αηεΙ 3622 δΐιηΐΐ ιεςιηΓε υηίΙηίειηΙ 

βρρΓονβΙ. 

(3) Α11 οίΒεΓ ρ3εΙ<Ε§β 8εδί§ηδ βΙιαΙΙ ιερηίιε ιηυΙιίΙηίειηΙ 

αρρΓονηΙ. 

(4) Αη βρρίίεβίίοη Γογ αρρΓονηΙ δΙιαΙΙ ίηεΐηιΐε ηΙΙ 
ίηίοπηβΐίοη ηεοεβδΕίγ Ιο δβΐίδίγ ιίιε εοιηρείεηΐ αυΐΒοηΙν 
ιΒεΙ (Βε (Ιεδί^ιι ιηεείδ ιίιε Γεςυίιειηεηΐδ οΓ ηιατ^ίπηίδ 3610 
10-3624. 

(5) ΤΒε εοιηρείεηΐ αυΐΐιοπίγ δΙιβΙΙ εδΐηΒΙίδΒ η εει ίίίίεηΐε 
(δεε ηιβΓ^ίηβΙδ 3677. Ιο 3679) βΐαΐίη§ ΐΐκι! ιίιε βρριονεΗ 
ρ3θΙ(3§ε (Ιεδί§η ιηεείδ ιίιε ΓεηυίΓειηεηΙβ οί ιηηΓβίηηΙδ 3610 
Ιο 3624. 

0. ΑρρΓονβΙ οΙ δΒίρηιεηΐδ 

(1) ΜαΙιίΙβΙοΓβΙ δΒίρηιεηΙ βρριονηΐδ δΙιηΙΙ Βε Γβ(|ΐηιε(1 Γογ 3675 
ιΒε Γο11οννίη§ ρ3εΙο§εδ: 

(β) Τγρε Β(Μ) ραείο^εδ δρεείηΙΙν ιΙεδί^ηεοΙ Ιο ηΙΙο\ν 
εοικϋηυουδ νεηΐίη§. 

(Β) Τγρε Β(Μ) ρβεΙο§εδ εοηίαίηΐης Γ8<ϋθ3εΐϊνε 
ηιηίεπβίδ ννίιΒ 3η ηεΐίνήγ §τεΕΐεΓ ΐΒβη 3 X ΙΟ 3 Α ογ 3 X 
ΙΟ 3 Α 2 , 35 ηρρΓορπηΙε, ογ 1110 ΤΒρ (3 X. ΙΟ 4 0ί),<* 
ννΗϊεΒενεΓ ίδ ιΗε 1ο\νεε; 

(ο) Ρίβδίΐε Οβδδ II ρβεΒη^εδ εοιηρίγίηβ ννίΐΐι πΐ3Γρπα1 
3620. 

(« 1 ) Ρίδδίΐβ ΟΙ&δβ ΙΙΙι ρβείο^εδ. 

ΗοννενεΓ, 3 εοιηρείεηΐ βυΐΒοπίγ εβη,βιιΐΒοπζε ΐΓβηβροΓΐ 
ίηΙο,ΟΓ ιΗγοιι^Β ίΐδ εουηΐΓγ, ννίΐΒοαΙ δΒίρηιεηΙ αρρεοναΐ, Βγ α 
δρεείΓιε ρΓονίδίοη ΐη ίΐδ «Ιεδί^η ηρρΓονηΙ. 


ΤΙιαΙ ίδ. ορεΓηΙίοιιαΙ (οηΐΐ'οΐδ < Ιιιι ιιιιί Ιι:ιιι<|χ>ιΙ η>>| ιοιιΐίιιεΒ 
[)!Ό\ [ΗγγΙ Γογ ίη Ιΐιίδ ΑρρεικΙίχ ΒιιΙ ηΙιίεΙι ηπ· (·<ηΐδί<ΙεΓΐ·(Ι ιιε(:ε«δ3ΐ\ 
Ιο εηδυτε ιίιε δαΓεΙν οί Ιίιε ικκίοι^ε (Ιιηίηχ ΙηιιΐδροιΊ. δΐιείι ;ΐδ 
Βιπηαη ίιιίετνεοΐίοη Γογ ΙεηιρεΓηΙιιιτ ογ ρη·δδΐιι-ΐ' τιιοϋδΐίΓειιιεηΙδ 
ογ Γογ ρειίοΗίαιΙ \εηΓιπε. ΊΊιιή· εοηίΓοΙδ δΙιηΙΙ η|~η ΙηΓε ίιιΐο 
ηεεουιιΐ Ιίιε ροβδίΒίΙίΐν οΓ ιιιιεχρεεΙιχΙ ιΙεΙηχ. 


: (2) Αη 3ρρ1ίε3ΐΐοη Γογ δΒίρηιεηΙ Ερρεονη! βΗαΙΙ ΐηείικίε: 

(β) ΐΒβ ρεΓίοΒ οί ώηε, Γείδίεά Ιο ιΒε βΗίριηεηΙ,· Γογ ννΒίεΒ 
ιΒε βρρΓονβΙ ίδ δου§Βΐ; 

(Β) ιΒε ΒοΙη&Ι εοηίεηΐβ, ιΒε Ιγρε οί νβΒϊεΙε βηΒ ιΒε 
ρΓοΒβΒΙε ογ ρΓοροβεά τοιιΐε; βηά 

(ε) Βονν ιΒε δρεείηΐ ρΓβεηυΐίοηδ αηΒ βρεείβΐ 
βτΙηιΐηίβίΓβΒνε βηά ορεΓβΐίοηη! εοηίΓοΙδ ΓβΓειτε(1 ίο ίη ιΒε 
ρβεΒα^ε άβ8Ϊ§η εεπίβεαίεβ ίδδηειΐ υηάβΓ ΓηβΓ^ίηβΙδ 3673 
βη<1 3674, 8Γε Ιο Βε ρυΐ ίηΐο είίεεί. 

(3) ΙΙροη βρρΓονηΙ οί ιΒε δΒίρηιεηΙ, ιΒε εοπιρβίέηΐ 
βιιΓΒοηΙγ δΒηΙΙ ίββαε 3 εβΓίίΤιεβίε (δεε ΓηβΓ^ίηαΙδ 3677 Ιο 
367.9). 

(4) ΤΒε ρβεΒβ^ε αηεΙ δΒίρτηεηΐ. εβιΙϊΓιεαίεδ πιαγ Βε 

εοπιΒίηε(1 ίηΐο 3 δίη^ΐε εβήίΓιεδΙε. , 

ϋ. ΑρρΓονβΙ οί ΤΓ3Π8ροη Βγ δρεείβΐ’Απ·3η§επιεηΐ 

(1) Α εοηδί§ηιηεηΐ οί Γ3(1ίο3οΐίνε βυΒδΙβηοεβ ννΒίεΒ (Ιοεβ 3676 

οί δβΐίβίγ 311 ιΒε 3ρρ1ίο3Β1ε ΓερυΪΓεηιεηΙδ οί ιΒίβ Αρροηιίίχ 

δΒβΙΙ Βε ΐΓεηδροΓίεά οηΐν Βγ δρβείβΐ ειτβη^επιεηΐ, ννΒίεΒ 
&1νν3γδ Γεςυίτεβ ΓηηΙΐίίβΙεΓβΙ βρρΓονβΙ. ΤΒε βρεείαΐ 
3ΓΓ3η§εΓηεηΐ5 βΒεΙΙ Βε ηιίερηαΐβ Ιο εηδίκε 1 Β 3 Ι ιΒε ονεΓ-αΙΙ 
Ιενβΐ οί δβίεΐγ ίη ΐΓβηδροΓΐ ίδ βΐ ΙεβδΙ ερηίν3ΐεηΙ Ιο 1 Β 3 Ι 
ννΒίεΒ ννοιιΐά Βε ρΓονίεΙεΐΐ ίί αΐΐ ιΒε δρρΙίεβΒΙε ΓβςυίΓβηιβηΐδ 
οί ιΒίδ Αρρεηόίχ Βαά Βεεη ΓηεΙ. 

(2) Αη βρρίίεβίίοη Γογ βρρΓονεΙ 5 Η 3 ΙΙ ίηεΐυάε Λβ 
ίηίοΓΓηαΐίοη ΓβςυίΓ8(1 αηεΙβΓ ιηβΓβίη&Ιδ 3672 Ιο 3675 βηά 
αΐδο: 

(β) 3 δίαΐβπιεηΐ οί ιΗε τβδρβείδ ίη ννΒίεΒ, ηικί οί ιΒε 
Γε 3 δοηδ ννΒγ, ΙΒε εοηδίβηηιεηΐ εβηηοΐ Βε πΐ3(1β ίη ΓυΙΙ 
βοεοΓάβηοε ννίιΒ ιΒε βρρΙίεβΒΙε ΓβρηίΓθηιβηΐδ οί ιΒίδ 
ΑρρεικΙίχ; 3η3 

(Β) 3 δίβίεηιεηΐ οί βηγ δρεείαΐ ρΓεεαηΐίοηδ ογ δρεείαΐ 
3<1ηιίηίδΐΓ3ΐίνε ογ ορεΓ3ΐίοη3ΐ εοηίΓοΙδ ννΒίεΒ βΗβΙΙ Βε Γηΐνβη 
<1υΗη§ ΐταηδροΓΐ Ιο εοηιρεηδΕίε Γογ ιΒε ίβίΙιίΓε Ιο τηεεί ΙΒε 
βρρΙίεβΒΙε τεςυίΓεηιεηΙδ οί ιΒίδ Αρρβηιΐίχ. 

Γ3) Τροη βρρΓονρΙ οί ιΗε δρβείηΐ 3ΓΓ3ηβΐηεηΙ, ιΒε 
εοπιρείεηΐ ΕυΐΒοπΙγ εΒεΙΙ ίδδηε 3 εβΓΐίίιε3ΐε (δεε πιαφηβίδ 
3677 ίο 3679). 

Ε. Οοηιρείεηΐ ΑηΐΒοΓίΐγ ΟεΓίίΠεβίεδ οί ΑρρΓον&Ι 
1. ΟοπιρεΙεηΙ 3υΐΗοπΙγ ί<1εηΐίΓιε3ΐίοη πιεγΙο ' 

(1) ΕαεΒ βρρΓονβΙ οεΓίίίίεΕίε ίδδηείΐ Βγ 3 οοπιρείεηΐ 3677 
ΕυΐΒοπΙγ δΗβΙΙ Βε ίεΙεηΐίΓιββ Βγ βη ίάεηΐίΓιοΕίίοη οιεγΙι. ΤΒε 

πιεγΒ δΒ&11 Βε οί ιΗε Γο11οννίη§ §εηεΓ3ΐίζβ(1 Ιγρε: 

δγπιΒοΐ οί ηΕΐίοηβΙίΐγ οί εοιιηΐΓγ 6/ ΝηπιΒεΓ/Τγρε (χκΐβ 
(ε) ΤΒε ηιιητιΒεΓ δΒ&ΙΙ Βε Εδδί§ήβ(1 Βγ ιΒε εοιηρείβηΐ 
ΕΐιίΒοπΙγ, 3η4 δΒρΙΙ Βε υηίςυβ &η(1 δρεείΗε ννίιΒ Γβ§3Γ(1 Ιο 
ιΒε ρ3Γίίευ1&Γ (Ιβδί^η ογ δΒίρηιεηΙ. ΤΒε δΒίριηεηΐ ΕρρΓονβΙ 
ίάεηΐίΓιεβίίοη πιεγΒ δΒβΙΙ Βε εΙεΕΓίγ ίάεηΐίίιεά ννίιΒ ΙΒε 
ρβε1(3βε (Ιεδί§η βρρΓοναΙ ίεΙεηΐίΓιεβίίοη γπεγΙ:. 

(Β) ΤΒε Γο11οννίη§ Ιγρε εοίΐεδ βΒεΙΙ Ββ υββιΐ ίη ιΒε οΓ(1εΓ 
Ιίδίειί Ιο ίηιΐίεαίε ιΗε Ιγρεβ οί βρρΓονΕί εεΠίΓιεβίβδ ίδδυεά: 

Α Τγρε Α ρ3εΙ<3§8 3εδί§η (ννΗεη βίδο ε Πδδϊΐε είβδδ 
ρβεΙνΕββ) 

Β(υ) Τγρε Β(υ) ρβείαίβε (Ιεδίβη 
Β(Μ) Τγρε Β(Μ) ρβείνβ^ε ιίεδί^η 
Ρ Είδδίΐε είΕδδ ρ3ε1«§ε άεβίβη 

8 δρεείβΐ ίοΓΓη ηΐΕΐεπαΙ αρρΓονβΙ 

Τ δΒίρηιβηΐ 

X δρεείβΐ ΕΓΓβη^ειηβηΙ. 

(2) ΤΗεββ Ιγρε εοάεβ βΒεΙΙ Ββ Ερρίίβεί Εβ ίοΐΐοννβ: 

(β) ΕεοΒ εεΓίίΓιεαΙβ βηά εβεΗ ρβείοςβ δΒβΙΙ ΒβΕΓ ιΗε 
αρρΓορπβίε ίεΐεηΐίίϊεβίίοη γπεγΒ εοιηροδεοί οί ιΒε δγπιΒοΙδ 
ρΓβδεΓίΒβιΙ ίη ρΕΓ3βΓ3ρΒ,(1) βχεερί ιΒεΙ Γογ ρ3εΙίβ§βδ, οηΐγ 
ιΗε ΒρρΙίεβΒΙε ρ&ε1<3§β (ίβδί^π Ιγρε εοιίεδ δΒβΙΙ ΕρρεΕΓ 
ίοϋοννίη§ ιΒε δβεοηιΐ δίΓοΙίβ, ί.β. ιΒε “δ”, “Τ” Εηά “X” βΒβΙΙ 
ηοΐ ΕρρεΕΓ ίη ιΗε ίηάβηΙίΓιρβίίοη πι&Γΐ(ίη§ οη ιΗε ρΕεΙίΕββ. 

ΨΗβΓβ ιΒε ρΕεΙίβςε (Ιβδί^η βρρΓονβΙ Εηιΐ δΒίρηιεηΙ βρρΓονβΙ 
3Γ6 εοηιΒίηβιΙ, ιΗε ΕρρΙίεβΒΙβ Τγρε (Ιο<1εδ (Ιο ηοΐ ηβεά Ιο Βε 
ΓβρβΕίβίΙ. Εογ βχΕΓηρΙβ: 


6 / ΤΗε δίρΐδ ΓβίβΓΓβιΙ Ιο ΒΓβ (Βε ηρΐίοηβΐ (ΙίδίίηβυίδΗίηβ δί^ηβ 
Γογ γποΙογ νεΒίεΙεβ ίη ίηΙεηΐ3ΐίοη3ΐ καίΠε. 
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Α/132/Β(Μ)Γ: Α Τνρε Β(Μ) Γίδδίίε 0Ι&58 ρβείο^β 
βρρΓονε8 Βγ Αυ5ΐΠ3 Γογ ρβοΐο^ε 8εδί§η ηυηιΒεΓ 132 (ίο Βε 
ηΐ3ΓΒε8 οη ΒοΐΗ (Βε ρβείο^ε ίίβεΙΓ βη8 οη ίΒε ρ3ε1ί3@ε 
8εδί§η 3ρρΓον3ΐ εεΓίίίϊεβΙβ). 

Α/132/Β(Μ)ΓΤ: ΤΒε δΒίρτηεηΙ 3ρρΓον3ΐ εεηϊΓΐεβίε 
ΐ8εηίίΓίο3ΐίοη γπ3γΙ< ίββυβεί Γογ ίΒβί ρβείο^ε 8εδί§η (ίο Βε 
πιβΗγεί! οη ιΗε εεΠίΓιεβίε οηΐγ). 

Α/137/Χ: ΤΒε δΒίρπιεηΐ 3ρρΓον3ΐ οεΠίΓίεβίε 
ί8εηΐίΓίο3ΐίοη ηΐ3Γΐί ίδδυε8 Γογ Αυδίπβη 8εδί§η 137 υη8εΓ 3 
βρεείβΐ 3ΓΓ3η§8Γηβηίδ δΗίρηιεηΐ (ίο Βε ηΐΒΓΐ<ε8 οη ίΗε 
εεΠίΠεβίε οηΐγ). 

(Β) ΨΒετε τηαΙΐϋβΙεΓ&Ι βρρΓονβ! ίβ εΓΓεείε8 Βγ νβίκίβίίοη, 
οηΐγ ίΗε ί8εηΐίΓιε3ίίοη πιβι-Βδ ϊββυβεί Βν ίΒε εουηίΓγ οΓ οπ^ίη 
οΓ ίΗε 8εδίβη ογ βΗίρΓηεηί γνουΐοΐ Βε υδε8. νΤΒεΓε 
ΓηοΙίίΙαίεΓβΙ βρρΓονβΙ ϊδ εΓΓείε8 Βγ.ίβδυε οΓ οεΓίίίϊεβίεδ Βγ 
βυεεεδδίνε εουηίπεδ, εβεΒ εεΠίΓίεβίε ννου18 ΒεβΓ ίΗε 
3ρρΓθρΠ3ίε Π13Γΐί βη8 ιΗε ρ3θΙί3§ε ννΒθδ8 8βδ|£η νν3δ δΟ 
3ρρΓθνβθΙ ννουΙ3 Βθ3Γ 311 3ρρΓ0ρΓΪ3ί€ ί(1βΠΐίΓΐ€3ίίθη ΠΙΒΓίίδ. 

Γογ εχβηιρίε, 

. (Α/132/Β(Μ)Γ) 

(0Η/28/Β(Μ)Γ) 

ννου18 Βε ίΒε ί8εηΙίΠε3ίίοη γπ3γΙ<5 οΓ 3 ρβείοςε ννΗίεΒ ννβδ 
οπ^ίηβΐΐγ 3ρρεονε8 Βγ Αυδίπβ βη8 ννβδ δυΒδεςυεηίΙγ 
βρρΓονε8, Βγ δερ3Γ3ίε εεΠίΓίεβίε, Βγ δννίίζεΓΐ3η8. 
Α88ίΐίοηβ1 ίηάεηίίΠεβίϊοη πιβΓίνδ ννου18 Βε ΐβΒυΐΒίεά ίη 3 
δίηιϋβΓ πιβηηεΓ οη ίΒε ρβεΙίΒ^ε. 

(ε) ΤΗβ τενίδίοη οΓ εεπίϊεβίε ηυηιΒβτδ δΒβΙΙ Βε ίη8ίθ3ΐε8 
Βγ 3 ρβεεπίΒείίεβΙ εχρεεδδίοη ΓοΙΙοννίη^ ίΗε ίηάεηίίΠεβίίοη 
γπ3γΓ οη ίΒε οεΠίΓιεβίε. Γογ εχ3ΐηρ1ε, Α/132/Β(ϋ)Γ. 

(Κεν.2) ννοιιίεΐ ίη8ίθ3ίε εενίβίοη 2 οΓ ίΗε Αυδίπβη-3ρρΓονε8 
ρβείο^ε 8εδί§η οεΠίΓίεβίε; ογ Α/132/Β(υ)Γ. (Κεν.Ο) 
ννου!8 ίη8ίεβΐε ίΒε οπ§ίη&1 ίδβυε οΓ ίΒε Αυδΐπ3η-3ρρΓονε8 
ρ3εΙ<3§ε 8εδί§η εεπίΓιεβίε. Γογ οπ^ίηβΐ ΐβδυε ίΒε 
ρ3ΓεηίΒείίθ3ΐ εχρεεδδίοη ίβ ορίίοηΒΐ βη8 οίΒεε ννοπίβ βυεΒ 
3δ “(οπ^ίηβΐ ίββυε).” πΐ3γ 3ΐδο Βε υδε8 ΐη Ιίευ οΓ “Κεν.Ο)”. 
ΟεΠίΓιοβίε εενίδίοη ηυ'ιηΒε^β ,ιτιβγ όηΐγ Βε ίδδυε8 Βγ ίΒε 
εουηίΓγ ίβδυίηβ ίΒε οείβίηβΐ 08ΓΐϊΓΐ03ίε ηυηιΒεΓ. Κενίδϊοη Βγ 
οίΗεΓ ίΒβη ιΗε ίβδυίη§ εουηίΓγ δ1ΐ3ΐ1 εεςυπε 3 ηενν 
οεΠίΓίεβίε βη8 ίόεηΐϊΓίοβίίοη ηυηιΒεΓ. 

(8) Α88ίίίοη3ΐ βγηιΒοΙδ (3δ ηιβγ Βε ηεεεδβίΐ3ΐε8 Βγ 
η3ΐίοη3ΐ ΓβςυΪΓειτιεηΐδ) ηΐ3γ Βε 3(Με<1 ίη ΒεβοΒείβ ίο ίΗε 
βη8 οΓ ίΒε ί8εηίίΓίο3ίίοη πι3γ!<, Γογ εχβτηρίε, 

Α/132/Β(ΙΙ)Γ (5Ρ503). 

(ε) Ιί ίδ ηοί ηεοεδδβεγ ίο 3ΐίεΓ ίΒε ί8εηΐίΓίθ3ίίοη πιβγΒ οη 
ίΗε ρ3θΙ«3βε εβεΒ ίίηιε ίΒβί 3 εενίδίοη ίο ίΗε ρ3θΙί3§8 
οεΠίΓίεβίε ίβ πΐ3άε. δυεΒ 3ΐΐβΓ3ίίοη βΒβΠ Βε Γηβ8ε οηΐγ ίη 
ίΒοδε 03δεδ ννΒεεβ ίΒε Γενϊδίοη οΓ ίΒε ρβοΒβ^ε 8εβί§η 
οεΠίΓίεβίε ίηνοίνβδ 3 οΒβη§ε ίη ίΒε ΙείίεΓ οο8εδ Γογ ίΗε 
ρβε1ί3§ε 8εδί@η, Γο11οννίη§ ιΗε δεοοη8 δίΓοΒε. 

2. ΙηΓοΓπιβίίοη τεςυηεΓΐ ίη οεΗίΓίοβίεβ. 

ΕβεΒ βρρεονβΐ οεΠίΓίεβίε ίδδυεεί Βγ 3 εοηιρείεηί 3678 

βυίΒοπίν βΗ&11 ίηο1υ8ε ίΒε εεΐενβηί ίηΓοΓηΐ3ΐίοη Γγοπι ίΒε 
Γο11οννίη§: 

(3) ΤΒε εοηιρείεηί βυΐΒοπίγ ί8εηίίΓΪ03ίίοη πιβγΒ. 

(Β) Α ΒπεΓ άεδοπρίίοη οΓ ιΗε ρ3ε1ί3§ίη§, ίηε1υ(1ίη§ 
ηΐ3ίεπ3ΐδ οΓ οοηδίΓυείίοη, §Γθδδ ηίΒδδ, §βηβΓ3ΐ ουίδκΐε 
(ϋπιεηδίοηδ, 3η8 βρρεβΓβηεε. ΤΚίβ βΗβΙΙ ίηε1υ8ε 3 
τερΓΟίΙυείΒΙε ίΙΙυδίΓβίίοη ηοί ΙβΓ^εε ίΒαη 21 επί Βγ 30 επί, 
δΒοννίη§ ίΒε ΓηβΒε-γρ οΓ ίΗε ρ3ε1ί3§8. 

(ε) Α ΒπεΓ δρεεϊΓιεβίίοη οΓ ίΒε ρεΓΓηίίίεά εοηίεηίδ, 
ίηεΐυίΐίηβ 3ηγ Γεδίπείίοηδ οη εοηίεηίδ \νΗίεΒ Γηί§Ηί ηοί Βε 
οΒνίουδ Γεοηι ίΗε η3ίυΓβ οΓ ίΗε ρβοΒβ^ίη^. ΤΒίδ δΗουΙεΙ 
ίηεΐυίΐε ίΒε ρΒγδίεβΙ βηοΐ εΒεηιίοβΙ Γοεπίδ, ίΒε βείίνίίίεδ ίη 
ευΓίεδ (ίηεΐυείίη^ ίΗοδβ οΓ ίΒε νβπουδ ίδοίορεδ, ίΓ 
3ρρΓορπ3ίβ), Βπιουηίδ ίη §Γ3Πΐδ Γογ Πδδίΐε δυΒδίΒηεεβ, ΒηοΙ 
ννΒείΒεΓ ίη δρεείβΐ Γογπι. 

(8) Α^άίΐίοηβΐΐγ, Γογ ΠδδίΙε είβδδ ρβείο^εβ: 

(ί) Γίδδίΐε Οίβδδ I: α όείβίΐεά (Ιεβεπρίίοη οΓ ίΒε 
ρεΓΓηίδδίΒΙε εοηίεηίδ βπ 8 βηγ βρεείΒΐ Γεαίατεδ, οη ιΗε Ββδίδ 
οΓ ννΗίεΗ ίΒε ΙεβΙγΒ^ε οΓ ννβίεΓ ίη Γεβρεεί οΓ εετοίη νοί8 


δρβεεδ Ββδ Βεεη Βδδυηιεά ίη ίΒε επίίοβΒίν βδδβδδηιβηί (βεε 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3613 (Β)). 

(ϋ) Γίδδίίε Οβδβ II: 3 8εί3ί1ε8 άεδοπρίίοη οΓ ίΒε 
ρεΓΓηίδδίΒΙε εοηίεηίδ, ίΒε εθΓΓ8δροη8ίη§ βΙΙοννβΒΙε 
ηυηηΒεΓδ (ογ ΐΓΒΠδροη ίη8εχ) βη8 3ηγ βρεείβΐ ΓεΒίυΓεβ, οη . 
ίΒε Ββδίβ οΓ ννΒίεΒ ίΒε Ιεβίο^ε οΓ ννΒίεΓ ίη τεβρεεί οΓ εεΓίηίη 
νοί8 δρβεεδ Βββ Βεεη 3δδυηιε8 ίη ίΒε επίίεβίίίγ βδδεδδηιεηΐ 
(βεε τηβΓβίηβί 3618 (Β)). 

(ίη) Γίδδίίε Οβδδ III: α όείβίΙεΟ όεδοπρίίοη οΓ ίΒε 
ίηάίνί^υβί εοηδίριηιεηΐδ ίηε1υ8ίη§ ίΒε ρεπηίδδίΒΙε εοηίεηίδ 
βη8 (Βε εοΓΓ8δροη8ίη§ βΙΙοννβΒΙε ηυπιΒεΓδ (ογ ΐΓβηδροΓί 
ίη8ίεεδ) Ιο^είΙιεΓ ννίίΒ βηγ βρεείβΐ ρΓεοβυίίοηδ ίο Βε ΙβΒεη 
8υπη§ ΐΓβηδροΓί. 

(ε) Α ,δίβίεηιεηΐ Γε§3Γ8ίη§ ίΒε βπιΒίεηΙ εοηάίίίοηδ 
3δδυηιε8 Γογ ρυΓροβε οΓ8εδί§η (δεε ιηΒΓ^ίηβΙ 3602 (4)). 

(Γ) Γογ Τγρε Β(Μ) ρβεΒβ^εδ, β δίβίεηιεηΐ βρεείΓγίη^ 
ίΒοδε ρΓεδεπρίίοηδ οΓ πιβΓ^ηβΙ 3603 ννίίΒ ννΒίεΒ ίΒε 
ρβείνβ^ε 8οεδ ηοί εοηΓοπη 3π8 βηγ βπιρ]ίΓγίη§ ίηΓοΓΓηβΙίοη 
ννΒίεΒ ιηβγ Βε υδεΓυΙ ίο οίΒεε εοηιρείεηί βυΐΒοπίίεδ. 

(§) Α ΓεΙβΓβηεε ίο ίΙιε Γο11οννίη§ ίηΓοΓπίΒΐίοη ριονί8ε8 Βγ 
ίΒε βρρίίεβηί: 

(ί) ίηδίΓυείίοηδ οη ίΒε υβε βη8 πιβίηίεηβηοε οΓ ίΒε 

ρ3θΙ<3§ίη§; 

(ϋ) ίΒε βείίοηδ ίο Βε ίβίνεη Βγ ίΒε εοηδί^ηοΓ ρείοΓ ίο ίΒε 
δΒίρηπεηί, ε.§. βηγ δρεείβΐ 8εοοηΐ3πιίη3ΐίοη ρΓοεε8υΓ8δ. 

(Β) Α 8εί3ί1ε8 1ίδΐίη§ οΓ βηγ δυρρΙεηιεηίβΓγ ορεΓβίίοηβΙ 
ΓεηυίΓ8Γηεηίδ (βεε Γοοί-ηοίε 5) Γογ ρβείνβ^ε ριερ3Γ3ΐίοη, 

1οβ8ίη§ ΐΓβηδροΓΙ, δίθΓ3§ε, υη1θ38ίη§, 3ΐι8 Ιΐ3η81ίη§, 
ίηε1υ8ίη§ βηγ βρεείβΐ δίοννβ^ε ρΓονίδίοηδ Γογ ίΒε δβΓε 
8ίδδίρ3ίίοη οΓΒεβί Γγοπι ίΒε ρβεΒβ^ε, ογ β δίβίεηιεηί ιΒβί ηο 
δυεΒ εοηίΓοΙδ βεε τβε^ιιίτε8. 

0) Α δίβίεηιεηΐ 3υίΒοπζίη§ δΒίρπιεηΙ ννΒεεε βΒίρηιεηΙ 
βρρΓονβ! ίδ ΓβρυίΓβ8 υη8εΓ ηιβΓ^ίηβΙ 3675. 

(Β) Αηγ Γεδίπείίοηδ οη ίΒε ίγρεβ οΓ νεΒίεΙε εοηίβίηεΓδ, 
βη8 βηγ ηεεεδδβεγ τουΙίη§ ίηδίΓυείίοηδ. 

(1) ΕηιεΓ§8ηεγ βΓΓβη^εηιεηΐδ δρεείΠε ίο ίΒε 3ρρεονε8 
8εδί§η. 

(πι) ΤΒε Γο1Ιοννίη@ δίβίεπιεηΐ: “ΤΒίδ εεΠίΠεβίε 8οβδ ηοί 
τεΐίενε ίΒε εοηδί^ηοε Γεοηι εοΓηρΙίβηεε ννίίΒ βηγ 
Γε£|υίΓ8Γηεηί οΓ ίΒε βονεΓηηνεηί οΓ βηγ εουηίεγ ίΒεου§Β ογ 
ίηίο ννΒίεΒ ίΒε ρβεΒβ^ε ννίΐΐ Βε ΐΓβηδροΓΐε8”. 

(η) Αη ίδβυε 831ε, βη8, ίΓ βρρΓορπβίε, βη εχρίεγ 831ε. 

(ο) δί^ηβίυΓε βη8 ί8εηΐίΓίε3ίίοη οΓ ίΒε εεηίΓγίη§ οΓΠείβΙ. 

(ρ) Αρρεη8ίεεδ εοηί3ίηίη§ εεΓίίΓιεβίεδ Γογ βΙίεΓηΒίίνε 
ρβοΒββε εοηίεηίδ, οίΒβε εοηιρείεηί βυΐΒοπίγ ν3ΐί83ίίοηδ, 
ογ 388ίίίοη3ΐ ΐεεΒηίοβΙ 8βί3 ογ ίηΓοπτιβίίοη. 

3. ν3ΐί83ίίοη οΓ εεΠίΓιεβίεδ. 

ΜυΙίίΙβίεΓβΙ βρρΓονβΙδ Γηβγ Βε Βγ να1ί83ίίοη οΓ ίΒε 3679 
οΓΪβίηβΙ οεείίΤιεβίε ίδδυε8 Βγ ίΒε οοηιρείεηΐ βυΐΒοπίγ οΓ ίΒε 
εουηίεγ οΓ οπ@ίη οΓ ίΒε 8εδί§η ογ βΒίρπιεηΐ. 

Γ. Εοηδί^ηοΓδ ΚεδροηδίΒίΙίιίεδ. 

1. ΡβΓίίευΙβΓδ οΓ εοηδί^ηηιεηΐδ. 

ΤΒε εοηδί^ηοΓ δΒ3ΐΙ.ίηεΙυ8ε ίη ίΒε ΐΓβηβροΓί 8οευηιεηΐ 3680 
Γογ εβεΒ εοηδί§ηΓηεηί ογ Γ38ίθ3θίίνε δυΒδίβηεεδ, βδ ννεΐΐ ββ 
ίΒε 8εδθΕίρΐίοη §ίνεη ίη ίΒε βρρΓορπβίε δεΒε8υ1ε, ίΒε 
Γο1Ιοννίη§ (ϊείβίΐδ: 

(β) ΤΒε δίβίεηιεηΐ “ΤΒε ηαίυεε οΓ ίΒε §οο8δ βη8 ίΒε 
ρβεΒβρη^ βεε ίη εοηΓοΓπιίΐγ ννίίΒ ίΒε ρεονίδίοηβ οΓ ΑϋΚ”. 

(Β) ΤΒε ί8εηΐίίΊο3ΐίοη πιβεί: Γογ εβεΒ εοηιρείεηί βυίΒοΓΪίγ 
οεεΙίΚεβίε (δρεείβΐ Γοπη, ρβεΒβ^ε 8εδί§η, βη8 βΒίρπιεηΐ) 
βρρΙίεβΒΙε ίο ίΒε εοηδί^ηηιεηΐ. 

(ο) ΤΒε ηβπιε οΓίΒε Γ38ίο3εΐίνε δυΒδίβηεεδ, ογ ηυε1ί8ε. 

(8) Α 8εδεπρΐίοη οΓ ίΒε ρΒνδίεβΙ αη8 εΒβπιίεβΙ Γογπι οΓ 
ίΒε δυΒδίβηεε, ογ ννΒείΒεΓ ίί ίδ ίη δρεείβΐ Γογγπ. 

(ε) ΤΒε βείίνίΐγ οΓ ίΒε Γ38ίθ3εΙίνε δυΒδίβηεεδ ίη 
βρρΓορπβΙβ ευπε υηίίδ. 

(ί) ΤΒε εβίβ^οεγ οΓ ίΒε ρβεΒβ^ε, ί.ε. Ι-ΨΗΙΤΕ, 
ΙΙ-ΥΕΕΕΟν, ΙΙΙ-ΥΕΕΕΟΨ. 

(§) ΤΒε ΐΓβηδροΓί ίη8εχ (Οβίε^οπεδ II - βη8 
ΙΙΙ-ΥΕΕΕ01Υ οηΐγ). 

(Β) Γογ 3 εοηδί§ηιηεηΐ οΓ ΠδδίΙε δυΒδίβηεεδ: 
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(ί) ΙΓ βχβπιρΐ:β8 ιιη8βΓ ΓηβΓβίηβΙ 3610, ιΗε χνοεΒβ 
“ΠδδΙΕΕ ΕΧΕΜΡΤ”; ογ 

(ϋ) ίΓ ηοΐ 80 εχειηρίεά, ΐΗε Γίδδίΐε είβδδ οΓ ΐΗβ ρ3εΙο§β(δ). 

2. ΙηΓοπηβΐίοη βη8 ηοΐίίΐεβίίοη Γογ οΕΓΠβΓδ. 

(1) ΤΗβ εοηβί^ηοΓ δΗβΙΙ ρΓονί8β ίη ιΗε ΐΓΕηβροΓΐ 
ΒοειιπιβηΙ ά δίβίειηβηΐ Γε^ΗπΙίηβ αείίοηβ, ίί 3ηγ, ιΗεΙ πιιΐδΐ 
6β Ιαίίβη Βγ ιΗε οΕΓπβΓ. ΤΗβ δΐ3ΐβπιεη.ΐ δΗβΙΙ 6ε ίη ιΗε 
Ι3η§ιΐ3§ε8 8ε6πιβ8 ηβεβδδβΓν Βγ ιΗε εβΓπβΓ ογ ιΗε 
ΕΐιΐΗοπΙίβδ εοηεβΓηβίΙ, 3η(1 β1ΐ3ΐ1 ίηε1υ8ε 31 ΙβΕδΙ ιΗε 
Γο11οννίη§ ροίηΐβ: 

(ε) 3υρρ1βπιεηΐ3Γγ ορεΓ3ΐϊοη3ΐ ΓεςυιτειπεηΙδ Γογ ΙοβΒίηβ, 
ΐΓΕηβροΓΐ, 8ΐθΓ3§ε, ιιη1θ38ίη£, ίΐ3η81ίηβ, βη8 δίοννβ^ε Γογ 
83Γο (ΙίδβϊρβΙίοη οΓ Ηε3ΐ, ογ ά 8ΐ3ΐεηιεηΙ (ΗεΙ ηο 
δυρρΙεηιβπΟΓγ ορεΓΕίίοηβΙ ΓεςυΪΓβπιεηΐβ 3Γε ηβεβδδβΓγ 

(δεε ΓηΕηρηβΙ 3678 (6)); 

(6) 3ηγ ηεεεδ83Γ)’ ΓουΙίη§ ϊηδίΓυείίοηδ (δβε πιβγ^ιπεΙ 

3678 (Ιί)). 

(ε) επιεΓ§εηεγ 3ΓΓ3η@επιεηΐδ δρεείΠε [ο ιΗε &ρρΓονε8 

Ββδί^η (βεε πΐ3Γ§ίηΕΐ 3678 (1)). 

(2) Ιη 311 εβδεδ νγΙιβΓβ ορρΓονβΙ οΓ ιΗε δΗίρηιβηΙ ογ ργϊογ 
ηοΙίίίοΕίίοη Ιο ιΗε εοπιρείβηΐ ΕυΐΗοΓΪΙγ ίδ ΓβςοίΓεεΙ, βΐΐ ιΗε 
03ΓΠ8Γ8 δΙΐ3ΐ1 6ε ίηΓοπηβΊ οΓ ιΗε ΓβςυίΓβπιβηΙδ ίη βείναηοε, 

. ίη οπΙβΓ ΐΗαΙ ΐΗεγ ιηβγ Ιβίίβ ίη §οο8 Ιίπιβ 3ηγ πιεΕδυΓβδ 
ΓβςυΪΓβΒ Γογ ιΗε ΐΓβηβροΓί. 

3. ΝοΙίΓιεΕίίοη Ιο οοπιρείεηΐ βυΐΗοπΙίβδ. 

(1) ΒεΓοΓε ιΗε ΓηδΙ δΗίρηιβηΙ οΓ 3 Τγρε Β(ϋ) ρβεΗα^ε 

εοηΐ3ΐηίη§ Γ3(ίίο3εΐίνε δυΒδΙβηεβδ ννίΐΗ βη Εεΐίνίΐγ ξτεβΙεΓ 

ΐΗβη 3 χ 10 3 Α. ογ 3 χ 10 3 Α„, 38 βρρΓορπβίε, ογ 1110 ΤΒη 
(3 χ 10*0), \νηίοΗενβΓ ίδ Ιηβ ΙοννβΓ, ιΗε εοηδί§ηοΓ βΗβΙΙ 
εηδυτβ ιίΐ3ί εορίεβ οΓ εβεΗ βρρΙίεαΒΙε εοιηρείβηΐ βυΐΗοπΙγ 
οεΓίίΠεβΙε 3ρρ1γίη§ Ιο ΐΗ&Ι ρβοΗβ^ε είβδί^η Κβνε Βββη 
8υΒπιίΐΙβ8 Ιο ιΗε εοΓηρβΙβηΙ βυΐΗοπίγ οΓ εβοΗ εουηΐΓγ ίη 
ννΗοδε ΙεΓπίοΓγ ιΗε οοηδί§ηιηεηΐ ίδ Ιο 6ε ΐΓβηβροΓίβά. ΤΗε 
εοηδί^ηοΓ ίδ ηοΐ ΓβςυΪΓβΒ Ιο 3\νβΐΙ 3η 3θΗηονν1εΒ£επιεηΐ 
Γγογπ ιΗε εοηιρείεηΐ βυΐΗοπΙγ, πογ ίδ ΐΗε εοηιρείεηΐ 
ΕυΐΗοπΙγ ΓβςυίτεΒ Ιο πιβίίβ δυεΗ ΕοΙςηοννΙεΒββπιβηΐ οΓ 
τεεείρΐ οΓ ιΗε οβΓίίίΐοΕίε. 


(2) Εογ 8εο6 δΗίρηιβηΙ ΙίδΙεΒ ίη (α) Ιο (8) 6ε1ονν ίηεΐυδίνε, 
ι ιΗε εοηδί§ηοΓ δΗβΙΙ ηοΐίΓγ 16 ε εοηιρβίεηΐ ΕυΐΗοπΙίββ οΓ εβοΗ 
εουηΐΓγ ίη ννΗοδε ΙβιτίΐοΓγ (Ηε εοηδί§ηηιεηΙ ίδ Ιο 6ε 


ΐΓβηδροΓίεΒ. ΤΗίδ ηοΐίΠοΕίίοη κΗβΙΙ 6ε ίη ιΗε ΗβηΒδ οΓ 83θ6 
εοιηρείεηΐ βυΐΗοπΙγ ρηοΓ Ιο ιΗε εοτηπιεηεειηεηΐ οΓ ιΗε 
δ6ίριηεηΐ, βηΒ ρΓβΓβΓΕΒΙγ 31 1ε3δΙ 15 άβγβ ίη βάνβηεε. 

(β) Τγρε Β(υ) ρ3θΕ3§ε5 εοηΐ3ΐηίη§ Γ3(1ίθ3θ1ίνε 3 

3681 δϋ6δΐ3ηεεδ ννίΐ6 βη βείίνίΐν §Γβ3ΐεΓ ΐΗβη 3 χ 10 3 Α;. ογ 
3 χ 10 3 Α 2 , 3δ βρρΓορπβίε, ογ 1110 ΤΒς (3 χ 1 Ο^Οί), 

- \ν6ίε6ενβΓ ίδ ιΗε ΙοχνβΓ. 

(6)" Τγρε Β(Μ) ρβείβ^εδ. 

(ο) Γίδδίΐε Οβββ III ρβείί3§οδ υηΒεΓ πιβΓ^ίηβΙ 3674 (3). 

(8) ΤΓβηβροΓΐ 6γ δρεείβΐ βΓΓβη^εηιεηΐ. 

(3) ΤΗε εοηβί^ηπιεηΐ ηοΐίΠεβΙίοη δΗβΙΙ ίηεΐυάβ: 

(β) δυΓΓϊείεηΙ ίηΓοπηαΙίοη Ιο εη361ε ιΗε ίΒεηΙίΓιεβΙίοη οΓ 
ιΗε ρβοΗβ^β, ίηε1υ8ίη§ ;ιΙ1 3ρρ1ίθ361ε εεΓίίίίεβΙε ηυιη6εΓ8 
βη8 ί8εη(ίΓιο3ΐίοη ιηβΓίχδ; βη8 

( 6 ) ίηΓοΓπιβΙίοη οη ιΗε 8 ;ι(ε οΓ δΗίρπιεηΙ, ΐΗε 'βχρεοΙε 8 
831 ε οΓ βΓπναΙ 3 π 8 ρΓοροβε 8 τουΙίη§. 

(4) ΤΗβ εοηβίβηοΓ ίδ ηοΐ ΓβηυίΓβ8 Ιο ββη8 β δβρβΓβΙβ 
ηοΐίίίεβίίοη ίΓ ΐΗέ ΓβηυίΓβ8 ίηΓοΓΓηβΙίοη Ηβδ 6ββη.ίηο1υ8ε8 
ίη ιΗε Ερρίίεβίίοη Γογ δΗίρηιβηΙ αρρΓονβΙ (δβε Γηβτ^ίηβΐ 
3675 (2)). 

4. Ροδδβδδίοη οΓ 0βΓΐίΓΐ03ΐβδ. 

ΤΗε εοηβί§ηοΓ δΗβΙΙ Ηβνβ ίη Ηίδ ροδδβδδίοη 3 εοργ οΓ 
ββοΗ εβΓίίΓιεβΙβ ΓβςιΠΓε8 υη8βΓ ΐΗίβ Αρρβη8ίχ βη8 3 εοργ οΓ 
ιΗε ϊηδίΓυείίοηδ ννίΐΗ Γ8§3 γ 8 Ιο (Ηε ρΓορβΓ ε1οδίή§ οΓ ιΗε 

3682 Ρ 8ε ^ α δ β οίΗεε ρΓβρβΓβίίοη Γογ δΗίρπιεηΙ ΒβΓοΓβ ηΐ3ί<ίη§ 
βηγ δΗίρηιβηΙ υη8βΓ ιΗε ΙβΓπΐδ οΓ ιΗε εεπίΓιεαΙβδ. 

0. Ρυβίίΐγ ΟοηίΓοΙ ίη ΓβΗπεβΙίοη βη8 Μβίηίεηβηεβ οΓ 
Ρ3εΚβ§ίη§. 

ΤΗβ ΗίβηυΓβοΐυΓεΓ, εοηδίςηοΓ, ογ ιΐδβΓ οΓ βη 3ρρΓονε8 
ρβοΐίβ^β Ββδίβη δΗβΙΙ 6β ρΓβρ3Γβ8 Ιο 8βΓηθηδΐΓ3ΐβ Ιο 3ηγ 
εο^ηίζαηΐ οοπιρβίβηΐ βυΐΗοπΙν ιΗ&ΐ: 

(α) (Ηε εοηδίπιείίοηβΐ πιεΐΗο8δ βη8 πιβίβΓίβΙδ υδβ8 Γογ 
ιΗε εοηβίΓυεΙίοη οΓ ιΗε ρ3ε1ί3§ίη§ 3Γβ ίη 3οεοΓ83ηεβ χνίΐΗ; 
ιΗε 3ρρΓονε8 8βδί§η ΓβςϋίΓβηιεηΙδ; ιΗε εοΓηρβίεηΙ' 
βυΐΗοπΙγ ΓΠ3ν 03ΐτγ ουί ίηδρβείίοη οΓ ιΗε ρΕοΗβ^ίη^'Βϋπη^ ■ 
οοηδίηαείίοη; .... 

(6) βΐΐ ρβείίβ^ίη^δ Ηιιίΐΐ Ιο 3η 3ρρΓονε8 8βδί§η δΗβΙΙ 6β 
ΓηβίηΐβίηβΒ ίη §οο8 εοη8ίΐίοη δο ΐΗβΙ ΐΗβγ εοηΐίηυβ Ιο- 
εοηηρίγ ννίΐΗ βΐΐ ΓβΙενβηΙ Γβ^υΙβΙΟΓγ επΙβΓίβ, βνεη βΓΐβΓ 
Γορβ3ΐε8 ιιβε. 
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ΤΑΒΕΕ XXI. ΑΕΤίνίΤΥ-ΜΑδδ ΚΕΕΑΤΙΟΝδΗΙΡδ ΕΟΚ 
ϋΚΑΝΙΙίΜ ΑΝϋ ΝΑΤϋΚΑΕ ΤΗΟΚίυΜ* 7 
(ΤΗϊδ ΙβΒΙθ ίδ ΓβΓβΓΓβΒ Ιο ίη Τ&ΒΙβ XX). 


Κ&ϋϊο&ύΐϊνε ΓΠΗΐ€ΓΪβ1 

ΤΒ<,/β 

(βί/Β) 

β/ΤΒ<ι 

<ι/α> 

ΙίίΛΗΪιιηι 






(*νΐ/235,, μΓίίδοηΐ) 

0.45 

1.9 χ ΙΟ 4 » 

5.0 

χ 10* 7 

5.4 X 10 7 

2.0 X ΙΟ 6 

0.72 (ηη(ιΐΓαΙ) 

2.6 X 10·* 

7.06 χ ΙΟ 7 

3.8 χ ΙΟ 7 

1.42 X ΙΟ 6 

1.0 

2.8 χ 10·* 

7.6 

χ ΙΟ* 7 

3.5 X 10 7 

1.3 X 10 6 

1.5 

3.7 χ 10· 8 

1.0 

χ 10- 6 

2.7 χ 10 7 

1.0 χ ΙΟ 6 

5.0 

1.0 χ ίο · 7 

2.7 

χ ΙΟ 4 

1.0 χ 10 7 

3.7 X 10 5 

10.0 

1.8 χ 10· 7 

4.Η 

χ ΙΟ’ 6 

5.7 χ 10 6 

2.1 χ 10 5 

20.0 

3.7 χ 10· 7 

1.0 

χ 10* 

2.7 χ 10 6 

1.0 χ ίο 5 

35.0 

7.4 χ ΙΟ' 7 

2.0 

χ 10* 

1.4 χ 10" 

5.0 X ΙΟ 4 

50.0 

9.3 X 10· 7 

2.5 

χ 10* 

1.1 χ ΙΟ 6 

4.0 χ ΙΟ 4 

90.0 

2.1 X 10· 8 

5.8 

χ 10* 

4.6 χ 10 5 

1.7 χ 10 4 

93.0 

2.6 X 10· 6 

7.0 

χ 10* 

3.8 χ 10 5 

1.4 χ ΙΟ 4 

95.0 

3.4 X ΙΟ’ 6 

9.1 

χ 10* 

3.0 X 10 5 

1.1 χΙΟ 4 

ΝαΐυΓαΙ ΐΗοπυιη 

8.1 χ ΙΟ' 9 

2.2 

χ ίο · 7 

1.2 X 10 8 

4.6 ΧίΟ' 


ΤΒε Π§υι·6δ Γογ υΓΗηίυΓπ ίηεΐυάε (Ββ ΕβίίνίΙγ οΓ ιΐΓΕηίυπι-234 
ννΒίβΒ ίδ βοηεεηίΓΕίεά άιιπη§ ίΗε εηπεΗηνεηΙ ρΓοεεδδ. ΤΗε αοίϊνίΐν 
Γογ ιΗογϊοπι ίηείικίβδ ΐίιε εςυίΙίΒπυπι εοηεεηίΓΕίίοη οί ιΗοπυπι- 
228. 

(2) Γογ »ηγ δίη§1β ΓΒεΙίοηυεΙίάβ ννΒοδβ 1<1βηΐΐΐγ ϊδ Βηοννη, 
Βυί ννΒίβΒ ίδ ηοΐ ΙίδΙβΒ ϊη 'ΓαΒΙβ XX, (Ηβ νβίοβδ ο£ Α ( Εηά Α 2 
δΙίΕΐΙ Ββ άβίβπηίηββΐ Βββοπϋης ίο ιΒβ ρβοββεΙυΓβ §ίνβη 
ΒβΙονν: 

(ε) ΙΓ ΐΗβ ΓΒάίοηυεΙίοΙβ βηιίΐδ οη1γ οηβ Ιγρβ οΓ ΓΕβΒΕίίοη, 
Α ( ϊΓιεΙΙ Ββ 3βΐβπτ)ϊηβ(1 ΒβεοΓ(1ίη§ Ιο ΐΒβ πιΐβδ ίη (ί), (ίί), (ϋί) 
βπΒ (ίν) ΒβΙονν. Γογ ΓΒ(1ίοηυε1ί<ΐ6δ βηιίΐΐίη§ (ΙίΓΓβΓβηΐ Ιάηάβ 
οΓ ΓΕεΙίΕΐίοη, Α ; βΗοΙΙ Ββ ίΗε Γηοβΐ ΓβδΙπείίνβ νΕίυβ οΓ ιΗοδβ 
βίβίβπηίηβίΐ Γογ βββΒ ίηεΙίνίοΙαΕί γεγ)Ϊ 3Γίοη. Ηο\νβνβΓ, ίη ΒοίΒ 
οΕββδ Α 1 δΗοΙΙ Ββ Γβδίπείβά Ιο ε αίΕχίπτυπι οΓ37 ΤΒς(1000 
Ο). ΙΓ ε ρΕΓβηΐ ηυβίίάβ (1βθΕ)'δ ίηΐο ε δΒοΓίβΓ Ιίνβεί (Ι&υ^ΗΐβΓ, 
οΓ ε Βε 1Γ-ΠΓ6 ηοΐ £Γ6β16γ ιΒεπ 10 γΙευε, Α ] βΗεΙΙ Ββ βΒίευ- 
ΙεΙεγΙ Γογ ΒοΐΒ ιΒε ρΕΓβηΐ επγΙ ιΒβ (ΐΕΐι^ΒίβΓ, ΕηΒ ΐΒβ ηιοΓβ 
1ίπιίΐίη§ οΓ ιΒβ ίννο νΕίαβδ βΗουΙά Ββ Εδδί§ηβ(1 Ιο ιΒβ ρΒΓβηΐ 
ηιιείκίβ. 

(ί) Γογ §ΕηιηΐΕ βπιίΐΙβΓδ, Α [ ίδ (Ιβίβπηίηβίΐ Βν ιΒβ βχρβββ- 
δίοη: 

4.65 X ΙΟ 6 9 

Α = - (ίη ΤΒς) ογ Α. - (ίη 0ί) 

ΙΊ ]/ϊ> 

ννΒβΓβ Γ ίδ ιΒβ §ΕηηηΕ-ΓΕΥ εοηδίΒηΙ (ίη Ο.ηι ΑΒ§~ 1 ), βοΓΓβ- 
δροη<1ίη§ Ιο ιΒβ εΙοβε ίη 0.1ί§. _1 δ _1 εΙ 1 ίη ρβΓ Βς; ιΒβ ηυτη- 
ΒβΓ 4.65Χ ΙΟ 6 Γββυΐΐδ Γγοπι ιίιβ βΒοίββ οΓ 10ηι δν/Η εΙ ε <Βδ- 
ΐΕηοβ οΓ 3πι Ε5 [Ββ ΓβΓβΓβηββ άοδββςυίνΕίβηί ΓΕίβ. 

ννΒβΓβ ίδ ιΒβ §ΕΓηηΐΕ-ΓΕν εοηδίΒηΙ, βθΓΓ6δροη<ϋη§ Ιο ιΒβ 
άοδβ ίη Κ/Η ει 1 Γη ρβΓ Οί; ιΒβ ηυπιΒβΓ 9 Γβδυΐΐβ Γγογπ ιΒβ 
βΒοίεβ οΓ 1 ΓβΓη/Β εΙ ε άίδίΒηεβ οΓ 3 ίη Εδ ιΒβ ΓβΓβΓβηεβ 
άοδβ βςυίνΕίβηΙ γβ16. 

(ίί) Γογ Χ-ΓΕγ βιηίΙίβΓδ, Α ; = ίδ άβίβΓηιίηβίΙ Βγ [Ηβ Εΐοπιίο 
ηυπιΒβΓ οΓ ιΒβ ηηβΐίιΐβ: 

Γογ Ζ « 55; Α, = 37 ΤΒς (1000 0ί) 

Γογ Ζ > 55; Α, = 7.4 ΤΒς (200 0ί) 

(ϋί) Γογ ΒβίΕ βπιίΐΙβΓδ, Α ; ίδ <1βίβΓηιίηβ<1 Βν ιΒβ πίΕχίηιυΓη 
ΒβίΕ βηβΓ^ν (Ε ) ΕοβοΓ(1ίη§ ίο Τ«Β1β XXII. 

(ίν) Γογ εΙρΒε βιηίιΐβΓδ Α 1 ίδ <ΙβΙβΓηιίηβ(1 Β>' (Ββ βχρΓβδ- 
δίοη: 

Α, = 1000 Α 3 

ννΒβΓβ Α 3 ίδ ιΒβ νΕίαβ ΙίδΙβιΙ ίη ΤεΒΙθ XXIII. 

(Β) Α 2 βΒβΙΙ Ββ ιΒβ ηιοΓβ ΓβδΙπείίνβ οΓ ιΒβ Γο11οννίη@ ίννο 
νΕίυβδ: 

(ί) ιΒβ οοΓΓβδροηάίη§ Α [ επ<1 

(ίί) [Ββ νΕίυβ Α 3 οΒίΕΪηβ<Ι Γγοπι ΤεΒΙθ XXIII. 


ΤΑΒΕΕ XXII ΚΕΕΑΤΙΟΝδΗΙΡ ΒΕΤΨΕΕΝ Α. ΑΝϋ Ε 
ΓΟΚ ΒΕΤΑ ΕΜΙΤΤΕΚδ 


Ε (Μεν) 

ΤΒς 

Α, (€0 

< 0.5 

37 

1000 

0.5 - < 1.0 

11.1 

300 

1.0- < 1.5 

3.7 

100 

1.5 - < 2.0 

1.11 

30 

> 2.0 

0.37 
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ΤΑΒΕΕ XXIII ΚΕΕΑΤΙΟΝδΗΙΡ ΒΕΤΨΕΕΝ Α 
ΑΝϋ ΤΗΕ ΑΤΟΜΙΟ ΝΙΙΜΒΕΚ ΟΓ ΤΗΕ ΚΑϋΙΟΝυΟΕΙϋΕ 


Αίοπήο ηυιηΒοΓ 

Α 3 

Ηαΐί-ΐϊίβ 1688 
ιΗηπ 1000 (1&γ8 

Η&ΙΓ-Ιίίβ 1000 
^Βγ8 ΙΟ ΙΟ 6 Υ6&Γ8 

Η&ΐί-ΐίίβ βΓ6Ηΐ6Γ 
ΙΚηΠ ΙΟ 6 Υ68Τ9 

1 ίο 81 

82 δη(1 βΒουο 

0.11 ΤΒς (3 0ί) 

74 ΜΒς (2 ιηΟί) 

1.850Β() (50 ηιΟί) 
74 ΜΒς (2 ΓηΟί) 

0.11 ΤΒς (3 0ί) 
0.11 ΤΒς (3 0ί) 


(3) Γογ Εηχ δίη§1β ΓΕβΙίοηυεΙκΙβ ννΒοδβ ί4βηΐίΐγ ίδ υη- 
Εηοννη, [Ββ νΕίυβ οΓ Α, βΒΕίΙ Ββ ίΕΐίβη ίο Ββ 74 ΟΒς (2 0ί) 
βηιί (Ββ νΕίυβ οΓ Α 2 δΒαΙΙ Ββ ΐΒίνβη (ο Ββ 74 ΜΒς (0.002 0ί). 

ΗοννβνβΓ, ίΓ (Ββ Είοηιίβ ηυπιΒβΓ οΓ [Ββ ΓΒΐΙίοηυβΙκΙβ ίβ 
Βηοννη (ο Ββ Ιβδδ (Βεπ 82, [Ββ νΕίυβ οΓ Α. δΒηΙΙ Ββ [πΒβη (ο 
Ββ 370 ΟΒς (10 Οί) Εη(ί (Ββ νπΐυε οΓ Α„ δηΕΐΙ Ββ ΙηΒβη Ιο Ββ 
14.8 ΟΒς (0.4 Οί). 

2. ΜίχίυΓβδ οΓ Γα(ϋοηυβ1ί(1βδ, ίηβΙυ<1ίη§ ΓΕίΙίοΕβίίνβ 
(1ββΗγ οΒειπε 

(1) Γογ πιίχεά Γίδβίοη ρτοΒυοίδ (Ββ Γο11οννίη§ Εβίίνί(γ Ιίηι- 3691 
ίΐδ ηΐΕν Ββ Ε5δυιηβ(ί, ίΓ ε (ΙβίΕίΙβίΙ Επαίνδίδ οΓ [Ββ ηιίχίυΓβ ίδ 

ηοί βΗΓΓΪβά ου(: 

Α = 370 ΟΒς (10 0ί) 

Α 2 = 14.8 ΟΒς (0.4 Οί) 

(2) Α δίη§1β ΓΕϋίοΕβΙίνβ (ΙβοΕν οΒειπ ίη \νΒίβΒ (Ββ 
ΓΕοΒοηυοΙίίΙβδ ΕΓβ ρββδβηί ίη [Βεπ ηηΙυΓΕίΙν οββυΓΓΪη§ ρΓΟ- 
ροΓίίοηδ επΒ ίη ννΒίβΒ ηο Βδυ^ΒίβΓ ηυβϋΒε Βεε ε ΒεΙΓ-ΒΓο βί- 
ΐΒβΓ 1οη§βΓ (Βεπ 10 (]Εγδ ογ 1οη§βΓ (Βεπ (ΒεΙ οΓ (Ββ ρΕΓβηΙ 
ηυβΙίΒβ &Βε11 Ββ βοηδί(ΐ6Γβ(1 Εδ ε δίη§1ε πκΐίοηυβίκίβ. ΤΒβ 
Εβίίνίί^ ίο Ββ ΐΕΐίβη ίηίο Εββουηί εηά (Ββ Α ] ογ Α 2 · νΕίυβ ίο 
Ββ Ερρίίβεί βΒεΙΙ Ββ (Βοδβ οοπ-βδροηεΐίηβ (ο (Ββ ρΕΓβηί 
ηυβ1ί(1β οΓ (Βε( βΒ&ίη. Ηο\νβνβΓ, ίη (Ββ βΕδβ οΓ ΓΕοΙίοΒβΓίίνβ 
(1ββΗγ βΒηίηδ ίη ννΒίβΒ επυ άου^ΒίβΓ ηυβΗΒβ Βαδ β Η&ΙΓ-ΙίΓβ 
βίίΒβΓ 1οη§βΓ [Βεπ 10 ίΐΕγδ ογ £Τ6η(6γ (Βεπ (Ββ( οΓ (Ββ ρΕΓβηί 
ηυβΙίΒβ, (Ββ ρΕΓβηί ηπ(1 δυβΒ άηυ^ΒίβΓ ηυβίίάβδ βΒβΙΙ Ββ 
βοηδίεΙβΓβίΙ Εδ ΓηίχίυΓβδ οΓ (ΙίΓΓβΓβηί ηυβίίάβδ. 

(3) Ιη (Ββ βΕββ οΓ ε ΓηίχίυΓβ οΓ (ΙίΓΓβΓβηί πκΠοηυβΗΒβδ, 
ννΒβΓβ (Ββ ί(1βη[ίίγ αηά Εβίίνίίν οΓ βΕβΒ ΓΗίϋοηυβΒΒβ ΕΓβ 
Εηοννη, (Ββ ρβπηίδδίΒΙβ Ββίίνί(γ οΓ βΕβΒ ΓΕεϋοηυβΙίΒβ Κ 1( 

Κ,... Κ , 3Ββ 11 Ββ βυβΒ (Βε( Γ, + Γ„ +... Γ ίδ ηοί εββΕίβΓ 

2 η; 12 η ° 

[Βεπ υηιίγ, .ννΒβΓβ 

Το(β1 Εβίίνίίν οΓ Κ χ 

ρ- = 

Α, (Κ,) 

ΤοΙεΙ ΒβΓΐίνίΐγ οΓ Κ 2 

Γ = 

Α, (Κ 2 ) 

ΤοΙεΙ ΕβΓίίν ίΐν οΓ Κ η 
Γη " Α, (Κ η ) 

Α. (Κ^, Α. (Κ2),... Α. (Κ ) ίβ (Ββ νηΐυβ οΓ Α ) ογ Α 2 Ηβ ΕρρΓο- 
ρπΕίβ Γογ ιΒβ ηυβίίίΐβ Γ? [5 Κ 2 ... Κ η . 
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> · 

(4) ΐνΗβη ίΒβ ίίίβηΐίΐγ οί βαεΒ Γ8<1ίοηυο1ί<1β ίδ Βηοννη Βυί 
ίΒβ ίηΩίνκΙυΕ] Εείίνίίίβδ οί βοπιβ οί ίΒβ Γ3(1ίοηυο1ί(1ε5 ΒΓβ ηοΐ 
Βηοννη, (Ηβ ίοπηυΐα βίνβη ίη ρβΓΕβΤΕρΒ (3) δΒαΙΙ Ββ αρρίίβιΐ 
Ιο βδίαΒΙίδΒ ίΒβ ν&ΐυεβ οί Α. ογ Α 2 ββ αρρΓορηαίβ. Α11 ίΒβ 
Γ&ίϋοηυοίίάβδ ννΒοββ ίηεΐίνίαυαΐ Εείίνίίίβδ ΕΓβ ηοΐ Βηοννη 
(ΐΗβΪΓ ίοίαΐ βείίνίίγ ννίΐί, ΒοννβνβΓ, 1)6 Βηοννη) βΗ&11 Ββ 
οίΕδβεά ίη ε δίη^ΐβ §τουρ αη<1 ίΒβ ηιοβΐ Γβδίπείίνβ ναΐυβ οί 
Α. ογ Α, ΕρρΙίοηΒΙβ Ιο Εηγ οηβ οί ΐΗβηι «Βαίΐ Ββ υβειΐ Εδ ΐΗβ 
ναΐυε οί Α ] ογ Α 2 ίη ΐΗβ (ίεηοηιίηΕΐοΓ οί ΐΗβ ίΓΕοΙίοη. 

(5) ΐνΒβΓβ ίΒβ ίεΐεηΐίΐγ οί 6 εοΒ Γ&ιΐίοηυείίείε ίβ Βηοννη Βυί 
(Ηβ ίηάίνίάιίΕΐ Εοΐίνίίγ οί ηοηβ οί ίΒβ Γαείίοηυοίίάεδ ίβ 
Βηοννη, ΐΒε πιοδί ΓεδίΓΪεΙίνε νΕίυε οί Α, ογ Α 2 αρρΙίεαΒΙβ Ιο 
αην οί ΐΗε ΓΕεϋοηυεΙίεΙβδ ρΓεδεηΐ δίιαΙΙ Βε α(1ορίε<Ι Ε8 (Ηε αρ- 
ρϋοβΒΙβ νΕίυε. 

(6) ΨΗεη ΐΗε ίίίβηΐίΐγ οί ηοηε ογ οηΐγ δοπιβ οί ΐΗε 
ηυείίείβδ ίδ Ιίηοννη, (Βε ναΐυβ οί Α. δΒαΙΙ Βε ίαΒβη ίο Βε 74 
ΟΒς (2 Οί) Εη(1 ΐΗβ ναΐυε οί Α 2 εΒεΙΙ Βε ΙαΒβη Ιο Ββ 74 ΜΒς 
(0.002 0ί). ΗοννενβΓ, ίί ΕίρΗΕ βπιίΐΙβΓδ ΕΓ6 Ιίηοννη Ιο Βε 
ηΒδεηΐ, ίΒβ νΕίυε οί Α, δΒαΙΙ Βε ΙαΒβη Ιο Βε 14.8 ΟΒι; (0.4 
0ί). 

5Ε0ΤΙ0Ν VII. ϋΕΟΟΝΤΑΜΙΝΑΤΙΟΝ, ΕΕΑΚΙΝΟ 
ΡΑ0ΚΑΟΕ5 ΑΝϋ Α00ΙϋΕΝΤ5 

(1) Ιί ε ραοΒα^β εοηΐΕίηίη§ ΓΕίΙίοΕείίνβ δυΒδίαηεβδ ίδ 
ΒΓοΒβη ογ ίδ νίδίΒΙγ 1βαΒίη§ ογ ίδ ίηνοίνβιΐ ίη βη αεείεΐεηΐ 
<1υπη§ 0 ΕΓΓΪΕ§β, ΐΗε νβΗίεΙε ογ αίίβείβεί εγοε δΗβΙΙ Ββ ίβο- 
Ιαίβεί δθ Εδ (ο ρΓβνβηΙ ε11 εοηίαεί οί ρβΓδοηδ ννίΐΒ Γαεϋοαείίνε 
δυΒδίΕηεβδ αη<1, ννΒβη ροδδίΒΙβ, βΗβΙΙ Ββ 8υ1γ ηΐΕΓΒβεΙ οίί ογ 
δυπουηιίείΐ Βγ ΒΕΓΓΪβΓδ. Νο-οηε δΒαΙΙ Βε αυίΒοπζβίΙ Ιο βίαγ 
ννίιΒίη (Ββ ίδοΐαίβεί ΕΓβΕ υηΐϋ ςυ&ΐίίίβιΐ ρβΓδοηδ Επινε Ιο δυ- 
ρβΓνίδβ ΐΒβ ΙΐΕηιΙΙίη§ 8.ηό βαίναμε ννοεΒ. ΤΒε δβηίΙβΓ αη4 βυ- 
ΐΒοπίίβδ εοηεβΓηβά δΒαΙΙ Ββ ηοΐίίιεε! ίπητιβοΙίΕίβΙγ. ΝοίννίίΒ- 
δΐ3ηο)ίη§ ΐΗβδβ ρΓονίδίοηδ, ΐΒβ ριβδεηοε οί ΓΕεϋοΕείίνε βυΒ- 
δίΕηεεδ δΒαΙΙ ηοΐ Ββ εοηδκίβΓβεΙ Εδ ε Βεγ Ιο ορβΓΕίίοηβ ίοΓ 
ίΒβ Γβδευβ οί ρβορίβ ογ ΓΐΓβ-Γι§Βΐίη§. 

(2) Ιί ΓΕίϋοΕείίνε δυΒδίΕηεβδ ΒΕνβ Ιβ&ΙίβεΙ, Βανε Βεεη 
βρίΐίβά ογ ΙΐΕνε Βεεη 80ΕΐΙβΓ6<1 ίη Εηγ ννΕγ ννΗαΙενβΓ ίη ε 
ρΐΕεβ, ΕΓβΕ ογ οη Ιο §οο(1δ ογ βηυίρηιβηί υδβεΙ ίη δίοΓΕββ, 
ςυΕίϊΓιβοί ρβΓδοηδ δΒαΙΙ Βε ΟΒίΙβεΙ ίη Εδ δοοη Εδ ροδδίΒΙβ Ιο 
εΐίτεεί άβεοηίαηιίηΕίίοη ορβΓΕίίοηδ. ΤΒε ρΐαεβ, ΕΓβΕ ογ 
οςυίρπιεηΐ ίΒυδ εοηίΕηιίηΕίβιΙ δΗβΙΙ οηΐγ Ββ ρυΐ ΒαεΒ ίηΐο 
δβΓνίεβ ννΒβη ίΐδ υδβ Βε 8 Βεεη 8εεΐΕΓβ(1 ίΓβε ίΓοηι <1αη§βΓ Βγ 
ςυαίίίΐβίΐ ρβΓδοηβ. 

(3) ΕχεβρΙ Εδ ρΓονίεΙβεΙ ίοΓ ίη ραΓα^ταρΒ (4) Εηγ νβΒίεΙβδ, 
βςυίρπιβηί ογ ρεγΙ ΐΒβΓβοί, ννΒίεΒ Βηνβ Βεεη οοηίαηιίηΕίβΐΙ 
ίη ΐΒβ οουΓδβ οί ΟΕΓΠΕ^ε οί ΓΕίΙίοΕεΙίνβ δυΒδίΕηεβδ δΒαΙΙ Ββ 
ΓίεεοηίΕηιίηΕίβίΙ Εδ βοοη Εδ ροδδίΒΙβ Βγ ε ςυαίίίίβοΐ ρβΓδοη 
αηΒ δΒΕίΙ ηοΐ Βε Γβυδβεί υηίεβδ ΐΒβ ηοη-ίίχβ<1 πκϋοαείίνε 
εοηίΕΓηίηΕΐίοη ίδ Ββίονν ίΒβ ΙενβΙδ δρβείΠεεΙ ίη ΤαΒΙε XIX 
επ( 1 ίΒβ νβΒίεΙβδ, βςυίρηιβηί ογ ρεγΙ ΐΒβΓβοί ΒΕνβ Βεεη (1β- 
ο1εγ 6(1 δηίβ ίη ΓβδρβεΙ οί ΓβδίιΙυΕί ΓΕίΙίΕΐίοη ΙενβΙδ Βγ ε ςυαίί- 
Γιβ8 ρβΓδοη. 

(4) νβΒίεΙβδ ογ εοπιρΕΓίηιβηΐδ υδβεΙ ίοΓ ίΒβ ΒυΙΙε ίΓαηδ- 
ροη ΟΓ ΐΕηΒ ίΓΕΠδρΟΓί οί 1θνν δρβοίΓίΟ ΕΟΐίνίΐγ δυΒδίΕηεβδ, ογ 
ίοΓ [Ββ ΐΓΕηδροΓί οί ραβΒα^βδ οί Ιονν δρβοίίϊο ΕΟΐίνίΐγ βυΒ- 
δίΕηεβδ ΟΕΓΠβίΙ Εδ Ε ίίΐΠ 1θΕ(1 ΟΓ ίοΓ [Ββ [ΓΕΠδρΟΓΐ οί 1θνν 
Ιβνεί δοΐίιί ΓΕεΙίοΕεΙίνβ δυΒδίΕηεβδ Εδ ε ίυΐΐ 1 οε< 1 δΒαΙΙ ηο[ Ββ 
υδβά ίοΓ οΐΒβε {ξοοεΙδ υηΐίΐ 8θεοη[απιίηΕΐε(Ι Εδ δρεείίίεά ίη 
ρΕΓΕ^ΓΕρΒ (3) 


ΑρρβηεΙίχ Α.7 


Αρρβηεΐίχ Α.8 
ΑρρβηοΙίχ Α.9 

1. ΡΓονίδίοηδ ΓβΐΕΐίη§ (ο γΙεπ^θγ ΙαΒβΙδ ' 

(1) ΕδΒεΙδ Νοδ. 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6.1, 6. ΙΑ, 7Α, 
7Β, 70 Εηε) 8 δΒαΙΙ Ββ ίη [Ββ ίοεπι οία βςυΕΓβ οί 10 εηι βίάβ 
δίαηίΐίηβ οη ε εοΓηβΓ. ΤΒβγ ΒΕνβ α ΒΙβοΒ Ιίηβ οί 5 ηιηι ίη [Ββ 
βά§β Άηά τυηηίη§ ραΓΕίΙβΙ Ιο ίί. ΒαΒεΙβ Ιο Ββ αίΓιχει! (ο νεΒί- 


εΐβδ ννίΐΒ ίίχε<3 ογ εΙβΓηουηΙ&ΒΙε ΙαηΒδ δΒαΙΙ Βε οί ηοΐ Ιβδδ 
[Βεπ 30 επί δίεΙβ. 

(2) ΒαΒεΙδ Νοδ. 10, 11 αη8 12 δΒαΙΙ Βε ΓβοΐΕη§υ1αΓ, οί 
δΙαηϋαΗ ίοπηαΐ Α5 (148x210 ηιηη). Γογ ραεΙίΕ^βδ, ΐΒβδβ 
εΐίπιεηδίοηδ ηιαγ Ββ Γβοΐυοβά (ο α ίοπτίΕΐ ηοΐ Ιβδδ [Βαη Α7 
(74x105 ηίΓη). 

(3) Αη ίηδοπρίίοη, ίη Π^υΓβδ ογ ΙβΙΙβΓδ, εοηεβΓηίη§ [Βε 
ήαΙυΓβ οί (Ββ Βαη£βΓ ηιαγ Βε ρΙαεβιΙ οη [Βε ΙοννβΓ ραΓί οί [Ββ 
ΙαΒβΙδ. 

(1) ϋβη§εΓ ΙαΒβΙδ, ννΒβΓβ [Βεγ εγο ΓβςυίΓβά υηιίβΓ [Βε 3901 
ρΓονίδίοηδ οί [Βίδ Αηηβχ, πιυδί Ββ δΙυεΒ οη ραβΒα^βδ αη8 

ίΐχβεί ΙαηΒβ ογ ΕίΒχβά ίη δοηιε οΐΒβΓ δυΒαΒΙε ΓηαηηβΓ. Οηΐγ 
ννΒβΓβ [Ββ βίαιε οί ίΒβ ουίδίάε οί α ραεΒαββ ιΐοβδ ηοΐ ρεηηίΐ 
[Βίδ δΒου18 ΙαΒβΙδ Ββ βίυεΒ οη εαπίδ ογ (αΒΙβΙβ δβευΓβΙγ α(- 
ίαεΒεΒ (ο [Ββ ραεΒα^ε. Οη ουίβΓ ρΕεΒ3§ίη§β αη8 Γιχβά 
(αηΒδ, ίηιΙβΙίΒΙβ ΒαηββΓ ιηαΓΒίηβδ εοΓΓβδροη8ίη§ βχαείΐγ ίο 
[Βε ρΓβδεπΒβά πιοΒβΙδ τηαγ Βε υδβά ίπδίβαιί οί ΙαΒβΙδ. 

(2) ΨΒβΓβ α ραοΒα§β ίδ πχμιίΓβιΙ ίο ΒβαΓ [ννο ΙαΒβΙδ οί [Ββ 
δβπιβ ιηοιίβΐ, [Ββ ΙαΒβΙδ δΒαΙΙ Ββ αίίίχειί ίη (Ββ πιαηηβΓ ίηεΐί- 
εα(β8 ΒβΓβαίΐβΓ: 

3692- 

3694 

3695 


(3) Ι( ίβ [Ββ δβηάβΓ’δ άυίγ (ο αίΓιχ (Βε ΙαΒβΙδ Ιο ρΕοΒα^ββ, 
αηίί, ννΒβΓβ αρρεορπΕίβ, ίο Γιχβά [ΕηΒβ αη8 οοηίαίηβΓδ. 

(4) Ιη αάάίάίίίοη ίο (Ββ 8αη§βΓ ΙαΒβΙδ ρΓδΟΓίΒβά υηιίβΓ 
ΑϋΚ, 8αη§βΓ ΙαΒβΙδ εοηίοΓΓηίη§ ίο ίΒβ ΓβςυΪΓβηιβηίδ οί 
οίΒβΓ Γηο8ββ οί ΐΓαηδροΓί ηηαγ Ββ αίίίχβΒ ίο ραοΒα§βδ, εοη- 
ίαίηβΓδ, [ΒηΒ-οοηίαίηβΓδ αηνί ΒαίίεΓΪεδ οί ΓβεερίΒεΙβδ οοη- 
(αίηίη§ 8αη§βΓουδ μοο4δ ννΒίεΒ εγ6 ΐΓαηδροΓίει) ίοΓ ραη οί α 
ίουτηβγ Βγ γοεΒ αηϋ ννΒίεΒ πιυδί Βε Ι&ΒβΙΙβεΙ ίη ΒοεοπίΒηοβ 
ννίΐΒ [Βε ρΓονίδίοηδ οί ίΒοδβ ΓβςυίΓβπιβηίδ. 

2. Εχρίαηαίίοη οί βγηιΒοΙδ 

ΤΒβ 8αη§βΓ ΙαΒβΙδ ρΓβδεπΒεό ίοΓ δυΒδίαηεβδ &η(1 ΕΓίίεΙβδ 3902 
οί ΟίΕβδββ 1 (ο 8 (δβε αηηβχβά ρΐαίε) Βανβ (Βε ίοΙΙοννίημ 
πιβαηίη§δ: 



3696- 

3699 

3700 
-3799 

3800 

-3899 


3900 


Νο. 1 


Νο. 2 


Νο. 3 


Νο.4.1 


Νο. 4.2 


(ΒΙαεΒ ΒοηηΒ οη οΓαη^β ΗαΒΙβ ίο βχρίοδίοη; 
§τουη8): 

ρΓβδεπΒβιΙ ίη πίΕΓ^ίηαΙδ 
2117 (1), 2145 αη8 
2563; 


ΤΒίδ ηυηιΒβΓ ίδ Γεβεννειί ίοΓ ροδδίΒΙβ ίυίυΓβ υββ οί ίΒβ 
ίηίβΓηΕίίοηαΙΙγ αοεβρίβά §αβ εγΠηοΙετ βγηιΒοΙ οη α §τββη 
ΒαεΒμΓουηι). Νο ΙαΒβΙ βη-ιΒοιΙγίημ ΐΒίδ δγηνΒοΙ ίδ Εί ρΓβ- 
δβηί ρΓβδοηΒβό ίοΓ εΐαδδ 2 δυΒδίαηεβδ οί ΑϋΚ. 


(ΒΙαεΒ ίΐαπίθ οη 
τβ8 §τουη8): 
ρΓβδΟΓίΒειΙ ίη ΓηαΓςίηαΙδ 
2225, 2312 (1), 2479 
(2), 2612 (3)αη(12812 (3) 
(ΒΙεοΒ Ωαηιβ οη 
@Γουη8 οί εςυίίίίδίΕηί 
αΙίεηίΕΐβ τεά αηι! ννΒίίβ 
νβΓίίεαΙ δίπρβδ): 
ρΓβδΟΓίΒβά ίη ηΐΕΓ^ίηαΙ 

2414 (1); 

(ΒΙαεΒ ίΐΕηιε οη 
ννΒίίβ §τουη<1, ΙοννβΓ 
ίΓΪαη§1β οί ΙαΒβΙ ιβεί): 
ρΓβδεπΒβΒ ίη ιτΐΕΓ§ίη&Ι 

2443 (1); 


(Ιαπ^βΓ οί ΙΐΓβ (ίηίΐαηι- 
πιαΒΙε Ιίςυίάδ); 


ιίαημβΓ οί ίΐΓβ 
ίηίΙαηιηιαΒΙβ δοΐίιΐδ); 


δυΒδίαηεβ ΙίαΒΙβ ίο 
δροηίαηεουδ ίμηίίίοη; 
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Νο. 4.3 (ΒΙεοΙγ Ωοηνε οη άΕη§6Γ οί επιίδδίοη οί 

Βΐυε §εουηά): ίηίΐΕΐηπίΕΒΙε §3868 οη 

εοπίαεί ννίΐΒ ννΕΐεΓ; 

ρΓεδεπΒεά ίη ηΐ3Γ§ίη&1 

2479 (1) 

Νο. 5 (Πβηιβ ονβΓ 3 οχίάίζίη§ δυΒδίΕηεε ογ 

οΪΓοΙβ, Βίειοίί οη νεΙΙονν ο§3ηίο ρεεοχίάε; 

§τουηά): 

ρΓ 680 πΒεά ΐη Π13Γ§ϊη8ΐδ 
2511 (1), 2563 (1), 

2703 (δεΒεάυΙε 5) Εηά 
2812 (3) 

Νο. 6.1 (άεηΐΒ’δ Βεηά οη Ιοχϊο δυΒδίΕηεε: Ιο Βε ΙτερΙ 

ΟΓΟδβ-Βοηβδ, ΒΙεοΒ 3ρ3Π ίη νεΗΐοΙβδ Εηά 31 

1θ3(ϋη§, 

οη ννΒίΙε §τουηά): υη1ο3άίη§ ογ ΐΓΒηδ1ο3άίη§ 

ροίηΐδ Γγοπι ίοοάδΐυίίδ Εηά 
οΐΒβτ αηϊεΐεδ Γογ 
εοηβαπιρίίοη; 

ρΓεδεπΒεά ίη ΓΠ3Γ§ίη3ΐδ 
2312 (2) 8π(1 2612 (2) 

Εηά 2812 (3) 

Νο. 6.ΙΑ (8ΐ. ΑηάΓβνν’δ 0 γο 88 οη ΒΕπηΓυΙ δυΒδίΕηεεδ: Ιο Βε 

ΒερΙ 

63 Γ οί εοΓη, ΒΙ&είί Ερπει Γγοπι Γοοάβΐυίίδ ίη 

νεΗίεΙεδ 

οη ννΒίΙε ΒΕθΒ§τουηά): Εηά 31 Ιο3(1ίη§, υη1θ3<ϋη§ ογ 

ΐΓ3η5ΐοη8ίη§ ροίηΐδ; 

ρεεδεπΒεά ίη Ηΐ3Γ§ίηα1δ 
2312 (2) Εηά 2612 (2) 

Νο. 6.2 ΤΒίδ ηυπιΒεΓ ίδ Γεβεενεά Γογ ροδδίΒΙε υβε οί ΐΒε ίη(βΓ- 
ηΒΐίοηΒΐΙγ ΒεεερΙβά βγητΒοΙ οί ΐΒεεε εεεδοεηΐδ δυρεηιη- 
ροδεά οη ε ο'ίΓοΙβ. Νο ΙαΒεΙ επιΒοάγίη§ ιΒίδ δγπιΒοΙ ίδ εΙ 
ρτεδεηΐ ρΓεδεπΒεά Γογ είΕδβ 6.2 δυΒδΙβηεεδ οί ΑϋΗ. 

Νο. 7Α (βΐγΐίζεά ΐΓείοϋ, ΓΕάίοΕεΙίνβ δυΒδίΕηεε ίη 

ίηδεΓΪρΐίοη ΚΑϋΙΟΑΟ- ρΒο1ίΒ§68 οί 0Ηΐβ§θΓγ I - 

ΤίνΕ, ε νεΓίίεΕί δίπρε ΨΗΙΤΕ; ίη ΐΒε ενεηΐ οί 

ίη ΐΒε ΙοννεΓ ΒεΙΓ, ννίΐΒ 8 επι 3§6 Ιο ΐΗε ρεοΒε§ 68, 
ΓοΙ1οννίη§ ΙεχΙ: άΒη§6Γ Ιο ΒεΕίΐΒ Βγ ίη§εδΙίοη 

ογ ϊηΗΕΐΕΐίοη οί, ογ εοηΐ3εΙ 
χνίΐΗ, βρίΠεά εοηίεηΐβ; 

(ΙοηΙεηΙδ... 

ΑεΙίνίΐγ... 

δντηΒοΙ Εηά ίηδΟΓίρΐίοηδ 
ΒΙεοΒ οη ννΒΒε §Γουη(1, 
νεΓίίεΕί δίπρε Γεά): 
ρΓβδεΓίΒεοΙ ίη δεΒεάυίεβ 5 
Ιο 12 οί ηΐΕΓ§ίηΕΐ 2703 
Εδ βρρΓορπΕίε Εηά ίη 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 3656 (1), (2) 
επ(Ι (3); 

Νο. 7Β (Ιίΐίε ΐΒε ίθΓ6§οίη§, ΓΒάίοΕοΐίνε δυΒδίΕηεε ίη 

Βυΐ ννίΐΒ Ιννο νεΓίίεΕί ρηοΒε§ 68 οί 03ίε§θΓγ II- 

δίπρβδ ίη ΐΒε ΙοννεΓ ΥΕΤΤΟΨ; ρεοΕε§ 68 Ιο Βε 

ΒεΙΓ Εηά {Βε ΙτβρΙ Εννηγ Γγοπι ρΕεΙί3§βδ 

ίο11οννίη§ ΙεχΙ: εοηΐΕΪηίη§ υηάενείορεά Γβάί- 

ο§ΓΕρΗίε ογ ρΗοΐο§Γ3ρΒίε 
ρΐΕΐεδ ογ Γιίητδ; 

Οοηίεηΐδ... ίη ΐΒε ενεηΐ οί άΕπ»Ε§ε Ιο 

ρ3θΙίΒ§63, 

Αείίνίΐγ... (1 εγι§6γ ίο ΒβαΒΗ Βγ 

ίη§65ΐίοη 

ΤΓΕηβροΓΐ ίηάεχ. ογ ίηΙίΕΐΕΐίοη οί, ογ οοπΙεοΙ 

ννίΐΒ, 

δγπιΒοΙ Εηά ίηδεπρίίοηδ δρίΐΐεά εοηίεηΐδ, Εηά Πδ1< οί 

ΒΙβοΕ; αρρβτ ΒεΙΓ οί εχίεΓηηΙ ίτΓΕάίΕίίοη 31 ε 

§Γουηά γβΐΐονν; άίδίΕηοε; 

ΙοννεΓ ΒεΙΓ οί §Γουηά 
χνΗίΙβ; νεΠίοΕί δίπρεδ 

Γβά): 


ρΓβδΟΓίΒεά ίη 5εΒεάυ1εδ 5 
Ιο 12 οί ηΐΕΓ§ίηΕΐ 2703 

38 8ρρΓ0ρΠ3ΐ6 Εηά ίη 

πΐΗΓ§ίηΕΐ 3656 (1), (2) 

Εηά (3); 

Νο. 70 (Ιίΐίβ ΐΒε ίθΓ6§οίη§, ΒυΙ ΓΕάίοΕείίνε δυΒδίΕηεε ίη 
ννίΐΒ ΐΒΓεε νετίίεβΐ ρ3εΙ<Β§6δ οί 03ΐε§οΓγ III- 

βΐΓΪρεδ ίη ΐΒε ΙοννεΓ ΒεΙΓ): ΥΕΕΤΟΨ; ρΒθΙτ3§68 Ιο Βε 
ΙίβρΙ ΕννΕγ Γγοπι ρΕθ1ίΕ§6δ 

ρΓεδεπΒεά ίη εοηΐΕΪηίη§ υηάενείορεά 

δεΒεάυΙεδ 5 Ιο 12 οί Γ3άίο§ΓΕρΒίο ογ 

ρΒοΐο§Γ3ρΒίε ρΐηίεδ 

ηΐΕΓ§ίη3ΐ 2703 βδ ογ ΠΙπίδ; ίη ΐΒε ενεηΐ οί 

ΕρρΓορπΕίε 3 ηά ίη άΕπΐΕ§6 Ιο ρΕεί<3§βδ, 

ά3η§6Γ Ιο 

ηΐΕΓ§ίηΕΐ 3656 (1), ΒοεΙιΒ Βγ ίη§68ΐίοη ογ 

(2) 3ηά (3); ίηΒΕίΕΐίοη οί, ογ εοηίΕεΙ ννίΐΒ, 

δρίίΐεά εοηίεηΐδ, Εηά πβΒ οί 
εχίεΓηοΙ ίΓΓΕάίΕίίοη ΒΙ ε άίδ- 
Ιβηεε; 


Νο. 7ϋ ΤΒίδ ηυπιΒεΓ ΓβίβΓδ Ιο ΐΒε ρΐΕΟΕΓά ρΓεδΟΓΪΒεά ίη πιεγ- 
§ίη3ΐ 240 010 οί Αρρεηάίχ Β.4. 

Νο. 8 (Ιίςυίά άπρρίη§ Γγοπι εοΓΓοβίνε δυΒδίΕηεε; . 

β ΐεβί-ΙυΒε οη Ιο ε ρΐηΐε 
Εηά Γγοπι εποΙΒογ 1681- 
ΙυΒβ οη ίο ε Βοηά; ΒΙηοΕ 
οη ννΒίΙε §Γουηά, ΙοννεΓ 
ΙΠΒη§1ε οί ΙεΒθΙ ΒΙεοΒ 
ννίΐΒ ε ννΒίΙε ΒοτάεΓ): 
ρΓεβεΓΪΒεά ίη ηΐΕΓ§ίη3ΐδ 

2312 (2), 2479 (2), 

2511 (1), 2612 (3), 

2703 (δεΒεάυΙε 5) Εηά 
2812 (1). 


Νο. 9 ΤΒίδ ηυηιΒεΓ ίδ τεδεΓνεά Γογ ροδδίΒΙε ίϋΙυΓε ίηίΓοάυε- 
ιίοη οί ε ΟίΕδδ 9 ίη ΑϋΒ.. ' ' . 

Νο. 10 (ορεη ΒΙεοΒ υηΒΓεΙίΕ Βεερ άΓγ 
οη ννΒίΙε §τουηά): 
ρΓεδ'εΓΪΒεά ίη πΐΕΓ§ίηΕΐ 

2479 (1); 

Νο. 11 (ΐννο'ΒίΕεΒ ΕΓΓοννβ ιΒίδ δίάε υρ: 

οη ννΒίΙε §Γουηά): 

ρΓεδεπΒεά ίη ΙεΒοΙ Ιο Βε Είίιχεά, ννίΐΒ 

ΠΊΕΓ§ίηΕΐδ 2117 (2), Είτοννδ ροίηΐίη§ υρννΕτάδ, 

2224 (2), 2312 (4), οη ιννο ορροβίΐε δίάεδ 

2414 (2), 2443 (2) οί ΐΒε ρΕε1ί3§6; 

Εηά (3), 2479 (3), 2511 
(2), 2563 (2), 2612 (5), 

2664 Εηά 2812 (5) 

Νο. 12 (εεά ννίηε§ΐΕδδ οη ΒηηάΙε ννίΐΒ οεγ6, ογ: 

ννΒίΙε §Γουηά): 

ρΓεδεπΒεά ίη άο ηοΐ άΓορ. 

πΐΕΓ§ίηΕΐδ 2117 (2), 

2182 (2), 2224 (1) Εηά 
(2), 2414 (2), 2443 (3), 

2479 (3), 2511 (2), 

2562 (2), 2612 (4), 

2664 Εηά 2812 (4). 

Νο. 13 ΤΒίδ ηυπιΒεΓ ίδ υβεά ίη ΐΒε ίηίεΓΠΕίίοηΕΐ οεγπε§6 οί 
ά3η§6Γθυδ §οοάδ Βγ γει! οηΐγ. 


3903- 

3999 
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ΕΟΟΝΟΜΙΟ ΟΟΜΜΙ88ΙΟΙΜ ΡΟΗ ΕυΒΟΡΕ 

ΙΝΕΑΝϋ ΤΚΑΝ3ΡΟΚΤ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ Ε 


ΕυΓΟρθθΠ Α9Γ66ΙΎΊ6ΠΪ 

οοηοθΓηι'η 9 ΐΗβ ϊηΐθηΊΒΐϊοηβΙ 03 ΐΎΐ'θ 9 β 
Οί ά3Π96Γθυ8 900^8 6γ Γ03θ1 (ΑϋΒ) 
3ηά ργοϊοοοΙ οί 8Ϊ9η3ΐυΓθ 

ϋοηβ 3ΐ Οβηβνβ οη 30 δβρΐθΐηββΓ 1957 

νοωΜΕ III 

(Αηηβχ Β) 

ϋΝΙΤΕϋ ΝΑΤΙ 0 Ν 3 
Νβνν ΥογΚ, 1985 

ΑΝΝΕΧ Β: ΡΚΟνίδΙΟΝδ ΟΟΝΟΕΚΝΙΝΟ ΤΚΑΝ 5 Ρ 0 ΗΤ ΕςυΐΡ- 
ΜΕΝΤ ΑΝϋ ΤΚΑΝ 5 Ρ 0 ΚΤ 0 ΡΕΚΑΤΙ 0 Ν 5 


ΟΟΝΤΕΝΤ3 

ΜβΓ^ίηβΙ 

ΡΙβη οί [Ηβ Αηηβχ 

ΑρρΙϊβ&ΕϊΙϊΐν οί οΐΙιβΓ Γβ§υΐ3ΐίοη8, ηβΐίοηβΐ ογ ίηΙβΓηβ- 

10 000 

Ιίοηβΐ 

10 001 

ΑρρϋοβΕϊΙϊΙγ οί ΐΗβ ρΓονίδίοηδ οί Ρβη I 

ΡΑΚΤ I. ΟΕΝΕΚΑΙ ΡΚΟΥΙ5ΙΟΝ5 ΑΡΡΕΙΟΑ- 

ΒΕΕ ΤΟ ΤΗΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΓ ϋΑΝ- 
0ΕΚ01Ι5 8ϋΒ5ΤΑΝ0Εδ ΟΓ ΑΕΙ 
0ΕΑ35Ε5 

10 002 

ΟβηβΓβΙ 

10 010 βΐ δβς, 

δοορβ οί ΐΚΐ8 Αηηβχ 
(ΐηβ1υ(1ίη§ 1ίηιίΐβ(1 ςιιβηΐίΐίβδ) 

10 010 βΐ δβς, 

ϋβίίηίιίοηδ 

10 014 

δβοιίοη 1 Μο3β οί β8ΠΊ3@β 

ΜβΐΗο3 οί (ΙίδρβΙβΗ, ΓβδίΓΐβΐίοηδ οη 

10 100 βΐ δβς, 

ίοην3πϋη§ 

10 105 

Γυϋ 1οε3 

10108 

03ΓΠ3£6 ίη ΕιιΙΕ 

10111 

ΟβΓπβ^β ίη βοηΙβίηβΓδ 

10 118 

03ΓΠ3§6 ίη ΙβηΙίδ 

ΕβΗβΙΙίηβ οί ΐβηΗ-βοηΙβίηβκ 3η(1 Ηβΐ- 

10 121 

16Π65 οί Γβββρίββίβδ 

δβοιίοη 2 δρββίβΐ ΓβςυίΓβιηβηΙδ ίο Πβ ίυΙΠ1Ι«1 Εν 

ΐΗβ Π>β3Π8 οί (ΓβηδρΟΓί 3Π<1 ί(5 βςϋίρ- 

10 130 

πιβηΐ 

10 200 61 δβς. 

Τχρβ.3 οί νβΗίοΙβ 

νβΗίοΙβδ ννίΐΗ Γιχβ(1 ογ (ΙβιηουηΙαΗΙβ 

10 204 

Ιβηΐίδ ΟΓ ΗβΙΙβΠβδ οί Γ60βρΐ3θ1βδ 

10 220 

Γπ·β-Π§Ηΐίη§ βρρίίβηοβδ 

10 240 

Εΐβοίηοβΐ βςυίρπιβηΐ 

10 251 

Μίδββΐΐηηβουδ βςυίρπιβηΐ 

10 260 

ΑρρΓονϊΙ οί νβΗίοΙβδ 

10 282 3ηά 

10 283 

δβοιίοη 3 ΟβηβΓβΙ δβΓνίοβ ΓβςυίτβηιβηΙδ 

10 300 βΐ δβς, 

νβΗίοΙβ οτβ\ν5 

10311 

δρβοίβΐ (ΓΒΪηίηζ οί (ΙπνβΓδ 

ίΟ 315 

δυρβΓνίδίοη οί νβΗίοΙβδ 

10 321 

ΟβΓΠβξβ οί ρ3δδβη§βΓδ 

10 325 

ϋδβ οί ίΪΓβ-Γ|σ(ΐΐίη§ βρρίίβηοβδ 

10 340 



ΡοΓίβΗΙβ 1ίβΗΐίη§ 3ρρβΓ3ΐΐ13 

10 353 


ΡΓοΗίΗίΐίοη οί 8ηιοΙ<ίη§ 

10 374 


Έηιρίγ ΐβηΙίΕ 

ϋοουιηβηΐδ Ιο Ηβ οβη-ίβά οη ΐΗβ ΐΓβηδ- 

10 378 


ροΓΐ υηίΐ 

10 381 


Ιη$ΙηιοΙίοηδ ίη \ντίιίη§ 

10 385 

δβοιίοη 4 

δρβοίβΐ ρΓονίδίοηβ οοηο6Γηίη§ Ιο&(1ίη§, 



υη1ο3άίη§ 3η8 Ηβη(11ίη§ 

10 400 βΐ ββς. 


Είπιίΐβΐίοη οί (Ηβ ςυβηΐίΐίβδ οβγποιΙ 
ΡΓοΗίΗίΐίοη οί ηηίχββ 1θ3άίη§ οη οηβ 

10 401 


νβΗίοΙβ 

ΡΓοΗίΗίΐίοη οί ηιίχβό 1θ3<1ίη§ ίη οηβ 

10 403 


οοηΙηίηβΓ 

ΡΓοΗίΗίΐίοη οί ηηίχοΗ Ιοβίΐίηβ \νίΐΗ 

10 404 


βοοίΐδ οοηιβίηβίΐ ίη β οοηΙηίηβΓ 

10 405 


01β3ηίη§ ΗβίοΓβ 1οΕ(1ίη§ 

10 413 


Ηβηιΐΐίηβ 3Πί1 δίοννβββ 

10 414 


Οίβηηίηβ οίΐβΓ υηΐοβίΐίηβ 

ΡΓβΟΒΙΙΐίοηδ 3§βίηδΙ βΙβΟίΓΟδίΒΐίβ 

10 415 


θ1ΐ3Γ§β8 

Εοβάίηβ 3η(1 υη1ο3(ϋη£ οί (Ιβη^βΓουβ 

10 417 


δυΗδΙβηοβδ ίη οοηΙηίηβΓδ 

Κηηηίιι§ ΐΗβ βη§ίηβ (1υπη§ 1ο3(ϋη§ ογ 

10 419 


ιιη1θ3(ϋη§ 

10 431 

δβοιίοη 5 

δρβοίβΐ ρΓονίδίοηδ οοηοβπιίη^ ΐΗβ ορ- 



βΓβΐίοη οί νβΗίοΙβδ 

10 500 βΐ 8βς. 


ΜβΛίηβ βηά ΙβΗβϋίηβ οί νβΗίοΙβδ 

10 500 


Ρ3Γΐίίη§ ίη ^βηβΓβΙ 

10 503 


ΡβΛίπ^ βΐ ηί§Ηΐ ογ ίη ροοΓ νίδίΗϋίΐν 
ΡβΓΗίηβ οί 3 νβΗίοΙβ οοηδΐίΐιιΐίη§ β βρβ- 

10 505 


οίβΐ (Ιβη^βΓ 

10 507 


ΟίΗβΓ ρΓονίδίοηδ 

10 599 

δβοιίοη 6 

ΤΓβηδίΐίοηβΙ ρΓονίδίοηδ, 4βΓο§3ΐίοηδ 
3ηά ρΓονίδίοηβ ρβοηϋβΓ Ιο οβΓίβίη 



οουηΐΓΐβδ 

10 600 βΐ ββς. 


ΚβρίΗ ρΓΟΟβάΐΙΓβ ίθΓ 3υΐΗθΓΪζίη§ 8βΓΟ- 



§3ΐίθΠ8 ίθΓ ΐΗβ ρυΓρΟδβ οί ΙΠβΙβ 

10 602 

ΡΑΚΤ 11 

δΡΕΟΙΑΙ ΡΚΟνίδΙΟΝδ ΑΡΡΙΙ0Α- 
ΒΙΕ ΤΟ ΤΗΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΓ ϋΑΝ- 
ΟΕΚΟυδ δΙΙΒδΤΑΝΟΕδ ΟΓ 
ΟΕΑδδΕδ 1 ΤΟ 8 


Οίβδδβδ 1β, 

Εχρίοδίνβ δηΗδίηηοβδ 3ηά βΓΐίοΙβδ; Αγ- 


15 3ηά Ιο 

ΐίοΐβδ Γιΐίβιΐ ννίΐΗ βχρίοδίνβ δυΗδίβηοβδ; 



ΙβηίΙβΓδ, ίΪΓβννΟΓΗδ 3Π(1 δίπΐίΙβΓ §Οθ3δ 

11 00 βΐ ββς. 

€1358 2 

03δβ8: 0οηιρΓβ53β(1, ΙίςυβΠβιΙ ογ (Ιίδ- 



βοΐνβο) ηηίΙβΓ ρΓββδυΓβ 

21 000 βΐ δβς. 

ΟΙβδδ 3 

ΙηΠβηΜηαΗΙβ 1ίςυί(1δ 

31 000 βΐ δβς. 

Οίβδδ 4.1 

ΙηίΙβηιηιβΗΙβ 8θ1ί(ΐ3 

41 ΟίΚ) βΐ δβς. 

Οίβδδ 4.2 

δυΗδΙηηοβδ ΙίβΗΙβ Ιο δροηίΒηβουβ οοπι- 


Ηυδίίοη 

42 000 βΐ δβς. 

Οίβδδ 4.3 

δυΗδΙβηοβδ ννΗίοΗ §ίνβ οίί ίηίΙοΓηηο- 


Ηΐβ §3868 οη οοηΐηοΐ ννίιΗ «βΙβΓ 

43 000 βΐ δβς. 

01388 5.1 

Οχί{ϋζίη§ βυΗδΙβηοββ 

51 000 βΐ δβς. 

Οβδδ 5.2 

Ογ§3Π10 ρΟΓΟχίΗβδ 

52 000 βΐ δβς. 

Οίβδδ 6.1 

Τοχίο δαΗδΙηηοβδ 

61 000 βΐ 5βς. 

€1388 6.2 

ΚβρηβηηηΙ 8υΗδΐ3ηοβ8 3η(1 βηΗδΙβηοβδ 


ΙίηΗΙβ Ιο οβυββ ίηίβοιίοη 

62 000 βΐ δβς. 

01388 7 

ΚβιΙίοβοΙίνβ δυΗδΙβηοβδ 

71 000 βΐ δβς. 

ΟΙ388 8 

ΟοΓΓΟδίνβ δυΗδΙβηοβδ 

ΑΡΡΕΝϋΙΟΕδ 

ΡΓονίδίοηδ οοιηηιοη Ιο ΐΗβ Β.1 Αρρβη- 

81 000 βΐ 8βς. 

ΜβΓβίηβΙβ 


άίοβδ 

200000-210999 

Αρρβηεΐίχ Β.ΐβ 

ΡΓονίδίοηδ οοηο6Γηίη§ ίίχε(1 ΙβηΗδ 
(ΐβηΗ-νβΗίοΙββ), (ΙβηιουηΙβΗΙβ ΐβηΗδ 



3Π(1 ΗβΙΙβΠβδ οί Γβοβρίβοΐβδ 

211000-211999 

Αρρβηοΐίχ Β. 16 ΡΓονίδίοηδ οοηοβΓηίη^ ΙβηΠ-οοηΐβίηβΓδ 

212000-212999 

Αρρβηάίχ Β.ΐο 

ΡΓονίδίοηδ οοηοβΓηίηξ Πχβίΐ Ιβηΐίδ 3Π(1 



ϋειηουηΙαΒΙε ΙαηΕδ ιηίκΐβ οί ΓβίηίοΓββιΙ 
ρίβδίίβδ 


213000-213999 
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Αρρβη<ϋχ Β. 1<1 


ΑρρεηΒίχ Β.2 
ΑρρεηΒίχ Β.3 
ΑρρεηΒίχ Β.4 


ΑρρεηΒίχ Β.5 
ΑρρεηΒίχ Β.6 


ΚεςιιίεεηιεηΙδ οοηοεπιίη£ ϋιβ ηιβίεη- 

αΐδ βη<1 εοηδίηιείίοη οί ίίχεΒΙαηΙνδ, οί 

ΒεεηοιιηίαΒΙβ ΙβηΙνβ αηΒ οί βΚβΙΙβ οί 

ΙβηΙι-οοηΙ&ίηβΓδ, ίηΐβη(1β(] ίοΓ (Βε εβΓ- 

π8£6 οί ΒεερΙγ-εείε^εΓβΙεΒ ΙίςυείίβΒ 

£3565 οί 0355 2 214000-219999 

Ρεονίδίοηδ εοηεεπιίη£ εΐεείήεβΐ 

εςυίρπιεηΐ 220000-229999 

ΟεΗίΠεβίε οί αρρεοναΐ ίοΓ νεΗίεΙεβ 

08 ΐτγίη£ εεΠβίη Βαη£6Γου8 £οοΒδ 230000-239999 

ΤαΒΙεδ εοηεεπιίη£ (Βε εαιτί8£6 οί Βαη- 

£εΓουβ αυΒδΙαηεεδ οί Οβδδ 7; ΕαΒεΙ Ιο 

Βε ρΙαεεΒ οη νεΒίεΙεδ ε3ΐτγίη£ ΐΗεβε 

δΐώδίβηοεβ 240000-249999 

ίΪ8( οί δΐιΒδίαηεεδ εονεεεΒ Βγ ιτιηγ- 

£ίηα! 10 500(2) 250000-259999 

ΟεΓίϊίΐοαΙε οί Βπνεε’δ (Γ3Ϊηίη£ ϊη αε- 

εοεΒαηεβ ννΐιΗ Γη3Γ£ίηα1 10 315(1) 260000-269999 


ΑΝΝΕΧ Β: ΡΚ0νΐ5Ι0Ν5 εΟΝΟΕΚΝΙΝΟ ΤΒΑΝ8ΡΟΗΓ 
Ε(?ϋΙΡΜΕΝΤ ΑΝϋ ΤΒΑΝδΡΟΒΤ ΟΡΕΒΑΤΙΟΝδ 

ΡΙαη οί ΐΒε Αηηεχ 

(1) ΤΒίδ Αηηεχ εοιηρπδεδ: 10 000 

(β) Οεηεεαΐ ρεονίδίοηδ αρρΙίεαΒΙε Ιο ΐΒε εαιτία£ε οί Βαη- 
£6ΓΟϋ5 δΙίΒδΙαηοεδ οί αΙΙ Ο38865 (ΡαΗ 1); 

(Β) Οεηεεαΐ ρΓονίδίοηδ βρρϋεαΒΙε Ιο Οιε εαιτίαςε οί Βαιι- 
§6Γ0115 δϋΒδΙβηεεδ οί €138868 1 Ιο 8 (Ραπ II): 

(ο) ΑρρεηΒίεβδ 3δ ίοΙΙοννδ: 

— ΑρρεηΒίχ Β.ΐα εοηοεπηη£ ΠχεΒ ΐαηΒδ (ΐαηΒ-νεΙηεΙεδ). 
ΒεπιουηίαΒΙε ΙαηΒδ αηΒ Βαίΐεείεδ οί εεεερίαείεδ: 

— ΑρρεηΒίχ Β,ΙΒ οοηοεπηη§ ΙαηΙν-εοηίαίηεΓδ: 

— ΑρρεηΒίχ Β.ΐο εοηεεπιίη£ ΠχεΒ ΐαηΒδ αηΒ ΒεπιουηίαΒΙε 
ΙαηΙοβ ηιαΒε οί εείηίοεεεΒ ρΐαβίίεδ; 

— ΑρρεηΒίχ Β.1Β τεΐαΐΐης Ιο εεςυιεειηειΠδ εοηεεπιίη£ ΐΒε 
ιηαίεείαΐδ αηΒ εοηίευείίοη οί ΠχεΒ ΙπηΙνβ. οί ΒεπιουηίαΒΙε 
Ιαηΐ^δ, αηΒ οί δΒεΙΙβ οί ΐαηΙν-εοηίαίηεΓδ, ίηίεηΒεΒ Γογ ιίιε 
θ3ΓΓΪα£6 οίΒεερΙγ-Γ6ίπ£6ΓαΙεΒ Ιίε|υείίεΒ £3865 οί ΕΙαβδ 2: 

— ΑρρεηΒίχ Β.2 ερηοεπιίη£ εΙεείπεαΙ εςυίριηεηΐ: 

— ΑρρεηΒίχ Β:3 εοη(αίηίη£ 3 ιηοΒεΙ εεπίίίοαίε οί αρριοναΙ 
ίοπ νεΒίεΙεδ; - 

— ΑρρεηΒίχ Β.4 εοηΙαίηίη£ ΙαΒΙεβ εοηοεπιίη£ ιίιε 03 ΐτΪ 3 £ε 
οί δυΒβΙβηοεδ οί Οαβδ 7 αηΒ 3 ιηοΒεΙ ΙαΒεΙ Ιο Βε αίίίχεΒ Ιο 
νεΒίεΙεδ εαΓΓγίη£ (Βεβε δυΒδίαηεεδ; 

— ΑρρεηΒίχ Β.5 οοηίαίηίη£ ΐΒε Ιίβΐ οί δυΒδίαηεεδ εονεεεΒ 
Βγ πΐ3Γ£ίη3ΐ 10 500(2); 

— ΑρρεηΒίχ Β.6εοηΐ3ίηίη£3 ιηοΒεΙ Βείνεε'δ ΙεαίηίηβεεεΙίί- 
ίεαίε. 


(2) ΤΗε £6ηεΓ3ΐ ρΓονίδίοηδ οί ΡαεΙ I αηΒ ιίιε δρεείαΙ ρεο- 
νίδϊοηδ οί ΡαεΙ II3Γ6 ΒίνίΒεΒ ίηΐοδεείίοηβ ννίιΒ (Ιιε ίοΙΙοννίιΐ£ 
ΒεαΒίη£8: 

ΤΒίδ δεείίοη ΒοδεείΒεδ ιίιε δεορε οί ιΐιίδ 
Αηηεχ αηΒ ίηεΙυΒεδ (Βε ριονίδίοιίδ εοηεεειι- 
ίπ£ ρεεηιίαεΒ εχεπιρίίοιίδ 3ΐκ( Βείίηίΐίοιίδ: 
ΜοΒε οί 03 γπ 3£6 οί £οοεΙδ (ιΒίδ δεείίοη εοη- 
Ιαίηδ (Βε ρΓονίδίοηδ εοηεεπιίη£ ιηεΟιοΒ οί 
ΒίδραΙεΒ, ΓΡδΙπείίοιίδ οη ίοΓνναεΒίιΐ£. ίιιΙΙ 
ΙοαΒδ αηΒ (Βε ροδδίΒΜίΐγ οί 03ΓΓία£ε οί £οοΒδ 
ίη ΒυΙΒ, ίη εοηίαίηεεδ ογ ϊιι ΙαιιΒδ): 

ΒρεείαΙ εεςυίεεπιεηΐδ Ιο Βε ΓυΙΠΙΙεεί Βν (Βε 
ηιεαηδ οί (Γβιΐδροια αιηΐ ΐΐδ ερυίριηεηΐ: 
ΟεηαΓαΙ δεΓνίεε ρτονίδίοιίδ: 
δρεείβΙ ρΓονίβίρηδ εοηεεπιίη£ Ιοα<1ίη£. ιιη- 
Ιοα<1ίη£ αηεΙ Βαη(ΙΙίη£ (ιΒίδ δεείίοη εοηίαίιΐδ 
αΙδο (Βε ρΓοΒίΒίΐίοιίδ οη ιηιχεά Ιοα(1ίη£): 
δρεείβΙ ρΓονίδίοηδ εοηεεπιίη£ (Βε ορεΓηΐίοη 
οί νεΒίεΙεδ; 

ΤεβηδίΐιοηδΙ ρΓονίδίοηδ. 8εΓθ£3ΐίοηδ ηικί ρι ο- 
νίδίοηδ ρεευΙίβΓ Ιο εεΗαίη εουηίπεδ. 


ΟεηεΓαΙ 


δεείίοη 1 


δεείίοη 2 

δεείίοη 3 
δεείίοη 4 


δεείίοη 5 


δεείίοη 6 


ΑρρΙίεαΒίΙίΐν οί οίΒεε Γε£υΐ3ΐίοηδ. ηηΐίοηβΙ ογ ίηίεπια- 
(ίοηβΐ. 


(1) Ιί (Βε νεΒΐεΙε 03ΓΓ)Ίη£ ουί 3 (ΓβηδροΠ ορεΓβΐίοη δϋΒ- 
]εε( (ο ΐΒε ρΓονίδίοηδ οί ΑΟΒ ίδ εοηνεγε 8 ονεΓ α δεείίοη οί 
ΐΒε)ουΓηεγ οίΒεεννίβε (Ββη Β)» γοογΙ Β 3 υΐ 3 £ε, 3 η>· ιιαίίοηαΐ ογ 
ίηΙεΓηβΐίοηβΙ Γ6£υΐ3(ίοηδ ννΒίεΒ £ονεπι (Βε ε 3 π ία£ε οί 83 η- 
£ 6 Γουδ £οο 8 δ οη (Ββΐ δεείίοη Β^ ιίιε ιηο 8 ε οί ΐτηιΐδροΗ υδε 8 
ίοΓ εοηνεγίη£ (Βε τοα 8 νεΒίεΙε δΒβΙΙ βΙοηε Βε βρρΙίεαΒΙε Ιο 
(Ββΐ δεείίοη οί (Βε )οοΓηεγ. 

(2) Ιη 03565 ννΒεΓε 3 ΐΓβηβροΓΐ ορεΓβΐίοη δυΒ)εο( Ιο ΐΒε 
ρΓονίδίοηδ οί ΑϋΚ ίδ ΙίΙγεννίβε δυΒ)εοΐ ονεΓ ΐΒε ν%ΒοΙε ογ α 
ρ 3 Γ( οί (Βε γοβ8 )ουΓηε>' Ιο ΐΒε ρΓονίδίοηδ οί αη ίηίεπιαίίοηαΐ 
εοηνεηΐίοη ννΒίεΒ Γ 6 £υΐ 3 ΐεδ ΐΒε 03ΓΓΐ3£ε οί 83 ΐΐ£ 6 Γουδ 
£θοε )5 Βγ 3 πιοΒε οί (ΓαηδροΠ οιΒογ (Ββη γοβΒ 03ΓΓΪ3£ε Βν 
νίπυε οί είβιΐδεδ εχΐεη 8 ίη£ ΐΒε βρρΙίεαΒίΙίΐγ οί (Ββΐ οοηνεη- 
Ιίοη Ιο εεΗβίη ηιοΙοΓ-νεΒίοΙε βεΓνίοεδ, ΐΒεη ιίιε ρΓονίδίοηδ 
οί ΐΒβί ίηΙεΓηβΐίοηβΙ οοηνεηΐίοη βΒβΙΙ βρρΙγ ονεΓ (Ιιε)ουΓ- 
ηεγ ίη ςυεδίίοη οοηουΓΓεηΐΙγ ννίΐΒ ΐΒοβε οί ΑΟΚ ννΒίεΒ ατε 
ηοΐ ίηοοηιρβίίΒΙε ννίΐΒ (Βεηι; (Βε οΐΐιεε οίηηδεδ οί ΑϋΗ δΒηΙΙ 
ηοΐ αρρίγ ονεΓ (Βε )ουπιεγ ίη ρυεδίίοιι. 

ΑρρΙίεαΒίΙίΐγ οί (Βε ρΓονίδίοηδ οί ΡβΗ I οί ιΒίδ Αηηεχ 

Χ^ΒεΓε ρΓονίδίοηδ οί ΡαΓί II ογ οί (Βε ΑρρεηΒίοεδ Ιο ιΒίδ 
Αηηεχ εοηίΐίεΐ ννίΐΒ ρΓονίδίοηδ οί ΡαΗ I. (Βοβε ρΓον ίδίοηδ οί 
ΡαΓί I δΒβΙΙ ηοΐ βρρίγ. 

ΝενετίΒεΙέδδ 

(β) (Βε ρΓονίδίοηδ οί πιαΓ£πΐ 3 ΐ 10 010-10 013 δΙιαΙΙ ΙαΒε 
ρΓεεεΒεηεε ονεΓ (Βοβε οί ΡβΗ II; 

(Β) (Βε ρεονίδίοηδ οί τηαφηβΙ 10 403 δΙιαΙΙ ΙηΒε ριεεε- 
Βεηεβ ονεε (Βε ρεοΒίΒίΐίοηδ οη ηιίχεΒ Ιθ 38 ίιΐ£ ρΓεβεείΒεΒ ίη 
(Βε δεείίοηδ 4 οί ΡβΗ II. 


ΡΑΚΤ I - ΟΕΝΕΗΑΕ ΡΚΟνίδΙΟΝδ ΑΡΡΕίεΑΒΕΕ ΤΟ 
ΤΗΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΓ ϋΑΝΟΕΚΟυδ δυΒδΤΑΝΟΕδ ΟΓ 
ΑΕΕ ΕΕΑδδΕδ 

(δεε, Βοννενεε, πΐ3Γ£ίη3ΐ 10 002) 

Οεηεεα! 

δεορε οί ιΒίδ Αηηεχ 

Αηηεχ Α εχεεηρίδ, ίεοτη (Βε ρεονίδίοηδ οί (Βε ριεδεη! 
Αηηεχ, 03ΓΠ3£ε ρεείοεηιεΒ υηΒεε (Βε εοηΒίΐίοηβ (οί ρβεΒ- 
3£ί»ΐ£, ηΐ3δδ, εΐε.) ΙβίΗ Βόννη ίη ηΐ3Γ£ΪηαΙδ 2201α. 2301α. 
2401α, 2431η, 2471α. 2501 3 , 2601β αηΒ 2801α. 
ΤβΒΙε δρεείίγίη£ (Βε ΙίηηίιεΒ ςυβηΐίΐίεδ οί Ββη£εΓουδ δυΒ- 
δίαηεεβ ίη ραεΙ<3£65 ννΒίεΒ εηβγ Βε εαεείεΒ ίη οηε ΐεαπδροΗ 
υηίΐ ννίΐΒου! βρρΙίεβίίοη οί (Βε ρεονίδίοηδ οί (Βίδ Αηηεχ εε- 
Ια(ίη£ Ιο: 

- Τγρεδ οί νεΒίεΙεδ (ηναι^ηαΐδ XX 204 οί Ραι ΐδ I αηΒ II 
αηΒ ηιαΓ£!η3ΐδ 11 205 βηΒ 11 206 οί Ραπ II εοηεεπιίη£ 
ΟΙαδβεδ Ια, ΙΒ αηΒ 1ε): 

- νεΒίεΙε εεεννδ (ηιαιρηαΐδ XX 311 οί ΡαΗδ I αηΒ II): 

- δυρεενίδίοη οί νεΒίεΙεδ (ιηαΓ£ίηαΐ8 XX 321 οί ΡαΗδ I 
αηΒ II); 

- ΤΒε οαΓπα£ε οί ραδδοη£θΓ5 (ιη3Γ£ίηαΙ 10 325): 

- ΙηδΙευείίοηδ ίη ννπΐίιΐ£ (ιηα^ίηβίδ 10 381(1 )(Ε>). 10 385 
αηΒ 61 385); 

- ΤΒε βρεείαΙ εεείίΐΐεαίε οί βρρεοναΙ ίοι νεΒίεΙεδ 
(ιη3Γ£ίπ3ΐδ 10 282 αηΒ 11 282); 

- ΤΒε δρεείαΐ Ιεαίηίη£ ίοε Βπνεεδ (ηΐ3Γ£ίηαΙ 10 315): 

- ΤΒε βρεείαΙ Γρςυίεεηιεηΐδ (ο Βε ίυΙΠΙΙεΒ Βν (Βε ηιεαηδ οί 
ΙεαηδροΓΐ αηΒ ίΐδ ερυίριηεηΐ (αΙΙ βεείίοηβ 2 οί Ραιΐδ I αηΒ 
II), δυ6)εοΙ, Βοννενεε, Ιο'εοτηρΙίαηεε ννίΐΐι (Ιιε ριονίδίοιίδ οί 
ιηαε£ίηαΙ 21 212; 

- ΡΙβεεβ οί ΙοαΒίη£ αηΒ ηηΙοαΒίιΐ£ (ιηαεαίιιαίδ I 1 407. 
21-407 αηΒ 61 407); αηΒ 

- ΤΒε ορεεαίϊοη οί νεΒίεΙεδ (αΙΙ βεείίοιίδ 5 οί ΡαΠδ I αηΒ 
II), δυΒ)εο(, Βοννενεε. (ο εοιηρίίαηεε ννίΐΐι (Βε ρεονίδίοηδ οί 
ιηαΓ£Ϊηα1 61 515. 


10 001 


10 002 

10 003 
-10 009 

10010 

10 011 
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Μβχίηιυιη ΙόΙ&Ι 
ςιιβηΐϊΐγ ρβΓ ΐΓβηβροΓΐ υηϊΐ 
(§ΓΟδ5 ΙΤΙ35δ) 



ϋηΐίπιίΐεεί 



Ια. 2 (οηΐ) 1 ΐΗε §3δεδ οΙβββϊΠβοΙ ιιικίει· 
(η) 311(1 (!>)), 3, 4.12, 4.3. 5.1, 5.2. 
ό.ίβικί 8 


1° - 14° 


ΟΐΙΐβΓ 3ΓΐίεΙεδ 


1° (3) 

3°. 

ΟίΗβΓ 3ΐίεΙεδ 


ΕιιιρΙν ρ3εΙ<3§ίη§3 (ϊιιείικϋηξ 
ΓεεερΙαεΙεδ. εχεΙυ(1ίη£ Ι3ΐι1<3) 



Οχβηο^εη εΗΙοπιΙε οΓ 3° (εΐ) » 


ΡΗοδ§εηε οΓ 3° (βΐ), Πιιοπηε οΓ 1° (;ιΐ) 


1 ° ( 3 ) 3ΐΐ(1 (6), 2° ( 3 ) εΐ (6) 


ΟιΙιεΓ δϋβδίβηεεδ βικί ειιιρίγ ρ3εΙ<3§ίη§3 Ιιανίιι§ εοιιΙαίιιε8 
3 §38 εΐ38δίΠε(1 υικΙεΓ (ηΐ). (Ηΐ), (ε) ογ (εΐ) 


12°, 13° βικί βυΗδίβηοεβ οΓ “(β)" οί 11° 3ΐΐ(1 14° Ιο 26° 


ίιυΒδίβηεεδ οΓ “(6)" οΓ 11° 3π8 14° Ιο 26° 


1° (ο), 2° (β) βη(1 (6). 3° (6). 4° ( 8 ) βικί (6). 5° (β). 6° (β) 

311(1 (6) 


32° (3) 3π(1 34° (ε) 


ΟΐΙιεε δϋ^δίβιιεεδ 


9°. 10° . 


2° (β), 11° (6) 



ΟΒίείυιη ε3ΓΗί(1ε οί2° (β). εβίείυιιι δίΙίεκΙε ογ ιιιηιίβηιιεβεεβίεϊυιη 
δίΐίείάε οΓ 2° (Η) 


ΟίΗεΓ 8ΐι1>3ΐ3ϊΐεεδ 


1°, 3° 3ΐΐ(1 10° 


ΟίΗεΓ δαΗδίβιιεεδ 


46° (β). 47° (β) 3Π(1 (Η) ρηεΙ<ε(1 ϊη ΒεεοιτΙβιιεε ννίΐΐι 
2559 


1° — 22°, 30°. 31° ρβεΗειΙ ίη αεεοπίβιιεε ννϊιΐι ιηβι^ίιΐΒΐ 2561 




ΕχεΙ(κ1ίιι§ Πιε ιηαδδ οΓ |1ιε ι·ρΓΐ'ί§ει·;ιΙίιι§ ηρρίίιιικε ίΓ ηην. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟρπργεΙ ΡΓονίδίοη® ΑρρΙϊοβΒΙβ Ιο ιΙίρ Οαπία^ρ οΓ 
ΟβηβΡΓουβ ΒιιΒδίηποΡδ οί ΛΙΙ ΟΙαββΡδ 

ΝΟΤΕ: 1. ΤΗρ ιηβχίιηιπη ςιΐ3ηΐίΐίρ8 βΙιοννη ίη ιΙίρ ηΒογρ 10011 

ΙβΒΙε ΓρρΓΡβρηΙ 3 (1ρ§γρρ οΓ <13ιι§ρι· ννΙιίοΒ ιιιαγ. Ιιοιη η 
Ιιί^ΗΙγ δΐτηρΙίΠροΙ βίβικίροίηΐ, 1>ρ Ροηδί(1ρΐ'Ρ(1 38 ρηιιϊναίρηΐ 
Γογ ραοΗ οΓιΗρ δΐιΒβΙβηοεδ ΙίδίροΙ. ΤΙιίδ (Ιηη^Ρΐ' ΙρυρΙ δΙιηΙΙ ιιοί 
Ββ ρχρρρ(1ρ<1 ρνρη ννΙιοΓβ 3 Ιθ3<1 ηοΐ ηΓΓροΙρΗ Ον ηιιγ ρΓοΙιίΟϊ- 
Ιίοη οη ιηίχριΐ ΙοΕάίη^ ίηρίικίρδ μιογρ ιΙιηιι οηρ ιΐ3η"Ρΐοιΐ5 
βϋΒβΙβηοε. 

\νΐΐΡΓβ ιΗρ 83Π1Ρ εχρηψίίοη Ιίΐΐΐίΐ ΕρρΙίΡδ 10 ΐΐΐρ δΙίΒ- 
δίΕΠΟΡδ σοηΟΡΠΙΡίΙ, ΐΗρ'ΐΓ ΓΡδρΡΡίίνΡ ΐηβδδΡδ 3Ι'Ρ 3(1<1 ρ(1 311(1 
ιΗρ Ιοίβΐ ιηυδί ιιοί οχορρίΐ (Ιΐ3ΐ Ιίιηΐΐ. ΨΙιργρ. Ιιοιυρυργ. (ϋΓ- 


ΓργρπΙ ρχριηρίίοη Ιίιηίΐδ βρρίν Ιο (Ιιρ δΐιΒδΙαιιορβ. ΐΐιρ ηΐ3χί- 
ιηυιτι ςυβηΐίΐίρδ βΙΙοννρΓ) Γογ ρβοΗ δΙιβΙΙ Βρ οίΐΙοιιΙηίρΗ 38 ΙοΙ- 
Ιο\νβ: 

(β) ΤΙΐΡ ΙΟίβΙ 3011131 1Π338 ϋΓ ροοίΐ 81ΐΒδΐ3ηεΡ ΓΡίρίΤΡίΙ Ιο ίιι 
3ην οηρ οοΐιιιηη οΓ ιΗρ ΐβΒΙε δΙιηΙΙ Ιιρ ιηιιΙιίρΙίρΗ Β\ ιΐιρ Γηο 
Ιογ δΗοννη 31 (Βρ Ηρ3<1 οΓ ιΙίρ οοΐυιηη: 

(Β) ΤΒε ρΓοΗιιείβ «ο οΒοίηρο! βιρ εΗΗρι! ιο^ριΙιργ εικ) 
ιΤίρϊγ Ιοίβΐ βΚριΙΙ ηοΐ ρχορρι! 1.000. 

1)ρ Ιο ΐΐιβΐ Π^ιιγρ, [Βρ (ϋίΓρΓΡηορ Ηίνϊίίριΐ Βν ιΙίρ ΓεοΙογ 
οοΓΓΡβροικϋηβ Ιο δοιηρ οιΒργ βιιΒδΙβηορ §ίνρδ (Ιιρ ρχειηρ- 
Ιϊοη ΙΐηΊΪΙ 3(ίΙ1 ιιοί Ιοίιρη ιιρ. 

ΕχβηιρΙρ οΓ ΐΒρβρ οαίουΐαΐΐοηκ 


Ο. 

5υΒδΐ3ηορ 

Μβχίηιυηι ςιιηηΐίΐν 


5 

20 

50 

•<8 

100 

Μ 

333 

^8 

500 

!<δ 

1000 
* ><8 

2 

2° (3) 







100 


3 

31° 






50 



4.1 

7° (3) 



2 






6.1 

6° (Β) ■ 



3 






6.1 

6° (ο) 




25 





ΤοΙβΙ οΓ ςυηηΐίΐίρδ Ρ3ΐ· γϊρο! 



5 

25 


50 

100 


ΜυΙΐίρΙΪΡΓ ΓβοΙογ 

200 


20 


3 

2 

1 


Ρπχΐιιεί (ΓβοΙογ χ ηυβηΐίΐν) 



100 

250 


100 

100 


Τθΐ3ΐ οΓ ρΓΟ(1ϋΡΐ8 



100 

+ 250 


+ 

100 

+ 100 

= 500 


δΐηορ ιΒρ ΙοΙεΙ οΓ ιΒρ ρπχΐυρίδ ίδ Ιρ88 ιΙίειι 1.000. ιΙίρ ρβ3ρ 8Ρ1 οιιΐ ηΒονε Ιρηνρδ ηγβίΙβΒΙε ινϊιΒίη ιΐιβ ρχριηρίίοη Ιϊγπϊι 1,000 — 550 
= 450, χνΚίοΙι ρου 1(4 Βρ ιι5ρΗ ίο ιηβΐιε ιιρ ιΒρ ΙοηΗ χνίΐΙ». Γογ ρχηιηρίε. §38 εγίίικίεΐ'δ οΓΟΙβδβ 2. 11 ° (η) (Ιϊγπϊι 333 1ι§) υρ Ιο 3 νηΐιιε οΓ 
450: 3 = 150 Β δ . 

ΤΗρδΡ ηιυ1ΐίρΙίθ3ΐίοιΐδ ογ (Ιίνίδίοηβ οηη Βρ ιιυοκΙρΗ Βν υδίη δ (Βρ ιηβδβ ΙβΒΙεβ ΒεΙοιν. 


Μβχίπιυιη ιηβδδ οΓ ραοΐι οΓ ΐ\νο (ΙιΓΓριριιι δυΒδΙηικ'Ρβ βΒοννιι ίη ροΐυιιηΐδ Α ίο 0 οΓ ιΙίρ βΒονε ΐηΒΙε ννΒίεΒ ηιβγ Βρ Ιο3<4β<4 (οοηΐιΐ) 10011 
Ιο^ριΗργ οη 3 ΐΓβηβροΓΐ υηΐΐ ντίΐΙιοιιΙ ρχορρΗιιι^ ιΙίρ ρχριηρίίοη ΙίιηίΙδ (ίη |< δ ): 


— (ΙοΙιιιηηδ Α Ρΐ 8ες. 
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— ΟοΙυηιηδ Β εΐ 86η. 
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— Οοΐυιηηδ 0 εΐ δες. 
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— ΟοΙυπιιΐδ ϋ εΐ βες. 
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— ΟοΙυιηηδ Ε εΐ δες. 
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Ιί. οη Ιβίίίη^ ίηΐο αεεουηΐ ιΗε ιπΒδβ οί ιΗε ΠγβΙ δυΒδίβηοε Ιο Βε ΙοβΒεΒ (»δ 
δΙιοννη ίη οηε οΓ Ιΐιε εοΐυιηιΐδοί 3 ςυίεΙί-ΓβίεΓεηεε ΐβΒΙε) ιΗε ιτιαχίπιυηη 
ςικυιΐίΐν Γογ ΐΙιε δεεοικΙ δυΒδΙβηεβ ίδ ηοΐ ΓβΕεΗεΒ (ϊη ιΗε οίΚβΓ εοΐιιιηη οί 
ιΒε δβΓπε ΙαΒΙε) ιΗε ιηβδδ ιεπΐ3ίιιίη§ βναίΙαΒΙε ιη,ιγ Βε υβεΒ Γογ & ΐΗίπΙ δΐιΒ- 
δΐ3ηεε. Το 3δοεΓΐ3ΐη ιΒε ρεπηίδδίΒΙε ητι&δδ οΓ ΐΗ»ΐ δυΒδΙβηεε, ίβίεΓεηεε 
δΙιοϋΙΒ Βε ιτΐίκΐε Ιο ιΒε ^υϊε^-ιεΓειεπεε ΙαΒΙε ννΗϊεΗ ίδ ΒεβΒεΒ Βγ ιΗε εοΐ- 
υιηη ΙεΙΙεΓδ εοΓΓεδροιι<1ίη§ ίο ιΗε δεοοπεί βηΒ ιΒίπΙ βυΒδΙαηεεδ. ίίΐΗε γγιηχ- 
ϊιηυιη ςυβηΐίΐγ Γογ ιΒε ΙΒίπΙ δυΒβΙβηεε ίδ ηοΐ υβεΒ υρ είΐΗεΓ, ΙΒε δαπιε ρΓΟ- 
εεΒυιε τηβν Βε ΓοΙΙοννεΒ ίπ Γε§α γγ! Ιο Ιθ3(1ίη§ οηε ογ γοογο οίΗεΓ δοΒ- 
δίβηεεδ. 

Ιη ιΒε ΙεΓί-ΙιαικΙ εοΐιηηη οί εαείι ΙβΒΙε, 3η ίηΙεπηεΒώΐε Ηϊ^Βογ νβΐηβ Γογ 3 
ςυβηΐίΐγ βείυβΙΙν ΙοβΒεΒ (ε.§. ίη ιΗε Β βηΒ ϋ ΙαΒΙε, 9 ΒεΙννεβη 8 βηΒ 10) 
ιηβγ Βε ΓουικΙειΙ <1ο\νη Ιο ιΒε Ιοννετ ναΙιιε δΗο\νη (ίη ΐΒίβ εβδε 8). Ιη ιΒε 1 
ιίςΙιΙ-ΒαικΙ εοΐυιηη. οη ιΗε οΐΐιετ Ιιαηιΐ. βη ίηίεπηεΒίβΙε νβΐυε Γογ 3 ςυαη- 
Γιΐγ ΒοΐυθίΙν ΙοβΒεά (ε.£., ίη ΐΐιε βαπιε ΐβΒΙε, 55 ίηδίεβΒ οί 60) πιυβί Βε 
ΐΌοηΒεΒ υρ Ιο ιΗε Ιιί§ΒεΓ νβΐυε δΗοινη (ίη ιΒίβ εββε 60). 
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- Οοΐυηιηδ Ε €1 δες. 


ΝΟΤΕ: 2. Γογ (Ιιβ ρυτροδβδ οί ιΒίδ Γη3Γ§ίηβΙ επγΙ ίΐδ 10011 
ΙβΟΙβ, ΐΒε γπ 35365 οί ΙίςυίεΙδ ογ §3565 εοηΐβίπεεΙ ίη ΐΒε οπίί- 
ηβεγ Γιχβ(1 ΙβηΒβ οί ιηεβηδ οΓ ΙεβιΐδροΗ Γογ ΐΙιείε ρΓορυΙδίοη 
ογ Γογ ορβΓ3ΐϊοη οί ΐΒείε δρεείηΐίζεά εςυίρηιειιΐ (ΓεΓπ§βΓ3ΐ- 
ίη§ βρρΙίβηεβδ, Γογ εχβπιρίε) ογ Γογ εηδΐιπη§ ΐΐιείτ δβΓβΙγ 
δΒβΙΙ ηοΐ Βε ΙβΙνειι ίιιΐο αοεοιιηΐ. 

Ιη ιΙιε 0356 οΓ εχθΓηρίϊοηδ ρεονίΓίβεΙ Γογ ϊη ιη3Γ§ίιΐ3ΐ 10012 
10011 ΐΒε ΐΓβηδροΓΐ (Ιοευιηειιΐ ριεδεπΒεΗ Βγ ηΐ3Γ§ϊιΐ3ΐ 
2002 (3) δΒ§ΙΙ Βεητ ΐΒβ ΓοΙΙοννίη§ ίιΐδεηρίίοη αΓίετ ΐΗε ρβε- 
ΐίευΐ3Γ5 δρβεί'ΠβιΙ ίη εΙιαρίεΓ Β οΓ ΐΙιε δρεείβΙ ΓβςυίΓεηιβιιΐδ 
Γογ εοείι εΙ&58 οΓ Αηηεχ Α: 

“Ιθ38 ιιοί εχεεβι!!ιι§ ΐΙιε εχειηριίοη Ιίιηίΐδ ρΓεδεπΒβ(1 ίη 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 10011". 

(1) ΤΙιε οηΐγ ριονίδίοιίδ οΓ ΐΐιίδ Αηηεχ βρρΙίεβΒΙε Ιο ΐΓιε 10013 
ε3ΐτία§ε οΓ εΐ3η§εΓου8 δυΒδίβηεβδ οΓ ΟΙβδδ 6.2 δΒβΙΙ Βε 
ΐΒοββ οΓ ΡβγΙ II ννΒίεΒ εεΐηΐε Ιο ιΐιίδ ΟΙβδβ 3ΐκ1 ΐΐιοδβ οΓ (Ιιε 
ηΊ3Γ§ίη3ΐδ οΓ ΐΗΪ5 ΡβΓΐ I ννΒίεΒ 3Γ6 βΧρΓβδδΙν 1113(16 βρρίίββ- 
ΒΙε Βγ ΐΙιοδε ρΓονίδίοιίδ οΓ ΡβΗ II. 

(2) ΟεΓθ§3ΐίοη5 Γεοιη ΐΙιε ρΓονίδίοηβ οΓ ΐΐιίβ Αηηεχ ηΐ8>· 

Βε ιηηείε ίη Ιΐιε 0356 οΓ βηιεΓ§εηεν ΙιηηδροΓΐ Ιο 33νε Βυιηβη 
ΙίΓε. 

ΟεΠηίΐίοηβ 

(1) Εογ ΐΐιε ριΐΓρο565 οΓ ΐΐιίδ Αηηεχ: 

ΤΒβ ΐεΓηι “εοηιρείεηΐ βιιΐΐιοπίν" ιηεβηδ ιΙιε βυΐΒοήΐγ 
8 εδί§ιΐ3ΐεΓΐ 35 δυείι ίη εβεΙι εουηΐιν αικί ίιι εηεΒ βρεείΠε 
0350 Βγ ιΙιε Οονειηιηεηΐ: 

ΤΒε Ιεττη “ΓΓβ§ίΙβ ρ3εΙν3§ε“ ιηεηιΐδ η ρ3εΙ<3§ε εοηΐ3ίηίη§ 

3 ΓΓ3§ίΙε ΓεεερίβεΙε (ί.ε. η ιεεερίηείε ιηα<1ε οΓ§1355. ροεοβ- 
Ιβίιι, δίοηεννβεε ογ δίιηίίβε ηΐ3ΐ6ΓΪ3ΐδ) ννΙιίεΒ ίδ ηοΐ ειιείοβεεί 
ίη 3 ραεΙ<3§ίη§ ννίIΙι εοιηρίείε δί(1ε5 ρΓ 0 ΐεεΐίπ§ ίΐ εΓΓεείίνεΙν 
3§3ΐη5ΐ δΒοεΙε (βεε 3 Ι 50 Αηηεχ Α. ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2001 (7)): 

ΤΒε Ιεπη “§38” ιηεβηδ 3 §3δ ογ νηρουπ 

ΤΒε Ιεπη "(ΐ3η§6Γου5 δυΒδΙβηεβδ", ννΒεη υβεε) βίοιιε, 

0163115 ιΚε 5υΒ5ΐ3Ι1065 311(1 ΒΓΐίεΙβδ (1ε5ί§η3ΐ6(1 38 Βείη§ δυΒ- 
51311065 311(1 3ΓΐίεΙε5 οΓ ΑΟΚ; 

ΤΒε Ιεπη “ΚΙΓ)" 5ί§ηίΠεδ Κε§υΐ3ΐίοιΐ5 εοηεεπιίη§ ϋιε 
ίηΐΟΓπαΐίοηηΙ 03ΠΊ3§ε οΓ(1ηη§εΐΌυ5 §οο(ΐ5 Βν γβϊΙ. \νΒίεϊι βιε 
Αηηεχ I οΓ ΟΟΤΙΡ - ΟοηνεηΙίοιι εειιεβηηη^ίηίεηιβίίοηβΐ 
03ΓΠ3§ε Βγ Γ3ΪΙ, Αρρεηάίχ Β - υιιίΓοπη ΓυΙε.5 εοηεεπηιι§ 

(Βε εοηΐΓ3οΙ Γογ ϊηίεηιβίΐοιιβΐ εηιτίββε οΓ §οοι1δ Βγ ιβίΙ 
(0ΙΜ); 

ΤΒε Ιεπη "ε3πίη§ε ίη ΒυΙΒ ιηεβηδ ιΙιε οαΐ'Π3§ε οΓ 3 
δοΓκΙ δΐιΒδίβηοε ννίΐΒουί ρηεΒη§ίη§: 

ΤΒε Ιεπη “εοιιίαίιιετ" ιηεβηδ <ιη 31'ΐίεΙε οΓ ΙταηδρυτΙ 
εςυίρηιεηΐ (ΒΓΐ νβιι.. (ΙεηιουιίΙβΒΙε ΙβιιΒ ογ οίΒεΓ δίιηίΐβΐ' 
δίτυείητε): 

ΟΓ 3 ρεπηβηεηΐ εΒ3Γ30ΐει· 3ΐη1 3εεοιχ1ίη§Ιν 51γοιι§ 
εηου§Β Ιο Βε βυ ί Iα ΒI ο Γογ Γβρββίείΐ υβε; 

δρεείαΙΙγ εΙβ5ί§ηε(1 Ιο ΓαοίΙϊΐοΐβ ιΙιε ε3ΐτίη§ε οΓ §οοεΙδ, Βγ 
οηε ογ ηιοΓΟ ιηεβιΐδ οΓίεβιΐδροΗ. ννίιΒουί ΒτεηΙοζεοΓΙοβίΙ: 

ΡίΙίεεΙ ννϊΐΒ (Ιενίεεδ ρ6πιιίκίιι§ ί(5 ιεβ^ν Β3ΐκ1Βη§, ρβΗίε- 
υΙβΓίν ννΒεη Βείη§ ΐΓ3ΐιβΙοεΐ(1β<1 Γγοιιι οηε ιηεβηδ οΓΙεβηδρυΠ 
Ιο βηοΐΐιεπ 


8 ο 8εδί§ηβ(1 38 Ιο Βε 635γ Ιο ΠΙΙ βηιΐ εηιρίγ, βηεΙ Β3νίη§ 
3η ίηίεΓηηΙ νοίυηιβ οΓ ηοΐ 1ε55 ΐΒβη Ιηι 3 . 

ΤΒβ ΐεΓηι “εοηΐβίηβι” (Ιοεδ ηοΐ εονεΓ εοηνβηΐίοηβΐ 
ρβε)ν 3 §ίη§ 8 , ογ νβΒίεΙεδ, ογ ΙβηΒ-εοηΐβίηεΓδ: 

ΤΒε Ιεπη “ΙβΓ§ε εοηΙβίηεΓ” ιηεβηδ 3 εοιιΙβίηεΓ Ββνίη§ 3 η 
ίηΐβΓηβΙ νοίυηιε οΓ πιοΓέ ΐΒβη 3 ιη 3 : 

ΤΒβ Ιεπη “βηνηΙΙ εοηΐβίηετ” ηιεβηδ 3 εοηΙβίηβΓ Β3νίη§ 3η 
ίηίεπιβΐ νοίιιηιβ οΓ ηοΐ 1β55 ΐΒβη 1 ιη 3 βη<1 ηοΐ ιηοεε ΐΒβη 3 
πι 3 ; 

ΤΒε Ιεπη “ΙβηΙν-εοηΙβίηεΓ” ιηεβηδ 3 ΐι βείίείε οΓίεβηδροΠ 
εςυίρηιβηΐ εοηΓοπηίη§ Ιο ΐΒε ΒβΓιηίΐίοη οΓ ΐΒε Ιεπη "εοη- 
ΐβίηεΓ” §ίνεη βΒονε αη8 Βιιίΐΐ Ιο εοηΐβίη Ιίηυίιΐ, §38βουδ, 
ροννχΙβΓγ ογ §Γβηυΐ3Γ δυΒδίβηεεδ Βυΐ Ββνίιΐξ 3 εβρβείΐγ οΓ 
ΓηοΓβ ΐΒβη 0.45 ιη’; 

ΤΒβ Ιει*ηι "ΒβΙΙετγ οΓ ΓβεερΙβεΙβδ" ιηεβηδ βιι βδδβπιΒΙγ 
εοηιρΓί 5 ίη§ β ηιιηιΒεΓ οΓ τεεερίβείβδ (εβΙΙει! “βίεηιεηΐδ”) 
ννΒοδβ ίηεΐίνίεΐυβί ογ 3 νβΓ 3 §β εβρβείΐγ ίδ ονβΓ 150 ΙίΐΓβδ βη<1 
ννΒίεΒ 3 Γ 6 ϊηΙεΓεοηηεεΙεοΙ Βγ β ιηβηίΓοΙεΙ βιηΐ ρεπηβηβηΐΐγ 
ιηουιιίειΐ οη 3 Γιβιηε (Γογ ΓΓβιιιεδ οΓ §38 εγΙίιηΙβΓδ. 8βε 
Αηηεχ Α. ηιβιριιβΙ 2212 (1) (Β)); 

ΤΒβ ΐβΓηι "(ΙειηουηΐβΒΙε ΐβηΒ” ιηεβηδ 3 ΐβηΒ, οΐΒβΓ ΐΐιβη 
β Πχεά Ι 3 η 1 ι, 3 ΐβηΒ-εοηΐβίηβΓ ογ β ΒβΐΐβΓγ οΓ Γβεερίβείβδ, 
ννΒίεΒ Ββδ β εβρβείΐγ οΓ ονβΓ 1.000 ΙίΐΓβδ, ίβ ηοΐ ( 1 β 5 ί§ηβ (1 
Γογ ΐΒε ε 3 ΓΠ 3 §β οΓ §0085 ννίιΒοιιΐ ΒΓβ 3 ΐο§ε οΓΙοβιΙ, βηά πογ- 
ΓηβΙΙγ εαη οηΐγ Βε ΒβιηΙΙεεΙ ννΒεη ίΐ ίδ ειηρίγ; 

ΤΒβ Ιεπη "Πχειΐ ΐβηΒ” ιηεβηδ β ΐβιιΒ ννΒίεΒ ίβ δίΓυείυτβΙΙγ 
βΙΙβεΒβε) Ιο 3 νείιίοΐβ (ννΒίεΒ ΐΒεη Βεεοιηεβ 3 ΙηηΙν-νβΒίεΙβ) 
ογ ίδ βιι ίηΐε§Γ3ΐ ρβΓΐ οΓ ιΙιε ΓΓβιηε οΓ βυεΒ νεΒίεΙε; 

ΤΒε Ιεπη “ΐβηΒδ” ννΒεη βΙοηε, ιηεβηδ 3 ΐβιιΙί-εοηΐβίηεΓ 
ογ 3 ΙβηΒ οΓ3 εβρβείΐγ εχεεεεΙίη§ 1 ιη 3 ννΒίεΒ ιηβγ Βε 3 ίϊχεεί 
Ιβηΐν, β (ΙεηηουηΐβΒΙε ΐβηΒ ογ β ΒηΙΙεΓγ οΓ Γοεβρίβείβδ. (8εε, 
ΒοννενβΓ, 3 Ιίιηίΐ3ΐίοη οΓ (Ιιε ιηε3ΐιίη§ οΓ ΐΒε ννοτεί "ΐβηΒ" ίη 
ΐΒε ρΓονίδίοιίδ εοιηηιοη Ιο (Βε Β.1 Αρρεηιϋοεδ. ηΐ3Γ§ίιΐ3ΐ 
200 000 ( 2 ); 

ΤΒβ Ιεπη “ΐΓβηδροΓΙ υηίΐ" ιηεβηδ β πιοΙογ νεΒίεΙε ννίΐΒ- 
οηΐ ηη βΙΙβεΒεεΙ ΐΓβϋεΓ. οι 3 εοιηΒίηβΐίοη οοηδίδΐίη§ οΓ 3 
πιοΙογ νεΒίεΙε οιηΐ 3η βΐίβεΒειΙ ΐεβίΙβΓ; 

ΤΒβ Ιεπη “εΙοδβεΙ νεΒίεΙε" ηιεβιΐδ η νεΒίεΙε Ιΐ3νίη§ 3 
Βοείγ εηρβΒΙε οΓ Βείη§ εΐοδεε): 

ΤΒε Ιεπη "ορειι νεΒίεΙε" ιηεβηδ β νεΒίεΙε IΙιε ρΙβίΓοπη οΓ 
ννΒίεΒ Ββδ ηοΐ δυρεΓδΙηιοΙιιτε ογ ίδ ιηειείν ρτονίείβεί ννίΐΒ 
10014 δί(1ε Βθ3Γ(1δ 3ΐκ) β ΙβίΙΒοβπΙ; 

ΤΒβΊει ιη "δΒεείειΙ νεΒίεΙε" ιηεβηδ ηη ορεη νεΒίεΙε ρι ο- 
νίϋειΐ ννίΐΒ 3 δΒεεΙ Ιο ρεοΐεεί ιΙιε ΙοηεΙ; 

ΤΒε Ιεπη “ΙβηΒ-νεΒίεΙε" ηιεηιιβ 3 νεΒίεΙε ΒυίΙΐ Ιο εβπγ 
Ιίςυίιΐδ. §3565, ογ ροννιίει γ ογ§Γ 3ΐΊυΙβΓ δυΒδΙβηεεδ βιηΐ εοιη- 
ρΓίδίη§ οηε ογ ιηοΓε Πχειΐ ΙβηΙέδ; 

ΤΒε Ιεπη "ΒβΙΙβί'γινεΒίεΙε" ιηεβηδ β ΐηηΒ-νβΒίεΙε εοιιι- 
ρπδίη§ β ιηιπιΒεΓ οΓ ΓίχεεΙ ΙβηΒβ (εβΙΙει! “βίειηειιΐδ”) ίηΙεΓ- 
εοιιηεείβίΐ Βγ β ιηβηίΓοΙιΙ. 

(2) Ροι· ΐΒβ ρυτροβεδ οΓιΒίδ Αηηεχ. ΙβηΒδ (δεε άεΐηιίΐίοη 
ίη (1) βΒονε) βεε ηοΐ ρΙβεεεΙ οη ιΙιε ββιηε Γοοΐίη§ 38 Γεεβρίβ- 
εΐβδ, ιΙιε Ιεπη “ΓεεερίβεΙε” Ββίη§ υβεεΙ ίη 3 ΓεδΙπείίνβ 
δβιΐδβ. Ρεονίδίοιίδ εοηεβηηη§ ιεοερίβείβδ βρρΙγ Ιο Πχειΐ 
Ιβιιίεδ, Βηΐΐβι·ίεδ οΓ ΓβεερίβεΙεδ. (ΙειηουηΐβΒΙε ΐβηΒδ 3ΐη1 
ΐβιιΙν-οοηΐΒίηβΓδ οιιΐν ίΓ ΐίιίδ ίδ εχρτβδδΐγ δΐίρηΐβίειί. 

(3) ΤΒβ Ιεπη “ΓυΙΙ Ιο3(1” ιηβηιΐδ βηγ ΙοβγΙ 0Γί§ίιΐ3ΐίη§ 
Γιοηι οηε δεικίετ. Γογ ννΒίεΒ ΐΒε υβε οΓ β νεΒίεΙε ογ ά ΙβΓ§β 
εοηΐβίηβΓ ίδ εχείυδίνβΐγ Γεδεενοιΐ ηη<1 βΙΙ ορβεβίιοηβ Γογ 
Ι οβιϋη§ 3ΐκ1 υηΙοβ(1ίη§ βτε εβιτίεεΙ ουί ίη εοιιΓοπηίΐγ ννίΐΒ 
ιΙιε ίιΐδίΓυεΙίοιίδ οΓ ΐΒε δβιηίεΐ' ογ εοηδί§ηεε (βεε πΐ3Γ§ίη3ΐ 
10108). 

(ΐ) υ,ι Ιβδδ εχρΓβδδΙγ δΙβΙβΗ οίΒειννίδβ. ιΙιε δί§η ίη 
ιΒίδ Αηηεχ ΓεριεδειιΙδ: 

(β) Ιη ιΙιε εβδβ οΓιηίχΐιΐΓβδ οΓδοΙίεΙδ ογ οΓΙίε|υί(1δ, 3ΐ«1 βΙδο 
ίη ιΙιε 03δβ οΓ δοΐυΐίοιίδ ηιηΐ οΓ βοΐίεΐβ ννεΐίειΐ Βν 3 ΙίςυΐεΙ: 3 
ρεΐ'οεηΐ3§ε Βγ ιηβδδ ΒοβεεΙ οη ιΙιε ΙοΙβΙ ιηβδδ οΓ(Βε ΓηίχΙυιβ. 
ΐΒε δοΐυΐίοη ογ ιΙιε ννβΐΐεεί δοΙίά; 

(Β) Ιιι ιΙιε εβδβ οΓ§35εοιΐ5 ιιιίχΐυιβδ: 3 ρεΓοεηΐ3§ε Βγ νοΙ- 
υηιε Βηδβιΐ οη ιΙιε ΙοΙαΙ νοίυηιε οΓ ΐΒε §3δεουδ ιηίχΙυΓβ. 

(2) ΨΙιεηβνεΓ ιΙιε ιηβδδ οΓ β ρ3εΙ<η§β ίβ ιηεηΐίοηε(1 ίη ιΒίδ 
Αιιηβχ, ΐΒε §Γ085 ιηβδβ ίδ ιηεηηΐ υηίβδδ οίΒεεννίδε δίβίεά. 
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ΦΕΚ 104 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1049 


Τ6ε ΓΠ335 οί εοηΙβίηβΓδ ογ Ιβη 1<8 υδβά Γογ ιΗβ 03Γπβ§ε οί 
§οο(ΐ5 Ϊ8 ηοΐ ίηεΐυάεά ίη (Κβ §ιό 83 ιοβδδ. 

(3) ΡΓβδδυΓβδ οΓ 311 Ιίίποΐβ Γβ1βΐίη§ 10 ΙβΙΐΗδ (δυθ6 38 Ιβδ! 
ρΓβδδυΓβ, ννθΓΐ(ίη§ ρΓβδδυΓβ, δβίβίγ-νβίνβ θρβηίη§ ρΓβδδαΐ'β) 
βΓβ βΙννβΥδ ίηάίοβίβά ϊη §βυ§6 ρΓβδδυΓβ (ρΓβδδυΓβ ίη 6X0635 
οί βΙηιοδρΗβπε ρΓβδδυτε); ΗοννβνβΓ, ΐΗε νβρουτ ρΓβδδυΓβ οί 
δϋβδίαηοβδ ίδ βΙννβΥδ 6ΧρΓ05δ6(ί III βΒδοΙυΙβ ρΓβδδυΓβ. 

(4) νΐιεΓβ ΐΗϊδ Αηηβχ δρεείίιβδ 3 άε§Γβε οί Β11ίη§ Γογ 
Ι βηΚδ, ιΗβ άβ§Γββ οί ΠΙ1ίη§ ίδ βίννβγδ §ίνεη Γογ 3 ΐειηρβΓβΙυι·£ 
οί [Ηε δϋΐΐδίβηεεδ οί 15"Ο υηίεδβ βοτηε οΐΙιεΓ ΙεήιρβΓβΙυΓβ 
ίδ ίηάίοβίβά. 

10016 

-10099 

δβείίοη 1; Μοάε οί εβιτίβ^β οί §οοάδ 

10100 

-10104 

ΜβΐΗοά οί άίδρβΙεΗ, Γβδίπείίοιίδ οη ίοιννβΓάίηβ 

ΤΗβ 03ΓΓΪ3§β οί εεηβίη άβη^βΓουβ §οοάδ ίδ δυ6)εεΐ ίο (Ηε 10105 

ΐηβηάβΙΟΓγ 11868 οί 3 ρβΓίίβυΙβΓ Ιγρβ οί ΐΓ3Ι1δρθΓΐ ΟΓ 6ηθίρ- 
ΓηβηΙ. Τ1ΐ086 δρεείβΙ εοηάίίιοιίδ 3Γ6 5θΙ ου! ίη ΐΗίδ Αηηβχ, 

ΡβΠ II, ΓηβΓ^ίηβΙδ XX 105. 

10106 

-10107 

ΡυΙΙ Ιοβά 

ΨΚβΓβ ΐΐιβ ρΓονίδίοηδ ΓβΙβΐίη§Ιο οβΓπβ§ε βδβ'ΤυΙΙ Ιοβά” 10108 
3Γε αρρίίειΐ, ιΗβ οοιηρείεη! βυΐΗοπίιβδ ιηβν τεςυιτβ ιΗβ νβ- 
ΗίεΙβ ογ ΐ3Γ§ε εοηΐβίηβΓ υβειΐ Γογ βυεΗ εβιτίβ^ε Ιο 6ε Ιοειείβεί 
31 οηΐγ οηε ροίη! βηά υηΙοβάβά β! οηΐγ οηε ροίηΐ. 

10109 

-10110 

Οβπίβ^ε ίη 6υΙΗ 

(1) δοΙίά άβη§βΓουδ δυΗδΙβηεβδ ιηβγ ηοΐ 6ε εβΓπεά ίη 10111 
6υΙΗ υηίβδδ ΐ6ίδ ιηοάβ οί εβΓπβ^ε ίδ εχρΓβδδΙγ βυΐΗοπζεά 

Γογ βυεΗ δΐώδίβηεβδ 6γ ΐΗβ ρΓονίδίοηδ οί Ρβη II οί ΐίιίδ 
Αηηοχ, βηά [Ηβη οηΐν υηιΙεΓ [Ιιε εοηάίΐίοηδ βΐίρυΐβίεά 6γ 
ΐΗοδο ρΓονίδίοηδ. ΝενβΓίΗβΙβδδ, βιηρίγ ρβεΙ<3§ίη§3, 
υηείεβηεά, ιηβγ 6ε εβΓπεά ίη 6υ1Ι< ίί ΐ6ίδ ιηοάβ οί οβΓπβ§ε 
ίδ ηοΐ εχρίίείΐΐγ ρΓθ 6 ί 6 ί!β (1 Βν (6ε ΓβηυίΓειηεηΐδ οί Αηηβχ Α, 

Ρβη II. 

( 2 ) Ρογ 03 ΓΠ 3 §ε ίη 6 υΙΙ< ίη εοηΙβίηβΓδ, δββ ιηηΓ§ίηβ 1 
10118 ( 2 ) 3 π <4 ( 5 ). 

10112 

-10117 

ΟβΓπβ§ε ίη εοηΙβίηβΓδ 

ΝΟΤΕ:Τ6ε ρΓονίδίοηδ οοηοβπυη§ εβΓπβ§β ίη ΙβηΙν- 
εοηΙηίηβΓδ 3Γβ δβ! ου! ίη ΐ6ε ιηβΓ§ίηβΙδ 6β3(Ιε(1 “ΟβΓπββε ίη 
ΙβηΗδ’ 4 . 

(1) Τ6ε ε 3 ΓΠ 3 §ε οί ρβεΗβ^βδ ίη εοηΙβίηβΓδ ίδ βυΐΗοπζεά. 10118 

(2) 5υ6βΐ3ηεβδ ιηβν ηο! 6ε εβιτίεά ίη 6υΙ1< ίη εοηΙβίηβΓδ 
υηίβδδ ΐΗεΐΓ εβΓπβ§ε ίη 6υΙΙ< ίδ βχρΓβδδΙγ βυΐΗοπζβά (βεε 
ιτΐ3Γ§ίηη1 10211); ΒΐηβΙΙ οοηΐηίηβΓβ δΙιηΙΙ 6ε οί ιίιβ εΐοββά 
Ινρε βηά Ηβνε εοιπρίεΐβ ννβΙΙδ. 

(3) Εβι§ε εοηΙβίηβΓδ δΙιηΙΙ τηεβΐ ι6ε ΓβηυίΓεπιεηΙδ εοη- 
εειηίη§ ΐ6β Βοάγ οί Ιηβ νεΗίεΙε Ιβίά άοννη ίη ΐΗίβ Αηηβχ Γογ 
ιΚε Ιοβά ίη ςυβδίίοη: ΐΗβ Βοάν οί ΐίιε νβΗίεΙβ ηεεά ηο! ι6εη 
83ΐίδί)' ΐ6θδβ ρΓονίδίοηδ. 

(4) δυ6)εεΐ ίο ι6ε ρΓονίδίοηδ οί ΐΗβ Ιβδ! ρΗτβδβ ίη (3) 

36 ονβ, (Ηε ίβεί Ιίιβ! άβη§βΓουδ δυ 6 δΐ 3 ηεβδ 3 Γβ οοηΐβίπβά ίη 
οηε ογ ηιθΓ 6 εοηΙβίηβΓδ δΗβΙΙ ηοΐ βίίεεί (Ηε εοηάίΐίοηδ Ιο 6 ε 
τηβ! Βγ ΐ 6 ε νε 6 ϊεΙε Βγ τββδοη οί 16 ε ιιβίυτβ βηά ρυβηΐίΐίβδ οί... 
ΐ 6 β άβη§βΓουδ δυ 6 δΐ 3 ηεβδ εβιτίεά. 

(5) Ιί 16ε (1βη§6Γουδ δυ6δΐ3ηεβδ εβΓπεά ίη 3 εοηΙβίηβΓ 
3Γβ δυε6 ΐΗβΙ, υηεΙβΓ Αηηβχ Α. οηε ογ πιογο 8βη§βΓ Ιβ6εΙδ 
63νε Ιο 6ε βίΓιχειί Ιο ΐ6ε ρβεΙ<α§εδ εοηΙαίηίη§ ΐ6επι, ϋιε 
δβιηε 1β6ε1 ογ Ι36β1δ δΗβΙΙ 6β βίΓιχεό Ιο ΐΗβ ουίδίάβ οί ιίιβ 
εοηΙβίηβΓ εοηΙβίηίη§ ΐΗοδβ 3υ6δΐ3ηεεδ ίη ρβε1<3§βδ ογ ίη 
6α1Ιε. ΗοννβνβΓ, Ι36β1 Νο. 11 ιιεεά ηο! 6β βίΓίχεεΙ ίί 16 ε εοη- 
ΙβίηβΓ εοιηρπδεδ 3 (Ιβνίοε ογ ίηδεπρίίοη εΙββΓίγ' δ6οννίη§ 
ννΙιίεΚ ννβγ υρ ί! δ6ουΙ(1 6ε 1<βρΐ. 

10119 

-10120 


03ΓΠ3§6 ίη Ιβηΐίδ 

(1) ϋβηββΓουδ 8υ6δΐ3ηοεδ Γηβγ 6ε εβΓπεά ίη Ιβηΐίδ οηΐγ ίί 10121 
ΐΗίδ ηνοιίε οί ε3ΓΓΐ3§ε ίδ εχρΓβδδΙγ βυΐ6θΓίζβ8 Γογ ΐΗοδβ δυ6- 
δίβηεβδ 6γ ΐ6ε ρΓονίδίοηδ οη (6ε υδβ οί ίίχβεί Ιβηΐίδ, 
άειηουηΐβ61ε Ιβηΐνδ βηά 63ΐΙβΓίβδ οί τεοβρίβείβδ δβ! ουί ίη 

ββεΗ δβείίοη 1 οί Αρρβηάίχ Β.ΐβ, Ρβη II, βηά ιΗοδβ οη ιίιβ 
υβε οί ΙβηΙν-εοηΙβίηβΓδ δβ! ουί ίη ββεΗ δβείίοη 1 οί Αρρβη- 
<4ίχ Β.16, Ρβη II. 

(2) ΚείηίοΓοεΒ-ρΙβδίίεδ Ιβηΐίδ ητιβγ 6ε υδβΒ οηΐγ ίί ιΚεΪΓ 
υβε ίδ εχρΓβδδΙγ βυΐ6οΓΪζε8 ίη Αρρεη8ίχ Β.ΐε, Γη3Γ§ίηβ1 

213010 (Ιίδε). Τ6ε ΐεηνρβΓβΙυΓβ οί ί6ε 8υ6δ(3ηοε εβΓπε8 
δ6β11 ηο! εχεεεΒ 50 ο 0 βΐ ΐΗε Ιίηιβ οί Γι11ίη§. 

ΝΟΤΕ: 5εε ΓηβΓ^ίηβΙ ^0500 Γογ ΐΗε ιηβΓΐ<ίη§ βηά ΙβΒεΙ- 
Ιίης οί νεΗίεΙβδ ννίΐ6 Πχβά ογ άεπιουηΐη6Ιε ΙβηΙνδ. 

101122 
. -10129 

Ε36ε11ίη§ οί ΐΒηΙν-εοηΙβίηβΓδ βηά 6βΐΐεπ6δ οί Γβεερίβ- 
εΐβδ 

(1) ΤβηΙ(-εοηΐ3ίηβΓδ βηά ΟβίΐεΓίεβ οί ΓβεβρΟεΙβδ δΗβΙΙ 10130 
6β3Γ οη 6οΐ6 βίάβδ ΐ6ε ΙβΒβΙβ ρΓεδΟΓίΟβά ίη ΐ6β XX 130 
τηβΓ§ίη3ΐδ οί εβείι Οβδδ. Ιί ΐΗεβε Ι36ε1β 3Γβ ηοΐ νίδί61β Γγοπι 
ουίδίάε ΐ6β νβ6ίε!ε, ΐ6ε δβιηε Ι36β1δ δΗβΙΙ 6ε βίΓιχβά Ιο ΐΐιε 
νείιίεΐε’δ βίάβ βηά τεβΓ νναΙΙβ. 

(2) ΤΙιε β6ονε Γεςυιτειπεπίδ βρρίγ εςυβΙΙγ Ιο βηιρίγ 
ΙβιιΙν-εοηΙβίηβΓδ βηά 63!ΙβΓίεδ οί ΓβοερΙβεΙβδ, υηείββηβά 
βηά ηο! άε§383β(Ι. 

ΝΟΤΕ: 5βε ηιβΓξίηβΙ 10500 Γογ ΐΒε ιη3Γΐνίη§ οί νεΗίοΙβδ 
03ΓΓ)'ίη§ ΙβηΙν-οοηΙοίηβΓδ ογ ΟβΙΙβΓίεδ οί ΓβεερΙβοΙβδ. 

10131 

-10199 

δβείίοη 2: δρβείβΙ ιβςυίΓβιηεηΙδ Ιο 6β ίυΙΠΙΙβά 6γ ΐ6β 
πιβ3η8 οί ΙτβηδροΓΐ βηά ί!δ βςυίριηβη! 

.10200 

Τγρβδ οί νβΗίεΙβ -10203 

(1) Α ΐτβηδροΓΐ υηί! Ιοβάβά ννίι6 άβη^βτουδ δυ6δΐβηεεδ 10204 
ιη 3γ ίη ηο εβδβ ίηεΐυάε ιηοιβ ΐΒοη οηε (ΓβίΙεΓ ογ δβηιί- 

ΐΓβίΙεΓ. 

(2) δρβείβΙ ρΓονίδίοηδ εοηεβΓηίη§ ΐΒβ Ιγρβδ,οί νεΗίεΙε Ιο 
6ε υβεά Γογ ιΗβ 03ΓΓΪ3§ε οί εβΓίβίη άηη^βΓουδ 8υ6δΐ3ηοβ8 
ννίΙΙ, νν6βΓβ βρρΓορπβίε, 6ε ίουηά ίη Ρβγ! II οί ΐΚίδ Αηηβχ 
(δβε βΙδο (Ηε ιηβΓβίηβΙδ άεβίίης ννίΐΐι εβπ ίβξε ίη εοηΙβίηβΓδ, 
ΐ6β οβΓΓίββε οί δοΙίά 8υ6δΐβποεδ ίη 6υΙΙ<, εβιτίβ^β ίη ΐβηΒδ, 
βηά ΙαηΒδ). 

(3) ΡβεΙο^βδ εοηιρΓίδίη§ ρβεΙ<3§ίη§δ ιηβάε οί ΓηβΙεπβΙδ 
ββηδίΐίνε Ιο ιηοίδΐυτβ δΒβΙΙ 6ε Ιοβάβά οη Ιο εΐοδβά ογ οη Ιο 
δΐιββίεά νεΗίεΙβδ. 

10205 

-10219 

νεΗίεΙβδ ννίΐΐι Πχοά ογ άειηουη1η6Ιε ΙβηΗδ ογ 63ϋεπε5 οί 
τεοερίβείεδ 

ΝΟΤΕδ: 

(β) ΤΗε ρΓονίδίοηδ εοηεειηίη§ ιΗβ άεδίςη, ίιΐδρεείίοη, 

ΠΙΙίη§ βηά υδβ οί Πχεά ΙβηΗδ. άειηουη!β6Ιε ΐβηΗδ βηά 6βΙ- 
ΙβΓΪεδ οί ΓεεερΙβοΙβδ, βηά νβτίουδ ρΓονίδίοηδ εοηοεπιίη§ 
ΐβηΗ-νεΗίεΙεδ βηά ΐΗείτ υδβ, ννίΙΙ 6ε ίουηά ίη Αρρβηάίχ Β.ΐβ 
βηά, δο ίβτ βδ ιΗβ άβδί§η οί Πχεά ΙβηΗδ. άεηιουηΙβ6Ιβ ΙβηΙίδ 
βηά 6β11επβ5 οί ΓβοβρΙβεΙβδ ίηίεηάεά Γογ Ιίιβ εβΓΠβ^ε οί ■ 

: άεερΙ>' ΓθίΓίββΓβΙεά ΙίηυεΠεά §3565 οί ΟΙβδδ 2 ίδ οοηεβπιεά, 
ίη Αρρβηάίχ Β.ΐά (Γογ ιΗβ βρρεονβΙ οί ΙβηΙν-νεΙιίοΙβδ. δβε 
ιη«Γ§ίηβΙ 10282). 

(6) ΤΗβ ρΓονίδίοηδ εοηεεπιίη§ (Ηε εοιίδίΓυείίοη, ίΙβΓηδ οί 
εςυίριηβηΐ, Ιγρε βρρΓονβΙ. Ιβδίβ, ιηβΜάιις, βίε. οί Ιβηΐν- 
εοηΙβίηβΓβ βΓβ Ιο 6ε ίουηά ίη Αρρβηάίχ Β.16 βηά, 8ο ίβΓ βδ 
ιΗβ εοηδίΓυείίοη οί ΙβπΙν-εοηΙβίηβΓδ ίηίεηάεά Γογ ΙΗβ εβΓ- 
πβ§ε οί άεερίγ ι είΓί^βΓβίεά ΙίςυεΠβά §β3βδ οί Οβδδ 2 ίδ 
εοηεβΓηεά, ίη Αρρβηάίχ Β.ΐά. 

(ε) ΤΙιε ρΓονίδίοηδ εοηοεπιίη§ ιΗβ εοηδίΓυείίοη οί Πχεά 
ΙβιιΗδ βηά άειηουιι1β6Ιε ΙβηΗδ οί ι βίηίοΓοβά ρίβδίίοδ βΓβ Ιο 
6ε ίουηά ίη Αρρβηάίχ Β.ΐε. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(( 1 ) ΤΒε ρΓΟνίδΙΟΠδ 001)1111011 ΙΟ (Ιΐ 6 Β. 1 Αρρ 6 ΐκ!ΐε 63 3 Γ 6 ΙΟ 
1)6 ίουικΙ ΐη ιηβΓβΐηβΙ 200000 . 

(ε) Εογ ΓεοερΙαοΙεβ, δεε Αιιιιεχ Α. 

( 1 ) Κε 3 Γ ρΓοίβείίοη οΓ νεΒίεΙεβ: Α Βυιηρεί' βιιίΠεΐεπίΙν 10220 
ΓεβίδίαηΙ ΙΟ Γ 63 Γ ΐπίρβεί δΒαΙΙ 1)6 Πΐΐ 6 (Ι ΟνεΓ (Ιΐ 6 ΓυΙΙ \νΐ(ΒΒ οΓ 

ΐΙιε (αηΚ 31 ιΗε ιεαΓ οί ιΒε νείιίεΐε. ΤΙιενε βΙιβΙΙ Βε 3 οΐεαε- 
3 ΐκ·ε οΓ α( Ιεαδί 100 ιηιη ΒεΙννεεη ΐΙιε Γ63Γ ννβΙΙ οΓ (Βε Ι3ΐι1< 

3π(1 ΐΐιε τε 3 Γ οΓ (Βο ΒυηιρεΓ. ιΐιΐδ οΐεηταπεε Βεΐη§ ηιεβδυτεεί 
Γγογπ ιΗε ΓεβΓπιοδί ροΐπΐ οί ΐΐιβ Ιαη 1 < ννβΙΙ ογ Γγοιιι ρΓθ]εείιιι@ 

Πΐΐίη §5 ογ αεεεδδοπεβ ϊη οοιιΐηοΐ ννϊΐΐι (Ιιε δυΒδΙαιιεε 6εΐιΐ£ 

03 ΓΠ 6 ( 1 . 

ΝΟΤΕ: Γογ ΐΙιε ριοίεοΐΐοιι οί ΙαιιΙ(δ αββΐιΐδΐ (Ιηπια^ε Βγ 
ΙβΙεΓβΙ ΐηιραοί ογ ονεΓίυπιΐη^. βεε ηιαΓ§ΐηβΙ 211127 ( 4 ) 

3 ΐκ 1 ΐ(β Νοίε. 

( 2 ) νεΒίεΙεδ ΐΓβιΐδροΓίΐης ΙίςιιίΗδ Βανΐης 3 ΠβδΒ-ροΐηΐ οί 
55“0 ογ ΒβΙονν ογ ΐΒε ίηίΙαηιηιαΒΙε ^αβεδ ΙίδΙεεΙ ϊιι ιηαΓ^ΐηαΙ 
220002 «ΒβΙΙ ΐη 3 < 1 < 1 ίιίοη εοηιρίγ ννίιΒ ιΙιε ΓοΙΙο\νίιι§ ίυΠίιεΓ 
τεςυίΓειπεπΙδ: 

(β) Εη§ίηβδ 3 ΐκ 1 εχΒβυβΙ βνδίειηβ 

ΤΒβ εη§ΐηε ρΓορβΙΙίιι§ ιΙιε νείιΐείε αηΗ ινΙιεΓε αρρΙΐοβΒΙε. 
ΐΒβ (ϋδεΒ 3 Γ§ε ρυιτιρ. δΒαΙΙ Βε δο εςυίρρεϋ βικί δίΐυαίεεί βικ) 
ΐΒε εχΒαυδί ρίρεδ δο (ϋτεοΐεΓΐ ογ ρΓοίεείβι! 3 δ Ιο ανοΜ αην 
(Ιβη^εΓ ίο (Βε Ισοι! ΐΙιτου^Β ΒεαΙΐης ογ ίριΐΐΐοη. 

(Β) ΕυεΙ (αιιΒδ 

ΤΒε ίαβΙ (αιιΒδ ίοΓ 8 υρρΙγΐιι§ ιΙιε εηςίιιε, δΒαΙΙ Βε κο 
ρΐβοείΐ 3 δ Ιο Βε ρι οΐεοΙεΒ βο Πιγ 3 δ ροβδίΒΙβ 3 § 3 ΐ'ηδΙ αηγ εοΙ- 
Ιίδίοιι. βικί βο ΐΐιαΐ ΐη ιΙιε ενεηΙ οί αην ΙεηΙο^ε ιΙιε ίυεΐ ιηαν 
(ΐΓβίη (ΠτεοΐΙγ Ιο ΐΒε £ΓουικΙ. ΕυεΙ Ι 3 η 1<3 βΙιαΙΙ ϊιι ηο οββε Βε 
ρΐαεεεί ΐιτιιηείϋαΐεΐγ αΒονε (Βε εχΐιβυδί ρίρε αικΙ Ι 3 η 1<8 οοιι- 
Ιαίιιΐης ρείΓοΙ δΒαΙΙ Βε εςιιίρρεεΙ χνίιΐι αη είίεείίνε Πβηιε- 
ΐΓ 3 ρ.ίϊΐΐϊη§ (Ιιε ΠΙΙετ ορβηίη§ ογ ννίΐΐι 3 εΐοδυιε ννίΐΐι ννΙιίεΙι 
ιΙιε ορεηίη^ οαιι Βε Ι<βρΓ ΒειηιείίεηΙΙγ εΐο.δειί. 

10221 

-10239 

Είΐ'ε-Π^Βΐΐηρ; αρρίΐαιιεεδ 

( 1 ) Ενεεγ ΐΓβηβροΓΐ υηΐι οηπ·νΐιΐ£ {Ιαη^ετουδ δυΒδΙβηεεδ 10240 
δΙιβΙΙ Βε εςυίρρείΐ \νϊιΒ: 

( 3 ) Αΐ Ιεββΐ οηε ροΓίαΒΙε Πιε βχΐίη^ιιΐδίιει· οί αείεςυαίε 
ΙοΙβΙ εαραεΐίγ, δυΐΐ 3 ΒΙε ίθΓ ΠςΒίΐιις α Πιε ΐη ιΙιε ειιβίηε ογ Ιιι 
βηγ οιΙιογ ρβΓΐ οί (Ιιε Ιΐ 3 ΐΐδροιΙ υιιΐΐ. βικί δυείι ΐΗαΐ. ΐί ίΐ ίβ 
υδ 6(1 Ιο Π§Β( 3 Πιε ίη ιΙιε Ιοαε). ίΐ Ηοεβ ιιοί α££Γαν 3 ΐ 6 ιΗε Πιε 
3 ΐκ 1 . ΐί ροδδΐΒΙε. εοιιίΓοΙδ ΐί: ΙιοννενεΓ. ΐί ιΗε νείιΐείε ίβ 
εςυΐρρειΐ ,ννΐΐΚ 3 ΠχεΟ Πτε εχΐΐιι^υΐδίιει·. αυΙοηιαΗε ογ εαδΐΐν 
Βγοο^Βι ίιιΐο βείίοιι. 

Γογ Π^Βΐίη^ 3 Πγ€ ίη (Βε εη^ίηε, ιΗε ροιΐ 3 Β 1 ε εχΐΐη^υίδΒεΓ 
ηεε (1 ηοΐ Βε βυΐΐαΒΙβ ίοΓ ίι§Β(ίη§ 3 ίηε ίη ιΗε εη^ίηβ; 

(Β) Ιη 3(1(1ίιίοη Ιο (Ηε εςυίρηιεη! ρΓεδοηΒε (1 υηιΙβΓ (β) 
αΒονβ, α( 1 ε 38 ΐ οηε ροΠαΒΙε Πγο εχ(ίη§υίδΗεΓ οί βίΐεςυαίε 
ΐο(3ΐ εαραεΐίγ, βυήαΒΙε ίοΓ ίι§Β(ίη§ β Πγο ίη ιΒε Ιοαά, βηά 
βηοΗ (Βαί, ΐί ίΐ ·ίδ υδβ (1 Ιο ίί§Β( α Γικ ίη (Βε εη§ίηε ογ ίη αηγ 
οίΒεε ρ3Γΐ οί ιΒε ΐΓβηρβοΓΐ υηΐι, ίΐ (Ιοεβ ηοΐ α^^τβναίε ιΗε 
ΓΐΓβ.3η(1, ίί ροδδΐΒΙε, εοηίΓοΙδ ΐί; 

( 2 ) ΤΒε εχΐίη§υίδΗίη£ 3 §εηΐδ εοηΐβίηεεί ίη ιΒε Γιτε βχΐϊη- 
βηίδΒεΓ ννίιΒ ννΒίεΒ 3 ΐΓοπ,δροΓΐ υηΐι ίβ εςυίρρεΒ δΒαΙΙ Βε 
βυεΒ ι 1 ΐ 3 ΐ ιΒεγ 3 Γ 6 ηοΐ ΙίαΒΙε (ο τεΐεοβε ΐοχίε § 3 δ 6 δ ίηΐο ιΒε 
«ΐΓίνεΓ’δ 03 Β ογ υη( 1 εΓ ιΒε ίηίΐυβηεε οί ιΒε Βε 3 ΐ οί ιΗε Πγ 6 . 

(3) ΨΒεΓε 3 (ΓβπδροΓΐ υηΐι εοπιρΓίδεβ α ΐΓ3ΪΐεΓ 3ηά ιΒε 
Ιβιΐβη ΐΓαίΙβΓ ίδ ηηεουρ1ε(13η(1 Ιείΐ οη ιΗε ρυΒΙίε Βί^Βννβγ, 31 
3 (ΠδΟηεβ ίΓοηι ιΗε (Ιταινίη^ νεΗίεΙε, ιΒε ΙγοιΙογ δΒαΙΙ Βε 
εςυίρρεά ινίΐΒ 31 ΙεβδΙ οηε Πεε εχΐίη^υίδΒεΓ εοηίοΓπιίη^ Ιο 
ιΒε ρΓονίδίοηδ οί 8ΐιΒρ3Γ3§Γ3ρΗ (1) (Β) οί ιΒίδ πιβΓ^ίηαΙ. 

10241 
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ΕΙεείΓΪεαΙ εςυίρπιεηΐ 

ΤΒε Γ 6 ςυΪΓ 6 Γηεηΐ 8 εοηεεΓηίη§ ιΒε εΐεείπεβΐ εςυίρηιεηΐ οί 10251 
νεΒίεΙεβ βει ουί ίη Αρρεη( 1 ίχ Β .2 δΒαΙΙ αρρίγ οηΐγ Ιο ιΒε ίοΐ- 
1 οννίη@ νεΒίεΙεδ: 

(α) νεΒίεΙεδ ννίιΒ Γιχεεί ΐαηΕδ, νεΒίεΙεδ εβιτγίη^ 
(ΙεηιουηίαΒΙε ΙαηΕδ ογ ΒβΙΙβήεδ οί τεοερίαοΐεδ ΐΓ3ηδροΓΐίη§ 
είίΒεΓ ΙίςυΐΟδ Ββνίη^ α ΠβδΒ-ροίηΙ οί 55°0 ογ Βείονν, ογ ιΒε 
ίηΠβιηπιβΒΙβ § 356 δ ΙίδίεεΙ ίη πιβΓ^ίηαΙ 220 002 ; 


(Β) νεΒίεΙεδ ίηίεηίΐεά ίοε ιΒε εατπαβε οί εχρίοβίνεδ βηά 
Βανίη^ Ιο εοπιρίγ ννίιΒ (Βε τεςυίΓεπιεηΙδ δεί ουί ίη ΓπαΓ^ίηαΙ 
11 205 (2) (ο) ίοε ΐΓβηδροΓΐ υηίΐδ οί ε3ΐβ§οηγ Β.ΙΙΙ. 


Μίδεείΐαηεουδ εςυίρηηεηΐ 

ΕνβΓγ ΐΓ3ΠδρθΓΐ υηίΐ 03ΓΓγίη§ (ΙβΠ^εΓΟΙΙδ §00(18 δΒβΙΙ Βε 
εςυίρρε(1 ννίιΒ: 

(α) 3 Ιοοί Είΐ ίοΓ εΓπ6Γ§εηεγ τεραΪΓδ Ιο ιΒε νεΒίεΙε; 

(Β) ίοΓ εαεΒ νεΒίεΙε, αΐ Ιεβδί οηε βεοΙεΒ οί α δίζε 8υί1ε(1 Ιο 
ιΒε \νεί§Βι οί (Βε νεΒίεΙε 3η(1 ίο (Βε (ΙίαηιείεΓ οί (Βε ινΒεεΙβ; 

(ε) Ινοο βΓηΒβΓ Ιί^Βίδ. ΤΒεβε Ιί^Βίδ δΒαΙΙ Βε ίηάερεηίΐεηΐ 
οί (Βε ε1εε(πε3ΐ εςυίρηιεηΐ οί (Βε νεΒίεΙε αηΒ Βε βο (1ε- 
δί^ηεά (Βαί (ΒεΪΓ υδε εαηηοΐ εβυβε (Βε ^οοΒδ Βείη§ οβΓπεά 
ίο ί§ηί(ε; (Βεγ δΒαΙΙ Βε βίεαάγ ογ ΠαδΒίη§. ^ 


ΑρρΓονβΙ οί νεΒίεΙεβ 

(1) ΤΒαηΙς-νεΒίεΙεδ, νεΒίεΙεβ εαΓΓ>ίη§ (ΙεηιουηίαΒΙε 
(3η1(8 ογ ΒαΚεπεβ οί τεοερίαείεδ βη(1, ινΒεΓε βο ΓεςυΐΓβιΙ 
υη(ΐ6Γ (Βε ρΓονίβίοηβ οί ΡαΓ( II οί (Βίδ Αηηεχ, οίΒεε νεΒίεΙεβ 
δΒαΙΙ Βε 5ΐιΒ]εε( (ο ΙεεΒηίεαΙ ίηδρεείίοη ίη (ΒεΪΓ εουηΐΓγ οί 
τε^ίδίΓαΐίοη (ο ιηαΕε βυΓε (Βαί (Βεγ εοηίοπη (ο (Βε ρΓονί- 
δίοηβ οί (Βίδ Αηηεχ, ίηείικϋη^ (Βοβε οί ίΐβ αρρβηιΐίεεβ, αηά 
(ο (Βε §επεΓ3ΐ δβίεΐγ οί Γ6§ίδ(Γ3(ίοη; ίί (Βεδε νεΒίεΙεβ ατε 
(ΓαίΙβΓδ ογ δεηιί-ΐΓβίΙεΓδ εουρίειΐ ΒεΒίηιΙ 3 (Ιτβινίη^ νεΒίεΙε, 
(Βε (ΐΓ3ννίη§ νεΒίεΙε δΒαΙΙ Βε δΐιΒ]βε( (ο ΙεεΒηίεαΙ ίηβρεείίοη 
ίοΓ (Βε δβηιε ρυΓροβεδ. 

(2) Α εεΓίίίιεαίε οί βρρΓονβΙ δΒαΙΙ Βε ίβδυεά Βγ (Βε οοπ»- 
ρείεηΐ βυΐΒοπΙγ οί (Βε εόυηΐΓγ οί Γ6§ίδ(Γ3(ίοη ίοε εαεΒ νεΒί- 
εΐε ινΒοδε ίηδρεείίοη γίεΐεΐβ δαΙίδίαείοΓγ Γεδυΐΐδ. Ιί δΒαΙΙ Βε 
(ΐΓ3\νη υρ ίη (Βε Ιαη^υα^ε ογ οηε οί (Βε Ιβη^υββεβ οί (Βε 
εουηίεγ ίδδυίη^ ίί, αηά αίβο, ίί (Ββ( Ιαη^υββε ϊδ ηοί Εη§1ίδΒ, 
ΓεεπεΒ, ογ ΟβΓηιβη, ίη Εη^ΙίδΒ, ΓγοποΒ ογ Οεηηαη, υηίεβδ 
α^ΓεεηιεηΙδ εουηεΐυείεεί Βείννεεη (Βε εουηίπεβ εοηεεΓηείΙ 
ίη (Βε (ΓβηδροΓί ορεΓαίίοη ρΓονίάε οίΒεπνίδε. Ι( δΒαΙΙ εοη- 
ίοΓπι (ο (Βε ηιοίΐεΐ δΒοινη ίη Αρρεηιΐίχ Β.3 

(3) Α βρεείαΐ οεΓίίΠεαίε οί αρρΓοναΙ ίδβυεεΙ Βγ (Βε εοπιρε- 
(εη( αυίΒοπΗεβ οί οηε ΟοηΙταείίη^ Ραιΐγ ίοΓ α νεΒίεΙε Γ6§ίδ- 
( 6 Γ 6(1 ίη (Βε ( 8 ΓΠ( 0 Γγ οί (Ββ( €οη(Γ3είίη§ ΡαΓίγ δΒαΙΙ Βε αε- 
εερ(ε(1, δο 1οη§ αβ ί(δ ναΐίάίίγ εοηίίηηεδ, Βγ (Βε εοηιρείεηί 
αυίΒοπίίεδ οί (Βε ο(Βογ ΟοηίΓαείίης ΡαΓίίεδ. 

(4) ΤΒε ναΐίάίίγ οί β δρεείαΐ εεΓίίίιεαίε οί αρρΓοναΙ δΒαΙΙ 
εχρίΓε ηο( Ιβίεε (Βαη οηε γβα γ αήεε (Βε (Ιβίε οί (Βε ίεεΒηίεαΙ 
ίηβρεεϋοη οί (Βε νεΒίεΙε ρΓεεε(1ίη§ (Βε ίββυε οί (Βε εεΓίίίΐ- 
εαΐε. ΗοινενεΓ, ίη (Βε εαβε οί ίαη1(5 δυΒ]βε( ίο εοηιρυΙδΟΓγ 
ρεΓίοίϋο ίηβρεείίοη (Βίδ ρεονίβίοη δΒαΙΙ ηοί ηιεαη (Ββί 
ίί§Β(ηεβδ (ΙββΙίρΓοοίηβδδ) (εδ(, ΒγεΙουΒε ρΓβδδυτβ ίεβίδ ογ 
ίηίεΓηαΙ ίηδρεείίοηβ οί (βηΐίδ Ββνε (ο Βε εαΓπείΙ ουί α( ίη(εΓ- 
νβίδ βΒοΓίεΓ (Βαη (Βοβε Ιαί(1 (Ιοννη ίη Αρρεηιΐίοεδ Β.ΐα αη(1 

Β.ΐε. 

ΤΓαηδροΓί υηίίδ ίηίεη(ΐ6(1 ίοΓ (Βε εαπ·ία§ε οί (αηΕ- 
εοηίαίηεΓδ εχεεε(ϋη§ 3000 1 εαραείίγ δΒαΙΙ Βε δυΒ]εε( (ο 
αη αηηυαΐ (εεΒηίεαΙ ίηδρεείίοη ίη (ΒεΪΓ εουηίεγ οί Γε^ίβίΓα- 
(ίοη (ο εηβυΓε (Βαί (Βεγ εοηίοπη (ο (Βε £εηεΓβί 8βίε(γ τε^υ- 
ΙαΙίοηδ εοηεεεηίηβ Βεαίίεβ, ΙίςΙκίη^, είε. ίη ίοΓεε ίη (Βεη 
εουη(τγ. Α εεΓίίίιεαίε οί αρρεοναΐ δΒαΙΙ Βε ίδδυείΐ Βγ (Βε 
εοηιρείεηί βυίΒοπίγ οί (Βε εουη(Γγ οί τεςίδίΓαίίοη ίοΓ εαεΒ 
εΐεηιεηί οί (Βε (ΓαηβροΓί υηί( ννΒοδε ίηδρεείίοη γίεΐεΐδ βαίίδ- 
ίβείοΓγ Γεδυΐίβ. ΤΒε (1α(ε οί (Βε 1ββ( ίηδρεείίοη δΒουΙά Βε 
δρεείίιε(1. ΤΒε πιοάεΐ βΒοννη ίη Αρρεηάίχ Β.3 πιαγ Βε υδεεΙ 
ίοΓ (Βίδ εβΓίίΠεαίε 


δεείίοη 3: Οεηεεαΐ βεΓνίεε ρΓονίδίοηδ 


νεΒίεΙε οΓεννβ 

ν'ΒεΓβ (Βε ΓβΙβναηί ρΓονίδίοηδ οί ΡαΓί II οί (Βίδ Αηηεχ 
τεςυίΓε (Βε ρΓεβεηεε ίη (Βε νεΒίεΙε οί αη αβδίδίαηί, (Βε 35- 
δϊδίαηί Γηύδί Βε αΒΙε ίο ίαΐςε ονεΓ Ιγοπι (Βε (ΙπνβΓ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1051 


δρβοίαΐ Ιι;ιίηίη§ οί 4ήνεΓδ 

(1) ϋπνεΓβ οί (3πΙ< νεΒίεΙεβ ογ (ΓβηβροΓί ιιηίίδ ε3ΓΓγίη§ 

ΙβηΒδ ογ Ιίΐηΐί οοηΐβίηβΓδ ννίΐΒ & Ιοίαΐ εΒρβεΐΐγ οί πιογο (Ηβη 
3,000 1 δΗοΙΙ Βο14 3 οβηίίΊοαίο ίβδυε4 Βγ ιΗβ οοηρείεηί βυ- 
ΐΗοπίγ ογ Βγ 3π θΓ§3ηϊζ3ΐϊοη Γοοο^ηίζβίΐ Βν (ΒβΙ ηυίΒοπΙγ 
δΐ3ΐίη§ (Ββ( (Βεγ Ββνε δΐιεεεδδίιιΐΐγ ρ3Γΐίείρ3ΐε<1 ίη 3 (Γ3ίηίη§ 
εονίΓβε οη ΐΗε ρ3Γ(ίειιΐ3Γ ΓεςαίΓεπιεηΐδ ΐΗαΐ Ββνε Ιο Βε πιει 
4υπη§ ιΗβ ε3ΓΓΪ3§ε οί 43η§εΓοηδ §οο4δ. 

(2) Βγ ηιεαηδ οί βρρΓορήαΐβ εηιΙοΓδβιηβηΐδ οη Βΐδ εεΓίίΠ- 
03ΐε ιηβίΐε ενβΓγ Γίνε γεβΓβ Βγ ΐΒε εοιηρείεη( βιιΐΒοηΙγ ογ Βγ 
βηγ οΓ§3ηΐζ3ΐίοη Γεεο£ηίζε4 Βγ ΐΒηΐ βυΐΗοπίγ, α νεΗΐεΙβ 
4πνεΓ ηιαδί Ββ βΒΙε Ιο δΒονν Ιΐΐ3ΐ Ηβ Βββ βυεεεδδίυΐΐγ ρβΓίίεί- 
ρ3ΐβά ϊη ΓείΓβδΒεΓ (Γ3ΐηίη§ εουΓδβδ. ΗοννβνεΓ, (Βε εοπιρε- 
Ιβηΐ 3ΐι(Βοπ(γ ογ 3ηγ θΓ§3ηϊζ3ΐίοη τεεο§ηίζε(1 Βγ (Ββί βα- 
(Βοπ(γ Ιο ννΗίεΗ 3η ίρρίίεβίϊοη Η 35 Βεβη ηΐ3<1ε ίοε αη εχίεη- 
βίοη οί ιΗβ ρεπο4 οί ν&Ιί(1ί[γ οί (Ηε εβΓΐϊΠε3ΐε ηιβγ εχεπιρί 
ΐΒε βρρίϊεβηΐ Γγογπ υη4(!Γ(3Βίη§ 3 ΓείΓεβΒεΓ εουΓδε ρΓονί4ε4 
(Ββ( Βε 03η ρεονε Βε Βββ εοηΙίηυε(1 ϊη Βίδ οεειιρβίίοη ννίΐΒ- 
ουί 3 ΒεεβΙί δϊηεε Βίδ εεείίίϊεβίε «'<ΐδ ίβδυε4 ογ Ι3δΐ 

Γενβΐΐάβίεοΐ. 

(3) ΤΓ3ΐηίη§ δΒβΙΙ ΙβΒε ρΐ3εε 31 εουεδεβ βρρΓονβε! Βγ (Βε 
εοπιρείεηΐ ααΐΒοΓίΐγ. Ιΐδ Γηβίη οΒ]εεΐίνεδ 3Γε Ιο ποΒε 4πν- 
εΓδ 3\Υ3Γ8 οί ΒβΖ3Γ4δ 3Πδίη§ ίη ΐΗε 03ΓΠ3§8 οί ά&η§εΓοιΐδ 
§οο4δ 3η4 ίο §ίνε ΐΒεεη Ββδίε ίηίοπηβΐίοη ίηάίδρεηδβΒΙβ ίοε 
ππηίπιίζίη§ ΐΒε ΙίΙίβΙίΒοοίΙ οί βη ίηεί4βη( (3Βίη§ ρίβεε βη4, ίί 
ίΐ άοεδ, Ιο βηοΒΙε ΐΒεηι Ιο ΙβΒβ ΓηεβδΚΓεβ ννΒίεΒ ιηεγ ρεονε 
ηεεεδ$3Γγ ίοε ΐΒείε ο\νη ββίείγ 3η(] (Βαί οί ΐΒβ εηνίεοηπιεηΐ 
3η4 ίοε ίηηί(ίη§ ιΒε είίεείβ οί (Βε ίηεί(1εηΐ. ΤΒίδ (Γ3ίηίη§, 

\νΒίεΒ δΒου14 ίηεΙυ4ε ίηάίνΜυβΙ ρεαείίεβΐ βχεεεΐδεδ \νΒεεε 
3ρρεορπ3ΐε, δΒου14 εονεε: 

(β) ΤΒε §εηεΓ3ΐ εεςυίΓβΓηεηΙδ §ονεπη§ (Βε ΙεβηδροεΙ οί 
άβη^βΓουδ §οο4β; 

(Β) ΤΒε πιβίη Ιγρεβ οί Ββζ3γ4; 

(ε) Ρεενεηΐίνε βη4 δβίεΐγ ηιεαδυτεδ 3ρρεορΓΪ3ΐε Ιο ιΒε 
ναποιίδ Ιγρεδ οί Β3Ζ3 γ4; 

(<1) ΨΗαΙ Ιο άο βίΐεε 3η βεεΐάεηΐ (ΠεδΙ αί(3, Γθβ4 δβίβΐγ, 

Ββδίε Βηο\ν1ε4§ε ηΒοκΙ ιΒε υδε οί ρεοΐεείίνε εςιιίριηεηΐ 
εΐε.); 

(ε) ΒβΒεΙΠη^ βη4 πΐ3εΒίη§ Ιο ίη4ίε3ίε 4βη§8Γ; 

(ί) ΨΒαί 3 νεΒίεΙε οίείνετ βΒουΙά 3η<3 δΒοιι1<3 ηοί (Ιο <3αε- ' 
ίη§ ιΒε 03επ3§ε οί άηη^εΓοαδ §οο4δ; 

(@) ΤΒε ραεροβε 3η(3 ιΒε εηείΒοά οί ορεεαίίοη οί (εεΒηί- 
031 είμιίριηβηΐ οη νεΒίεΙεβ; 

(Β) ΤΒε ΒεΒβνίουε οί νεΒίεΙεβ 03Γεγίη§ (3ηΒδ ογ (βηΐί- 
εοηΐοίηεεδ οη ιΒε γο 3<1, ίηεΒκΙίη^ πιονεηιεηΐδ οί ΙΒε 1θ3(1. 

(4) Α11 εεηϊΓιοείεδ οί ΐΓ&ίηίη§ εοηίοεηιίη§ ννίΐΒ ρ3Γ3- 
βτηρΒβ (1), (2) 3η4 (3) οί (Βίδ πΐ3Γ§ίη3ΐ 3η4 ίδδηεεί ίη 3εοοε- 
(Ιηηεβ \νίΐΒ ιΒε ηιο4ε1 βΒοννη ίη Αρρεηάίχ Β.6 Βγ ιΒε εοηι- 
ρείεηΐ ηαΐΒοείΐίεβ οί 3 (Ζοηίεβείίηβ ΡεγΙυ ογ Βγ βηγ οε§3ηί- 
ζ3ΐίοη Γβεο§ηίζε(ί Βγ ιΒοβε ΕΐιΐΒοείιίεδ δΒηΙΙ Βε 3εεερΐε(1 
άυπη£ (Βείε ρεείοε) οί νβΐίιΐίΐγ Βγ ιΒε εοηιρείεηΐ ηυΐΒοείΐίεδ 
οί οίΒεε 0οηΐΓ3εΐίη§ Ρβείίεδ. 

10316 

-10320 

δυρεενίδίοη οί νεΒίεΙεδ 

ΤεβηδροεΙ υηίΐδ εβεενίημ εΐηη^οεουβ §οο(1δ ίη ιΒε ςυαηΐί- 10321 
Ιίεδ δΒοννη ίη ιΒε εεΙενΕηΐ πιβεμίπαΐβ οί ΡηγΙ II δΒβΙΙ Βε δυ- 
ρεΓνίδ8(3 ογ βΐΐεεηβΐίνεΐγ ηιβγ Βε ραεΒείΙ, υηδηρεενίδεεί, ίη 
3η ίδοίηίεά ροδίΐίοη ίη ιΒε ορεη ίη 3 δεευεε (Ιεροί ογ δεειιεε 
ίβείοεγ ρεεπιίδεδ. 1ί δυεΒ Γβείΐίΐίβδ βεε ηοΐ βνβίΙβΒΙε, ιΒε 
ΙεοηδροΓΐ υηϊΐ, αίΐεε Β3νίη§ Ββεη ρεορεείγ δεευεεά, πΐ3γ Βε 
ρ3ΓΒε(3 ίη 3η ίδοΐεΐεά ροβίΐίοη πιεεΐίη§ (Βε ΓεςυίΓβηιεηΙδ οί 
ρ3Γ3§Γ3ρΒδ (ί), (ίί) ογ (ϊίί) Βο1ο\ν. ΤΒε ρ3ΓΒίη§ ίΕοίϋΐίεδ ρεΓ- 
Γηίιίεά ίη ρ3Γ3§ΓβρΒ (ίί) δΒβΙΙ Βε ιΐδβ<3 οηΐγ ίί (Βοβε 4ε- 
δθΓΪΒε4 ίη ρ3Γ3§Γ3ρΒ (ί) 3Γε ηοΐ βνείΙβΒΙε, 3η4 (Βοβε 4ε- 
80ΓΪΒε4 ίη ρ3Γ3§Γ3ρΒ (ίϋ) ηιβγ Βε ϋδε4 οηΐγ ίί Γαείΐίΐϊεβ 4ε- 
3εΓίΒβ4 ίη ρΕΓΕ^τβρΒδ (ί) 3η4 (η) 3Γε ηοΐ ΕνβίΙβΒΙε. 

(ί) Α νεΒίεΙε ραΛ δυρεΓνίδε4 Βγ 3η 3(1εη43ηΐ ννΒο Βββ 
Βεεη ηο(ίΠε4 οί (Βε ηβΙυΓε οί (Βε 1ο&4 3η4 (Βε ννΒεΓβηΒοϋίδ 
οί (Βε 6ΓΪνεΓ; 

(ίί) Α ριαΒΙίε ογ ρΓΐν3(ε νεΒίεΙε ρβεΒ (νΒβΓε (Βε (Γ3ΠδροΓ( 
αηίΐ ίδ ηοΐ ΙίΒβΙγ (ο βαίίεΓ 43ΓΠ3§ε Ιγογο ο(Βογ νεΒίεΙεβ; ογ 


(ίϋ) Α δυίΙβΒΙε ορεη βρβεε δερ3Γ3(ε4 Βγοπι (Βε ρυΒΙίε 
10315 Βί§Η\ναγ 3η4 Ιγογπ 4\νε11ίη§δ, ννΒεΓε (Βε ρυΒΙίε 4οεβ ηοΐ 
ηοΓΓηβΙΙγ ρβδβ ογ βδβεπιΒΙε. 


ΟεγΓ ίββε οί ρ3βδεη§8Γδ 

Αρ3Γ( Ιγοπι ητιεπιΒοΓδ οί (Βε νεΒίεΙε’δ αεενν, ηο ρβδβεη- 
βεΓδ ηιαγ Βε 03Γπε4 ίη (ΓβηβροΓί ηηίίβ 03ΓΓγίη§ 43η§εΓοιΐ3 
δηΒβίβηεεβ. 

ϋδε οί ίΪΓε-Γι§Β(ίη§ ηρρίώηεεδ 

ΤΒε ΟΓενν οί (Βε νεΒίεΙε πιυδί Βηονν Βονν (ο υβε (Βε ΤίΓβ- 
Γι§Βΐίη§ αρρίίβηεεδ. 


ΡθΓ(3Β1ε 1ί^Β(ίη§ ΒρραΓαΙυβ 

Α νεΒίεΙε ηιβγ ηοΐ Βε εη(εΓε4 Βγ ρεΓβοηβ εβΓΓγίη§ 1ί§Β(- 
ίη§ 3ρρ3Γ3(ηβ εοηηρπδίη§ 3 Πηηιε. Ιη 344ί(ίοη, (Βε 1ί§Β(ίη§ 
3ρρ3Γ3(υδ υδε4 βΒβΙΙ ηο( εχΒίΒίί βηγ πιβίβΐ βυΓίαεβ ΠαΒΙβ ίο 
ρΓο4υεε βρηΓίίδ. 


ΡΓοΒίΒίίίοη οί δπιο!(ίη§ 

5ηιοΒίη§ βΗαΙΙ Βε ρπ>ΒίΒί(ε4 4(ΐπη§ Β3η41ίη§ ορβΓαίίοηβ, 
ίη (Βε νίείηίίγ οί ρηείομββ α\ν3ΐ(ίη§ Ββηόΐίημ, ιιοεγ δίεΐίοη- 
3Γγ νεΒίεΙεβ, 3η4 ίηβί4ε (Βε νεΒίεΙεδ. 

Εηιρίγ ΙθηΒβ 

(1) Εογ Γιχε4 (ηηΒδ ((βηΒ νεΒίεΙεδ), 4εΓηουη(3Β1ε (ηηΒδ 
3η4 Βοαεπεβ οί τεοερίβείεδ, δεε ηΐ3Γ§ίη3Γ211 177. 

(2) Γογ ίβηΒ-εοηίβίηεΓδ, δεε ηιαΓβίηη! 212 177. 


ϋοευπιεηίδ (ο Βε 03Γπε4 οη (Βε (ΓβηβροΓΐ υηί( 

(1) Ιη β44ί(ίοη (ο (Βε 4οευΓηεηίβ Γεηυίτε4 υη4εΓ οίΒεΓ 
Γε§ιιΐ3(ίοηδ, (Βε ίο11οννίη§ 4οουηιεη1δ βΒβϋ Βε 03Γπε4 οη 
(Βε (Γ3ηβροΓ( υηίΐ: 

(ε) ΤΒε (ΓβηδροΓί 4οεϋΓηεη(δ ρΓ8δεπΒε4 ίη Αηηεχ Α, 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2002(3) βη4 (4), εονεπη§ βϋ (Βε 43η§εΓουβ δυΒ- 
βίβηεεδ 03Γηε4; 3η4 

κ (Β) ΤΒε ίηδ(Γυε(ίοηδ ρΓ8δεπΒε4 ίη (ηβΓ^ίηβΙ 10 385, τε- 
ΐ3(ίη§ (ο 311 (Βε 43η§εΓ0ϋδ βιιΒδίβηοεδ ε3Γηε4. 

(2) ΨΒεΓε (Βε ρΓονίβίοηβ οί ιΒίδ Αηηεχ ΓεςυΪΓε (Βε Γοΐ- 
Ιοννίημ 4οουΓηεη(δ ίο Βε 4Γβννη υρ, (Βεγ βΒβΙΙ ΗΒεννίδε Βε 
03ΓΓίε4 οη (Βε (ΓβηβροΓί υηίί: 

( 3 ) ΤΒε βρβείβΐ εεΓίίίίεβΙβ οί βρρΓονεΙ τείεΓΓε4 (ο ίη πΐ3Γ- 
^ίηβΐ 10 282 ογ 10 283 ίοΓ εβεΒ (ΓηηβροΓί υηίί ογ εΐεπιεηΐ 
(ΒεΓεοί; 

(Β) ΤΒε 4πνεΓ’δ (Γ3ίηίη§ εεΓίίΠεείε ρΓ8δεπΒε4 ίη ιγι3γ- 
^ίηβΐ 10 315 3 η4 Γ8ρΓο4ηεε4 ίη Αρρεη4ίχ Β.§; &η4 

(ο) ΤΒε ρεπτιίί βυίΒοπζίηβ (Βε ίτβηβροΓΐ ορεΓβίίοη. 


ΙηδίΓυείίοηβ ίη \νπ(ίη§ 

(1) Αβ 3 ρΓεεηαίίοη ημαίηβί αηγ 3εεί4εηΙ ογ ειηεΓ^εηεν 
(Βεί ητιβγ οεευΓ ογ βΓΪβε 4ηπη§ ε3ΓΠ3§ε, (Βε 4πνεΓ βΒβϋ Βε 
§ίνεη ίηδίΓυείίοηδ ίη ννηίίη§ δρεείίγίη§ εοηείβείγ: 

(ε) ΤΒε ηδίητε οί (Βε 43η§εΓ ίηΒεΓεηί ίη (Βε 43η§βΓ0ΐΐ8 
δυΒδίβηεεδ ε3Γπε4, βη4 (Βε βηίεΐγ ηιεεδϋΓεβ (Β3ί ηεε4 (ο Βε 
(βΒεη (ο βνεεί ί(; 

(Β) ΤΒε ηείίοη (ο Βε ίβΒεη βη4 (ΓεηίπιβηΙ (ο Βε μίνβη ίη 
(Βε ενεηί οί ρεΓδοηδ εοπιίημ ίηΐο εοηίβεί ννίίΒ (Βε §οο4β 
0ΕΓΓίε4 ογ ννίιΒ 3ηγ βυΒδίηηεεδ ννΒίεΒ πιί§Β( εβεηρε (ΒεΓε- 

ίΓοπι; 

(ο) ΤΒε ηιεβδϋΓεδ (ο Βε οΒεη ίη εβδβ οί Γιγο 3η4, ίη ρβΓ- 
ΐίευΙαΓ, (Βε ΓΐΓβ-Β§Β(ίη§ βρρίίηηεββ ογ εςυίρπιεηί ηοΐ (ο Βε 
ιΐδε4; 
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1052 _ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(8) ΤΒβ ΓηββδΙΙΓβδ 10 1)6 (βΒβΙΙ ίη 0386 οί Βγ63|ο§6 ΟΓ (Ιβ- 
ίβποΓβίίοη οί ρβο1ί3§ίη§8 ογ οί ίΒβ <ΐ3η§6Γ0ϋ8 δϋΒδίβηββδ 
β3ΓΠβ<1, ρ3Γΐίθυΐ3Γΐγ ννΒβΓβ 811 οΗ (ΐ3η§6Γ0υ8 δΙίΒδίβηββδ 
Η&νβ βρϊΐΐβοΐ ονβΓ ίΒβ γο3(1; 

(β) Ιη (Ηβ 0386 οί ΐΓ3ηβροΓΐ ιιηίίδ ννίιΒ ΙβηΒδ οί 3 ββρββίίγ 
ΘΧ066(ίίη§ 3 000 1 03ΓΓνίΐ1β 0116 ΟΓ ΓΠΟΓ6 οί ΐΗβ 801)81311068 
ΓβίβΓΓβά Ιο ίη ΑρρβηοΙίχ Β.5, ίΒβ ηβιτιβ οί ίΒβ δυί>δΐ3ηοο(3), 
ίΒβ 0388, ίίβΙΊΊ ηϋΠίΒβΓ 3ΐκ1 ΙβΙΙβΓ, 3Π<1 ΐΗβ δΙίΒδΟηββ κίβη- 
Ιίίϊββίίοη 3η<1 1ΐ3Ζ3Γ(1 ίνΙβηΐίΠοβίίοη ηυηιΒβΓδ ίη 3θθθΓ(ΐ3ηο6 

ννίιΒ Αρρβηιΐίχ Β.5. 

(2) ΤΗβδβ ίηβίΓϋοΐίοηδ δΗαϋ Ββ ρΓ6ρ3Γβ<1 ίοΓ 63οΒ 33η- 
§6Γ0113 8υΒδΐ3η06 ΟΓ 01388 οί (Εΐη§€Γ01Ι5 δϋΒδίβηββδ Βγ ΐΗβ 
ΓηβηυίβοΐυΓβΓ ογ ίΒβ δβηιΙβΓ, ίη 3 Ι3η§ιΐ3§β οί ΐΗβ βοιιηΐιγ οί 
οπ§ίη; ννΚβΓΟ ΐΗ&ΐ Ιαη^υβ^β ίδ ηοΐ (Βο 53ηΐ6 38 ίΒοδβ οί ίΒβ 
οουηΐπβδ οί ΐΓβηβϊΐ ογ <1β8ΐϊηαίίοη, ίΒβ ίηδίπιβίίοηδ βΗβΙΙ 
βίβο Ββ (ΐΓ3\νη υρ ίη (Ηβ Ι3η§υ3§β οί ιΚοδβ βουηίπβδ. Α δβί 
οί ΐΒβββ ίηδίΓυοΙίοηδ βΒ&ΙΙ Ββ Ββρί ίη ίΒβ (ΙπνβΓ’δ οβΒ. 

(3) ΤΒβββ ίηδίπιβίίοηδ δίιβΙΙ Ββ δυρρίίοιΐ Ιο ίΒβ 03γγΪ6Γ 3( 
ΐΒβ Ιβίβδί ΐνΗβη (Ββ ΪΓ3Π8ρθΓΐ 0Γ(1βΓ ίδ §ίνβΠ, 80 33 10 βηβΒΙβ 
Βίιη Ιο ίβΙνβ βΐΐ ηβ068δ3Γγ δίερδ Ιο βηδίίΓΟ ίΒβί ΐΗβ βηιρίογββδ 
οοηοοΓηβι! 3Γ6 βννβΓβ οί ίΒβββ ίηδίπιβίίοηδ βηοΐ 3Γ6 ββρβΒΙβ 
οί 03ΓΓγίη@ ΐΒβιη οιιί ρΓορβΗγ. 


δββίίοη 4: δρββίβΐ ρΓΟνίδίοηβ οοηοβτηίη^ Ιθ3(1ίη§, υη- 
1θ3(1ίη§ 3π(1 Ββηβϋίη^ 

ΕίπιίίβΙίοη οί (Ββ ςυβηΐίάβδ 03 γγι 6<1 
ΤΒβ ίβοΐ ΐίΐ3( <ΐ3η§6Γου3 δυΒδίβηοβδ 3Γβ οοηΐβίηβοΐ ίη οηβ 
ογ ηιοΓβ βοηίβίηβΓδ 3 Β 3 Ο ηοΐ βίίββί ΐΒβ γνβί§Βί Ιίιηίΐβΐίοηδ 
1&ί(3 (Ιον,η Βγ ΐΗίδ Αηηβχ Γβ§3Γ(1ίη§ β3ΓΠ3§β ίη 3 δίη§1β νβΒί- 
οΐβ ογ ίη 3 δίη§1β ΐΓβηδροΗ υηίί. 


(2) Ιί ΐΐΐο 1θ3(1 βΟΠίρΠδβδ §00(15 οί (ΙίίίβΓβηΙ β3ίβ§0Π68 
ΐΒβ ρ3θΙ<3£08 οί (ΐ3η§6Γ011δ δΙίΒδίβηββδ δΒβΙΙ Ββ 8βρ3Γ3ΐβ(1 
ίΓοηη ΐΒβ οίΗβΓ ρ3θ1(3§β8. 

(3) Α11 ΐΒβ ρΓονίδίοηδ ίη ιΒίδ Αηηβχ ννίιίοΗ Γβΐ3ίβ Ιο ΐΗβ 
1θ3(1ίη£ βηιΐ υηΐοβίίίη^ οί νβΒίοΙβδ 3ΐκ] ίο ίΒβ 3 ΐονν 3 §β 3η<1 
1ΐ3<1]ϊη£ οί δΐιΒδίβηοβδ δΒβΠ 3ΐδθ βρρίγ ίο ίΒβ 1 θ 3 <Βη§, δίονν- 
3§β 3η (1 ιιη1ο3(1ίη§ οί βοηΙβίηβΓβ οη Ιο 3η<1 ίΓΟίη νβΒίοΙβδ. 

( 4 ) ΝοίΒίη§ ννΗβίδοβνβΓ ηιβγ Ββ 1 ο 3 ( 1 β (1 οη Ιορ οί 3 ίΓ3§ί1β 
ρβο1(3§β. 

(5) Α (ΙπνβΓ ΟΓ 3 (ΙπνβΓ’δ βδδίδίβηΐ ΓΠ3γ ΠΟί Ορβη 3 ρββΐί- 
3§β βοηί3Ϊηίη§ (ΙηηββΓουδ δΐιΒδίβηββδ. 

0 Ιβ 3 ηίη§ βίίβΓ ιιη 1 θ 3 ( 1 ίη§ 

(1) Ιί, ννΒβη 3 νβΒίοΙβ ννΒίοΒ Β 35 Βββη Ιοαείβίΐ ννίιΒ ρβοΐο^βά 
(Ιβη^βΓουβ βιιΒδΙβηοβδ ίδ υηΙοβάβοΙ, βοπιβ οί ίΒβ οοηίβηίδ 
3Γβ ίοαη(1 ίο Ββνβ βδοβρεΟ, ίΒβ νβΒίοΙβ δΒβΗ Ββ βίβαηβιΐ 38 
δοοη 38 ρΟδδίΒΙβ 3Μ(] ίη 3ηγ 0356 ΒβίοΓβ Γβ1θ3ΐ1ίη§. 

(2) νβΒίοΙβδ ννΒίοΒ Ββνβ Βββη 1ο3(1β(1 ννίιΒ (Ιαη^βΓοιιβ 
βυΒδίδηοβδ ίη ΒιιΙΒ δΒαΙΙ Ββ ρΓορβΗγ οίβηηβιΐ ΒβίοΓβ 
ΓβΙθ3(1ίη§ υηίβδβ ίΒβ ηβνν Ιοβιΐ οοηδίδίδ οί ίΒβ δβηιβ (1αη§βΓ- 
0118 51ΐΒδΐ3η06 35 ίΒβ ρΓΟΟΟίίίη^ 1θ3(1. 

(3) ΑΙ1 ίΒβ ρΓονίδίοηδ οί ιΒίδ Αηηβχ ννΒίοΒ ΓβΙαίβ ίο ίΒβ 

10386 ο!βαηίη§ ογ ΗββοηίΒΐηίηβΙίοη οί νβΒίοΙβδ δΒηΙΙ 3ΐδο πρρίγ ίο 

-10399 ιΗβ οΙβ 3 ηίη§ ογ (ΙβοοηΐΒΐηίηβΐίοη οί οοηίβίηβΓβ. 

ΡΓβΟβυίίοηδ 3 § 3 Π 15 ΐ β 1 β 0 ΐΓ 0 δΐ 3 ίΪ 0 βΒβΓββδ 

10400 ίη ίΒβ 035β οί δυΒδίβηοβδ ννίιΒ α ΠβδΒ-ροίηί οί 55° 0 ογ 
Β βίονν, 3 §οο(1 βΙοοίΓίοηΙ οοηηβοίϊοη ίΓοηι ίΒβ νβΒίοΙβ οΒβδ- 

10401 5 ' 5 ,0 β 3Γ *Β δΒαΙΙ Ββ βδίβΒΙίδΒββΙ ΒβίοΓβ ΙβηΒδ 3Γβ ΙΊΙΙβιΙ ογ 
βηιριίβίΐ. Ιη 3<1(1ίιίοη, ίΒβ Γ3ίβ οί ίί11ίη§ δΒβΙΙ Ββ ]ίιηίΐβ(1. 

Εοβ(1ίη§ 3η(1 υηΙθ3(Ιίη§ οί <ΐ3η§βΓουδ δυΒβίβηοβδ ίη οοη- 

10402 ΐ3ΐηβΓ8 


ΡγοΒιΒϊΒοιι οί ηιίχβιΐ Ιο3(1ίη§ οη οηβ νβΒίοΙβ 
Ιΐηίβδδ ίΒβ οοηίΓ3Γγ ίδ βχρίίοίΐΐγ ρΓβδοπΒβά Βγ ίΒβ ρΓονί- 10403 
δίοηδ οί ίΒβ δβοίίοηδ 4 οί Ρβι ί II οί ιΒίδ Αηηβχ, ίΒβ ρΓοΒίΒί- 
ίϊοηδ οί ηιίχβ(11θ3(1ίη§ οη οηβ νβΒίοΙβ βΒ&11 ηοί βρρίγ ίο οοη- 
δί§ηηιβηΐδ οί §οο8δ ρ3θ1<β(1 ΐο§βίΒβΓ ίη ίΒβ ηΐΗηηβΓ ρβΓηιίί- 
ίβ(1 Βγ ίΒβ ρΓονίδίοηδ οη ηιίχβιΐ ρ3θΒίη§ οοηΐ3ίηβ<1 ίη Αηηβχ 
Α. Οοιηρίίβηοβ ννίιΒ ίΒβ ρΓοΒίΒίΐίοηδ οη οιίχβά 1θ3(1ίη§ δΒδΙΙ 
Ββ Ββδβιΐ οη ίΒβ (ΐ3η§βΓ ΙηΒβΙδ οί Αρρβηάίχ Α.9, ννΒίοΒ δΒβΠ 
Ββ 3ίίΐχβ(1 ίο ρ3θΙ(3§6δ ίη 300ΟΓ(ΐ3η0β ννίιΒ ίΒβ ΓβςυΐΓβΠΙβηΙδ 
131(3 (Ιοννη ίοΓ ίΒβ νηπουδ Οίβδββδ ίη Αηηβχ Α. 

ΝΟΤΕ: Αδ ρΓβδοίίΒοίΙ ίη πΐ3Γ§ίη3ΐ 2002 (4), 8βρ3Γ3ίβ 
ΐΓβηβροΓί (ΙοουηιβηΙβ δΒαϋ Ββ ρΓβρ3Γβ(1 ίοο οοηδί§ηπιβηΐ8 
ννΒίοΒ ηιβγ ηοί Ββ 1θ3(1β(1 Ιο§βίΒβΓ οη ίΒβ 83ηιβ νβΒίοΙβ. 


ΤΒβ ρΓονίδίοηδ οί ιΒίδ Αηηβχ ννΒίοΒ Γβίβίβ ίο ίΒβ 1ο3(1ίη§ 
3η(1 υη1ο3(1ίη§ οί νβΒίοΙββ βηιΐ ίΒβ 8ίονν3§β 3η(1 Β&η(1Ιίη§ οί 
(Ιβη^βΓουδ δΐιΒδίβηοβδ δΒβΙΙ βίβο 3ρρ1γ Ιο ίΒβ 1ο3(1ίη§ 3ΐΐ(1 
υη1θ3(1ίη§ οί (Ιβη^βΓουβ δυΒδίΕηοβδ ίη οοηίβίηβΓδ. 


Κηηηίη§ ίΒβ βη§ίηβ άυΓΪη§ 1θ3(1ίη§ ογ υη1θ3(1ίη§ 

Εχοβρί ννΒβΓβ ίΒβ βη§ίηβ Βββ ίο Ββ υδβ(1 ίο (Ιηνβ ίΒβ ρηπιρβ 
ογ οίΒβΓ βρρΒβηοβδ ίοΓ 1ο3(1ίη§ ογ υη1ο3(1ίη§ ίΒβ νβΒίοΙβ βητί 
ίΒβ Ιηννδ οί ίΒβ οουηίΓγ ίη ννΒίοΒ ίΒβ νβΒίοΙβ ίδ ορβΓ 3 ίίη§ 
ρβΓΓηίί δυοΒ υδβ, ίΒβ εη§ίηβ δΒβΙΙ Ββ δΒυί οίί 4υπη§ 1οη(1ίη§ 
3Π(1 ιιη1θ3(ϋη§ ορβΓβίίοηδ. 


ΡΓοΒίΒίίίοη οί Γηίχβά Ιο3(1ίη§ ίη οηβ οοηί3ΪηβΓ 

ΤΒβ ρΓοΒϊΒίίίοηδ οί πιίχβίΐ 1ο3(1ίη§ οη οηβ νβΒίοΙβ δΒδΙΙ 10404 
βίδο Ββ οΒδβΓνβ(1 ννίίΒίη β3οΒ οοηίβίηβΓ. 

ΡΓοΒίΒίίίοη οί Γηίχβίΐ 1θ3(Ιίη§ ννίιΒ §οο(1δ οοηΐ3Ϊηβ(1 ίη 3 
οοηίβίηβΓ 

Γογ ίΒβ ρυτροδβ οί ίΒβ βρρίίοβίίοη οί ίΒβ ρΓοΒϊΒίίίοηδ οί 10405 
πιίχβίΐ 1θ3(1ίη§ οη οηβ νβΒίοΙβ, ηο βοοουηί βΒαΙΙ Ββ ΐηΒβη οί 
δΐιΒδίβηοβδ οοηί3Ϊηβ(1 ίη οΐοδβεί οοηώηβΓδ ννίιΒ οοπιρίβίβ 
δίίίβδ. 

ΟβηβΓβΙ ΡΓονίδίοηδ ΑρρΙίοαΒΙβ ίο ίΒβ Ε3 γγΪ 3§€ 
οί Ρβη^βΓουδ δαΒδίβηοβδ οί Α11 €138868 

10406 

-10412 

€1β3ηίη§ ΒβίοΓβ Ιο3(1ίη§ 

Α11 ίΒβ ρΓονίδίοηδ ίη ιΒίβ Αηηβχ ννΒίοΒ τβίβίβ ίο ίΒβ οΐββη- - 10413 
ίη§ οί νβΒίοΙβδ ΒβίοΓβ 1ο3<ϋη§ 5 Β 3 ΙΙ βίδο βρρίγ ίο ίΒβ οΐβαη- 
ίη§ οί οοηίβίηβΓδ. 

Η3Π(11ίη§ 311(1 5ίθνν3§6 

(1) ΤΒβ νβπουδ οοπιροηβηίδ οί 3 Ιοβά οοηιρΓίδίη§ άαη£βτ- 10414 
οιΐ3 δΐιΒδίβηοβδ δΒ3ΐ1 Ββ ρΓορβΓίγ 5ίοννβ(1 οη ίΒβ νβΒίοΙβ αηά 
ννβ(1§β(1 Βγ βρρΓορπβΙβ ηιββηδ ίο ρΓβνβηί ίΒβπι Ιγοπι Ββίη§ 

(Βδρίβοβιΐ ίη βηγ ννβγ ίη Γβΐ3ίίοη ίο ββοΒ οίΒβΓ 3η8 ίο ίΒβ 
ννβΐΐδ οί ίΒβ νβΒίοΙβ. 


δβοίίοη 5: δρεοίπΐ ρΓονίδίοηδ οοηοβΓηίη§ ίΒβ ορβΓ3ίίοη 
οί νβΒίοΙβδ 

Μ3Γΐ<ίη§ 3ΐΐ(1 ΙβΒεΙΙίη^ οί νβΒίοΙβδ 
(1) ΤΓ3ΐΐδρθΓί ηηίίδ οβΓΓγίη§ Η:ιη§ 0 Γου 8 δυΒδίβηοβδ δΒβΙΙ 
(Ιίδρίβγ ίννο Γβθί311§υΐ3Γ Γβί1β0ΐθΠΖβ(1 ΟΓ3η§β-Οθ1θυΓβ(1 
ρΐβίβδ οί 40 οπι Βαδβ 3η(1 ηοί Ιβδδ ΐΒοη 30 οηι Βί§Β, δβί ίη β 
νβηίοβΐ ρίβηβ. ΤΒβ ρΐαίβδ βΒηΙΙ Ββνβ 3 ΒΙβοΒ ΒοπΙβΓ ηοί 
ηιοΓβ ίΒβη 15 ηηπι ννίάβ. ΤΒβγ δΒαΙΙ Ββ αίίίχβιΐ οηβ 3ί ίΒβ 
ίοοηΐ Άπό ίΒβ οίΒβΓ 3ί ίΒβ γθβγ οί ίΒβ ΐΓβηβροΓΐ υηίί, ΒοίΒ 
ρβΓρβικΙίοϋΙαΓ ίο ίΒβ Ιοη^ίίικΒηαΙ βχίδ οί ΐΓβηδροΓί υηίί. 
ΤΒβγ δΒαΙΙ Ββ οΙββΗγ νίδίΒΙβ. 

ΝΟΤΕ: ΤΒβ οοίουτ οί ίΒβ ογ3Π§ο ρΐηΐββ ίη οοιηΐίΐίοηδ οί 
ηοΓΓηβΙ ιΐδβ δΒουΙϋ Ββνβ οΒΓοηιηΐίοίίν οο-οπϋηβίβδ 1γίη§ 
ννίίΒίη ίΒβ 3Γβ3 οη ίΒβ οΙίΓοηιβίίοίίγ (Ββ^τβπι ίοΓηιβ(1 Βγ]οίη- 
ίη§ ίΒβ ίο!1οννίη§ οο-ΟΓ^ίηβίβδ: 


€ΒΓθηΐ3ίίθίΐγ 00-0Γ(1ίη3ΐβδ οί ροίηίδ 3ί ίΒβ ΟΟΓηβΓδ 
οί ίΒβ 3Γ63 οη ίΒβ θΒΓΟΠ13ΐίθίίγ (1ί3§Γ3Π1 


X ' 

0.52 

0.52 

0.578 

0.618 

Υ 

0.38 

0.40 

0.422 

0.38 


10415 


10416 

10417 

10418 

10419 

10420 
-10430 

10431 

10432 
-10499 

10500 
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Ευηιίηβηοε ίβείοε οί ΓβΠεεΙοπζεΒ οοίουε: Β^Ο. 12. 

Κείεεεηεε οεηίεε Ε, δίβηΒβπΙ ίΐΐυηηίηβηΐ 0, 

ηοεηιβΐ ίηοίΒεηοε 45°, νίεννεΒ βΐ 0°. 

Οο-είΠοίεηΙ οί Γβίΐβχ Ιυπιίηουδ ίηίεηδίίγ 3ί 3η αη§1ε οί 
ϋΐίιηίηβΐίοη οί 5°, νίεννεΒ 31 0.2°: ηοΐ Ιεβδ ΐΒβη 20 οβη- 
Βείββ ρβΓ Ιυχ ρβΓ ηι 2 . 

(2) ΤεβηβρΟΓί ϋηίΐδ ννίΐΗ ΙβΙΐΒβ οί 3 Οβρβείίγ £Γ63ΐ6Γ ίΒβη 
3,000 1 03ΐτγίη§ δυΒδίβηοεβ ΙίδΙβά ΐη ΑρρεηΒίχ Β.5 β1ΐ3ΐ1, 
ίη βέΙΒίΐίοη, Βίβρίβγ οη ΐΗε βκίεδ οί εβοΒ ΙβηΒ ογ (3η1ί οοπι- 
ρβείηιεηί, εΙεβιΊγ νίβίΒΙε 3Π(1 ρβεβίΐεΐ Ιο ίΒε Ιοη^ίΐυείίηβΐ 
3χϊδ οί ίΒε νεΒίεΙε, οεβη^ε-εοΙουτεΒ ρΐβίεβ ίΒεηΙίεβ] ννίιΒ 
ΐΗοδε ρεεδοπΒεΒ ίη ρβεβ^εβρΒ (1). ΤΗεβε ΟΓβηξε-εοΙουεεεΙ 
ρΐβίεδ δ1ΐ3ΐ1 ΒεβΓ ίΒε ίΒεηΐίίίοβίίοη ηυπιΒεΓβ ρεεδοπΒεΒ ίη 
ΑρρεηΒίχ Β.5 ίοε εβοΒ οί ΐΐιε δυΒβίβηοεβ 03ΓΓίε<1 ίη ίΒε ίβηΐε 
ογ ίη 3 εοπφ3ΠΓηεηΙ οί ίΒε ΙβηΒ. 

(3) ^Βεεε δυοΒ ΙβηΒδ 3Γ8 οοηίβίηεεβ (ΐβηΒ-οοηΙβίηεεδ), 
ΐΗε ρΐβίεδ ρεεδόπΒεΒ ίη ρβΓ3§Γ3ρΒ (2) πιβγ Βε εερίβοεά Βγ 
3 βε1ί-3(1Ηεδίνε βΒεεί, Βγ ραίηΐ ογ Βγ βην οίΚεΓ εηυίνηίεηΐ 
ρΓοεεβδ, ρεονίΒεΒ ΐΒε πιβίεπβ] ιΐδεεΙ ίοΓ (Βίβ ρυτροβε ίδ 
\ν83ΐΒεΓ-Γεδίβΐ3ηΙ 3η(1 εηβιίΓεδ (Ιυε&ΒΙε πιβείάη^. Ιη ΐΗίδ 
03δε, ΐΒε ρΓονίδίοηδ οί ΐΒε Ιβδί βεηίεηοε οί ρβεβ^τβρΒ (5), 
εοηοεΓηίη§ εεδίδίβηοε Ιο ΓίΓε, βΒβΙΙ ηοΐ 3ρρΙγ. 

(4) Γογ ΐεβηβροΓί υηίίδ ννίιΒ ΓιχβεΙ ογ ΒεηιουηΐβΒΙε ΐβηΒδ 
ε3ΓΓγίη§ οηΐγ οηε οί ΐΗε δυΒδΙβηεβδ ΙίδίεΒ ίη Αρρεηάίχ Β.5, 
ΐΗε οεβη^ε-οοΙουεεΒ ρΐβίεβ ρεεδοηΒεΒ ίη ρβεβ^ρ-υρΒ (2) 
δΗ&ίΙ ηοΐ Βε ηεεβδδβΓν ρεονίΒεΒ ΐΗαΐ ιΗοβε εΐίβρίαγεεί 31 ίΒε 
ίεοηί 3η<1 Γ83Γ ίη βεεοΓίΙβηεε \νίίΒ ρβΓ3§ΓβρΒ (1) Βε3Γ ίΒε 
ίεΐεηΐίίιε&ΐίοη ηυηιΒεΓδ ρεεβοπΒεΒ ίη ΑρρεηΒίχ Β.5. 

(5) ΤΒε κίεηΐίίίοβίίοη ηυηιΒεΓδ δΗβΙΙ εοηδίδΐ οί ΒΙβοΒ <ϋ§- 
ίΐδ 100 πιπι Βί§Β 3η<1 οί 15 ιηπι δίεοΒβ ίΒίοΒηεββ. ΤΒε 
ΒβζβπΙ-ίΒεηΐίΓιεβίίοη ηυηιΒεΓ δΒ&11 Βε ίηδετίΒεϋ ίη ίΒε 
υρρεε ρβΓΐ οί ΐΒε ρΐβίε βηΒ ΐΒε δυΒδΙβηοε-ίΒεηΐίίίοβΙίοη 
ηυοιΒεε ίη ΐΒε Ιοννεε ρβεί; ΐΒεγ βΒβΙΙ Βε δερβεβίεΒ Βγ α Βοεί- 
ζοηΐυΐ ΒΙβοΒ Ιίηε, 15 πιηι ίη δίεοΒε ννίεΙιΒ, εχΙεηε1ίη§ ίεοηί 
δίείε Ιο δίάε οί ίΒε ρΐβίε 31 ιηίΒ-Βεί^Βΐ (δββ ΑρρεηΒίχ Β.5). 

ΤΒε ίΒεηίίΠοβίίοη ηυηιΒεΓδ βΒβΙΙ Βε ίηΒεΙίΒΙε 3η<1 βΒυΙΙ εε- 
ηιυίη 1ε§ίΒ1ε βίίεε 15 εηίηυΐεδ εη^υΐίηιεηΐ ίη Πτε. 

(6) νεΒίεΙεβ ννίιΒ ΓιχεΒ ογ ΒεηιουηίβΒΙε ίβηΙεβ βΒβΙΙ βίβο 
ΒεβΓ οη ΒοΐΒ βίΒεβ υηε) 31 ΐΒε γ83γ ΐΒε ΙβΒεΙβ ρΓεβοπΒεΒ ίη 
ιηβΓξίηαΙδ XX 500 οί ευεΒ εΐυδδ. 

ΝΟΤΕ: δεε ηηβΓξίηβΙ 10 130 ίοΓ ιΒε 1βΒε11ίη§ οί ΙαηΙ<- 
εοηΐβίηεΓδ βιιΒ Ββΐίβπεδ οί Γεοερίβοίεβ. 

(7) ΤΒε βΒονε ΓεςυίεεηιεηΙβ 3Γ8 υΐδο βρρΙίοβΒΙε Ιο επιρίγ 
Ιβηΐίδ, υηεΐεαηεά βηΒ ηοΐ (Ιβ§3δδβ<:1. 

(8) ΑίΐεΓ ιΒε Ββη^εεουδ βιιΒδίβηεεδ Ββνε Βεεη υηίουάεά 
3π<:1 ιΒε ΐ3ηΒδ Βανε Βεεη είβηιιειΐ 3η<1 είε§3δδε<1, ιΒε 0Γ3η§ε 
εοίουτεεί ρΐηίε,β 3ΐκ1 (1αη§εΓ ΐ3Βε1β βΒυΙΙ ηο Ιοη^εε Βε νίδί- 
Βίε. 

10501 

-10502 

Ρ3γΒιπ§ ίη §εηεΓ3ΐ 

Νο ΐΓ3ηδροΓΐ υηίΐ ε3ΓΓγίη§ (ΐ3η§8Γουδ βυΒδίυηεεδ ηιηγ Βε 10503 
ρβΓίεεά ννίΐΒουί ιΒε ρυιΒίηβ Βΐ'ηΒεβ Βείη§ υρρίίεά. 

10504 

Ρ3Γίίίη§ 31 ηί§Βΐ ογ ίη ροοΓ νίδίΒίΙίΐγ 

(1) Ιί 3 νβΒίεΙε ίβ ριυΒεεΙ 31 ηί§Βι ογ ίη ροοΓ νίβίΒίΙίΐγ 3ηά ίΐβ ^ ^505 
Η§Βΐδ 3Γε ηοΐ \νοΓΐάη§, ιΒε βηιΒεε ΙίςΒίβ ΓβίβΓΓβεΙ Ιο ίη πΐ3Γ- 
βίηβΐ 10 260 (ε) δΒβΙΙ Βε ρίβεεεί οη ιΒε τοαεί. 

Οηε υΒουΙ 10 πι βΒευε! οί ιΒε νεΒίεΙε; ,ηκΐ 

ΤΒε οίΒει; οΒουΙ 10 ηι Ιο ιΒε γοβγ οί ιΒε νεΒίεΙε. 

(2) ΤΒε ρΓονίδίοηδ οί ιΒίδ ηιυΓ^ίηαΙ βΒβΙΙ ηοΐ ηρρίγ ίη ιΒε 
ΐεΓΓίΐοΓγ οί ιΒε υηίίβεί Κίη§8οηι. 

10506 

-10507 

Ρ3Γΐάη§ οί 3 νεΒίεΙε εοηδΐίΙυΙίη§ 3 βρεείαΙ (Ιβη^βΓ 

νίΐΒουΙ ρΓε]υεΙίεε Ιο ιΒε πιευδυτεδ ρΓεδεΓίΒβά ίη πιβγ- 
§ίηβ1 10 505 υΒονε, ίί ιΒε ηβΐυΓε οί ιΒε ά3η§8Γουβ δυΒ- 
δίβηεεβ 03Γπε<1 ίη ιΒε ρβεΒει! νεΒίεΙε εοηβΐίΐυΐεδ 3 βουεεε οί 
δρεείαΐ ιΐυη^βτ Ιο ΓοβΟ-υδβΓδ (ε.§. ίη (Βε ενεηΐ οί δυΒ- 
δίβηεεβ εΐ3η§8Γουδ Ιο ρεάεδίπβηδ, υηίηιυίδ ογ νεΒίεΙεβ δρίΐΐ- 
ίη§ ονεΓ ιΒε Γ03(1) 3 πγ 1 ιΒε ΟΓενν οί ιΒε νεΒίεΙε ίδ υηαΒΙε Ιο 


ε1ίπιίη3ΐ8 (Βε (Ιβη^εε ςυίεΒΙγ, (Βε (ΐΓΪνεΓ δΒβΙΙ 3ΐεΠ ιΒε ηε 3 Γ- 
εδΐ εοηιρείεηΐ υυΐΒοηΐίβδ, ογ εβυβε ΐΒεπι Ιο Βε υΙβΓίεά, ίπ»- 
πΐ8(1ί3ΐε1γ. Ηε δΒβΙΙ υΐδο, ννΒετε ηεεεδβυΓγ, ΙβΒε ΙΒε ητιεβδ- 
υτεδ ρΓεδΟΓίΒεά ίη ιΒε ίηδίΓυείίοηδ ρΓονίάεε! ίοΓ ίη ιηβΓ^ίηβ] 

10 385. 

10508 

-10598 

ΟίΒεΓ ρΓονίδίοηδ 10599 

Ιη δο ίβΓ 3δ ρΓονίδίοηδ ηοΐ ίηοΙυΟειί ίη ιΒίδ ρβΓΐ ογ ίη Ρυη 

11 οί ιΒίδ Αηηεχ ννΒίεΒ εοηεεΓη ιΒε ορ8Γ3ΐίοη οί νεΒίεΙεβ 
03ΓΓγίη§ (ΙβηίξβΓουδ §οοάδ 3Γε εοηεβΓηεο!, ιΒε τεΐενυηΐ 
Γηε3δυΓ8δ 3(1ορ1ε(1 ίη ιΒίδ βρΒεΓε Βγ εβεΒ ΟοηΐΓβείίη^ ΡβΓίγ 
οη ιΒε Βηδίδ οί ίΐβ (Ιοηιεδίίε 1ε§ίδΐ3ΐίοη 3η(1 Γείηΐίηβ ίο 8ο- 
ηιβδίίε 03ΓΓΐ3§ε βΒβΙΙ 3ρρ1γ ίο ίηίεΓηηΐίοηυΙ 03ΓΠ3^ε ιΐδίηβ 
ίίβ ΙεΓΓΪΙΟΓγ. 

δεείίοη 6: ΤευηδίΒοπ»! ρεονίβίοηδ, 8εΓθ§3ίίοηδ, 3η(1 ρΓο- 
νίβίοηβ ρεευΙΪΒΓ Ιο εοΓίυίη εουηίπεδ 

10600 

-10601 

Κβρί8 ρΓοεβάυΓβ ίοΓ 3υίΒοπζίη§ 8εΓθ§3ίίοηβ ίοε ίΒε ρυε- 
ροββ οί Ιπβΐβ 

Γογ ιΒε ρυεροβε οί εβΓΓγίηβ ουί ίΒε Ιπηίβ ηεεεδδ3Γγ χνίίΒ 10602 
3 νίενν Ιο αηιεη8ίη§ ίΒε ρεονίβίοηδ οί ίΒίβ Αηηεχ ίη ογ8ογ Ιο 
υάβρί ιΒεπι ίο ΐεοΒηοΙο^ίεβΙ βη8 ίη^υβίπηΐ (ίενείοριηεηΐβ, 
ίΒε εοηιρείεηΐ βυΐΒοπίίεδ οί ίΒε ΟοηΐΓβείίη^ ΡβΓίίεβ πιβγ 
3§εεε άίεεοΐΐγ 3πιοη§ ιΒεηΐδεΙνεδ Ιο βυίΒοπζε οεΓίβίη ΐΓ3ηδ- 
ροΓί ορβΓβίίοηδ ίη ίΒείε Ιεεπίοπεβ Βγ ΙεπιροΓ3Γγ 8βΓθ§3ΐίοη 
ίΓοηι ίΒε ρεονίβίοηδ οί ιΒίδ Αηηεχ. ΤΒε βυΐΒοπΙν ινΒίεΒ Βββ 
ΙυΒεη ιΒε ίηίίίηίίνε \νίίΒ τεβρεεί ίο ιΒε Ιεπιροεβεγ 8εεο§3- 
ίίοηδ δο §Γ3ηίε8 βΒβΙΙ ηοίίίγ ίΒε οοεηρείεηΐ βεενίοε οί ίΒε 
Ιΐηίΐεά Νβίίοηβ δεοεείβΓίβί οί ίΒε 8εΓθ§αίίοη, \νΒίεΒ βεενίοε 
βΒβΙΙ Βπη@ ίί ίο ίΒε βίίεηΐίοη οί ιΒε 0οηΐΓ3οίίη§ ΡβεΙίεβ. 

10603 

-10999 


Ρβη II - 8ΡΕ0ΙΑΕ ΡΚΟνίδΙΟΝδ ΑΡΡΕΙ0ΑΒΕΕ ΤΟ ΤΗΕ 
ΟΑΒΚΙΑΟΕ ΟΕ ϋΑΝΟΕΚΟΙίδ δυΒδΤΑΝΟΕδ ΟΓ 0ΕΑ58Ε5 1 
ΤΟ 8 δϋΡΡΤΕΜΕΝΤΙΝΟ ΟΗ ΑΜΕΝϋΙΝΟ ΤΗΕ ΚΕρύΐΗΕΜΕΝΤδ 
ΟΓ ΡΑΚΤ 1 


ΟΙββδΕδ 13 Εχρίοδίνε δυΒβίβηοεδ βη8 βείίοΐεδ 

1Β Αείίοΐεβ Γιΐΐεά ννίιΒ εχρίοδίνε βοΒδίβηοεβ 
Ιο 1§ηί1εεδ, ΠεεννοεΙίδ βη8 βίηηίΙ&Γ §οο8δ 

Οεηεεβΐ 

(Οηΐγ ιΒε §εηεεβ1 ρεονίδίοηδ οί Ρβεί 1 βρρίγ) 

11000 

-11099 

δεείίοη 1: ΜοΒε οί οβεείβ^ε 

11100 

-11104 

ΜείΒοΒ οί (ϋδρβίεΒ βηΒ Γεβίείεΐίοηδ οη ίοελνβεΒίηβ 

δυΒβίβηοεδ οί Οβδβ 1β, 13° βη8 14° (β) βηΒ (Β), εηβγ 11105 
Βε οβεείεΒ οηΐγ ββ β ίυΐΐ ΙοβΒ. Ηοννενεε, ρβεΒβ^εβ κβί^Βίηβ 
ηοΐ Γηοεε ΐΒβη 10 βη<1 ΒβηΒεά ονεε ίοε εβΓπβ^ε ίη 3 
ςυβηίίίγ ηοί εχοεε8ίη§ 100 πιβγ Βε εβεπειΐ οίΒβηνίδε 
ίΒβη ββ 3 οοεηρίείε Ιο;κ1. 

11106 

-11117 

ΟβΓΠΒ^ε ίη οοηΙβίηεΓβ 

δηιβίΐ εοηΐηίηεεδ 5 Β 3 ΙΙ ββίίδίν ιΒε Γεςυίεεηιεηΐδ ρεε- 11118 
δοπΒεΒ ίη τεβρεοί οί ίΒε ΒοΒγ οί ίΒε νεΒίεΙε ίοε ίΒε ίεβηδ- 
ροεί ορεεβίίοη εοηεεπιεΒ; ίί \νί11 ίΒεη ηοί Βε ηεοεδββεγ ίοε 
ίΒε ΒοΒγ οί ίΒε νεΒίεΙε ίο ββίίβίγ ίΒοβε ΓεψηεεηιβηΙβ. 

11119 

11199 

δεείίοη 2: δρεοίβΐ Γεςυίεεηιεηΐδ ίο Βε ίυΙΠΠεΒ Βγ ίΒε 
Γηββηδ οί ΐΓβηβροΓί 3ΐκ1 ίίδ ε€|υίρηιεηΙ 

11200 

11203 



1054 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤγρβΒ οί νεΗίεΙε 

(δεε ίΐίβο ποφίηβίδ 11205 3η<1 11206) 
ϋΗη^εΓουδ 8αΒ8ΐ3ηεε8 ογ 3Γΐίε1ε8 οί Οαββεβ 13, 16 3η<1 11204 

1ε οιαχ 6ε εαιτίεο! οηΐγ ίη εΐοβεοί νεΗίεΙεβ ογ ίη δΗεβΙε<1 νε- 
6ΐε1εδ ίί((ε<3 \νίΐ6 δϊείε 6ο3Γί1δ 3η8 3 (3Ϊ16 ο3π 1. ΤΗβ δΗεεί οί 3 
δ6βεΙε6 νεΗίεΙε πιυβί 6β οί ί(ηρεΓπιε361ε ηΐΒίεπΒΐ ηοΐ Γ83(1- 
ίΐγ ΐηίΐ3ηιηΐ361ε. Ιΐ ιηιΐδί 6ε (βυίεηεά 80 38 Ιο εονεΓ ΐ6ε νεΗί- 
εΐε οη β.11 δίοΐεδ, \νί(Η 3η ον8Γΐ3ρ οί ηοί 1ε88 (Ηβη 20 ογπ <1οννη 
ΐΗε ννβΐΐβ οί ΐΗε νεΗίεΙε, 3Π(1 6ε Ηερ( ϊη ροδίΐίοη 6ν ΙοεΙίΒΗΙε 
ιηεοί 63Γ8 ογ εΗαίηδ. 


Νο δρεείαΐ ΙϊηηϊίβΙΐοη οί ηΐ358 ϊβ ρΓ65ΐτί6β(1 ίοΓ δυε6 οβγ- 

Π3§ε. 

(2) «Β.Ι» ΐΓαηδροΓΐ υηΐΐ8 τηβν 03 γγ>' 

(β) ΨίιΗουί δρεεϊβΐ ποβδ ΙϊίηίΐΒΐΐοηδ, βΓΐϊεΙεδ οί Ο35β 16, 
2° (6) 3Π£ΐ 4°, βηΒ οί 0388 1θ, 1° (3) 30(1 3°; 

(6) 5ιι6)εο( Ιο ώβ πΐ3δ8 Ιίιηίίβίίοηδ ρΓεδοηΗεε! ϊη πογ- 
§ίη3ΐ 11401, ΐ6ε άβη^εΓουβ δυΗδίβηεεβ ΓείβΓΓεά Ιο ίη (ΗβΙ 

Π13Γ§ίη3ΐ. 

(3) ΤΗε ρΓονίδίοηβ τείβΐιη^ (ο Γεδίήοΐίοηδ, ίη (Ηε 1ί§Η( οί 
(Ηε ιτίΒδδ 3η(ί ηβίυεε οί (Ηε ΙοθιΙ, οη (Ηε υβε οί «Β.ΙΙ» βηΒ 
«Β.ΙΙΙ» ΐΓΒηβροΠ ιιηίΐδ 3Γβ δεί οηΐ ίη ηΐΒΓ^ίηβΙ 11401. 


03(ε£οπε8 οί νεΗίεΙεβ 

Γογ [Ηε ρυφοβββ οί (Ηίδ Αηηεχ, (Γβηβροη υηϊίβ 3υ(ΗθΓ- 11205 
ίζε<1 (ο 03 γγ>' <Ϊ3η§εΓουδ 8ΐι68ΐ3ηεε5 ογ ΒΓίϊεΙεβ οί Οίβδβεδ 
1 β, 16 βηε! 1ε 3Γ8 είβδδίίίεεί 38 ίοΐΐοννβ: 

(1) «Α» ΐΓβηδροΓΙ υηίΐδ: Τκηδροη ιιηίΐδ ν/Ηοβε εη^ίηεβ 
υδε 3 Ιίφΐκ) ίαεί ννίιΗ 3 ΠβδΗ-ροίηί Ηεΐονν 55° 0. 

(2) «Β» ΐΓΒΠδροη υηίΐβ: ΤΓΒηβροΓΐ υηίίδ ννΚοδε εη^ίηεδ 
υβέ 3 Ιίςυίά ίυεί ννίιΗ α ίΐ3δ6-ροίηΐ οί 55° € ογ 3νο6ε; ΐΗίβ 
03(ε§οΓγ Β εοπιρπδεδ ΐ6ε ίο11ο\νίη§ 5υΒο3(ε§οπε3: 

(β) «Β.Ι» ΐΓβηδροΓΐ υηϊΐδ: 

ΤΚββε Κ3νε βίΐΗοΓ ηο ΙγβιΙογ ογ 3 ΙγβϊΙογ ηιεβ(ίη§ ΐ6ε ίοΐ- 
1ο\νίη§ οοη(ϋ(ίοηδ: 

1(5 εουρ1ίη§ (ίενίεε ίδ ςυίοΗΙγ (ΙείβεΗβΗΙε 3η<1 ίδ Γθ6ϋ5(; 

3η(1 

Ιΐ ίδ ΒΐΙεά ννίιΗ 3η είίεείίνε 6Γ3Ηίη§ (Ιενίεε 3οίίη§ οη αΐΐ 
(6ε ννΚεεΙβ, βείυβίεεί Βγ (6ε 58Γνίοε-6Γ3Ηε οοπΙγοΙ οί (6ε 
(ίτ3\νίη§ νεΗίεΙε βηιΙ βυΙοηΐΒΐίεαΙΙγ 8(ορρίη§ (Ηε ΙταίΙβΓ ίη 
(Ηε ενεηΐ οί Βγ83Ιι 3§8 οί (Ηε εουρ!ίη§. 

(6) «Β.ΙΙ» (Γ3ηδροΓ( υηίΐδ: 

ΤΗεδε Ηβνβ (Ηε Γοΐίοινίη^ οΗΒΓΒΟίεπδίίεβ ίη βάάίΐίοη (ο 
(Ηοδβ οί 5υ6ε3ΐβ§0Γγ Β.Ι: 

(ί) Εη^ίηβ 3ηά εχΗβυδί δγδίεηι 

ΤΗε εη§ϊηε 3η(1 (Ηε εχΗβυβΙ δγδίεηι 3Γ8 ρΐ3εει1 ίοηνβπΐ 
οί (Ηε ίΓοηΐ νν&11 οί (Ηε Βθ(1γ. ΤΗε εβχΗβυβί-ρίρε ου(1ε( ίδ εΐί- 
Γβε(β(1 ου(νν3Γ(1δ ίΓοηι (Ηε νεΗίεΙε. 

(ϋ) Γυεί (ηηΗ 

ΤΗε ίυεί (βπΙ; ίδ ρΐαεειΐ ννεΐΐ βννβγ ίΓοηι (Ηε εη§ίηβ, (Ηε 
εΐεείπε \νίηη§ 3>ΐ(1 (Ηε βχ1ΐ3ΐΐ3(-§38 ρίρίη§, αικί ίη δυεΗ 3 
ηιβηηεΓ (1ΐ3( ίη (Ηε ενεηί οί ΙεβΗη^ε Γγογιι (Ηε (3ηΗ (Ηε ίυεί 
(ΐΓ3ίη8 (1ίΓ8ε(1)' οη (ο (Ηε £τουη<1 3ηά ε3ηηο( γοβοΗ (Ηε 1θ3<1 
οί εχρίοδίνεβ. ΤΗε ίυεί (ΒηΙί ίβ ννεΐΐ 3\νβγ ίΓοτη (Ηε 8(οΓ3§ε 
63((8Γγ, ΟΓ ίδ 3( Ιεβδί 88ρ3Γ3(8(1 ΙγΟΙΠ ί[ 6γ 3 ΙεβΗ-ρΓΟοί ρ3Γ- 
(ίύοη. Ι( 18 80 ρΐ308<1 38 (Ο 6θ 80 ίβΓ 38 ρΟδδίΗΙβ ρΓ0(80(8(1 ίη 
3’εοΐΐίδίοη. ΤΗε εη§ίηε ίδ ηοί §Γ3νί(γ-ίε<Ι. 

(ίίί) ϋπνεΓ,δ οβΗ 11205 

Νο ίηίΐ3(ηπΐ361ε τηβίεπβΐ 1ΐ38 6εεη υββίΐ ίη (Ηε οοηβίΓυε- 
(ίοη οί (Ηε άπνεΓδ εβΗ, εχεερί ίη (Ηε 883ίίη§ εςυίρπιβηΐ. 

(ο) «Β.ΙΙΙ» (Γ3η5ροΓ( υηί(8: 

ΤΗεβε Ηβνε αΐΐ (Ηε εΗβΓΒοίεπδίίεδ οί δυΠεαίε^οΓγ Β.ΙΙ 
3η(1, ίη 3<1(Β(ίοη, (ΗεΪΓ Βοείγ εχΗίΗίΙδ (Ηε ίο11οννίη§ ίθ3(υΓ8δ: 

(ί) Ι( ίδ οΐοβεεί 3ΐΐ(Ι Ηβδ 3 εοηίίηυουδ βυΛοε; ί( ίδ βερβ- 
Γ3(ε(1 ίΓοηι (Ηε (ΙπνεΓ’δ οα6 6γ 3 βρ3οε οί ηο( 1εβ8 (Ηβη 15° 
επί; ί( ίδ Γο6υβ(1γ οοηδ(Γυοίε(1 ίη βυοΗ 3 πίΒηηεΓ 3η<1 οί βυοΗ 
Γη3(εΓΪ3ΐ8 (Ηβ( ί( 3(1εςυ3ίε1γ ρΓο(εο(8 (Ηε §οοΒδ οατήβά; (Ηε 
ηΊ3(επ3ΐδ υδεεί ίοΓ (Ηε 1ίηίη@ 3Γ8 ίηεβρβΗΙε οί ρΓθ(Ιυοίη§ 
δρβΓίΐδ; (Ηε ίηδυΐ3(ίη§ βηεΙ Ηε3ί-Γ8δίδ(ίη@ ρΓορεηίεδ οί (Ηε 
6ο(1γ 3Γ8 β( 311 ροΐηίδ 3( 1β3δ( εςυίνβίεηί (ο (Ηοδε οί 3 ρ3Γ(ί- 
(ίοη οοηδίδίίη^ οί 3 ΙβγβΓ οί 3δ6βδ(οδ 6ο3Γ(1 5 ηίΓη (ΗίοΗ 6ε- 
(ννεεη ίινο πιείβΐ νναίΐδ ογ (ο (Ηοβε οί 3 ρ3Γ(ί(ίοη οοηδίδίίη§ οί 
3η ου(8Γ πιε(3ΐ νν3ΐ1 Ιίηεεί ννί(Η 3 ΙηγεΓ οί ΓίΓε-ρΓοοίβοΙ ινοοΒ 

10 ηιπι (ΗίεΗ. 

(ϋ) ΤΗε (Ιοογ ογ (Ιοογ 5 3Γ8 ρΓονϊίΙβοΙ ννί(Η 3 ΙοεΗ 3η(1 Ηεγ; 

311 )οίη(8 8η(1 οΐοδυτεδ βγο οί (Ηε ονεΓΐ3ρρίη§ (γρε. ΤΗε Βοογ 
ογ (ΙοοΓβ πιυβί 6ε δο εοηδ(Γυε(ε<1 38 (ο τειίυεε (Ηε δίΓεη^ΐΗ οί 
(Ηε 6ο(1γ 35 1ί((1ε 35 ροδδίΗΙε. 

Κβ5(Γίε(ίοηδ οη (Ηε υδε οί νεΗίοΙεδ οί οετΟίη εβίε^οΓίεδ 
(1) «Α» (Γ3η5ροΓ( υηί(8 η73γ 03Γτγ οηΐγ 8Γ(ίε1εδ οί Οίβδβ 11206 
16, 2° (6), 4° (β), (6) 3ΐη1 (ε), &ηά οί Οίβδδ Ιο, 1 0 (β) βηεΐ 
3°. 


Μβίεηβίδ (ο 6β υβειΐ ίη (Ηε οοηβίΓυοίϊοη οί νεΗίεΙε ΗοΒίεδ 
Ιη (Ηε εοηδ(Γυο(ίοη οί (Ηε Ικχίγ, ηο πιβίεηΒίδ δΗαΙΙ 6ε 
υ86(1 ννΙιίεΗ 3Γ8 Ιίΐίβΐγ (ο ίοΓηι (ΐΒη^βΓουδ εοπιρουηίΐδ ννίιΗ 
(Ηε εχρίοδίνεβ οΒΓπεΒ (ε.§. Ιεηά ίη (Ηε εββε οί (Ηε ε3ΓΠ3§ε 
οί Ηεχγΐ, ρίεπε βοίά, ρίεΓ3(εδ, εχρίοβίνε 0Γ§3ηίε ηίίΓΟ- 
εοπιρουηιΐδ βοΙυΗΙε ίη ννβΙεΓ, ογ εχρίοδίνεβ οί 3η βοίεΐ πβ- 
(υΓε (δεε βίδο ηΐ3φίιΐ3ΐ 11205 (2) (ε). 


ϋπνεΓ’δ εβ6 

(5εε πΐΒΓ§ίη3ΐ 11205 (2) (6), (ίίί).) 


(ΙοιηΗίηβίίοη οί (Ιοινίη^ νεΗίεΙε 3η6 (ΓβίΙβΓ 
(δεε πΐ3Γ§ίη3ΐ 11205 (2) (β).) 


Εη§ίηε 3ηι1 βχΗβυδΙ δγβίεπι 
(δεε πΐΒΓ^ίηΒΐ 11205 (2) (6), (ί).) 


ΕϊΓε-Γι§Η(ίη§ βρρίίβηεεβ 

ΤΗε ρΓονίβίοηδ οί πΐ3Γ§ίη3ΐ 10240 (1) (6) 3η<1 (3) 8 Ηβ11 
ηοί Βρρίγ (ο (Ηε 03ΓΓΪ3§ε οί 63η§εΓου8 δυΗβίΒηεεβ οί 0388 
1ε, 1° ίο 3°, 5° ίο 20°, 24°, 25° αηά 27°. 


Εΐεοίπεπί εςυίρηιεηΐ 

(1) ΤΗε Γ3ίθ(Ι νοΙίΒβε οί (Ηε εΐεείηε 1ί§Η(ίη§ δγβίεηι βΗ&ΙΙ 
ηοί εχεεειΐ 24 V. 

(2) Νο εΪΓευίί δΗβΙΙ 6ε ϊηδίβΐΐεά ίηδίΒε (Ηε Ηοάίεδ οί 
«Β.ΙΙ» 3η<1 «Β.ΙΙΙ» (Γ3ηδροΓ( υηί(δ. 


ΑρρΓονβΙ οί νεΗίοΙεδ 

ΤΗε ΓεςυίΓεηιεηίδ οί ιηΒφίηβΙ 10282 δΗ&11 6ε βρρίίεβ- 
61ε (ο «Β.ΙΙΙ» (ΓβηβροΓί υηί(8. 


δεείίοη 3: ΟεηβΓΒΐ βεΓνίεε ρΓονίδίοηβ 


νεΗίεΙε εεεννδ 

Α (ΙπνβΓ’δ 35815(3111 δΗβΙΙ 6ε 03ΓΓΪ8(1 ΟΠ 8νεΓγ (ΓβηβρΟΓί 
υηίΐ. Ιί (Ηε ηβΐίοηβΐ ΓεβίιΠαίοηδ βο ρΓονίιΙε, (Ηε εοηιρείεηΐ 
βυΐΗοπίγ οί β εοη(Γ3ο(ίη§ εουηΐΓγ πιηγ ΓεςυΪΓε 3η ΒρρεονεΒ 
οίίίείθΐ (ο 6ε εβΓΓΪεά ίη (Ηε νεΗίεΙε 3( (Ηε εβΓπεΓ’β εχρεηβε. 


δυρεΓνίδίοη οί νεΗίεΙεβ 

ΤΗε ρΓονίδίοηβ οί ηΐΒφίηβΙ 10321 βΗβΙΙ 3ρρ1γ (ο (Ηε 
(Ιβη^εΓουβ §οο(1δ ΐϊβίεεί 6ε1ο\ν ίη ςυβηΐίΐίβδ εχεεε(1ίη§ (Ηοβε 
δρεείΠεοΙ: 

01385 Ιβ: δυΙΐδίΒηεεδ 3η<1 ΒΓΐίεΙεβ οί 1° 

(ο 14° : 5 

Οίβδδ 16: Αηίεΐεβ οί 1 0 (6), (ο) βηΒ (8), 5° 

(ο 7° 3η(1 9° (ο 11° : 50 βηά 

0385 1ε: Αηίεΐεδ οί 21° (ο 23° : 50 1<§. 


11207 

-11209 

11210 


11211 

11215 

11216 
11217 

11224 

11225 

11226 
-11230 

11231 

11232 
-11239 

11240 


11241 

11250 


11251 


11252 

11281 

11282 

11283 

-11299 


11300 

-11310 

11311 


11312 

-11320 


11321 
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Ιη βάίΐίΐίοη, ΐΗεβε §οο4δ βΚβΙΙ Βε δύρεπήδεΒ βΙ β11 Ιίιηεδ 
ίη ογ(16γ Ιο ρΓβνεηΙ Εηγ ηιαίίοίουβ βεΙοηΒ Ιο ηΐεεί ΐΗβ ΒήνεΓ 
Βη<1 ιΗε εοπιρείεηΐ ΒυΐΗοήΐίεβ ϊη ιΗε ενεηΐ οίΐοδδ ογ Γιγ6 . 


δεείίοη 4: δρεεΪΒΐ ρεονίδίοηδ εοηεεππη§ 1θΒ<ϋη§, υη- 
ΙοΗοΙίηβ £ΐη(1 Ηαηά1ίη§ 


ΟίιηίΐΒΐίοη οί ιΗβ ςυΒηΐίιίεδ εΕΓπεΒ 

ΤΗβ ςυΕηΐίΙν οί Β3η§6Γου8 8υΒδ[3ηοβ3 ογ ΕΓίίεΙεδ οί 
038868 1 ε, 1Β 311(1 1θ ΥνΗίεΗ ηΐ3\' Βε ΟΕΓΠεΒ οη ΟΠβ (ΓΒΠδ- 
ροη υηϊΐ 3 Η 3 ΙΙ Βε ΙϊτηΐΙβίΙ 38 ίοΐΐοννδ (βεε βίδο πιατςΐηαΐ 
11403 38 Γβ@3πΐ8 (Ηε ρΓοΗϊΒϊΙίοη οί Γπίχβιΐ 1ο3ΐ1ίη§). 

(1) Α “Β.Ι” ΐΓΕηβροΓί υηίΐ ηηιγ εβττγ οηΐν 

(η) Οηβ οί ΐΒε 1θ3<ΐ8 ΕυΐΗοπζεΒ Βγ ιτίΕΓ^ίηαΙβ 11206 (1) 
βηιΐ (2) ( 3 ); ογ 

(Β) ΝοΙ ΠΊ 0 Γ 6 ΐΒΐ3Π 500 1ί.§ οί ΕΓίίεΙεδ οί 0388 Ιέ, 1 0 (Β); 

ΟΓ 

(ε) ΝοΙ Π 10 Γ 6 (Ηεπ 300 1ί§ οί δυΒδίΕπεεδ οί Οε83 1ε, 
12°; ΟΓ 

(3) ΝοΙ ΓΠΟΓ6 ιΗεπ 100 οί δϋΒδίΕηεεβ οί 01388 1ε, 
11°, 13° 3Π(1 14°. 

(2) Α “Β.ΙΓ’ ΐΓ3ΠδροΠ υηίΐ πίΕγ εΕπτγ οηΐγ 

(ε) Οηε οί ΐΒε Ιοβάδ ΕυΐΗοΓίζεΒ ίη (1) βΒονβ ίοΓ “Β.Ι” 
ΐΓΕηδροη υηίΐβ; ογ 

(Β) ΝοΙ ΓΠ 0 Γ 6 Ιΐΐ3η 500 οί δυΒδΟηεεδ οί 01358 1 ε, 1 0 
Ιο 10 0 επ(1 12 °, 38 ννεΐΐ 33 ΕΓίίεΙεδ οί Οίηβδ 1 Β, 1 0 , 2 0 (ε), 
(ε) βπΒ (Β), 3° επ(1 6° Ιο 1 1 ογ Ιβη^βΓουδ §οοΒδ οί Οίβδδ 
1ε. Ηοννενεε, δυΒδίηηεεδ οί Οίβδδ 13, 3°, 4° βηΒ 5°, ηιυδί 
Βε ρΕοΗεΒ ίη ΕεεοπίΒηεε ννίιΗ ιΗε ΓεςυΪΓεηηεηΙδ ίοε εοη- 
δί^ηπιεηΐδ εβΓηεΒ οίΒεεννίβε ιΙιεπ 38 ε εοπιρίείε ΙοεΒ. 

(3) Α “Β.Ι1Ι” ΐΓβηδροΓΐ υηίΐ ιτιβγ οεγγυ οηΐγ 

(ε) Οηε οί ιΗε ΙοΕίΙδ βυΐΗοπζεΒ ίη (2) αΒονε ίοε “Β.ΙΙ” 
[ΓΕΠδροΓΐ υηίΐδ; ογ 

(Β) Ρτονίάεά ΐΗ&Ι ΐΒε πίΕδδ οί ιΗβ 1θ3(1 οί ΒηηβεΓουδ βυΒ- 
δίΕηεβδ ίίοεδ ηοΐ εχεεεΒ 90 ρεΓ εεηΐ οί ιΗε ηΐ388 οί ΐΗε ΙοειΙ 
οί οπΙίηΕΓγ §οοάδ ΒεείΕΓεΒ ρεπηίδδίΒΙε ίοΓ (Βε νεΗίεΙε Βγ 
ιΗε εοιηρείεηΐ ΕυΐΗοπίγ οί Λε εουηίεγ οί Γε§ίδΐΓΕΐίοη οί Λε 
νεΗίεΙε, ηοΐ ηιοΓβ ΐΗαη 9000 οί ιΗε 4Εη§βΓοιΐ5 βυΒ- 
8(311068 ΟΓ ΕΓίίεΙεδ οί 0138868 1 ε, 1Β ΟΓ 1θ ρβΓ 3ΓΐίθυΐΕΐ6(1 
νείιίοίε ογ νεΒίοΙε ννίιΗουί ΐΓΕίΙεε, ογ ηοΐ ηιοΓε ιΒεπ 15000 
1ί§ οί (Κόβε <ΐ3η§6Γου8 δυΒδίΕηοεδ ρεΓ ΐΓΕηβροΓΐ υηίΐ οί 3η- 
οΐΒβΓ Ιίίηά. ΗοννενεΓ, ίί (Βε ΙοβΒ ίηεΙυΒεδ οηε ογ γπογ6 βυΒ- 
δίΕηεεδ οί ΟΙαδδ 1 ε, 11 °, 13 0 ογ 14 0 , ογ οηε ογ ηιοΓβ εγΒ- 
εΐεδ οί Οε33 1Β, 5°, 6° ογ 11°, ΐΗβδε ΙίηιίΙδ βΒεΙΙ Βε τε- 
ιΐυεβίΐ Ιο 6000 επΒ 10000 τεδρεοήνεΐγ. 

ΡΓοΒίΒίΐίοη οί πιίχεΒ ΙθΕ(1ίη£ οη οηε νεΗίεΙε 

(1) 5υΒ8ΐ3ηεε3 Εηά ΕΓίίεΙεδ οί 01 ε83 1ε 8Ηε 11 ηοΐ Βε 
ΙθΕ(1ε<1 Ιο^βίΒεε οη οηε νεΗίεΙε ννίιΗ: 

(ε) Αηίεΐεβ οί 01 β 88 1Β εοηΐΒΪηε<1 ίη ρΕεΙο^εβ ΒεΕπη§ 
Ιννο ΙηΒεΙβ εοηίοπηίη§ (ο πιοΒεΙ Νο. 1; 

(Β) ΡηοΙίΕβεδ ΒεΕπη§ ε ΙεΒεΙ οοηίθΓηιίη§ Ιο Βηγ οί (Ηβ 
ΓηοΒεΙδ Νοδ. 4.3, 7Α, 7Β ογ 70; 

(ο) ΡΕοΙίΕ^εβ ΒεΕπη§ ε ΙεΒοΙ ογ Ιννο ΠιΒεΙδ εοηίοιτηίης Ιο 
Βηγ οίΐΗε πιοΒεΙδ Νοβ. 3, 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.1Α, ογ8. 

(2) ΑΓίίεΙεδ οί Οίβδδ 1Β εοηίΕίηεΒ ίη ρΕοΙίΕβεδ Βεβηης ε 
ΙεΒθΙ εοηίοΓΓηίη§ Ιο ηιοιίεΐ Νο. 1 δΗαΙΙ ηοΐ Βε ΙοβΒεΒ Ιο- 
^βΐΗβΓ οη οηε νεΗίεΙε ννίΐΗ: 

(ε) Αείίείεδ οί 01338 1Β εοηίΕίηεΒ ίη ρΕο1ί3§β8 ΒεΕηη§ 
Ιννο ΙβΒεΙβ εοηίοΓηιίη§ Ιο ηιοιίβΐ Νο. 1; · 

(Β) ΡβοΗε§ 63 ΒεΕπη§ ε ΙβΒεΙ εοηίοπηίη§ Ιο Εηγ οί (Ηε 
ηιοιίεΐδ Νοβ. 4.3, 7Α, 7Β ογ 70; 

(ο) ΡβοΗ3§63 ΒεΕΓΪη§ ε ΙαΒεΙ ογ 1\νο ΐΕΒεΙβ εοηίθΓηιίη§ Ιο 
βηγ οί (Ηε ιηοάεΐδ Νοβ. 3, 4.1, 4.2, 5, 6.1, 6.ΙΑ ογ 8. 

(3) Αηίεΐεδ οί 01 ε 88 1Β εοηΐβίηειΐ ίη ρ3θ1ίΒ§εδ ΒβΕπη§ 
Ιννο ΙηΒεΙδ εοηίθΓηιίη§ (ο ηιοεΙβΙ Νο. 1 8Ηε11 ηοΐ Βε ΙοΕεΙεΒ 
Ιο§ε(ΗεΓ οη οηε νεΗίεΙε ννίΐΗ: 

(ε) δυΒδΙηηεεδ ογ ΕΓίίεΙεδ οί 0138868 1ε, 1Β ογ 1ε εοη- 
ΐΕίηβά ίη ρΒε1ίΒ§63 ΒεΕπη§ ε ΙεΒοΙ εοηίοΓπιίη§ Ιο πιοΐεΐ Νο. 
1 ; ογ 


(Β) ΤΗε ρεοΚε§ 68 ίηΒίοΕίεεΙ υηάεΓ (2) (Β) βπ< 1 (ο) ηΒονε. 
(4) ΑείίεΙεδ οί 01 ε 83 1ε εοηίΕίηει! ίη ρΕε1{3§08 ΒεΕΓΪη§ ε 
ΙβΒβΙ εοηίοηηίη§ Ιο Γηοιίεΐ Νο. 1 8 Ηε 11 ηοΐ Βε ΙοεΒοΒ ιο¬ 
ί 1322 §βΐΗβΓ ίη οηε νεΗίεΙε ννίΐΗ: 

-11399 (β) Αείίεΐεβ οί Οεββ 1Β οοηίΕΪηειΙ ίη ρΕθ1ΐ3§68 ΒεΕπη^ 

1\νο ΙδΒβΙδ εοηίοηηίη§ Ιο Γηοιίβΐ Νο. 1; 

(Β) ΡΕεί(Β§6δ ΒεΕΓΪη§ ε ΙβΒεΙ εοιηίοΓΓηίη^ Ιο Εηγ οί (Ηε 

11400 ηιοιίεΐβ Νοβ. 4.3, 7Α, 7Β ογ 70; 

(ο) Ρεο 1<8§68 ΒεΕπη§ β ΙηΒεΙ ογ Ιννο ΙεΒοΙβ εοηίοηηϊηβ Ιο 
Εηγ οί ΐΗε πιοΒεΙδ Νοβ. 3,4.1,4.2, 5,6.1,6. ΙΑ, ογ 8. 

11401 ΡΓοΗϊΒϊΙίοη οί Ηΐίχεεί 1οΕ(1ίη§ ίη οηε εοηίΕίηεΓ * 

ΤΗε ρΓοΗίΒίΐίοη οί Γηίχειί ΙοΕίΠη^ οί βοοιίδ ΙειΒ Βόννη ίη 

ΓηΕΓ^ίηΕΐ 11403 8 Ηε 11 ηρρίγ ννίΐΗίη 6 εοΗ εοηίΕίηβΓ. 

ΡΓοΗϊΒϊΙίοη οί πιίχεΒ ΙοεγΗπ^ ννίιΗ ςοοΒδ εοηίΕίηβί! ίη ε 
εοηίΕίηεΓ 

ΤΗε ρΓονίδίοηβ οί πιεγ^ϊγιεΙ 11403 8Ηβ 11 Ερρίγ 38 Βε- 
Ιννεβη (Ηε ()3η^βΓου.8 ^οοΒδ οοηίΕΪηειΙ ίη ε οοπΙειπογ επΒ 
(Ηε οίΗεΓ ΒαηςεΓουβ ^οοοίβ ΙοεΒοιΙ οη ΐΗε 8Εηΐ6 νεΗίεΙε, 
ννΗεΐΗεΓ ογ ηοΐ (Ηε 1ε116Γ.εγ6 οοηίΕΪηεΒ ίη οηε ογ πιογθ οίΗεΓ 
■ εοηίΕίηεΓδ. 


Ρ1εο 63 οί ΙοεγΗπ^ Εη<1 υη1οα(Πη£ 

(1) ΤΗε ίο11οννίη§ ορεΓΕίίοηδ εγ6 ρΓοΗίΒίΐεΒ: 

(ε) 0θ3(1ίη§ ογ ιαηΙθΕ(ϋη§ Βαη^ετουδ δϋΒδίΕηεεδ ογ εγΙΪ- 
εΐβδ οί 01Ε8868 1 ε, 1Β επΒ 1ε ίη ε ρυΒΙίε ρΐηεε ίη ε Βυίΐΐ-ηρ 
3Γ6Ε ννίΐΗουί βρεεΪΕΐ ρβπηίδδίοη ίΓοπι Λε εοηιρείεηΐ βιι- 
ΐΗοΓίΐίεβ; 

(Β) 0οΕ(1ίη§ ογ υη1θΒ<ϋη§ (ΐΕη^εΓουβ βυΒδίΕηεεδ ογ εγϊϊ- 
εΐεδ οί ΐΗεβε 0138868 ίη ε ρυΒΙίε ρίΒεε εΙββννΗεΓβ ιΗβπ ίη ε 
Β υίΐΐ-υρ εγ6ε ννίΐΗουΙ ρείοε ηοΐίεε Ιΐ3νίη§ Βεεη §ίνεη Ιο ΐΗε 
εοηιρείεηΐ ΕυΐΗοπΙίεδ, ιιηΐβββ ΐΗεβε ορεΓΕίίοηδ βΓε ]υδΐίίίε(1 
ίθΓ 86Γ1θυ8 Γ6Εδθη5 οί 83ίε1γ. 

(2) Ιί, ίοε Εηγ Γ6Ε8οη, ΗΕηΒΙίη^ ορεΓΕίίοηδ Ηηνε Ιο Βε 
εΕΓΓίεοΙ ουί ίη ε ρυΒΙίε ρίβεε, ΐΗεη: 

δυΒδίβηεεβ 3η<1 ΕΓίίεΙββ οί ΒίίίεΓεηΐ ΗίηΒδ 8 Ηε 11 Βε βερΕ- 
ΓΕίεά ΕεοοΓ(1ίη§ Ιο (Ηε ΙεΒοΙβ; βηΒ 

ΡηοΙτΕ^εδ ΓιΙΙεΒ ννίιΗ ιηεΕηΒ οί 1ΐ3η(11ίη§ βΗεΙΙ Βε Περί ίΐαΐ- 
ννΗϋε Βείη§ ΚαηοΠεεΙ. 


11402 


01ε3ηίη§ Βείοεε 1θΕ(1ίη§ 

Βείοεε (1,Εη§εΓουδ βυΒδίΕηεεδ ογ ΕΓίίεΙεδ οί 01β8868 1ε, 
1Β ογ 1ε εγ6 ΙοεΒοΒ, ε11 τειηπΕπΙδ οί δίΓΕνν, γβ§ 8, ρΕρβε ΒηεΙ 
δϊηηίΐΕΓ ηπΒίεΓίΕΐδ, επΒ εΙΙ ιγοπ οΒ]εεΙδ (ηΕΪΐδ, δΟΓεννβ, εΐε.) 
(ΗεΙ εγ6 ηοΐ Βη ίηΐε§ΓΕΐ ρΕΓΐ οί (Ηε ΒοΒγ οί (Ηε νεΗίεΙε βΗβΙΙ 
Βε τεπιονεΒ. 


11403 ΗΕηΒ1ίη§ επΒ 8ΐοννΕβε 

(1) ΤΗε υβε οί ΓβΕίΙίΙγ ίηίΐ3ηιηΐ3Β1ε ηΐΕίβΓίαΙδ ίοΓ 8ΐοννίη§ 
Ρ3 ο1ε§ 68 ίη νεΗίεΙεδ ίβ ρεοΗίΒίΙεΒ. 

(2) ΡηεΙίΕβεβ εοηίΕΐηίη^ Β3η§6Γουδ βυΒδίΕηεεβ ογ εγΗ- 
εΐεδ οί 0138868 1ε, 1Β 3ηι1 1ε 8 Ηε 11 Βε ΙοηΒεΒ ίη δυεΗ β 
ΓΏΒηηβΓ ιΗεΙ (Ηεγ εηη Βε υπΙοαΒεΒ οηε Βγ οηε εΙ (Ηε ροίηΐ 
οί (ΙεδίίηΕΐίοη ννίΐΗουΙ ίί Βείη§ ηεοεββΕΓγ Ιο γοεγγεο^ο (Ηε 
1θ3(1. 

(3) Ρεο1(ε§65 βΒεΙΙ Βε βο βίοννεΒ ίη (Ηε νεΗίεΙε ΐΗαΐ ΐΗεγ 
ΟΕηηοΙ Βε ΒίδρΙηοεΒ ΐΗεΓείη. ΤΗεγ 8 Ηε 11 Βε ρεοΙεεΙβΒ 
Ε^ΕΐηβΙ Εηγ ίπείίοη ογ ίπιρΕΟΐ. 

Ιί οΕδΙνβ εγ6 εΒΓΓΪεά 1γίη§ οη ΐΗεΪΓ βίΒεβ, (Ηεγ βΗαΙΙ Βε δο 
3ΓΓΕη§8(1 ΙΗεΙ (Βει! Ιοη^ίΐυάίηΕΐ Εχίδ Ιίεβ ρεγεΙΙοΙ Ιο ιΗβΙ οί 
(Ηε νεΗίεΙε, επΒ ννοοΒεη ννεΒ^εβ 8 Ηε11 Βε ΕρρΙίεΒ Ιο ρεενεηΐ 
Εηγ 1ε16γε 1 πιονεπιεηΐ. 


δεείίοη 5: δρεείβΐ ρτονίδίοηβ εοηεεπιίη§ (Ηε ορεΓΕίίοη 
οί νεΗίεΙεδ 


Ηε 118 ίοε ραβδΕββ ΐΗΓου^Η ΟυδΙοπίδ 

ΐνΗεη ε ΐΓΕηβροΓΐ υηίΐ ογ εοηνογ οί νεΗίεΙεδ εΈΓΓγίη§ 


11404 

11405 

11406 

11407 


11408 

-11412 

11413 

11414 


11415 

-11499 

11500 

-11507 

11508 
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<)Εη§6Γ01Ιδ δΙίΠδίΕηΟβδ ΟΓ ΕΓίίοίβδ οί 0138868 Ια, 16 311(1 Ιο 
13 ΙΟ ρΕδδ 3 ίΓΟΠίίβΓ 0ΐ13ΐθΓΤ18 ρ08ΐ, [Ηβ (Γ3Ι13ρ0Γΐ ϋπί[ (οΓ 

οοηνογ) 3Η311 δίορ 31 1β3βΙ 50 ηι Γγογπ (Ηβ 0α8ΐοηΐ8 ροδί. 

ΤΗβ Βπν6Γ5 3881813ΠΙ 3Κ3! 1 ρΓΟΟββΒ Ιο ΐΗβ 0υδΙΟΠ13 ροδί (Ο 
ίπίοπη ΐΐιε ΕυΐΗοπίίββ οί ΐΗε ΕΓπνβΙ οί ΐΐιε ΐΓΕηβροΓί ιιηίΐ (ογ 
οοηνογ) 03π·γίη§ (ΙβηβείΌΐιβ §οο(1δ. 

Ηβΐΐδ οί Ιίπιίίειΐ (1υΓ3ΐίοη Γογ δβηάοε ΓβςυίΓοηβηΙβ 
δο ίβΓ 33 15 ρΟδδίΒΙβ, Ηε 118 ίοΓ 56Γνίθ6 ΓβςίΠΓβΓηβηΙδ 8ΐΐ3ΐ1 11509 
ηοΐ Ηβ 013(16 ηβ3Γ ίηΗβΗίΐβΒ ρΐ3065 ΟΓ ρΐ3068 οί Γ 680 ΓΙ. Α 
ΗεΙι η63Γ δυοΗ 3 ρΐβοβ ιτιβν ηοΐ 6ο ρΓοίοη§β(ί βχοερί ννίΐΗ ιΗβ 
3§Γβ6Γηβηΐ οί ιΗβ οοηιρβίβηΐ βιιΐΗοηΙϊβδ. 

11510 

-11519 

Οοηνογβ 

(1) ΨΗβη νβΗίοΙβδ ο3ΓΓγίη§ άΕη§βΓου5 5ΐιΗ8ΐΕηο6δ ογ εγ- 11520 
Ιίοΐβδ οί 0133565 1 3, 16 3ΐκ1 Ιο ΐΓ3νβ1 ϊπ οοηνογ, 3 (ΙίδΙαηοβ 

οί ηοΐ 1655 (Ηβη 80 ιη 5 Ι 13 ΙΙ 6ε ηιβίηΐβϊηβά ΗβΙννεεη 6 εοΗ 
ΐΓΕηβροΓΐ ιιηίΐ 3η(1 ιΗβ ηβχΐ. 

(2) Ιί, ίθΓ Εηγ Γ6350Π, (Ηβ ΟΟηνογ 15 θΗ1ί§6(Ι (Ο 5ΐθρ ΕηΒ 
ϊί, ίη ρΕΓίίουΐΕΓ, ΙοΕ{ϋη§ ογ υηίθΕ(1ίη§ ορβΓΕίίοηδ Ηβνβ Ιο 6ε 
03 γπ 6(1 ουί ίη ε ριιΗΙίο ρΐΕοβ, α άίδίΕηοε οί ηοΐ 1β85 ιΗβπ 50 
Γη 5 Ηε11 Βθ ηΐ3ίηΐ3ίη6(Ι ΗεΙννββη ιΗβ 5ΐ3[ϊοη3Γγ νβΗίοΙβδ. 

(3) ΤΗβ οοηιρβίβηΐ ΕΐιΐΗοπΙίβδ ηογ Ιογ Βόννη τυίβδ ίοΓ ιΗβ 
ογΒθγ ογ οοηιροδίΐϊοη οί οοηνογδ. 

11521 

-11599 

δβοΐίοη 6: ΤΓΕηδίΐϊοηΕΐ ρΓονίδίοηδ, (1βΓθ§3ΐίοη5, 3η<1 ρΓο- 
νϊδίοηδ ρβουΙίηΓ Ιο οβΓίβίη οουηΐΓΪβδ 

11600 

-11609 

ΡΓονίδίοηβ ρβοιιΙίηΓ Ιο οβΓίΕΐη οοηηΐπβδ 

ΤΗβ 0 ΕΓΠΕ §6 οί 83η§6Γ0ϋ5 81ΐΗδΐ3η068 ΟΓ ΕΓίϊοΙβδ οί 11610 
0138865 1 ε, 16 επΒ Ιο 8 Ηε 11 Ηε 8υΗ]εοΙ ΐη ιΗβ ΐβΓπίοΓγ οί ιΗβ 
ΙΙηίΐβΒ Κίη§Βοιη Ιο ιΗβ Γβ§υΐ3ΐίοη8 ϊη ίοΓοβ ίη ιΗεΙ οοιιηΐΓγ 
31 ιΗβ Ιίηιβ οί οεγπε§6. 

. 11611 
' . -20999 

01388 2: 0ε 565: 0οηιρΓ658θ8, ΙίςυβίίβΒ ογ (ΠδδοΙνβΒ υηΒβΓ 

ρΓ65511Γβ 

ΟβηβΓΕί 

(Οηίγ ΐΗε §6η3Γ3ΐ ρΓονίδίοηβ οί ΡεγΙ I βρρίν) 

21000 

-21099 

δεοΐίοη 1: Μοάβ οί οεγπ3§6 

21100 

-21104 

ΜβΐΗοΒ οί (ίίδρβίοίΐ 3η8 ΓβδίΓΪΟΐίοηδ οη ίθΓ\ν3Γ(1ίη§ 

ΟεγΗοπ ΒίοχίΒε 3ηά ηίίΓουβ οχκίβ οί 7° (β), ηιίχΐυτεβ 21105 
οοηΐ3Ϊηίη§ οεγΗοπ ΒίοχίΒβ βηΒ ηίΐτουβ οχίΒε οί 8° ( 3 ), επΒ 
ιΗβ §3568 οί 7 0 (Η) επΒ 8 0 (6) ΓΠΕγ Ηβ ΟΕΓΓΪεά οηίγ ίη Γιχβίί 
Ι3ηί<5, ϊη ΒεηιοιιηίΕΗΙβ (βηΗκ, ϊη ΗΕΐΐβΓΪβδ οί ΓβοβρίΕοΙβδ ογ 
ίη [3η1(-οοηΐ3ίη6Γ8. 

21106 

-21117 

0εγπ3§6 ίη εοηίΕΐηβΓδ * 

ΤΗβ οεγπ3§6 ίη επιεΙΙ οοηίΕΐηβΓδ οί ρΕοί<3§6δ οοηΐ3Ϊηίη§ 21118 
§3868 οί 7° (ά) 3η(1 8° (ε) 15 ρΓθΗίΗί(6(1. 

21119 

-21129 

03Ηβ11ίη§ οί ΐΕηΙί-οοηίΕΐηβΓβ επγΙ ΗΕΐΙβτίβδ οί ΓβοβρίΕ- 
οΐββ 


(1) Τηηίί-οοηίΕίηβΓδ βηΒ Ηε 116Π68 οί ΓβοβρίΕοΙβδ οοη- 21130 
Ι3ΐηίη§ δΐιΒδίΕηοβδ οί 1 ° (Η); 2 0 (Η); 3 ° (Η); οΗΙοΓοείΗβηβ 
(βΐΗγΙ οΗΙοΗΒβ) οί 3 0 (Η (); δυΗδΙβηοεβ οί 3 ° (ο); ογ βιιΗ- 
δίβηοβδ οί 4° (Η), 4° (ο), 5° (Η), 6° (ε), 7° (Η) ογ 8° (Η) 

3 Η 3 ΙΙ Ηθεγ οη ΗοΐΗ 3ΐ(1 β5 ε ΙεΗθΙ εοηίοΓπιϊη§ Ιο ηιο(1β1 Νο. 3. 


(2) ΤΕηΗ-οοηίΕΪηβΓβ βηΒ Ηε116γΪ68 οί ΓβοβρίΕοΙβδ οοη- 
ΐ3Ϊηίη§ οχγ§εη οί 1 0 (ε); ηιίχΙυΓβδ οοη(3ίηίη§ πιοΓβ ιΗεπ 20 
ρβΓ εεη I οχγ§εη Ηγ νοίυηιβ, οί 2 0 (β); ηίίΓουβ οχί(ίβ οί 5 0 
(β); ηίίΓουδ οχίΒβ ογ οχγ§εη οί 7 0 (ε); ογ Πφίκί βιγ ογ πιίχ- 
ΙιΐΓ 65 οοηΐ3ΐηίη§ ηιοΓβ (Η&η 20 ρβΓ εβηΐ οχγ§βη Ηγ ννβί§Ηΐ, 
οί 8° (ε), δΗβΙΙ Ηθ3γ οη ΗοΐΗ βϊΒβδ & ΙεΗοΙ οοηίοΓπιίη§ Ιο 
ηνοΒεί Νο. 5. 

(3) Τηηίί οοηίΕΐηβΓβ επΒ ΗαΙΙβπβδ οί ΓβοβρίΕοΙβδ οοηίΕΐη- 
ίη§ Ηογοπ ΐπίΙιιοπΒε οί 1 0 (ε I), ΕπηηοηίΕ, ΗΓοηιοιηβΐΗΒηε, 
οΗΙοπηε ογ δυίρΗιΐΓ (Ιίοχίίίβ οί 3 ° (β I) 8 Ηε 11 ΗεβΓ οη ΗοΐΗ 
5Ϊ8θ5 3 ΙβΗεί εοηίθΓπιϊη§ Ιο ηιο^βΐ Νο. 6.1. 

(4) ΤΕηΗ-οοηίΕΪηβΓδ 3η8 ΗΕΐΙβπβδ οί τεοερίΕβΙβδ οοη- 
Ι3ίηίη§ §3565 οί 1° (Η ΐ) ογ 2° (Η I), ογ ϋίιηβΐΗγίΒπιΐηβ, 
βΐΗγίΕηιϊηβ, Ην(ίΓ 0 §εη 5υίρΗϊ8β, ηιείΗγίΕΐηΐηβ, ηιβίΗγΙ οΗΙο- 
Γΐ(1ε, ηιβίΗγΙ ΓηβΓοβρίβη ογ ΐΓΪητιείΗγίβηιίηβ οί 3 0 (Η ΐ), νίηγΐ 
ΗΓοηηίάβ ογ τηεΐΗγΙ νίηγί εΐΗβΓ οί 3 ° (ο I) ογ βιιΗδΙβηοββ οί 
4° (ο I), 5 ΗεΙ1 Ηθεγ οη ΗοΐΗ δίάβδ ΙηΗβΙδ οοηίοΓΠΐίη§ Ιο ηιοά- 
βίβ Νοδ. 3 επ8 6.1. 

(5) ΤΕΐιΗ-ίοηΙβίηβΓδ εικΙ ΠΕίΙειίβδ οί ΓεβερίΕβΙβδ ( οιι- 
Ι3ΐηίη§ ηίΐΓ 0 §εη άίοχίάβ ογ ρΗθ8§βηβ οί 3 0 (β I) 5 Ηε1Ι Ηθεγ 
οη ΗοΐΗ 5ί8β8 ΙηΗβίδ οοηίοΓηιίη§ Ιο ηιο^βίδ Νοβ. 5 επ8 6.1. 

(6) ΤΒηΗ-οοηΙβίηβΓδ εγκΙ ΗΕΐΐβπββ οί ΓβοβρίΕοΙβδ οοη- 
(3Ϊηίη§ Ηγ8το§6η Ηιοιηίίΐβ οί 3° (ε I) ογ Ηγ8Γο§εη εΗΙοπάβ 
οί 5° (ε ι) βΗδίΙ Ηθεγ οη ΗοΐΗ δίιίεβ ΙαΗβίβ εοηίοπηίη§ ίο 
ηιοάβίδ Νοβ. 6.1 επ8 8. 


δβοΐίοη 2: δρεοϊβί ΓβςιιΐΓβπιεηΐδ ίο Ηβ ίηΐίΐΐίβά Ηγ ιΗβ 
πιεβηδ οί ΐΓβηβροΓΐ επ 8 ίΐ8 βςυίριηβηΐ 


νεηΙίίΕΐίοη 

Ιί ρ3θΙ(3§65 0θηΐ3Ϊηίη§ §3868 οί 1 ° Ιο 6° 3ΓΚ) 9° (ο) 3Γ6 
ΟΒΓΓΪβά ϊη 3 οίοδειΐ νεΗίοΙε, ιΗβ νβΗίοΙε 8 Ηε 11 Ηε ρΓονίίίθίί 
χνίΐΗ ΒίίβςιοΙε νβηίίΐΕΐίοη. 


ΓίΓ6-Γι§Ηΐίη§ βρρίίβηοβδ 

ΤΗβ ρΓονίδίοηβ οί ΓηΕΓ§ίη3ΐ 10240 (1) (Η) επ8 (3) 8Ηε1Ι 
ηόΐ Ερρίγ Ιο 63ΓΠ3§6 ΟίΗβΓ (Ηβη ΐΗβΙ οί ίηΠβΠΐηίβΗΙε §3568 
ογ ΕΓίϊοΙβδ ΙίδΙβά ΐη ηΐΕΓ§ίη3ΐ 220002, ογ οί βητιρίγ 
ρΕοί(3§ίη§8 οί 14° ννΗίοΗ Ηηνβ οοηίΕΪηβά δυοΗ §3568. 


δρβοΐΕί εςυίρπιεηΐ 

ΨΗβη εοιηρΓβδδβίί §3568 ογ Ιίςυείιεά §3568 ΗαηηίυΙ Ιο 
ΐΗε ΓβδρΪΓβίοΓγ ογ§3118 ογ βηΐΕΐ1ίη§ ε τίδίί οί ροίδοηίη§ 3η8 
ί^εηΐίίιβά Ηγ [Ηε ΙεΙΙβΓ “ι” ίη ιΗβ ΙίβΙ οί δΐιΗδίΕηεββ βΓβ Ηεϊη§ 
03γγΪ6(Ι, ιΗβ οΓβνν οί ιΗβ νβΗΐοΙβ 5 Η 3 ΙΙ Ηε ρΓονί8ε8 \νίΐΗ §38 
Π138ΐ(5 (Γ65ρί ΓΕίΟΓδ) οί 3 Ιγρβ 3ρρΓ0ρΠ3ΐ6 ΙΟ ΐΗβ §3868 Ηβίη§ 
03ΓΠ6(Ι. 


δεοΐίοη 3: ΟεηεΓΕί δβΓνϊοβ ρΓονίδίοηβ 


δυρβΓνίδϊοη οί νβΗίοΙβδ 

ΤΗβ ρΓονίδίοηδ οί πΐ3Γ§ϊη3ΐ 10321 8 Ηε 11 βρρίν Ιο ιΗβ 
(ί3η§6Γθυ5 §οο(ΐ5 1ί8ΐβ8 Ηβίονν ίη ςηΕηΐίΐίβδ βχοββ8ΐη§ ΐΗοββ 
βρβοίίίβοΐ: 

Βογοπ ίπΠϋΟΓΪάβ επ8 Πυοπηε οί 1 ° (β 1); ιΗβ βυΗβίΕηοβδ 
οί 3 0 (ε ι), οί 3 ° (Η ΐ) οίΗβΓ ιΗβη βΐΗγΙ οΗΙοπΒβ αηά οί 3 ° (ο 
1); ΗγιΐΓο§βη οΗΙοΐ'ϊοίβ οί 5 0 (ε 1); 3η(ί ιΗβ Βββρίγ- 
Γβίπ§6Γ3ΐβ8 ΙίςυβΓιβΒ §3868 οί 7° (ε) επ(1 8° (ε): 1000 Η§; 

ΤΗβ δΐιΗδίΕηοβδ οί 3 ° (Η); βΐΗγΙ οΗ1οπ8β οί 3 ° (Η 1); νίηγί 
οΗΙοπΒε οί 3 ° (ο); ιΗβ δυΗδίΕηεβδ οί 4 0 (Η); Εη8 ιΗβ Βββρίγ- 
Γβίπ§6Γ3ΐ68 ϋφΙβΠεί! §3865 οί 7 ° (Η) 3 ιι8 8° (Η): 10000 
Π§. 


2 I 130 


21131 

-21199 


21200 

-21211 


21212 


21213 

-21239 


21240 


21241 

-21259 


21260 


21261 

-21299 


21300 

-21320 


21321 


21322 

-21352 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1057 


ΡογΙβΒΙο 1ί§Ηΐίη§ ΒρρΕΓΒΐυβ 

νΗβη ΐηίΙαΓηιη&ΙιΙο §3588 ογ ΕΓίίεΙεδ 1Ϊ3ΐβ<4 ίη ηΐ8Γ§ϊηα1 21353 
220 002 εγο 6είη§ εΒπίε(1, β εΙοδεΠ νεΗίεΙε τηαγ ηοΐ Βε εη- 
ΐεΓεά Βγ ρεΓβοηδ εβπγϊηβ 1ί§Βΐίη§ ΒρρΒΓΒΐυβ οίΗεΓ ΐΗαη 
ροιΊεώΙε Ιαπιρβ δο Πεδί^ηεά αηά εοηδίΓυεΙεΠ ιΗβ! ΐΗεγ οεπ- 
ηοΐ ί§ηίΐε Εηγ @Εδ8δ νν'ΗίεΙι πΐΒγ Η&νε ρεηεΐΓΒίεΠ ϊηΐο ΐΗε ίη- 
ΙεποΓ οί Πιε νεΗίεΙε. 

21354 

-21377 

ΕηιρΙγ ΙαηΙίδ 

Γογ Οχείΐ Ιαηΐο (ΐΕηΗ-νεΗίεΙεδ), (1επιοοη[;ιΒΙε ΐαηΐίδ, Βει- 21378 
Ιεπεβ οί τεοερίβείεδ εικΙ ΐηηΒ εοηΐΒΐηεΓδ, δεε αίβο Αηηεχ Α, 
ΓηαΓ§ϊηα1.2201, 14°, Νοίε 1. 

21379 

21399 

δεείΐοη 4: δρεοίαΐ ρΓονίδϊοηδ εοηεβπήηβ 1οη(ϋη§, υη- 
1θΕ(1ίη§ ΒηΠ Ηαη(11ίη§ 

21400 
-21402 

ΡΓοΗίΒίΐίοη οί πήχες! 1οη(ϋη§ οη οηε νεΗίεΙε 

Αηίεΐεδ οί 01 β 88 2 εηεΐοδειΐ ίη ραείτα^βδ ΒβΕΓΪη§ ε ΙεΒοΙ 21403 
εοηίοπηίη§ Ιο ηηο(1ε1 Νο. 3 &Η&11 ηοΐ Βε ΙοΕίΙβεΙ Ιο§εΐΗεΓ οη 
οηε νεΗίεΙε ννίΐΗ δυΒβΙαηεεδ ογ ΕΓίίεΙεδ οί ΟίΕδδβδ 1ε, 1Β ογ 
1ε εηεΐοδεά ίη ρΕεΙ<Ε§εδ ΒεΕπη§ οηε ογ 1\νο ΙεΒοΙχ εοη- 
ίοππίη§ Ιο πιοάεΐ Νο. 1. 

21404 

-21406 


Ρ1ε 068 οί 1θΕ(1ίη§ αηά υη1θΒ(1ίη§ 

(1) ΤΒε ίο11ο\νϊη§ ορεΓΕίϊοηδ εγο ρΓοΗίΒίΐεΠ: 21407 

(ε) Γο3(ϋη§ ογ αη1οΕ(1ίη§ ιΗε ίο11οννίη§ βυΗδίΒηοεβ ίη ε 

ρυΒΙίε ρΐΕεε ϊη ε Βυϋΐ-ιιρ εγ8ε \νίΐΗουΐ βρεείΕΐ ρεΓΠΐίδδίοη 
Ϊγοπι ιΗε εοηηρβίεηΐ ΕυΐΗοΓΪΐίεδ: Ηγ 8 Γ 0 §εη Βπ>π»(1ε, εΗΙο- 
ΓΪηβ, ηίΐΓο§εη εΐίοχίείε, δΐιΙρΒιΐΓ (Ιίοχίάε ογ ρΗοδ^εηε (3 0 (ε 
()); Ηγάτο^εη βαΙρΗίεΙβ (3 ° (ΒI)); απά ΗγεΒο^εη οΗΙοπΠε (5 ° 

(β 0): 

(Β) ΒθΕ(1ίη§ ογ υη1θΕ<Γιη§ Πιε δυΒδίΕηεεβ Ιϊβίβεί υηΠεΓ (ε) 
αΒονε ίη ε ρυΒΙίε ρΐΕεε εΙβεννΒεΓε ιΙιεπ ίη ε Βυίΐΐ-υρ εγοε 
ννίΐΗουί ρποΓ ηοΐίεε Ηανίη§ Βεεη §ίνεη Ιο (Βε εοπιρείεηΐ Ευ- 
ΐΗοηΐίεδ, υηίεβδ ΐΗε βαίεΐ ορεΓΕίίοηβ εγο )υδΐίΠε(1 ίοΓ βεΓίουδ 
ΓβΕδΟΠδ οί δΕίεΙγ. 

(2) Ιί ίοΓ Εηγ ΓΟΕδοη Ηαη<11ίη§ ορεΓΕίϊοηδ ΙΐΕνε Ιο Βε οεγ- 
γΪ8(1 ουί ίη ε ρυΒΙίε ρΐΕεε, ΐΒεη: 

δυΒδίΕηεεβ Εηά ΕΓίίεΙεδ οί εϋίΤετεηΙ ΙάηΠδ βΚίΐΙΙ Βε δερΕ- 
ΓΕίεά ΕοεοΓ(1ίη§ Ιο ΐΒε ΙαΒεΙβ; Εηά 

ΡΕεΙίΕ^εβ ίίΐΐεά ννίΐΗ ηιεΕηδ οί ΒεικΙΗπ^ εΒεΙΙ Βε Ιεβρί ΠεΙ 
\νΗί1ε Βείη§ ΗΒηάΙεΠ. 

21408 

-21413 

ΗΕη(11ίη§ επ 8 δΙοννΕ§ε 

(1) ΡΕοΙίΕ^εδ βΒεΙΙ ηοΐ Βε 0ΐΓθ\νη ογ δυΒ]βεΙε<1 ίο ίηαρΕοΙ. 21414 

(2) ΚεεερίΕοΙεβ βΒεΙΙ Βε δο δίοννεά ίη Λε νεΗίεΙε ιΗε! 
ΐΗεγ ΟΕηηοΙ ονεΓίατη ογ ίηΐΐ &π(1 ιΗε! ιΗε ίο11οννίη§ ΓεςυΒε- 
πιεηΐδ εγο ιηεΐ: 

(ε) ΤΒε εγΙίηάεΓδ ΓείβΓΓειΙ ίο ίη πιεγ^ιπεΙ 2212 (1) (ε) 
ηΗεΙΙ Βε ΙεϊοΙ ρεγεΙΙο! Ιο ογ ε! γϊ§Ηι Εη§1εβ Ιο ιΗε ΙοηξΪΗηϋηβΙ 
Εχίδ οί ΐΗε' νεΗίεΙε; Ηο\νενεΓ, ΐΗοδε δίΐυηίεά ηβ&Γ ιΗε ίοΓ- 
\υεγ(1 ΐΓΕηβνεΓδε \υε11 8Ηε11 Βε ΙειιΙ εΙ Π§Ηΐ ΒΠζΙβδ Ιο ιΗε δΕίά 

ΕΧΪ8. 

5ΗογΙ ογΙίηίΙεΓδ οί Ι»Γ§ε άΐΕπτιείβΓ (εΒοο! 30 επί επ< 1 
ονεΓ) ηΐΕγ Βε δΙο\νε<1 1οη§ίΐυάίηΕΐ1γ ννίΐΗ ΐΗείτ νΕίνε- 
ρΓθΐβεΙίη§ (Ιενίεεδ (ΙίΓβείβεΙ Ιο\νΕΓ(1δ ιΗε πτίοΐεΐΐβ οί ιΗε νεΗί-' 
εΐε. 

ΟγΙίηάεΓβ ινίιιεΗ εγο δυίΠεϊεηΐΙγ χΙβΒΙε ογ εγ6 οεγγϊογΙ ίη 
δυίίΕΒΙε (Ιενίεεδ είίεείίνεΐγ ρΓενεηΐίη§ ΐΗεπι ίΓοηη ονεΓίυΓη- 
ίη§ ηΐΕγ Βε ρΐΕεε(1 υρπ§Ηΐ. 

ΟγΙίηεΙεΓδ ινΗίεΗ εγ8 ΙεϊιΙ ΠεΙ βΗοΙΙ Βε δο \νεΠ§8(1 ογ βΙ- 
ΐΕεΗεά ιΗε! Πιεγ ΟΕηηοΙ δΗίίΐ; 


(Β) ΚεεερίΕοΙββ εοηΐ&ίηίη§ §Εβεδ οί 7 0 (ε) ογ 8 ° (ε) §Ηε 11 
αΙννΕγδ Βε ρΐΕοεΠ ίη ιΗε ροδίΐίοη ίοτ \νΗίεΗ ΐΗβγ ννεΓε Πε- 
δί^ηεά ΕηΠ Βε ρΓΟΙεοΙεΠ Ε^ΕΪηδΙ Εηγ ροδδίΒίΙίΐγ οί Βείη§ 

0Εΐτΐ8§ε(1 Βν οίΗεΓ ρ8ε1ίΒ§εδ. 

21415 

-21499 

δεείΐοη 5: δρεείαΐ ρΓονίδϊοηδ εοηεεΓηίη§ ιΗε ορεΓΕίίοη 
οί νεΗίεΙεδ 

ΜεΑιπ^ επΠ ΙεΒοΙΗμ^ οί νεΗίεΙεδ 

νεΗίεΙεδ ινίΐΗ Γιχεά ογ ιΙεηιουηίΕΒΙε ΐΕηΗδ εοηΐΕΪηίη§ ογ 21500 
ΗΕνίη§ οοηίΕίηεά (εηιρίγ ΐΕηΗβ, υηεΙεΕηβΠ) βυΒδίΕηεεδ 
Ηδίείΐ ίη ΑρρεηΠίχ Β.5 εΠεΙΙ Βεεγ ιΗε ίοΐΐοννΐη^ ΙαΒεΙβ οη 


ΒοΐΗ δίάεδ Εη(1 ε! ιΗε γοεγ: 

Αιγ, ΙίςυίΠ, (ΙεορΙγ-ΓείΓί^βΓΕίεΠ 5 

Απιπιοπϊε 6.1+8 

ΑηιηηοηίΒ, (Ιίδκοίνοιΐ ίη \ν;ιΙβΓ 6.1+8 

ΒυίΒεϋεηεδ 3 

ΒυΐΕηε 3 

1-ΒυΙγΙβηε (1-ΒυΙεηε) 3 

είδ-2-Βυΐγ1εηε (είδ-2-Βυΐεηε) 3 

ΐΓΕηδ-2-ΒυΙγΙεηε (ΐΓΕηδ-2-ΒυΙεηβ) . 3 

ΟεγΒοπ άίοχίάε εοηΐΕίηίη§ εΐΗγΙεηε οχίΠε 3 

ΟΗοπηε 6.1+8 

1 -ΟΗΙογο- 1,1 -<1 ίίΙυοΓοείΙίΕηβ (Κ 142Β) 3 

€γε1ορΓορΕηε 3 

ΟίεΗΙοΓοοϋΠυοΓοηιείΗΕηε εοηΐΕΪηίη§ 12 ρεί εεηΐ 
Βγ πίΒδδ οί εΐΗγΙεηε οχίΠε 3+6.1 

Ι,Ι-ϋίΠυοΓοείΗΕηε (Κ 152ε) 3 

1,1 -ϋίίΙυοΓοείΗνΙεηβ (νίηγΙίΠεηε ΠυοπΠε) 3 

ϋίηιείΗγίΕΓηίηε 3+6.1 

ϋίηιβίΗγΙ εΐΗεε 3 

ΕΐΗΒηβ 3 

ΕΐΗΕηε, ΙίςυίΠ. <1εβρ1γ-Γβίπ§εΐΒΓε(1 3 

ΕΐΗγίΕηιίηε, ΕηΗγάΓουδ 3+6.1 

ΕιΗγΙ εΗΙοΓίιΙε , - 3+6.1 

ΕΐΗγΙεηε .= · .3 

ΕΐΗγΙεηε, Ιίςυίεΐ, άεερ1γ-ΓείΓΪ§8ΓΕΐε(1 3. 

ΕΐΗγΙεηε οχίΠε εοηΐΕίηίη§ οεγΒοπ άίοχίΠε 3+6.1 

ΕΐΗγΙεηε οχίΠε ννίΐΗ ηίίΓο^εη 3+6.1 

ΗεχΕΠυοΓορΓοργΙεηε (Κ 1216) 6.1 

Ηγ8Γο§εη, ΙίςυίΠ, Πεερ1γ-Γείπ§εΓ8ΐε(1 3 

Ηγ^ΓΟ^εη ΒΓοηιίΠε 6.1+8 

ΗγΠΓο^εη εΗΙοπίΙε 6.1+8 

Ηγ(ΐΓο§εη δυΐρΗίΠε 3+6.1 

ΙβοΒυΐΕηε 3 

ΙδοΒυΙγΙεηε (ΙδοΒυΐεηε) 3 

ΜεΗίΒηβ, ΙίςυίΠ, ΠεερΙγ-ΓείΓΪ^εΓΕίεΠ 3 

ΜεΐΗγίΕΓηίηε, ΒηΗγείΓουδ 3+6.1 

ΜεΐΗγΙ ΒΓΟΓηϊίΙε 6.1 

ΜειΗγΙ εΗΙοηΠε 3+6.1 

ΜεΐΗγΙ ΓηεΓΟΕρίΕη 3+6.1 

ΜειΗγΙ νίηγΐ εΐΗεε , 3+6.1 

Μίχΐυεεδ οί 1, 3-ΒυΐΕεϋεηε αηά ΗγΠΓοοΕΓΒοηδ 3 

ΜίχΐυΓεβ οί ΗγΠΓοεΕΓΒοηδ (ΜίχΐυΓεβ Α, Α0, 

Α1, Β ΕηΠ 0) 3 

ΜίχΙυΓεδ οί τηεΐΗγίΒοεΙγΙεηε επΠ ρΓορ;ΐ(1ί«ηε 
ννίιΗ ΗγάΓοοΕΓΒοηδ (ΜίχΙυΓεδ Ρ1 βπΠ Ρ2) 3 

ΜίχΙυΓεδ οί πιείΗγΙ ΒΓοηιίΠε αηΠ οΗΙοΓορίεπη 6.1 

ΜίχΙυΓεδ οί πιείΗγΙ εΒΙοπΠε εικ! οΗΙοΓορίεπη 3+6.1 

ΜίχΙυΓεδ οί πιείΗγΙ εΗΙοΓϊΠβ βικΙ ιηεΐΗγίεηε 
εΗΙοπΠε 3+6.1 

ΝεΙογεΙ §35, ΙίηυίΠ, Πεερ1γ-Γβίπ§8ΓΕΐ8(1 3 

ΝίΐΓο§βη ΠίοχίΠε Ν0 2 (ΝίΐΓθ§εη ρεΓΟχίάε, 

ΝίΐΓ0§εη ΐείΓΟχίΠε 5+6.1 

ΝίίΓουβ οχίΠε Ν 2 0 5 

ΝίίΓουβ οχίΠε Ν 2 0, ΙίςυίΠ, 8εερ1γ-Γείπ§εΓΕΐεδ 5 

Οχγ§εη, ΙίςυίΠ, Πεερ1γ-ΓείΓί§8ΓΕΐε(1 5 

ΡΗοδ§εηε 5+6.1 

Ρεορηπε 3 

ΡΓοργΙεηε 3 

δυΐρΗυΓ ΠίοχίΠε 6.1+8 

ΤπίΙυοΓοεΗΙοΓοείΗγΙεηε (Κ 1113) 3+6.1 

1,1,1,-ΤπΠυοΓοεΐΗΕηε 3 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤπιηεΐΗγίΕπηηε, ΕπΗγεΒουβ 
Υ'ίηγΐ ΙίΓοιηίεΙβ 
νίηγΐ οΗΙοπόε 
Υίηγΐ ίΙυοΓΪεΙβ 


3+6.1 

3+6.1 

3 

3 

21501 
-21508 ' 


Ηε 118 οί ΙίπιίΐεοΙ (ΙυΓΕίίοη Γογ δεπήοε ΓβςυΪΓβιηβηΙδ. 

Ιη ιΗε ο&ΓΠΗββ οΓ <1&η§6Γουδ δυΒδίΕηεεδ οί (ΖίΒδδ 2 οίΗεΓ 21509 
ιΗβπ ΐΗοβε οί 1 °(ε) βηδ (β I), 2°(ε), 7 °(ε), 8°(3), 3η8 10°, 

Η&ΐΐβ Γογ βεΓνίεε ΓεηυίΓεηιεηΐδ βΗβ.11 βο ί3Γ 3δ ροββίΒΙε ηοΐ Βε 
Γη3(1ε ηε3Γ ίηΗαΒίΐε*! ρίβεεβ ογ ρίΒεεβ οί τεβοΓί. Α ΗεΙι ηεβΓ 
βυεΗ 3 ρίβεε πιευ ηοΐ Βε ρΓοΙοη^εΟ εχεερί ννϊιΐι ιΗε Εβτεβ- 
πιβηΐ οί ιΗε εοηιρείεηΐ ΕυΐΗοπίίεβ. 

21510 

-21599 


δεείίοη 6: ΤΓ3ηδϊΐίοπ3ΐ ρΓονϊδίοηδ, άοεοβΕίίοηβ 3η<1 ρεο- 
νίδΐοηδ ρεεαϋβΓ Ιο εβΓΙβίη εουηίπεβ 

(Οηΐγ ιΗε §βη8Γ3ΐ ρΓονϊδίοηδ οΓ ΡεγΙ I Ερρίγ) 

21600 

-30999 

Οε 55 3: ΙηΓΙβηιιτιαΒΙε Ιίςυίόδ 

ΟεηεΓβΙ 

(Οηΐγ ιΗε §εηεΓ3ΐ ρΓονϊδίοηδ οί ΡεγΙ I Ερρίγ) 

31000 

-31099 

δεείίοη 1: 

ΜοΟβ οί εΕΓΓΐ3§ε 

31100 

-31129 

ΒεΒοΙΗπ^ οί ΐΕηΙί-εοηίΕΐηεΓδ 31130 

ΤΕηΙί-εοηίΕΐηεΓβ εοηΐΕίηίη§ ογ Ηβνίη^ εοηΐ3Ϊηβ(1 βυΒ- 
δίΕηεεδ οί 1° Ιο 6°, 11 ° Ιο 26°, 31 0 ογ 33° βΒεΙΙ Βοεγ οη 
ΒοιΒ δίΟεδ ε ΙυΒεΙ εοηίοπηίη§ Ιο πιοόεΙ Νο.3. 

ΤΗοβε εοηΐ3ίηίη§ ογ ΓΐΕνίη^ εοηίΕΪηεΟ δυΒδίΕηεεδ οί 6° 

8Ηε11 ίη ίΐεΐοΐϊιίοη Βοεγ ΐΕΒεΙδ εοηίοπηίη§ Ιο πιοΟεΙ Νο. 6.ΙΑ. 

ΤΒοδε εοηΐ3!ηίη§ ογ ΗΒνίη§ εοηίΕίηεΟ δυΒδίΕηεεδ οί 11 0 
Ιο 20° δΗαΙΙ ίη ΕίΜιίοη Βοεγ ΙβΒεΙβ εοηίοΓΓηίη§ Ιο ιτιοείεΐ 
Νο. 6.1 

ΤΗοβε εοηΐΒίηίη§ ογ Ηανίηβ εοηΐΒίηεό δυΒδΐ3ηεεδ οί 21 0 
Ιο 26° εΗεΙΙ ίη 3(1(1ίΐίοη ΒεΕΓ ΙηΒεΙ® εοηίοΓπιίη§ Ιο πιοΟεΙ 
Νο.8. . 

31131 

-31199 


δεείίοη 2: 

δρεείπΐ ΓεςυίιετηεηΙδ Ιο Βε ίυΐίίΐΐεά Βγ ιΗε ηιεβηδ οί 
ΐΓΕηδροΓΐ 3η(1 ίΐδ εςυίρηιεηΐ 

(Οηΐγ ιΗε §εηεΓΕΐ ρΓονϊδίοηδ οί ΡεγΙ I Ερρίγ). 

31200 

-31299 

δεείίοη 3: 

ΟεηεΓΕί δβΓνίεβ ρΓονϊδίοηδ 

31300 

-31320 

δυροΓνίδίοη οί νεΗίεΙεδ 

ΤΒε ρΓονϊδίοηδ οί ΓηΕΓβίηβΙ 10321 δΗαΙΙ Ερρίγ ίο ιΗε 31321 
(Ιβη^οΓουδ §οο<1δ ΙίδΙεά Βείονν ίη ηυΕηΐίιίεδ εχοβοίΐίη^ ΐΗοβε 
βρεείίϊεά: 

δϋΒδίΕηεββ οί 1° Ιο 5° (ε) υηά (Β), 6° (ε) επΟ (Β) επΟ 
21° ίο 26°: ο 10000 

δυΒδίΕηεεδ οί 11° ιό 20°: 5.000 

31322 

-31352 

ΡογΙεΒΙθ Ιί§Ηΐίη@ ΒρρΒΓΒΐυβ 

Α εΙο58(1 νεΗίεΙε ηΐΕγ ηοΐ Βε εηΙεΓβό Βγ ρεΓδοηδ 03Π·γίη§ 31353 
1ί§Ηΐίη§ ΕρρΕΓΕίυδ οΐόβΓ ιΗεπ ροιΐΕΒΙε ΐΕΐηρδ δο όεδί§ηε(1 
ΕηΟ εοηδίΓαεΙεό ιΒεΙ ΐΗεγ εοηποί ί§ηίΐε Εηγ §3585 \νΗίεΒ 
ιηΕγ ΗΕνε ρεηείΓΕίεό ίηΐο ιΗε ίηΙεποΓ οί ιΗε νεΗίεΙε. 

31354 

-31399 


δεείίοη 4: 

δρεεΪΒΐ ρΓονϊδίοηδ εοηεβΓηΐη§ 1θ3<ϋη§, υπΙοδΟΐη^ 
Εηό ΠεπΟΗπ^ 


ΡΓοΗίΒίΐίοη οί ηιίχβιΐ Ιοβόίη^ οη οηε νεΗίεΙε 

(1) δυΒδίΕηεεβ οί ΟίΕδδ 3 εοηίΕίηεΟ ίη ρΕε1(Ε§6δ ΒεΕπη§ 
οηε ογ Ιννο ΐΕΒεΙδ εοηίοπηίη£ Ιο ηιοόεΙ Νο. 3 βΒεΙΙ ηοΐ Βε 
1οΕ<1ε(1 οη οηε νεΗίεΙε ΐο^εΐΗεε ννίΐΗ δυΒδίΕηεεβ ογ ΕΓίίεΙεδ 
οί ΟίΕδβεδ 1ε, 1Β ογ Ιο οοπίΕίπεΟ ϊη ρΕεΙίΕ^εβ ΒβΕπηβ οηε 
ογ Ιννο ΐΕΒβΙδ εοηίοΓηιίηβ Ιο γποΗοΙ Νο.1 

(2) δυΒδίΕηεεδ οί 01355 3 εοηίΕίηβά ίη ρΒεΙο^εβ Βεβπη§ 
Ιννο ΙεΒοΙβ εοηίοΓΓηίη^ Ιο ηκχίεΐ Νο. 3 βΒεΙΙ ηοΐ Βε 1θ3(1ε(1 
οη οηε νεΗίεΙε ΙοβείΗεΓ ννίΐΗ: 

(ε) δυΒδίΕηεεδ οί ΟΙηκβ 5.1 ογ Οηβδ 5.2 εοηίΕΪηεΟ ίη 
ρ3ε1(3§εδ ΒεΕΓ>η§ ιννο ΙηΒεΙδ ε’οηίοπηίη£ Ιο πιοόεΙ Νο. 5; 

(Β) δυΒδίΕηεεδ οί ΟΒδδ 6.1 ογ ϋβδδ 8 εοηΐΒΪηβίΙ ίη 
ρΒοΚΒββδ ΒεΕπη§ ιννο ΙδΒεΙδ εοηίοπτιίη§ Ιο πιοιίεΐ Νο. 6.1, 
6.ΙΑ ογ 8. 


ΡΓεοΕυίίοηδ ννίΐΗ τεβρεεί Ιο ΕΓίίεΙεδ οί εοηβυπιρίίοη 

(1) ΡβοΗε §08 ΒεΕΓΪη§ ΙβΒβΙβ εοηίοπηίη^ Ιο ηιοόεΐδ Νο. 
6.1 ογ 6.ΙΑ δΗοΙΙ Βε Ηερί ΕρΕΠ Γγοιπ ίοοόδΐυίίδ, οίΗεΓ εγΙϊ- 
εΐεβ οί εοηβυπιρίίοη 3η>1 επιπιε] ίεεόβ ίη νεΗίεΙεδ Εηιί εΙ 
ρΐΕεβδ οί 1ο3(1ίη§, υη1θΕ(1ίη§ βηό ΐΓΕηδΙοΕόίη^. 

(2) ΕηηρΙγ ΓεεερίΕεΙεβ, υηεΙεΕηβά, ΒεΕπη§ ΙυΒεΙβ εοη- 
ίθΓηιίη§ Ιο πιοόεΐβ Νο. 6.1 ογ 6. ΙΑ βΗαΙΙ Βε ΗερΙ ΕρΕΓΐ Γγογπ 
ίοοόδΐυίίδ, οίΗεΓ ΕΓίίεΙεδ οί εοηδυηιρίίοη Εηό επϊπιεΙ ίεείΐβ 
ίη νεΗίεΙεδ οπό βΙ ρίποεβ οί 1ο3(1ίη§. υηΙθΕ(1ίη§ βικΙ 
ΐΓΕηδ1θΕ(1ίη§. 

(2) ΕηηρΙγ τεοερίΕοΙεβ, υηε1εΕηε(1, ΒεΕΓίη§ ΐΕΒεΙδ εοη- 
ΓθΓηιίη§ Ιο πιοόεΐδ Νο. 6.1 ογ 6. ΙΑ 8ΗεΙ1 Βε ΗερΙ ερεγΙ Γγοπι 
ίοοόβΐυίίδ, οίΗεΓ ΕΓίίεΙεδ οί εοηδυηιρίίοη Εηά επϊπιεΙ ίεεόβ 
ϊη νεΗίεΙεδ 2>χ1 αΐ ρΐΕοεδ οί 1οΕ(1ίης, ιιη1θ3(ϋη§ επ(1 
ΐΓΕηδΙοΕίϋη^. 


ΗΕηόΙίηβ Εηό δΙοννΕ^ε 

ΤΗε υδε οί ΓεΕ(1ί1ν ίηίΐΕΓηηίΕΒΙε ΓΠΕίεπΕίδ Γογ βΙοννίη§ 
ρΕεΙεΒ^εβ ίη νεΗίεΙεδ ίβ ρΓοΗίΒίΙεά. 

ΟεΕηίη§ εΓ18γ υη1ο3(1ίη§ 

Ιί Εηγ δυΒδίΕηεεβ οί 6 ° ογ 11 ° ίο 20° Ηβνε ΙεΒίςεϋ επί! 
Βεεη δρίΙΙεοΙ ίη ε νεΗίεΙε, ίΐ ηΐΕγ ηοΐ Βε τε-υβεό υηΐΟ εΓιογ ίΐ 
Ηε 5 Βεεη ΐΗοεου^ΒΙγ εΙεΕηεό αηεΙ, ίί ηεεεβδΕΓγ, όεεοηίΕΓηί- 
ηΕΐεό. Αηγ οίΗεΓ §οοόδ αηά ΕΓίίεΙεδ ΟΕΓπεό ίη ιΗε δΒπιε νε¬ 
ΗίεΙε βΗβΙΙ Βε εχΕΓηίηεό Γογ ροδβίΒΙε εοηίΕΐηίηΒΐίοη. 


δεείίοη 5: 

δρεείΕΐ ρΓονϊδίοηδ εοηεεΓηίη§ ιΗε ορεΓΕίίοη οί νεΗίεΙεδ 

ΜΒΓΐαη§ Επά ΙεΒοΙΠπ^ οί νεΗίεΙεδ 

νεΗίεΙεδ ννίιΗ Πχβό ογ (ΙεπιουπΙαΒΙβ ΙεπΙυβ εοηίΕΐηίη^ ογ 
ΒΕνίη§ εοηίΕίηει! δυΒδίΕηεεδ οί1° ΐο6°, 11° Ιο 26 0 , 31° 
ογ 33 ° 5Ηε 11 ΒεΕΓ οη ΒοΐΗ δίίΐεβ επγΙ εΙ ιΗε γοεγ ε ΙεΒοΙ εοη- 
ίοητιίη§ Ιο Γηο8ε1 Νο. 3. 

ΤΗοβε εοηΐΒΪηίη§ ογ Η;ινίη§ εοηίαίηείΐ δυΒδίΕηεεβ οί 6° 
8 ΗεΙ 1 ίη 3(1(4ίΐίοη Βοεγ ΙειΒεΙδ εοηίοπηίη§ Ιο πκχΐβΐ Νο. 6.1 
Α. 

ΤΗοβε εοηίΕΐηίηβ ογ Η3νίη§ εοηίΕίηεό βυΒδίΕηοεβ οί 11 ° 
Ιο 20° 5 Η 3 ΙΙ ίη Εόόίΐίοη Βθεγ ΙεΒοΙβ εοηίοπηίη^ Ιο ηιοόεΐ 
Νο. 6.1 

ΤΗοδε εοηΐΕίηίη§ ογ ΗΕνίη§ εοηΐ3ίηβ(1 δυΒδίΕηεεδ οί 21 0 
Ιο 26° 5 Η 3 ΙΙ ίη Βόόίΐίοη Βοεγ ΙεΒοΙβ εοηίοπηίη§ Ιο πιοιίεΐ 
Νο. 8. 


31400 

-31402 

31403 


31404 

-31409 

31410 


31411 

-31413 


31414 


31415 


31416 

-31499 


31500 


31501 

-31599 
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1059 


δεειίοη 6: 

Τΐίΐηβίΐίοη&Ι ρΓονίβίοηβ, άεΓΟββΐίοηδ, 3ηά ρΓονίβίοηβ 
ρβοιιϋ&Γ Ιο εεΓίαίη εοιιηίπεβ 

(ΟηΙν ΐΗε ββηεΓαΙ ρΓονίβίοηβ οί Ραπ I ειρρίν) 

31600 

-40999 

0&53 4.1: ΙηΠίΐιηιτίίίΒΙε βοΐίάβ 

ΟεηεΓβΙ 

(ΟηΙν ΐΗε §βηβΓ3ΐ ρΓονίδίοηδ οί ΡεγΙ I αρρίγ) 

41000 

-41099 

δεειίοη 1: 

Μθ(1β οί 03ΓΠ3§6 

41100 

-41104 

ΜβΐΗθά οί άίβρβΙεΗ 3Π(1 ΓβδίΓΙΟΐϊοΠδ ΟΠ ίθΓλν3Γ0ίπ§ 

δυΙρΚαΓ ίη ΐΗε ιηεΐίβά δίαίε, 2° (6), βηά παρΠίΠηΙεπε ΐη 41105 
ΐΗε ιηεΐΐεά δΐ3ΐε, 11° (ε), πιαγ 6ε ΟΒΓπεά οηΐγ ίη ΙαηΗ- 
νεΗίεΙεβ αηά ΐβηΕ-εοηΙβίηεΓδ. 

41106 

-41110 

ίη Βυΐΐί 

(1) διάρΗιΐΓ οί 2° ( 3 ) ηηβγ 6ε ΟΒΓπεά ίη ΗϋΙΕ. 41111 

(2) Ν3ρίιΐΗ3ΐεηε οί 11° (β) βηά (6) ιηαν 6ε ΟΒΠ-ίεά ίη 
6υ1Π; ίη ιΗλΙ ε3βε ίΐ δΚβΙΙ 6ε ε3ΓΓίε<1 ίη ε1οδβ<1 νεΗίεΙεδ ννίΐΗ 3 
ίϊΐεΐ3ΐ Ηοάγ ογ ίη δΗεεΙεά νεΗίεΙεβ ννίΐΗ 3 ηοη-ίηίΙαηιηίΒΗΙε 
δΗεεί αηά είιΗεΓ Ηανϊη§ 3 ηιείβΐ 6οάγ ογ Ηβνίη^ α βΗεεί οί 
εΐοδείγ-ννονεη πιβίεπαΐ δρεεαά οη ΐΗε Ωοογ. Γογ (6ε οβγ- 
πββε οί ηΒρΗΐΗαΙεηε οί 11 ° (ε), ι6ε ΠοοΓβ οί νεΗίεΙββ δΗαΙΙ 
6ε ρΓοίεείεά 6γ βη οϋ-ρΓοοί 1ίηίη§. 

(3) ΕχραηάαΗΙε ροΐγδίντεηβδ οί 12° ηΐΕγ 6ε οβπ-ίεά ίη 
6η1Ι< ίη ορεη 6υΐ βΗεεΙεά νεΗίεΙεβ ννίΐΗ αάεςυΕίε νεηΐίΐα- 
Ιίοη. 

41112 

-41117 

03ΓΓία§ε ίη εοηΐΒίηεΓβ 

(1) Γογ ΐΗε 03ΓΠ3§ε οί ηηρΗΐΗαΙεηε οί 11° (η) βηά (6), 41118 

δΐηηΙΙ ννοοάεη εοηΐΒΐηεΓβ βΗβΙΙ 6β ΓιΙίεά ννίΐΗ 3η οϋ-ρΓοοί 

1ίηίη§. 

(2) Εχρβηάα61ε ροΙγβίγΓεηεδ οί 12° ιηαγ βίβο 6ε ραείνεά 
ννίΐΗοιιΙ ίηίετηαΐ ρΒο1<3£ίη§ ίη διηαΐΐ οοηίαίηεΓδ οί ΐΗε εΐοβεά 
Ιγρε ννίΐΗ εοηιρίείε ννΒΐΙβ. δκι&ΙΙ εοηΐΒΪηεΓδ εοηΐ3ίηίη§ εχ- 
ρ3ηοΐ361ε ροΙγβΙγΓεηεβ δίκιΐΐ 6 ο3γ ΐΗε ηιβΓίοηβ: “Κεερ 3νν3γ 
βηγ δουΓεε οί ί§ηίΐίοη”. ΤΗίδ ΓηδΑπίβ β63ΐ1 6ε ίη 3η οίΓιείβΙ 
1βη§ιΐΒ§β οί ΐΗε εοηηΐΓγ οί άβρβΓίιΐΓβ, 3ηά ηΐδο, ίί ιΗβΙ Ι&η- 
§ϋ3§β ίδ Εη§1ίδ(ι, ΓγοποΚ ογ Οεπηαη, ίη Εη§1ίδΗ, ΓγοποΚ ογ 
Ο επηβη, υηίεβδ 3ηγ 3§Γεεηιβηΐ8 εοηεΐυάεά 6εΙννεβη ΐΗε 
εοιιηίπεβ εοηεεηιεά ίη ΐΗε ΐΓ3ηβροΓΐ ορβΓβΙίοη ρΓονίάε οίΗ- 
εεννίβε. 

41119 

-41129 

Ε36εΙ1ίη§ οί ΐβηΗ-εοηΐβίηβΓδ 

ΤβπΗ εοηΐ3ίηεΓδ εοηΐ«ίηίη£ ογ Πανίπβ οοηΐβίηεά βαΙρΗιΐΓ 41130 
οί 2 0 ( 3 ) ογ 2 ° (6), ρΗοδρΗοΓϋδ βεβςιιίβιιΐρΐιίάε ογ ρΗοβρΗο- 
ηιβ ρβηΐ3δυ1ρίιί(ίε οί 8°, ηερΗΐΗβΙεηε οί 11 0 (ε), 3 Κ 3 ΙΙ 6ο3γ 
οη 6οΐΗ δίάεβ 3 Ι36ε1 εεηίοπηίη§ Ιο ιηοάεΐ Νο. 4.1 

41131 

-41199 

δεειίοη 2: 

δρεεΪ3ΐ ΓεςυίΓεηιεηΐδ Ιο 6ε ίυΙΠΙΙβί! 6γ ΐΗε ηΐ83ηδ οί 
ΐΓ3ηβροΓΐ αηά ίΐδ εςιηριηεηΐ 

41200 

-41203 

Τγρβδ οί νεΗίοΙε 

Ρ3εΚ3§βδ εοηΐ3Ϊηίη§ δΐιΗδΙβηοεδ οί 4 ° Ιο 8 ° δ63ΐ16ε 03Γ- 41204 

πεά ίη εΐοδεά ογ δΗεεΙεά νεΚίεΙεδ. 


δεειίοη 3: 

ΟεηεΓβΙ βεΓνίεε ρπνίδίοηβ 

41300 

-41320 

δαρεΓνίδίοη οί νεΗίεΙεβ 

ΤΗε ρΓονίβίοηβ οί ΓηβΓ^ίηβΙ 10321 .βίιαΙ) 3ρρ1γ Ιο ΐΗε 41321 
άβη^επνυδ §οοάβ Iίδίβεί Ηεΐονν ίη ςυβηΐίιίεβ εχεεεάίη^ ΐΗοβε 
δρεείίίεά: 

δη6δΐ3ηεβδ οί 7° (β), (6 ) βηά (ο): 1000 Η§. 

41322 

-41399 

δεειίοη 4: 

δρεείβ! ρΓονίδίοηδ οοηο6Γηίη§ 1ο3(1ίη§, υηΙοΒίΙίηβ 

3η(1 63ηε11ίη§ 


• ΡΓοΗί6ίΐίοη οί ιηίχεεί 1οαι)ίη§ οη οηε νείιίείε 

(1) 5υ6δΐ3ηεεδ οί 0333 4.1 εοηίαίηεοί ίη ρ3θ(ί3§εδ 6ε3Γ- 
ίη§ 3 ΙβΩεΙ ογ Ιννο ΙηΩεΙδ εοηίοΓηιίη§ Ιο ιηοιίεΐ Νο. 4.1 δΗβΠ 
ηοΐ 6ε Ιοβείεοί ΐο§εΐ6εΓ οη οηε νεΗίεΙε ννίΐΚ 8η6δΐ3ηεεδ ογ 
ΕΓίίεΙεβ οί Οβδδβδ 13, 16 ογ 1 ε οοηΐηίηεοί ίη ρηεΐτβ^εδ 6ε;ΐΓ- 
ίη§ οηε ογ Ιννο Ι36ε1δ <:οηίοπηίη§ Ιο ηκκίεΐ Νο. 1. 

(2) δη6δΐ3ηεεδ οί Οαδβ 4.1 εοηΐΒίηεΩ ίη ρ3εΙί3§65 6ε3Γ- 
ίη§ Ιννο Ι36ε1δ εοηίοΓΓηίη§ Ιο ηιοοίεΐ Νο. 4.1 δ6α11 ηοΐ 6ε 
ΙοβΩθιΙ Ιο§εΐΗεΓ οη οηε νείιίείε ννίΐΗ: 

(β) διι6δΐ3ηεεδ οί Οβδδεδ 5.1 ογ 5.2 εοηΐβίηεά ίη ρβείί- 
3§εδ 6ε3ΓΪη§ ΐννΌ Ι36ε1δ εοηίοιηιίη§ Ιο ηκκίβΐ Νο. 5; 

(6) δυ6δΐ3ηεβ5 οί Οβδβ 6.1 εοηίαίηβί) ίη ρβείο^ββ 6ο3γ- 
ίη§ Ιννο 1β6ε1δ εοηίοπηίη§ Ιο Γηο(1ε1δ Νοβ. 6.1 ογ 6.ΙΑ; 

(ο) δη6δΐ3ηεεδ οί Οαδδ 8 εοηίαίηειί ίη ρ3ε1ί3§εδ ΒβαΓίηρ 
Ιννο Ι36ε1δ εοηίοΓΓηίη§ Ιο Γηοιίεΐ Νο. 8. 

δεειίοη 5: ' 

δρεείβΐ ρΓονίδίοηδ οοηεεΓηίη^ ΐ6ε ορεΓβΙίοη οί νεΗίεΙεδ 

ΜηΓίίίηβ 3πγ) Ι36ε11ίη§ οί νεΗίεΙεδ 

(1) ΤΗε ρεονίδίοηβ οί >Π3Γ§ίη3ΐ 10500, (1), (7) βηεΙ (8) 
δΗβΙΙ βρρίγ οηΐγ Ιο ΐΗε 03ΓΠ3§ε οί βιώδίβηεεδ οί 2°, 4° Ιο 
8° 3π4 11° (ε). 

(2) νεΗίεΙεβ ννίΐΗ ΓιχθγΙ ογ 4εηιουηΐ361ε ΐΕηΗβ εοηΐβίηίη^ 
ογ Ηβνίηξ εοηίΕίηεεΙ (εηηρίγ Ιβηΐίβ, υηεΙεΒηεά) δαΗδΙβηεεβ 
Ηδίείΐ ίη Αρρεηεϋχ Β.5 βΗδΙΙ ΗεβΓ οη ΗοΐΗ βίεΙεδ 3η(1 βΐ ΐΗε 
γο3γ ΙβΗεΙδ εοηίθΓΓηίη§ Ιο Γηοείεΐ Νο. 4.1. 


δεειίοη 6: 

ΤΓ3ηβίΐίοη3ΐ ρΓονίδίοηδ, άεΓο§3ΐίοηδ, 3η<1 ρΓονίδίοηδ 
ρεευΙίΕΓ Ιο εεΓίβίη εοηηίπεδ 

(Οηΐγ ΐΗβ §εηεΓ3ΐ ρΓονίδίοηδ οί ΡεγΙ 1 ΕρρΙγ) 

41600 

41999 

θ3δδ 4.2: δυ6δΐ3ηεεδ 1ί;ι61ε Ιο δροηίβηεοιίδ εοπιΗυδίίοη 
(Οηΐγ ΐΗε ςεηεΓβΙ ρΓονίβίοηβ οί Ρεπ I αρρίγ) 

4200ί 

4209ξ 

δεειίοη 1: 

Μθ8β οί ΟΒΓΠ306 

41101 
-4211( 

03ΓΠ3§ε ίη 6ιι1Η 

δυΗδίΒηεεδ οί 5°, ΩυβΙ ίΓοιη ΗίΒδί-ίυΓηΒοε ΠΙίεΓβ οί 6° 4211. 

(ε) δυΗδίβηεεβ οί 10° ηιαν 6ε οβΓΓΪεά ίη ΗυΙΗ. Ιη ιΗεΙ εββε, 
δυΗδίβηεεβ οί 5° βηά 10° δΗβΙΙ 6ε οΒΓπεά ίη εΐοβεά νεΗί- 
εΐεδ ννίΐΗ 3 γγιρΙεΙ 6ο8γ, αηά άυβί Ιγοπι 6ΐ3δΐ-ίηΓη3οε ΠΙίεΓδ 
ίη εΐοδεά νεΗίεΙεδ ννίΐΗ 3 ιηβίβΐ 6οάγ ογ ίη δΗεεΙεά νεΗίεΙεβ 
ννίΐΗ 3 ηιείαΐ 6οάγ. 


41400 

41402 


41403 


41404 

-41499 


41500 


41501 

-41599 


41205 

-41299 


4111 

-4112 
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ίίΐ6β1ϋη§ οί (8ηΙ<-οοη(&ίηβΓ8 

Τ&ηΙί-οοηΙωηβΓδ εοηίαίηίη§ ογ Ηβνίη^ εοηΐΒΪηε8 δυΒ- 42130 
δΐ&ηοβδ οί 1 0 ογ 3 ° δΗ&11 Βεαε οη ΒοίΒ δί8εδ β ΙδΒεΙ εοη- 
ίοπηίη§ Ιο ιηοΟεΙ Νο. 4.2. 

ΤΗοδε εοηΐ3ίηίη§ ογ Ηανίη^ εοηίΕίηε8 δυΒδίΕηεεδ οί 3 0 
βΒεΙΙ ΒεΕΓ ϊη αείεΐϊιϊοη ΙυΒεΙδ €οηίοητιίη§ ίο εηο8ε1 Νο. 4.3. 

42131 

-42199 

δεείίοη 2: 

δρεείβΐ ΓεςυίΓεηιεηΐδ Ιο Βε ίαΐίΐΐΐβίΐ Βγ ιΒε ηιεΕηδ οί 
ΐΓΕηδροιΐ ηη8 ΐΐδ εςυίρηιεηΐ 

42200 

42203 

Τγρεβ οί νεΒΐεΙε 

Ρ3οΒ3§ε3 εοηί3ίηίη§ δυΒδίΕηεεδ οί 4° 3η8 10° βΒεΙΙ Βε 42204 
εαιτίειΐ ίη ε1οδε8 ογ δΗεεΙεά νεΒϊεΙεβ. 

42205 

42299 

δεείίοη 3: 

ΟεηβΓ&Ι δεΓνϊεε ρεονίδίοηδ 

42300 
-42320 

δυρεενίδίοη οί νεΗϊεΙεδ 

ΤΒε ρΓονΐδΐοηδ οί ΓπβΓβίηβΙ 10321 βΒεΙΙ Ερρίγ Ιο ιΒε 42321 
0αη§8Γουδ §οο8δ Ηδΐε8 Βείονν ϊη ςαβηίίΐίβδ εχεεε8ίη§ ΐΗοδε 
δρεείίίβεί: 

δυΒδίΕηεεδ οί 1° Ιο 3° βη8 6° (ε): 10000 Β§. 

42322 

-42377 

Ειτιρίγ Ιβηΐίδ 

Γογ βηιρίγ ΐΕηΒδ ννΒίεΒ Ηανε οοηίΕίηε8 ρΒοβρΗοευδ οί 1 ° 42378 

βεε »1δο πι&Γ^ίηαΙδ 211474 επ8 212474. 

42379 

-42399 


δεείίοη 4: 

δρεείαΐ ρεονίδίοηδ εοηεειτιίη§ 1οΕ8ίη§, υη1οΒ8ίη§ 
βπ8 Βε8Ππ§ 

42400 

42402 

ΡΓοΒίΒίΐίοη οί ηίχεεί 1ο.ΐ(1ίη§ οη οηε νεΒΐεΙε 

(1) δυΒδίΕηεεδ οί (ΖΙαδβ 4.2 εοηίΕΪηε8 ίη ρ3θΒΕ§εδ Βοεγ- 42403 
ίη§ 3 ΙαΒεΙ ογ ίννο ΐΕΒεΙβ εοηίοπηίη§ Ιο πιο8ε1 Νο. 4.2 5 Ββ11 

ηοΐ Βε 1οΕ8ε8 ίο§είΒεε οη οηε νεΒΐεΙε ννίίΐι δυΒδίΕηεεδ ογ 
ΕΓ ίίείεδ οί Οίδδδεδ 1 ε, 1Β ογ 1ε εοηίΕΪηεΟ ίη ρΒθΒΒ§εδ Βοεγ- 
ίη§ οηε ογ Ιννο ΐΕΒεΙδ εοηίοπτιίηβ Ιο ηιοάβΐ Νο. 1. 

(2) δυΒδίΕηεεδ οί 4° εοηοίηεεί ίη ρΕεΙίΕ^εδ Βεαηη§ ίννο 
ΙβΒεΙβ οοηίοπηίη§ ίο ηιο8εΙ Νο. 4.2 δΒηΙΙ ηοί Βε Ιο3<ίεΗ Ιο- 
§είΒεε οη οηε νεΒΐεΙε ννίΐΒ: 

(ε) δυΒδίαηεεβ οί ΟίΕδδεβ 5.1 ογ 5.2 εοηίΕΪηεεΙ ίη ρΕοΒ- 
3§εδ ΒεΕΓΪη§ ίννο ΐΕΒεΙδ εοηίοπηίη§ ίο ηκκίεΙ Νο. 5; 

(Β) δυΒδίΕηεεδ οί Οβ 55 6.1 εοηίβίηεεί ίη ρΕοΒη^εδ Βοεγ- 
ίη§ ίννο ΙεΒοΙε εοηίοπηίη§ Ιο πκ>8ε1δ 6.1 ογ 6.ΙΑ; 

(ο) δυΒδίΕηεεδ οί ΟίΕδβ 8 εοηίΕίηεά ίη ρΕοΒβ§εδ ΒεΕπη§ 
ίννο ΪΕΒεΙδ εοηίοπηίη§ Ιο ιτιο8ε1 Νο. 8 . 

42404 

-42413 

ΗβηείΙίη^ ?ιη8 δίονν3§ε 

(1) ΚεεερίΕοΙεδ επ8 ρβοΒβ§ 68 εοηΐΒΪηίη§ δυΒδίΕηεεδ οί 42414 
1 0 αη8 3° κΒεΙΙ ηοί Βε δυΒ)εοίε8 ίο ίηιρΕοΙ. ΤΒβγ δΒβΙΙ Βε 

δο ρΐβοεεί ίη ιΒε νβΒίεΙε ιΒεΙ ίΒβγ οΕηηοί ονεΓίυΓη ογ ΙεΙΙ ογ 
Βε (ΙίδρίΕοεεΙ ίη Βηγ ννβγ. 

(2) ΤΒε υδε οί τεβεΒΙγ ίηίΐΕηιπιβΒΙε ηΐΕίεπΒίδ ίοΓ δίοννίη§ 
ρΕοΙοεεδ ίη νεΒίεΙεδ ίδ ρεοΒίΒίίε8. 


δεείίοη 5: 

δρεείυΐ ρΓονΐδΐοηδ εοηεεπιίη§ ιΒε ορεΓΕίίοη οί νεΒίεΙεδ 

ΜεγΕιπ^ βπ 8 ΐΕΒβ11ίη§ οί νεΒίεΙεδ 

(1) ΤΒε ρεονίδίοηδ οί πιεγ^ιπεΙ 10500, ρβΓΕ^τΕρΒδ (1), 42500 

(7) βη<1 ( 8 ), δΒβΙΙ Ερρίγ οηΐγ ίο ίΒβ 0 ΕΓΠΕ§ε οί βυΒδίΕηοεδ οί 

1° ίο 4° βπ8 6°. 

(2) νεΒίεΙεδ ννίίΒ Πχε 8 ογ 8επιουηΐΒΒ1ε ΐΕηΒδ εοηίΕίηίη§ 
ογ Β 3 νίη§ εοηΐΒΐηε 8 (ειηρίγ ΙυηΒδ, υηε1βαηε8) δυΒδίΕηεεδ 
1ίδίε8 ίη Αρρεη8ίχ Β.5 βΒεΙΙ Ββεγ οη ΒοίΒ δί 8 εδ Εη<ί εΙ ίΒε 
γ8εγ ΙυΒεΙδ εοηίθΓΓηίη§ ίο ηιοάεΐ Νο. 4.2. 

ΤΒοδε οοηΐΒίηίη§ ογ ΒΕνίη§ οοηίΕίηειΙ δυΒδίΕηεεδ οί 3 0 
8Βε11 Βοεγ, ίη αείεΐίΐϊοη, ΙηΒεΙδ εοηίοπηίη§ ίο ΐΊΐο8ε1 Νο. 4.3. 

42401 

-42599 

δεείίοη 6: 

ΤΓΕηδίίίοηΕΐ ρεονίδίοηδ, (ίεεο^Είίοηδ, αηά ρεονίδίοηδ 
ρεουΒοε ίο οεείΕίη εουηίπεδ 

(Οηΐγ ίΒβ §εηβΓ 3 ΐ ρεονίδίοηδ οί ΡεγΙ I Ερρίγ) 

42600 

42999 

□β88 4.3.: 

δυΒδίΕηεεδ ννΒίεΒ £ΐνε οίί ίηίΐΕηιπίΕΒΙε §3585 οη εοηίΕοί 
ννίίΒ ννΕίεε 

ΟεηεεΕί 

(Οηΐγ ίΒε §εηεεΕΐ ρεονίδίοηδ οί ΡεγΙ I Ερρίγ) 

43000 

43099 

δεείίοη 1: 

Μοίΐε οί 0 Βπ·ίΕ§ε 

43100 
-43110 

θΕΓΓΪΕ§ε ίη ΒυΙΒ 

ΜΒ§ηεδίυεη §ΓΒηυ1εδ, εοΕίεά, 'οί 1 0 ( 8 ), ΟΕΐείυηι 0 ΕεΒί 8 ε 43111 
οί 2 ° (ε) βηά ΟΕΐείυπι δίΐίείάβ ίη Ιυηιρδ οί 2 ° ( 8 ) πίΕγ Βε οεγ- 
είε 8 ίη ΒυΙΙ< ίη 5 ρεοΪΕΐ 1 γ-εςυίρρε 8 νεΒϊεΙεβ. ΤΒε ορεηίη§δ 
υδε 8 ίοε 1ο&8ίη§ ογ υη1οΕ8ίη§ εΒεΙΙ Βε οερεΒΙβ οί Βείη§ 
ε1οδε8 ΒεεπιεΙίοΒίΙγ. 

43112 

-43117 

03ΓΓΪΕ§ε ίη οοηίΕΪηεΓδ 

δηνοί] οοηίΕΪηεΓδ υδε 8 ίοε ίΒε 03ΓηΕ§ε ίη ΒυΙΒ οί ίΒε βυΒ- 43118 
δίΕποεβ Γείεπ·ε 8 ίο ίη πίεγ^ιπε] 43111 βΒεΙΙ εοηίοεηι ίο ίΒε 
ρεονίδίοηδ οί ιΒεΙ γγιεγ^ιπεΙ €οηεεεηίη§ νεΒίεΙεδ βπ 8 ίΒε εβ- 
εερίΕεΙεβ οί νεΒίεΙεδ. 

43119 

-43129 

ί3Βε11ίη§ οί ΐΕηΙε-εοηΐΒίηεεδ 

Τεπ 1( οοηίΕΪηεΓδ εοηΐΕίηίη§ ογ Β3νίη§ οοηίΕίηε8 δυΒ- 43130 
δίΕηεεδ οί ιΒίδ ΕΒίδ» βΒεΙΙ Βοεγ οη ΒοίΒ δί8εδ ε ΙεΒοΙ εοη- 
ίθΓηιίη§ ίο ηηο8ε1 Νο. 4.3. ΤΒοβε οοηΐΕΪηίη§, ογ Β3νίη§ 
οοηί3ίηε8 δυΒδίΕηεεδ οί 4° βΒεΙΙ ίη Ε88ίιίοη Βοεγ ΙεΒοΙε 
εοηίοΓΓηίη§ ίο πιο8β 1 Νοβ. 3 βπ8 8 

43131 

-43199 

δεείίοη 2: 

δρεείΕΐ ΓΒςυίεειηεηΐδ ίο Βε ίυ1Π11ε8 Βγ ίΒε πιθεπ® οί 
ΐΓΕηδροΓί επ 8 ίίδ εςυίρηιβηί 

43200 

-43203 

Τγρεδ οί νεΒΐεΙε 

θ 3 η§εεουδ δυΒδίΕηεεδ οί Οβ 85 4.3 ίη ρΕοΙίΕ§εδ βΒαΙΙ Βε 43204 
03π·ίε8 ίη ε1οδε8 ογ δΒεείε 8 νεΒϊεΙεβ. Ηοννενεε, εεεερίΕεΙεδ 
εοηΐ3ΐηίη§ οΕΐείυπι εΕεΒί 8 ε οί 2° (ε) ηΐΕγ Είβο Βε 03Γπε8 ίη 
ορεη νεΒϊεΙεβ. 


42415 

-42499 


43205 

-43299 
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δββΐίοη 3: 

ΟβηβΓβΙ δβΓνίοβ ρΓονίδίοηδ 

43300 

-43320 

δγρθΓνίδίοη οί νβΗίοΙβδ 

ΤΗβ ρΓονϊδίοηβ οί ΓηβΓ^ίηβΙ 10321 δΗβΙΙ βρρίν Ιο ιΗβ 43321 
(Ιβη^βΓοιίδ §οο 35 Ιϊδίβά Βείονν ϊη ςυβηΐίΐίβδ βχοββ(ϋη§ ΐΗοδβ 
δρββίίίβά: 

ΑΙΗβΙί ηιβίβίδ βηά δυΒβΙβηββδ οοηΙβίηίη§ βΙΗβϋ πιείβίδ οί 
1 βΐΐίβΐί ιηβίβΐ Ηγάπάβδ οί 2° (Β), εγκ! βυΒδΙβηββδ οί 4°: 

10000 Η§. 

43322 

-43399 

δββΐίοη 4: 

δρβοίβΐ ρΓονίδίοηβ βοηββπύη§ 1οΕ<1ίη§, υη1θ3(ϋη§ 

Είκΐ Ηβη(11ίη§ 

43400 

-43402 

ΡΓοΗίΒίΐίοη οί ηιίχοά 1οβ(ϋη§ οη οηβ νβΗΐοΙβ 

δυΒβΙβηββδ οί Οββδ 4.3 δΗβΙΙ ηο! Ββ 1ο8(1β(1 Ιο§βΐΗβΓ οη 43403 
οηβ νβΗίβΙβ ν»ίΐΒ βυΒδίΕΠΟΘδ 0 Γ ΕΓίίβΙβδ οί 0188868 1 ε, 1Β ογ 
Ι ο οοηΐβίηβά ΐη ρβοΗβ^βδ Βββπη§ οηβ ογ Ιννο ΙβΒβΙδ οοη- 
ίοπηίη§ Ιο ηιοίΐβΐ Νο. 1. 

43404 

-43413 

Η8Π(11ίη§ 3Π(1 δΙθννβ§β 

Ρ3θΙί8§68 δΗβΙΙ Ββ 80 δίοννβά ίη ΐΒβ νβΗΐοΙβ ιΒεΙ ΐΗβγ οεπ- 43414 
ηοΐ Ββ (Βδρίβββιΐ ΐΗβΓβίη. Τΐιβν δΗ&11 Ββ ρΓΟίββΙββΙ β^βίηδΐ 
βηγ ίΓΪβΐΐοη ογ ίηιρΕβΙ. ΨΗίΙβ ρβοΗβ^βδ 8Γβ Ββίη§ Ηβηεΐΐβίΐ, 
δρβοίβΐ ηιβΕδυΓβδ δΗβΙΙ Ββ ΙβΚβη ρΓβνβηΙ ΐΗβπι ίΓοηι βοηιίη§ 
ϊηΐο βοηΐβοΐ ννίιΗ ννβίβΓ. 

43415 

-43499 

δββΐίοη 5: 

δρββΪΕΐ ρΓονίδίοηδ βοηββπιίη§ ΐΒβ ορβΓΕίίοη οί νβΗίοΙβδ 
Μ3Γΐάη§ 3ΐΐ(1 1βΒβ11ίη§ οί νβΗίοΙβδ 

νβΗίοΙβδ ννίΐΗ Γιχβίΐ ογ (ΙβιηοίΐηΙαΒΙβ ΐβηΗδ βοηΐβίηίη§ ογ 43500 
Πβνίη§ οοη(3ίηβ(1 (βηιρίν ΙβηΗδ, υηο1β3ηβ(1) βυΒδΙβηββδ οί 
ΐΗίδ 01388 1Ϊ8ΐβ<4 ίη Αρρβικίίχ Β.5 8 Ηε 11 Ββ3Γ οη ΒοΐΗ βίάββ 
3 η(1 31 ΐΗβ Γβ3Γ 3 ΙβΒβΙ βοηίοΓπιίη§ Ιο τηοάβΐ Νο. 4.3. ΤΗοββ 
οοηΙβίηίη§ ογ Ηβνίη§ βοηΐβίηβά δυΒβΙβηββδ οί 4° βΗβΙΙ ίη 
3 (1άίΐίοη Ββ3Γ ΐΕΒβΙδ βοηίοπηίη§ Ιο πιοοίβίδ Νοβ. 3 βη8 8. 

43501 

-43599 

δββΐίοη 6: 

ΤΓΕηβίΐίοηΕΐ ρΓονίδίοηδ, 8βΓο§3ΐίοηδ, 3ΐκ1 ρΓονίδίοηδ ρββυ- 
1Ϊ3Γ Ιο ββΓίβίη βουηΐπβδ 

(ΟηΙγ ιΗβ §βηβΓ3ΐ ρΓονίδίοηδ οί ΡηΠ I βρρίγ) 

43600 

-50999 

Οίβδδ 5.1: οχί(1ίζίη§ δυΒδΙβηββδ 

ΟβηβΓΕί 

(ΟηΙγ ΐΗβ §βηβΓβ1 ρΓονίδίοηδ οί Ρβη I αρρίγ) 

51000 

-51099 

δββΐίοη 1: 

Μθάβ Οί β3ΓΓΪβ§6 

51100 

-51110 

03ΓΓΐ3§β ίη ΒυΙΗ 

(1) 5ιιΒδΐ3ηββδ οί 4° Ιο 6° βηΒ 7ο (β) ζηά (Β) πιβγ Ββ 51111 
ββΓπββ! ίη Βυΐΐς 3δ 3 ίυΐΐ Ιο&ά. 

(2) δυΒδίΕηββδ οί 4° 3η(1 5° βΗεΙΙ Ββ β3π-ίβ(1 ίη ορβη 
τηβίβΐ “ν3ΐ νβΗίοΙβδ” (νβΗίβιιΙβδ οηνβδ) οονβΓβά ννίιΗ 3η ίηι- 
ρβΓπιββΒΙβ ηοη-ίηίΙβηηηβΒΙβ δΗββΙ, ογ ΐΗβ πιβίβΐ βοηΙβίηβΓδ 
(δββ ιτΐ3Γ§ίη3ΐ 51118(2)). 


(3) δαΒδίηηββδ οί 6° 3ΐκ1 7°(β) βηά (Β) δΗβΙΙ Ββ οβη-ίειΐ 
ίη βίοδβίΐ νβΗίοΙβδ ογ ίη νβΗίοΙβδ οονβΓβί! ννίιΗ 3η ίΓηρβπηββ- 
Βίβ ηοη-ίηίΐΕΓηητίΕΒΙβ δΗββΙ, ΐΗβ νβΗίοΙβδ Ββίη§ δο βοή- 
δίΓηβΙβίΙ βίΐΗβΓ ΐΗβΙ ιΗβ δυΒδΙβηβε οβηηοΐ οοπιβ ίηΐο οοηΐβοΐ 
ννίιΗ ννοοΒ ογ 3ηγ οίΗβΓ οοηιΒυδίίΒΙβ πιβίβηβΐ ογ ιΗεΙ ΐΗβ βη- 
ΙΪΓβ δυτίΕοβ οί ΐΗβ ΙΙοογ 3η(1 ννβΐΐδ, ίί οοηιΒυδίίΒΙβ, Ηββ Βββη 
ρΓονί(1β(1 \νίΐΗ 3η ίιηρβπηββΒΙβ 3η(1 ίηοοπιΒυδίίΒΙβ δΐιΗαβ- 
ίη§ ογ ΐΓβ3ΐβ(1 ννίιΗ δυΒδίΕηοβδ Γβη(1βΓίη§ ιΗβ ννοοά ίηβοιη- 
ΒυδΙίΒΙβ. 


ΟβΓπβ^β ίη οοηίΕΪηβΓδ 

(1) ΡΓ3§ί1β ρ3β1(3§65 ννίΐΗίη ιΗβ Γηββηίη§ οί ΓηβΓ§ίηβ1 
10014(1) 3η8 ΐΗοδβ βοηΙβίηίη§ Ηγάτο^βη ρβΓοχίίΙβ ογ δοΐυ- 
Ιίοηβ οί Ηγ(ΐΓ 0 §βη ρβΓοχίάβ οί 1 ° ογ ΙβίΓβηίίΓΟίηβΐΗβηβ οί 
2° πιβγ ηοΐ Ββ 03ΓΓΪβ(1 ίη βπιβίΐ οοηΙβίηβΓδ. 

(2) ΟοηΙβίηβΓδ Ϊη1βη(1β(1 ίθΓ ΐΗβ 03ΓΠ3§β οί 81ΐΒδΐ3ηθβδ οί 
4° 3η(1 5° δΗβΠ Ββ πΐ3(1β οί πιβίβΐ, Ββ ΙββΙψΓοοί, Ββ οονβΓβϋ 
ννίιΗ 3 1ί(1 ογ 3η ίηιρβΓηιββΒΙβ βΗββΙ ΓββίδΙβηΐ Ιο οοπιΒιΐδΐίοη, 
3η(1 Ββ 80 οοηδίηιοΐβοΐ ιΗεΙ ιΗβ 8υΒδΐ3ηοβ8 ίη ιΗβ βοηΐβίηβΓδ 
οβηηοΐ οοπιβ ίηΐο οοηΐβοΐ ννίιΗ ννοοά ογ βηγ οίΗβΓ οοηιΒυδίί- 
Βίβ ηπΕίβπΕί. 

(3) ΟοηΙβίηβΓδ ίηίβιηίβιΐ ίθΓ ιΗβ 03Γπβ§β οί ΒυΒ,βΙβηββδ οί 
6°, 7 °(α) αηΒ (Β) δΗβΙΙ Ββ οονβΓβά ννίιΗ 31 ιοί ογ 3η ίπιρβΓΓηβ- 
βΒΙε βΗββΐ ΓβδίδίΕηΐ Ιο βοηιΒυδίίοη 3η(1 Ββ δο βοηδίΓυβΙβΒ βί- 
ΐΗβΓ ΐΗβΙ ιΗβ δίίΒδΙβηββ ίη ιΗβ οοηΙβίηβΓδ βΕηηοΙ οοπιβ ίηΐο 
βοηΐββΐ ννίιΗ ννοοί) ογ αηγ οίΗβΓ οοηιΒυδίίΒΙβ ηιβίβπβΐ ογ ΐΗβΙ 
ιΗβ εηΐΐΓβ δΐιΗβοβ οί ιΗβ Ποογ εικ) ννβΐΐδ, ίί ηΐ3(1β οί ννοοίΐ, 
Η38 Βββη ρΓονί(1β(1 ννίιΗ 3η ίηιρβπηββΒΙβ 8ηίΓ3βίη§ ΓβδίδΙβηΙ 
Ιο βοηιΒυδίίοη ογ Ηβδ Βββη βοβΐβ(1 ννίιΗ 80(1ίυηι δίΐίββΐβ ογ ε 
δίίΤΐίΐΕΓ δΙίΒδίΕηββ. 


0ΕΒβ11ίη§ οί ΙβηΗ-βοηίΕΪηβΓδ 

ΤΕηΗ-βοηΙβίηβΓδ βοηΐ3Ϊηίη§ ογ Ηβνίη§ βοηΐβίηβά βυΒ- 
δίβηββδ οί ΐΗίδ Οίβδδ δΗβΠ ΒββΓ οη ΒοΐΗ δί(1βδ ΙβΒβΙδ βοη- 
ίθΓΓηίη§ Ιο ηιο(1β1 Νο.5. ΤΗοδβ βοηΐ3ίηίη§ ογ Ηβνίη^ βοη- 
ΐβίηβΒ ρβΓβΗΙοπβ 3βί(1 (ίη βοΐυΐίοη) οί 3 ° δΗβΙΙ, ίη βάΒίΐίοη, 
ΒββΓ ΙβΒβΙδ βοηίοπηίη§ Ιο ηιοβίβΐ Νο. 8. 


δββΐίοη 2: 

δρββίβΐ ΓβςυίΓβηββηΙδ Ιο Ββ ίυ1Γι11β(1 Βγ ιΗβ πιββηδ οί ΐΓβηδ- 
ροΓΐ βηά ίΐδ βςυίρηιβηΐ 


νβΗίοΙβδ ννίιΗ Γιχβ(1 ογ (ΙεηιουηΙβΒΙβ ΐβηΗδ 

ΤΗβ ίο11οννίη§ ρΓονίδίοηδ δΗβΙΙ βρρίγ Ιο ιΗβ ββΓπβ§β οί 
1ίςυί(1δ οί 1 0 : 

(1) €αά 

(β) υηίβδδ ιΗβ (ΐΓίνβΓ’δ ββΒ ίδ Π13(1β οί ίΪΓβρΓΟθί ΓΠ3ΐβΠ- 
βίδ, 3 ηηβίβΐ δΗίβΙε) οί ιΗβ δβηιβ ννίεΙιΗ-βδ ιΗβ ΐβηΗ δΗβΠ Ββ Γιΐ- 
Ιβ8 εΙ ιΗβ ΒββΗ οί ιΗβ ββΒ; 

(Β) Αηγ ννίηάοννδ ίη ιΗβ ΒββΗ οί ιΗβ (ΐΓΪνβΓ’δ ββΒ ογ ίη ιΗβ 
ηιβίβΐ δΗίβΙεΙ δΗβΙΙ Ββ Ηεπηβΐίββΐΐγ βΙοβεΒ. ΤΗβγ δΗβΙΙ Ββ 
Γη3(1β οί ΓίΓβ-ΓβδίδΙβηΙ δβίβΐγ §1βδδ 311(1 Ηβνβ ίΪΓβρΓΟθί 

ίΓΒΠΙβδ; 

(β) ΤΗβΓβ δΗβΙΙ Ββ 3 β1β3Γ δρβββ οί ΠθΙ Ιβδδ ΐΗβπ 15 βπι 
ΒβΙννββη ιΗβ ΐβηΗ βηβΙ ιΗβ (ΙπνβΓ’δ ββΒ ογ ιΗβ δΗίβΙεΙ. 

(2) νβΗΐοΙβ Βοιίγ 

Νο ννοοϋ (υηίβδδ οονβΓβί ννίιΗ πιβίβΐ ογ 3 δυίΐβΒΙβ δγη- 
ΐΗβΙίο ηιβίβπβΐ) δΗβΙΙ Ββ υδβ<1 ίη ιΗβ οοηβΐηιβίίοη οί βηγ ρβΓΐ 
οί ιΗβ νβΗΐοΙβ δίΐυβίβά ίο ιΗβ τββΓ οί ιΗβ δΗίβΙβ! ρΓβδβπΒβιΙ ίη 
ρ3Γ3§ΓβρΗ (1) βΒονε. 

(3) Εη§ίηβ 

ΤΗβ βη§ίηβ 3ΐκ1 (βχββρί ννΗβΓβ ιΗβ νεΗίβΙβ ίδ άπνβ'η Βγ β 
(Ιίβδβΐ βη§ίηβ) ιΗβ ίυβί ΐβηΗ δΗβΙΙ Ββ ρΐβοββΐ ίοπνβΓί! οί ιΗβ 
ΓββΓ ννβΐΐ οί ιΗβ (ΐΓΪνβΓ’δ ββΒ ογ οί ιΗβ δΗίβΙΒ. ογ ίί ρΐβββίΐ 
οίΗβννίδβ δΗβΙΙ Ββ δρββίβΐΐγ ρΓοίββίβά. 


51112 

-51117 


51118 


51119. 

-51129 


51130 


51131 

-51199 


51200 

-51219 


51220 
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(4) δρβεώΐ εςυίρπιβηΐ 

νεΒίεΙββ βΗαΙΙ εβπγ οη Βο3γ< 1 3 ίβηΐί Βανίης 3 03ρ3βίΐγ οί 
ηΒουί 30 ΠΐΓβΒ οί νναΐβΓ. ΤΒε νναΙβΓ ΐβηΕ δΗαΙΙ Ββ ρΐ3οβ<1 38 
880ϋΓβ1γ 38 ρΟδδίΒΙβ, 311(1 ΐΒβΓβ β1ΐ3ΐΙ Ββ 3<1ΐηίχβ(1 [ο ιΒβ 
νν3ΐβΓ ίί οοηΐηίηδ 3η 3ηΐί-ίΓβεζβ ρΓβρ3Γ3ΐίοη ννΒίοΒ άοβδ ηοΐ 
βΙΙβοΒ ίΒβ βίείη ογ ιΒβ ιτιυοουβ ηιβπιΒΓ3ηβ8 3η<1 άοβδ ηοΐ 
ΓββοΙ οΒειτιίοβΙΙγ ννίιΒ ιΒβ 1ο3γ). 

51221 

-51299 

δεείίοη 3: 

ΟεηεΓδΙ δβΓνίοβ ρτονίβίοηδ 

51300 

-51320 

δυρετνίδίοη οί νεΒίοΙβδ ' 

ΤΒε ρΓονίδίοηβ οί πΐ3Γ£ίη3ΐ 10321 δΗβΙΙ 3ρρΙγ Ιο Ιΐιε 51321 
(ΐ3η§εΓου5 §οο4δ ΙίβΙεά Βείονν ίη ςυβηΐίΐίβδ βχεεβ(1ίη£ ΐΒοβε 
δρεεϊΠεά: 

δυΒβΙβηοεβ οί 1° Ιο 3° βηά 9°(3): 10000 

51322 

-51399 

δεείίοη 4: 

δρεοίβΐ ρΓονίδίοηβ εοηεβπι» 1ο3<Βη§, αη1θ3(1ίη§ 3η4 Ββη- 
81ίη§ 

51400 

-51402 

Ρι-οΗίΒίίιοη οί ιηίχβιΐ 1θ3<1ίη§ οη οηε νεΚίεΙβ 

(1) δυΒδΙβηοεδ οίΟΙέΐδδ 5.1 οοηΐβίηβιΐ ίη ρ3εί<3§65 ΒββΓ- 51403 
ίη@ 3 ΙδΒεΙ ογ 1\νο ΙβΒεΙδ οοηίοπηίη§ Ιο πιοεΙεΙ Νο.5 5 Β 3 ΙΙ ηοΐ 

Ββ Ιοαιΐβοΐ ΐο^βίΒβΓ οη οηε νεΚίεΙβ ννίιΒ δαΒδΙβηοβδ ογ βγΙϊ- 
εΐεδ οί Οΐββββδ 1β, 1Β ογ Ιο οοηώηβεΙ ίη ρ3ε1(3§β5 Βεβπη§ 
οηε ογ Ιννο ΙβΒβΙβ οοηίοπηίη§ Ιο πιοιίεΐ Νο. 1 

(2) δυΒδΙβηεεδ οί 0385 5.1. οοηΐβίηβίΐ ίη ρβοΕβ^βδ 
Ββαπηρ; Ιννο ΙαΒεΙδ εοηίοπηίη§ Ιο ηιοοίεΐ Νο.5 βΒβΙΙ ηοΐ Βε 
1θ3<4β<4 Ιο§βΐΒβΓ οη οηε νεΚίεΙβ ννίΐΗ: 

(η) δυΒδίβηεεδ οί Οΐαβδββ 3, 4.1 ογ 4.2 εοηΐ3ίηβ(1 ίη 
ρ3οΙ<3§83 Ββ3πη§ Ιννο ΙβΒεΙδ εοηίοπτιίη^ Ιο Γηοάεΐβ Νοβ. 3, 

4.1 ογ 4.2; 

(Β) δυΒδ(3ηεε8 οί Ο358 6.1 εοηΐ3ίηε<1 ίη ρ3εί<3§65 Βθ3Γ- 
ίη§ Ιννο ΙδΒεΙδ οοηίοΓπιίη§ Ιο πιοάβΐβ Νοδ. 6.1 ογ 6. ΙΑ; 

(ε) δϋΒδίδηεεδ οί €1355 8 εοηΙ;ιίηε<! ίη ρβείίίΐ^εβ Ββ3πη§ 

Ιννο ΙβΒεΙδ εοηίοΓηιίη§ Ιο πιο<1ε1 Νο. 8. 

51404 

-51409 

ΡΓβοβιιΐίοηβ ννίΐΒ ΓββρβοΙ Ιο 3Γΐίε1θ5 οί εοηδϋηιρίίοη 

Ιη νβΗίεΙεδ αιχΐ 31 ρΐβοββ οί 1ο3(1ίη§, υη1θ3<ϋη§ ογ 51410 
ΐΓ3ηδ1ο3<1ίη§, ΐεΐΓ3ηίΐΓοηιεΐΒ3ηε οί 2°, Βδπυιη οΗ1θΓ3ΐε οί 
4°(3), Ββπυτη ρβΓεΙιίοΓΕίε οί 4° (Β), ΒδΓίαηι ηίΐΓ3ΐβ 3η8 
1ε3(1 ηίΐΓβΙε οί 7° (ο), ίηοΓ§3ηίε ηίίπίβδ οί 8°, Βαιίυιη 4ίοχ- 
ί(1ε οί 9° (Β) 3η4 Βηγϊγιγπ ρβΓπΐ3η§3η3ΐβ οί 9° (ε) δΒβΙΙ Ββ 
ΙνβρΙ βννβγ ίΓοηι ίοοείδΐυίίβ, οίΒεΓ 3Γΐίε1βδ οί εοηδϋηιρίίοη 
3η8 3ηί(η&1 ίββ(1δ. 

51411 

-51413 

Η3η81ίη§ 3η<1 8ίονν3§ε 

(1) Ρ3οΐ43§β5θοηΐ3ίηίη§8υΒ5ΐ3ηεεδοί 01358 5.1 δ1ΐ3ΐ1 Ββ 51414 
ρΐβοεά ΠβΙ οη ΐΒεΪΓ ΒοΙΙοηΐδ. Ιη βάάίΐίοη, τεοβρίαείβδ οοη- 

Ι3ΐηίη§ Ιίςυίάδ οί 01358 5.1 δΗαΙ Ββ βο ννβά§β(1 ΐΐιαΐ ΐΒβγ εβη- 
ηοΐ ονβΓίιίΓη. 

(2) ΤΒε υδβ οί Γβ3(1ί1γ ίηίΙβηιηοΒΙβ ιηΒίεπβΙδ ίοΓ 8ίοννίη§ 51414 
Ρ3ε1ί3§ε8 ίη νβΗίεΙβδ ίδ ρτοΙιίΙιίΐεΊ. 

01β3ηίη§ βίΐβΓ υηΐοεκΐ» 

ΑίΐβΓ υη1θ3(1ίη§, νβΗίεΙβδ ννΒίοΒ Ββνβ Βββη 03ΓΓγίη§ 8υΒ- 51415 
δίβηεβδ οί 4 0 Ιο 6 0 3η4 7 0 (β) βηεΐ (Β) ίη ΒυΙΕ δΒβΙΙ Ββ οορί- 
οιΐδΐγ δννίΐίβεί. 

51416 

51499 


δεείίοη 5: 

δρβοίαΐ ρΓονίδίοηβ εοηεβΓηίηβ ΐΗε ορβΓ3ΐίοη οί νεΒίεΙββ 

ΜβΛίη^ 3η8 1αΒβ11ίη§ οί νεΒίεΙββ 

(1) ΤΒε ρΓονίδίοηδ οί ηιβΓ^ϊηβΙ 10500, ρ3Γ3£τ3ρΒδ (1), 

(7) 3η8 (8), 5 Β 3 ΙΙ Ερρίγ οηΐγ ίο ΐΒε εβΓπβ^ε οί δυΒδΙβηεβδ οί 
1 2°, 3°, οΒ1οΓ3ίβ8 3η8 ίηοΓ^βηίε οΒΙοΓβίε ννββ8Βί11βΓ8 οί 

4° (β), Ββηυιη ρβΓεΒΙοΓ&Ιε οί 4° (Β), δυΒδίαηεβδ οί8° 3ηά 
9° (Β), 3ΐκ1 Ββπυηι ρβΓηιβη^δηβΙε οί 9° (ε). 

(2) νβΒίεΙβδ ννίιΒ ίΐχβ(1 ογ ϋβηιουηίαΒΙε ίοηΒδ εοηΐ3Ϊηίη§ 
ογ Ββνίηβ εοηΐβίηβίΐ (εηιρίγ ΐβηΒβ, υηείβηηείΐ) βϋΒδΙβηεββ 
Ιίδίειΐ ίη Αρρβηάίχ Β:5 δΒβΙΙ Βοβγ οη ΒοίΒ δίάββ βη8 31 ΐΒβ 
γ63γ 3 ΙηΒεΙ εοηίοΓπιίη^ Ιο Γηοίΐβΐ Νο. 5. ΤΒοββ εοηΐβίηίη^ 
ογ Ββνίηβ εοηΙαίηε<1 ρβΓοΒΙοπε 3οί(1 (ίη 5θ1υΙίοη) οί 3 0 ογ 
3Γηηιοηίυηι ηίΐΓ3ΐβ (Βοΐ εοηεεηΐΓ3ΐβ(1 βςυβουβ δοΐυίίοηβ) οί 
6° δΗαΙΙ ίη βιΐίΐίΐίοη Ββ3ΓΙηΒεΙδ εοηίοπηίη§Ιο ηιοίΐεΐ Νο. 8. 


δεείίοη 6: 

Τεβηδίάοηβΐ ρεονίδίοηδ, 8βΓο§3ΐίοη5, αικί ρΓονίδίοηβ ρβεη- 
ΙίβΓ Ιο εβΓίβίη εουηΐπβδ 
(ΟηΙγ ΐΒβ £βηβΓ3ΐ ρΓονίδίοηβ οί ΡεγΙ 1 3ρρ1γ) 


ΟΙαββ 5.2: Οτ^ηίε ρβΓοχίίΙεβ 

0εηβΓ3ΐ 

(ΟηΙγ [Ββ §εηβΓ3ΐ ρΓονίδίοηβ οί ΡογΙ I 3ρρ1γ) 


δεείίοη 1: Μοιίε οί εβΓΓίο^β 


ΜβίΒοοΙ οί (ϋδρβΙεΒ 3η4 ΓβδίπεΙίοηδ οί ίοπν3Γ(1ίη§. 

(1) δυΒδίβηεεδ οί Οεουρ Ε δΒβΠ Ββ ίοηνβπίείΐ ίη βυεΒ 
ΓηβηηβΓ ιΒβΐ [Ββ βιπΒίεηί ΐεηιρβΓδΙαΓβδ ίη(1ίθ3ΐεά Βείονν 3Γβ 
ηοΐ βχοεβ(1β(1: 




ιτοχίιηυπι ίειηρβΓΕίιΐΓβ 

δυΒδΙίηεβδ οί 45° 

:+ 10° 0 

» 

»46(β) 

10° ^ 

» . 

»46°(Β) 3π<1 (ε) 

10° 0 

» 

» 47» 

10° 0 

» 

» 47» 

:-10° 0 


» 48° 

:+ 2° 0 

» 

»49» 

:-10° 0 


» 49» 



ννίΐΒ ρΗΙερηβΐίζβΓ 

:+ 2° 0 


ννίιΒ δοΐνβηΐ 

:- 5° 0 

» 

.50° 

: 0° 0 


.51° 

: 0° 0 

» 

.52° 

:+ 20° 0 

)* 

» 53° 

:-10° 0 

» 

.54° 

:+ 20° 0 

)* 

.55° 

:+10° 0 


(2) ΐνΒβΓβ 5υΒδΐ3ηεε8 οί ΟΓουρ Ε 3Γβ ηοΐ εβΓΓίβ8 ίη 
ΓηεεΒ3ηίε3ΐ1γ-Γβίπ§;εΓ3ΐε<1 νεΒίεΙεβ, ιΒβ ςυβηΐίΐγ οί τείπβ- 
βΓβηΙ ίη ΙΒβ ρΓΟΙβεΙίνβ ρβείο^ίηβ δΒβΙΙ Ββ 50 ρΓοροπίοηβά 
ιΒβΙ ιΒβ ΐβηηρβΓΕίυΓββ δρεείΠει! ίη ρ;ΐΓ3£Γ3ρΒ (1) βΒονβ 3Γβ 
ηοί βχεββάειΐ 31 αηγ Ιίηιβ (1υπη£ εβΓπβ^β, ίηεΒκ1ίη§ Ιοίκίίπς 
βηιΐ υηΐοβείίηβ. 

(3) ΤΒε υββ οί Ιίςιιίιΐ βιγ ογ Ιίιριίιΐ οχγ§βη 38 3 Γβίπ§βΓ3ηΐ 
ίδ ρΓοΒίΒίΙεά. 

(4) ΤΒε ΙβΓηρβΓβίιίΓε οί Γβίπ§βΓ3ΐίοη βΒβΙΙ Ββ βο βείβείειΐ 
38 Ιο 3νοίεΐ 3ηγ (ΙβηββΓ ννΒίοΒ ηιί^Βΐ απδβ ίΓοηι ιΒβ 8βρ3Γ3- 
Ιίοη οί ρΒβδβδ. 


03ΓΓΪ3§β ίη οοηΙβίηβΓβ 

ΕΓ3^ί1ε ρβοΐο^ββ ννίιΒίη (Βε ΓΠβ3ηίη§ οί ηΐ3Γ§ίη3ΐ 10014 
(1) βΒβΙΙ ηοί Βε εβΓΓίεεΙ ίη βπιβίΐ οοηΙβίηβΓβ. 


51500 


51501 

-51599 


51600 

51999 


52000 

52099 

52100 
-52104 

52105 


52106 

-52117 


52118 

52119 
-52129 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1063 


ΕβΒβ11ίη§ οί ΙβηΕ-εοηΙβίηβΓδ 

ΤβηΕ-εοηΙβϊηβΓδ εοηΐβίηίη§ ογ Ββνίη§ εοηΐβίηβίΐ βυΒ- 52130 
δίβηεβδ οΓ10°,14 ο ,ογ15° δΗβΙΙ ΒεβΓ οη ΒοΐΒ δί<1βδ β ΙβΒεΙ 
εοηίοπηίηβ Ιο πιονίεΐ Νο.5. 

52131 

-52199 

δβείίοη 2: 

δρβείβΐ ΓβςυΐΓβηιβηΐδ Ιο Βε ίυΙΓιΙΙεΒ Βγ ιΒε πιεβηδ οί [Γβηβ- 
ροη οπί) ίΐβ βςυίρΓπεηί 

52200 

52203 


δβείίοη 4: 

δρεείβΐ ρΓονίδίοηδ εοηεβΓηίη§ 1οβ(ϋη§, υη)ο3<ϋη§ βηΒ Ββη- 
ά1ίη§ 

ίίηιήβΐίοη οί ΙΗε ςυβηΐίΐίβδ εβΓπβΒ 
Α ΐΓβηδροη υηίΐ βΗβΙΙ ηοΐ εβη-γ ηηοΓε [Ηβη 750 Ιί§ οί βυΒ- 
δΐ3ηεεδ οί 46°(3), 47°(β) 3ηιί 49°(β), ηοΐ ηηοΓε [Ηβη 
5,000 οί δυΒδΙβηεεδ οί 45°,'46°(Β) βη8 (ε), 47°(Β), 
48°, 49°(Β), 50° ίο 53° βη(1 55°, ηοΐ πιοΓείΒβη 10,000 
οί δυΒδΐ3ηεεβ οί 54°. 


Τγρεβ οί νεΒίεΙε 

(1) δυΒδίβηεββ οί 1° ίο 22°, 30° 3η<1 31° δΒβΙΙ Βε 03Γ- 52204 

πεΒ ϊη εΐοβείΐ ογ δΗβείεεΙ νβΒίεΙεδ. δυΒδΙβηεεδ οί 45° ίο 

55° εοηΐ3Ϊηβ(1 ϊη ρΓοίβείίνε ρβεΕββίη^δ Γι11ε<1 ννϊιΒ 3 ΓβίΓΪ^- 
βΓβήΐ δΒβΙΙ Βε εβΓΠβο! ίη εΐοδβεί ογ βΒεβΙβά νεΗϊεΙβδ. ΙΓ ιΒε 
νεΒϊεΙββ υδβΒ 3Γ8 εΐοδεά [Ββγ δΗβΙΙ Βε βάβςυβίεΐγ νεηΐί- 
Ιβίβά. δΒβεΙεΒ νεΒΐεΙεδ δΒαΙΙ Βε ίΐΐΐεεί ννϊιΒ βίόε Βοβπΐδ 3η<1 
β Ιβίΐ Βο3Γ(1. ΤΒε δΒεείδ οί ΐΒεββ νβΒϊεΙβδ δΗ&.11 Βε οί βη ϊγπ- 
ρεπηβΒΒΙβ ΓηβΙβπβΙ ηοΐ τβ&εΐϊΐγ ίηίΙβιηιηβΒΙε. 

(2) \νΒβΓβ, υηάβΓ ιΒε ρΓονίβϊοηδ οί ιηβΓ§ίηβ1 52 105, 
δυΒδίβηεεδ 3Γ8 ΓβςυίΓβιΙ Ιο Ββ εβιτίβνΐ ίη ίηβυΐβίβεί, Γείπ§βΓ- 
ίΐίβεί ογ ΓηβεΒβηίεβ11γ-Γβίπ§;εΓβΙε(1 νβΒϊεΙβδ, ΐΒοδβ νβΒίεΙεδ 
βΒβΙΙ ββΐίβίγ [Ββ ΓεςυΪΓβηιβηΐβ οί πιβΓξίηβΙ 52248. 

52205 

-52247 


ΡΓοΒϊΒίΐίοη οί Γηϊχβίΐ 1οβ(1ίη§ οη οηβ νεΒίεΙε 
δυΒδΙβηεεδ οί Ο 388 5.2 δΒβΙΙ ηοΐ Ββ Ιοβάβά ίο^βίΒβΓ οη 
οηε νεΒίεΙε ννϊιΒ: 

(β) δυΒβίβηεβδ ογ ΒΓΐϊεΙβδ οί Οΐββδββ Ιβ, 1Β ογ 1ε εοη- 
Ιθίηεά ϊη ρβεΗβςβδ Βεβπη§ οηε ογ Ιννο ΙβΒβΙδ εοηίοπηίη§ Ιο 
πιοείε] Νο. 1; 

(Β) δυΒδίβηεββ οί €138365 3, 4.1 ογ 4.2 εοηΐ3ίηβ(1 ϊη 
ρβεΗβ^ββ Βεβπη§ Ιννο ΙβΒβΙδ εοηίθΓπήη§ Ιο ηιοιίεΐβ Νθδ. 3, 
4.1 ογ 4.2; 

(ο) δυΒδΙβηεεδ οί Οΐβββ 6.1 οοηΐ3Ϊηβ(1 ίη ρηεΐο^εβ Βεβπηβ 
Ιννο ΙβΒβΙβ εοηίοπηίη§ Ιο ιηοάβίδ Νοβ. 6.1 ογ 6. ΙΑ; 

(8) δυΒβίβηεβδ οί Οίβδβ 6.2, 9° ογ 10°; 

(β) δυΒδΙβηεεδ οί Οββδ 8 εοηΐβίηεά ίη ρβεΒβ^ββ Βεβπη§ 
Ιννο ΙβΒβΙδ εοηίοΓΓηίη§ Ιο ηιο(1β1 Νο.8. 


Ιηδυΐβίβεί, Γβίπ§εΓβΐβ<1 βη<1 πιεεΒβηίεβΙΙγ-ΓβίΓί^βΓβίβά 
νεΗϊεΙβδ 

Ιηδυΐβίβίΐ, Γείπ§6Γ3ΐβ(1 βηά ιηεεΗβηίεβΙΙγ-ΓεΓπ^βΓβΙεΓΐ 52248 
νβΚίεΙβδ υδβ<1 Βγ Γββδοη οί ιΒε ΓβςυίΓβηιβηΙδ οί ΓηβΓ§ίηβ1 
52105 δΒβΠ εοηίοπη Ιο (Βε ίο11οννίη§ ρΓονίδίοηδ: 

(β) ΤΗβ νεΒίεΙε υδβά βΒ&11 Βε δυεΒ βη<1 Ββ βο βρυίρρβιΐ βδ 
Γβββπΐδ ίΐδ ίηδυΐβΐίοη 3η<1 δουΓεβ οί εοΐεΐ [ΒβΙ ιΒε ηηβχίΓηυηι 
ΙβηιρβΓβΙυΓβ ρΓ6δεπΒβ(1 ίη ηιβΓ^ίηβΙ 52105 ίδ ηοΐ εχ- 
εββ(1ε<1 ννΒβίβνβΓ ιΒε βΐηιοδρΒβήε εοηιϋΐίοηδ ηιβν Ββ; 

(Β) ΤΒε νεΒίεΙε δΒβΙΙ Βε βο βςυίρρεοί [ΒβΙ νβροιίΓβ Ιγοπι 
ιΒε δυΒδΙβηεεδ εβΓΓίβίΙ εβηηοΐ ρεηεΐΓβΙβ ίηΐο ιΒε εβΒ; 

(ε) Α βυίΐβΒΙε βίενίεβ δΒβΙΙ Ββ ρΓονκΙειΙ βηβΒ1ίη§ ίΒε Ιβπι- 
ρβΓβίυΓβ ρΓενβί1ίη§ ίη ιΒε 1οβ(1ίη§ δρβεβ Ιο Ββ (1βΙβΓηιίηβ(Ι 
31 βηγ Ιίτηβ ίπνπι ιΒε (ΐΓίνβΓ’δ εβΒ; 

(<1) ΤΒε Ιθ3(1ίη§ δρβεβ δΒβΙΙ Βε ρΓονί(1β<1 ννϊιΒ νβηΐδ ογ 
νεη[ί1βΐίη§ νβίνβδ ίί ΐΒβΓβ ίβ βηγ πδΕ οί β 8βη§εΓουδ βχεβδβ 
ρΓβδδυτε βΓΐδίηβ ΐΒβΓβίη. €βιβ δΒβΙΙ Ββ ΐβΒεη ννΒβΓβ ηεεβδ- 
δβΓγ Ιο βηδϋΓβ ΐΒβΙ Γβίπ^βΓβΙίοη ίβ ηοΐ ίΓηρβΪΓβε) Βγ ιΒε 
νεηΐβ ογ νβηΐίΐβΐίηβ νβίνβδ; 

(ε) ΤΒε Γβίπ§βΓβηΙ υδβ(1 βΒβΙΙ ηοΐ Ββ ίηίΙβπιπιβΒΙβ; 

(I) ΤΒε Γβίπ§βΓβΙίη§ βρρίίβηεβ οί β πιβοΒβηίοβΙΙγ- 52248 
ΓβίπββΓβΙβιΙ νεΒίεΙε βΒβΙΙ Βε εβρβΒΙβ οί ορβΓβΙίη§ ίηείβ- 
ρβηίίβηΐΐγ οί ιΒε βη§ίηβ υβειΐ Ιο ρΓορεΙ ιΒε νεΒίεΙε. 

52249 

-52299 


δβείίοη 3 

ΟβηβΓβΙ δβΓνίεε ρΓονίδίοηδ 


52300 

-52320 


δυρβΓνίδίοη οί νβΒϊεΙβδ 

ΤΒε ρΓονίδίοηδ οί πιβΓ§ίηβ1 10321 δΒβΙΙ βρρίγ ίο ιΒε 52321 
«Ιβη^βΓουδ §οοεΙδ 1ίδ1β(1 ΒβΙο^’ ίη ςυβηΐίύβδ βχοβεείίηβ [Βοβε 
δρεείΓιβά: 

Οεουρ Α. δυΒδΙβηεεδ οί 4°, 8°(β), 9°(β), Ι3°(β) βη<1 
17°(β):1.000 

ΟΓουρ 0. δυΒδΙβηεεδ οί 35°: 1.000 

Οουρ Ε. δυΒδΙβηεεδ οί 46 0 (β), 47 0 (β) βη8 49 ° (β): 100 

δυΒδΙβηεεδ οί 45°, 46°(Β) βηά (ο), 47°(Β), 48°, 

49°(Β), 50° ίο 55°: 2.000 

Ιη βάόίΐίοη, νβΒϊεΙβδ εβΓΓγίη§ δυΒδΙβηεεδ οί 46°(β), 

47 °(β) ογ 49°(β) δΒβΙΙ Ββ βυΒ]βεΙ βΐ βΐΐ ΐίηπεδ Ιο δυρβΓνίδίοη 
Ιο ρΓβνβηΐ βηγ πιβίίείουδ βει βη<1 Ιο βΙβΓΐ ιΒε (ΐΓίνβΓ βη8 ιΒε 
εοιηρβίβηΐ βυΐΒοπίίβδ ίη ιΒε βνβηΐ οί Ιοββ ογ Γιγο. 


€1ββηίη§ ΒβίοΓβ 1οβ(1ίη§ 

νβΒϊεΙβδ- Γογ ιΒε εβπϊβββ οί ρβεΕβ^εβ εοη1βίηίη§ δυΒ- 
δίβηεεβ οί Οίβδβ 5.2 δΒβΙΙ Βε εβΓβίυΙΙγ εΐββηεοΐ. 

ΗβικΙΙίη§ βη(1 βΙο\νβ§β 

(1) Ρβείίβββδ εοηΐβίηίη§ δυΒδΙβηεεδ οί Οΐβββ 5.2 δΒβΙΙ Βε 

ΙοβεΙβά ίη δυεΒ β ηπβηηβΓ (ΒβΙ ΐΒεν εβη Ββ υηΐοβάεεί οηβ Βγ 
οηε βΙ ΙΒε ροίηΐ οί (Ιβδίίηβΐίοη ννίΐΒουΙ ίί Ββίη§ ηεεβδββΓγ Ιο 
ΓββΓΓβη^ε ιΒε Ιοβά. ·■'·*" 

(2) ΡβεΒβ§εδ εοηΐβίηίη^ δυΒδΙβηεεδ οί Οίβδδ 5.2 βΒβΙΙ Βε 
Ββρί υρΓΐ§Βΐ βη<1 Ββ βο δβευΓβ(Ι βη(1 Βχβά ΐΒβΙ ΐΒβγ εβηηοΤ 
ονβΓίυΓη ογ ίβΐΐ. ΤΒβγ δΒβΙΙ Βε ρΓΟΙβεΙβά β^βίηβΐ βηγ 8βηι- 
β§ε ννΒίεΒ ηιί§Βΐ Βε εβυδβά Βγ οΐΒβΓ ρβεΒβ^βδ. 

(3) ΤΒε υβε οί τββιϋΐγ ίηίΙβηιπΊβΒΙβ ηιβίβπβίδ ίθΓ δ(ο\νίη§ 
ρβεΙ<β§β5 ίή νβΒϊεΙβδ ίβ ρΓοΒίΒίΐβίΙ. 

(4) Ρβείίβββδ εοηΐβίηίη^ δυΒδΙβηεεδ οί ΟΓουρ Ε βΒβΙΙ ηοΐ 
Βε ρίβεβεί οη Ιορ οί οιΒογ §οο8δ; ίη βάάίΐίοη, ΐΒβγ δΒβΙΙ Βε 
βο δΙο\νε8 ββ Ιο Ββ ΓββεΙίΙγ βοοβδδίΒΙβ. 

(5) δυΒδΙβηεεδ οί Οππιρ Ε δΒβΙΙ Βε 1οβ<1β(1 βηά υη1οβ(1β(1 
ννίΐΗουΙ ίηΐβΓηΐ6(Ιί3ΐβ δΐ 0 Γβ§β, βηά δΒβΙΙ ίη ιΒε βνβηΐ οί 
{ΓβηδΙοβεΙίηβ Ββ ΐΓβηδίβΓΓβίΙ (ΙίΓβείΙγ ίΓοηι οηβ νεΒίεΙε Ιο βη- 
οΐΒβΓ. ΤΗβ ρΓεδΟΓίΒβϋ πιβχίηιυΓη ΐβπιρβΓβΙυΓεδ δΒβΙΙ ηοΐ Ββ 
βχεεειίείΐ (Ιυπηβ βυεΒ Ββηι11ίη§ (δβε ΓηβΓ§ίηβ1 
52105(1)). 


δβείίοη 5: 

δρβείβΙ ρΓονίβίοηβ εοηεεπιίη^ ιΒε ορβΓβΐίοη οί νβΒίεΙεδ 
ΜβΓΐίίη§ βηιΐ ΙβΒβΠίηβ οί νεΒϊεΙββ 
νβΒϊεΙβδ ννϊιΒ Ωχβ(Ι ογ (ΙεηηουηΐβΒΙβ ΐβηΗβ εοηΐβίηίη^ ογ 
Ββνίη§ οοηΐβίηεά (εηιρΓγ ΙβηΗδ, υηείεβηβιΐ) δυΒδΙβηεεδ 
ΒδίβεΙ ίη Αρρεηιΐίχ Β.5 δΒβΙΙ ίη βΒοΙίιίοη ΒεβΓ οη ΒοΐΒ δίιΐβδ 
βη'(1 βΐ [Βε ΓββΓ ΙβΒβΙδ εοηίοπηίη§ ίο ιηοϋβΙ Νο.5. 


Ηβΐΐβ οί ΙΪΓηίΐεεΙ άυΓβΙίοη Ιογ δβΓνίεε ΓβςυίΓβπιβηΙδ 
ϋυτίη^ ιΒε εβΓΓΪβββ οί δυΒδΙβηεεδ οί 46°(β), 47(β) βηΒ 
49°(β), Ηβΐΐβ ίοΓ δβΓνίεε ΓεςυίΓβπιεηΐδ δΒβΙΙ βο ίβΓ βδ ροβδί- 
Βίβ ηοΐ Ββ Γηβ(1ε ηεβΓ ίηΒβΒίΐεΒ ρΐβοβδ ογ ρίβεβδ οί ΓβδΟΓί. Α 
ΒβΒ ηεβΓ δυεΒ β ρίβεε ηιβγ ηοΐ Βε ρΓο1οπ§β<:1 βχεβρί ννϊιΒ 
ιΒε β^ΓββΓηβηΐ οί [Ββ εοπιρβίβηΐ βυΐΒοπίίβδ. ΤΒε ββπιβ τυΐε 
δΒβΙΙ βρρίγ ννΒβΓβ οηε ΐΓβηδροΓΙ υηίΐ ίβ ΙοβΒεΒ ννϊιΒ πιοΓβ 
ιΒβη 2000 οί βυΒδίβηεβδ οί 45°, 46°(Β) βηά (ο), 48°, 
49°(Β) βη<1 50° ίο 55°. 


52400 

52401 

52402 

52403 


52404 

-52412 

52413 

52414 


52415 

-52499 

52500 

52501 
-52508 

52509 


52322 

-52399 


52510 

-52599 
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δεείϊοη 6: 

ΤΓβηδίΐίοηβΙ ρΓονίδϊοηδ, άεΓΟ^Βΐίοηβ Εηά ρΓονίδϊοηδ ρεευ- 
Ιϊεγ Ιο εεΓίΕΪη εουηΐπβδ. 

(ΟηΙν ιΗβ §βηβΓ3ΐ ρΓονίδϊοηδ οί ΡεγΙ I αρρίγ) 

52600 

-60999 

ΟίΕδδ 6.1.: Τοχίε δυ6δ(3ηεεδ 

ΟβηβΓΕί 

(ΟηΙν (Ηε §βη6ΓΕΐ ρΓονίδϊοηδ οί ΡεγΙ I αρρίγ) 

61000 

-61099 

δεείϊοη 1: Μοάε οί οεγγιε^ο 

61100 

-61110 

0εγπε§6 ϊη ΒυΙΗ 

(1) διώδίΕηοββ οί 44°(6), 60°(ο) Εηά 63°(ο) ηιαγ 6ε 61111 
οΕΓΓΪεά ϊη 6υ1Ε αβ ε ίιαίΐ Ιοαά. 

(2) 5υ6δΓΕηεβδ οί 44° (6) κΙιεΙΙ ϊη δυεΗ οΕββ 6ε οΕΓΓΪεά ϊη 
εΐοδβίΐ ογ δΗβεΙβά νείιϊείβδ; (Ηοβε οί 60°(ε) ογ 63° (ο) ϊη 
δΗεεΙεεΙ, ορβη νεΗϊεΙεδ. 

61112 

-61129 

Ε36ε11ίη§ οί ΐΒηΙί-εοηίΕΪηεΓδ 

ΤΕηΙς-εοηίΕΪηεΓβ εοηΐΒΪηίηβ ογ Ηανίη§ εοηίαίηεά δυ6- 61130 
δίαηεεδ οί 2 0 ογ 3 ° ογ δυ6δ(3ηεεδ οί οίΗεΓ ϊΐεηΐδ οίΒδδίίϊεά 
υηάετ (ε) ογ (6) βΚ&ΙΙ 6οεγ οη 6ο(Η δίάεδ ε 1α6ε1 εοηίοπηϊη§ 

Ιο πιοάεΐ Νο. 6.1. 

ΤΗοβε εοηίαίηίη» ογ ίΐΕνϊη^ εοηίαίηεά δϋΒδίΕηεεδ οί αηγ 
οιΗογ ϊΐεηι οίΒδδίίϊεά υηάεε (ε) δΗαΙΙ 6οεγ ΙαΗεΙδ εοηίοπηίη§ 

Ιο τηοάεά Νο. 6. ΙΑ. 

Τϊιοδε εοη(αϊηϊη§ ογ Ηανίη§ εοηίΕΪηεά δυ6δ(αηοεδ Ηανϊηβ 
ε ίίΕβΗ-ροϊηΐ οί 55 °0 ογ ΙοννεΓ δΗαΙΙ ϊη 3<1<1ϊΐϊοη 6 οβγ 1α6ε1δ 
εοηίοπηϊη§ Ιο ιτιο<4βΙ Νο.3. 

ΤΗοβε εοηΐΕΪηϊή§ ογ Ηανϊη§ εοηίΕΪηεά εΗΙοΓοίοπτίΒίεβ οί 
16° ογ 17° δϊΐΕΐ! ϊη Εεΐεϋΐϊοη 6οβγ ΙαΒεΙδ εοηίοηηϊη§ Ιο 
Γηο(1ε1 Νο.8. 

61131 

-61199 

δεείϊοη 2: 

δρεεΪΕΐ τεςυΪΓεηιβηΐδ Ιο 6ε ίυΐίϊΐΐεά 6γ (Ηε ηιεΕηβ οί ΐΓΕηβ- 
ροη 3η<1 ϊΐδ εςυϊρηιεηΐ 

61200 

-61239 

ΓΪΓε-Γι§Ηΐϊη§ ΕρρΙΪΕηεεδ 

Τ6ε ρΓονίδϊοηδ οί γπεγ^ϊπεΙ 10240 (1)(6) απά (3) βϊιεΙΙ 61240 
αρρίγ οηΐγ Ιο ΐ6ε οεγγϊε@6 οί Ηςυϊάδ Ηανϊη§ ε ΠαδΗ-ροϊηΐ οί 
55° 0 ογ 6ε1ονν. 

61241 
. -61259 

δρεεΪΕΐ εςυϊρπιεηΐ 

ΨΗεηενεΓ Ιεαά Εΐϊίνΐδ οί 31°(ε) ογ Γεεερίαείεβ Ηηνϊη^ 61260 
εοηίαίηεά (Ηειη ΕΓε ΟΕΓΓΪεά, ΐΗε (ΐΓΪνεΓ δΗαΙΙ, ννΗεη Ηε ϊβ 
$ξϊνεη ΐΗε [ΓαηδροΓΐ άοευηηεηί, α( (Ηε βαηνε Ιϊπιε 6ε §ϊνβη ε 
ροτΙπΗΙε εςυϊρηηεηΐ 6οχ ίϊΜεά ννϊΐΗ ε Ηαηάΐε 3η<1 εοηίαϊη- 
ϊη§: 

ΤΗγοο εορϊεδ οί ΐΗε ννπΙΙεη ίηδίΓυεΙϊοηδ 8ρεοϊίνϊη§ (Ηε 
Εεΐϊοη Ιο 6ε (αΕεη ϊη ΐΗε ενεηί οί βπ αεεϊάεηΐ ογ ϊηεϊάεηί οε- 
ευΓΓΪη§ άυπη§ εαΓπα§ε (βεε πιεγ^ιπεΙ 61385); 

Τννο ρΕΪΓδ οί §1θνεδ ΕΠ<1 Ιννο ρΒΙΓδ οί 6οοΙβ ηιαάε οί ηι6- 
6ογ ογ δοηιε δυϊίαΗΙε ρΐαδίϊεδ ιώβΙοπεΙ; 

Τννο ΓθδρΪΓΕίΟΓδ ννίΐΗ ΕΠ ΕΟΙΪνΒΐε(1-θΗΕΓΟΟΕΐ 03ΓΐΓΪ<1@8 οί 

.500 επί 3 οΕρΕεϊΙγ; 

Α 6οΐΐ1ε (ηιαάε οί 6α1ίε1ϊΐε, ίοε εχΕΓηρΙε) εοη(αϊηϊη§ 2 
ίοΓ ροΐΕδδϊυηι ρεπτιαηβαηαίε αηά 6εΕΓΪη§ (Ηε ϊηδεπρίϊοη 
“εϋδδοίνε ϊη νναίΟΓ 6είοΓ8 ϋδε”; 

δίχ Γι6γο6οεγ(1 ηοΐίεεδ 6εαπη§ (Ηε ϊηδεπρίίοη “ϋΑΝ- 
ΟΕΚ - νοίΕΐϋε ροϊδοη βρίΐΐεά. Οο ηοΐ ΕρρΓΟΕοίι ννϊΐΗουί τεδ- 
ΡΪγεΙογ” ϊη (Ηε 1αη§υα§β ογ 1αη§υΒ§εδ οί εαεΗ οί (Ηε εοιιη- 
ΐΓΪβδ ϊη ννΗοδε ΙθγγϊΙογυ οεγγϊε§8 ΙαΗβδ ρΐαεε. 


ΤΗϊδ εςυϊρπιεηΐ 6οχ 5 Ηε 1Ι 6ε Περί ϊη ίΗε άηνεΓ’δ οε6 ϊη β 
ρΐΒοε ννΗεΓε ϊί οβπ εαδϊΐγ 6ε Γουηά 6γ ίΗε άεοοηΙαηηϊηΒΐϊοη 

( 63111 . 


δεείϊοη 3: 

ΟεηεΓΕί δετνίεβ ρΓονίδϊοηδ 


ΑεΙϊοη Ιο 6ε ΙαΕεη ϊη (Ηε ενεηί οί Εεεκίεηΐ 
(δεε ηΐΕΓ^ϊηΕΐ 61385). 

ΡΓεοΒυΙϊοηβ ννϊΐΗ τεδρεεί Ιο Ετίϊεΐεδ οί εοηβυπφΐϊοη 
(δεε ΓηΕΓβϊηΕΐ 61410) 


δυρεΓνϊδϊοη οί νεΗϊεΙεβ 

ΤΗε ρΓονίδϊοηδ οί ρΕΓΕ^ΓΕρΗ 10321 8Ηε11 Ερρίγ Ιο ΐ6ε 
8Βη@εΓουδ §οο8δ Ιϊβίειΐ 6ε1ονν ϊη ςυβηΟΐίεβ εχεεεάϊη§ ΐΗοβε 
δρεεϊΓιείΙ: 

δυΗδίΕηεεδ οί 1 ° Ιο 3 ° Εη8 δυ6δΐΕηεεβ εΐ3βδϊίϊε<1 υηεΙβΓ (ε) 
οί ε11 ίΐεηΐδ : 1000 

δυ6βΐ3ηεεδ εΐ3βδϊΓιε<1 υηάεΓ (6) οί ε11 ϊΐεπίδ :5000 


ΡοτΙαΗΙε 1ί§Ιιΐίη§ ΕρρΕΓΕίυβ 

ΤΗε ρΓονίδϊοηδ οί πυεγ^ιπεΙ 10353 δΗοΙΙ ηοΐ Ερρίγ. 


ΡΓοΗϊΗϊΙϊοη οί βηιοΗϊηβ 

ΤΗε ρΓονίδϊοηδ οί οιεγ^ιπε! 10374 δΗαΙΙ ηοΐ Ερρίγ. 


ΙηδίΓυείίοηδ ϊη ννπΐϊη§ 

\νΗθΓε Ιεβά ΒΐΗνΙβ οί 31 0 (ε), ογ ΓεοερίΕοΙεβ ννΗϊεΗ ΗΕνε 
εοηίΕΪηεά ΐΗεηι, εγο ΟΒπ-ίεά, ιΗβ ΙεχΙ οί ΐΗε \νπ11ε'η ίηδίΓυε- 
Ιϊοηβ δΗαΙΙ βρεεϊίγ, ϊηΙεΓ εΙϊε, ΐΗε ίο11ο\νϊη§: 

(Α) ΡΓεοΕυίϊοηδ Ιο 6ε ο6δβΓνεά 

ΤΗε βυΗδίΕηεε 6εϊη§ εΕΓΓΪεά ϊδ Ηϊ§Η1γ Ιοχϊε. Ιη ΐΗε ενεηί 
οί ΙεΒίίΒ^ε ίΓοπι οηε οί ΐΗε τεεερίαείεδ ΐΗε ίοΙΙοννϊη§ ρΓε- 
εΕυίϊοηδ δΗουΙά 6ε ΙαΠεη: 

1. Ανοιά: 

(ε) ΟοηίΕΟΙ ννϊΐΗ ΐΗε δΐίϊη; 

(6) ΙηΗΕΐΕΐϊοη οί ναρουΓδ: 

(ο) ΙηίΓοάυεΙϊοη οί ιΗβ Ιϊςυϊά ϊηΐο ΐΗε ηαουΐΗ. 

2. ΨΗεη άΓυπίδ ννΗϊεΗ ΕΓε Ιογπ ορεη ογ άβοΐΕ^εά ογ ννεΐ- 
Ιεά ννϊΐΗ Ιϊςυϊά εγο 6εϊη§ ΗΕηάΙεά, ΐΗε ϋδε οί ΐΗε ίο11οννϊη§ ϊδ 
εοιηρυΙδΟΓγ: 

(ε) ΗβδρΪΓΕίΟΓβ; 

(6) Οΐονεδ πίΕάε οί πι66εΓ ογ δοηαε δυϊΐΕΗΙε ρΐαδίίεβ πιε- 
ΐεΓΪΕΐ; 

(ο) ΒοοΙδ Γηαάε οί τυ66εΓ ογ δοηιε δυϊΐΕΗΙε ρίΕδίϊεβ ΓΠΕίε- 
γϊεΙ. 

Ιη (Ηε ενεηί οί β δεπουβ Εεοϊάεηΐ ϊηνοίνϊη^ οΗβίΓυεΙϊοη 
οί ΐΗε ρυΗΙϊε Ηϊ^ΗννΕγ, ϊΐ ϊβ εβδεηΟαΙ ΐΗαΐ ρεΓδοηβ Εΐτϊνϊη§ Ιο 
εΙεΕΓ ΐΗε βϊΐε βΗουΙά 6ε ννΒΓηεά οί ΐΗε άΕη§εΓ ϊηευΓΓεά. 

(Β) ΑεΙϊοη Ιο 6ε (ΕΗεη 

Α11 ρΓ3εΙίθ361ε δίερδ, ίηεΙυάϊη§ (Ηε υβε οί ΐΗε ηοΐϊεεδ τε- 
ίεΓΓεά Ιο ϊη πιεγ^ιπεΙ 61260, δΗαΙΙ 6ε ΐαΗεη Ιο Ηεερ ρεΓ- 
βοηδ εΙ ε άίδίΕηεε οί ηοΐ Ιβδδ ΐΗαη 15 ηιείΓΟδ Ιγοπι (Ηε δίΐε οί 
[Ηε Εεοϊάεηΐ; ΐΗε ηοΐίεεδ εοηίαίηβά ϊη ΐΗε βςηϊρπιβηΐ 6οχ 
δΗΕΗ 6ε βει υρ τουηά ΐΗε εηεΐοδυτε Εηά οηΙοοΗεΓδ δΙίΕΐΙ 6ε 
ΗερΙ ανναγ. 

ΤΗε ΓεβρΪΓΕίοΓδ, §1ονεδ Εηά 6οοΙδ ννϊΐΐ επΕΗΙβ οηε ρεΓβοη 
Ιο αρρΓΟΕοΗ ΐΗε ΙοΕά Εηά νεΓΪίγ ϊΐδ εοηάϊΐϊοη. 

δΗουΙά αηγ οί (Ηε άΓυηΐδ 6ε Ιοπι ορεη, (Ηε ίο!1οννϊη§ 
βΗουΙά 6ε άοηε: 

(β) ΑάάϊΐίοηΕΐ ΓεβρΪΓΕίοΓδ, §1ονεδ Εηά 6οοΙβ ννϊΐΗ ννΗϊεΗ Ιο 
εςυίρ (Ηε ννοΓΗπιεη δΗουΙά 6ε ρΓοευΓεά υΓ§βη(1γ; 


61261 

-61299 


61300 

-61301 


61302 

61303 

61304 
-61320 


61321 


61322 

-61352 


61353 

61354 
-61373 


61374 

61375 
-61384 


61385 
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(6) Οππηβ 81Ϊ11 ίηΐβοΐ δΗοιιΙΟ Βε 8ε( βδΠΙε; 

(ο) ΤΗβ Ιίςυίά βρίΐίβά οη (Ηε νεΗίεΙε ογ οη ΐΗβ £τοαη(1 
βΐιου 1<1 Βε ηβυΐΓ&Ιϊζβά Βγ εορίουβ 8ννί11ίη§ ννίιΗ 3 η βςαβουδ 
δοΐυΐίοη οί ροΐΒδδίυηι ρβπη3η§&ηα1ε (3 ηευ(Γ3ΐίζίη§ 3§βη( 3 
Βοΐΐΐε οί ννΗϊεΗ ίδ ΙίβρΙ ϊη (Ηε εςοίρηιεηΐ Βοχ); (Ηε βοΐυΐίοη ίβ 
βββίΐγ ρΓβρβΓβεΙ Βγ 8(ίιτίη§ 0.5Κ§ οί ρεπηαηξβηαίε ννίΐΗ 15 
ΙΐίΓεβ οί νναΙεΓ ΐη & ΒυεΠβΐ; 8ννί11ίη§ βΗοαΠΙ Ββ οΒΓΓΪβά ουί 
ββνβΓβΙ Ιίιηεβ, Βεεαυδβ ΐΐ (3^68 2 οί ροΐ383Ϊαιη ρβπηβη- 
§3η3ΐβ Ιο ηευίΓβΙίζε εοηνρίβίεΐγ 1οί ΐΗε βαΒδίαηεβ Βείη§ 

ΟΒΓΠβά. 

%'ΙιεΓβ ρΓ3εΙϊε3Β1β, (Ηε ΒεβΙ νν3γ (ο <1εεοηΐ3ΐηϊη3ΐβ ΐΗε 
3Γ83 18 ΙΟ ρΟΙΙΓ ρ8ΐΓθ1 ΟΥβΓ ΐΒε 8ρϊ11ε(1 ίΐΐΐίίΐ 30(1 ί^πίΐβ ΪΙ. 

(0) ΙηιροΓΐ3ηΐ ηοΐΐεε 

Ιη 03δε οί βεείάβηΐ, οηε οί (Ηε Πγβι δίερδ ννΗϊεΗ τηυδί Βε 
ΐηΠεη ίδ (ο ηοΐίίγ Βγ Ιε1ε§τ3πι ογ ΐβΙερΗοηε ... (ίηββΓΐ ΒεΓβ 
ιΗε ;κ1(ΐΓε88εδ 3 γκ) ΐβΙβρΗοηε παπί ΒεΓβ οί ιΒε εβίαΒΙίδΗ- 
ηιεηΐδ Ιο Ββ ηοΙϊΓιβεΙ ΐη β3εΗ οί ιΒε εοαηΐπβδ ΐη \νΒοδε ΐβετί- 

ΙΟΓγ 03ΓΓΪ3§ε 18 10 [3^6 ρΙβεβ). 

Α νεΒίεΙε ννΗϊεΗ Η38 Βεεη εοηΙβιηίηΒίβΟ ννίιΗ ιΗε δυΒ- 
δίαηεε εβπϊβεί δΗβΠ ηοΐ Βε ρυΐ ΒεοΗ ίηΐο δβΓνίεε υηΐίΐ ίί Ηεβ 
Β εεη (1βεοηΐ3Γηίη3ΐε(1 υηνίετ (Ηε δυρβενίδίοη οί 3 εοπιρείεηΐ 
ρεΓδοη. Αηγ ννοοείεη ραΓίδ οί ιΗε νεΗίεΙε ννΗϊεΗ Ηβνβ Βεεη 
αΙΙβοΗεά Βγ ιΗε 8ϋΒδΐ3ηεε εαιτίειΐ δΙι&ΙΙ Βε τειπονεά βηά 
ΒυπιΙ». 


δεείϊοη 4: 

δρεεΪΒΐ ρΓονϊβϊοηδ εοηεεπιϊη^ 1οα(1ίη§, υη1θ3(ϋη§ 3ηο1 Ηβη- 
ε!1ϊη§ 


ΡΓοΗϊΒίΐϊοη οί Γηϊχειΐ Ιοβεϋηβ οη οηε νεΗίεΙε 

(1) 5υΒδΐ3ηεε8 οί 0&85 6.1 εοηΐβϊηεά ΐη ρ3ε1ί3£ε8 ΒββΓ- 
ίη§ 3 13Βε 1 ογ ιννο ΙβΒθΙϊ εοηίοπηίη§ ίο ηιοάεΐ Νο. 6.1 ογ 
6. ΙΑ βίιβίΐ ηοΐ Βε Ιοβείβεί (ο§εΐΗετ οη οηε νεΗίεΙε ννίιΗ βυΒ- 

8ΐ3ηεθδ ΟΓ 3Γΐϊθ1θ3 οί 038808 Ιβ, 1Β ΟΓ 1θ ΟΟΠίαΐηΟΐΙ Ϊη 
ρ3ε1ί3§εδ Βε3ΓΪη§ οηε ογ Ιννο ΙαΒεΙβ εοηίοηηϊη§ Ιο ηιο(1β1 
Νο.1. 

(2) διιΒδίΕηεεβ οί €1385 6.1 εοηΐΒΐηεά ϊη ρΒθΠ3§β8 Ββ3Γ- 
ϊη§ Ιννο ΐ3Βε1β εοηίοπηίη@ Ιο ιηοάεΐ Νο.6.1 ογ 6. ΙΑ 8Ηβ 11 
ηοΐ Βε 1θ3άε<1 ΐοβείΗεε οη οηε νεΗίεΙε ννίιΗ: 

(α) δοΒδΐ3ηο88 οί €138888 3, 4.1 ογ 4.2 εοηΐ3Ϊηε(1 ϊη 
ρ3εΗ&§88 Βε3ΓΪη§ Ιννο ΐ3Βε1δ εοηίοπηίη§ Ιο ηνοιίεΐ Νο.3, 
4.1 ογ 4.2; 

(Β) διτΒδίΕηεεδ οί €138888 5.1 ογ 5.2 εοηίΕΪηεί! ϊη ρβείς- 
3§εδ Βε3ΓΪη§ Ιννο ΐ3Βε1δ εοηίοπηϊη§ Ιο ηιοάβΐ Νο.5; 

(ο) δυΒδΙβηεεβ οί €1388 8 εοηΐ3Ϊηε<1 ϊη ρ3ε1ο§β8 Ββ3πη§ 
Ιννο ΙβΒεΙδ 0 Όηίοπηίη§ Ιο (ποθεί Νο. 8. 


ΡΓβαβηΐίοηβ ννίιΗ ΓβδρεεΙ Ιο 3Γ(ϊε1ε8 οί εοηβυηιρίϊοη. 

5υΒδ[3ηεε8 οί €1333 6.1 δ1ΐ3Η Ββ Ηβρί 3ρ3Γΐ Γγοπι ίοο8- 
βΐυίίδ, οίΗετ αηϊεΐεδ οί εοηβαιηρίίοη 3η8 3ηϊπΐ3ΐ ίεειίδ ϊη 
νεΗϊοΙεβ αη(1 31 ρΐ3085 οί Ιθ3(1ϊη§, υηΙθ3(1ίη§ ογ 
(Γ3η8ΐο3(1ϊη§. 

Ρΐαεβδ οί 1ο3(1ϊη§ 3η(1 υη1θ3θ1ίη§. 

(1) ΤΗε ίο11οννϊη§ ορβεαίίοηδ 3Γβ ρπ>ΗϊΒϊΐε<1: 

( 3 ) Ρο3(1ίη§ ογ υη1ο3(1ίη§ βαΒδίβηεβδ οί 1 0 Ιο 3 ° 3ηά 3ηγ 
βυΒδΙβηεε εΐ388ΪΓιβ(1 υικίετ ( 3 ) οί οίΗεΓ ϊίεηΐδ ϊη 3 ραΒΙίε 
ρίβεβ ϊη 3 Βυϊΐΐ-υρ 3Γ83 ννίΐΗοαΙ δρεεώΐ ρεπηίδδϊοη ίΓοιη ιΗε 
εοΓηρείεηΐ ΕΐαΐΗοΓΪΐϊεβ; 

(Β) Ρθ3ί1ϊη§ ογ υηΙοΕίϋηβ ιΗε 33Ϊβ 8υΒδΐ3ηοεδ ϊη β ρυΒΙϊε 
ρίβεε βΙδεννΗβτε ΐΗβη ϊη 3 Βυϊΐΐ-αρ 3Γβ3 ννϊΐΗουΙ ρποΓ ηοΐϊεε 
Η3νϊη§ Βεεη §ϊνεη Ιο (Ηε εοπιρείεηΐ ΕΐιΐΗοπίϊεδ, υηίεδβ ιΗε 
831(1 ορβΓβίΐηδ 3Γ8 ]θ8ΐϊΠεά ίοΓ 8βΓΪθυδ ΓβΕδΟΠδ οί 83ίεΐγ. 

(2) Ιί, ίοΓ 3ηγ Γ83δοη, Ηβηιΐΐϊη^ ορβΓ3ΐϊοηδ Η3νε Ιο Βε 
03ΓΓΪε<1 ουί ϊη 3 ραΒΙίε ρΐαεε, ΐΗεη δαΒβΙβηεεβ 3η8 3Γΐίε1εδ 
οί (ΙίίίβΓεηΐ Ηίηιΐβ βΗβΙΙ Ββ 8βρ3Γ3ΐβ(1 3οεοΓ(1ίη§ Ιο ιΗε 13- 
Ββίδ. 


€1ε3ηίη§ &ίΐετ αη1ο3(1ίη§. 

(1) Αίΐεε αη1οβ(1ίη§, νεΗίεΙβδ 3Π(1 οοηΐ3ίηβΓ8 ννΗϊεΗ Η&νε 
Βεεη 03ΓΓγίη§ ΒυΒδίβηεεβ οί 44° (Β), 60° (ο) &η<1 63° (ο) ίη 
ΒυΙΗ δΗβΐί Βε εορίουβίγ βννί11ε<4. 

(2) Α νεΗίεΙε ννΗϊεΗ Η38 Βεεη εοηΐ3ηιίη3ΐβ(1 ννίιΗ βυΒ- 
βίβηεεβ οί 31 ° (β) ογ ννίιΗ 3 πιίχΐυΓε (ΗβΓβοί βΗαΙΙ ηοΐ Βε ρυΐ 
ΒβοΗ ίηΐο δετνίεε αηΐϋ ίΐ Ηββ Βεεη (1εεοη(3ηιίη3ΐε(1 υηθεε 
(Ηε δαρβΓνίδίοη οί 3 εοηνρείεηΐ ρβΓβοη. Αηγ ννοοοΙβη ραιΐδ 
οί (Ηε νεΗίεΙε ννΗϊεΗ Η3νε Βεεη 3ΐ(3εΗε(1 Βγ βυΒβΙαηεεβ οί 
31° ( 3 ) 3 Η 3 ΙΙ Βε Γβπιονεά επ 8 ΒαΓηΐ. 

(3) Ιί βαΒδΟηεβδ ίη (ΗΪ 8 € 1&55 Ηβνε ΙββΗεά αηνί Βεεη 
3 ρϊ 11 ε <4 ίη 3 νεΗίεΙε, ίΐ πΐ 3 γ ηοΐ Ββ τε-αββά υηΐίΐ βίΐεΓ ίΐ Ηββ 
Βεεη (ΗοΓουβΗΙγ ε 1 β 3 ηβ (1 ηηιί, ίί ηεεε833Γγ, ( 1 βοοηΐ 3 πιί- 
η 3 (ε 8 . Α11 οίΗεΓ βοο<)δ 3Π(13Γ(ίε1β8 03Γπε8 ίη (Ηε ββπιε νβΗί- 
εΐε βΗβΙΙ Βε εχβπηηβιΐ ίοΓ ροβδίΒΙβ εοη(;ιιηίη 3 ΐίοη. 


δεείϊοη 5: 

δρεείβΐ ρΓονϊβϊοηδ εοηεβπιίη§ (Ηε ορβΓ3(ίοη οί νβΗίεΙεβ. 
Μ3Γΐίη§ βηά ΙβΒβΙΙίη^ οί νεΗίεΙβδ. 

(1) ΨΗεηενβΓ βαΒδΙβηοεβ οί 31 0 (β) 3Γβ οβΓΓΪεά, (Ηε νε- 
Ηίεΐβ βΗαΙΙ ϋίβρίβγ οη ββεΗ βίόβ 3 νναΓηίη^ ηοΐίεβ (ο (Ηε βί- 

61386 ίβεί (Η31, ίί 3ηγ Ιίςυίιΐ εβεβρεβ, (Ηε ^τεβίεβΐ εβαΐίοη πιυβί Ββ 

-61399 βχβΓείββά 3η8 (ΗβΙ (Ηε νεΗίεΙε ηνυδί ηοΐ Ββ αρριοβεΒειΙ 
ννίΐΗοαΙ ΓβδρΪΓ3(θΓ, §1θνβ8 311(1 ΒοοΙβ οί τυΒΒβΓ ογ βοηιβ βαίΐ- 
βΒΙβ ρΐαδίίεβ ΙΤ13ΐβΠ3ΐ. 

(2) νεΗϊοΙεβ ννίιΗ Γιχβ(1 ογ 8βιηοαηΐ3Β1β (3η1<5 εοηθίηίη§ 
61400 ΟΓ ί'ηνίηβ εοηθίηε(1 δυΒβΙβηεεδ οί 2° ογ 3° ογ βυΒβίΕηεβδ 
-61402 οΙβδδίίϊβΟ αηιΙεΓ (β) ογ (Β) οί οίΗεΓ ίΐεηΐδ βΗαΙΙ Βθεγ οη ΒοΐΗ 

δίάββ αικί 3( (Ηε Γβ3Γ ΙβΒβΙβ εοηίοπτιίη^ (ο ιηοίΐβΐ Νο.6.1. 

11403 ΤΗοδβ εοηίαίηίηβ ογ Ηβνίη^ εοηΐβίηεά δϋΒβΙβηεβδ είβδδί- 
ίϊβ8 αηιΙεΓ (ο) οί ββεΗ ίΐεπι δΗαΙΙ Βε3Γ ΙαΒεΙβ εοηίοπηίη§ (ο 
ηνοάεΐ Νο. 6. ΙΑ. 

ΤΗοββ εοη(3ίηίη§ ογ Ηβνίη^ εοηΐ3ίηβ(1 δυΒδΙβηεεβ Η3νίη’§ 
3 ίΐ3δΗ ροίηΐ οί αρ (ο 3Π(1 ίηε1υ8ίη§ 55 °€ 8 Η 3 ΙΙ ίη 3(1(1ίΐίοη 
ΒεβΓ ΙαΒβΙ.8 εοηίοΓηιίης (ο ηιο8β1 Νο. 3. 

ΤΗοββ εοη(3ίηίη§ ογ 1 ΐ3νίη§ εοηΐ3ίηβ(1 εΗΙοΓοίοΓπιβίβδ'οί 
16° ογ 17° δΗ3ΐ) ίη 3(1(1ίΐίοη Ββ3Γ ΙβΒοΙβ οοηίθΓΓηίη§ (ο 
Γηοάεΐ Νο. 8. 


Ηηΐΐδ οί Ιίηιίίβιΐ 8υΓ3(ίοη ίοΓ 8βΓνίεβ ΓβςυίΓεπιβηΙβ. 
ΗβΙιβ ίοΓ ββΓνίεε ΓβςυίΓεηιβηΐβ δΗβΙΙ βο ίβΓ 38 ροβδίΒΙβ 
ηοΐ Βε ητΐ3(1ε ίη τεβίιίεηΐίβΐ ογ υτΒβη 3Γβ33. Α ΗβΗ ηεβΓ βυεΗ 
3 ρίβεε ιτΐ3γ ηοΐ Ββ ρΓο1οη§ε8 εχεερί ννίιΗ (Ηε 3§ΓβεπιβηΙ οί 
(Ηε εοτηρείεηΐ ΕυΐΗοπίίββ. 

61404 · 

■61409 ΡΓοίεείίοη 3§3ίηβΐ (Ηε βείίοη οί (Ηε 8αη. 

ϋυΓίη§ (Ηε ρεηοεΙ ΑρΓΪΐ (ο ΟεΐοΒβΓ ίηοΐαβίνε, ννΗβη 3 νε- 

61410 Ηίεΐβ 03ΓΓγίη§ ΗγείΓοογβηίο &εί(1 (1 °) Ϊ8 βΙβίίοηβΓγ (Ηε ρβεΗ- 
3§ε8 βΗβΙΙ, ίί (Ηε ΙεβίβίΒΐίοη οί (Ηε εοαηΐΓγ ίη ννΗϊεΗ (Ηε νεΗί¬ 
εΙε ίδ ΗβΗβίΙ βο ΓεηαίΓβδ, Βε είίβείίνβΐγ ρΓοΙεεΙβΟ 3§3ΐη8( 
ιΗε βειίοη οί (Ηε δυη, ε.§. Βγ Γηβ3ηβ οί βΗεείδ ρΙβεβΟ ηοΐ 

61411 ) β88 ιΗβη 20 επί 3Βονβ (Ηε 1οβ8. 

61412 


δεείϊοη 6: 

ΤΓΒηδίΐίοηβί'ρΓονίβίοηβ, άβΓο^αΙίοηβ, βπγ! ρεονίδίοηδ ρεεα- 
Ηβγ Ιο εβΓίβίη εοαηΐπββ. 

(Οηΐγ (Ηε §βηβΓ3ΐ ρεονίδίοηβ οί ΡβγΙ I βρρίγ). 


6Η13 

-61414 


□βββ 6.2: Κερυ§ιΐ3η1 βυΒδίβηεββ 3η8 βαΒδίβηοεβ 
• ΙίαΒΙε (ο εβαββ ίηίβείίοη 

ΟεηβΓΒΐ. 


61415 


61416 

-61499 


61500 


61501 

-61508 

61509 


61510 

-61514 

61515 


61516 

-61599 


61600 

-61699 


62000 

-62009 



1066 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑρρΙίββΐίοη οί ΡεγΙ I οί ΐΗίδ Αηηβχ. 

ΤΗβ οηΐν ρΓονίδίοηδ οί ΐΗίβ Αηηβχ οίΗβΓ ΐΗοδβ οί δββΐίοηβ 62010 
1 Ιο 6 ΗβΙονν ννΗίοΚ βρρίγ Ιο ιΗβ β&Γπβββ οί οΙβη^βΓουδ βυΗ- 
δίΕηββδ οί Οίβδδ 6.2 3 Γ 6 ΐΗθδβ οί ΓΠβΓβίηβΙδ 10001, 10010 
ίο 10014, 10111, 10118, 10381(1)(β), 10404, 10405, 

10413 [ο 10415 αηά 10419. 

62011 

-62099 

δβοιίοη 1 : 

. Μθ 8 β οί β 3 ΓΠ 3£6 

62100 

-62110 

03ΓΠ3§β ίη Ρ*υΙ 1 ί. 

(1) δυΗδίβηββδ οί 1°, 2°, 3° 3 Π (1 5° ηιβγ Ηβ ββπϊβίΐ ϊη 62111 
ΗυΙΗ. δυΗδΙβηββδ οί 9° ηιβγ ηοΐ Ηβ β 3 ΓΠβ 8 οίΗβηνίδβ ΐΗβη 

ϊη ΗυΙΙί. 

(2) Χ^Ηβη ΐΗεγ 3Γβ ίη ΒυΙΚ 

(β) δαΒδίβηοββ οί 1 ° (β) βτκΐ (β) βη 8 2 ° δΗαΙΙ Ηβ ββΓπεά 
ΐη δρββίβΐΐγ Γι 11 β 8 βονβΓβά νβΗίοΙβδ εςυίρρβ 8 ννίΐΗ νβηΐίΐβΐ- 
ίη§ ίηδίβΐΐβΐίοηβ. ϋϋΓΪη§ ιΗβ ηιοηΐΗδ Η-οπι ΝονβηιΗβΓ (ο 
ΡβΗηιβΓγ ΐΗβδβ δυΗβΙβηββδ ηιβγ βίδο Ηβ οβΓΓΪεά ίη ορβη νβ- 
Ηίβίβδ ρπ>νί(1β8 ΐΗβΐ ΐΗβγ Η 3 νβ Ηββη δρΓβγβοΙ ννίΐΗ βυίίβΗΙβ 
εΐίδίηίβοίβηΐδ Ιο Γβηιονβ ΐΗβίτ Ηβ 8 ο 8 ουΓ; 

( 6 ) ΤΗβ ίο11οννίη§ δΗβΙΙ Ηβ β 3 Γπβ <1 ίη ορβη νβΗίοΙβδ; 

δυΗδίβηοβδ οί 1 0 (Η), βίΐβΓ Ηβίη§ δρΓ 3 νβ <1 ννίΐΗ δυίίβΗΙβ 
οΐίδίηίεοίβηΐδ Ιο Γβηιονβ ΐΗβίτ Ηβ 8 ογΙοογ; 

δυΗδΙβηββδ οί 3°; 

5 αΗδΐ 3 ηοβδ οί 5°, βίΐβτ Ηβίη§ δρΓ 3 γβ <1 ννίΐΗ ΙίπιβννβδΗ $ο 
ΐΗβΐ ηο ρυ(π4 οοίουτ ίδ άίδοβΓηίΗΙβ; 3 η 8 

διιΗδΙβηββδ οί 9°. 

(3) Τη Είΐίϋΐίοη, ννΗβη ΐΗβν 3Γβ 03Γπβ8 ίη ορβη νβΗίοΙβδ, 
ΐΗβ ίο!1οννίη§ δΗδΙΙ Ηβ οονβΓβοί ννίΐΗ: 

(β) Α 8Ηβ6ΐ;ίηγρΓβ§Π3ΐβ3 \νίΐΗ δυίΐαΗΙβ (ΙίδίηίβοΐΕηΙδ βη 8 
ίΐδβΐί οονβΓβά ννίΐΗ 3 δβοοηιΐ δΗββΙ: δυΗβΙβηββδ οί 1 ° (β) 3 ηά 
(ο) 3η8 2°; 

(Η) Α δΗββΙ οί ΐ 3 ΓΓβ (1 ογ Ηίΐυηιίηίζβ(1 ΠΗγοΗοεγΗ .(αηοΙ 
βρΓ 3 γβ <1 ννίΐΗ δυίίβΗΙβ (ΙίβίηίβοΐΕηΐδ): ΗβδΗ ΗοΓηδ, οίβλνβ, 

Ηοοίδ ογ Ηοηβδ (1°(Η)); 

(ο) Α δΗββΙ: βιιΗδΙβηοβδ οί 3°, υηίβδδ ΐΗβν 3Γβ δρΓβγβά 
γνίιΗ δυίΐβΠΙβ άίβίηίββίβηΐδ ίο ρΓβνβηΐ ίΐην Η 38 ογΙοογ; 3π8 

( 8 ) Α δΗββΙ: βιιΗδΙβηοβδ οί 9° 

62112 

-62117 

ΟβΓΠβ^β ίη ΟΟΠίΒΪηβΓδ 

ΤΗβ 03ΓΠ3@β οί δϋΗδΟηΟβδ οί 9° ίη 8Π1311 ΟΟηΐΒΐηβΓβ ίδ 62118 
ρΓοΗίΗίΐβ 8 . 

62119 

-62199 


δβοΐίοη 2; 

δρββίβΐ ΓβςυΪΓβηιβηΙδ Ιο Ηβ ίυ1Π11β8 Ηγ ΐΗβ ηιββηδ οί Ιχβηδ- 
ροη 3η8 ίΐδ βςυίρηιβηΐ. 

(Νο ββηβΓβΙ ογ δρβοΐίΐΙ ΓβςαΐΓβπιβηΐδ) 62200 

-62299 

δβοΐίοη 3: 

ΟβΠβΓβΙ δβΓνίοβ ρΓΟνίδίοΠδ. 

62300 

-62302 

ΡΓβοαυίίοηδ ννίΐΗ ΓβδρβοΙ Ιο βηίβίβδ οί οοηδυηιρίίοη. 

(δββ πΐ3Γ£ίη3ΐ 62410) 62303 

62304 

-62399 

δβοΐίοη 4; 

δρβοίβΐ ρΓονίδίοηδ οοηοβΓηίη§ Ιοβ(1ίη§, υη1ο3<1ίη§ 3η8 Ηβη- 
81ίη§. 

62400 

-62402 


ΡΓοΗίΗίΐίοη οί Γηίχβ 8 1 θ 3 < 1 ίη§ οη οηβ νβΗίοΙε 
δυΗβΙβηββδ οί 9° βη 8 10° δΗβΙΙ ηοΐ Ηβ ΙοβάβοΙ ΐο§βΐΗβΓ 
οη οηβ νβΗίοΙβ ννίΐΗ 8 βη§ 6 Γου 8 βυΗδΙβηοβδ οί ϋβδδ 5.2. 


ΡΓβββυΐίοη ννίΐΗ ΓββρββΙ Ιο βΓΐίβΙβδ οί βοηδυηιρίϊοη. 

Ιη νβΗίοΙβδ βη 8 βΐ ρΐβββδ οί 1οΒ(ϋη§, υη 1 ο 3 < 1 ίη§ βη 8 
ΐΓ 3 ηδ 1 θ 38 ίη§, 83 η§βΓουδ δυΗβίβηοββ οί ΡΙββδ 6.2 οίΗβί· ΐΗαη 
δαΗδίηηοβδ οί 7° ογ δυΗδΙηηοβδ οί 8 ° ρβοΗβά ίη οοηίοπηίΐγ 
ννίΐΗ ΐΗβ ρΓονίδίοηδ οί Αηηβχ Α, ΓηβΓ^ίηβΙ 2659 (2 )(β) ογ 
(Η), δΗβΙΙ Ηβ Ιίβρί 3 ννηγ ίπ>ηη ίοο 8 δΐυίίβ, οίΗβΓ 3 Γΐίο 1 βδ οί 
οοηδυηιρίίοη οηΗ ηηίπιοί ίββ 8 δ. 


Οβ3ηίη§ ηίΐβΓ υη1θ38ίη§. 

ΑίΐβΓ υη!ο;ι3ίη§, νβΗίοΙβδ ννΗίοΗ Ηανβ Ηββη 03ΓΓνίη§ βυΗ- 
δίΒποβδ οί ϋΐηδδ 6.2 ίη ΗυΙΙγ δΗαΙΙ Ηβ οορίουβίγ δ\νί11β8 βη3 
ΐΓββΙβά ννίΐΗ δυίΐαΗΙε ϋίβίηίβοίβηΐδ. 


δβοΐίοη 5: 

δρβοίηΐ ρΓονίδίοηδ οοηοβΓηίη^ ΐΗβ ορβΓβΐίοη οί νβΗίοΙβδ 
(Νο §βηβΓβ! ογ δρβοίηΐ ρΓονίδίοηδ) 


δβοΐίοη 6 : 

ΤΓβηδίΐίοηαΙ ρΓονίδίοηδ, 8βΓθβ3ΐίοηδ βη8 ρΓονίδίοηδ ρβου- 
1Ϊ3Γ Ιο οβΓίαίη οουηΐπββ. 

(Νο §βηβΓ3ΐ ΟΓ δρβοίβΐ ρΓονίδίοηδ) 


Οίβδδ 7; ΚβάίοβοΙίνβ βυΗδΙβηοβδ. 

ΟεηβΓβΙ 

ΟβΓΓΙβ^β 

Ρογ 8 βΐ 3 ί 1 δ δββ ιΗβ Γβίενβηΐ δοΗβ 8 υ)β ίη ιηβΓ^ηβΙ 2703. 


δβοΐίοη 1 : 

Μο 8 ε οί ο3Γπβ§β 

ΡΓονίδίοηδ 

Ρογ 8βΐβί1δ δββ ιΗβ τβίβνβηΐ δοΗβάυΙβ ίη ηιβΓ^ίηα! 2703. 


δβοΐϊοη 2 : 

δρβοίβΐ ΓβςυΐΓβηιβηΐδ Ιο Ηβ Γυ1ίί11β8 Ηγ ιΗβ ηιββηβ οί ΐΓβηδ- 
ροΓΐ βη8 ίΐδ βςυίρηιβηΐ 

ΡΓονίδίοηδ 

Γογ 8εΐβί1δ δββ ιΗβ Γβίβνβηΐ δθΗβ 8 υ!β ίη ηιβΓ^ίηβ! 2703. 


δβοΐίοη 3: 

ΟβηβΓβΙ δβΓνίοβ ρΓονίδίοηδ 

ΡΓονίδίοηδ 

Ρογ άβίβίΐδ δββ ιΗβ Γβίβνβηΐ βοΗβάυΙε ίη πιβΓ^ίηβΙ 2703. 

δββ βίδο Ηεΐογν: 

δυρβΓνίβίοη οί νβΗίοΙβδ 

ΤΗβ ρΓονίδίοηδ οί ΓηβΓβίηβΙ 10321 δΗβΙΙ αρρίν Ιο βΐΐ βυΗ- 
δίβηοββ, ίη ννΗβΙβνβΓ ηυβηΐίΐγ. Ηο\νβνβΓ, ιΗβ ρΓονίδίοηδ οί 
ΓηβΓβίηαΙ 10321 ηεε 8 ηοΐ Ηβ βρρ1ίε8 ν\Ηβιβ: 

(β) ΤΗβ 1ο38ε8 οοηιρ3Γΐπιεηΐ ίδ ΙοοΙίβΗ βη 8 ιΗβ ρβοΐίβ^βδ 
03ΓΓΙβ8 3Γβ ΟίΗβηνίδβ ρΓοίβοίβά β^βίηδΐ 3ηγ ίΐΐίοίΐ υη]ο3(1- 
ίη§; 3 η 8 

(Η) ΤΗβ 8 οδβ ΓβΙβ 8 οβδ ηοΐ βχοββ 8 0.5 γπΚ/Η αί α ηγ βο- 
οβδβίΗΙε ροίηΐ οη ιΗβ δυτίβοβ οί ιΗβ νβΗίοΙβ. 


62403 


62404 

-62409 


62410 


62411 

-62414 


62415 


62416 

-62499 


62500 

-62599 


62600 

-70999 


71000 

71001 
-71099 


71100 

71101 
-71199 


71200 

71201 
-71299 


71300 

71301 
-71320 

71321 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Ιη βείάϊΐϊοη, ΐΒεβε §οοεΐ5 δΒβΙΙ Βε 8υΒ]εεΐ εΙ ε 11 ΐίπιβδ Ιο 
βυρεενίδίοη Ιο ρεενεηΐ βηγ πιβίίείουδ βει βη8 Ιο βίεεί (Βε 
ίΙτϊνβΓ βηά ϊΒε εοπιρείεηΐ βυΐΒοπΙϊεδ ΐη ϊΒε βνβηΐ οί Ιοδδ ογ 

ίΪΓβ. 

71322 

-71373 


ΡγοΒϊΒϊΙϊοπ οί δΐηο^ίπρ; 

ΤΒε ρεονίδίοηδ οί ηιβε§ίηβ1 10374 δΒβΙΙ ηοΐ βρρίγ. 


71374 

71375 
-71399 


δεείϊοη 4: 

δρεείβΐ ρΓονϊδΐοηδ εοηεεεηίη^ ΙοβεΙίη^, υηΙοβ(1ίη£ ίΐη<4 Ββη- 
ά1ίη§ 

ΡΓονϊδΐοηδ 

Γ ογ άείβίΐδ δββ ϊΒε εεΐενβηΐ βεΒεεΙυΙε ϊη ΓηβΓβίηβΙ 2703. 71400 

71401 

-71499 


■ δεείϊοη 5: 

δρεεϊβΐ ρΓονϊδΐοηδ εοηεεεηϊη^ ϊΒε ορεεβίϊοη οί νεΒϊεΙεβ 

ΜβεΙαη§ βηά ΙβΒεΙ1ίη§ οί νεΒϊεΙεδ 

(1) Μβε^ϊηβΐ 10500 δΗβϋ ηο( βρρίγ. 71500 

(2) Ενεεγ εοβά νεΒϊεΙε οβιτγϊη^ Γβοΐϊοβείϊνε δυΒδΙβηεεδ 
δΒβΙΙ ΒεβΓ οη ΐΗβ ουίδ'κϊβ οί εβεΒ δϊάο \ν3ΐ1 3ηά οί ΐΗβ Γ03Γ 
νναΐΐ 3 ΙβΒεΙ εοηίοπηϊη@ Ιο ϊΒε Γηοίΐβΐ Νο. 7ϋ δΗοννη ίη Αρ- 
ρεηάϊχ Β.4, ηηβΓίρηβΙ 240 010. Ιί Ιοβάίηβ ίδ Ίοηβ Βγ ϊΒε 
δβηάβΓ, ϊΐ βΗ&11 Βε ϊιϊδ 8υΙγ Ιο βίίϊχ ΐΒεδε ΙβΒεΙδ Ιο ϊΒε νεΒϊ- 
οίβδ. 

Ηοννενεε, ϊΒίδ ΓβςυΪΓβηηβηΙ δΗβΙΙ ηοΐ βρρίγ Ιο νεΒϊεΙεδ 
ΟΕΓΓγϊη§ ΐΗβ ρβθΒβ§ε5 ΓβίβΓΓβά Ιο ϊη Π13Γ§ίηβ1 2703, δθΗβ<1- 
υΐβδ 1 Ιο 4. 

71501 

-71506 


Ρβείάηβ οί 3 νεΒϊεΙε εοηδίβϊΐυΐϊηβ β βρεεϊβΐ άβηβεε 
(Ιη βάάϊΐϊοη Ιο ΓηβΓ^ϊηβΙ 10507, βεβ Αρρεηόϊχ Α.6, ιτιεγ- 71507 
§ϊηβ1 3695). 

71508 

-71599 

δεείϊοη 6: 

Τεβηδΐήοηβΐ ρΓονϊδΐοηδ, (ΙοΓο^Εΐίοηβ, βη8 ρΓονϊδΐοηδ ρεευ- 
Ιϊεγ Ιο εεΓίΕΪη εουηΐΓΪεδ 
(Οηΐγ ϊΒε ^εηοεβΐ ρΓονϊδΐοηδ οί ΡεγΙ I Ερρίγ) 

71600 

-80999 


01388 8: ΟοΓΓΟδϊνε δυΒδΙβηεεδ 

Οεηεεβΐ 

(Οηΐγ ϊΒε §6Π8Γ3ΐ ρΓονϊδΐοηδ οί ΡεγΙ I βρρίγ). 

81000 

-81099 

δεείϊοη 1: 

Μο8ε οί εαιτϊβ£ε 

81100 

-81110 

0βΓΓΪ3§ε ϊη ΒυΙΒ 

. δυΒδΙβηεεδ οί 23 0 ογ Ιεβεί δΐυίΐ^ε εοηΐβϊηϊη§ δυΐρΒυπο 81111 
εοκΙ οί 1 ° (Β), ιηβγ Βε εβΓπε<1 ϊη ΒυΙΕ 35 3 ΓιιΙΙ Ιοβ(ϊ. ΤΒε 
Βοάγ οί ΐΗε νεΒϊεΙε δΒβΙΙ Βε εςυίρρεΒ ννϊΐΗ ε δυϊΐβΒΙε βηε! 
δϋίίϊεϊεηΐΐγ βίουί ϊηηεΓ 1ϊηί§. Ιί (Βε νεΒϊεΙε Ϊ5 δΒεείεά ΐΒε 
δΒεεί βΗβΙΙ Βε δο ρίβεεά ΐΒβϊ ϊι εβηηοΐ ΙοαεΒ ΐΒε ΙοβεΙ. 

81112 

-81117 

ΟβΓΠββε ϊη εοηίΕΪηεΓδ 

δπιβΙΙ εοηΙβϊηοΓδ υβε»! ίοΓ ϊΒε εβΓπβ§ε οί δϋΒβίΕηεεδ οί 81118 
23° ογ Ιεβά δ1ϋά§ε εοηΐβϊηϊη§ δυΐρΒυπο βε'κΐ οί 1° (Β) ϊη 
ΒυΙΒ, δΒβΙΙ Ηίΐνε εοηιρίείε νν&ΙΙβ βηά ε βϋϊίΕΒΙε 1ϊηϊη§. 

■ννΗϊΙε Βεϊηε Ββηάΐεά. 

81119 

-81129 


ΕβΒεΙΙϊηβ οί ΙβηΚ-εοηΙβϊηεΓδ 

ΤΕη1<-εοηΐ3ΪηεΓ8 εοηΙβϊηϊη§ ογ Ββνϊη§ εοηΐβίηεά βυΒ- 
δίΕηεεβ οί ϊΒίδ Οβδδ δΒβΙΙ ΒεβΓ οη ΒοιΒ δϊάεβ ε ΙβΒεΙ εοη- 
ίθΓηιϊη§ Ιο πιοάεΐ Νο. 8. 

ΤΒοβε εοηΙβϊηϊη§ ογ Ββνίη§ εοηίΕΪηεά δυΒδΙβηεεδ οί ϊΒίδ 
01 ε 88 Ββνίη§ β ΏβδΒροϊηΐ οί 55°0 ογ 1ο\νβΓ βΒεΙΙ ϊη βάάύίοη 
ΒεβΓ ε ΙβΒεΙ εοηίοπηϊη§ Ιο πιοάεΐ Νο. 3. 

ΤΒοβε εοηΐ3Ϊηΐη§ ογ ΒβνϊΒ§ εοηϊΕΪηεά οίευηι (ίυΓηϊη§ 
δυΐρΙιυπε εοϊ 8) οί 1° (β) ογ δυΒδΙβηεεδ οί 6°, 7°, 24°, 26° 
ογ 44° δΒβΠ ϊη β(18ϊΐϊοη ΒεβΓ ΙβΒεΙδ εοηίοΓπιϊη§ Ιο ητιοάεΐ 
Νο. 6.1. 

ΤΒοβε εοηΙβϊηϊη§ ογ Ββνϊηβ εοηίΕΪηεο! δϋΒβίΕηεεδ οί 62 ° 
δΒβΙΙ ϊη βιΐιΐϊΐίοη ΒεβΓ ΙβΒεΙδ εοηίοπηϊη§ Ιο ηιοίΐεΐ Νο. 5. 


δεείϊοη 2: 

δρεεϊβΐ τεςιυΪΓεηιεηΙδ Ιο Βε ίυΙΠΙΙεά Βγ ΐΒε ηιββηδ οί ΐΓβηδ- 
ροη 3η<1 ϊΐδ εςυϊρηιεηΐ 


ΡΪΓε-Γι§Βΐίη§ ΒρρΙΪΕηεεβ 

. ΤΒε ρΓονϊδΐοηδ οί ΓηβΓ^ϊηβΙ 10240 (1) (Β) βη8 (3) δΒβΙΙ 
βρρίγ οηΐγ Ιο ϊΒε εβΓΠβ^β οί Ιϊςυίάδ Ββνϊη§ β ΠβδΒροίηΐ οί 
55 °0 ογ 1ο\νεΓ, ογ Ιο δυΒδΙβηεεδ οί 2°(β) βη(1 3°(β). 

δεείϊοη 3: 

Οεηετβΐ δβΓνϊεε ρεονίδίοηδ 


δυρεΓνϊδϊοη οί νεΒίεΙεβ 

ΤΒε ρεονίδίοηδ οί ΓηβΓ§ίηβ1 10321 δΒβΙΙ βρρίγ Ιο ϊΒε 
8βη§εΓθυδ §00851ϊδ1ε8 Βείονν ίη ηυβηΐίΐίεδ εχοεε8ϊη§ ΐΒοβε 
δρεεϊίϊεά: 

δυΒδΙβηεεδ εΙβδδϊΠεά υηάεε (β) οί βΐΐ ίΐεπιβ: 10000 
ΒΓοηηϊηε οί 24°: - ΊΟΘΟΤ^. 


ΡοεΙβΒΙε 1ϊ§Βΐϊη§ βρρβτβΐυδ 

ΤΒε ρεονίδίοηδ οί πιβε^ιηβΐ 10353 δΒβΙΙ ηοί βρρίγ. 

ΡεοΒϊΒϊΐίοη οί 5Γηο1αη§ 

ΤΒε ρεονίδίοηδ οί ηιβΓξϊηβΙ 10374 βΒβϋ ηοί βρρίγ. 

δεείϊοη 4: * 

δρεείβΐ ρεονίδίοηδ εοηεεεηϊη§ 1οβ8ϊη§, υηΐοβάϊηβ, βηά 
Ββη81ϊη§ 

ννΒϋε Βεϊη§ Ββη81εά. 


ΡεοΒϊΒϊΙϊοη οί ηιϊχειΐ 1οβ(1ϊη£ οη οηε νεΒϊεΙε 

(1) δυΒδΙβηεεδ οί Οίβδβ 8 εηοΙοβεΒ ϊη ρβεΚβ^εβ Βεβπη§ 
οηε ογ ΐ\νο ΙβΒεΙδ οοηίοεπιϊη^ Ιο ηιοΒεΙ Νο. 8 δΒβΙΙ ηοί Βε 
ΙοβΒεΒ ΐοβείΒεε οη οηε νεΒϊεΙε ννϊΐΒ δυΒδΙβηεεδ οε βηϊεΐεδ 
οί Οβδδεβ Ια, 1Β ογ 1ε εηεΐοδθά ϊη ρβεΒβςεδ Βεβπη§ οηε 
ογ Ιννο ΙβΒεΙδ εοηίοΓΓηϊη§ Ιο εηοάεΐ Νο.1. 

(2) δυΒδΙβηεεδ οί (Ζΐββδ 8 εηεΐοβεθ ϊη ρβείίβ^εδ Βεβπη§ 
ϊ\νο ΙβΒεΙδ εοηίοΓΓηϊη^ Ιο πιο8β1 Νο. 8 δΒβΙΙ ηοί Βε Ιοβ8ε8 
Ιο^είΒεε οη οηε νεΒϊεΙε ννϊΐΒ: 

(β) δυΒδΙβηεεδ οί Οβββ 3, Οβδδ 4.1 ογ Οίβδδ 4.2 εη- 
εΐοδβϋ ϊη ρβεΒβ^εβ Βεβπη§ 1\νο ΙβΒεΙδ εοήίοπηίη§ Ιο πιοάεΐ 
Νο. 3, 4.1 οε 4.2; 

(Β) δυΒδΙβηεεδ οί Οβδβ 5.1 ογ Οβδβ 5.2 βηε 1 οδβ 8 ίη 
ρβείίβ^εδ Βεβπη§ ϊ\νο ΙβΒεΙδ εοηίοΓπιϊη§ ίο εηοάβΐ Νο.5; 

(ο) δυΒδΙβηεεδ οί Οββδ 6.1 εηεΐοδεό ϊη ρβεΒβ^εβ Βεβε- 
ϊη§ ιννο ΙβΒεΙδ οοηίθΓΓηϊη§ Ιο Μοάεΐδ Νο. 6.1 ογ 6.ΙΑ. 


81130 


81131 

-81199 


81200 

-81239 


81240 


81241 

-81299 


81300 

-81320 


81321 


81322 

-81352 


81353 

81354 
-81373 


81374 

81375 
-81399 


81400 

-81402 


81403 


81404 

-81412 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Οεβηίηβ 6βίθΓβ 1οβ8ίηβ 

νβΗϊοΙεβ ννΗίοΗ βτβ Ιο οηγγυ ρβεΙία^εδ εοηΐβίηίηζ 3υ6- 81413 

δίβηεβδ οί 2 0 (β) ογ 3 °(β) βΗβϋ 6ε 03Γβίυ11γ εΐε&ηεά 3η8 ίη 
ρ3Γΐίευΐ3Γ 6ε ίτεε οί 3.11 εοηι6υδίί61β ννβδίβ (δίΓβνν, Ηβγ, 
ρβρεΓ, βίε.). 

ΗβηΒΙίη^ βηιΐ 5(ο\ν3§ε 

ΡβεΕβ^εβ εοηί3Ϊηίη§ βυΒβίβηεεβ οί 2°(3), 3° ( 3 ), 61° ογ 81414 
62° δΗβΠ Γ6δΙ οη 3 βίουί Ποογ βη8 6ε ρΐ3εβ8 ννϊΐΗ ιΗοιγ 
ορεηίη§β 31 ίΗε Ιορ. Τ6ε υβε οί Γβ38ί1γ ίηίΐ3>ηιη361ε πιβίεπ- 
3ΐβ δαεΗ 33 δΐΓ3\ν ίοΓ βΐο\νίη§ βυεΗ ρ3ε1ί3§εβ ίδ ρΓθ6ί6ίΐε<1. 

81415 

-81499 


δεείϊοη 5: 

δρεείβΐ ρΓονίβίοηβ εοηεβΓηίη§ ΐΗε ορεΓ3ΐϊοη οί νεΗίοΙβδ 

Μ3Γΐίίη§ 3 π8 Ηώβΐΐίηξ οί νεΚίεΙεδ 

νεΗϊεΙεδ ννϊΐΗ Πχβ8 ογ 8εηιουηΐ36Ιβ ίβηΕδ οοηί3Ϊηίη§ ογ 81500 
Ηβνϊηβ εοηΐβίηεά δυ6δΐ3ηεεδ οί ίΗίδ Οβδβ δΗβϊΙ 6ε3Γ οη 
6οΐ6 δίάεδ βη<1 31 ΐΗε Γβ3Γ 3 Ι36ε1 εοηίοπηίης Ιο ηιο8ε1 
Νο.8. 

ΤΗοβε εοηΐ3Ϊηΐη§ ογ Η3νίη§ οοηΐ3Ϊηε8 δυΟβίβηοβδ οί ίΗίδ 
είβδδ ννίίΗ 3 ΠβδΗροίηί οί 55 °0 ογ ΙβννβΓ βΗαΙΙ ίη 388ίίίοη 
6εβΓ Ι36ε1δ οοηίοΓΓηίη§ Ιο πιο8ε1 Νο. 3. 

ΤΗοβε εοηΐ3Ϊηΐη§ ογ Ηανίη§ εοηί3ίηε8 οίευιη (ίυιηίη§ 
δυΐρΐιυ γιο βοί8) οί 1 °(β) ογ 3υ6δΐ3ηοβδ οί 6°, 7°, 24°, 26° 
ογ 44° δΗβΙΙ ϊη 388ίίίοη 6θ3Γ ί36ε1δ εοηίοιτηίηβ ίο πιοΒβΙ 
Νο. 6.1. 

ΤΗοδβ εοηΐ3ΐηίη§ ογ Η&νίη§ εοηΐβίηε8 δη6δΐ3ηεεβ οί 62 ° 
δΗβΠ 6θ3Γ ίη β88ίίίοη Ι36ε1δ εοηίοΓηιίη§ Ιο ητοιίεΐ Νο. 5. 

81501 

-81599 


δεείϊοη 6: 

ΤΓ3ηδίίίοη3ΐ ρΓονϊδίοηδ, (1εΓθ§3ΐίοηδ, 3η<1 ρεονίβίοηδ ρβευ- 
“■ ' 1Ϊ3Γ ίο εεΓίβίη εουηίπβδ 
(ΟηΙγ ιΗε §εηεΓ3ΐ ρεονίδίοηδ οί Ρ3Γί I βρρίγ) 

81600 

-199999 


ΑΡΡΕΝϋΙΟΕδ 

ΑΡΡΕΝϋΚΙΕδ Β.1 ΡΓονίβϊοηδ εοηεβπιίη§ ίβηΕδ 
ΡΚΟνίδΙΟΝδ ΟΟΜΜΟΝ ΤΟ, ΤΗΕ Β.1 ΑΡΡΕΝϋΙΟΕδ 

(1) ΤΗε βεορε οί βρρίίεβίίοη οί ιΗε νβπουδ Β. 1 Αρρβηεϋ- 200000 
εεδ ίδ 3δ ίοΐΐόννβ: 

(3) Αρρβη8ίχ Β.ΐβ 3ρρ1ίεδ ίο ίβηΐίδ οίΚεΓ ίΗβη ίβηΗ- 
εοηίβίηβΓδ; 

(6) Αρρβη8ίχ Β.16 3ρρ1ίεδ ίο ΐβηΙί-εοηΐβίηβΓβ; 

(ο) Αρρεικϋχ Β.ΐε βρρίίεβ ίο Ιβηΐίδ, οίΗβΓ ίΗβη 63ίΙβΓΪεδ 
οί τεοερίβείεδ βη8 ίβηΙί-οοηΐβίηβΓδ, πιβΒε οί ΓβίηίοΓεε8 
ρίβδίίοδ; 

(8) ΑρρεηΒίχ Β.18 ίδ εοηεεπιεί ννίΐΗ ιΚε ηιβίεπβίδ 3η<1 
εοηβίΓυείίοη οί ίϊχβΒ ίαηΚδ, οί 8εηιουηΐ361ε ίβηΕδ, βη8 οί 
βΗεΙΙδ οί ΐβηΙί-εοηίβίηεΓδ, ίηίβη8β8 ίοΓ ιΗε 03Γπ3@β οί 
8εβρ1γ-Γβίπ§εΓ3ΐ68 1κ|υβίίβ8 §3δβδ οί Οβδδ 2. 

ΝΟΤΕ: Γογ Γβοβριβοΐβδ, βεε ιΗε Γβίβνβηί ΓεςυίΓεπιεηίδ 
οί Αηηβχ Α (Ρ3οΙί3§βδ). 

(2) Βγ 8βΓθ§3ίίοη ίΓοηη ί6ε 8είίηίίίοη §ίνεη ίη Γη3Γ§ίηα1 
10014, ιΗε ίεΓηι “ΐβηΐί” ννΗεη υδβ8 βΙοηβ ίη ΑρρεηΒίχ 
Β.ΐβ βη8 ΑρρεηΒίχ Β.ΐε Βοββ ηοί εονεΓ ΙβηΙ'.-εοηίβίηβΓδ. 

Ηο.ννενεΓ, δοπιε οί ιΗε ΓεςυΪΓεΓηβηίδ οί ΑρρεηΒίχ Β.ΐβ πιβγ 
6ε ηιβΒβ 3ρρ1ίο361ε ίο ΐβηΠ-οοηίβίηβΓδ 6γ ί6ε ρΓονϊδίοηδ οί 
Αηηεχ Β βηΒ ΑρρεηΒίχ Β.16. 

(3) Ιί ίδ ΓεοβΙΙεΒ ίΗβί ιηβΓ^ίηβ! 10121 (1) ρΓο6ί6ϊίδ ιΗε 
εβΓΠ3§ε οί ΒβηςβΓουδ δυδίβηεεδ ίη ΙβηΕδ εχεερί ννΙιεΓβ 
δυεΗ 03ΓΠ3§ε ίδ εχρΓεδδΙγ βϋίΗοΓίζεά απΒεΓ 83εΚ δεείίόη 1 
οί Ρ3Γί II ίη Αρρεηόίεεδ Β.13 ογ Β.16 βη8 δεείϊοη 1 οί Αρ- 
ρεηΒίχ Β.ΐε. 

200001 

-210999 


ΑρρεηΒίχ Β.13 

ΡΚΟνίδΙΟΝδ ΟΟΝΟΕΚΝΙΝΟ ΓΙΧΕϋ ΤΑΝΚδ 
(ΤΑΝΚ-νΕΗίεΕΕδ) ΟΕΜΟυ.ΝΤΑΒΕΕ ΤΑΝΚδ ΑΙ 
ΒΑΤΤΕΕΙΕδ ΟΓ ΚΕΟΕΡΤΑΟΕΕδ 

ΝΟΤΕ: ΡβΓί I βείδ ουί ίΗε τεςυίΓεηιεηΙδ 3ρρ1ίε361ε ίο 
Πχε8 ίβηΐίδ (ΐαηΐί-νεΐίϊηίεδ), ΒεηιουηΐβΒΙε ΙβηΕδ 3η8 6311ογ- 
ίεβ οί Γεεερί3θ1εδ ϊηίεηΒεΒ ίοΓ ί6ε 03ΓΠ3§ε οί δοΒδίβηοεβ οί 
βηγ 01353. ΡβΓί II εοηί3ίηδ βρεοίβΐ τεςυίΓεηιεηΐδ δυρρίε- 
ηιεηΐίη§ ογ ιηο8ίίγίη§ ίΗε ΓεςυίτειηεηΙδ οί ΡβγΙ I. 

ΡΑΚΤ I: ΗΕρυΐΒΕΜΕΝΤδ ΑΡΡΕΙ0ΑΒΕΕ ΤΟ ΑΕΕ 
ΟΕΑδδΕδ 


δΕΟΤΙΟΝ 1: 

ΟεηεΓ3ΐ; δοορε (υβε οί Ι3η1<5); Βείίηίίίοηδ 
ΝΟΤΕ: Ιη ηοεοΓ^ηπεε ννίίΗ ίΗε ρΓονϊδίοηδ οί πιβιρηπΐ 
10121 (1), (6ε 03ΓΠ3§ε οί ΒβηβεΓουβ δυΒδίβηοεβ ίη ίβηΐίδ 
(ίίχεά ογ 8ειηουηΐ361ε Ιβηΐίβ ογ Βηίίεπεδ οί τεεερίηεΐεδ) ίδ 
ρεπηίιίβά οηΐγ λνΗετε ίΗίδ ηιο8ε οί οβΓπβ^ε ίδ εχρί'ββδίγ βυ- 
ίΙιοΓίζεϋ ίοΓ δυεΗ βυ6δίΓ,ηεεδ ίη εβείι δεείϊοη 1 οί Ρηη II οί 
ί6ίδ Αρρεηάίχ. 


ΤΗοβε τεςυίΓεπιεηΐδ δΗβΙΙ βρρίγ ίο ΙΙχεΒ Ιηηΐίβ (ίηηΐί- 
νεΗίοΙεδ), 8ετηουηί36Ιε (βηΐίβ 3ΐι8 63ΐίεπ8δ οί τεοερίβείεδ 
υδεά ίοΓ ίΗε ε3ΓΠ3§β οί Ιίςυί8. §3δεουδ, ρο\ν8βΓΥ οί §Γ3ηυ- 
Ιβγ δυΒδίηηεεδ. 

(1) Ιη βιΜίίοη ίο ί6ε νβΗίεΙβ ρΓορεΓ, ογ ίΗε υηίίβ οί τυη- 
ηίη§ §β3Γ υδβ8 ίη ίίδ δίεηά, 3 ΙβηΙί-νβΗίεΙο οοπιρηδεβ οηε ογ 
ιηοΓε δΗεΙΙδ, ίΗεΪΓ ίίεπιβ οί εςυίρηιεηί βη8 ίΗε Ιίΐίίη^δ ίο: « ! :- 
ΙαεΗίη§ ίΗεηι ίο ί6ε νείιίοίε ογ Ιο ίΗε Γυηηίη^-§83Γ υηίίδ. 

(2) ΨΗεη 3ίΐ3οΗε8 ίο ιΗε 03 γγϊ8γ νεΗίεΙε, ίΗε 
8εηιοιιηΐ361ε ίβηΐτ ογ ΒβίίεΓγ οί τεοερίηοΐεδ δ6η!1 ηιεεί ίΐιε 
ΓεςυίΓεηιεηΙδ ρΓεδεΐί6ε8 ίοΓ ΙβηΕ-νεΗίοΙεδ. 

Ιη ίΗε ίο11ο\νίη§ ΓεςυίΓεπιεηΙδ: 

(1) (β) “δΐιείΐ” ΓΓίεβηδ (6ε ίηηΐτ ρΓορεΓ (ίηο1υ8ίη§ ίΗε 
ορεηίη§5 3η8 ίΗεΪΓ εΙοδίίΓεβ); 

(6) “δεΓνίοε εςυίρΓπεηί οί ίΗε δΐιείΐ” ιηεβηδ ίΗε ίί11ίη§, 
8ίδο63Γ§ε, νεηίίη§, δβίείγ, Ηεβίίη^ 3η8 Ηε3ΐ-ίηδΐιΐ3ΐίη£ 8ε- 
νίεεδ 3η8 ίΗε τηεβδυπη^ ίηδίΓυπιεηΙδ,· 

(2) (η) “οΒίευΙβίίοη ρΓβδδυΓε” ηιεβηδ 3 ηοίίοη3ΐ ρΓΟΐβυτε 
λνΗϊεΗ ίδ υβε8 ίο οβίουΐβίε ί6ε ιΗίεΙίηεδδ οί ίΗε ννβϋδ οί ίΗε 
δ6ε11. Ιί ίδ εςιΐ3ΐ ίο ί6ε ίεβί ρΓεβδυτε εχεερί ίη τείβίίοη ίο 
εεΓίβίη 83η§εΓουδ §οο8δ ίοΓ χνΐιίεΐι β δρεοίβΐ, Ηί^ΗεΓ οβίου- 
Ιβίίοη ρΓβδδυΓε ίδ 1 βί8 8οννη. Εχίετηβΐ ογ ίηίεπιβΐ ΓείηίοΓο- 
ίη§ 8ενίεεδ δΐιβίΐ ηοί 6ε ΙδΡεη ίηίο βεεουηί ίη ί6ίδ εβίοηΐβ- 
ίίοη; 

(6) “ΜβχίπιυηΊ ννοτίείη^ ρΓεδβυΓε (§3υ§ε ρΓεδβϋΓε)” 
ιηεβηδ ίΗε Ηί§6εδί οί ίΗε ίο!1οννίη§ ΐΗΓεε ρΓεδβυΓεδ: 

(ί) ίΗε 6ί§Ηεδί είίεείίνε ρΓβδδυτε βΙΙοννεΒ ίη ίΗε δΗεΙΙ 8υΓ- 
ίη§ ΠίΙίηβ (“πιβχίΓηυιη ίί11ίη§ ρΓβδδυΓε 3ΐ1οννε8”); 

(ϋ) ίΗε ΗίξΗεδί είίεείίνε ρΓβδδυτε βΙΙοννεΒ ίη ίΗε δΗεΙΙ 
8υτίη§ 8ί8εΊΐ3Γ§ε (“ηΐΒχίπιυηι 8ίδεΗ3Γ^ε ρΓβδδυΓε βΐ- 
Ιον.·ε8”); 

(ίϋ) ίΗε είίεοΐίνε ςβυ^ε ρΓβδδυΓε Ιο ννΗίεϋ ίΗε δΗεΙΙ ίδ 
5υΗ)βεΙε8 6γ ίίδ εοηίεηίδ (ίηεΙυ8ίη§ βυεΗ εχίΓβηεοηβ §βδεδ 
38 ί? πΐ3γ εοηίβίη) 3ί ίΗε Γηβχίπιυπι «ΌΓΐίίη§ Ιεπιρεί’β- 

ΙυΓβ. 

Εχεερί \νΗβΓε ίΗε δρεοίβΐ Γβ^υίτειπεηΙβ ίοΓ εβείι Οίβδδ 
ρΓονί8ε οίΠεεννίβε, ίΗε ηυηιεΓίεβΙ νβΐυβ οί ίΗίδ \νοΓΗίη§ 
ρΓβδδυτε (ββηββ ρΓεδβιΐΓβ) δΗβΙΙ ηοί Ηε-ΙοννεΓ (Ηβη ίΗε νβ- 
ρουτ ρΓβδδυΓε (βΗδοΙυίε ρΓεδδυτβ) οί ίΗε Π11ίη§ βυΗδίβηοε βί 
50°0. 

Γογ δΗβΙΙβ εςυίρρβΒ ννίίΗ δβίβίγ νβίνεδ (ννίίΗ ογ ννίΐΗουί 
6υΓ8ίίη§ 8ίδε), ίΗε πιβχίιηυηι ννθΓ(<ίη§ ρΓεδδυτβ (§3υ§β 
ρΓβδδυΓε) δΗβΙΙ ΗοννβνβΓ 6ε βςυβί ίο ίΗε ρΓβδθΓί6ε8 ορβηίη§ 
ρΓβδδυΓβ οί δυεΗ δβίβίγ νβίνβδ. 

Γογ δΗεΙΙδ βςυίρρεΒ ννίίΗ νβηίίη§ δγδίβπΐδ βη8 3 δβίβίγ 
8βνϊεβ ίο ρΓβνβηί ίΗε εοηίεηίδ δρ01ίη§ ουί ίί ίΗε δΗεΙΙ ονεΓ- 
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ίυεηβ, ίΗε ίτίΕχϊηΐϋηι ννοείάηβ ρεεδδυεε (§βυ§6 ρεεδδυεε) 
δΗαΙΙ Βε εςυβί Ιο (Ηε δίβίίε ρεεδβυεε οί ίΗε Γ81ίη§ βυΒ- 
βίβηεε). 

(ε) “ίεβί ρεεδδυεε” εηεβηδ ΐΗε Ηί^Ηβδί είίεείίνε ρεεδδυεε 
βρρ1ίε8 8υείη§ ίΗε ρεεδδυεε ίεβί οί ίΗε βΚβΙΙ; 

(οί) “Γι11ίη§ ρΓβδδαΓβ” εηεβηβ ίΗε Ηί§Ηβδί ρεεδβυεε βείυ- 
βΐΐγ ΒυίΙί υρ ϊη ίΗε δΗεΙΙ ννΗεη ϊΐ ΐδ Βείη§ Γιΐΐεεί υικΙβΓ ρεβδ- 

δϋΓβ; 

(ε) “άΐδθ1ΐ£ΐΓ§8 ρεεβδυεε” ηιεβηδ ίΗε Ηί§Ηεδί ρεεδδυεε βε- 
ίυβίΐγ ΒυίΙί υρ ϊη ίΗε βΗβΙΙ ννΐιεη ίι ίδ Βείη§ 8ίδεΗβε§ε8 υη8εε 
ρεεδδυεε; 

(3) “Τ,εβίνβ^ε ίβδί” ογ “ Ιββίφεοοίηβδδ Ιεδΐ” ηιεβηδ ίΗε 
1881 ννΗίεΗ εοηβίδίβ ΐη δυΒ]εεΙίη§ ιΗε δΗβΙΙ Ιο βη είίεοιίνε ίη- 
ίεεηβΐ ρΓεβδυΓε εςυβί Ιο ιΗε ηιαχιη-ιυιτι ννοεΙάη§ ρεεδδυεε, 

Βυι ηοί Ιεδβ (Ηβη 20 ΗΡβ (0.2 Ββε) (§3υ§ε ρεεβδυεε), Βγ β 
ρεοεβεΙυΓε Βν ιΒε εοιηρείεηΐ βυΐΗοείίγ. 

211103 

-211119 


δβείίοη 2: 

Οοηδίευείίοη 

5Βε11δ δΗβΙΙ Βε 8εδί§ηε8 βη8 εοηδίευείεοί ίη 3εεοε8βηεβ 211120 
ννϊΐΗ ιΒε ρΓονϊδίοηδ οί β ΐεεΗηίεβΙ εο8β εεεο§ηίζβ8 Βν (Ηβ 
εοηιρεηίεηΐ βυίΗοείίγ, ΒυΙ ιΒε ίο11οννίη§ ηύηίπιυηι εεςυίεε- 
ηιεηΐδ δΗβΙΙ Βε ηιεί: 

(1) δΚεΙΙδ δΗβΙΙ Βε ιτι&Γΐβ οί δυίίβΒΙε ιηείβΐΐίε εηβίεείβίδ 
ννΗίεΗ υηίεδβ οίΗεε ίεεηρεεβίυεε εβη§εδ βεβ ρεβ3εείΒε8 ίη 
ίΗε νβείουβ 0138588, 8 Β 3 ΙΙ Ββ εεδίδίβηΐ.ίο Βείιΐΐε ίεβείυεε βη8 
Ιο Γΐ85υήζίη§ εοιτοδίοη υη8εε Ιεηδίΐε δίεβδδ ΒεΙννεεη -20°0 
βη8 +50°0. 

(2) Ροε ννεΐείετί δΗεΙΙδ οηΐγ εηβίεείβίδ οί ίβυΐίίβδδ 
ννβ1εΐ3Βί1ίΐ>· βη8 ννΐιοδβ αΗβςυβίβ ίεηρβεί δίεβη^Η 313η βηιΒί- 
εηΐ ΐειηρβΓβΐυΓβ οί -20°0 03η Βε (ξυαεβηίββΒ, ρβείίευίβείν 
ίη ιΗε ννείάδ βη8 ίΗε ζοηβδ β8)3οεηΐ ίΗβεείο, βΗβΙΙ Βε υδβ8. 

(3) Ψε18δ βΗβΙΙ Βε δΗΠίυΙΙγ εηβ8β βη8 δΒ3ΐ1 3ίίοε8 ίΗε 
ίυΐίεδΐ ββίείγ. 

ΨίίΗ γ6§3γ 8 Ιο ίΗε εχεευίίοη 3η(1 εΗεεΗίη§ οί \νε1<1 
Βεβάδ, 8εε 3 Ι 50 πιβε^ίηβΐ 211127 (7). 

5Ηε11δ ννΗοδβ ηιίηίιηυηι ννβΐΐ ίΠίεΠηβδδβδ Ηβνε Ββεη 8ε- 
Ιεπηίηεεί ίη βεεοε8βηεβ ννίΐΒ πιβε§ίηαΙ 211127 (3) Ιο (6) 

5 Ι 13 ΙΙ Βε εΗεε1ίε8 Βν (Βε ιηείΒοάδ (ΙεδΟΓίΒεά ίη ιΗε 8είίηίίίοη 
οί ιΒε ννβ18 εοείΐίείεηΐ 0.8. 

(4) ΤΗε εηβίεείβίδ οί δΗεΙΙβ, ογ οί ΐΗείε ρΓοίεεΙίνε 1ίηίη§8 
ίη εοηίβεί ννίιΐι ιΗε εοηίεηΐδ, δΐΊ 3 ΐ 1 ηοί εοηίβίη βυΒδίβηεβδ 1ί- 
βΒΙε Ιο εεβεί 8βη§6Γθυδ1γ ννίιΗ ιΗε εοηίεηΐβ, Ιο ίοΓηι 83 η- 
§εεουδ εοηιρουάδ, ογ 8 υΒδ 1 ίΐη[ί 3 ΐ 1 ν Ιο ννε 3 ΐςεη ιΒε ηΐ 3 ΐεπ 3 ΐ. 

(5) ΤΒε ρΓοίεεΙίνε 1ίηίη§ 5 Κ 3 ΙΙ Βε 80 8εδί§ηε8 1 Η 3 Ι ίΐδ 
ΙεαΡρεοοίηεδδ εεηΐ3ίη5 ιιηίηιραίΓθά νν1ΐ3ΐενεΓ ιΒε 8είοΓπΐ3- 
Ιίοη ΙϊαΒΙε Ιο οεευε ίη ηοπη&1 03 γγΪ3§8 [211127 (1)]. 

(6) Ιί εοηίαεί ΒεΙννεεη ιΗε δυΒδΙβηεε εηεπεά 3ΐι8 ιΗε ηΐ3- 
Ιβείηΐ 1156(1 ίοε ιΒε οοηβίΓυεΙίοη οί ιΒε δΗεΙΙ εηΐβίΐδ 3 ρεο- 
§Γ685ίνβ 860Γ6356 ίη Ιΐΐ6 ΐΗίεΙίΠβδδ οί ιΗε \ν3ΐ1δ, [Ηίδ ΐΗίοΙί- 
ηεβδ 5Η311 Βε ίηεεεΒβεεΙ 3( ιηβηυίβείυεε Βγ 3π βρρεορεΗΐε 
3εηουηΙ. ΤΗίδ βείεΐιΐίοηβΐ ΐΗίεΙεηεδδ Ιο 3ϋονν ίοε οοεεοδίοη 
8 Β 3 ΙΙ ηοΐ Βε [3ΐίεη ίηΐο εοηδί8βε3ΐίοη ίη εηίευίβΐίηβ [Ηε 
ΐΗίεΙεηεδδ οί ιΒε δΗεΙΙ ννηΙΙκ. 

(1) δΗεΙΙδ, ιΒείε βΐΐβοΗηιεηΐδ βη8 ιΗείε δεενίεε 3ηά βίευε- 211121 
Ιυεβΐ εηυίρεηεηΐ δΒβΙΙ Βε 8ε5Ϊ§ηε8 Ιο ννίΐΗβΙβηίΙ ννίΐΗουΙ 1θ58 

οί εοηίεηΐδ (οίΗεε [Ηβη ςυβηΐίιίεδ οί §38 εδοβρίη^ [Ηεου§Η 
βηγ 8ε§38δίη§ νεηίδ): 

—8ΐ3ΐίε 3η8 8γη3ηιίο δίεβδδβδ ίη ηοεεηαΐ 03 γγΪ3§6; 

—ρεββεείΒβά ηιίηίεηυεη 81Γ68865 35 εΐείιηειΐ ίη εηαε^ίηβίδ 
211125 αηά 211127. 

(2) Ιη [Ηε 0356 οί νεΗίεΙεδ ίη ννΗίεΗ [Ηε βΗεΙΙ εοηδίίΐυΐβδ 3 

8ΐεεδδ6<1 5βΙί-5υρροΓΐίη§ επεπιΒεε, ιΗε δΗεΙΙ δΗβΙΙ Βε εΐβ- 
δί§ηβ(1 Ιο ννίΐΗδΙβηά (Ηε δίεεδδεβ [Ηυδ ίηιροδβεί ίη 3(1<1ίΐίοη Ιο 
δίεεδδβδ ίεοπΊ οίΗεε δουεεεδ. ' 

ΤΗε ρεεδβυεε οη ννΗίεΗ [Ηε νναΙΙ (ΗίεΗηβδδ οί [Ηε δΗεΙΙ ίδ 211122 
Ββδετί βΗβΙΙ ηοί Βε 1βδ3 [Ηβη (Ηε εβίευίβίίοη ρεεδβυεε, Βυ( 

[Ηε δίεεβδεδ εείεεεεά (ο ίη ΓΠ 3 ε§ίηα 1 211121 δΗβΠ βίδο Βε 
(βΗεη ίηίο βεεουηί. 

ϋηίεδβ δρεείβΐΐγ ρεεδεείΒεά οίΗεεννίδε ίη (Ηε νβείουδ 211123 
0136565, [Ηε ίο11οννίη§ ρβείίευίβεδ βΗβΙΙ Βε (βΗβη ίηίο 3ε- 
εουηί ίη (Ηε ε!εδί§η οί βΗβΙΙβ: 


(1) 0ε3νίίγ-8ίδεΗ3Γ§6 δΗεΙΙδ ίηίεη^εά ίοε (Ηε εβεείβ^ε οί 
βυΒδίβηεεδ 1ΐ3νίη§ 3 ναρουε ρεεδδυεε ηοί εχεεε8ίη§ 110 
ΗΡβ (1.1 Ββε) (βΒδοΙυίε ρεεδδυεε) 31 50 °0 βΗβΙΙ Βε 8ε- 
δί§ηβ8 ίοε 3 εβίευίβίίοη ρεεδδυεε οί ίννίοε [Ηε δίβΐίε ρεεδ- 
δυεβ οί (Ηε δυΒδίβηεε ίο Βε εβεείεεί Βυ( ηοί Ιεδδ (Ηβη ίννίεε 
(Ηε δίβίίε ρεεδδυεε οί ννβίεε. 

(2) Ρεεδδυεε-ΠΠεά οε ρεεδδυεε-άίδεΗβΓ^ε δΗεΙΙδ ίη- 
(εη8ε8 ίοε (Ηε εβεείβ^ε οί 8υΒδ(3ηεεδ Ηβνίη^ 3 νβρουε ρεεδ¬ 
δυεε ηοί 6χεεε8ίη§ 110 ΗΡβ (1.1 Ββε) (ηΒβοΙυίε ρεεδδυεε) 
3ί 50 δ Η 311 Βε 8β8ί§ηε8 ίοε & εβίευίβίίοη ρεεδδυεε εςυαΐ 
(ο 1.3 (ίεηεδ (Ηε ίϊ11ίη§ οε 8ίδεΗ,ιε§ε ρεεδδυεε. 

(3) δΗεΙΙδ ίηΙεηΗεϋ ίοε (Ηε εβεείβ^ε οί δυΒδΙβηεεδ Η3νίη§ 
3 νβρουε ρεεδβυεε οί εηοεε (Ηβη 110 ΗΡβ (1.1 Ββε) Βυί ηοί 
ηεοεε (Ηβη 175 ΗΡβ (1.75 Ββε) (βΒδοΙυιβ ρεεδδυεε) βί 50°0 
δΗβΙΙ, ννΗβίενεε (Ηείε Π11ίη§ οε 8ίδεΗβε§ε δγδίεπι, Βε 8β- 
δί§ηε8 ίοε β εβίευίβίίοη ρεεδδυεε οί ηοί Ιβδδ (Ηβη 0,15 ΜΡβ 
(1,5 Ββε) §βυ§ε ρεεδδυεε οε 1,3 ίίηιεδ (Ηε Π11ίη§ οε 8ίδ- 
οΗβε§ε ρεεδβυεε, ννΗίεΗβνεε ίδ ίΗε Ηί§Ηεε. 

(4) δΗεΙΙδ ίηίεηϋεά ίοε ίΗε εβεείβ^ε οί βυΒδΙβηεεδ Ηβνίή§ 
3 νβρουε ρεεδβυεε οί ηεοεε ΐΗβη 175 ΗΡβ (1.75 Ββε) (βΒβο- 
Ιυίβ ρεεδβυεε) 3ί 50 °0 βΗβΠ, ννΗβίενεε ίΗείε Γι11ίη§ οε άίδ-, 
εΗβε^β δγδίεεη, Βε 8ε3ί§ηε8 ίοε β εβίευίβίίοη ρεεδβυεε 
εηυβί ίο 1.3 ίίηιεδ ίΗε Γι11ίη§ οε 8ίβεΗβε§β ρεεδβυεε Βυί ηοί 
Ιεβδ (Ηβη 0.4 ΜΡβ (4 Ββε) §3ϋ§ε ρεεδδυεε. 

ΤβηΗδ ίηίεηεΐεεί ίο εοηίβίη εεείβίη άβη^εεουβ βυΒδίβηεεδ 
δΗβΙΙ Βε ρεονίάεά ννίίΗ δρεείβΐ ρεοίεείίοη ννΗίεΗ βΗβΙΙ Βε 8ε- 
Ι6εεηίη68 ίοε ίΗε νβείουδ Οίβδβεδ. 

Αί ίΗε Ι65ί ρεεδβυεε, ίΗε δίεεδβ σ (δί§εηο) βί ίΗε ηιοβί ββ- 
νεεείγ 5ΐΓ68δε8 ροίηί οί ίΗε δΗεΙΙ δΗβΠ ηοί εχεεε8 ίΗε 
Γη3ί6εί3ΐ-86ρβη8εηΐ Ιίηιίίδ ρεεδεείΒε8 Βδίονν. ΑΙΙονναηεε 
βΗβΙΙ Βε ιηβείε ίοε βηγ ννεβ1ίβηίη§ 8υε Ιο ίΗε ννε18δ. Ιη β88ί- 
ίίοη, ίη εΐιοοδίηβ ίΗε εηβίεείβΐ αη8 8είεεηιίηίη§ ννβΙΙ [ΗίεΗ- 
ηεβδ, ίΗε εηβχίεηυεη βη8 ηιίηίηιυηι Η11ίη§ βη8 ννοεΗίη§ ίεεη- 
ρεεβίυεεβ δΗου18 Βε ΙβΠεη ίηίο βεεουηί. 

(1) Γοε εηβίβίδ βη8 αΐΐογδ εχΗίΒίίίη§ β ε1ε3ε1γ-8είίηε8 
γίε18 ροίηί οε οΗ3ε3οΐ6είζε8 Βγ 3 §υ3ε3ηίεβ8 εοηνβίίοηβΐ 
γίε18 δίεεβδ (Κε) (^εηεεβίΐγ 0.2 ρεε εεηί οί εεδΜυβΐ ε1οη§β- 
ίίοη βπ8, ίη ίΗε εββε οί βυδίεηίίίε δίεείδ, 1 ρεε εεηί οί εηβχί- 
ηιυηι ε1οη§βίίοη): 

(β) ννΗεεε ίΗε εβίίο Κε/Κεη ίδ ηοί ηεοεε ίΗβη 0.66: 

(Κε = βρρβεβηί γίβ18 δίεεδδ, οε 0.2 ρεε εεηί ρεοοί δίεβδδ 
οε 1 ρεε εεηί ρεοοί δίεβδδ ίη ίΗε εβδβ οί βυδίεηίΐίε δίεείδ; 

Κεη = §υβΓ3ηΐεβ8 ηιίηίεηυηι ίεηδίΐβ δίεεη§ΐΗ): 
σ «ϊ 0.75 Κε 

(Β) ννΗεεε ίΗε εβίίο Κε/Κεη βχεεβ8δ 0.66: 
σ 0.5 Κε 


(2) Ροε ηιείβίδ βη8 βΙΙογβ βχΗίΒίίίη§ ηο ο1β3ε1γ-8βΠηε8 
βρρβεεηί γίε18 δίεβδδ βη8 εΗ3Γ30ΐβείζε8 Βγ β ^υβεβηίββά 
εηίηίεηυεη ίεηδίΐε 8ΐεβη§ΐΗ Κηη: 

σ «5 0.43 Κηβ 


(3) Γοε δίβεί, ίΗε ε1οη§3ίίοη βί ίεβείυεβ βΗβΙΙ Ββ ηοί Ιβδδ 
(Ηβη 


10000 


8βίβεεηίηε8 ίβηδίΐβ δίεβη§ΐΗ ίη Ν/εηεη 2 

Βυί ίη 3ηγ εβδβ ίι δΗβΙΙ Ββ ηοί Ιβδδ (Ηβη 16 ρεε εεηί ίοε 
Γιηε-§εβίηε8 δίεείδ βη8 ηοί Ιβδδ (Ηβη 20 ρεε εεηί ίοε οίΗεε 
δίεείδ. Ροε βΐυεηίηίυεη βΐΐογβ ίΗε β1οη§βίίοπ βί ίεβείυεε δΗβΙΙ 
Ββ ηοί Ιβδδ ίΗβη 12 ρεε εεηί. ,/ 

Τβηΐίδ ίηίβη8β8 ίοε ίΗε εβεείβ^β οί 1ίηυί8δ Ηβνίη§ β ΠββΗ- 
ροίηί οί οε Βείονν 55° Η βη8 ίοε ίΗε εβεείβββ οί ίηίΙβηιιηβΒΙβ 
§3ββδ δΗβΙΙ Ββ εοηηβοίβ8 ίο βΐΐ ρβείβ οί ίΗε νβΗίεΙβ Βγ 
βςυίροίβηίίβ! εοηηβχίοη βη8 δΗβΙΙ Βε εβρβΒΙβ οίΒείη§β1βε- 
ίείεβίΐγ β3εΐΗε8. Αηγ εηβίβΐ εοηίαεί εβρβΒΙβ οί εβυδίη§ βίβε- 
ίεοεΗεεηίεβΙ οοεεοδίοη δΗβΙΙ Ββ 3νοί8ε8. 

]/ ίη (Ηβ 0356 οί δΗββί ιπείβΐ ιΗε βχίδ οί [Ηε ίβηδίΐβ ίεβί-ρίβεε 
βΗβΙΙ Ηε βί η§Ηί 3η§1ε5 ίο ίΗε άίεεείίοη οί εο11ίη§. ΤΗε ροεηκιηοηΐ 
ε|οη§3ίίοη 3ί ίεβείυεε (1=58) δΗβΙΙ Ηε οιεβδυεεά οη 3 (βδί-ρίεοε οί 
οίεευΙβΓ εεοδδ-δεείίοη ίη ννΗίεΗ ίΗε §3υ§ε 1βη§(Η 1 ίδ εηυβί ίο Γίνε 
ίίηιεδ (Ηε 8 ί 3 πΐ 6 ΐβΓ 8; ίί ΙεβΙ-ρίεοεδ οί Γβείβηςυίβε δεείίοη βεε 
υδε_8, (Ηε §3υ§ε Ι εη§(Η βΗβΙΙ Ηε 03ΐευΐ3ίε8 Ηγ ιΗε ίοεπιυΐβ 
1 = 5.65 V Ρ ο , ννΗεεε Γ ο ίδ (Ηε ίηίίίβΐ εεοδδ-δεοίίοηβΐ 
3Γβ3 οί ίΗε ίεχί-ρίεεε. 


211124 

211125 


211126 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


δΗεΙΙδ ίΐη<1 ιΗεΪΓ ί3δίεηίη§8 βΗβΙΙ ΛνϊΐΗδΙ&ηίΙ ίΗε δίΓεδβεβ 
δρβοϊΓιεά ίη ρβΓΗβταρΗ (1), απά ίΗε νναϋ ίΗίοΗηεδδεδ οί 
δΗεΙΙδ δΗβΙΙ Βε 3ί Ιεβδί 3δ άεΐεπηίηεά ϊη ηεεοπίβηεε ννίίΗ 
ρ3Γ3§Γ3ρΗδ (2) ίο (6) ΒβΙοΗ'. 

(1) ΤΗε δΗεΙΙβ 3ΐκ1 ΐΗεϊε ίββίεηίηβδ δ1ΐ3ΐ1 Βε οβρβΒΙε οί 
ηΒδθΓΒίη§, υηάεΓ ίΒε Γη3χίηιιιιη ρεπηίδδίΒΙε 1θ3<1, ίΗε 
ίοΓοεβ εχεΓίεά Βγ: 

—ϊη ίΒε (ΙίΓεειίοη οί ίΓβνεΙ: Ιννίεε ίΒε Ιοΐβ.1 ηιαββ; 

—3ί π§Ηί 3η§1εδ ίο ίΗε (ΙίΓεείϊοη οί ίΓβνεΙ: ίΒε ίοίβΐ Γη355; 
—νεΓίίεβΙΙγ υρν\'3Γ(1δ: ίΒε Ιοί3ΐ ηιβδδ; 

—νεηίεβίΐγ (Ιοννηννβπΐδ: ιννίεε ίΒε Ιοί3ΐ ΓΠ3δδ. 


υηάοΓ ίΗε δίΓεδδεδ εΙεΩηβεΙ 3Βονε, ίΗε δίΓεβδ 3ί ίΒε πιοδί 
δενετεΐγ δίΓεδβεεΙ ροϊηί οί ίΒε δΗεΙΙ βγκΙ ίίδ ίββίεηίη^δ δΗβΙΙ 
ηοί βχεεεεί ίΗε νβΐυε σ άεΠηεά ίη ΓηβΓ^ίηβΙ 211125. 

(2) ΤΒε ίΗίεΠηεδδ οί ίΒε αν1ίηοΐΓΪε3ΐ ννβΐΐ οί ίΗε δΗεΙΙ βηά 
οί ίΗε εη<1δ οί εονεΓ ρΙβίεδ 3 Η 3 ΙΙ Βε 3ί Ιεβδί εςυαΙ ίο ΐΗβί οΒ- 
ί3Ϊηε(1 Βγ ίΒε ίο!1οννίη§ ίοπηιιίβε: 


Ρ ΜΡ. Χϋ Ρ ^ Χ0 

ε = - ε = 


2 X σ X λ 


20 X σ X λ 


\νΒβΓ8 


Ρ μρ> = εβίευίβΐίοη ρρεβδίίΓε ίη ΜΡβ; 

Ρ^ = εβίειιΐβΐίοη ρΓεδβυΓε ίη Β3 γ; 
ϋ = ίηίεΓΠΕί (ΙίβΓηείβΓ οί δΗεΙΙ ίη πίπί; 
σ = ρεπτιίδδίΒΙε δίεεδδ, 3δ 

(ΙεΠηείΙ ίη Γη3Γ§ίηβ1 211125 (1), ( 3 ) 
3η<1 (Β), 3η<1 (2), ίη Ν/ηιπι 2 ; βηά 
λ =3 εοείίϊείεηΐ, ηοί εχεεε<1ίη§ 

1, β11οννίη§ ίοΓ 3ηγ ννεβΗεηίη^ 
άυε ίο ννεΐεΐδ. 


ΤΗε ΐΗίεΗηεδδ δΗβΙΙ ίη ηο 0336 -Βε Ιεββ ιΗβπ ίΗβί άείϊηεά 
ίη ρ3Γ3§ΓβρΗδ (3) ίο (5) ΒβΙονν. 


(3) ΤΗβ ,ννβΐΐδ, εη3δ 3η3 εονεΓ ρΐβίεβ οί δΗεΙΙδ οί είΓευΙ&Γ 
εΓΟδδ-βεείίοη ηοί πιογο ίΠ3η 1.80 ηι ίη ΟίβητείβΓ, 27 οίΗεΓ 
(Ηβη ιΗοββ Γβίβιτβίΐ ίο ίη ρβΓβ&τβρΗ (5), δΗβΙΙ ηοί Βε Ιεδβ 
ίΗαη 5 Γηηι ΐΗίεΗ ίί οί ηιίΐβ δίεεί, 1 ογ οί εςιιίνβίεηί ΐΗίεΙίηεδδ 
ίί οί βηοίΗετ πτείβΐ. Ιί ίΗε (ΙώιηεΐεΓ εχεεε<1δ 1.80 να..^ 1 ΐΗίδ 
ΐΗίεΗηεδδ δΗβΙΙ Βε ίηεΓε3δε<1 ίο 6 Γηηι ίί ίΗε δΗεΙΙ ίδ οί ηιίΗΙ 
δίεεί, 3/ ογ ίο 3η εςιιίνβίεηί ίΗίοΗηεδδ ίί ίΗε δΗεΙΙ ίδ οί βη- 
οίΗεΓ πιεΙηΙ. “Εςιιίνβίεηί ίΗϊεΗηοδδ” πιεβηδ ίΗε ΐΗίεΗηεδδ 
οΒίβίηεοΙ Βγ ίΗε ίο!1οννίη§ ίοιηιυΐη: 


211127 


ΝΟΤΕ: ΤΗε ίο11οννίη§ Γηβ&δυτεδ ογ εςιιίνβίεηί ΓηεβδίίΓεδ 
ηιβγ Βε 3(ίορΙε<1 ίο ρΓοίεεί ίΗε δΗεΗ 3§βίηδί εΐαηιη^ε: 


(η) ΤΗε δΗεΙΙ ηηβγ Βε ρΓονίάεά οη ΒοίΗ δίόεδ, 3ί 3 Ηεί§Ηί 
δίίυβίείΐ Βείννεεη ίίδ εεηίΓεϋηε βηιΐ ίίδ ΙοννβΓ Η3ΐί, ννίίΗ 
ρΓοίεείίοη βββίιΐδΐ ΙβίεΓβΙ ίιορβεί εοηδίδΐίη§ οί 3 τοίΐεά 
πτείβΐ §ίπΐ 0 Γ βχίεη(1ίη§ 3ί 1θ3δί 25 ππη ΒεγοηΟ ίΗε εχίΓεηιε 
ουίεΓ ε8§ε οί ίΒε δΗεΙΙ. ΤΗίδ βίτεΙβΓ δΗβΙΙ Βε οί δυεΒ εΓΟβδ- 
δεείϊοη ιΗβΙ ίί ίί ίδ οί ΓηΠά δίεεί,/ ογ 3 δίΐΌΐίβεΓ ηιηίεπβΐ ίί 
Ηβδ β δεείΐοη πιο(1υ1υ3 οί 31 Ιεββί 5 ετη 3/ , ίΗε ίοΓοε Βείη§ 
εΠΓεοίεεΙ Ηοπζοηίβΐΐγ 3π<1 3ί π§Ηί βηβίεβ ίο ίΗε (ΙίΓεειίοη οί 
ίΓβνεΙ. Ιί ννεβΙιεΓ ηιβίεπβίδ 3Γε υβειΐ, ίΗε δεείΐοη τηοιίυΐυδ 
δΗβΙΙ Βε ίηοΓε358(1 ρΓοροηίοηβΙβΙγ ίο ίΗε Ηηηίίδ οί 
εΙοη§3ίίοη. ΡΓοίεείίοη 3§βίηδί ον8ΓίυΓηίη§ πιβγ ΙηΗε ίΗε 
ίοΓπι οί 8 ΐΓ 0 η§ΐΗεηίη§ πη§δ, ρΓΟίεείίνε εβηορίεβ, ογ 
ΐΓβηδνεΓδε ογ Ιοπξίίικίίηβ) ΓηεηιΒεΓδ βο δΗβρεΟ ΐΗβί ίη ίΒε 
ενεηί οί ονεΓίυτηίη^ ηο άαη\Ά^β ίδ εβιΐδείΐ ίο ίΒε ίίΐΐίη§δ 3η<1 
Βοεεδδοπεδ ΓηουηΙείΙ οη ίΗε υρρεΓ ρ3Γί οί ίΗε δΗεΙΙ. 

(Β) ΤΗεΓε ίβ 3ΐβο ρΓοίεείίοη: 

1. ΨΗβΓε δΗεΙΙδ 3Γ8 πιβάε ννίίΗ (1ου Βίε ννβΐΐδ, ίΗε βρβεε 
Ββίννεεη ίΗε ΙβΙίετ Βείη§ εναειοίειΐ οί βιγ. ΤΗε 3§§τε§3ΐε 
ΐΗίεΗηεδδ οί ίΗε οιιίβΓ ηιείβΐ ννβΐΐ βηά ίΗε βΗεΙΙ \ν3ΐ1 δΗαΙΙ 
εοΓΓεβροιη! ίο ίΗε ηιίηίπιυΓη ννηΐΐ ΐΗίεΗηεδδ ρΓ8δεπΒβ(Ι ίη 
ρ3Γ3§Γ3ρΗ (3), 3η(1 ίΗε Γηίηίηιυιη ΐΗίεΗηεδδ οί ίΗε ννβΐ οί ίΗε 
δΗεΙΙ ίίδείί δίκιΐΐ ηοί Βε Ιεβδ (Ηβη ίΗε πιίηίΓηυΓη ίΗίοΗηεβδ 
ρΓεδεπΒεί! ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ (4); 

2. νΗεΓε ίΗε δΗεΙΙδ 3εε ηΐ3(1ε ννίίΗ άουΒΙε « 3 ΙΙ 5 ννίίΗ 3η 
ίηίεπτιβίΐίθΐβ ΙβγεΓ οί δοΐίεΐ ηΐ3ΐ8Π3ΐδ 3ί Ιεαβί 50 γππι ΐΗίεΗ. 
ίΗε ουίεΓ ννβΠ Ηβνίη^ 3 ΐΗίεΗηεδβ οί 3ί 1ε3δί 0,5 Γηηι ίί ίί ίδ 
Γηβοίε οί ΓηίΙ(1 δίεεΙ 3/ 3η<1 3ί Ιεββί 2ιηηη ίί ίί ίδ πΐ3<1ε οί α 
ρίβδίίεδ πιβίεΓίβΙ ΓείηίοΓοείΙ ννίίΗ §1βδδ ΠΗγο. 5ο1ί<1 ίοβπι 
(ννίίΗ 3η ίΓηροεΙ-ηΒδΟΓρίίοη εβρΒοίίγ ΙίΗε ιΗβί, ίοε εχ3πιρ1ε, 
οί ροΙγυΓείΗβηε ίθ3ΐη) ηΐ3γ Βε υβεεΙ 3β ίΗε ίηΐεΓπΐ0(1ί3ΐε 
Ιβγερ οί βοΐίεΐ ηΐΒίεΓίβΙ. . 

(ο) Γογ ίΒε γοβγ ρΓοίεείίοη οί νεΗίεΙεδ 03ΓΓγίη§ Γ χβεί ογ 
(ΙεΓηουηίβΒΙε ίβηΗδ ογ Ββίίεπεδ οί ΓεοερίΒοΙεβ, βεε 
ΓηβΓξίηβΙ 10220. 

(5) ΤΗε ΐΗίεΗηεδδ οί ΙηηΗ δΗεΙΙδ (1εδί§ηε(1 ίη βεεοΓεΙβηοε 
ννίίΗ ηΐ3Γ§ίη3ΐ 211123 (1) ννΗίεΗ είίΗεΓ 3Γε οί ηοί ΓηοΓε 
ίΗβη 5,000 ΙίίΓεβ οΒρβεΐίγ ογ 3Γ8 εϋνίάβοΐ ϊηίο Ιβ&Η-ρΓοοί 
οοηιρβΓίΓηεηΙδ οί ηοί πιογο ίΗηη 5,000 ΙίίΓεδ υηΐί ΟΒρβεΐίγ 
ηιβγ Βε 3^ϋδίε(1 ίο 3 Ιενεί ννΗίεΗ, υηίεδδ ρΓεδεπΒεεΙ 
οίΗεΓννϊβε ίη ίΗε νηπουδ Οίβδβεδ, δΗ3ΐΙ Ηοννενεε ηοί Βε Ιεββ 
ίΗβη ίΗε βρρΓορπβίε νηίαε δΗοννη ίη ίΗε ίο!1οννίη§ ΙηΒΙε: 
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(4) ΨΗεΓε ρΓοίεείίοη οί ίΗε δΗεΙΙ 3§3ίηβί 83πΐ3§ε 
ίΗτου§Η ΙβιεΓΒΐ ίηιραοί ογ ονεΓίυτηίηβ ίβ ρΓονί^εά, ίΗε 
εοΓηρεΙεηί βυΐΗοπίγ πΐ3γ βΐΐονν ίΗε βίοΓεδβίά πιίηίηιιιηι 
ΐΗίεΙίηεδδεδ ίο Βε τε<1υοε(1 ίη ρΓορορίίοη ίο ίΗε ρΓοίεείίοη 
ρΓονΐάείΙ; ΗοννενεΓ, ίΗε δβίά ΐΗίεΗηεδβεδ 5 Η 3 ΙΙ ηοί Βε Ιεβδ 
ιΗβπ 3 ηίΓη ίη ίΗε οβδε οί ιτ»ί1<1 δίβΙΙ 3/ , ογ ίΗαη αη εςυίνβίεηί 
ΐΗίεΗηβδβ ίη ίΒε εβδε οί οιΗογ ηοίετίβίδ, ίοε δΗεΙΙδ ηοί ΓηοΓε 
ίΗαη 1.80 ηι ίη ^1^3^ηειβ^. 2 ' , Εογ δΗεΙΙδ ννίίΗ 3 (ΙίβηιείεΓ 
εχεεε(1ίη§ 1.80 γπ 2/ ίΗε 3ίοΓ8δ3Ϊ(1 ηιίηίπηιηι ΐΗίεΗηβδβ δΗαΙΙ 
Βε ίηοΓεβδεά ίο 4 Γηηι ίη ίΗε 03δε οί πιί1<1 δίεεί 3,7 βη ίο 3η 
εηυίν3ΐεηί ΐΗίεΗηεδδ ίη ίΗε 03βε οί οίΗετ πιεΐ3ΐ. “Εςυΐνβίεηί 
ΐΗίεΙίηεδδ” πιβαηδ ίΗε ΐΗίεΗηεδδ οΒίβίηεί! Βγ ίΗε ίο11οννίη@ 
ίοΓπιυΙβ: 



21.4 X ε 
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2// Γογ δΗεΙΙδ ηοί οί οιγοιιΙηγ οΓΟδδ-δβοίίοη, Γογ εχαητρίε Ηοχ- 
δΗβρείΙ ογ βΐΐίρΐίεα] δΗεΙΙδ, ίΗε ίη(ϋε3ίε() (ΠηηΊβίεΓδ δΗαΙΙ 
εοΓΓβδροη(Ι ίο ίΗοδε εαίουΐ.'ΐίειΐ οη ίΗε Βαβίδ οί α είτευΙϋΓ οΓοδδ- 
δβείίοη οί ίΗε δαπιβ 3Γ63. Γογ δυεΗ δΙιορεχ οί οΓΟδδ-δεείίοη ίΗε 
Γ3<1ίιΐδ οί εοηνβχίίγ οί ίΗε δΗβΙΙ νναΙΙ δΙηιΙΙ ηοί βχεεβίΐ 2,000 ιηπι 31 
ίΗε δίΟεδ ογ 3,000 πηη αί ίΗε ίορ ;ιικ1 Βοίίοηι. 

3/ “ΜίΙΙ δίβεΓ’ ητεβηδ 3 δίββΙ Ικινϊη@ 3 ιηίηίπηηη ΒΓεβΙίίη^ 
8ΐΓεη§ΐΗ Ββίννβεη 360 μγκΙ 440 Ν/ηιηι 2 . 

4,/ ΤΗίδ ίοΓΓηιιΙα ίδ «ΙεΓίνεεΙ Γγογπ ίΗε βεηεΓβ! ίοΓπιυΙβ 



Κιη ο X Λ 
Κηι! X Λ, 


ννΗεΓε Κιη = 360 

Ο 

Α ο =27 Γογ ίΗε ηαίΐεΐ δίεεί οί Γείετεηεε; 
Κηι 1 = ΓηίηίηιιίΓη ίεηβίΐε δίΓεη^ΐΗ οί ίΗε 
Γηείβΐ εΗοδεη, ίη Ν/ηιπι 2 ; 

Α ] = Γηίηίηιυπι εΐοη^βίϊοη οί ίΗε 

ηιεί3ΐ εΗοβεη οη ίΓηοΙυΓβ υικίβτ 
ίεηδίΐε δίΓεβδ, ίη ρεΓ εεηί. 
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Μβχίεηυηι εβάίυδ 
οί ευενβΐυεε 
οί δΒεΙΙ (εη) 

Οβρβείΐγ οί 
δΒεΙΙ οε δΒεΙΙ 
εοιηρβείιηεηΐ 

Μίηίηιυηι 

ΐΒίεΒηεδδ 

(ηιηι) 

Η 

Κ) 

Μίΐά βίεεί 

<2 

«Ξ5.0 

3 

2-3 

<3.5 

3 


>3.5 Βυΐ <5.0 

4 


Ι^Βεεε β ΓΠ61&1 οίΒεε ιΒβη ηιίΙοΙ βίββΐ * Ϊ5 υβεοΙ,. ιΒε 211127 
ιΒίεΒηεδδ δΒβΙΙ Ββ 8εΐεεπιίηε<1 Βγ ιΗβ βςυίνβίεηεε ίοεεηυΐβ 
§ίνεη ίη ρβεβ^εβρΒ (3). ΤΒε ιΒίεΒηεδδ οί ιΒε ρβείίΐίοηδ 3η<1 
§ιΐΓ§ε-ρΐΕΐ88 δΒβΙΙ ίη ηο εβδε Βε Ιεβδ (Ββη (Ββΐ οί [Βε βΚεΙΙ. 

(6) δυε^ε-ρΙβίεβ βηί) ρβΓίίΐίοηβ ηΗεΙΙ Βε (ΙίδΒεά, ννίΐΒ 3 
άερίΒ οί «ΙίδΗ οί ηοΐ Ιεδδ ιΒβη 10 επί, ογ δΒβΙΙ Βε εοΓΓυ§3ΐεά, 
ρΓοίιΙεεΙ ογ οίΚβΓννίδε ΓείηίοΓεείΙ Ιο §ίνε εςυίνβίεηΐ 8ΐεεη£ΐΒ. 

ΤΒε 3Γ63 οί ΐΒε δυε§ε-ρΐ3ΐε δΗαΙΙ Βε 31 ΙεβδΙ 70 ρεΓ εεηΐ οί 
Ιΐιε ΟΓΟδδ-δεεΙίοηβΙ 3Γ83 οί (Ηε ΙαηΒ ίη ννΗίεΗ ΐΒε δυε^ε-ρίβίε 
ίδ ΓιΙΙβΒ. 

(7) ΤΒε ΓΠ3ηυί3εΙαΓ0Γ’δ ςυβίίίίεβίίοη ίοΓ ρεείοπτιίπμ 
\νε18ίη§ ορεΓ3ΐίοηδ δΒβΙΙ Βε οηε εεεο^ηίζεά Βγ ΐΒε 
εοηιρείεηΐ βυΐΒοείΐγ. Ψε1<1ίη§ δΒβΠ Βε ρεΓίοππεεΙ Βγ 
δΒίΙΙει! ννείάεεβ υδίη§ 3 ννεΒϋημ ρΓοεεδδ ννΒοδε 
είίεείίνεηεδδ (ίηε1υ8ίη§ βηγ Βεβι ΐΓεβΙιτιεηΙδ ΓεςυΒεεΙ) Ββδ 
Βεεη άεΓηοηδίεβίεεΙ Βγ Ιεβί. Νοη-άεδίΓυείίνε Ιεδίδ δΒβΙΙ Βε 
εβιτίείΐ ουί Βγ Γ3<1ίο§Γ3ρΒγ ογ Βγ υΙΐΓ35ουη(1 βηΒ ηηυβί 
εοηίίπη ΐΒβΐ (Βε ςυβίίΐγ οί ΐΗε \νε18ίη§ ίδ βρρεορείβίε Ιο ΐΒε 
δίΓεδδεδ. 

Ιη 8εΐεεηιίηίη§ [Βε ΐΒίεΒΒηεβδ οί ΐΒε δΒεΙΙ ννβΐΐδ ίη 
3εεοΓ(ΐ3ηε0 ννίΐΒ ρβεβ^εβρΒ (2), ιΒε ίο11οννίη§ ν3ΐυεδ οί [Βε 
εοείίίείεηΐ ΙβπιΒάβ (λ) δΒουΙεΙ Βε 3<1ορΙε<1 ίοΓ ιΒε ννεΐείβ: 

0.8: ννΒεΓε ιΒε ννεΐεΐ Βεβάβ 3Γε βο ί3Γ 3δ ροβδίΒΙε 
ίηδρεεΙε(1 νίβυβίΐγ οη ΒοίΒ ί3εεδ 3η<1 3Γ8 δυΒ]εε[είί 
[ο ε ηοη-(1εδΐΓυεΐίνε δροί εΒεεΒ ννίΐΒ ρ3Γΐίευΐ3Γ 
3ΐΙεηΐίοη Ιο εοηηεχίοηδ; 

0.9: ενΒεεε 311 1οη£ίΙυ<Βηβ1 Βεβείδ ΐΒεου§ΒουΙ ΐΗεΪΓ 
1εη§ΐΒ, βΐΐ εοηηεχίοηδ, 25 ρεΓ εεηΐ οί οίεευίβε 
ΒεβΗδ. 3ηεΙ χνεΐεΐδ ίοε ιΒε βδδεηιΒΙγ οί Ιβε^ε- 
(ϋβηιείεε ίΐεπίδ οί εςυίρηιεηΐ 3Γε δυΒΙεοΐεά Ιο ηοη- 
(ΙεδίΓαείίνε οΗεοΒδ. Βεβοΐδ δΒβΙΙ Βε εΒεεΙίεά 
νίβυβίΐγ οη ΒοίΒ δίάεβ 3β ί3Γ 38 ροδδίΒΙε; 

1.0: \νίιεΓε 311 ΒεβΒ» 3Γ8 δυΒ]εεΙεά Ιο ηοη-άεδίηχείίνε 
οΒεοΒδ βηί! 3Γ8 δο Ιεγ 38 ροβδίΒΙε ίηδρεοΐβίΐ νίδυβίΐγ 
οη ΒοίΒ δίείεβ. Α ννείεΐ Ιβδί-ρίεεε δΒβΙΙ Βε εεηιονεά. 

ΨΒεεε ιΒε εοπιρείεηΐ βυΐΒοείίγ Βηδ (ΙουΒίδ Γε§βε8ίη§ ιΒε 
ςυβίίΐγ οί χνεΐοί Βεβάδ, ίΐ ηΐ3γ εεςυίεε αείεϋΐΐοηαΐ εΒεεΒδ. 

( 8 ) Με3δυΓ8δ δΒβΙΙ Βε ΙβΒεη Ιο ρεοΐεοί δΒεΙΙδ β^βίηδΐ ιΒε 
πδΒ οί άείοπηβΐίοη 38 3Γ8δυ1ι οί 3 ηεββΐίνε ίηίεεηβΐ 
ρΓεδδυΓε. 

(9) ΤΒε [Βεετηβΐ ίηδυΐβίίοη δΒ;ιΙΙ Βε βο 8εδί§ηε8 38 ηοΐ Ιο 
Βίη8εε βεεεβδ Ιο, ογ ιΒε ορεεβίίοη οί, ΠΙΙΐης βηά <ΤΐδοΒβΓ§ε 
άενίεεδ αηεΐ 83ίε1γ νβίνβδ. 

δίβΒϋίΐγ 

ΤΒε ονεεβίΐ ννίεΙίΒ οί ιΒε §τοιιηεΙ-1βνβ1 Βεβπη§ δυίΓαεε 211128 
(άίδΐηηεε ΒεΡνεεη ιΒε ουΙεΓ ροίηΐδ οί εοηίβεί ννίΐΒ ίΒε 
§εουη8 οί [Βε π^Βΐ-Ββηά ΙγΓε βηεΐ ιΒε Ιείΐ-Ββηό [γεε οί [Βε 
83Γηε βχίε) δΒβΙΙ Βε 31 Ιβ38( εςυβί Ιο 90 μεε εεηΐ οί ιΒε 
Βεί§Βΐ οί [Βε εεηίεε οί §εβνί[γ οί ιΒε 1β8εη ΙαηΒ-νεΒίείβ. Ιη 
3η ΒΓΙίευΙβΙαεά νεΒίεΙε ιΒε \νεί§Βΐ οη [Βε 3χ1εδ οί ιΒε Ιοβ8- 
ε3ΓΓγίη§ υηίΐ οί ιΒε Ιηίΐεη δεπιί-ΐΓβϋεΓ βΒ&ΙΙ ηοΐ εχεεεά 60 
ρεΓ εεηΐ οί ιΒε ηοΓηίηη! ΙοΙαΙ Ιβάεη ννβί^Βΐ οί ιΒε εοηιρίείε 
3Γΐίευΐ3ΐε8 νεΒίεΙε. 

δεείίοη 3: 211129 

Ιΐεπίδ οί εςυίρηιεηΐ 

ΤΒε ίΐεπίδ οί εςηίρΓηεηΙ, \νΒβΓενεΓ δίΙιίΕΐεά, δΒβΙΙ Βε δο 211130 
3ΓΓ3η§ε8 38 Ιο Βε ρΓΟΙεεΙεά β^βίηδΐ (Βε ΓΪδΙε οί Ββίη§ 
ννΓβηεΒβίΙ οίί ογ άαηια£ζά εΐυτίη^ 03ΓΓί3@ε ογ Β3ηά1ίη§. 


ΤΒεγ δΒβΙΙ ροδδεβδ 3 (1β§Γεε οί δβίεΐγ ΕΐίΕρΙεε) Ιο 3η0 
εοΓηρΕΓβΒΙε Ιο ιΒεΙ οί ιΒε δΒεΙΙδ ΐΒεπίδεΙνεδ, 3η8 δΒ&ΙI ίη 
ρΒΓίίεηΙβΓ: 

- Βε εοΓηρηΐίΒΙε ννίΐΒ ιΒε δυΒδίΕηεβδ 03Γπε8; βη8 

— ηηεεί ιΒε ΓεςηίΓεηηεηΙδ οί ιηβηρηβΐ 211121. 

Αδ ιτΐ3ηγ ορεΓ3ΐίη§ ρηεΐδ 3δ ροβδίΒΙε βΒ&ΙΙ Βε δβτνεεί Βγ 
ιΒε δΓηηΙΙεβΐ ροδδίΒΙε ηυπιΒεΓ οί ΕρβΓίυτεδ ίη (Βε δΒεΙΙ χνηΐΐ: 

ΤΒε ΙεδΒρΓοοίηεδδ οί ιΒε ίΐεηΐδ οί βςυίρπιεηΐ δΒβΙΙ Βε 
εηδητεϋ ενεη ίη ιΒε ενεηΐ οί ονβΓΐηΓηίη§ οί ιΒε νεΒίεΙε. 

ΟηδΒεΙδ δΒβΠ Βε ιοΕίίε οί 3 ητίΕΐεπβΙ εοηιρηΐίΒΙε \νίΐΒ ιΒε 
δηΒδΙηηεε εβΓΓίβά βηβ δΒβΙΙ Βε τβρίβεεά βδ δοοη 38 ίΒβΪΓ 
είίεείίνεηεδδ ίδ ίιηραίπκΐ, ίοΓ εχηηιρίε 38 3 τβδηΐΐ οί β§είη§. 

ΟβδΒείδ βηδΐΐΓίη§ ιΒε ΙεβΙερΓοοίηεδδ οί ορεΓ3ΐίη§ ρ3Γΐδ 
ηεε8ίη§ ίο Βε ηη3ηίρυΐ3ΐε8 8υπη§ ηοπτοί υβε οί ιΒε νεΒίεΙε 
δΒβΙΙ Βε δο 8εδί§ηε8 3ΐκί βΓΓβηςβά ιΒβΐ ηοηηίρυΐβΐίοη οί ιΒε 
ορεΓ3ΐίη§ ρηΓΐ ίη \νΒίεΒ ΐΒβγ 3Γ8 ίηεοΓροΓβίεά 8οβδ ηοΐ 
83ηηΕ§ε ΐΒεπι. ' 

ΕνεΓν Βοΐΐοηπ-ϋίδοΒηΓ^ε δΒεΙΙ, 3η(1 ίη (Βε εηδβ οί 211131 
εοηιρΕΓίιηεηΙεά ΒοΙΙοηη-8ίδοΒ3Γ§ε δΒεΙΙδ ενεΓγ 
εοΓηρβΓίητιεηΐ, δΒβΙΙ Βε είμιίρρεΒ \νί(Β Ιννο ηιυΐυβίΐγ 
ίη8ερεηάεηΙ δΒυΙ-οίί (Ιενίεβδ, ιΒε ΓιεβΙ Βείη§ βη ίηΙεΓηβΙ 
8ΐορ-ν3ΐνε 5/ ίίχβιΐ άίεεείΐγ Ιο ιΒε ΙηηΒ 3ΐκ1 ιΒε βεεοηό Βείη§ 

3 δΐυίεε-νβίνε ογ οίΒεΓ εςυίνβίβηΐ άενίεε, ιηουηΙβ8 ίη 
δεπεδ, βΐ εβεΒ εη<1 οί ιΒε 8ίδεΒ3Γ§β ρίρε-δοεΒεί. Ιη 
β88ίΐίοη, ιΒε ορεηίη§8 οί ιΒε δΒεΙΙδ δΒβΠ Βε εβρβΒΙε οί 
Βείη§ εΐοδεά Βγ ηιεβηδ οί δΟΓενν-ΐΒΓεβ^εά ρ1η§8, ΒΙβηΒ 
(Ιβη^εδ ογ οίΒεΓ εςυβίΐγ είίεείίνε άενίεεδ. ΤΒε ίηΙεΓηβΙ 
δίορ-νβίνε δΒβΙΙ Βε ορβΓβΒΙε ίΓοηι βΒονε ογ ίΓοηι Βείονν. ίί 
ροδδίΒΙε, ιΒε 8εΐΐίη§ - ορεη ογ ε1οδε8 - οί ΙΒε ίηίεπιβΐ δίορ- 
νβίνε δΒβΙΙ Βε εβρβΒΙε οί Βείη§ νεπίίεθ ίΓοιη [Βε §Γουη8 ίη 
ΒοίΒ εβδεδ. ΤΒε εοηΐΐ'οΐδ οί (Βε ίηίεπιβΐ δίορ-νβίνε δΒβΙΙ Βε 
δο 8εδί§ηε8 38 Ιο ρεενεηΙ βηγ ίηβΒνειΙεηΙ ορεηίη§ ΐΒτουμΒ 
ίπιρβεί ογ υηοοηδί8εΓε8 3θΐίοη. ΤΒε ίηΙεΓηβΙ βΒυΐ-οίί 8ενίοε 
ηηυδί εοηΐίηυβ Ιο Βε είίεείίνε ίη ιΒε ενβηΐ οί άβπιβ^ε Ιο ιΒε . 
εχΙΟΓηβΙ εοηίΓοΙ. 

ΤΒε ροδίΐίοη βηά/οΓ 8ΪΓεεΐίοη οί εΐοδυτε οί ιΒε δΐιιίεε- 
νβίνεδ ΓηυδΙ Βε οίεβείγ βρρβΓεηΙ. 

Ιη ΟΓάεε Ιο βνοί8 βηγ Ιοβδ οί οοηίεηΐδ ίη ιΒε ενεηΐ οί 
ά3ΓΠ3§ε Ιο ιΒε εχίεΓηβΙ Π11ίη§ βη8 άίδοΒβΓξε ίί11ίη§δ (ρίρεδ, 

ΙβΙεΓβΙ δΒυΙ-οίί άενίεεδ), ιΒε ίηίεΓηβ! δίορ-νβίνε βηΒ ίΐβ 
δεβίίηβ δΒβΙΙ Βε ρεοΙεοΐεΒ 3§βίηδΙ ιΒε 83η§εΓ οί Βείη§ 

ΗτεηεΒειΙ οίίΒγ εχίεΓηβΙ δίτεδδβδ ογ δΒβΙΙ Βε βο 8εδίμηβ(Ι 35 
Ιο ννίΐΒδΐ3η8 ΐΒεηι. ΤΒε Β11ίη§ βη8 8ίδεΒβΓ§ε 8ενίεεδ 
(ίηε!υ8ίη§ ίίβη^βδ ογ ίΚτεβΒειΙ ρ!υ§δ) βη8 ρΓοΙεείίνε εβρδ 
(ίί βηγ) δΒβΙΙ Βε εβρβΒΙβ οί Βείη§ δεόιαΓεά βββίηβΐ βηγ 
ίηβ^νεΓίεηΙ ορεηίη§. 

ΤΒε δΒεΙΙ ογ εβεΒ οί ίΐβ εοηηρβΓίηιεηΐδ δΒβΙΙ Βε ρΓονί8β8 
ννίΐΒ βη ορεηίημ 1βΓ§ε εηου§Β Ιο ρεΓΓηίΐ ίηδρεοΐίοη. 

δΒεΙΙδ ίη1εη8ε8 ίοΓ ιΒε οβΓΠ3§ε οί δηΒδίβηοβδ βΐΐ ιΒε 21132 
ορεηίη§8 ίοΓ ννΒίοΒ 3γο βΒονβ ιΒε δυτίβεε Ιενεί οί ιΒε Ιίςηίά 
ηιβγ Βε εςυίρρεά, ίη ιΒε ΙοννεΓ ρβΓΐ οί ιΒε Βο8γ, ννίΐΒ 3 
οΐββηίη^ βρεπυτε (Γίδΐ-Βοίε). ΤΒίδ βρεηυτβ ΓηυδΙ Βε 
εβρβΒΙε οί Βείη§ βββίεϋ Βγ 3 Ωβη^ε βο εΐοδεά 3δ Ιο Βε 
ΙεβΒρΓοοί βηί! ννΒοβε 8εδί§η πιυδί Βε βρρΓθνε8 Βγ ιΒε 
εοηιρείεηΐ βυΐΒοΓίΐγ ογ Βγ 3 Βο8γ 8εδϊ§η3ΐε8 Βγ ΐΒβΐ 
βυΐΒοπίγ. 

δΒεΙΙδ ίηΐεη8ε8 ίοε ιΒε εβΓΠ3§β οί Ιίηυίάδ Ββνίη§ β 21133 
νβρουε ρεεδδΐίΓε οί ηόΐ πιοεβ ΐΒβη 110 ΒΡ;ι (1.1 Ββγ) 

(βΒδοΙυΐε) βΐ 50 °€ δΒβΙΙ Ββνε β νεηΐίημ δγδίβπι βη8 β δβίεΐγ 
8ενίεε Ιο ρεενεηΐ ιΒε εοηίεηΐδ Ιεοηο 8ρί11ίη§ ουί ίί ιΒε δΒεΙΙ 
ονεΓίυεηδ; οΐΒεΓν\'ίδε (Βεγ ιηυδί εοπίοεπι Ιο ιΒε 
Γεηυίεεηιεηΐδ οί ΓηβΓ^ίηβΙβ 211134 ογ 211135. 

δΒεΙΙδ ίηΐεη8ε8 ίοε ιΒε 03ΓΠ3§ε οί Ιίςυίάδ Ββνίη§ 3 21134 

νβρουε ρεβδδυΓε οί ηοΐ Ιβδβ ΐΒβη 110 ΙεΡβ (1.1. Ββε) βη8 ηοΐ 
Γποεε ΐΒβη 175 ΒΡβ (1.75 Ββγ) (βΒβοΙυΙε) 31 50 °€ δΒβΙΙ 
Ββνε 3 δβίεΐγ νβίνε 8εΙ βΐ ηοΐ Ιεδδ ΐΒβη 0.15 ΜΡα (1.5 Ββε) 

§βυ§β ρεεδδυεε 3η8 ννΒίοΒ εηυδί Βε ίυΐΐγ ορεη βΐ β ρεεδδυεε 
ηοΐ βχεεε8ίη§ ιΒε Ιεβΐ ρεεδδυεε; οίΒεηνίβε ΐΒεγ πιυβί 
εοπίοεπι Ιο ιΒε εεςυίΓεεηβηΐδ οί ΓηβΓ§ίηβ1 211135. 

5/ δανε 38 ηιβγ Βε οΐΒβηνίββ ρεονί8β8 ίη ιΒε εβδβ οί δΒεΙΙδ 
ίηΙβπάβ8 ίοε ιΒε ε3ΓΓΐ3§ε οί εβείβίη εΓγβΙβΙΙίζβΒΙε ογ ΒίβΒΙγ νίβεουβ 
δυΒδίΒηεβδ, οί άεερίν ΓείείξεεβΙεά ΙίςυίεΓίεΒ 23505, οε οί ρολ\(1εεν 
οε ^εβηυίβε ΒυΒδΙβηεεβ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


δΗεΙΙδ ϊηίεηάεά Γογ ίΗε 03ΓΓΪ3§ε οί Ιϊςυϊίΐδ Ηβνϊη§ β 21135 
νβρουε ρεεδδυεε οί ηοί Ιββδ ίΗβη 175 ΕΡβ (1.75 Ηβε) 311(1 
ηοί ιηοΓβ ιΗβη 300 ΗΡβ (3 1>3γ) (βΗβοΙυίε) βί 50 °0 βΗ&11 
Ηβνε β ββίείγ ν3ΐνε βει 31 ηοΐ Ιβδδ ίΗβη 0.3 ΜΡ3 (3 53 ε) 

£3ΐΐ£ε ββυ§β ρεεδδυεε 3ηι1 ννΗϊεΗ ιηυβί 5ε ίυΙΙγ ορεη βί 3 
ρεεδδυεε ηοΐ εχοεε4ϊη§; ίΗε ΙεδΙ ρΓεδδυΓβ; οίΗεεννϊδε ίΗεγ 
πΐϋδΐ 5ε Ηεπηβΐϊοβίΐγ ε1οδεά 6/ . 


Νο εηονβΗΙε ρ3Πβ δυεΗ 3δ εονεΓβ, εΐοβυτεβ, εΐε., ννΗϊεΗ 211136 
3Γ8 1Ϊ351ε Ιο εοεηε ϊηίο ίείεΐϊοηβΐ ογ ρεεευδδϊνε εοηίβεί νγίΐΗ 
βΐυιτιίηίυιη δΗεΙΙδ ϊηίεη4ε<1 Γογ ΐ5ε 03π-Ϊ3§ε οί ϊηΠβηιιηβΗΙβ 
Ιϊςυϊιΐδ Ηβνϊη§ & ίΐ3δΚ-ροίηΙ οί ογ Ηεΐονν 55°0 ογ ίοΓ ίΗε 
ε3ΓΠ3@ε οί ϊηΠβΓηεηβΗΙε {ξβββδ εηβγ 5ε εηβιΐβ οί αηρΓοΐεεΙε<1 
εοΓΓθ(1ϊ51ε δίβεί. 

211137 
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δεείϊοη 4: 

Τγρε 3ρρΓον3ΐ 

ΤΗε εοπιρείεηΐ βυίΗοεϊίγ ογ β Ηοιίγ άβδϊ§π3ΐεί1 5γ ίΗβί 211140 
βυΐΗοεϊίγ δΗαΙΙ ίδδυβ ίη εεδρεεί οί εβεΗ ηενν Ιγρε οί ίβηΕ β 
οεείϊίϊοβίε 3 ΐίεβίϊη§ (ΗβΙ ΐ5ε ρεοίοίγρε ΙβηΕ, ίηεΐυάίηζ 15ε 
δΗεΙΙ ίβδίεηίη^δ ννΗϊεΗ ϊί Η3δ δυενεγεά, ίδ βυϊοΗΙε ίοΓ ίΗε 
ρυφοδε ίοΓ ννΗϊεΗ ϊΐ ϊδ ίηίεηΟεά βηά ηιεείδ ΐΗε εοηδίευοίϊοη 
εεςυϊεεπιεηΐδ οί δεείϊοη 2, ΐΗε εςυίρηιεηΐ ΓεςυϊεεεηεηΙδ οί 
δεείϊοη 3 3ηε1 ΐΗε εοηεΐϊΐϊοηδ ρεευίϊβε Ιο ΐΗε Οβδδβδ οί 
δυΗδΙβηεεβ οβΓπεΟ. 

ΤΗε ΙβδΙ τεδϋΐΐδ, ΐΗε βυΗδίβηοεβ αηά/οτ ΐΗε §εουρδ οί 
δυ5δΐ3ηεεδ ίοε ΐΗβ εβεεϊβ^ε οί ννΗϊεΗ ΐΗε Ι3η1ε ϊδ βρρεονεεί 
3Π<1 ϊΐδ Ιγρε βρρεονβΐ ηυεη5εε δΗβΙΙ 5β εηΙεεεΟ ίη 3 ΙεδΙ 
ΓβροΓί. ΤΗε δϋΗδίαηεεδ οί & §εουρ οί βυΗδίβηοεδ βΗβΙΙ 5β οί 
δίιηϊΙβΓ ' Ιίϊηεΐ βη4 εςυίβΐΐγ εοΓηρ3ΐϊ51ε ννϊιΗ ΐΗβ 
εΗ3Γ30ΐ8ΓΪδΙΪ0δ οί ίΗε δΗεΙΙ. ΤΗε δϋ5δΐ3Π0εδ ογ βτουρδ οί 
βυΗδίβηοεδ ρβππϊΙίεΟ δΗβΙΙ 5ε βρεείΓιβί! ϊη ΐΗε ΐεβΐ εεροΠ, 
ννϊΐΗ ΐΗεϊε οΗεεηϊοβί ηβϊηβδ ογ ΐΗε εοΓΓ6δροπ(1ϊη§ εοΐΐεείϊνβ 
Ηεβ<1ϊη§ ϊη ίΗε ΙίδΙ οί βυΗδίβηοεβ, Βηά ίΗεϊε Οββδ 3Π(1 ϊίεεη 
ηυεηΗεε, 

ΤΗϊβ 3ρρΓ0ν3ΐ δΗβΙΙ 5ε νβΐϊεΐ ίοε ΙβηΕδ Γηβηυίβοΐυεείΐ 
3οεοΓ<1ϊη§ Ιο (Ηϊδ ρεοίοίγρε ννϊΐΗουί ιηοάϊίϊοβίϊοη. 

211141 
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δεείϊοη 5: 

ΤεδΙδ 

8Ηε11δ 3π(1 ΐΗεϊε εςυϊριηεηΐ δΗ&11 εϊιΗεε ίο§είΗεε ογ 211150 
δερβεβίεΐν υη4εε§ο βη ϊηίΐϊβΐ ίηδρείϊοη Ηείοεε 5εϊη§ ρυΐ 
ϊηΐο δεενίοε. ΤΗϊδ ίηδρεείϊοη δΗβΙΙ ίηεΙυΟβ β εΗεεΙί οί 
εοηίοεεηίίγ ίο (Ηε βρρεονεά ρεοΐοίγρε, 3 οΗεεΗ οί ίΗε 4ε3Ϊ§η 

εΗ3Γ30ΐ8ΓΪδΙΪ0δ, 7/ 30 8Χΐ8ΓΠ3ΐ 3Π<1 ϊηίεεηβΐ εΧ3Γθϊη3ΐϊθη, 3 

Ηγ4 Γβυΐϊε ρεεδδϋΓε ΙεδΙ 87 31 (Ηε ΙεδΙ ρεεββυεε ϊ ηε1ϊε3ΐεε1 οη 
ΐΗβ 4βΐ3 ρΐ3ΐε βη4 3 οΗεοΗ οί δβΐϊδίβοΐοεγ ορεεβίϊοη οί ίΗε 
εςυϊρηηεηΐ. 

ΤΗε Ηγ«ΐΓ3υ1ϊο ρεεδδυεε ΙεβΙ βΗβΠ 5ε εβιτϊείΐ ουί 5είοεε 
ΐΗε ϊηδίβΐΐβίϊοη οί δυεΗ ΐΗεεπΐ3ΐ ϊηδυΐβΐϊοη 3β πιβγ 5β 
ηεεβδδ3Γγ. Ιί ιΗε δΗεΙΙδ βη4 ΐΗεϊε εςυϊρεηεηί 3εε ίεδίεϋ 
βερβεβίβΐγ, ΐΗεγ δΗβΙΙ 5β (οϊηίΐγ δυ5)εεΙβ(1 Ιο 3 
ΙεβΙφεοοίπεβδ ίεβί βίίεε βδδεεηΗΙγ. 


6/1 “ΗεπηεΐίεαΙΙγ εΐοδεεί δΗεΙΙδ” ιηεβηδ δΗεΙΙδ ννΗοδβ ορεηϊη§δ 
3Γ6 Ηεεπιείϊεβίΐγ οΐοδβνϊ αηΗ ννΗϊεΗ αεε ηοΐ εςυίρρεεί ννίΐΗ 53Ϊε1γ 
ν&ΐνεδ, ίεβηξΐΠΙβ άίδε ογ οίΗεε δίιηϊΙβΓ δβίεΐγ (Ιενϊεεδ. δΗεΙΙδ Ηβνϊηβ 
δαίεΐγ ναΐνεδ ρεεεειίεά Ηγ α ΓεβηςϊΗΙε ςΐϊδε βΗειΙΙ Ηε (Ιεειηειΐ Ιο Ηε 
ΗεπηεύεβΙΙγ οΐοδβιΐ. 

7/1 ΤΗε εΐιεείί οί ιΗε (ϊεδϊ^η εΙιβΓβεΙεπδΙϊεδ δΗαΙΙ αΐδο ϊηεΙυΗβ, 
ίοε δΗεΙΙ» Γεςυϊεϊηβ & ΙεδΙ ρεεδδυεε οί 1 ΜΡει (10 Ηβε) ογ Ηϊ^Πετ, α 
οΗεοΗ οί δβιηρίε ννεΐεΐ ΙεδΙ-ρϊεεεδ αηιΐ (Ηε ΙεβΙδ ρΓεδεεΐΗοιΙ ίη 
ΑρρεηνΙϊχ Η. 14. 

87 Ιη δρεεϊβΐ 03δεδ αηά ννϊιΗ ιΗε β^τεεηιεηΐ οί ϊΗε εχρεεί 
βρρΓονει! Ηγ ιΗε εοπιρείεηΐ ηυΐΗοείΐγ, ΐΗε ΗγεΙεαυΠε ρεεδδυεε ΙεδΙ 
οΐ3γ Ηε εερΐ3εε<1 Ηγ 3 ρεεδδυεε ΙεδΙ υδϊη§ βηοίΗεε 1ΪΓ]υϊ4 οε §3δ, 
ννΗεεε δυεΗ 3η ορεεβίϊοη 4οεδ ηοΐ ρεεδεηΐ 3ην (Ιβη^εε. 


8Ηε11δ 30ί1 ΐΗβϊε εςυϊρεηεηί δΗβΙΙ υοάβε^ο ρεεϊοιίϊε 211151 
ϊηβρεείϊοηδ ηί ίϊχβεί ϊηΙβενΒίδ. ΤΗε ρεεϊοείϊε ϊηδρεείϊοηδ 
βΗηΙΙ ϊηεΐυείβ: 3η εχίεεηηΐ 3ηά ϊηίβεηβΐ εχβεηϊηβίϊοη 3ηι1, 38 
3 ^εηβεβΐ ευΐε, 3 Ηγείε&αΐϊε ρεεδδυεε ίεδί 8 ^. δΗεβίΗϊη^ ίοε 
ΐΗβεεηβ] οε οίΗεε ϊηδυΐβΐϊοη δΗυΙΙ 5ε Γεεηονβιΐ οηΐγ ίο ιΗε 
εχίεηί εεςυϊεεε) ίοε εεΙώΠΙε βρρεβϊδβΐ οί ιΗε οΗβεβεΙβεΐδΙΐεδ 
οί ιΗε δΗεΙΙ. 


Ιη ιΗε εβδε οί δΗεΙΙδ ϊηίεηοίειΐ ίοε ιΗε ευεεϊβ^ε οί ροννάεεγ 
οε ^ΓβηυΙαΓ δυΗδίβηεεβ, Βηά ννϊιΗ ιΗε 3§εεεηιεηΐ οί ιΗε 
εχρεεί αρρεονεΟ 5γ ιΗε εοπιρείεηΐ βυίΗοεϊΐγ, ιΗε ρεεϊοείϊε 
Ηγείεβοΐίε ρεεδδυεε ΙεβΙδ πιβγ 5ε οηιϊκειΐ βοεΙ εερΐ3εε4 5γ 
ΙεβΗρεοοίπεβδ ΙεδΙδ ϊη 3εοοε43ηεε ννϊιΗ Γηηε^ϊηη] 
211102(3). 

ΤΗε εηβχϊεηυηΊ ϊηίεενΒίδ ίοε ϊηδρεείϊοηδ δΗβΙΙ 5ε δϊχ 
γεβεδ. 

Ιη 3(Ι4ϊΙϊοη, β ΙεβΙνρΓοοίηεδδ ίεδί οί ιΗε δΗεΙΙ ννϊιΗ ϊΐδ 211152 
εςυϊριηεηί 3η 4 β εΗεεΗ οί ιΗε δβΐϊδίβείοεγ ορεεβίϊοη οί βϋ 
ίΗε εςυϊρπιεηΐ βΗβΠ 5ε οβεεΐεί) ουί βί Ιεβδί ενεεγ ίΗεεε 

γ83Γδ. · 

ΨΗεη ίΗε ββίείγ οί ιΗε δΗεΙΙ οε οί ϊίβ εςυϊρεηεηί εηβγ 211153 
Ηβνε 5εεη ίεηρβΪΓβεΙ ββ α εεβυΐί οί εερβϊεδ, βΐΐεεβίϊοηδ οε 
βεεϊεΐεηΐ, βη εχεερίϊοηβΐ οΗεοΗ δΗαΙΙ 5ε οβεεΐειΐ ουί. 

ΤΗε ΙεβΙδ, ϊηδρεείϊοηδ 3η4 εΗεεΙίδ ϊη βεεοπίβηοε ννϊιΗ 211154 
ηιβεβϊηβίδ 211150 ίο 211153 δΗβΙΙ 5ε εβεείεΟ ουί 5γ ίΗε 
εχρεεί βρρεονεεί 5γ ίΗε εοηιρείεηΐ βυΐΗοεϊίγ. ΟεεΙϊΓιοβΙεδ 
δΗβΙΙ 5ε ϊδδυεε) δΗοννϊη§ ιΗε εεβυΐίδ οί ίΠεβε ορεεβίϊοηδ. 

211155 
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δεείϊοη 6: 

Μβείάηξ 

Ενεεγ δΗεΙΙ δΗβΙΙ 5ε Γιίίειΐ ννϊιΗ 3 οοΓΓΟδϊοη-εεδϊδΙβηΐ 211160 
εηείβΐ ρΐβίε ρεπηβηεηίΐγ βΙΙβοΗείΙ Ιο ίΗε δΗεΙΙ ϊη β ρίβεβ 
Γ83(1ϊ1γ βοεεδδϊΗΙε ίοε ίηδρεείϊοη. ΤΗε ίοΐΐοννϊηβ ρ3Γ!ϊουΐ3Γδ 
βΐ ΙεβδΙ δΗβΙΙ 5ε ηνβείνεεί οη ίΗε ρΐβίε 5γ δίβπιρϊη§ οε 5γ βηγ 
οίΗεε δϊεηϊίβε εηείΗοεΙ. ΤΗεδε ραείϊευίβεδ ηιβγ 5ε βη^εβνεεί 
εϋεεοΐΐγ οη ίΗε ννβΙΙδ οί ίΗε δΗεΙΙ ϊίβείί, ϊί ίΗε ννβΐΐβ βεβ δο 
εεϊηίοεοε4 ίΗ&Ι ίΗε δίεεη§ίΗ οί ίΗε δΗεΙΙ ϊδ ηοί ίεηρΒΪεειΙ: 

— βρρεονβΐ ηυεηΗεε; 

— ηνΒηυίβείυεεε’δ ηβηηε οε ιηβεΙν; 

— Γηβηυίβείυεεε’δ δεεϊβΐ πυοιΗοε; 

— γεβε οί εηβηυίβείυεε; 

— ΙεβΙ ρεεδδυεε ϊη ΜΡβ οε 5βε (§βυ§ε ρεεδδυεε); 

— οβρβεϊίγ ϊη Ιϊίεεδ-ϊη ίΗε εβδε οί εηυΐίϊρίε-εΐεηιεηΐ 
δΗεΙΙδ, ίΗε οβρβεϊίγ οί εβεΗ εΐεηνεηί; 

— Οεδϊζΐι ΐεΓηρεεβίυεε (οηΐγ ϊί βΗονε +50 ο 0 οε Ηεΐονν 

-20 °ε); 

— εΐαίε (ηηοηΐΗ βηΟ γββε) οί ίηϊίϊβΙ ίεβί βικί εηοδί εεεεηί 
ρεεϊοείϊε Ιεβί ϊη βοεοπίβηοε ννϊιΗ εηβε^ίηβίδ 211150 3η4 
211151; 3 π4 

—δί3πιρ οί ίΗε εχρεεί ννΗο εβεείεΟ ουί ίΗε ΙεβΙδ. 

Ιη 3<14ϊΙϊοη, ίΗε εηβχϊεηυηι ννοεΗϊηβ ρεεδδυεε βΐΐοννεά 
δΗβΙΙ 5ε ϊηδοεϊΗειΙ οη ρεεδδυεε-ΠΙΙειΙ οε ρεεβδυεε-ιΙϊδοΗβΓ^ε 
δΗεΙΙδ. 

ΤΗε ίο11οννϊη§ ρβείϊουίβεδ δΗβΙΙ 5ε ϊηδεεϊΗεά οη ίΗε ΐβηΗ- 211161 
νεΗϊεΙε ϊίδείί οε οη β ρΐβίε. ΤΗεβε ρβείΐευίβεβ δΗβΙΙ ηοί 5ε 
εβςυϊεεο) ϊη ίΗε εβδε οί 3 νεΗϊεΙε εβεενίη^ ΟεπιουηίβΗΙε 
ΙβηΙνδ: 

— ηβεηε οί ορεεβίοε; 

— υηΙβΟεη ννεϊζΗί; 3η4 

— ρεεηιϊδδϊΗΙε εηβχϊεηυιη ννεϊ§Ηί. 

Ιη 34(Ιίΐϊοη, ΐβηΗ-νεΗϊεΙεδ δΗβΙΙ Ηεβε ίΗε ρεεδοεϊΗειΙ 
Οβηεβε ΙβΗεΙδ. 

211162 

-211169 

δεείϊοη 7: 

Ορεεβίϊοη 

ΤΗε ΐΗϊεΗηεδδ οί ίΗε ννβΐΐβ οί ίΗε δΗεΙΙ δΗβΙΙ ηοί, 211170 
ίΗεου§ΗουΙ ϊίδ υβε, (ΗII Ηεΐονν ίΗε εηίηϊεηυπι Π§υεε 
ρεεδοεϊ5ε(1 ϊη εηβε^ϊηβΙ 211127(2). 
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5Ηβ11δ δΗβΙΙ ηοΐ Ββ Ιουάεά ννϊιΗ Εηγ άΕηςβΓουβ 211171 
δυΒδίΕηεβδ οίΗβΓ ιΗεπ ΐΗοδβ Γογ ννΗοδβ εΕΓΠΕ§β ΐΗβν Ηανβ 
Βββη αρρΓονβά. ΓοοάδΙυίίδ ιη&ν ηοΐ Ββ οΕ,τίεά ίη ΐΗβββ 
δΗβΙΙδ ιιηίβδδ ιΗε ηβοεββΕΓγ πιεΕδυΓβδ Ηανε Βββη 1&1(βη Ιο 
ρΓβνεη! Εηγ άΕη§βΓ Ιο ριιΒΙίε ΗβΕίΐΗ. 

(1) ΤΗε ίο11οννίη§ άβ^τββδ οί Γι11ίη§ βΒαΙΙ ηοΐ Βε βχεεεάβά 211172 
ίη βΗεΙΙδ ίηίεηάβά Γογ ΐΗβ οεγπε§6 οί Ιϊςυίάδ εΙ ΕΐηΒίβηΙ Ιβ- 
ΠΙβΓΕίυΓβδ: 

(ε) Γογ ΐηΠ&η'ΐιη&ΒΙε δυΒδίΕηεεβ ννίΐΗου! ΕάάίΐίοηΕΐ τίδΐίδ 
(β.§. Ιοχίε ογ εοΓΓΟβίνε), ίη δΗεΙΙδ ννϊιΗ & νβηΐίη§ δγβίεηι Εηά 
ννΐΐΗ ογ ννίΐΗουΙ δΕίβΙγ ν&1νεδ ννΗβΓβ ρΓβεεάβά Βγ ε ΒαΓβΐίη§ 
άίδε: 


100 100 

άεεΓββ οί ΓιΙΙίηε = — --—— ογ - % οί 

1+<χ(50-Ι ρ ) 1 + 35α 

ΟΕρΕείΐγ; 

(Β)Γογ Ιοχίε ογ εοιτοδίνε βυΒδίΕηεεδ, ννΗβΐΗβΓ 
ίηΩΕΓηηίΕΒΙβ ογ ηοΐ, ίη βΗεΙΙδ ννϊιΗ ε νεη1ίη§ δγδίεπι \νίΐΗ ογ 
χνίΐΗοιαΙ δΕίβΙγ νΕίνεδ ενεη ννΗβΓβ ρΓβεεάβά Βγ ε ΒυΓ8ΐίη§ 
άίδε: 

98 98 

άεεΓββ οί ΓιΙΙίηε = - ογ - % οί 

1 + α(50 - ι Γ ) 1 + 35 ε 


εβρΕείΐγ; 

(ο)Γογ ίηίΙεπηηΕΒΙβ, ΓιεγγώΜ ογ δ1ί§Ηΐ1γ εοΓΓΟδίνβ 
δαΒδίΕηεβδ ίη ΗβΓπιβΙίεεΙΙγ εΐοδβά δΗβ11δ 6 Λ 

97 97 

άβετββ οί ίίΐΐίηε = - ογ - % οί 

1 + <χ(50 - Ι ρ ) 1 + 35 ε 


ΟΕρΕείΐγ; 

(ά) Γογ Ηϊ§Ηΐ1γ Ιοχίε, Ιοχίε, Ηί§Η1γ εοΓΓοβίνε ογ εοΓΓΟδίνβ 
δϋΒδίΕηεεδ ίη Ηβπηβΐίοείΐγ οΐοββά δΗε11δ: 6/ 

95 95 

άβετββ οί ίιΐΐίηε = - ογ - % οί 

1 + α(50 - ι Γ ) 1 + 35ε 


ΟΕρΕοίΐγ; 

(2) Ιη ΐΒεββ ίοπηυΐεβ, ε ΓβρΓβδβηΐδ ΐΒε ,ηβαη εοείΓιοίεηΙ 
οί ευΒίε εχρΕηδίοη οί ΐΒβ Ιίςυίά ΒεΙννβεη 15° εηά 50°0, 
ί.ε. Γογ ε ηΐΕχίπιυπι νεπείίοη ίη ΐεπιρεΓΕίϋΓε οί 35“Ο. 


ε ίδ εείευίείβά Βγ ΐΒε ΓογοιοΙε: 


α = 


<3,5 

35 X ά 


50 


50 


ννίιεΓβ ά ]5 εηά (1 ΕΓ8 ΐΗε τεΐΕΐίνε (Ιεηδίΐίβδ οί ΐΗε Πηυίά ε, 

15°0 εηά 50 4 € ΓβρΓβεΙίνεΙγ εηά 1 ( ίβ ΐΒε ηιεΕη 
ΙεηιρεΓΕίυΓε οί ΐΗε Πςυίά ΕΙ ΐΗβ ΐίηιε οί Π11ίη§. 

(3) ΤΒε ρΓονίδίοηδ οί ρεΓε^ΓερΗ (1) ΕΒονβ βΗεΙΙ ηοΐ 
Ερρίγ Ιο δΗβΙΙδ ννΗοδβ εοηίεηΐδ ΕΓβ, Βγ πιβεηδ οί ε Ηβεΐίη§ 
άβνίεβ, πιείηίείηβά εΐ ε ΙεηιρεΓΕίυΓε ΕΒονε 50°0 (1υπη§ 

08 ΓΠΕ§ε. Ιη δυεΗ ε οΕβε ΐΒε άβ^τεβ οί Γι11ίη§ εΙ ΐΒε ουίδβΐ 
δΗεΙΙ Βε δϋεΗ, αηά ΐΗβ ΐβπιρβΓείυΓβ βο Γβ§υ1εΙβά, ιΗεΙ ΐΒε 
δΗβΙΙ ίδ ηοΐ ίυΐΐ Ιο πιοτε ιΗεπ 95 ρβτ εεηΐ οί ίΐδ οΕρΕοί,γ εΐ 
Εηγ Ιίηιβ άυπη§ οεγπε§ 8, εηά ιΗεΙ ΐΗε Γι11ίη§ ΐβπιρβΓΒΐυΓβ ίδ 
ηοΐ βχεεεάβά. 

(4) ΨΗβΓβ Ηοΐ βυΒδίΕηεεδ εγο ΙοΕάβά, ΐΗβ ΙβπιρβΓεΙυΓβ οί 
ΐΗε ουίβΓ δυτίεεβ οί ΐΗε δΒεΙΙ ογ οί ΐΗβ ΐΗβπηεΙ ίηδυΐεΐίοη 
δΗεΙΙ ηοΐ εχεβε,Ι 70 °€ άυπη§ εειτίεββ. 

ΨΗβΓβ δΗεΙΙδ ίηίβηείβεί Γογ ΐΗε οεγπε §8 οί 1 ϊςυίάδ 9/ εγ 8 211173 
ηοΐ άίνίάβά Βγ ρΕΓ,ίΐίοηδ ογ δϋΓββ-ρίΕίββ ίηΐο δβείίοηδ οί ηο! 
ηηοΓε ,Ηηη 7500 ΙίΐΓβδ’ ΓΕρΕείΐν. (Ηεν κΒεΙΙ Ββ ΠΙΙβά Ιο ηοΐ 


9/ί ΙΙηάβΓ ,Ηίδ ρΓονίδίοη, δϋΒδΟηοβδ ννΗοδβ ΗίηβπίΕΐίο νίδεοδί,γ 
ε, 20 ίδ Ββίονν 25 αη 2 /δ δΚαΙΙ Ββ άββηνβά Ιο Ββ Ιίςυίάδ. 


Ιεβδ ιΗεπ 80 ρβΓ εβηΐ οί ΐΗείτ οΕρΕβίΙγ ηηίβδδ ,Ηβγ εγο 
ρΓΕΟΐίοΕίΙγ βηιρίγ. 

δΗεΙΙδ δίΐΕΐΙ Βε εΐοδβά ίη δυεΗ ε ννβγ ιΗε, ΐΗε εοηίβηΐβ 211174 
ΟΕηηοΙ τυη ουί υηεοηίΓοΙΙεά. ΤΗε ορεηίη§8 οί ΒοΙΙοπι- 
(ΙίδοΗΕΓ^β δΗεΙΙδ βΗ&ΙΙ Βε εΐοδεά Βγ ηιβΒηδ οί δΟΓβνν- 
ΐΗΓβΕ^ειΙ ρΐη^δ, ΒΙεπΗ (1βη§εδ ογ οΙΗεγ εςϋΕΐΙγ είίεείίνε 
(Ιενίεβδ. ΤΗε ΙεΕίτρΓοοίηεδδ οί ιΗε δΗεΙΙ οΙοβυΓεδ, 
ρΕΓίίευίΕΓίγ ίη .ιΗε υρρεΓ ρΕτί οί ιΗε ιϋρ-ΐυΒβ, δΗηΙΙ Ββ 
νεπΓιβά Βγ ιΗε βεη^βΓ εΓιογ ιΗε δΗβΙΙ ΗΕδ Βββη Γιΐΐεθ. 

ΨΗεΓβ δενεΓΕί εΐοδυτε δγδίεηΐδ ΕΓβ ΓιΙΙε,Ι ίη δβΗβδ, ,ΗεΙ 211175 
ηβΕΓβδΙ Ιο ιΗε δυΒδίΕηεε Βείη§ 0ΒΓΠβ(1 κΗεΙΙ Ββ οΐοδβίΐ ΓιτδΙ. 

Νο 88η§βΓοιΐδ Γεβίίΐυε βΒεΙΙ ΕίΙΗεΓβ Ιο ιΗε ουΙδί(1ε οί 211176 
δΗβΙΙβ 8υπη§ οεγγιε^ο, ννΗεΐΗβΓ ΐΗβγ ΕΓβ ίηΐΐ ογ βηιρίγ. 

Το Βε ΕεοβρΙβθ Γογ ΟΕΓΠΕ^β, εηηρίγ δΗεΙΙδ, υηεΙβΕηειΙ, 211177 
Γηηδΐ Ββ εΐοβεϊΐ ίη ιΗε δΕπιβ πίΕηηβΓ επ(1 ΙβΕ^ρΓοοί ίη ιΗε 
δΕιηβ (Ιβ^Γβε 88 ΐΗουβΗ ,Ηβγ ννβΓβ ίυΐΐ. 

ΤΗε εοηηεεΐίη£ ρίρβδ ΒβΙ\νβεη ίηΟβρβηάβηΙ ΒηΙ 211178 
ίηΙβΓεοηηβεΙεΟ δΗεΙΙδ οί ε ΐΓΕΠδροη ηηίΐ 8Ηε11 Βε βηιρίγ 

(]ΐ!Πη£ ΟΕΓΠΕξβ. 

ΠβχίΒΙβ Γ,ΙΙίηβ επ( 1 (1ίδεΙΐΕΓ§ε ρίρβδ ννΗίεΗ ΕΓβ ηοΐ 
ρβΓπ,ΕηβηΐΙγ οοηηβείβίΐ Ιο ιΗε δΗβΙΙ «ΗεΙΙ Ββ βηιρίγ (Ιυπη^ 

ΟΕΓΓΪΕ^β. 

ΒβεΙίοη 8: 211179 

ΤΓΕΠδίΐίοηΕΐ ΓηβΕδϋΓβδ 

ΡίχβεΙ ,ΕπΗδ (ΐΕηΙί-νβΗίεΙβδ), ΟβιηοηηίΕΒΙβ (ΕηΗδ επ( 1 211180 
ΒΕίΐεπεβ οί ΓβοερίΕεΙβδ Βυίΐι ΒβίοΓβ 1 ΟεΐοΒβΓ 1978 επ,Ι 
ηοΐ εοηίοΓηιίη§ Ιο ιΗε ΓβςηΪΓβηιβηΐδ οί ,Ηίδ Αρρβηάίχ ηΐΕγ, 
ίί ΐΗβγ \νεΓ6 ΒηίΗ ίη εοηίοΓπιϊΙγ ννίΐΗ ΐΗβ ΓεςυΪΓεηιεηΙδ οί 
ΑϋΠ, Ββ υδβά ε1υΓΪη§ ε ρβπο,Ι οί βίχ γβΕΓβ Γγοπι 1 ΟεΐοΒβΓ 
1978. Γίχβά ΐΕηΙίδ (ΐΕηΙί-νβΗίεΙβδ), (ΙειηουηίΕΒΙε ΐΕηΙίδ 8η8 
ΒΕΗβΓίβδ οί ΓβοβρίΕοΙβδ ίηίεηάβεί Γογ ιΗε ΟΕΓΠΕ^β οί §Εδθδ 
οί Οε 88 2 ΓΠΕγ Ηθ\νβνβΓ Ββ ϋδβ(1 ίοΓ 12 γβΕΓδ ΓγΟΠΙ ΐΗβ δΕΠΙβ 
εΐΕίε ίί ιΗε ρετίοείίε-ίεδΐ ΓβςυίΓεηιβηΙ ίδ εοηιρ1ίβ(1 ννίΐΗ. 

Οη ιΗε εχρίΓγ οί ,Ηίδ ρβΓΪο(1 ιΗε ΕίοΓβδΕίιΙ υηίΐδ ηΐΕγ Ββ 211181 
Ηερί ίη δβΓνίεβ ίί ΐΗβ βηυϊπιρβηΐ οί ιΗε δΗβΙΙ ηιβείδ ιΗε. 
ρΓβδβη, ΓβςυίΓβπιβηΙδ. ΤΗε ΐΗίεΗηεβδ οί ιΗε δΗβΙΙ 'νγ'βΐΐ, 
βχεβρί ίη ιΗε οΕβε οί δΗβΙΙβ ίηίβηάβίΐ Γογ ιΗε 0 ΕΓΠΒ§β' οί 
§Ε8βδ οί €1 ε 88 2, 7° Εηά 8°, 8 Ηε 11 Βε ΕρρΓΟρΠΕίβ Ιο ε 
ΟΕ ίευίΕΐίοη ρΓβδδυΓβ οί ηοΐ Ιβδδ ιΗεπ 0.4 ΜΡε (4 Βεγ) , 
(^Εϋ^β ρΓβδβυΓβ) ίη ιΗε οΕββ οί η,ίΐά δ,βεί επ 8 οί ηοΐ Ιβδδ 
ιΗεπ 0.2 ΜΡε (2 Βεγ) (§&υ£β ρΓβδδυΓβ) ίη ιΗε οΕβε οί 
Εΐυη,ϊηίυηι βπ(1 &1υηιίηίυηι Εΐΐογδ. Γογ οίΗβΓ ιΗεπ οιγοοΙεγ 
ΟΓΟ δδ-δβείίοηδ οί ΐΕηΗδ, ιΗε (ΙΐΕΠΊβΙβΓ Ιο Ββ υδβά Εδ 8 Ββδίδ 
Γογ οβΙευίΕΐίοη εΠεΙΙ Ββ ιΗεΙ οί ε είΓοΙβ \νΗοδβ εγθε ίδ βςυΒί 
Ιο ,ΗεΙ οί ιΗε γ6ε 1 εΓΟδδ-δβείίοη οί ιΗε ΙεπΗ. 

ΤΗε ρετίοείίε Ιβδίδ Γογ ίίχε,Ι ΐΕηΗδ (ΐΕηΙς-νβΗίεΙβδ), 211182 
(ΙβηιουηίΕΒΙε Ιβηΐίδ ΕηεΙ ΒΕίΙβΓίβδ οί ΓβοβρίΕοΙβδ Περί ίη 
δβΓνίεβ ιιηβΙεΓ ΐΗβδβ ,ΓΕηδίΐίοηΕΐ ρΓονίδίοηδ 8 Ηε 11 Βε 
εοηάηείβά ίη ΕοεοπίΕηεε νν,ΤΗ ιΗε ρΓονίδίοηδ οί δβε,ίοη 5 
Εηά ννϊιΗ ιΗε ρβΓ,ίηβηΐ δρεείΕΐ ρΓονίδίοηδ Γογ ιΗε νηποιίδ 
ΟίΕδδβδ. Ιίηίβδδ ΐΗβ βΕΓίίβΓ ρΓονίδίοηδ ρΓβδΟΓίΒβά Ε ΗίβΗβΓ 
ΙβδΙ ρΓβδδυΓβ, ε Ιβδί ρΓβδδυΓβ οί 0.2 ΜΡε (ε Βεγ) (βΕυ^β 
ρΓβδδυΓβ) δΗΕΐΙ δυίΠοε Γογ Εΐυιηίηίυηι δΗεΙΙδ Εηά 
Εΐυηηίηίυηι-Εΐΐογ δΗεΙΙδ. 

Γίχβά ΐΒηΗδ (ΐΕηΗ-νβΗίεΙβδ), άβπιουηίΕΒΙβ ΐΕηΗδ Εηά 211183 
ΒΕίΐβπβδ οί ΓβοερίΕοΙβδ ννΗίεΗ ηιεβΐ ΐΗββε ΐΓΕηδίΙίοηΕΐ 
ρΓονίδίοηδ γπευ Βε υββά άυηη§ ε ρβποά οί 15 γβΕΓδ Γγοπι 1 
ΟεΙοΒβΓ 1978 Γογ ιΗε ΟΕΓΓΪΕββ οί ΐΗβ άπη^βΓουδ ςοοάβ Γογ 
ννΗίεΗ ΐΗεγ Ηηνβ Βββη ΕρρρΓονβά. ΤΗίδ ΐΓΕηβίΐίοηΕΐ ρβποά 
δΗδΙΙ ηοΐ Ερρίγ Ιο Γίχβά ΙυπΗδ (ΐΕηΗ-νβΗίεΙβδ), άεπιουηίΕΒΙε 
,ΕηΙνδ Εηά ΒΕίΙβΓίβδ οί ΓβεερίΕεΙβδ ίηίβηάβά Γογ ιΗε ΟΕΓΓΪΕββ 
οί βυΒδίΕηεεδ οί Ουβδ 2, ογ Ιο Γίχβά ΐΕηΙίδ (ΐΕηΗ-νεΗίεΙβδ), 

.. άβπιουηίΕΒΙβ ΙυπΗδ Εηά ΒΕίΙβΓίβδ οί ΓβοβρίΕοΙβδ ννΗοδβ «εΙΙ 
ΐΗίεΗηβδδ Εηά ίΐβπΐδ οί εςυίριηβηΐ ,ηββΐ ιΗε ΓβςυΐΓβιηβηΙδ οί 
ΐΗίδ Αρρβηάίχ. 

Γίχβά Ιηηΐίδ (ΐΒηΙί-νβΗίοΙβδ), άβπιουηίΕΒΙβ ΐΕηΗδ Εηά 211184 
ΒΕίΙβΓίβδ οί ΓβοβρίΕεΙβδ οοηδίΓυοΙβά ΒβίοΓβ 1 Μευ 1985 ίη 
ΕοεοΓάΒηεβ ννϊιΗ ΐΗβ ΓβςυΪΓβηιεηΐδ οί ΑϋΚ ίη Γογοθ ΒβΙννββη 
1 ΟεΙοΒβΓ 1978 Εηά 30 Αρπΐ 1985 ΒυΙ ηο! εοηίοπηίης Ιο 
ΐΗβ ρΓονίδίοηδ ΕρρΙίευΒΙβ Γγοπι 1 Μ&γ 1985 ηΐΕγ εοηΐίηυβ 
Ιο Ββ υββά ΕίΐβΓ ιΗεΙ άδίβ. 

211185 

-211199 
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ΡΑΚΤ II: 

δΡΕΟΙΑΕ ΚΕΟΙΙΙΚΕΜΕΝΤδ δΙΙΡΡΕΕΜΕΝΤΙΝΟ ΟΚ 
ΜΟϋΙΕΥΙΝΟ ΤΗΕ ΚΕςυΐΚΕΜΕΝΤδ ΟΕ ΡΑΚΤ I 

Οβδδ 2: 03368, ΟΟηψΓβδδβΐΙ, Ιί(|υεΓ|6(Ι ΟΓ (1ί88θΙν6(1 ΙΙΠίΙβΓ 
ρΓβδδυΓβ 

211200 

-211209 

δββΐίοη 1: 

ΟβηβΓβΙ; βοορε (υδβ οΓ Ιβηΐΐδ); (Ιβίίηίιίοηδ 

ϋδβ 

03363 οί 01335 2 ΟίΗβΓ ΐΗβη [Ηθ86 1Ϊ8ΐ6(1 ΒβΙονν Π13γ 1)6 211210 
03Γπβ(1 ίη Γιχεοί (3ηΙ<5, ίη (ΙβηιουηΐβΒΙβ Ι3η1ί5, ογ ίη Ββΐΐβπβδ 
οί ΓβββρίββΙβδ: ίΐυοπηβ βηοΐ δίΐίβοη ΐβίΓβίΙυοπιΙβ οί 1 0 (31); 
ηίΐπβ οχί(1β οί 1 0 (οί); ηιίχΙυΓβδ οί Ηγ<ΐΓο§6η ννίιΗ ηοΐ ιοογο 
ιΗεπ 10 ρβΓ θ€πΐ Ηγ<ΐΓο§6η δβίβηίιΐβ ογ ρΗοδρΗίηβ ογ δίίβηβ 
ΟΓ 56ΓΓΠ3Π6 Βν νοίυηΐβ ΟΓ ννίΐΗ ηοί ΠΙΟΓβ ΐΗβη 15 Ρ6Γ ββηΐ 
3Γδίηβ Βγ νοΙυΓΠβ; ΠΐίχΙυΓβδ οί ηίΐΓΟ§6Π ΟΓ Γ3Γ6 §3868 
(βοηΐΕίηίη§ ηοί ΓηοΓβ ιΗεπ 10 ρβΓ οβηΐ χβηοη Βγ νοίυηιβ) 
ννίιΗ ηοί ΓηοΓβ Ιΐΐ3η 10 ρβΓ οβηΐ Ηγ(ΐΓο§6η δβίβηκίβ ογ 
ρΗοδρΗίηβ ΟΓ δίΐΕΠβ ΟΓ §6ΓΠΊ3ηβ Βγ νθ1θΓΠ6 ΟΓ ννίΐΒ ΠΟί ΓΠΟΓ6 
ιΗεπ 15 ρβΓ οβηΐ βΓδίηβ Βγ νοίυηιβ οί 2° (Βΐ); οιίχίοΓββ οί 
Πγ(ΙΐΌ§εη ννίιΗ ηοί γπογ6 ιΗεπ 10 ρβΓ οβηΐ (ΗΒοΓβηβ Βγ 
νοίγτηβ; ιηίχΙυΓβδ οί ηίΐΓο§βη ογ Γ3Γ6 §3365 (οοηΙβίηίη§ ηοί 
ΓηοΓβ [Ηβη 10 ρβΓ οβηΐ χβηοη Βγ νοΓυπιβ) ννίιΗ ηοί γπογθ 
ΐΗβη 10 ρβΓ βεηΐ (ΙίΒοΓΕηε Βγ νοίυηιβ οί 2° (οι), Βογοπ 
οΒΙοπεΙβ, βΒΙοπηβ ΙπΟυοπιΙβ, η'ιΐβοδγΐ βΗΙοπάβ, δυΙρΗυηγΙ 
ΠυοΓκΙβ βηεΐ Ιυη§δ1βη ΒβχβίΙυοπΟε οί3° (βΟ; ΓηειΗγΙδίΙβηβ 
οί 3 ° (Β); 3Γ3Ϊηε, (ΙίβΗΙοΓοβϊΙβηβ, (ΙίπιβίΗγΙδίΐΕηβ, ΗγάΓ0§βη 
8β1βηί()β 3ηι1 ΐπιτιβίΗγΙδίΠιηβ οί 3° (Βΐ); βγ3ηο§βη, 
βγ3ηο§βη βΗΙοπβΙβ βηΒ εΐΒγΙεηβ οχίεΐβ οί 3 0 (βΐ); ηιίχΙυΓβδ 
οί ιηβΐΗνΙδίΙβηβδ οί 4° (Βΐ); βΐΗγΙβηβ οχίΟβ βοηΐΕίηίη§ ηοί 
ηηοΓβ ιΗεπ 50 ρβΓ ββηΐ ιηβίΒγΙ ίοπτιβίβ Βγ πΐ385 4° (βΐ); 
δίΐΕηβ οί 5° (Β); δυΒδΙβηββδ οί 5° (Βΐ) βηα (οί); άίδδοίνβεί 
306ΐγΐ6ηβ οί 9° (β); §33βδ οί 12° βηά 13°. 

211211 

-211219 

, δββΐίοη 2: 

ΟοηδΙπίοΙίοη 

δΒβΙΙδ ίηίβηάβιΐ ίοΓ ΐΒβ 03 γπε§ 6 οί δυΒδΙαηββδ οί 1° Ιο 211220 
6° 311(1 9° 5 Ηε 1Ι Ββ ΙΠ3(ΐ6 οί δίββΐ. Βγ (ΐ6ΓΟ§3ΐίθη Οοηι 
πΐΕΓ§ίηβ1 211125 (3), 3 ιηίηίηιυιτι βΙοη§3ΐίοη 31 ίΓΕβΙυββ οί 
14 ρβΓ οβηί ιτΐ3γ Ββ Εβββρίβίΐ ίη ΐΒβ 033β οί ννβ1<1ΐ685 ΒΗβΙΙδ. 

ΤΗβ ΓβηυίΓεηιεηΐδ οί ΑρρβηΟίχ Β. 1<4 βΐιαίΐ βρρίγ Ιο ΐΗβ 211221 

ΙΠ3ΐ6ΓΪ3ΐ3 3Π(1 ΟΟΠδίΓυβίίοη οί νγβίβίβοΐ δΒβΙΙδ. 

δΐιείΐβ ίηίβηΟβιΙ ίοΓ (Ββ β3ΓΠΕ§β οί βΒΙοπηβ ογ ρΗο8§βηβ 
οί 3° (3ΐ) 8 ΗεΙ 1 Ββ <1β5ί§ηβ(1 ίθΓ 3 ρΓβδδυΓβ οί Εΐ 1β35ΐ 2.2 
ΜΡε (22 Β3γ) (§βυ§β ρΓβ531ΙΓβ). 

211222 

-211229 

δββΐίοη 3: 

Ιίβηΐδ οί βςυίρηιβηΐ 

ΤΒβ (ΙίββΒβΓεβ ρίρβδ οί βΒεΙΙβ 3 Η 3 ΙΙ Ββ εβρΕΒΙβ οί Ββίη§ 211230 
οΐοδβίΐ ηοί οηΐγ ογ ΐΒβ (Ιβνίββδ ρΓβδβπΒβϊΐ ίη ηΐίΐΓ§ίπ3ΐ 
211131 Βυΐ ίη Ε(Μΐίοη Βγ ηιβΕηδ οί 3 ΒΙεπΗ Πβη§β ογ βοηιβ 
οΐΒβΓ βςυβίΐγ Γβ1ί3Β1β (Ιβνίββ. 

211231 

δΚβΠβ ίηΐβη(1β(1 ίοΓ ΐΒβ εβΓπβββ οί ΙίηυβΠβά §3368 ηΐ3γ 
Ββ ρΓονίΟβο! χνίιΗ, ίη 3<4<ϋΐίοη (ο ιηβ ορβηίη§5 ρΓβδβπΒβι! ίη 
ιτΐΕΓ§ίη3ΐ 211131, ορβηίη§δ Ιογ ΐΗβ ίίΐΐίη§ οί §βυ§βδ, 
ίηε1υ(1ίη§ ρΓβδδυΓβ §βυ§65, 3η<1 ΐΗβΓηιοπιβΙβΓδ 3ης) ννίιΗ 
Β1ββ(1 ΒοΙβδ, 35 ΓβααΐΓβα ίοΓ ιΗθιγ ορβΓαΐίοη 3Π(1 δβίβίγ. 

δβίβΐγ (Ιβνίβββ 3ηβ11 ηιββΐ [Ββ ίο!Ιοννίη§ ΓβςυΪΓβιτιβηΙδ: 211232 

(1) Γί1Ιίη§ 3η4 (1ί5βΗ3Γ§β ορβηίη§8 οί δΒβΙΙδ ίηΐβη<1β(1 ίοΓ 
ΐΒβ 03ΓΓ13§β οί ΙίπυβΠβίΙ ίηίΐ3Πΐηΐ3Β1β 3Π(Ι/θΓ Ιοχίβ §3568 
δΒβΙΙ Ββ βςυίρρβα γνίιΗ 3η ίηδίΕηΐ-βΙοδίηε ιηίετηβΐ δαίβΐγ 
(Ιβνίββ ννΗίοΒ οΐοδβδ αυΙΟΓΠΕίίοβΙΙγ ίη ΐΒβ βνβηΐ οί 3η 
ίηΕίΙνβΓίβηΐ Γηονβητβηΐ οί (Ββ Ιβη1<. ίι πιιΐδΐ βίβο Ββ ροδδίΒΙβ 
Ιο οΐοδβ (Ββ (Ιβνίββ Βγ Γβηιοΐβ βοηίΓοΙ. 

(2) Α1Ι ορβηίη§8, οίΗβΓ ιΗεπ ΐΒοββ 3ββοηιπιθ(ΐΕΒη§ δβίβΐγ 
νβίνβδ 3ηοί ιΚεπ β1ο8ββ! ΒΙββΟ ΒοΙβδ, οί δΒβΙΙδ ίηίβηΒββΙ ίοΓ 
ΐΒβ 03 γπε§ 6 οί ΙίςυίΓιβά ίηίΙβηιηΊβΒΙβ αηά/οτ Ιοχίβ §33β5 
βΒβΙΙ, ίί ιΗθιγ ηοπιίηΕΐ (ΙώπιβΙβΓ 13 ΓηοΓβ ιΒεπ 1.5 γπγπ, Ββ 
βςιιίρρβοΐ ννίιΗ επ ίηΐβτηβΐ δΗαΙ-οίί (Ιβνίββ. 



ΓβίΓί§βΓ3ΐβΟ ίηίΙβηιηιβΒΙβ 3ικ1/ογ Ιοχίβ ΙίςυβΠβΟ §3568 πΐ3γ 
Ββ εςυίρρβΒ ννίιΗ βχίβηιβ! (ίβνίββδ ίη ρίβεβ οί ίηΙβΓη3ΐ 
«Ιβνίοβδ ίί ΐΗβ βχίβηίΕΐ (ίβνίββδ εΟογΟ ρτοΐββΐίοη 31 1β38ΐ 
βςυίναίβηΐ Ιο ΐΙ)3ΐ 3ίίθΓ(ίββΙ Βγ ΐΗβ ννβΐΐ οί ΐΗβ βίιβΙΙ. 

(4) Ιί ΐΗβ δΒβΙΙδ 3Γβ εςιιίρρεά ννίιΗ §3α§β8, ΐΒβ ΙεΙΙογ βΗ&ΙΙ 
ηοί Ββ ητΐ3(Ιβ οί 3 ΐΓ3ηδρ3ΓβηΙ ηΐΕίβΓί,ιΙ ίη βϋτββΐ βοηίΕβΙ ννίιΗ 
ΐΗβ βυΒβίΕηοβ οβΓπβΟ. Ιί ΐΗβββ ΕΓβ ΐΗβΓΠΊΟΓηβΙβΓβ, ΐΗβγ 5 Η 3 ΙΙ 
ηοί ρΓο(ββΐ βΙΪΓββΐΙγ ίηΐο ΐΒβ §33 ογ ΙίςυίεΙ ΐΗτου^Η ΐΗβ βΗβΙΙ 
ννβΙΙ. 

(5) δΒβΙΙδ ίηίβηΟβΟ ίοΓ ΐΒβ βΕΓΠ3§β οί βΒΙοπηβ ογ 
δυΙρΗυτ βΐίοχίβΐβ οί 3° (3ΐ) ογ ιηβΐΗγΙ πιβΓΟΕρΙοη ογ 
ΗναΓο§βη βυΐρΐιίβΐβ οί 3° (Βΐ) βΗηΙΙ ηοί ηβνβ αηγ ορβηίη§ 

Ββίονν ΐΗβ βυτίδοβ Ιβνβΐ οί (Ββ ΙίςυίΟ. Ιη 3(Ι(1ίιίοη, βίββηίηβ 
ΕρβΓίΙΙΓβδ (ΓΐΓ5ΐ-Βθ1βδ) 35 ΓβίβΓΓβΟ 10 ίη ΠΙ3Γ§ίη3ΐ 211132 
δΗαΙΙ ηοί Ββ ρβΓΓηίΙΙββΙ. 

(6) Γί11ίη§ 3η4 (ΗβοΒηΓ^β ορεηίη§3 δίΙυΕίβά ίη ΐΒε υρρβΓ 
ρ'βΠ οί δΒβΙΙδ δΗβΠ Ββ βαυίρρβίΐ ηοί οηΐγ ννίιΗ ννΗβΙ Ϊ5 
ρΓβ5βπΒβ(1 ίη ρ3ΓΕ§Γ3ρΗ (1), Βυΐ ίη Ε(1(ΙιΤίοη ννίιΗ 3 δββοηά, 
βχΐβΓΠΕί, ο1θδίη§ αβνίββ. ΤΗίβ (Ιβνίββ βΗ&11 Ββ οβροΒΙβ οί 
Ββίηε οΙοδβεΙ Βγ 3 ΒΙεπΗ Ιΐ3η§β ογ βοπιβ οίΗβΓ βςυ3ΐ1γ 
ΓβίίαΒΙβ (Ιβνίββ. 

δαίβίν νβίνβδ δΗβΙΙ ηιββΐ ΐΗβ ίοΙΙοννίη§ ΓβςυίΓβπιβηΙβ: 211233 

(1) δΒβΙΙδ ίηΙβΠ(1β(Ι ίθΓ ΐΗβ 03ΓΠΕ§β οί §3568 οί 1 0 Ιο 6° 

«η! 9° πίΕγ Ββ ρΓονίβΙεβ! ννίιΗ ηοί ΓηοΓβ ιΒεπ Ιννο ββίβΐγ 
νβίνββ ννΗοδβ 3 §§Γβ§ 3 ΐβ βΙβΕΓ ΟΓΟδδ-δββΐίοηβΙ 3 Γ 63 οί 
ρΕ 553 §β 31 [Ββ 5 βΕΐίη§ ΟΓ 5 β 3 (ίη§δ δΗβΙΙ Ββ ΠθΙ 1β88 ΐΗβη 20 
βηΐ 2 ρβΓ 30 Γη 3 ΟΓ Ρ 3 ΓΙ ΐΗβΓβοί οί ΐΗβ Γβββρΐ 3 β 1 β’δ ββρββίΐγ. 

ΤΗβδβ νβίνβδ 5 Ηε 1] Ββ ββρβΒΙβ οί ορβηίη§ 3υΙθΓηΕΐίβ3ΐ1γ 313 
ρΓβδβυτε οί Ββίννββη 0.9 ΕηιΙ 1.0 ΐίηιβδ ΐΗβ Ιββΐ ρΓβδβυΓβ οί 
ΐΗε δΗβΙΙ Ιο ννΗίβΗ ΐΗβν ΕΓβ Πΐΐββΐ. ΤΗβγ 5 Ηε 11 Ββ οί δυβΗ ε 
Ι γρε 38 Ιο ΓββίδΙ (ΙγηβΓηίβ δίΓββββδ, ίηβ1ικ1ίη§ Ιίςιιίί) 5ΐΐΓ§ε. 

ΤΗβ ιΐ8β οί <Ιβ3(1-ννβί§Ηΐ ογ βουηΙβΓ-ννβί§Ηΐ ναΐνβδ ίδ 
ρΓοΗίΒίίβο). 

δΒβΙΙδ ίηΐβη(ίε(Ι ίοΓ (Ββ βΕΓΠ3§β οί §38β8 οί 1 ° Ιο 9° 

ΒαπηίιιΙ Ιο ΐΗβ ΓεδρίταΙΟΓν ογ§3Π5 ογ βηΐ3ΐ1ίη§ 3 ροίβοη 
τίδΐί 10 δΒβΙΙ ηοί ΒΕνβ ββίβΐγ ν3ΐνβδ ηη1β58 ΐΗβ δβίβΐγ νΕίνβδ 
ΕΓβ ρΓβββ(Ιβ(1 Βγ 3 ίΓΕΠ§ίΒ1β (3ϊδβ. Ιη ΐΒβ 1ε116Γ βΒδβ ΐΗβ 
3 ΓΓ3η§βΓηβηΐ οί (Ββ ίΓΕη§ϊΒ1β (Ηδβ αηά ΐΒβ δβίεΐν νΕίνβ 5 Β 3 ΙΙ 
Ββ Γβ([ϋίΓβ(Ι Ιο Ββ 83ΐίδί3βΙοΓγ Ιο ΐΒβ βοπιρβίβηΐ ΕϋΐΗοΠίγ. 

ΨΗβΓβ ΙβηΗ-νβΒίβΙβδ ΕΓβ ίηΙβη(1β(Ι ίθΓ 03ΓΓ13§β Βγ 863, 

(Ββ ρΓονίδίοηβ οί ιΒίδ ρ3Γ3§Γ3ρΗ βΒεΙΙ ηοί ρΓορΒίΒίΙ ΐΗβ 
Γι11ίπ§ οί 53ίβΐγ νβίνβδ βοηίοΓπιίη§ Ιο ΐΗβ Γβ§υΐ3ΐίοη8 
§ονβΓηίη§ ΐΒβΙ ηηο(1β οί ΐΓβηδροΓί. 

(2) δΒβΙΙδ ίη1βη(1β() ίθΓ ΐΒβ 03ΓΠ3§β οί §3565 οί 7° 3Π(Ι 
8° 5Βε11 Ββ βςυίρρβ(Ι ννίιΒ Ιννο ίηιίβρβηιίβεί ββίβΐγ νβίνβδ, 
βββΒ 30 (Ιβδί§ηβ(1 35 10 βΐΐονν ΐΗβ §3868 ίοπτιβιΐ Βγ 
βνβροΓΕίίοη (ΙυΓίη§ ηοπτιβΙ ορβΓβΐίοη Ιο ββββρβ ίΓΟΓη ΐΗβ 
δΗβΙΙ ίη δυβΗ 3 ννβγ (ΒβΙ ΐΒβ ρΓβδβυΓβ ιΐοβδ ηοί ΕΙ βηγ Ιίπιβ 
βχβεβίΐ Βγ ΓηοΓβ ιΗεπ 10 ρβΓ ββηΐ ΐΒβ ννοΓΐίη§ ρΓβδδυΓβ 
ίηεϋβΕίβί! οη ΐΗβ βΒβΙΙ. Οηβ οί ΐΒβ Ιννο ββίβΐγ νβίνββ πιβγ Ββ 
Γερίβοειΐ Βν β ίΓ3η§ίΒ1β (Ιίδο ννΒίβΒ βΒεΙΙ Ββ βηοΗ ββ Ιο ΒυΓδΙ 
βΐ ΐΗβ ΙβδΙ ρΓβδδϋΓβ. Ιη ΐΗβ βνβηΐ οί 1θ38 οί ΐΒβ νββυυΓη ίη ε 
8ουΒ1β-νν3ΐΙβ() δΗβΙΙ, ογ οί Οββΐηιςίίοη οί 20 ρβι- ββηΐ οί (Ββ 
ίηδυΐβΐίοη οί ε δίη§Ιβ-ννΕΐ1β(1 βΒεΙΙ, ΐΒε βαίεΐγ νβίνβ βικί (Ββ 
ίΓ3η§ίΒ1β (Ηδβ βΒεΙΙ ρβΓΓηίΐ 3η ουίΠονν δυβΗ ΐΙ)3ΐ |Ι)Ρ ριβδ- 
βυτβ ίη ΐΗε βΒεΙΙ ββηηοΐ βχβββΟ ΐΗβ ΙβδΙ ρι-βδδίκ'β. 

(3) ΤΗβ 83ίβ1γ νβίνβδ οί δΒβΙΙδ ίηίεηιίειΐ ίοΓ ΐΗβ 03ΓΓ)3§β 
οί §Ε5βδ οί 7° βη(Ι 8° βΒεΙΙ Ββ βηρβΒΙε οί ορβηίηε εΙ ΐΗβ 
ννοΓΗ)η§ ρΓβδδυτβ ίη(Ιίβ3ΐε(Ι οη ΐΒβ δΗβΙΙ. ΤΗβγ δΗβΤΐ Ββ δο 
8βδ)§ηβ(1 33 Ιο ίυηβΐίοη ίβυΐΐίβδδΐγ βνβη βΐ ιΗθιγ ΙοννβδΙ 
ννοΓΐ<ίη§ ΐεηιρβΓΕίυΓβ. ΤΒβ ΓβΙίβΒίΙίΙγ οί ΐΗβΪΓ ορβΓβΐίοη βΐ 
ιΗεΙ ΐβΓηρβΓΕίιΐΓβ δΗβΙΙ Ββ βδΙβΒΐίδΗβά αηά οΗβοΗβι) βίιΗβΓ 
Βγ 1β5ΐίη§ βββΗ νβίνβ ογ Βγ Ιβδΐίη§ ε δρββίηηβη νβίνβ οί βββΗ 
(Ιβ5ί§η-Ιγρβ. 

ΤηβΓηίΕΐ ίηδυΐβΐίοη 211234 

(1) Ιί δΒβΙΙδ ίηίβηείβιΐ ίοΓ ΐΗβ 0ΕΓΓΪ3§β οί ΙίηυβίίβιΙ §38β8 
οί 3“ Εηεΐ 4° ΕΓβ βςυίρρβά ννίιΗ ΐΙιεΓηιβΙ ίηδηΐβΐίοη, δυβΗ 
ίηδυΐβΐίοη δΗβΙΙ βοηδίβΐ οί βίιΗβΓ: 

— ε δυη δΒίβΙιΙ βονβπη§ ηοί Ιβδδ ιΒεγι ΐΗβ υρρβΓ ΐΒίτεΙ Βυΐ 
ηοί ΓηοΓβ ΐΒβη ΐΒβ υρρβΓ ΗεΙΙ οί ΐΗβ δΗβΙΙ βυτίβεβ βηά 
8βρΕΓ3ΐβΟ ίΓΟΙΏ ΐΗβ δΗβΙΙ Βγ 3Π 3ΪΓ δραββ Εΐ 1β3δΙ 4 βηι 

30Γ053; ΟΓ 

- 3 βοπιρίβΐβ βΐ3(Ι8ίη§, οί βόβςυΕίβ ΐΗίβΙιηβδδ, οί 
ίηδυΐΕΐϊη§ ιηβίβπβίδ. 


10. Οβδβδ ίβίβηΐίίΐββ! Βγ ιΗε ΙβΙΐβΓ «I» ίη ιΗβ ΙίβΙ οί 5υΒ8ΐ3ηβ65 3Γβ (Ιοεηιοί ίο Ββ 
§3565 ΗαπηίυΙ Ιο ΐΗβ Γ65ρΐΓ3ΐ0Γγ ΟΓ§3Π8 ΟΓ 6ηΐ3)1ίη§ 3 ρθ)80Π ΓΪδΙί. 
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(2) 5Ηε11δ ίηίβηάβεί Γογ ιΗε 03γγΪ 3§6 όί §3868 οί 7 0 ηπ<1 
8° δηαΐΐ Βε ΐΗεπηεΙΙν ίηδυΐαΙεΒ. ΤΗεπηαΙ ίηβιιΐ&ΐίοη δΗεΙΙ 
8ε επδϋΓεοΙ Βγ Γηε&ηδ οΓ εοηΐίηυουδ δΗβαΐΗϊη§. Ιί ιΗε βραοε 
Βείννεεη ιΗε δΗεΙΙ 3η8 ΐΗβ δΗε3ΐΗίη§ ίδ εχΗαιΐδίειΙ οί 3 ιγ 
( ν&ευυηι ίηδοΐδΐίοη), ιΗε ρΓΟίβεΙϊνβ δΗεβίΗίη§ δΗεΙΙ Βε 80 
8βδϊ§ηβ8 38 Ιο ννίΐΚδΐ3η8 ννίΐΗοιιΐ 8βίοπη3ΐϊοη βη εχίβηνεί 
ρΓβδδϋΓβ οί αί Ιβ&δΙ 0.1 ΜΡα (1 Βατ) (§3ΐι§ε ριεβδυτε). Βγ 
8βΓθ§3ΐίοη Γγοπι ηΐ£ΐΓ§ϊη£ΐ1 211102 (2), εχίεΓηαΙ αηά 
ίηίεπιεί ΓβίηίθΓείη§ 8βνΐεβδ ηιαγ Ββ ΐαΕεη ίηΐο αεεουηΐ ϊη 
ΙΗε εείευίεΐίοηδ. Ιί ιΗε δΗεαίΗίηε ίδ δο εΐοβεεί αδ Ιο Βε §αδ- 
Ιί§Ηι, 3 8ενϊεε δΗαΙΙ Βε ρτονκίβα (ο ρΓενεηί αηγ 8αη§εΓοιΐ5 
ρΓεβδϋΓε Γγογπ άενείορίη^ ίη ιΗε ίιΐ 5 υΙ;ιΐίη§ Πίνει ίη ιΗε 
ενεηΐ οί ϊη38εε|υ3ΐε §33-ΐί§Ηΐηε38 οί ΐΒε δΒείΓ ογ οί ίΐδ ϊΐεπίδ 
οί εςυίρπιεηΐ. ΤΗε Ηενίεβ δΗβΙΙ ρΓενεηί ΐΗε ίηίίΙίΓαΐίοη οί 
ιηοίδΙυΓε ϊηΐο ιΗε Ηε3ΐ-ίηδυ1αΐίη§ δΗεαίΗ. 

(3) δΒεΙΙδ ίηίεηάεά Γογ ιΗε εαΓΠΒεε οί 1ίςυεΓιε8 εαδεβ 
Ηανϊη§ 3 Βοί1ίη§ ροίηΐ ΒεΙονν -182°0 31 3ΐΓηοβρΒεπε 
ρΓεδβαΓε δΒβΗ ηοΐ ίηείικίε αηγ εοηιΒαδΙϊΒΙε πιαίεπαΐ εϊΐΗβΓ 
ίη ιΗε ίΗεπηαΙ ίηδυΐαΐίοη ογ ίη ΐΒε ιηεαηδ οί αίίαεΗιηεηΐ Ιο 
ΐΒε ίΓ3ηιε. 

ΤΗε Γηββηδ οί αΐίαεΗπιεηΐ οί δΗεϋδ ίηίεηάεά Γογ ιΗε 
03ΓΠ3§ε οί 3Γεοη, ηΐίΓ 0 §εη, Ηβΐίιιηι ογ ηεοη οί 7° (α) ογ 
ΗγάΓ 0 §εη 7° (Β) ιηαν, ννίιΗ ΐΗβ εοηδεηΐ οί ιΗε εοηιρείεηΐ 
3υΐΗοπΙγ, εοηίαίη ρίβδίίεδ δΐιΒδΙαηεεδ Βείννεεη ΙΗε ϊηηεΓ 
ΐΗε ϊηηεΓ 3η8 ΐΗε ουΙεΓ δΗεβίΗ. 


(α) ΐΗεγ δΗ3ϋ ηοΐ Βε ίηΙεΓεοηηεεΙεά Βυ 3 πιεηϊίοΐά; αηά 

(Β) ίί ΐΒε ΗεηιουηίαΒΙε Ιαη1<5 εαη Βε τοίΐεά, ιΗε νβίνεδ 
δΗ3ΐ1 Βε ρΓονκΙειΙ ννίιΗ ρΓοΙεείϊνε εβρβ. 

Βν 8εΓθ§3ΐίοη Γγογπ ΙΗε ρΓονίδίοηβ οί ιυατείηβΐ 211131, 211236 
δΗεϋδ ίηίεηάεά Γογ ΐΗε εεΓπββε οί άεβρΙγ-Γ6ίΓΪ§βΓΒΐ6<ί 
ΠηυείίεΒ §386δ ηεε8 ηοΐ Ηβνε 3η ϊηβρεείίοη αρεΓίιίΓε. 

8εεΐίοη 4: Τνρε 3ρρΓον3ΐ 
(Νο δρεείβΐ ΓεςυΐΓετηεηΐδ) 

ϋεείίοη 5: ΤεδΙδ 

ΤΗε Γηβίεπαΐδ οί ενειγ \νε18ε8 δΗεΙΙ δΗαΙΙ Βε Ιεδ1ε8 Βγ 211250 
ΐΗε ΓηεΐΗο8-8εδεπΒε8 ίη Αρρεη8ίχ Β.18. 

ΤΗε ΐεδί-ρΓεβδυΓΟ Ιενεΐδ δηαΐΐ Βε ββ ίοΐΐοννδ: 211251 

(1) Γογ δΗεϋδ ϊηίεηάεά Γογ ιΗε εαπ-ίακε οί εββεβ οί 1° 
αηά 2 0 : ιΗε Ιενεΐδ ίηάίεβίεϋ ίη ιηαφηαΐ 2219(1) αη8 (3). 

(2) Γογ δΗεϋδ ίηΐεη8ε8 Γογ ΐΗε εαΓΠ3§ε οί §3865 οί 3° 
αηα 4°: 

(β) ίί ΐΗε δΗεϋδ 3Γβ ηοί ηιοΓβ ΐΗαη 1.5 ίη ίη (ΙίαηιείεΓ, ιΗε 
Ιενεΐδ ίη 8 ίε 3 ίε 8 ίη ιτΐίΐΓβίηη] 2220 (2); 

(Β) ίί ιΗε δΗεϋδ 3Γε γπογ6 ΐΗαη 1.5 ίη ίη άίαπιεΙβΓ, ιΗε 
Ιενεΐδ 12 ίηάίεβίεά Βείονν: 


211237- 

211239 

211240- 

211249 


Γογ ΒβΙΙεπεδ οί Γεεερίαείεβ (βεε Γη3Γ§ίηβ1 2212 (1) (ε)) 211235 
11 ιΗε ίοΙ1ο\νίη§ οοηάίΐίοηβ δΗβΙΙ Βε εοπιρ1ίε8 \νίΐΗ: 

(1) Ιί οηε'οί ιΗε εΐεηιεηΐδ οί 3 ηταΐΐίρίε-εΐεηιεηΐ δΗεΙΙ ίδ 
εςοίρρεεί ννίιΗ 3 δβίεΐν ν3ΐνε βηά δΗϋΙ-οίί άενίεεδ 3Γε 
ρΓονίαεά Βείννεεη ιΗε εΐεηιεηΐδ, 8νεεγ εΐεηιεηΐ δΗεΙΙ Βε δο 
6ςαίρρβ8. 

(2) ΤΗε Π11ίη§ 3ηά άίδοΗβε^ε άενίεεδ Γη&γ Βε είίίχεά Ιο 3 
πΐ3ηίΓο18. 

(3) ΕβεΗ είετηεηΐ οί 3 ηιυΐΐίρίε-εΐεπιεηΐ δΗεΙΙ ίηίεηεΐεά 
Γογ ιΗε 03ΓΓΪ3§ε οί εοηιρΓ8δδε8 §3δεδ οί 1 0 εηά 2 0 ννΗίοΗ 
3Γε ΗβππΓιιΙ Ιο [Ηε Γ6δρΪΓ3ΐθΓγ 0Γ§3ηδ ογ εηίοΐΐ 3 ροίδοη 
ΓΪδΙε 10 , ογ 3Γε ίηίΐ3πηη3Βΐ6, δΗεΙΙ Βε εβρβΒΙβ οί Βείη§ 
ίδοΐ3ΐε8 8γ 3 νβίνε (οοεΗ). 

(4) ΤΗε εΐεηιεηΐδ οί 3 πιυΐΐίρίε-είειηεηΐ δΗεΙΙ ίηίεηάεά 
Γογ ιΗε 03 γγι 3§6 οί Ηρυείιεό §3368 οί 3° Ιο 6° δΗβΙΙ Βε δο 
8ε5ί§ηεο1 ΐΗ3ΐ ιΗεγ οβη Βε Γι11ε8 δερ3Γ3ΐε1γ 3ηά εεη Βε Ηερί 
ίδοΐαΐεά Βν 3 ναΐνβ εβρβΒΙε οί Βείη§ δεείεά. 

(5) ΤΗε ίο11οννίη§ ΓεςυίΓεητεηΐδ δΗεΙΙ 3ρρ1γ Ιο 

8εηιοαηΐ3ΒΙε Ιβηΐίδ: 


10. 03565 ί3εηΐιΓίε(1 8γ ιΗε ΙεΙΙβΓ «I» ίη ιΗε ΙίδΙ οί δυΗδΙβηεεδ 3Γε 3βεπιε(Ι Ιο Ηε 
§3865 1ΐ3ΓΓηίυ1 1θ ΐ]ΐ0 Γ65ρίΐ'3[ΟΓγ 0Γ§3Π5 ΟΓ 0η[3ΐ1ίη§ 3 ρΟΙδΟΠ ΠδΗ. 

11. ΤΗε ρΓονίδίοηβ οί ιΐιίδ Αρρεηιΐίχ 3Γ6 ηοί βρρΙίεδΒΙβ Ιο ίΓΕπιεδ οί εγ1ίη(1εΓ5. 

12. 1. ΤΗε ρΓ65επΒε<1 ΙεβΙ ρΓεδδΠΓββ 3Γβ: 

(β) ίί ιΗε δΗεΙΙ ίδ εςυίρρενΐ ννίιΗ ιΙιθππβΙ ίηδίιΐβΐίοη, 31 ΙεεβΙ εςυαΐ Ιο ιΗε 
ναροιίΓ ρΓΓ88ΐιΓε.ΓειΙϋί ΐ'ι] 8γ 100 ΗΡβ (1 Ηβγ), οί ιΗε Ηςυίιΐ 3160°0, 
3η1 ηοί 1β85 '.Ηαη 1 ΜΡα (10 ίκπ); 

(Β) ίί ιΗε δΗεΙΙ ίδ ηοί εςαίρρειΐ ννίιΗ ΐΗεηηαΙ ίηδυΐαΐίοη, 811β85ΐ εςυαΐ Ιο 
ιΗε ναροιίΓ ρΓβδδϋΓβ, Γβιΐυεβιΐ Ην 100 ΗΡ& (1 Βατ), οί ιΗε 1ίςυί3 αΐ 
65°0, αηά ηοί Ιεβδ (Ηαη 1 ΜΡα (10 Βατ). 

2. 1η νίενν οί ΙΗε Ηί§Η ΙοχίείΙγ οί ρΗοβ^εηε οί 3° (αΐ), ιΗε ΓηίηίΓηυηι ΙεδΙ 
ρΓβδδϋΓβ ίοΓ ΐΗίδ §35 ία Γιχει) αΐ 1.5 ΜΡ» (15 Β3 γ) ίί ιΗε δΗεΙΙ ί3 εςηίρρβιΐ 
ννίιΗ ιΗεΓηιαΙ ίηδαΐαΐίοη αη<1 αΐ 1.7 ΜΡ3(17 ΒαΓ) ίί ίί ίδ ηοΐδο βςυίρρειί. 

3. ΤΗε πιαχίηΐϋΓη ναΐυεδ ίη Η§/1ίΐΓε ρΓεδοηΒει) ίοΓ ιΗε 8ε§Γ6β οί 1ϊ11ίη§ 3Γε 
εαίειιίαίε^ 35 ίοΐΐοννβ: ηναχίπαυπι ι?ί§Ηΐ οί εοηίεηΐβ ρβΓ ΙίίΓε οί 03ραείΐγ = 

0.95 X δρεείίιε §τανίΐγ οί ιΗε 1ίςιιί3 ρΗαβε 31 50°0. 
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ΟεδεπρΙίοη οΓ 8υ68ΐί»ηεέ 

Ιΐεηι 

ηυηιΒεΓ 

Μίηίπα 

ρτεδβυ 

β6ε 

\νίΐ6 

ΐΗεπτίδΙ ί 

ΜΡβ 

πι ΙεδΙ 

Γε ίθΓ 

11δ 

ννίΐΗουΙ 

ΊδυΙαϋοη 

ΜΡ3 

Μβχίπιυΐϊΐ Μβδδ οί 
εοηίβηΐδ ρεΓ ΙίίΓε 
οί εβρ&είΐγ 

^8 

ΒΓΟιηοοΗΙοΓΟίΙϊΠυοΓΟΓηβΐΙΐίΐηβ (Κ 12 Β1) 

3° (η) 

1.0 

1.0 

1.61 

ΟΗΙοΓοΗΐίΙυοΓοηιείΗβηβ (Κ 22) 

3° (β) 

2.4 

2.6 

1.03 

ΟΗΙοΓορεηίαίΙυοΓοείΗΗηε (Κ 115) 

3° ( 3 ) 

2.0 

2.3 

1.08 

1-0Η1οΓο-2,2.2-[Γίί1υοΓθβΐΗ3ηε (Η 1333) 

3° (3) 

1.0 

1.0 

1.18 

ΟϊοΗΙοΓοΒϊΠυοΓοηιβίΗβηε (Κ 12) 

3° (3) 

1.5 

1.6 

1.15 

ϋίεΗΙοΓοίΙυοΓΟΓηεΐΚβηε (Κ 21) 

3° (3) ■ 

1.0 

1.0 

1.23 

1,2-ΟίεΚ1θΓο-1,1,2.2-[6ΐΓ3ΠυοΓοε(Ιΐ3ηε (Β 114) 

3° ( 3 ) 

1.0 

1.0 

1.30 

ΟεΙβΠυοΓοενεΙοΙιυΙαηε (Β€ 318) 

3° ( 3 ) 

1.0 

1.0 

1.34 

ΑηίΓηοηίβ 

3° ( 31 ) 

2.6 

2.9 

0.53 

ΟΗΙοπηβ 

3° ( 31 ) 

1.7 

1.9 

1.25 

ΗεχβΠυοΓορΓοργΙεηε (Κ 216) 

3° (31) 

1.7 

1.9 

1.11 

ΗγείΓο^εη βι-οηικίε 

3° (31) 

5.0 

■ 5.5 

1.20 

ΜείΗγΙ ΒΓΟΓηίΒε 

3° ( 31 ) 

1.0 

1.0 

1.51 

ΝίίΓοςεη ΒίοχίΒε Νο., 

3° («Ο 

1.0 

1.0 

1.30 

Ρ1ΐ05§εηβ 

3° («Ο 

1.5 

1.7 

1.23 

δυΐρΚυΓ (ΙϊοχίεΙε 

3° ( 3 () 

1.0 

1.2 

1.23 

Βυίβηε 

3° (6) 

1.0 

1.0 

0.51 

1-ΒυΙεηε 

3° (6) 

1.0 

1.0 

0.53 

Ι-ΟΗΙοΓΟ-Ι,Ι-άίίΙυοΓοείΙιβηε (Κ 1426) 

3° (6) 

1.0 

1.0 

0.99 

<Ιίδ-2-6υΙεηε 

3° (6) 

1.0 

1.0 

0.55 

ΟγεΙορΓορβηε 

3° (5) 

1.6 · 

1.8 

0.53 

Ι,ΙΌίΠυοΓοείΗβηε (Κ 152β) 

3 ° (β) 

1.4 

1.6 

0.79 

ϋίΓπείΗγΙ εΐΗεΓ 

3° (6) 

1.4 

1.6 

0.58 

ΙδοΒυίβηε 

3° (6) 

1.0 

1.0 

0.49 

ΙβοΒυΙεηε 

3° (6) 

1.0 

1.0 

0.52 

ΡΓορβηε 

3° (6) 

2.1 

2.3 

0.42 

Ρπφγίβηε 

3° (β) 

2.5 

2.7 

0.43 

ΤΓ3ηδ-2-6ιαεηε 

3° (6) 

1.0 

1.0 

0.54 

1,1,1-Τπί1υοΓοεΐΙΐ3ηε 

3° (6) 

. 2.8 

3.2 

0.79 

ΟίιηέΐΗγΙαΓηίηε 

3° (6ί) 

1.0 

1.0 

0.59 

ΕΐΙιγΙβιηίηβ 

3° (60 

1.0 

1.0 

0.61 

Εΐ6γ1 εΗ1οπ<1ε , 

3° (60 

1.0 

1.0 

0.80 

ΗγάΓο§εη βυΙρΗίιΙε 

3° (60 

4.5 

5.0 

0.67 

ΜεΐΗγΙβηιίηε 

3 Λ (60- 

1.0 

1.1 

0.58 

ΜεΐΙιγΙ εΗΙοπάε 

3° (60 

1.3 

1.5 

0.81 

ΜεΐΗγΙ ιηεΓεαρίβπ 

3° (60 

1.0 

1.0 

0.78 

ΤπηιείΚνΙβηιϊηε 

3° (60 

1.0 

1.0 - 

0.56 

1,2-Βυίίκϋεηε 

3° (ο) 

1.0 

1.0 

0.59 

1,3-Βιιΐ3(1ϊεηε 

3° (ο) 

1.0 

1.0 

0.55 

νίηγΙ εΗΙοπιΙε 

3° (ο) 

1.0 

1.1 

0.81 

ΜεΐΙιγΙ νίηγΙ εΐΗεΓ 

3° (ο0 

1.0 

1.0 

0.67 

ΤπΠυοΓοεΗΙοΓοείΗγΙεηε (Β 1113) 

3° (ο0 

1.5 

1.7 

1.13 

νϊηγΐ ΒΓΟίτιίΒε 

3° (ο0 

1.0 

1.0 

1.37 ' 

ΜίχΙυΓε Γ 1 

4“ („) 

1.0 

1.1 

1.23 

ΜίχΙυΓε Γ 2 

4° (α) 

1.5 

1.6 

1.15 

ΜίχΙυΓε Γ 3 

4° (3) 

2.4 

2.7 

1.03 

ΜίχΙυΓε οί § 3 δεβ Β 500 

4° (α) 

1.8 

2.0 

1.01 

Μίχΐυτε οί §3ββ8 Β 502 

4° (β) 

2.5 

2.8 

1.05 

Μίχΐυτεβ οί 19 ίο 21 ρβΓ εειιΐ 6ν ιηαββ (ϋεΙιΙοιοΒίΓ- 





ΙυοΓΟπιείΙιβηε (Β12) αηΒ 79 ίο 81 ρει- εεηΐ Ον ιιι.ιβδ 





ΒΓΟιτιοεΗΙοΓοΗίΠυοΓΟίηεϋιβηε (Β 12 Β1) 

4° (η) 

1.0 

1.1 

1.50 

ΜίχΙϋΓεδ οί ηιεΐΗ>Ί ΟΓοιτιίίΙε 3ΐι<1 εΙιΙοΐΌρίειϊη 

4° («0 

1.0 

1.0 

1.51 

ΜίχΙυΓε Α (ΐΓβάε ηβιτιε: ΟυΙυηε) 

4° (6) 

1.0 

1.0 

0.50 

ΜίχΙυτε Α 0 (ΐΓ3<1ε ηοιτιε: Ουίυηε) 

4° (6) 

1.2 

1.4 

0.47 

ΜίχΙυΓε Α 1 

4° (6) 

1.6 

1.8 

0.46 

ΜίχΙυΓε Β 

4° (6) 

2.0 

2.3 

0.43 

Μίχΐυτε 0 (ΙγηΒρ ηβτιιε: ρΓοραιιε) 

4° (6) 

2.5 

2.7 

0.42 
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ϋεδεπρίίοη οΓ βυΒδίηηεε 

Ιίειη 

ηυιηΟεΓ 

Μίηίηιι 

ρΓεδδυ 

δΟε 

ννίΐΗ 

ΐΗεπηβΙ ί 

ΜΡβ 

ηι ΐεβΐ 

Γβ Γογ 

11 δ 

ννίΐΟουΙ 

ηδυΐβΐίοη 

ΜΡβ 

Μβχίιτηιπι Μ 388 οί 
εοηίβηΐδ ρβΓ ΙίΐΓβ 
οί εβρΒείΙγ 

Μ 

ΜίχΙιΐΓβδ οΓ Ηυ 8 γοο 3 γΓ)ον 3 εοηΐ&ίηίη§ 
ηιείίιαηε 

4° (6) 

— ♦ 

22.5 

30.0 

0.187 

0.244 

ΜίχΙαΓεδ οί ηιβΐΗ>Ί εΗΙοπΒε βικ! ιτιεΐ1ΐ)Ίεηβ είιΙοπΒε 

4° (Οί) 

ΐ!3 

1.5 

0.81 

ΜίχΐιΐΓβδ οί πιείΗγΙ εΗΙοπεΙε βηεΙ εΗΙοΓορίεπη 

4° (Οι) 

1.3 

1.5 

0.81 

ΜίχΐιΐΓθδ οΓ ιηεΐΗγΙ Γ>Γ 0 Γηί 8 ε βηΒ 6ΐ1ΐ)Ί6ηε 0Γοιηί3ε 
ΜείΓιγΙβεεΙγΙεηε/ρΓορβοΙίεηε αη<1 Ιιγ^ΓοείΐτΟοιι 
ηήχΙιΐΓβδ 

4° (Οι) 

1.0 

1.0 

1.51 

ΜίχΐηΓβ Ρ, 

4° (ο) 

2.5 

2.8 

0.49 

ΜίχΐυΓβ Ρ 2 

4° (ο) 

2.2 

2.3 

0.47 

ΜίχΙϋΓεβ οΓ 1, 3 - 6 υΐ 33 ίεηε βηά ΙιγΒΓοεβΓΒοιίδ οΓ3 ° (0) 
ΕΐΗγΙεηε οχίΒε εοηΐ 3 ίηίη§ ηοΐ ηιοΓε ΐΐιβπ 10 ρεΓ 

4° (ε) 

1.0 

1.0 

0.50 

εβηΐ εβΓΟοη Βίοχκΐε Βγ τηβδδ 

ΕΐΗγΙεηε οχίΒε ννίΐίι ηίΐΓ 0 §εη υρ Ιο α ΙοΙαΙ ρτεβδυτε 

4° (εΐ) 

2.4 

2.6 

0.73 

οΓ 1 ΜΡβ (10 Οηι) 31 50°0 

ΟίεΗΙοΓοΗίΠυοΓοηιείΙιβηε εοηίαϊηίης 12 ρεΓ εεηΐ 

4° (εΐ) 

1.5 

1.5 

0.78 

εΐΗγΙεηε οχί 8 ε Βγ ηιββδ 

4° (εί) 

, 

1.5 

1.6 

ί · 09 


(3) Γογ δΗβΙΙδ ίηΙεη<1ε(1 Γογ (Ιιε εβΓπβ^ε οΓ §3δεδ οί 5° 
βηΒ 6 : 

(β) ίί ΐΗε δΗβΙΙδ 3Γ6 ηοΐ δΓιεβίΓιεΒ ίη ΐίιεπηαΙ ίηβυΐβΐίοη: 
ΐΙιε Ιβνβίδ ΪΓκΙϊοΕίεά ίη Γη&Γ^ίηβΙ 2220 (3) βικ! (4); 

(6) ίΓ ΐΗε δίιείΐδ βεε δΗεβίΓιεΒ ίη ΐΓιεπηβΙ ίηβυΐηΐίοη 33 8ε- 
Πηε8 ίη ηιβΓ^ίηβΙ 211234 (1): ΐίιε ΙενεΙδ ίπεΠεβίείΙ Γ>εΙο\ν: 


Οεδεπρίίοη οί δυΟδΙηιιεε 

Ιίειη 

ηυηιΟβΓ 

Μίηίηνυηι Ιβ3ΐ 
ρΓεβδητε 

ΜΡβ 

Μβχίπιυηι ητιββδ οί 
εοηΙεηΐΒ ρεΓ ΙίΐΓβ 
οί εβρβείΐγ 

ΒΓοηιοίΓίΠυοΓοπιείΗΒηβ (Η 13 Β1) 

5° (3) 

12.0 

1.50 

ΟβγΟοπ ΒίοχίΒε 

5“ (β) 

19.0 



22.5 

0.78 

ΕΗΙοΓΟΙπΠυοΓοτηεΐΗβηε (Κ 13) 

5° (3) 

12.0 


22.5 

1.12 

ΗεχΒίΚιοΓοείΗβηε. (Κ 116) 

5° (β) 

16.0 

1.28 


20.0 

1.34 

ΝίίΓουβ οχίΒε (Ν.,0) 

5° (β) 

- 22.5 — 

0.78 

δυΐρΟυΓ Ηεχ 3 ίΙυοπ 8 ε 

5° (3) 

12.0 

1.34 

ΤπίΙυοΓοηιείίιβηε (Κ 23) 

5° (3) 

19.0 

0.92 



25.0 

0.99 

Χεηοη 

5° (3) 

12.0 

1.30 

Ηγ 8 Γο§βη εΗΙοπΒε 

5° («Ο 

12.0 

0.69 

ΕΐΗβηε 

5° (0) 

12.0 

0.32 

ΕΐΟγΙεηβ 

5° (0) 

12.0 

0.25 


22.5 

0.36 

1,1 -ΟίΠυοΓοείΟγΙειιε 

5° (ε) 

12.0 

0.66 


22.5 

0.78 

νίηγΐ ΠυοπΒε 

5° (ο) 

12.0 

0.58 


22.5 

0.65 , 

Μίχΐυτε οί βββεβ Η 503 

6° (3) 

3.1 

0.11 


4.2 

0.21 



10.0 

0.76 

ΟβγΟοπ Βίοχίόε εοηΐ 3 Ϊηίη§ ηοΐ ιηοιε,ΐΟηιι 35 ρετ 




εεηΐ εΐΗγΙεηε οχίΟε Ον ιηβδδ 

6 ° (Ο 

19.0 

0.73 


22.5 

0.78 


ΕΐΗγΙεηε οχί8ε εοηΐβίηίηβ ιιιοτε Ιΐιηη 10 ρεΓ εειιΙ 
ΒυΙ ηοΐ ηιοΓε ΐΐιβη 50 ρεΓ εειιΙ ε;η!)οη 3ίοχί3ε Ον ιηιΐδδ 


6° (οι) 


19.0 

25.0 


0.66 

0.75 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΨΗεεε δΗεΙΙδ δΗεβίΗεε! ϊη ΐΗβηηαΙ ίιίδυΐβίίοη βΓβ υδεϋ 
ννΗϊοΗ Η ΕΥ 6 Βββη δυΒ)εθίε(1 Ιο 3 (εδί ρΓΕδδΙΙΓβ Ιθ\\'6Γ ΐΙΐΗΠ 
(ΗβΙ δΗοινη ίη (Ηε (381ε, (Ηε ιηβχίυηι ηιβδδ οΓ (Ηε εοη(εη(3 
ρβΓ ίίΐΓβ οί οΕρβεϊίγ βΗϋΠ Βε δυεΗ (ΗβΙ (Ηε ρΓεβδυτε ΓεβεΙιειΙ 
ίη (Ηε δΗεΙΙ Βγ (Ηε δυΒδΙβηεε ίη ςυεδίίοη ηΙ 55 8οεδ ιιοί 


εχεεεά (Ηε Ιβδί ρΓεββυΓε δίβηιρεΟ οη (Ηε δΗεΙΙ. Ιη βυεΗ 3 
03δε ίΗβ ΓΠΒχίηιυΓη 1ο3ε) ε»ΙΙο\νεε! δΙιβΙΙ 8ε ρΓεδεπΒεί! Βγ ιΙιε 
εχρεΗ 3ρρΓονβ8 Βγ ΐΗε εοιηρείεηΐ 3υ(Ηοπ(γ. 

(4) Γογ δΗεΙΙδ ίηίεηεΐεοί Γογ ΐΗε ε3ΓΠ3§ε οί οιηιηοηία <Ιίδ- 
8θ1νεά υηιΙεΓ ρΓββδηΓε οΓ 9° (αΐ): 


ΟεδεΓΪρΐίοη οί δυΒδίαηεε 

1(8111 

ηυηιΒεΓ 

ΜίηίηιυΓη (εβί 
ρΓεδβυτε 

ΜΡβ 

ΜβχίηιυΓη ηΐ388 οί 
εοηίεηίδ ρεΓ Π(γ 8 
οί εβρβείΐγ 

ΑιηηΊοηίβ εϋδδοίνεεί υικίετ ρΓεδδυτε ίη \ν3(εΐ' 





— ννίιΗ ηιοΓε (Ηβη 35 ρεΓ εεηΐ 8υ( ηοΐ ιηοιε 

ΐΗβιι 




40 ρετ εεηΐ βηηηιοηίβ Βγ ιηβδδ 


9° (βΐ) 

1.0 ' 

0.80 

- ννίιΗ ηιοΓε (Ηβη 40 ρετ εεηΐ Βυΐ ηοΐ ιιιοτε 

(Ηβη 50 




ρεί' εεηΐ βηιηιοηίΕ Βγ ιηβδδ 


9° («Ο 

1.0 

0.77 


(5) Γογ δΗεΙΙδ ίηίεηάειΐ Γογ (Ηε ε3ΓΠ3§ε οΓ §3383 οΓ 7° 

3Π<1 8°: ηοΐ 1β88 (Ηβη 1.3 (ίηιεδ (Ηε ηιβχίηιυπι ρεπηίΐίειΐ 
ννοΗαη§ ρΓεδδυεε, 38 ίικ1ίε3ΐε(1 οη (Ηε βΙιεΙΙ, ΒυΙ ηοΐ Ιεββ 
(Ηβη 0.3 ΜΡη (3 Ββγ) (§3υ§ε ρΓεβδυτε); Γογ δΗεΙΙδ ννίιΐι νβε- 
υυιη ίηδυΐβίίοη (Ηε ΙεβΙ ρΓεβδίίΓε δΗβΙΙ 8ε ηοΐ Ιεβδ (Ηβη 1.3 
(ίηιεδ ΐΗε ΓηβχίιηυΓη ρΓειηί(Ιε(1 ννοΓΗίη§ ρΓεβδυτε ίπεΓεβδεΟ 
Βγ 0.1 ΜΡβ (1 Ββγ). 

ΤΗβ ΓίΓδΙ ΗγάΓβυΙίε ρεεδδϋΓε (εδ( δΗβΙΙ 8ε εβΓπεΟ ουί 8ε- 211252 
ΓοΓε ΐΗε (Ηεπηβΐ ίηδυΐβΐίοη ίβ ρΐβοεό ίη ροδίΐίοη. 

ΤΗε εβρβείΐγ οΓ εβεΗ δΗεϋ ίηίειηίεά Γογ (Ηε εηπΪ3§ε οΓ 211253 
§3303 οΓ 3° (ο 6° βηεΙ 9° δΗβΙΙ 8ε (Ιείεπηίηειΐ, υικΙεΓ ιΙιε 
δυρεΓνίδίοη οΓ βη εχρεΓΐ βρρΓονεά Βγ (Ηε εοιηρείεηΐ βυ- 
(Ηοπίγ, Βγ ννεί§Ηίη§ ογ νοίυιηείπε ιηεΕδυΓειηεη! οΓ ιΙιε 
ςυβηίίΐν οΓ ννβίεε ννΐιίεΐι Γιΐΐδ (Ηε δΗεΙΙ: βηγ 8 γγογ ίη (Ηε 
ιηεβδυτεΓηεηΐ οΓ δΗεΙΙ εβρβεΠγ δΗβΙΙ 8ε οΓΙεδδ ιΐιαη οηε ρεΓ 
εεηΐ. Οε(επηίηβΐίοη Βν β εβίευίβΐίοη Ββδεά οη (Ηε (ϋιηεη- 
δίοηδ οί (Ηε δΗεΙΙ ίδ ηοΐ ρεΓΓηίΐίβεΙ. ΤΗε ιηβχίιηυιη ΠΙΙίη§ 

1038808 βΙΙοννεΗ ίη ΕεεοκΙβηεε ννίΐΗ ηΐ3Γ§ίιΐ3ΐδ 2220 (4) βιηΐ 
211 251 (3) δΗβΙΙ 8ε ρΓεδεπΒεί! Βν 3η βρρΓονει! εχρεεί. 

<ΖΗεεΙαη§οΓΐΗε χνβίεΐβ δΗβΙΙ 8ε εβΓπειΙ ουί ίη βεεοπίβηεε 211254 
ννίΐΗ (Ηε ΙβπιΒάβ - εοείΓιείεηΙ 1.0 ΓεςυίτειηεηΙδ οί ηιβιρηβΐ 
211127(7). 

Βν (1εΓο§3ΐίοη Γγοιιι ιΙιε Γεςυίιειηεηΐδ οί ηΐ3Γ§ίηηΙ 211255 
211151, (Ηε ρεποΟίε Ιε8(8 δΗβΙΙ (βΗε ρΙβεε: 

(1) ενεΓγ (Ηγοο γεβτδ. 

ίη (Ηε εβδε οί δΗεΙΙδ ίη(εικ1ε8 Γογ ΐΠε εβΓΠ3§ε οί Βοιοιι 
ΐπΩυοπΟε οί 1° (ε(), (οννη §33 οί 2° (Βΐ). Ηνί1ιο§εη Βγο- 
πικίε, εΗΙοπηε, ηί(Γ 0 §εη άίοχίάε. βυΙρΗιιτ εΐίοχίείε ογ ρΗοβ- 
§εηε οί 3° (31), Ηγ(ΐΓ 0 §εη δυΙρΗίάε οΓ3° (8ΐ). ογ Ηγ()Γο§εη 
εΒΙοπάε οί 5° (ε(); 

(2) ενεΓγ δίχ γ83Γ3 

ίη (Ηε 0388 οί δΗεΙΙδ ίη(εηο1ε(1 Γογ ιΙιε 03π ία§ε οί οίΗεΐ' 
οοπιρΓεβδεΗ 3π(1 Ιίςυείίεά §3888 ογ οί Εΐηιηοηίβ «ΗίδδοΙνεοΙ 
υικΙεΓ ριεδδυτε (9° (αΐ)); 3η<1 

(3) 3ίεΓ δίχ >'03Γ5' δετνίεε 3ΐκ1 ΐΙιΟΓββίΐεΐ' ενεΓ> Ιννεΐνε 
ν83Γ8 

ίη (Ηε εβδε οί δΗεΙΙδ ίηίεικίεά Γογ (Ηε 03 γγι 3§8 οί §3888 οί 
7° ογ 8°. Α ΙεβΗρΓοοίηεδδ οΙιεοΗ δΗβΙΙ 8ε ρεΓίοιηιεο! 8γ βιι 
βρρΓονεΟ εχρεη δίχ γεβΓδ βίΐεΓ οεοΙι ρετίοοίίο ΙεβΙ. 

Ιη (Ηε εβδε οί δΗεΙΙδ ΗεβΙ-ίπδυΙβίεοΙ 8γ νβουυιη, (Ηε 211256 
ΙινίΐΓβυΙίο-ρΓεδδυΓε ΙεβΙ 3ΐκΙ (Ηε οΙιεοΗ οί (Ηε ίηίεπιβΙ οοικίϊ- 
ΐίοη Γηβγ. ννίΐΗ (Ηε οοηβεηΐ οί (Ηε 3ρρΓονε<1 εχρεΓί. 8ε γρ- 
ρΐβοείΐ 8γ 3 ΙβαΙψΓοοίηεδδ (εδΐ 3ΐκΙ ιπεββυιειιιεηΐ οί ιΙιε 
νβουυιη. 

ΙΓβρεΓίυιεδ Ηβνε Βεειι ιηβΟε, οη (Ηε οοοηβίοη οίρει ίοοίίο 211257 
'ηΐδρεοΐίοηδ, ίη δΗεΙΙδ ίπίεικίειΐ Γογ (Ηε 03π ίη§ε οί §3888 οΓ 
7° ογ 8°, (Ηε ηιειΗοιΙ 8γ ννΗϊοΗ (Ηεγ εγο ΠεπηοΐίοβΙΙγ οΙο8Ρ(1 
ΒείοΓε (Ηε δΗεΙΙδ 3γο ΓερΙαοε(1 ίη βεί'νίοε βΙιβΙΙ 8ε Ερριονεά 
8ν (Ηε βρρΓονεΟ εχρεοί βηΟ δΗβΙΙ εηδυτε (Ηε ίη(εΓ§πΐν οί 
(Ηε δΗεΙΙ. 


ΒεβΙφΓοοΓηεδδ (εβίδ οί δΗεΙΙδ ίηίεικΙεΓΐ Γογ (Ηε 03π ί3§ε οί 211258 
§3388 οί 1° Ιο 6° βηά 9° δΗβΙΙ 8ε ρεΓίοπηειΙ 3( 3 ρΓεδδυτε 
οί ηοΐ Ιεβδ (Ηβη 0.4 ΜΡβ (4 Ββγ) 3ΐκ1 ηοΐ ιηοΓε (Ηβη 0.8 
ΜΡβ (8 Ββγ) §3υ§ε ρΓΟβδυτε. 

211259 

δεοΐίοη 6: Μ3Γΐάη§. 

Τ8ε Γο1Ιο\νίη§ βιΐάίΐίοηβΐ ρβΓίίουΙβΓδ δΗαΙΙ 8ε ιηβΓΗει! 8ν 211260 
8(3Γηρίη§ ογ 8γ 3ην οιΗογ δίηιίΙβΓ ιηεΐΐιοοί οη (Ηε ρΙβίε ρΓε- 
δοπΒεΟ ίη ηΐ3Γ§ίη3ΐ 211160, ογ (ΗτεοΐΙγ οη ιΙιε ννηΙΙδ οΓ (Ηε 
δΗεΙΙ ίΐδείί ίί (Ηε ννβΙΙδ 3Γε βο ΓείηίοΓοειΙ (Ηαΐ (Ηε 3ΐΓεη§ΐΙι οί 
ΐΗε δΗεΙΙ ίδ ηοΐ ίηιρβίΓβοΙ: 

(1) οη δΗεΙΙδ ίηίεηΟείΙ Γογ ΐΗε 03ΓΓία§ε οί οηΐν οηε δυΒ- 
δίβηοε: 

— (Ηε ηβπιε οί (Ηε §βδ ίη ΓυΙΙ. 

ΤΗίδ ίηάϊοβίίοη βΗαΙΙ 8β δυρρίειηεηίείΐ ίη IΗε οηβε οί 
δΗεΙΙδ ΐηίεηοΐεά Γογ (Ηε 03 ΓΠ 3 §ε οί οοπιρΓεΐδειΙ §3888 οί 1 0 
βηεΙ 2° 8γ 3η ίη(1ίθ3ΐίοη οί ΐΗε ηοχίιηυιη ΠΙΙίη§ ρΓεβδυτε ηΐ 
15°0 βΙΙοινεά Γογ (Ηε βΗεΙΙ, 3ΐκ1 ίη (Ηε 03βε οΓ δΗεΙΙδ ίη- 
Ιεικίειΐ Γογ (Ηε 03ΓΠ3§ε οί Ιίςυείίεό §3δεδ οΓ 3° (ο 8° ογ οΓ 
3ηιηιοηί3 (ϋδδοΙνεΗ αικΙεΓ ρΓεβδητε οΓ 9° (οι) 8γ βιι ίικίίοη- 
Ιϊοη οί ιΙιε ρεηηίδδίΒΙε ιηβχίηιηιη Ιο3(1 ίη Η§ βικί οί ιΙιε ΙΙΙΙ- 
ίη§ ΐεπιρεΓδίητε ίί ΒεΙονν -20°(Ι. 

(2) οη ΓηοΙίί-ρυτροδε δΗεΙΙδ: 

— (Ηε ηοηιεδ, ίη ΓυΙΙ, οί (Ηε §3δεδ Γογ ινΙιοβε οηπ ί3§ε (Ηε 
δΗεΙΙ ίδ 3ρρΓονε(1. 

ΤΗεβε ρβΓίίουΙβΓδ δΗβΙΙ 8ε δυρρΙειηεηίεοΙ Βγ βη ίικίίοη- 
(ίοη οί ΐΗε ρεΓΓηίδδίΒΙε ιηβχίηιυιη Ιοβιΐ ίη Ι<§ Γογ εβοΙι §ηδ; 

(3) οη δΗεΙΙδ ίηίειηίειΐ Γογ (Ηε 03τπη§ε οί §3888 οί 7° ογ 
8 °; 

— (Ηε \νοΓΐ(ίη§ ρΓ88δυΓε; βηο) 

(4) οη δΗεΙΙδ εςυίρρείΐ ννίΐΗ (ΗεπιιβΙ ίιίδυΐηΐίοη: 

— (Ηε ίηδεπρίίοη “ΐΗεΓΓηβΙΙγ ίηβυΐ&ΐεεί” ογ «(ΙιεπτιβΙΙγ ίη- 
δυΐβίειΐ 8γ νβευυηι”. 

ΤΗε ίΓβηιε οί α ιηυΙΐίρΙε-εΙειηεηΐ δΗεΙΙ δΙιβΙΙ ηεβι· ιΙιε Π11- 211261 
ίη§ ροίηΐ 3 ρΐβίε δρεείΓγίη§: 

— (Ηε ΙεβΙ ρΓεδδυΓο οί εΐεηιεηΐδ; 

— (Ηε ΓηβχίπΗίιη Π11ίη§ρΓεδδυΓε βΐ 15°0 ΗΐΙοννεΗ Γογ εΐε- 
ΓηβηΙδ ίηίεηάείΐ Γογ εοηιρΓεδδεϋ §3883; 

— (Ηε ηυπιΒεΓ οί εΐεηιεηΐδ; 

— (Ηε 3§§τε§3(ε εβρβείΐγ οί (Ηε είειηεηΐβ ίη Ιίΐτεδ: 

— (Ηε ηαηιε οί (Ηε §38 ίη ΓυΙΙ; 

βη<1, ίη (Ηε εβδε οί ΙίςυεΠειΙ §3883: 

— (Ηε ρεπηίδδίΒΙε Γηβχίηιυιη ΙοβεΙ ρεΓ είειηεηΐ, ίη Η§. 

Ιη βιΐίΐίΐίοη Ιο (Ηε ρβΓίίευΙβΓδ ρΓεδεπΒεεΙ ίη ιη3Γ§ίιΐ3ΐ 211262 
211161, (Ηε Γο11οννίη§ δΗβΙΙ 8ε ίηδεπΒεεΙ είΐΐιετ οη (Ηε 
ΙβηΗ-νεΗίεΙε ίίβείί ογ οη 3 ρΐβίε: 

(β) — είΐΗεΓ: “ΙοννεδΙ ρεΓηιίδδίΒΙε Π11ίη§ ΙειηρεΓΕίυτε 

- 20 ° 0 ”, 

— ογ: “Ιοννεβί ρεηηίδδίΒΙε ΠΙ1ίη§ ΙειηρεΓβΙυτε . 
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(1)) ννΗβιβ ιΗε δΗεΙΙ 18 ίηΐοηείβίΐ Γογ ιΗε οβΓΠ3§ε οΓ οηε 
βυΗβίβηεβ οηΐ^: 

— ιΗε ηβηιε οί (Ηβ §38 ϊη ΓυΙΙ; 

— Γογ ΙίςυβΠβά §βδβ8 οί 3° Ιο 8° βηά Γογ οηητιοηίβ άίδ- 
δοΐνεά υηάεβ ρΓεβδυβε ίη ννβίβΓ οΓ 9° (&ι), ιΗε ρεπηίδβίΗΙε 
ιηαχϊηιυιη 1ο3(1 ίη Ιν§; 

(ε) ννΗβΓβ ιΗε δΗβΙΙ ίδ β ιηυΙΐί-ρυΓροδε δΙιεΙΙ: 

— ΐΗε ηΕΓηε ίη ΓυΙΙ οΓ βΐΐ ιΗε §35β5 Ιο ννΗοβε εβΓπβ§ε ιΗε 
δΗεΙΙ ίδ βδδί§ηβά, ννίιΗ 3η ίηεΐίοβίίοη οΓ ιΗε ρβπηίδδίΗΙβ ιηβχ- 
ίπιυιη 1ο3(1 ίη Η§. Γογ εβεΗ §βδ; 

(8) ννΗβΓβ ιΗε δΗεΙΙ ίδ βςυίρρβά ννίΐΗ ΐΗεπηβΙ ίηδυΐηΐίοη: 

— ΐΗε ίηδεπρίίοη “ΊΗεπηβΙΙγ ίηδυΐβίεά” ογ “ΐΗεπηβΙΙν ίη- 
δυΐβίεά Ηγ νβευυιη”, ίη βη οΓΠείβΙ Ιβη§υβ§ε οΓ ιίιε Γοηνβιά- 
ίη§ εουηΐβγ 3η(1 βίδο ίη Εη§1ίδΗ, ΓγοποΗ ογ Οεπηβη. υηίβδδ 
ίηΙβΓηβΙίοηβΙ Γ03(1 ΐΓβη.δροΠ Ιβπίίδ, ίη βην, ογ η§ιεβιηεηΐ5 
εοηεΐυάβά ΗβΙννβεη ιίιε εουηΐπβδ οοηεεπιεά ίη Ιίιε Ιιβιΐδ- 
ροΠ ορεββΐίοη ρτονίάε οίΗεΓννίδε. 

ΤΗεδε ρβΓίίευΙβΓδ δΗβΙΙ ηοΐ Ηε Γβςυίτεά ίη ιίιε εηδε οΓ 3 211263 
νβΗίεΙε εβΓΓγίη§ άεπιουηΙβΗΙβ Ιβηΐνβ. 

211264 

211269 

δβειίοη 7: ΟρβΓβΐίοη 

Α δΗεΙΙ βδδί§ηεά 31 άίΓΓβΓβηΐ ιίιηεδ Ιο ιΗε εβπ·ίη§β οΓάίΓ- 2 1 1270 
ΓεΓεηΐ ΙίςυεΠβά §β5βδ οΓ 3° Ιο 8° (τηυΙΓι-ρυφοδε δΗεΙΙ) 
ηββγ ηοΐ εβΓΓγ δυΗδίβηεβδ οιΗετ ΐΗβη ΐΠοβε Ιίδίεά ίη οηε. 
βηά οηε οηΐγ, οΓ ιΗε Γο11οννίη§ §Γουρδ: 

ΟΓουρ 1: Ηβ1ο§βηβΐεά ΗγάεοεβΓΗοηδ οΓ 3° (α) βηά 4° 

(β); 1,3-Ηυΐβάίεηβ οΓ3°(ε) βηά ιηίχΐυΓβδ οΓ 1,3-Ηυΐβάίεηε 
βηά ΗγάβοεβΓΗοηδ, οΓ 4° (ε); 

Οεουρ 2: ΗγάεοεβΓΗοηδ οΓ 3° (Η), βηά 4° (Η); 

Οεουρ 3: 3ΐτΐΓηοηί3 οΓ 3° (βΐ); άίιηεΐηγΐ είΠετ οΓ 3° (Η): 
άίηιβίΗγΙαΓηίηβ, εΐΗγΙβιηίηε, ιηεΐΐιγίηιηίηε βηά 
ΐπηιβίΗγΙβνηίηε οΓ 3° (Ηΐ); βηά νίηγΙ οΐιίοιίείε οί 3° (ε): 

Οεουρ 4: ΓηειΗΗγΙ ΗβοπΤιάε οΓ3° (βΐ); είΠνΙ εΠΙοπάε βηά 
πιείΗγΙ εΗΙοπάε οΓ 3° (Ηι) 

Οβουρ 5: ιηίχΙυΓεδ οΓεΗίγΙεηε οχίάε ννίιΗ εβιΠοη άίοχίάε 
βηά οΓ εΐΗγΙεηε οχίάε ννίιΗ ηίΐΓ 0 §εη οΓ 4° (εΐ); 

ΟΓουρ 6: ηίΐΓο§βη, εβΓΗοη (1ίοχί(1ε, ιητε §β5Ρ5. ηιΐιοιίδ 
οχίάε Ν 2 0, 3ήά οχγ§εη 7° (β); βί γ, ιηίχΐυτβδ οΓ ηίΐΓο§βη 
ννίιΗ Γ3Γε §3563, βηά ηιίχΙυΓβδ οΓοχγ§εη ννίιΗ ηίΐΐΌ§εη. ηΙδο 
\νΗβη ΐΗεγ εοηΐβίη Γβιε §βδβδ οΓ 8° (β): 

Οεουρ 7: εΐΗβηβ, εΐΗνΙεηε, 3ΐιά ηιείΗβιιε οΓ 7° (Π): ηιιά 
ηιίχΙυΓβδ οΓ ιηεΐΙΐ3ηε ννίιΗ εΐΗβηε, βίδο ννΗεη ΐΗεγ εοηΐβίη 
ρβορβηε ογ Ηυίβηε οΓ 8° (Η). 

δΗεΙΙδ ννίεΗ Ηνε Ηεεη ΠΙΙεά ννίιΗ α δυΗδίβπεε οΓ §ιουρ 1 ογ 211271 
§τουρ 2 δΗβΙΙ Ηβ εηιρίίεά οΓ ΙίςυεΠεά §βδ ΠεΓοιε Πείη§ 

Ιοβάβά \νί(Η βηοίΗεε δυΗδΙβηεε ΗεΙοη§ίη§ Ιο ιΗε δβιηβ 
§τουρ. δΗεΙΙδ ννΗίεΗ Ηβνε Ηεεη ΠΙΙεά ννίιΗ α δυΠδΐηηεε οί 
§τουρδ 3 Ιο 7 δΗβΙΙ Ηε εοιηρίεΐεΐγ βιηριίεά οΓ ΙίηιιεΓιεά §35 
3ηά ΐΗεη Ποννη άοννη ΗεΓοΓε Ηβίη§ Ιοβάβά ννίιΗ ηηοίΠβΐ' βιιΠ- 
3ΐ3ηεε Ηβ1οη§ίη§ Ιο ιΗε 83ΐηε §Γουρ. 

ΤΗε ηιυΐΐίρίε υδβ οΓ δΗεΙΙδ Γογ ιΗε 03Γπη§β οί ΙκμιεΠεά 211272 
§3δβδ οΓ ιΗε δ3Γηε §εουρ δΗ3ίί Ηε βΙΙοννεά ίίβίί ιίιε ΓΡ<μιίΓβ- 
Γηβηΐδ ρΓεδεπΗεά Γογ ιΗε §3δβδ Ιο Ηβ 03π ίεά ίη οηε οηά ιΗε 
δβπιε δΗεΙΙ 3Γβ οΗδβΓνεά. 8υεΗ ιηυΙΠρΙε ιίδε δΠηΙΙ Ηε δΐιίμεεί 
Ιο ΕρρΓονοΙ Ηγ 3η βρρτονεά βχρεπ. 

ΤΗε ηιυΐΐίρΐβ υδε οΓδΗεΙΙδ Γογ ιΗε 03ΐτί3§ε οΓ§ηβε$ οΓ<ΙίΓ- 211273 
ΓβΓβηΙ §Γουρδ δΗβΙ Ηε βΙΙοννεά ίΓ ρεπηίΐΐεά Ηγ ιΗε 3ρρι ο\εά 

βχρβΓί. 

νΗβη δΗεΙΙδ βΓβ Γβ3δδί§ηβά Ιο §3δβδ οί« άίΓΓβιεηΐ §Γουμ. 
ιΗε δΗεΙΙδ δΗβΙΙ Ηε εοηιρίεΐεΐγ βιηριίεά οΓ Ικ|υεΠεά § 3 δβδ. 
ΐΗβη Ηΐοννη άο\νη ηηά, Ι&βΐΙγ, άε§35δεά. ΤΗε άε§η5δίη§ οί 
δΗεΙΙδ δΗοΙΙ Ηε νβΓίΠεά βηά εεηίΓιεά Ηγ ιΗε ηρρΓονειΙ εχ- 
ρβΓί. 

νΗεη Ιοβάβά ΐβηΗδ ογ εηιρίγ Ηιιΐ υηείεβηεά ΙαιιΗδ ογρ 211274 
Ηβηάεά ονβΓ Γογ 03ΓΠ§ε, οηΐγ ΐΠ ρβιΐίευίβίδ δρεείΠεά ίη 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 211262 βρρΙίεβΗΙε Ιο ιΗε §3δ Ιοηάεά οι )υδΐ άίδ- 
εΗ3Γ§βά δΗβΠ Ηε νίδίΗΙε; βΙΙ ρβηίουίβι-δ εοηεει ηίη§ οιΙιργ 
§35βδ δΗβΙΙ Ηε εονβΓβά υρ. 

Α11 ιίιε εΐεπιεηΐδ οΓ 3 ιηυΐΐίρίε-είειηεηΐ δΗεΙΙ δΗηΙΙ εοη- 2 I 1275 
Ιβίη οηΐγ οηε βηά ιΗε δβιηε §35. 1η ιΗε εβδβ οΓ α ηπιΙΠρΙε- 
εΐεηπεηΐ δΗεΙΙ ίηίεάεά Γογ ιΗε 03ΐτί3§ε οΓ ΙκμιεΠεά §ηδρδ. 
ιΗε είειηεηΐδ δΗβΙΙ Ηε ΠΙΙεά δβρβΓβΙεΙν βηά Ηε Περί ίβοΐβίεά 


Ηγ 3 δββίεά νβίνε. 

ΤΗε ηηβχίηιυΓη Π 11 ίη§ ρΓβδδΐιτε Γογ εοητιρΓεδδεά § 3 δβ 5 οΓ 
1° βηά 2° οίΗβΓ ΐΗβη Ηογοπ Πυοπάβ δΗβΙΙ ηοΐ εχεεεά ιΗε 
νβΐηβδ ρΓεδΟΓίΗεά ίη πΐ 3 Γ§ίη 3 ΐ 2119 ( 2 ). 

Ρογ Ηογοπ Πυοπάε οΓ 1 0 (31) ιΗε Γηβχίιηυτη ΠΙΓιη§ ηΐ 35 δ 
ρβΓ ΙίΐΓβ οΓ εβρβείΐγ δΗβΙΙ ηοΐ εχεεεά 0.86 1 <§. 

ΤΗε ιτίΒχίΓηιητ] ΓιΙ 1 ίη§ πιβδδ ρβΓ Πίτε οΓ εβρβείΐγ βεεοΓά- 
ίη§ ίο ΓηβΓ§ίη 3 ΐδ 2220 , ( 2 ); ( 3 ) βηά ( 4 ), βηά 211251 . ( 2 ). 
( 3 ) βηά ( 4 ), δΗβΙΙ Ηε βΗίάεά Ηγ. 

ΤΗε άε§Γβε οΓ Π 11 ίη§ οΓ δΗεΙΙδ ίηίεάεά Γογ ιΗε ε 3 ΓΠ 3 §ε οΓ 
§βδεδ οΓ 7 ° (Η) βηά 8 ° (Η) δΗβΙΙ Γεηιβίη ΗεΙονν ιΗε ΙενεΙ 31 
ννΗίεΗ, ίΓ ιΗε εοηίεηΐδ ννεεε Γβίδβά Ιο (Ηε ΙειηρβΓβΙυιε οι 
ννΗίεΗ ιΗε νβρουΓ ριεβδυτε εςυβΙΙεά ιΗε ν 3 ΐνε-ορεηίιι§ 
ρΓεδδΐίΓε, ιΗε νοίυηιβ οΓ ιΗε Ιίςυίά ννοηΐά ΓεηεΙι 95 ρβΓ εειιΐ 
οΓ ιΗε δΗεΙΓδ εβρβείΐγ βι (Ηβΐ ΙερεΓβΐυΓβ. δΗεΙΙδ ίπίεηάεά Γογ 
ιΗε ε 3 ΓΓΪ 3 §ε οί § 35 β 5 οΓ 7 ° (β) βηά 8 ° (β) ηιηγ Ηε ΠΙΙεά Ιο 
98 ρβΓ εεηΐ 31 ιΗε 1 οβάίη§ ΙβιηρεΓβΐυΓβ βηά ιΗε Ιοηάίη§ 
ρΓβδδΙΙΓε. 

Οη δΗεΙΙδ ίηίβηάβά Γογ ιΗε 03 ΓΠ 3 §ε οΓ ηίίΓοιίδ οχίάε βηά 
οχγ§εη οΓ 7 ° (β), βίε ογ ηιίχΐυτεδ εοηΐβίηίη§ οχγ§εη οΓ 8 ° 
(β), δυΗδίβηεεβ εοηΙβίηίη§ §Γβ 35 β ογ οίΙ δΗβΙΙ ηοΐ Ηε υβεά Ιο 
βηδίΐΓβ ΙεβΙνρΓοοΓηβδδ οΓιΗε)οίηΐ 5 ογ Γογ ΙΗε ιηηίηίεηηηεε οΓ 
ΙΗε εΙοδυΓβδ. 

ΤΗε ΓβςϋίΓεηιεηΐ ίη ιη3Γ§ίηβΙ 211175 δΗβΙΙ ηοΐ ηρρΙγ ίο 
§βδβδ οΓ 7° βηά 8°. 


01355 3: ΐΓηΠΒτηιηβΗΙε Ιίςιιίάδ 


δβειίοη 1: ΟεηβΓβΙ; δεορε (υβε οΓ ΙαηΙ<5)? άεΠηίΐίοηδ 
ϋδβ 

ΤΗε Γο)1οννίη§ βυΗδίβηεεδ οΓ ΟΙβδβ 3 ιηβγ Ηε εβιτίεά ίη 
Πχβά ογ άειηουηΙβΗΙε ΙβηΗβ: 

(β) δαΗδΙβηεεδ ΙίδΙεά Ηγ ηβιηε ίη 12°; 

(Η) δυΗδίβηεβδ εΙβδδίΠβά υηάετ (β) οΓ 11 °. 14° Ιο 23". 
25° βηά 26° βηά εοιηρβεβΗΙβ δυΗδίβηεβδ Ιο Ηε εΙβδκίΠεά 
υηάβΓ (β) οΓ (Ηοβε ίίβηΐδ, ννίιΗ ιΗε βχεερίίοη οΓ ίδορΓορογΙ 
εΗΙοΓοίοΓΓηβίε οΓ 25ο (β); 

(ο) δυΗδίβηεεδ οΙβδδίΠβά υηάβΓ (Η) οί 11°. 14° Ιο 20°. 
22° βηά 24° Ιο 26° βηά εοιηρβΓβΗΙε δυΗδίβηεβδ Ιο Ηε 
οΙβδδίΠβά υηάβΓ (Η) οΓ ΐΗοβε ίΐεηΐδ; 

(ά) δυΗδίβηεβδ οί 1 ° Ιο 6° βηά 31 ° Ιο 34ο βηά εοιηρβΓβ- 
Ηΐε δυΗδίβηεβδ Ιο Ηε οΙβδδίΠβά υηάβΓ ΐΠεβε ίίειηδ. ννίιΗ ιΗε 
εχοβρίίοη οΓ ηίίΓοπιείΗβηε οΓ 31° (ο). 


δβειίοη 2: ΟοηδίΓυοίίοη 

δΗεΙδ ίηίβηάβά Γογ ιίιε οβΓΓίβ§ε οΓ δυΗδίβηεεδ οί 12° 
βΗβΙΙ Ηε άεδί§ηεά Γογ β οβίευίβΐίοη ρΓεβδυιε 1 ·* οΓ ηοΐ Ιβ 55 
ΐΗβη 1.5 ΜΡβ (15 Ηβι) §βυ§ε ρΓβδδυΓβ. 

δΗεΙΙδ ίηίβηάβά Γογ ιΗε οβπ ίβ§ε οΓ ιΗε δυΗδίβηεβδ γρ- 
Γεπ-εά Ιο ίη ηνβΓ§ίηβΙ 211 310 (Η) δΗβΙΙ Ηε άθδί§ηεά Γογ β 
εβίευίβΐίοη ρΓβδδυΓβ 1 · 1 οί ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 1.0 ΜΡβ (10 Ηβι) 
§βυ§ε ρΓβδδυΓβ. 

δΗεΙΙδ ίηίβηάβά Γογ ιΗε εβΓΓίβ§ε οί ιΗε δυΗδίβηεβδ η·- 
ΓβΓΓβά Ιο ίη ιηβΓ§ίηβΙ 211 310 (ο) δΗβΙΙ Ηβ άβδί§ηεά Γογ β 
εβίουΐβΐίοη ρΓεβδυτε 11 * οΓ ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 0.4 ΜΡβ (4 Ηβι) 
§βυ§β ρΓβδδυΓβ. 

δΗεΙΙδ ίηίβηάβά Γογ ιΗε εβπ·ίβ§ε οί ιΗε δυΗδίβηεβδ γρ- 
Γεπ-βά Ιο ίη ΓηβΓ§ίηβΙ 211 31© (ά) δΗβΙΙ Ηε άβδί§ηρι| ίη ββ- 
εοβάβηοε ννίιΗ ιΗε ΓβςυίΓβΓηβηΙδ οΓ ιΗε §εηβιβΙ ρβΠ οί Ιΐιίδ 
Αρρβηάίχ. 

δβειίοη 3: Ιίβιηβ οΓ εςυίριηεηΐ 

Α11 ορβηίη§ οΓ δΗεΙΙδ ίηίβηάβά Γογ ιΗε εβπ ίβ§ οί (Ηβ δυΠ- 
βίβηεβδ ΓοίβΓΓβά Ιο ίη ιηβΓ§ίηβΙ 211310 (β) βηά (Π) δΗβΙΙ Ηε 
βΗονε ιΗε δυτίβοε ΙενεΙ οΓ ιΗε Ιίί|υίά. Νο ρίρείδ ογ ρίρβ βοη- 
ηεοΐίοηδ δΗβΙΙ ρβδδ (ΙΐΓθυ§Η ιΗε ννβΙΙδ οί ιΗε δΙιεΙΙ ΗεΙονν ιίιε 
δοβίβεβ ΙενεΙ οί ιΗε Ιί^ιιίά. δΗεΙΙδ δΗβΙΙ Ηε εβρβΗΙβ οί Ηείη§ 


Ϊ3 5εε ηιβΓ§ίηβΙ 211127 (2) 
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ΒβιτηβΙίοΕίΙγ εΙθ8β8 6 βη8 ίΒβ οΙοδϋΓβδ δΒβΙΙ Βε εβρβΒΙε οί 
Βεϊη£ ρΓοΐεοίε8 ννϊΐΗ ΙοεΒβΒΙε οβρδ. 

δΒβΙΙβ ϊηίεη8β8 Γογ ίΒβ οεγγϊε^ο οί ίΒβ δυΒδίβηεεδ τε- 211331 
ίεπ·ε8 Ιο ΐη ηΐ3Γ§ίη3ΐ 311310 (ο) βη8 (8) ιηβγ εΙβο Βε οί ίΒε 
ΒοΙοηι-8ϊ8θΗ3Γ§β ίγρε. δΒεΙΙδ ίηίβη8β8 Ϊογ ίΒβ εΕπίβ^ε οί 
(Βε δυΒδΙβηεε® ΓβίβΓΓβ8 Ιο ϊη ιτιεγ^ΒιεΙ 211310 (ο) βΒεΙΙ Ββ 
ΟΕρβΒΙε οί Ββϊη£ Ββπηβΐίεβίγ οΙοδβ8 6 . 

Ιί δΗεϋδ ίηίβη8β8 ίοΓ ΐΒε οβγπβ§ οί ΐΗε δΐιΒδίΕηοβδ τε- 211332 
ίειτεά Ιο ϊη ηιβΓ^ίηβΙ 311310 (β) επ8 (Β) ογ 11 ° ογ 1 4 0 ίο 
20° οί ΓηαΓ^ίηβΙ 211310 (ε) 3Γε βίΐβ8 ννίίΒ δβίβίγ νβίνβδ, 3 
* ΒυΓ8ΐίη§ 8ίδε βΗαΙΙ Βε ρ1βοε8 ΒείοΓε ΐΒε νβίνε. ΤΗε 3ΓΓΕη§ε- 
ηιεηΐ οί ίΒε ΒιίΓδίίης 8ίδο βη8 δβίείν νβίνβ δΒβΙΙ Βε δυεΗ 38 
Ιο δβΐίδίγ ΐΗε οοιηρβίεηΐ ΕΐιΐΒοπίγ. Ιί δΒεΙΙδ ϊηίετκίεί ίοΓ ίΒε 
03ΓΠ3§ε οί ΐΒε δυΒδίβηεεδ ΓβίβΓΓβ8 Ιο ϊη ιηβΓ£ΪηαΙ 311310 
(8) 3Γβ βςυίρρβ8 ννίΐΒ ββίείγ νβίνεβ ογ 3 νβηίίη§ δγδίεπι, 
ίΒβδβ εΒεΙΙ δβίίδίγ (Βε ΓβςυΪΓβη'ίβηίδ οί πΐ3Γ§ίη3ΐδ 211133 
Ιο 211135. δΗεΙΙβ ίηίβη8β8 Ϊογ ίΒβ εβΓΠ3§ε οί [Βε δυΒ- 
βίβηεεδ ΓβίβΓΓβΤ Ιο ίη πιβΓξΐηβΙ 211310 (8) Ββνίη§ 3 ΠβδΒ- 
ροϊηΐ ηοΐβχοβε8ίη§ 55 °0 3η8 εςοίρρε8 ννϊΐΒ β νεηΐϊη§ δγβ- 
ΙβΓη ννΒίεΒ εβηηοΐ Βε ε1οδο8 βΒαΙΙ Ββνβ 3 Πβηιβ-ΐΓβρ ίη ΐΒε 
νβηίιη§ δγδίεηι. 

211333 

-211339 

δεείϊοη 4: Τγρβ βρρεονβΐ 

211340 

(Νο βρβοίβΐ τεςυίΓεηιεηΙβ) -211349 


δεείϊοη 5: Τβδίδ 

δΒεΙΙδ ίηΐεη8β8 ίοΓ (Βε εΕΓΠΕ§β οί [Βε δαΒδΙβιιοβδ γο- 211350 
ίεΓΓθ8 [ο ίη ηΊΕΓβίηβΙ 211310 (ε), (Β) ογ (ο) 3 Β 3 ΙΙ Βε βιιΒ- 
)βείβ8 Ιο [Βε ίηίίίβΐ 3η8 ρβπο8ίο Ιεβίδ 31 β §αυ£β ριεβδυτε οί 
ηοΐ Ιεδδ ίΒβη 0.4 ΜΡβ (4 Βεγ). 

δΒεΙΙδ ϊηΐεη8ε8 ίοΓ (Βε οεγπε§6 οί [Ιιε δυΒδίβηεεδ τε- 211351 
ίεΓΓε8 Ιο ϊη π)ΕΓ§ίηβ1 211310 (8) δΒβΙΙ Βε δυΒ)βοίε8 Ιο [Βε 
ίηίιίαΐ 3η8 ρβΓίο8ίο·Ιεδΐ8 ε( ίΒείτ οβΙουΐΕίίοη ρτεβδυτε 38 8ε- 
Πηε8 ίη ΓΠΕΓ^ίηβΙ 211123. 

211352 

-211359 

δεείϊοη 6: ΜεγΒιιι^ 

211360 

(Νο δρβείβΙ ΓεςυίτειηεηΙδ) -211369 

δεείϊοη 7: ΟρεΓΕίίοη 

ΤΒε 8εβεεε οί ίϊΐΐίηβ οίδΒεΙΙβ ϊηΐεη8ε8 ίοε ΐΒε εΕπίβ^β οί 211370 
[Βε βυΒδίΕηεβδ Γείεπε8 Ιο ίη πίεγ^ΒιεΙ 211310 (β), (Β) ογ 
(ο) δΒβΙΙ εοηίοΓπι Ιο ιοεγ^ΒιεΙ 211172 (1) (8). δΒεΙΙδ δΒβΙΙ 
Βε ΒειηιείίεβΙΙγ^ εΙθδε8 8υπη§ οεγπ β§ε. ΤΒε οΐοδυεβδ οί 
δΒεΙΙδ ίηΐεη8ε8 ίοΓ [Βε οβΓΠΕ§ε οί [Βε δυΒδίΕποβδ Γείεπε8 
Ιο ϊη ιτΐ3Γ£ίη3ΐ 2] 1310 (β) 3η8 (Β) δΒβΙΙ Βε ρΓοΐεεΐε8 Βγ 
ΙοοΒβΒΙβ οΕρβ. 

Γΐχβ8 ΐΕηΙίδ (ΐΕηΙί-νεΒίοΙεδ) 3η8 8εηιουηΐ3ΒΙε Ι3η1<δ βρ- 211371 
ρΓονε8 ίοΓ [Βε 03Γπβ§β οί δυΒδίΕΐιοβδ οί 6°, 11°. 12° βη8 
14° Ιο 20° δΒβΙΙ ηοΐ Βε υδβ8 ίοΓ ιΒε 0ΕΓΠ3§ε οί ίοο8δΐυίίδ. 

ΕΓίϊεΙεβ οί οοηδυηιρίίοη ογ αηίηίΕΐ ίεε8δΐυίί3. 

Αη 3ΐυιηίηίυηι-3ΐ1ογ δΒβΙΙ δΒβΙΙ ηοΐ Βε υββ8 ίοΓ ιΒε 0ΕΓΠ3§ε 211372 
οί 3εεΐ3ΐ8εΒγ8ε οί 1 0 (α) υηίεβδ [Βε δΒεΙΙ ίδ Γεδετνε8 δοΙεΙγ 
ίοΓ δϋεΒ οεγγιε^ο επ 8 [Βε 308(Εΐ8εΒγ8ε ίβ Οεε ίεοηι 3εί8. 

Γγοπί ΟείοΒεΓ ίο ΜβεοΒ, ιηίχίυΓβδ οί Βγ8Γοθ3ΓΒοηδ Ββνίη§ 211373 
ε νβρουτ ρΓεδδυτε βΒονε 110 ΙνΡβ (1.1 Βεγ) Βυ( ηοί εχοβε8- 
ίη§ 150 ΒΡβ (1.5 Βεγ) (βΒδοΙυίβ ρΓβδδυτβ) 31 50°0. δυοΒ 35 
εβΓ[3ίη 1ί§Β( 8ίδ[ίΙΐΕΐεδ ίοΓ θΓ3θΒίη§, ηιβγ Βε εβΓπε8 ίη 
δΒεΙΙδ οί (Βε Ινρε 8εδεπΒεΒ ίη ιπεγ^ιιιεΙ 211133. 

211374 

-211399 


6 / “ΗεπτιείίεαΙΙγ εΐοδεί δΗβΙΙδ” Γηββηδ δΙιεΙΙδ «Ήοδβ ορβηϊηζδ 
ΕΓβ ΚβΓΓηείίεαΙΙγ εΐοβεεί επ8 ννΗϊεΙι εγ6 ηοί εςυίρρε8 »ί(Η ββίεΐγ 
ναΐνεβ, ίΓΕίι^ίΒΙβ 8ίδε ογ οίΚβτ δίηηίΐΕΓ δαίείγ 8ενίεβ5. δΒεΙΙδ Ιΐ3νίη§ 
δαίβ(γ ναΐνεβ ρΓεεε8ε8 Βγ η ίΓΕη^ίΒΙβ άίδε δΗαΒ Βε 8εεΓηε8 (ο Ββ 
ΙιεΓΓηεΐίεϊΙΙγ ε1θδβ8. 


ΟΕδδ 4.1: ΙηίΐΕηίΓηΕΒΙε δοΒ8δ 

Οβδβ 4.2: δυΒδΟηεεδ ΙίδΒΙε Ιο δροηίβηεουδ εοηιΒυδ- 
[ίοη 

Οίβδδ 4.3: δυΒδίΕηεεβ ννΒίεΒ §ίνε οίί ίηίΙβηιηΐδΒΙθ ^Εδβδ 
οη εοηίβεί ννίίΒ \νΕ(εΓ 


δεείϊοη 1: ΟεηεΓΕί; δοορε (υδβ οί (ΕηΙίδ); 8βΠηί[ίοηδ 

Ιίδε 

δυΒδίβηοεδ οί 2°, 8° εΐ 11° οί ΟΙβδδ 4.1 ειι8 8° οί 
Οβδδ 4.2 επ8 δο8ίυηι, ροΐΕδδίιητι, ηΙΙογβ οί δο8ίυηι επ8 ρο- 
[Εδδϊυπι (1 0 (β)), δηΒδίβηεβδ οί 2° (ε) επ8 4° οί Οβδδ 4.3 
ιηβγ Βε 03Γπε8 ίη Γιχε8 ογ ΟεηιουηίβΒΙε ΐΕηΒδ. 

ΝΟΤΕ: Γογ [Βε 03ΓΠΕ§ε ίη ΒυΙΒ οί βαίρίτυτ οί 2° (β), 
ηβρίΒΕίβηε οί 11 ° (β) βη8 (Β), εχρ3η83ΒΙε ροΙγδίγΓβηβδ οί 
12° οί Οβδδ 4.1, δυΒδΟηεεδ οί 5°, 8υδ( ίΓοιη ΒΙβδί- 
ίιίΓηβεε ΠΙίεΓδ (6° (β)) αη8 δοΒδίβηοεδ οί 10° οί Οβδδ 4.2, 
3η8 Γηβ^ηεδίυΓη βΓβηυΙεβ, οο3ίε8, οί 1 ° (8), εβίείυπι οεγ- 
Βί8ε (2° (ε)) επ8 οΕΐείυιτι δί1ίοί8β ίη Ιυηιρδ (2° (8)) οί Οβδδ 
4.3, δεε ΓηβΓβίπΕίδ 41141, 42111 ειι8 43111. 


δεείϊοη 2: ΟοηβίΓυοίίοη 

δΒεΙΙδ Ϊη(εη8ε8 ίοε (Βε οβΓΠΕβε οί ννΐιίίβ ογ γεΙΙοιν ρΙιοβρΙιο- 
ηΐ8 οί πιεγ^ιπεΙ 2431, 1 ° ογ δυΒδίΕπεβδ οί2° (ε) επ8 4° οί 
ηΊΕΓ^ίηβ] 2471 δΒβΙΙ Βε 8εδί§ηε8 ίοΓ 3 εΕίευΙβίίοη ρΓεδδυτε 
οί ηοί Ιεβδ [Βηιι 1 ΜΡε (10 Βεγ) §ηυ§ε ρΓεβδυτε. 

δΒεΙΙδ Ϊη(εη8β8 ίοΓ ιΒε εβΓΠΕβε οί βυΒβίΕηεεβ οί ιηβι- 
§ίηβ1 2431, 3°, δΒβΙΙ Ββ 8ββί§ηε8 ίοΓ ε οΒίευίΕΐίοπ ρΓβδ- 
δΐΐΓβ οί ηοί Ιβδδ ιΒειι 2.1 ΜΡε (21 Βεγ) §βυ§ε ρΓβδδυΓβ. 


δεείϊοη 3: Ιίειτίδ οί εηυίρηιβηί 
δΒεΙΙδ ίηΐβιι8ε8 ίοΓ ίΒβ οεγγϊε§8 οί δυΙρΒυτ οί 2° (Β) ογ 
ιίΕρΒίΒβΙεηε οί 11 ° (ε) οί πιβΓ^ίηβΙ 2401 βΙιβΙΙ Βε εςυίρρβ8 
ννίίΒ ιΒ8γπιε1 ίηδηίΕΐίοη ιηβΟε οί ηΐΕίβΓίβΙβ ννΒίεΒ βεε ηοί 
ΓβΕ8ίΙγ ίηίΙβπιηίΕΒΙβ. ΤΒεγ ηΐΕγ Βε εςυίρρε8 ννίίΒ νβίνβδ 
ορβηίη§ ΕυίοηίΕΐίεβΙΙγ ίηνν3Γ8β ογ ουΙννΕΓ8δ υη8βΓ ίΙιε είίεεί 
οί ε 8ίίίεΓεηεε οί ρΓΟδδΐίΓε οί 20 ΒΡβ (0.2 Βεγ) ίο 30 ΒΡβ 
(0.0.3 Βεγ). ΤΒε 8ίδοΒΕΓ@ε 8ενίεεδ δΙιβΙΙ Βε εβρΕΒΙε οί 
Βείη^ ρΐΌίεείε8 Βγ ε ΙοεΒβΒΙε ηιείΕΐ εβρ. 

δΒεΙΙδ ίηίβη8β8 ίοε ιΒε 0ΕΓΠ3§ε οί ννΐιίίε ογ γεΙΙονν ρΙιοβ- 
ρΒοΓυδ οί ιπεγ^ιπεΙ 2431, 1°, δΒβΙΙ ηιεβί ιΒε ίοΙΙοννίη§ τε- 
ςυίΓεηιβηΐδ: 

(1) ΤΒε Βββίίη^ 8βνίεβ δΒοΙΙ ηοί ρεηεΐΓβΐβ ίηίο, Βυί βΒβΙΙ 
Βε εχΐβΓΪοΓ Ιο, ιΒε Βο8γ οί ίΒε δΒεΙΙ. ΗοννενβΓ, ε ρίρε υδθ8 
ίοΓ εχΐΓ3είίη§ ιΒε ρΒοβρΒοηΐδ πιβγ Ββ εςυίρρε8 ννίίΒ ε Βεβί- 
ίηβ (βείνεΐ. ΤΒε 8ενίεε Βε3ίίη§ ΐΒβ)3θ1νβί εΒεΙΙ Ββ βο Γβ§υ- 
1βΐβ8 38 ίο ρΓβνεηί ιΒε ΙεηιρβΓβΙυΓβ οί ιΒε ρΒοβρΒοΓυβ Βοηι 
εχεββ8ίη§ ιΒε ΓιΙ1ίη§ ΐοΓηρβΓΕίυΓβ οί ίΒε δΒβΙΙ. ΟίΒβΓ ρίρίη§ 
εΒεΙΙ εηίβΓ ίΒε δΒεΙΙ ίη ίίδ υρρβΓ ρβΓί; ορεηίη§8 δΒβΙΙ Ββ δίίυ- 
Είε8 βΒονβ (Βε Βί§Ββδί ρβΓηιίδδίΒΙε ΙενεΙ οί ίΒε ρΒοδρΒοΓυδ 
3ΐι8 Βε εΕρβΒΙε οί Ββίη§ οοηιρίεΐεΐγ εηεΙοδβ8 υη8βΓ 
ΙοεΙίΕΒΙε οΕρδ. Ιη β88ίιίοιι, ίΒε εΐβαηίης ΕρβΓίυΓββ (Πδί- 
Ιιοΐβδ) ΓβίεΓΓε8 ίο ίη ιπεγ^ιιιεΙ 211132 δΒβΙΙ ηοί Βε ρεπηίι- 
ίε8. 

(2) ΤΒε δΒεΙΙ δΒβΙΙ Βε εςυίρρβΟ ννίίΒ ε ββυ^ίηβ βγδίβιη Ϊογ 
νβπίγίηβ ίΒβ ΙενεΙ οί ίΒβ ρΒοδρΒοΓυδ βη8, ίί ννΕίθΓ ίδ ιΐδβΟ 3δ 
ίΒε ρΓοίβοΐίνε β§εηΙ, ννίίΒ ε Πχε8 β3υβε γπ3γΙ< δΒοννίηβ ίΒε 
Βί^Ββδί ρβΓπιίδδίΒΙε ΙονεΙ οί ίΒβ ννοίει- 

ΤΒε ορβηίη§δ βη8 οπΓιεβδ (νβίνεβ, δίεενβδ, ιηβηΒοΙβδ, 
βίε.) οί δΒεΙΙδ ϊηίεη8ε8 ίοΓ ίΒβ εΕΓΓίΒββ οί δαΒδίβηοεδ οί 
ιηΕΓβίηβΙ 2471, 1° (β), δΒβΙΙ Ββ ρΓθΐεείε8 Βγ ΙεβΙνρΓοοί 
ΙοεΒβΒΙβ εβρδ, βη8 δυεΒ δΒεΙΙδ δΒβΙΙ Βε εςυίρρβ8 ννίίΒ ίΙιβΓ- 
ιηβΐ ίηδαΐβίίοη ιηβ8β οί ηΐΕίβΓΪΕΐδ ννΒίεΒ ΕΓβ ηοί ΓββΟίΙγ ίη- 
ίΙβιηηΊΕΒΙβ. 

δΒεΙΙδ ίηίεη8β8 ίοΓ ίΒε 0ΕΓΠ3§β οί δαΒδίβηοεδ οί ιτιβι- 
ΐρηβ! 2431, 3°, ογ πιεγ^ιπεΙ 2471, 2° (ε), δΒβΙΙ ηοί Ββνε 
βηγ ορεηίη^δ ογ οοηηβοίίοηδ ΒβΙονν ίΒβ ΙενεΙ οί ίΒε Ιίηυί8, 
ενεη ίί βυοΒ ορεηίηβδ ογ οοηηβοίίοηδ ΕΓβ οβραΒΙε οί Ββίη^ 
ο1οδβ8. Ιη Ε88ίίίοη, ίΒβ εΙβΕηίης ορβηίη§β (ΠδΙ-ΒοΙεδ) ριο- 
νί8β8 ίοΓ ίη ηιβΓ^ίηβΙ 211132 δΒηΙΙ ηοί Ββ ρεπηίΙίε8. 
Ορεηίη§δ ίη [Βε υρρβΓ ρβΓί οί ίΒβ δΒβΙΙ. ίηείικίίης ίΒείτ Πί- 
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ΐίη§8, δΗβΙΙ 8ε εβρ381ε οί 8είη§ ρΓοίεείεί! 8ν η εβρ. 

211434 

-211439 

δεείίοη 4: Τγρε βρρΓονβΙ 

211440 

(Νο δρβείβΐ ΓεςυΪΓειηεηΐδ) -211449 

δεείίοη 5: Τεβίδ 

δΗεΙΙδ ίηίεηάεεΙ Γογ ιΗε εαΓΓΐ3§ε οΓ δΐιΐρΐιυτ ϊιι ιΙιε ηιοΐΐεη 211450 
δΐ3ΐε οΓ ηΐΒΓ^ίηβΙ 2401, 2° (0), ηαρΙιΐΗαΙεηε ϊιι ιΗε ιηοΐΐεη 
δίβίε οί ιηβΓξίηβΙ 2401, 11° (ε), ννΐιίΐε ογ νεΙΙονν ρΐιοβρίιο- 
νιΐ5 οΓ ηηαΓ^ίηβΙ 2431, 1 °. δθ(ϋυιη, ροΐββδίυηι ογ βΙΙογβ οΓ 
δοείίυηι ογ ροΐβ.δδίυηι οΓιη3Γ§ίηαΙ 2471, 1 ° (β), δυΗδίβηεεδ 
οί ηΐ3Γ§ίηα1 2471, 2° (ε), δυΗδίβηεεδ οΓ ιηαΓςίηβΙ 3471, 

4°, δΗβΙΙ 8ε δυ8]εεΐβ8 Ιο ΐΗε.ίηίΐίβΙ βικί ρειίοΗίε ΐεβίδ 31 α 
§βυ§ε ριεδδοΓε οί 31 Ιεβδί 0.4 ΜΡβ (4 5ο γ). 

δΐιείΐδ ϊηίβηβεεί Γογ ΐΗε 03ΓΠ3§ε οΓ δυΗδίβηεεδ οΓ ιηβι- 211451 
§ί>ΐ3ΐ 2431, 3°, βΗβΙΙ 8ε βυΗ^εΐεί! ίο ι8ε ίηϊΐϊηΙ ηη8 ρεπ- 
ο<4ϊε Ιεδίβ ννϊΐΗ 3 ΙίςυίεΙ ηοΐ Γεβείίη^ ννϊΐΐι ΐ8ε δυΗδίβηεε Ιο 8ε 
εβΓπείΙ, 31 3 Ιεβΐ ρΓεδδυτε οΓ 1 ΜΡ3 (10 8βγ) §ηυ§ε ριεβ- 
δΙΙΓε. 

Τ8ε ΓηβΙεπβΙδ οΓ ενεΓγ δΙιεΙΙ ίηΙεη(!ε<1 Γογ ιΙιε εαπΐ3§ε οΓ 
δυΗδίβηεεδ οΓ ηιβΓ^ίηβΙ 2431, 3°, δΗβΙΙ 8ε (εδΐε<! 8ν ιΙιε 
ιηεΐΗοά (ΙεδεπΗεεΙ Γη Αρρεηάΐχ Β.1(Ι. 

δ8ε11δ ίηίεικίει! Γογ 18ε 03ΓΠ3§ε οΓ βυΐρΐιυτ (ίηεΙικ!ίιι§ 211452 
ΠοινεΓβ οΓ δυΙρΗυτ) οΓ 2° (β). ρΗοδρΙιοΓυβ δεδςυίδυΐρΐιίιΐε 
3η8 ρΗοδρΗοηιβ ρεηΙβδυΙρΗίάε οΓ 8°, εηκίε ογ ρυιε ηβρΙι- 
ΐΗβΙεηε οΓ 11° (β) βηά (8) οΓ ηιβι^ίηβΙ 2401. ογ οΓ ΓιεδΙιΙγ- 
ςυεηεΗβεΙ εΗβΓεοβ! οΓ ηιβΓ^ίηβΙ 2431. 8°, δΙιηΙΙ 8ε δυΒ- 
(εεΙε<! Ιο (8ε ίηίΐίβΐ βη<! ρεποιϋο Ιεδίβ αΐ ΐΐιείτ εηίευίηΐϊοη 
ρΓεδβυτε αβ (ΙεΓίηεεΙ ίη ηΐ3Γ§ίηβΙ 211123. 

211453 

-211459 

δεείίοη 6; ΜηΓΐίίη§ 

δΗεΙΙδ ΐηΐεη(1ε(1 Γογ ιΗε 03πί3§ε οΓ δυ8δΐ3ηεεδ οΓ ιιιογ- 211460 
§ίηβ! 2431, 3°, δΗβΙΙ 8ε3Γ ίη βάΒίΐίοη Ιο ιΙιε ρβΓίίευΙβΓδ 
ρΓεδεΓΐ8ε3 ίη ηιβΓβίηβΙ 211161 ΐ8ε ννοιτίδ; “ϋο ηοΐ ορεη 
8υπη§ 03ΓΓΪ3§ε. ΕίβΒΙε Ιο δροηίβηεουβ εοιη6υδΐίοιΓ'. 

δΗεΙΙδ ίηίεικίεε! Γογ ΐ8ε εβΓΠ3§ε οΓ δυ8δΐαηοεδ οΓ ιιιπγ- 
§ίιΐ3ΐ 2471, 2° (ε), δΗβΙΙ 8ε3ΐ· ίη βοΐεΐίΐίοη Ιο ιΙιε ρβιΐίευίηΐδ 
ρΓεβοηΒει! ίη ιηβΓ^ίηβΙ 211161 (Βε ννοηΐδ: “ϋο ηοΐ ορεη 
άυπη§ εβΓπββε. Οίνε» οΓΓ ίηΠβηηηαΒΙε §3388 οη εοηΐηεΐ 
ννϊΐΗ ννβΙεΓ”. 

Τ8εδε ρβΓίίευΙβΓδ δΗβΙΙ 8ε ίη 3η οΓΠεί&Ι Ιβη§υ3§ε οΓ ιΙιε 
εουηίεγ οΓ βρρΓονβΙ, βικί ηίβο, ίΓ ΐΗβΙ Ιβη§υβ§ε ίδ ηοΐ Εη§- 
Ιίδ8, ΓΓεηεΗ ογ Οεπηβη, ίη Εη§1ίδΗ, ΡΓεηεΙι ογ Οεπηβη. ιιη- 
Ιεββ βην 3§ΓεεηιεηΙδ εοηε1υ8ε8 ΒεΙινεεη (Ιιε οουηΐιίεβ εοη-' 
εεΓηεά ίη (Ηε ΐΓβηδροΗ ορεΓβΐίοη ρΓονίίΙε οίΠεηνίδε. 

211461 

-211469 

δεείίοη 7: ΟρεΓ3ΐίοη 

δ8ε11δ ίηΐεη<1ε<1 Γογ ιΗε εβΓΠ3§ε οΓ βυΐρΐιυΐ' οΓ 2° (8) ογ 211470 
ηβρΗΐΗβΙεηε 11 (ε) οΓ ιηβΓ^ίηβΙ 2401 δΗβΙΙ 8ε ΠΙΙεεΙ Ιο ηοΐ 
ιηοΓε Ι83ΐι 98 ρεΓ εεηΐ οΓ ιΗείτ εβρβείΐν. 

^Ηίΐε ογ γείΐονν ρΙιοβρΗοπίδ οΓ ηιβΓ§ίιΐ3ΐ 2431, 1°. 211471 
δΗβΙΙ, ίΓ «'3ΐεΓ ίδ υδεϋ 38 ιΚε ρΓοίεεΙίνε β§εηΐ, 8ε εονει εΗ 
ννίι8 3 άερίΗ οΓ ηοΐ Ιεδδ (Ηβη 12 ειη οΓ ννβΙεΓ 31 ΙΗε Ιίιηε οΓ 
ΠΙ1ίη§; ΐ8ε (1ε§Γεε οΓ ΠΙΙϊη§ 31 3 ΙειηρεΓβΙυιε οΓ 60 °0 δΗβΙΙ 
ηοΐ εχεεει! 98 ρεΓ εεηΐ. ΙΓ ηίΐΓο§εη ίδ υδε<! 3δ ιΙιε ριοΐεείίνε 
3§εηΙ, ιΗε 8ε§Γεε οΓ ΓιΙΙίη§ βΐ β ΐειηρεΓηΐυτε οΓ 60°€ δΙιηΙΙ 
ηοΐ εχοεειΐ 96 ρεΓ εεηΐ. 

Τ8ε Γεηΐ3ίηίη§ δρβεε δΗβΙΙ 8ε ΓιΙΙοιΙ \νίι8 ηίΐΐΌ§εη ίη βιιείι 
3 ννβγ ιΚ3ΐ ενεη βΓίεΓ εοοΙίη§, ιΙιε ρΓεβδυτε 31 ηο (ίιηε ΙηΙΙβ 
8ε1ο\ν βΡηοδρΒεπε ρΓεβδυτε. Τ8ε δ8ε!Ι δΙιηΙΙ 8ε 
ΙιεπηεΐίεαΙΙν εΐοδβί) 80 Ι(ΐ3ΐ ηο ΙεβΙο^ε οΓ §3δ οοειίΓδ. 

ΡοΓ ι8ε ε3ΓΓΪ3§ε οΓδυ8δΐ3ΐιεεδ οΓ ηιβΓ^ίηηΙ 2471. 1 0 (η), 211472 
όηρδ 583ΙΙ 8ε Ιοείίειΐ ίη εοπΓοΓηιίΙ>' ννίΐΐι πΐ3Γ§ίιΐ3ΐ 211432. 

Εογ ΐπεΗΙοΓΟδϋβηε (δίΙίεοεΒΙοιοΓοπη) οΓ ιηβΓβίηβΙ 2471, 211473 
4° (β), ογ Γογ πιείΚνΙιΙίεΚΙοΓΟδίΙβηε ογ εΐ8)Ί(1ίε8ΙθΓθ8ίΙπηε οΓ 
4° (8), ιΙιε 3ε§Γ8ε οΓ Γι11ίη§ δΗβΙΙ ηοΐ εχεεει! 1.4 ογ 0.95 ογ 
0.93 Ι<§ ρεΓ ΙίΙτε οΓ εβρβείΐγ ΓεδρεεΐίνεΙ>', ίΓ ΠΙΙίιι§ ίδ 8γ 
ιηβδδ ογ 85 ρεΓ εεηΐ ίΓ Π11ίη§ ίβ 8ν νοίυιηε. 


δΗεΙΙδ \ν8ίε8 Η3νε εοηΐβίηεά ρΗοδρΙιοΓυδ οΓ ιηηΓ^ίηβί 211474 
2431, 1°, δΗβΙΙ ννΚβη Ηαηεΐεεί ονεΓ Γι^γ 03ΓΓΐ3§ε είΐΐιεπ 

— 8ε Π11ε8 \νί(8 ηίΐΓο§εη; ιΗε βεηιΙεΓ βΗηΙΙ εεΓίίΓν ίη ιΙιε 
ΐΓβηβροΓΐ Βοουηιεηΐ ΐΗηΐ ιΗε δΙιεΙΙ, βΓίεΓ εΐοδυτε, ίδ §ηδ- 
ΐί§8ΐ; ογ 

— 8ε ΠΙΙεεΙ ννίΐ8 ννηίεΓ ίο ηοΐ Ιεδβ ΐΐιηη 96 ρεΓ εειιΐ 3η8 
ηοΐ ηηοΓε ΐΗ«η 98 ρεΓ εεηΐ οΓ ΐΗείτ εβρηείΐγ; 8ε1ννεεη 1 Οε- 
Ιο8εΓ 3η8 31 ΜβγοΗ ΐ8ίδ ννηΙεΓ βΙιβΙΙ εοηΐηίη οηε ογ ιηοΓε 
βηΐί-ΓΓεεζε 3§εη1δ Γγοο Γγοπί εοΓΓΟδίνε βείίοη. ιιοί Ιί381ε Ιο 
Γ83εΙ νχ’ίΐΗ ρ8οδρ8οΓυδ, οηι! ίη δΐιεΙι εοηεεηΐιβίίοη βδ Ιο 
ιηβΡε ίΐ ίηιρο8δί81ε Γογ ιΗε \ν<\ΙεΓ Ιο Πίεζε <ΙιΐΓίη§ 03π ί3§ε. 

ΤβηΙςδ ννΗίεΙι Ηανε εοηΐ3ίηε8 ρΗοδρΙιοΓϋδ οΓ ιη3Γ§ίηβΙ 
2431, 1 °, ιηιΐδΐ 8ε εοηδίάεΓει!, 3δ Γβγ 3δ ιΙιε βρρΙίεαΓιοη οΓ 
ιΗε ρΓονίβίοηδ οΓ πιβηξίηβΙ 42500 (1) ίδ εοηοειηει!. ηδ 
8εΐη§ “επιρίγ Ι3η1γδ, υηοίεβηειΐ”. 

ΤΗε 3ε§Γ88 οΓ ΠΙΙίη§ Γογ δΗεΙΙδ εοηΐβίηίηβ δΐιΗβΙηηεεδ οΓ 211475 
ιηηΓξίηβ) 2431, 3°, ογ ΓηηΓβίηβΙ 2471, 2° (ε). δΗβΙΙ ηοΐ εχ- 
εεεά 90 ρεΓ εεηΐ: α δρβεε οΓ 5 ρετ εεηΐ δΗβΙΙ ιειηβίιι επιρίν 
Γογ δβΓείγ \νΗεη ιΗε Ιίηυίεΐ ίδ 31 αη 3νεΓ3§ε ΙειηρεΓβΐυΓε οΓ 
50°0. ϋυπη§ εβΓπβ^ε, ιΗε δυΗδίβηεεδ δΗβΙΙ 8ε υικΙεΓ 3 
ΙβγεΓ οΓ ίηεΓΐ §βδ, ιΗε §ηυ§ε ρΓεβδυτε οΓ ννΗίεΙι δΗβΙΙ ηοΐ εχ- 
εεει! 50 ΗΡβ (0.5 Ηβγ). ΤΗε δΗεΙΙδ βΙιβΙΙ 8β ΗεηηεΐίεηΙΙν 
εΐαδε^ 3η8 ιΗε ρΓοίεεΙίνε εβρβ οοηΓοπηίιι§ Ιο ηΐ3Γ§ίηβΙ 
211433 δΗβΙΙ 8ε ΙοεΗειΙ. ΕηιρΙγ δΗεΙΙβ, ιιηείεβηει!. δΙιηΙΙ 
\νΗεη Ηβηιίει! ονεΓ Γογ 03Γπβ§ε 8ε ΠΙΙει! ννίΐΗ αη ίηειΊ §βδ ηΐ 
β §βυ§ε ρΓεδδΐιτε οΓ υρ Ιο 50 ΗΡβ (0.5 8βΓ). 

211476 

-211499 

Οβδβ 5.1: Οχί8ίζίη§ 8υ6δΐ3ΐιεεδ 
ϋΐββδ 5.2: θΓ§βηίε ρειοχίιίεδ 

211500 

-211509 

δεείίοη 1: ΟεηεΓβΙ: δεορε (υβε οΓ ΐβηΗδ): (ΙεΓιηίΐίοηκ 
ϋδε 

ΤΗε Γο11οννίη§ δΐιΗδίβηεεδ οΓ Οίβδδ 5.1 ηιβγ 8ε εβΓπει! ίη 211510 
ΓιχεεΙ ογ 8εηιοιιηΐ381ε ΙβηΗδ: δυ8δΐβηεεδ οΓ 1 ° Ιο 3°. βοΙιι- 
ΐίοηδ οΓ 4° (βΙδο ροννΠεΓγ δοιϋιιιη εΗΙοιβΙε'ίη'-ΐΙΐε ΐηόίδΙ ΟΓ 
ιΗε 8 γυ δίβίε) βη<1 ΗοΙ αηυεουδ δοΙυΓιοηδ οί βηηηοηίυηι ηί- 
!Γ3ΐε οΓ 6° (η) ίη β εοηοεπίΓαΐίοη οΓ ιηοΓε (Ηβη 80 ρεΓ εεηΐ 
8υΐ ηοΐ ιηοΓε ΐΗβη 93 ρεΓ εεηΐ ρΓονί(!εεΙ ΐΗαΐ: 

(β) ιΗε ρΗ νβΐυε, πιεβδυτεά ίη α 10 ρεΓ εεηί βςυεουδ δό- 
Ιιιΐίοη οΓ ιΗε δυ5δΐ3ηοε εβΓπείΙ, ίδ 8εΐννεεη 5 αη<1 7. βηι! 

(8) δοΐυΐίοηδ (Ιο ηοΐ εοηίαίη βηγ εοιη8υδΐί8Ιε δυ8δ1βηεε 
ίη 3 ςυαηΐίΐγ §Γ83ΐ6Γ ΐΗαη 0.2 ρεΓ εεηί ογ 3ΐι>' εΗΙοπηε εοηι^ 
ρουηά ίη δυεΗ ςιιβηΐίΐγ ΐΗβΙ ιΗε εΗΙοτίπε εοηίεπί εχεεεείβ 
0.02 ρεΓ εεηί. 

δυ8δΐβηοεδ οΓΊ°, 10°, 14°. 15° βικί 18° οΓΟ388 5.2 
ιηβγ 8ε 03 γπργΙ ίη Πχε8 ογ 8ειηουηΐ38Ιε ΐβηΗδ. 

ΝΟΤΕ: Ρογ ιΗε εβιτίβ^ε ίη 8υΙΡ οΓ δυ8δΐ3ΐιεεδ οΓ 4° ίο 
6° βικί 7 ° (β) βη8 (8) οΓΟβδδ 5.1 δεε ιηβι^ίπαΙ 51111. 

211511 

-211519 

δεείίοη 2: ΟοηδίΓυείίοη 

δΗεΙΙδ ΐηίεικίεά Γογ ιΗε ε3Γπβ§ε ίη ιΗε Ιίηυίι! δίβίε οΓδΐιΐι- 211520 
βίβηεεδ ΓβΓεπ·ε(1 Ιο ίη ΓηβΓ^ίηαΙ 211150 δΗβΙΙ 8ε 8εδί§ηει! 

Γογ β ρΓεδδΐίΓε οΓ 31 Ιεβδί 0.4 ΜΡβ (4 8 βγ) (§βυ§ε ρΓεβδίιτε). 

δΗεΙΙδ, βηι! ΐΗείΓ ίΐεηηδ οΓ εςιιίριηεηΐ, ίηίεικίεά Γογ ιΗε 211521 
οβΓΠ3§ε οΓ Ηγ3Γο§εη ρεΓοχίεΙε ογ οΓ αςυεουδ δοΐυΐίοηδ οΓ 
Η)'ςΐΓο§8η ρεΓοχίΗε οΓ ιηβΓ^ίηβΙ 2501, 1°, ογ οΓ Ικ]ΐιί(Ι ογ- 
§βηίε ρεΓοχίάεδ οΓ ΓηβΓ^ίηβΙ 2551, 1°, 10°, 14°, 15° αη<! 

18°, δΗβΙΙ 8ε ηΐ3(!β οΓ βΐυηιίηίυηι ηοΐ Ιεββ ιΗβη 99.5 ρεΓ 

εεηί ρητέ ογ οΓ δΐιίΐ381ε δίεεΙ ηοΐ Ιία81ε Ιο εαυδε ΙΗε ΗυγΙγο- 
§εη ρεΓοχίεΙε ογ ιΗε οΓ§3ηίε ρεΓοχίΒεβ οΓ ιηβΓ^ίηαΙ 2551. 

1°, 10°, 14°, 1 5° βηι! 18°, βΗβΙΙ 8ε ιηβ^ε οΓ αΐυιηίηίιηη 
ιιοί Ιεββ (Ηβη 99.5 ρει εεηί ρυτε ογ οΓ δυίΐβ81ε δίεεΙ ηοΐ Ιίβ- 
81ε Ιο εαυβε ιΗε ΗγΟτο^εη ρετοχκΐε ογ ιΗε οι§3ηίε ρειοχ- 
ίοΙεδ Ιο 8εεοηιροδε. 

δΗεΙΙδ ίηίεικίεοί Γογ ιΗε εβΓΓίβ^ε οΓ εοηεεηΐΓβΙει! βικ) ΗοΙ 211522 
βςυεουδ δοΐυΐίοηδ οΓ βηητιοηίυιη ηίΐΓβίε οΓ ιηβί βίηβΙ 2501. 

6° (β), δΗβΙΙ 8ε ηιβιΐο οΓ βυδίεηίΐίε δίεεΙ. 


211523 

-211529 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


δεείίοη 3: Ιΐεηΐδ οί εςιιίριηεηΐ 

5Ηε11δ ίη(εη(1ε<1 Γογ ιΗε ο»Γπα§β οί ΗγείΓΟβεη ρετοχκΐε 211530 
ηηά οί ηςυεουβ βοΐικίοηβ οί Ηγ<ΐΓ0£8η ρβεοχίίΐε οοη(3ίηίη§ 

ΙΟΟΓ6 ΐΗαη 70 ρεΓ εεηΐ Ηγ8Γο§εη ρεΓοχίιΙε, οί ηΐ3Γ§ίιΐ3ΐ 
2501, 1 βΗηΙΙ Ηηνε ΐΗεΪΓ ορεηίη£8 β6ονε ιΗε δυτίβεε ΙενεΙ 
οί ιΗε Ιίςυίεΐ. Ιη η<1<1ίΐίοη, είεβηίη^ βρεΓίυτεδ (Γΐβΐ-Κοΐεβ) 33 
τείειτεεί Ιο ίη ηιηφηηΐ 211132 5Η3ΙΙ ηοΐ 5ε ρεπηϊΐΐε8. Ιη 
ιΗε εαβε οί βοΐιιΐίοηβ εοηΐβίηίηβ πιοτε ΐΠβη 60 ρετ εεηΐ 6υΐ 
ηοΐ πιοΓε ΐΗηη 70 ρεε εεηΐ ΗγάΓ0@εη ρεΓΟχίόε, ορεηίηβδ 
Ηεΐονν ιΗε δυτίηεβ ΙενεΙ οί (Ηε Ιίςυίά βΗβΙΙ 6ε ρεΓηιίδδίΗΙε. Ιη 
ΐΗϊδ ε33ε ΐΗε δΗεΙΙ-άίδοΗβΓ^ε δγδίεηι βΙηιΙΙ 6ε εςιιίρρεεΙ ννϊιΗ 
Ιννο ηιιιΐυηΐΐγ ίηείερεηάεηΐ δΗυΐ-οίί εΐενίεε πιουηίειΐ ίη βε- 
πεδ, ΐΗε Γιγ 8( ΐηΐόης ΐ6ε ίοπη οί 3 ςυϊε1ί-εΙθ3ίη§ ίηίεπιβΙ 
βίορ-νβΐυε οί βη βρρΓονεε) Ιγρε 3η8 (6ε 3εεοη<1 (ΗηΙ οί 3 
δΐιιίεε-νηΐνε, 31 ββείι εηεΙ οί ΐΗε (ΙίδεΗβΓ^ε ρίρε-δοεΗεΐ. Α 
Ηΐηηΐί ίΐ3η§6, ογ αηοίΗεΓ εΐενίεε ρΓθνί(ϋη§ ιΗε 33ηΐ8 ηιεηβ- 
ιιτε οί βεειιπίγ, δΗβΙΙ ηίβο 6ε Π(ΐε8 31 ιΗε ουίΐεΐ οί εβε6 εχ- 
ΐβΓηβΙ 8ΐυίεε-ν3ΐνε. Τ6ε ίηίεπιβΐ δίορ-νβίνε βΗαΗ 6ε δυεΗ 
ΐΗβΐ, ϊί ιΗε ρίρε Ϊ3 ννεεπεΗοά οίί, ιΗε δίορ-νηΐνε ννίΙΙ Γεηιηίη 
ίηΙε§Γ3ΐ ννϊιΗ (6ε δΗεΙΙ 3η<1 ίη ιΗε εΐοβεεί ροβίΐίοη. 

ΤΗε εοηηεχίοηβ Ιο ΐΗε εχίεπιηΙ ρίρε-δοοΗεΙδ οί δΗεΙΙδ 211531 
563ΙΙ 6ε πίΕίΙε οί τηβίεπηίδ ηοΐ Ιίη61ε Ιο εηϋβε 4εοοηιροδί- 
Ιίοη οί Ηγάτο^εη ρεΓοχκΙε. 

δΗεΙΙδ ίηίεηεΐεά ίοΓ ιΗε οβΓπββε οί ΗγεΐΓο§εη ρεΓοχίεΙεοΓ 211532 
οί ηςυεουδ δοΐιιΐίοηδ οί ΗγείΓο^εη ρει-οχί<1ε οί 1 ογ οίεοη- 
εβηΐΓ3ΐβ<1 αηά ΗοΙ βςιιεουδ βοΐυΐίοηδ οί βπηηοηίυηι ηίΐΓβΙε 
οί 6° (η), οί ΓηβΓξίηβΙ 2501 δΗβΙΙ 6ε ίίΐΐεεί ίη ΐΗείτ υρρεΓ 
ρ3Γ( ινίΐΗ 3 δΗιιΐ-οίί (Ιενίεε ρΓενεηΐίιι^ βηγ 6υίΙεΙ-υρ οί εχ- 
εε38 ρΓ885υΓε ίηδίεΙε ιΗε ΓεεερίβεΙε, βηγ ΙεβΙο^ε οί 1ίςιιί<1, 

3η(1 3ηγ εηΐΓγ οί ίοΓείςη ΓηβΙίεΓ ίηΐο ΐΗε τεοερίβοΐε. ΤΙιε 
δ6υΐ-οίί άενίοεβ οί δΗεΙΙδ ίηίεηάεεί ίοό ιΚε 03ΓΠ3§ε οί εοη- 
οεηΐΓ3ΐε«1 3η(1 6οΙ βςαεουδ βοΐυΐίοηδ οί βηιιηοηίυηι ηίΐΓ3ΐε 
δΗβΙΙ 6ε 30 4εδί§ηε<1 35 Ιο ρΓεεΙικΙε ο65ΐΓυοΐίοη οί (6ε 8ε- 
νίοε5 6γ δοΙίεΙίΠβεΙ βιτίΓηοηίυπι ηίΐΓβίε 8υπη§ 03 γγΪ3§8. 

ΨΗεεε βΗεΙΙδ ίηΙεικΙεΊ ίοΓ ΐΗε οβΓΠ3§ε οί οοηεεηΐΓβΙείΙ 211533 
βηά 6οι 8ο1αΙϊοη8 οί αηιπιοηίυηι ηίΐΓβίε οί τηβΓ^ίηβΙ 2501, 

6 ° (β), 3 Γε δΗεβίΗείΙ ίη ΐΗεπτιβΙΙγ-ίηδυΐΒΐίηβ ιηβίεπβΙ, ΐΙιε 
πιβΙεπβΙ 563 ΙΙ 6 ε οί 3η ίηοΓββηίε ηβΐυτε βικί εηΐίτεΐν Π-εε 
ίεοηι οοηι6ιΐ3ΐί61ε πιηΐΐεΓ. 

δΗεΙΙδ ίη1εηι1ε<1 ίοΓ 16ε 03ΓΠ3§ε οί Ιίςυίιΐ 0Γ§3ηίε ρεΓοχ- 211534 
ί<1β3 οί πΐ3Γ£ίη3ΐ 2551, 1°, 10°, 14°. 15° ηικί 18°, βΙιαΙΙ 
6ε εςιιίρρεεΙ ννϊιΗ 3 νεηΐίη§ (Ιενίοε Πΐίβεί \νίΐ6 η Πβηιε-ίΓηρ 
3ΐη1 ίοΐΐοννεεί ίη βεπεβ 6ν 3 βηίεΐγ νηΙνε ορεηίη§ 31 3 £3υ§ε 
ρΓεββυτε οί 0.18 Ιο 0.22 ΜΡβ (1.8 Ιο 2.2 63 γ). 

δΗεΙΙβ ίηΐεη<1ε8 ίοΓ Ιΐιε ε3ΓΠ3§ε οί Ιίςυίοΐ οΓ§3ηίο ρειοχ- 211535 
ίοΐεβ οί ηιβΓ^ίηηΙ 2551, 1°, 10°, 14°, 15° βιηΐ 18°. βΙιηΙΙ 
6ε εςυίρρειΐ ννϊιΗ 3 8υη βΗίεΙοΙ οοιηρίνίη^ ννϊΐΐι Ιΐιε ιεςυίιε- 
πιεηΐβ οί ηΐ3Γ§ίη3ΐ 211234 (1). ΤΙιε βυη βΐιίείο! 3Π(Ι ηηγ υη- 
οονεΓεά ρ3Γΐ οί ΐ6ε βΗεΙΙ βΙιβΙΙ 6ε ρβίηΐε^ ννΐιίΐε 3ΐκ1 ΐίιε 
ρ3Ϊη( 563ΙΙ 6ε οίεβηεοί 6είοΓε εβοΙι ΐΓβηβροΓΐ (ουπιεν αιι8 
τεηεννεά ίη ε33ε οί >’ε1Ιοννίη§ ογ (ΙεΙεΓίθΓ3ΐίοη. ΤΙιε 8υη 
βΗΐεΙίΙβ βΗηΙΙ 6ε ίΓεε ίΓοηι εοηι6υ5ΐί6Ιε ηιαΙΙετ. 

211536 

-211539 

δεείίοη 4: Τγρε ηρρΓονηΙ 

211540 

(Νο δρεείβΙ τεςυίΓεηιεηΐδ) 

-211549 

8εοίιοη 5: Τεβίδ 

δΚεΙΙβ ίηΐεη(1ε8 Ιογ (6ε 03γγι3§8 οί Ιιγ<1ΐΌ§εη ρεΓΟχίιΙε ογ 211550 
οί ηςυεοϋβ δοΐυΐίοηβ οί ΗγΗτο^εη ρετοχίίΐε οί 1 0 . ογ οί οοη- 
εεηΐΓ3ΐε(1 3η4 ΗοΙ βοΐυΐίοηβ οί 3Γητηοηίυηι ηίΐΓ3(ε οί 6° (η), 
οί ηΐ3Γ£ίηα1 2501, ογ οί ίιςυκί 0Γ§3ηίε ρειοχ'κίεδ οί ηι;ιι- 

βίηβΐ 2551, 1°, 10°, 14°, 15° 3η4 18 0 ,δ6βΙΙ6ε ΐεδίεΗ ηΐ 
β ρΓεββυΓε οί 0.4 ΜΡβ (4 63 γ). 

211551 

-211559 

δεείίοη 6: Μητ^ίης 

211560 

(Νο βρεοίβΐ ΓεςυίΓεηιεηΙβ) 

-211569 


δεείίοη 7: ΟρβΓ3ΐίοη 

ΤΗε ίηδίίΐε οί ΐΗε βΗεΙΙ, 3η8 βΙΙ ρ3Γΐ5 Ιίβ61ε Ιο εοηιε ίηΐο 
εοηΐ3εΙ ννϊιΗ βιώδίβηεεβ τείεΓΓεά Ιο ίη ΓηηΐβίηβΙ 211510, 
δΗβΙΙ 6ε ΙτερΙ είεβη. Νο 1υ6πο3ηΐ εηρ36Ιε οί εοηι6ίηίη§ 
(ΐ3η§8Γθ08ΐγ ινίΐΗ ΐΗε 5ϋ65ΐ3ηεε εβΓΓίεά δΗβΙΙ 6ε υβεά ίοΓ 
ρυπιρβ, νηΐνεδ ογ οΙΗογ (Ιενίοεβ. 

δΗεΙΙβ ίηΙεη(1ε(Ι ίοΓ (Ηε 03ΓΠ3§ε οί Ιίηυίεΐβ οί ηΐ3Γ§ίη3ΐ 
2501, 1 ° Ιο 3°, 5(ΐ3.11 6ε Π11ε8 Ιο ηοΐ γπογ8 ΐΗβη 95 ρεΓ εεηΐ 
οί ΐΗεΪΓ εηρβείΐγ αΐ β τείεΓεηεε ΐεηιρεΓβΐυΓε οί 15°(Ζ. 

δΗεΙΙδ ϊηίβηείβεί ίοΓ (Ηε εβΓπββε οί ΗοΙ βςηεουδ δοΐυΐίοηδ 
οί βηΊΓηοηίιπη ηίΐΓβΙε οί ΓηαΓβίηηΙ 2501, 6° (η), δΗβΙΙ 6ε 
ΓιΙΙεά Ιο ηοΐ πιοΓε ΐΗηη 97 ρεΓ εεηΐ οί ΐΗείΓ εβρηοιίγ, βηο! ΐΗε 
ηιβχϊπιυιη ΙετηρεΓ3ίυΓε βίΐεΓ Π11ίη§ δΗβΙΙ ηοΐ εχεεείΐ 
140°ε. 

Τβηΐίδ υδε8 ίοΓ ΐΗε εαΓΠ3§ε οί ΗοΙ ηηυεουδ δοΐυΐίοηδ οί 
βπιπιοηίϋηι ηίΐΓβίε οί ηΐ3Γ§ίηη) 2501, 6° (β), δΗβΙΙ ηοΐ 6ε 
υδβ(1 ίοΓ ΐΗε η3ΓΠ3βε οί οίΗβΓ δυ6δΐ3ηεεδ ννίιΗουΙ 6είη§ ΠτδΙ 
03ΓείυΙ1γ είεδηδειΐ οί βηγ Γεδίιΐιιεδ. 

Οίβδδ 6.1: Τοχίε 8υ6δΐ3ηεεδ 

δεείίοη 1: ΟεηεΓβΙ; βεορε (υβε οί Ι3η1<δ); (Ιείίηίΐίοηδ 
ϋδε 

ΤΗε ίο11οννίη§ βυΗδΙβηοεβ οί Οβδβ 6.1 ιηβγ 6ε εβΓΓΪει! ίη 
ίίχεά ογ 8επι6υηΐ361ε Ιηηΐςδ: 

(β) Ηί§Η1γ Ιοχίε κυΗδΙβηοεδ ΓίδίεεΙ 6ν ηβιηε ίη 2° 3ΐκΙ 3: 

(6) Ηί§Η1γ Ιοχίε 3υ6δΐ3ηεεδ είβδδίίίεεί υηάεΓ (β) οί 11 0 Ιο 
24°, 31°, 41°, 51°, 55° βηο! 71° Ιο 88°, εβπϊείΐ ίη ιΙιε 
Ιίςυίιΐ 8ΐ3ΐε, 3η4 εοηιρ3Γ36Ιε δυ6δΐ3ηεβδ ογ δοΐυΐίοηδ Ιο 6ε 
είβδδίίίεο) υηοΙεΓ (β) οί ΐΗοβε ίΐεπίδ; 

(ε) Ιοχίε ογ ΗβΓηιίυΙ δηΗβίΒηοεδ οΙηδδίΓιεεΙ ηπιΙεΓ (6) ογ (ε) 
οί 11 °, 24°, 51 ° Ιο 55°, 57° ίο 68° 3η<1 71 ° ίο 88°. οβγ- 
ΓΪεεΙ ίη ΐΗε 1ίςυί8 δίβίε, 3ηεΙ εοιηρ3Γ361ε δυ6δΐ3ηεεδ ογ δοΙη- 
Ιίοηδ Ιο 6ε εΙβδδίΓιείΙ ηηϋεΓ (6) ογ (ε) οί ΐΗοβε ίΐεηΐδ; 

(6) Ιοχίε ογ Ηβπηίυΐ ροννάεΓγ ογ ^ΓβηυΙβΓ δυ6δΐ3ηεεδ 
εΐ38δίΓιε(1 υηΗεΓ (6) ογ (ε) οί 12°, 14°, 17°. 19°. 21°. 
23°, 24°, 51° (ο 55°, 57° Ιο 68° 3ΐκΙ 71° Ιο 88°. ηικί 
εοπιρ3Γ361ε ροννεΙεΓγ ογ §Γ3ηυΐ3Γ δυ6δΐ3ηεεδ Ιο 6ε εΐηβδί- 
Πεε) υπείεε (6) ογ (ο) οί ΐΗοβε ίίετηβ. 

ΝΟΤΕ: Γογ ΐΗε εβΓπβ^ε ίη 6υΙΙ< οί Ηυδίβηεεδ οί 44° (6). 
60° (ο) 3η8 63° (ο) δεε ηΐ3Γ§ίηαΙ 61111. 

δεείίοη 2: ΟοηδίΓυείίοη 

δΗεΙΙδ ίηίεηάεεί Ιογ ΐΗε εαΓΠ3§ε οί δυ6δΐηηοεδ ϋδίεά 6ν 
ηβηιε υηάεΓ 2° 3η<1 3° δΗβΙΙ 6ε {Ιεδί^ηεά ίοι· 3 εβίευίηΐίοη 
ρΓεδδϋΓε ,3/ οί ηοΐ Ιεβδ ΐΗηη 1.5 ΜΡβ (15 63γ) β3υ§ε ρΓεβ- 

δΙΙΓβ. 

δΗεΙΙδ ίηίειηίεϋ ίοΓ ΐΗε ε3ΓΠ3§ε οί ιΙιε δυΗδίβηεεδ ιε- 
ίεΓΓεΓ) Ιο ίη ηιβΓ^ίηβ] 211610 (6) δΗαΙΙ 6ε 4εδί§ηε<1 ίοΐ' 3 
εβίευίβΐίοη ρΓεδδυΓε Ι !/ οί ηοΐ Ιεββ Ιΐιβη 1.0 ΜΡβ (10 6ατ) 
53υ§ε ρΓεδδυτε. 

δΗεΙΙδ ίηίεικΙεΓΐ Ιογ ιΗε εβΓπββε οί ιΗε δυΗδίηηεεδ ι ε- 
ίεΓΓεεΙ Ιο ίη ιηβΓβίηβΙ 211610 (ο) δΠβΙΙ 6ε (ΙεδίβηεΗ ίοΓ η 
εβίευίβΐίοη ρΓεδδυΓ6 ι:ί/ οί ηοΐ Ιεδδ ΐΐιηη 0.4 ΜΡη (4 6:ιι) 
§3υβε ρΓεβδυΓε. 

δΗεΙΙδ ίηΐεη<1ε(1 ίοΓ ιΗε 03ΓΠ3§ε οί ιΙιε ρο«χίεΓ>' οί §Γ3πυ- 
I 3γ δϋΗδΙβηεεδ τείεΓΓει! Ιο ίη ιηΒΓβίηηΙ 211610 (8) δΙιηΙΙ 6ε 
(ΙεδίβηειΙ ίη βοοοΓίΙβηεε ννϊιΗ ιΗε ΓεηυίτειηεηΙδ οί ιΙιε ^εο- 
εΓβΙ ρβΓΐ οί ΐΗίδ Αρρεηιΐίχ. 


δεείίοη 3: Ιΐεπίδ οί εςυίριηεηΐ 
Α1Ι ορεηίη§8 οί δΗεΙΙδ ίηίεπείεεί ίοΓ ιΗε οηπ ιββε οί ιΙιε 
δϋΗδΙβηεεδ ΓείεΓΓβϋ Ιο ίη ηΐ3Γ§ίηηΙ 211610 (β) ηικί (6) 
δΗβΙΙ 6ε β6ονε ιΗε δυτίβεε ΙενεΙ οί ιΙιε ΙίςυιΗ. Νο ρίρε ογ 
ρίρε εοηηεείίοηδ δΗβΙΙ ρβδδ ΐΗτοη^Η ιΙιε ννηΙΙβ οί ιΙιε δΙιεΙΙ 


13 δεε ΓηαΓ§;ίη3ΐ 211127 (2) 


211570 

211571 


211572 

211573 

-211599 

211600 

211609 

211610 


211611 

-211619 

211620 

211621 

211622 

211623 

211624 

-211629 

211630 




ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Βε1ο\ν ιΒε δυείβεε Ιενεί οί ιΒε 1ίςυί3. δΒεΙΙδ δΒβΙΙ Βε εβρβΒΙε 
οί Βείηβ ΒβπηβΐΐεβΙΙγ ε1οδε3 6/ βη3 ιΒε εΐοβυτεδ δΒβΙΙ Βε 03 - 
ρβΒΙε οί Βείηβ ρΓ0ΐεείε3 ννίΐΒ ΙοεΕβΒΙε εβρβ. ΤΚε εΙε3ηίη§ 
ορεηιηβδ ρΓονί3ε3 ίοΓ ίη τηβΓ§ίη8ΐ 211132 δΒβΙΙ ηοΐ Βονν- 
ενβΓ Βε ρεπηϊ11β3 Γογ δΒεΙΙδ ίηΙεη3ε3 Γογ ΐΗε 03Γπβ§ε οί βο- 
Ιιιΐίοηβ οί Βγ3πκ:γ»ηίε ειείεΐ οί 2°. 

δΒεΙΙδ ίηΙεη3ε3 Γογ ιΒε εβΓΠ3§ε οί ΐΒε δυΒδΙβηεεδ τε- 211631 
ίεΓΓεά Ιο ίη ΓηβΓ§ίηβ1 211610 (ε) βη3 (3) πιβγ βίβο Βε οί ΐΗε 
ΒοΙίοπι-θίδοΒηΓ^ε Ιγρε. ΤΒε δΒεΙΙδ δίΐίΐΙΙ Βε εβρβΒΙε οί Βείη§ 
ΒβΓηιείίεβΙΙγ ε1θδε3 δ, '. 

Ιί δΒεΙΙδ 3Γε Γι11ε3 ννίΐΗ δβίεΐγ νβίνεβ, β Βυτδΐίη§ 3ίβε δΒβΙΙ 211632 
Βε ρ1βεε3 Βείοτε ιΒε νβίνε. ΤΒε βΓΓβη^επιεηΐ οί ΐΒε Βυτδΐ- 
ίη§ (Ιίδε βη3 δβίεΐγ νβίνε δΒβΙΙ Βε βυεΒ βδ Ιο δβΐίδίγ ΐΒε εοιη- 
ρείεηΐ βυΐΒοπίγ. 

211633 

-211639 

δεειίοη 4: Τγρε βρρτονβΐ 

211640 

-211649 

(Νο βρεείβΐ ΓεςυΪΓεπιεηΐδ) 
δεειίοη 5: Τεδίδ 

δΒεΙΙδ ίηΐεη3β3 Γογ (Βε εβΓπβ§ε οί ΐΒε δυΒδΙβηεεδ τε- 211650 
ίεΓΓ8(1 Ιο ίη ΓηβΓ§ίηβ1 211610 (β), (Β) βη3 (ε) δΒβΙΙ Βε δυΒ- 
3εεΙε<3 Ιο ΐΒε ίηίΐϊβΐ βη3 ρεπο3ίε ΙεβΙδ 313 §βυ§ε ρΓεβδυτε οί 
ποί Ιεβδ ΐΒβη 0.4 ΜΡ3 (4 Β3γ). Ρογ δΒεΙΙδ ίηΐεη3ε3 ίηΐεη3ε3 
Γογ [Βε 03ΓΠ3§ε οί δυΒδΙβηεεδ οί 31 0 ( 3 ), ΐΒε ρεπο3ίε ΙεβΙδ 
δΒβΙΙ Βε 03Γπε<! οιιΐ 31 ίηΙεΓν3ΐδ οί ηοΐ ΓηοΓε 1 Β 311 ΐΒΓεε νεβΓδ 
3Π(1 δΒβΙΙ ίηεΙυ3ε ΐΒε Βγ3ΓβυΙίε ρΓεδβυτε ΙεδΙ. 

δΒεΙΙδ ίηΙεη3ε3 Γογ ΐΒε εβΓπβ^ε οί ΐΒε δυΒδΙβηεεδ τε- 211651 
ίεΓΓεεΙ Ιο ίη Γη8Γ§ίηβΙ 211610 (4) δΒβΙΙ Βε δυΒ(εεΐε3 Ιο (Βε 
ίηίΐίβΙ 3ηεΙ ρεπο3ίε ΙεβΙδ 31 ΐΒεη εβίευίβΐίοη ρΓεβδυτε 3δ 3ε- 
Πηβεί ίη ηιβΓ^ίηβΙ 211123. 

211652 

-211659 

δεειίοη 6: ΜβεΕίη^; 

211660 

(Νο δρεείβΐ ΓεςυηεΓηεηΐδ) 

-211669 

δεειίοη 7: ΟρεΓβΐίοη 

ΤΒε 3ε§Γεε οί ΓιΙΙίη§ οί δΒεΙΙδ ϊηΐεη3ε3 Γογ ΐΒε εβΓπβ^ε οί 211670 
ΐΒε δαΒδίηηεεδ ΓείεΓΓεεΙ Ιο ίη ηιβΓ§ίηβΙ 211610 (β). (Β) αικί 
(ε) βΒ&11 Βε ίη βεεοπίαηοε ννίΐΗ ηιβΓ^ίηβΙ 211172 (1) (3). 

δΒεΙΙδ ίηΐεη3β3ίθΓΐΒεε3ΓΓί3§εοίδυΒδΐ3ηεεδοί 3° δΙιηΙΙ 211671 
ιιοί Βείί11ε3 Ιο ιηοτε ΐΒβη 1 ρεΓ Γιίτε οί εβρβείΐγ. 

δΒεΙΙδ δΒβΙΙ Βε Βεπηεΐίεβίΐγ εΙοδε3 δ/ 3υπη§ εβπίββε. 211672 
ΤΒε εΐοδίηεδ οί δΒεΙΙδ ίηΐεη3ε3 Γογ ΐΒε εβΓπβ^ε οί ΐΒε βυΒ- 
δίβηεεβ τείεΓΓεΗ ίο ίη πιβΓξίηβΙ 211610 (β) βη3 (Β) δΗαΙΙ Βε 
ρεοΐεείεά \νίΐΒ ΙοεΕβΒΙε εβρδ. 

ΤβηΒ νεΒίεΙεδ βη3 3επιουηΐβΒΙε Ιβη1;δ βρρΓονε3 Γογ ΐΐιβ 211673 
ε3ΓΠ3@ε οί ΐΒε δυΒδΙβηεεδ τείεττε^ (ο ίη ιηβΓςίηβΙ 211610 
δΒβΙΙ ηοΐ Βε υβε3 Γογ ΐΒε εβΓΠβ§ε οί Γοο3δΐυίίδ, 3 ΓΐίεΙεδ οί 
εοηδυηιρίίοη ογ βηίηι&Ι ίεε3δΙυίίδ. 

211674 

-211699 

Οβδδ 7: Κβ3ίοβεΐίνε δυΒδΙβηεεδ 

211700 

-211709 

δεειίοη 1: ΟεηεΓβΙ; βεορε (υβε οί ΐβηΒδ): 3είίηίΐίοηδ 
Ιίδε 

Ιη 3εεοΓ(ΐ3ηοβ ννίΐΒ ιΒβ βρρίιεβΒΙε δεΙιε3υΙε οί ιηβΐξίηβΙ 211710 
2703. 

ΝΟΤΕ: Είςυί3 ογ δοϋ3 1ο\ν-δρεείΠε-βεΐίνίΐγ δυΒδΙβηεεδ. 

ΕδΑ (I), οί ιηβΓβίηηΙ 2703. δεΒε3υΙε 5,ΌΐΒεΓ ΐΒηη υΓβπίυιτι 
Βεχβίΐυοπ^ε 8η3 δυΒδΙηηεεβ ΙίηΒΙε Ιο δροηίβηεοηδ ί§ηίΐίοη. 
ιηβγ Βε 03Γπε3 ίη Πχε3 ογ 3ειτ\οιιηΐ3ΒΙε ΐαηΕδ. 

211711 

-211719 


( Ί “ΗβΓΓηβΐίε3ΐίγ είοδεά δΚβΙΙβ” Γηββηδ δΗβΠδ ννΗοδε ορεηίη§δ 
3Γβ ίιεπτιείίεαΙΙγ εΐοβεά 3η4 ν,ΒίεΗ 3Γβ ηοΐ βςυίρρεά ννίΐϊι δαίβΐγ 
ναίνβδ, ίΓ3ηβίΒ!ε 3ίδε ογ οιΒεγ δίπιίΐΗΓ δ&ίβΐγ άβνίεβδ. 5Κε|1δ Κβνίη^ 
δβίεΐγ νϊΐνβδ ρΓβεε3εά Βγ 3 ίΓ3η§ίΒ1ε 3ίβε δΒβίί Βε (Ιββιηβά Ιο Βε 
ΗεΓΓΠβιίε3ΐ1)' εΐοβεεί. 


δεειίοη 2: ΟοηβίΓυείίοη 

δΒεΙΙδ ίηΙεη3ε<1 Γογ ΐΒε 03ΓΠ3§ε οί ΐΒε δηΒδΙηηεεδ τε- 211720 
ίεΓΓεό Ιο ίη πιβΓβίηβΙ 2703, δεΒεάηΙε 5, ρβΓ3§Γ3ρΒ 11, 
βΒβΙΙ Βε 3εδί§ηε3 Γογ 3 ρΓεδδυΓβ οί 311ε3δΐ 0.4 ΜΡ3 (4 Ββγ) 

(§3η§ε ρΓεδδυτε). 

ΨΒεΓε ΐΒε Γ33ίο3εΐίνβ δηΒδΙβηεεδ 3Γ8 ίη βοΐυΐίοη ογ δυβ- 211721 
ρεηδίοη ίη δϋΒδΙηηεεδ οί οίΒεΓ Οβδβεδ βη3 ιΒβ εβίευίηΐίοη 
ρΓεδβυΓεδ ρΓεδεπΒεά Γογ ΐΒε δΒεΙΙδ οί ΙαηΒδ ίηΐεη3ε3 Γογ ΐΒε 
03ΓΓί3§ε οί ΐΒε ΙβΙΙετ δυΒδΙαηεεδ βγο §Γ83ΐεΓ, ΐΒε ΙαΙΙβΓ ρΓβδ- 
δυτεδ βΒβΙΙ Βε βρρϋεεΙ. 

δεειίοη 3: Ιΐεπιβ οί εςηίριηεηΐ 

δΒεΙΙδ ίηΐεηάε3 Γογ ΐΒε εΒΠΊ3§ε οί Ιίςυί3 Γβάίοβείίνε 211730 
δηΒδΐ3ηεβδ 9/ 5Β3ΙΙ Ββνε ΐΒείτ ορεηίη§δ ηΒονε ΐΒε δητίβεε 
Ιενεί οί ΐΒε Ιίηυίά. Νο ρίρίη§ ογ ρίρε εοηηεείιοη δΒβΙΙ ρββδ 
ΐΒΓου^Β ΐΒε ννβΐΐβ οί ΐΒε δΒεΙΙ Βείονν ΐΒε δυτίβεε Ιενεί οί ιΒβ 
1ίςηί3. 

211731 

-211739 

δεειίοη 4: Τγρε βρρΓονβΙ ''~ 

Τηηΐίβ αρρΓονεϋ ίοΓ ΐΒε 03ΓΠ3§ε οί ΓβίΙίοαείίνε βυΒ- 211740 
δίΒηεεδ δΒηίΐ ηοΐ Βε βρρΓονεά ίοι ΐΒε 03ΓΠ3§ε οί ίοοάβΐυίίδ, 
βΓΐίεΙεδ οί εοηδυηιρίίοη, ηηίηηιΙ ίεε3ίη§ δΐυίίδ, εοδίηεΐίεδ ογ 
ιηεάίεβηιεηΐδ, ογ οί δυΒδΙβηεεδ υβε3 ίη ΐΒε ηιβηυίβεΙυΓε οί 
ΐΒεβε ρΓθ3υεΙδ. 

211741 

-211749 

δεειίοη 5: ΙεβΙδ 

δΒεΙΙδ ίηίεηάεά Ιογ ΐΒε οηπίβ^ε οί ΐΒε δυΒδΙβηεεδ ιε- 211750 
ίεΓΓε3 Ιο ίη ΓηβΓβίηβΙ 2703, δεΒεάυΙε 5, ρβΓβ^ΓβρΒ 11. 
δΒυΙΙ Βε Ιεβίεά ίηίΐίβΐΐγ αη3 ρετίοβίεβΙΚ· 31 3 ρεεδδυτε οί 
0.4 Μρβ (4 Ββγ) (§3υ§ε ρΓεδβυΓε). 

Βγ 3εΓο§3ΐίοη Γγοπι ιΒε τεςυίΓεηιεηΐδ οί ηιοΓ^ίηηΙ 211751 
211151, ΐΒε ρεΓίοάίε ίηίεΓηβ! ίηδρεείίοη ηιβν Βε τερίβεεά 
Βγ 3 οΒεεΒ οί ιΒε ννβΐΐ ΐΒίεΒηεδδ Βγ υΐυβδουητί. ρει ίοΓηιε(1 
ενεΓγ ΐΒτεε γεβΓδ. ... «..*·- 

211752 

-211759 

δεειίοη 6: ΜβΓΒίη§ 

• 211760 

(Νο βρεείβΐ ΓεςυίΓεηηεηΙδ) 

-211769 

δεειίοη 7: ΟρΟΓΒΐίοη 

ΤΒε 3ε§Γεε οί Γι11ίη§ 31 ιΒε ιείεΓεηεε ΙεΓηρεΓβΐυτε οί 211770 
15°0 δΒβΙΙ ηοΐ εχεεε3 93 ρεε εεηΐ οί ιΒε ΙοΙβΙ εβρβείΐγ οί 
ιΒε δΒεΙΙ. 

ΤβηΒδ ννΒίεΒ Ββνε Βεεη υδε3 ίοε ιΒε εβΓΓίββε οί Γβάίοβε- 211 771 
ίινε δυΒδΙοηεεδ δΒβΙΙ ηοΐ Βε υδε3 ίοε ιΒε εβεείβ^ε οί Γοοεί- 
δΐυίίδ, βΓΐίεΙεδ οί εοηδυηιρίίοη, βηίεηβΙ ίεε^ίη^ βΐυίίδ, εοβ- 
ιηεΐίεδ ογ Γηεάίεβηιεηΐδ, ογ οί δυΒδΙβηεεδ υβεά ίη ιΒε ιηβηυ- 
ίβείυεε οί ΐΒεδε ρεο3υεΐδ. 

♦ 211772 

-211799 

Οίβδδ 8: ΕοΓΓΟδίνε δυΒβίβηεεδ 

211800 

-211809 

δεειίοη,1: ΟεηεεβΙ; βεορε (υβε οί ΐοηΒδ): εΙεΠηίΐίοηβ 

ϋδε 

ΤΒε ίοΙΙοννίη^ δυΒδΙβηεεδ οί ΟΙηδδ 8 τηην Βε 03Γπε3 ίη Πχε3 211810 
ογ άεΓηουηΙβΒΙε ΙβηΙνδ: 

(β) δυΒδΙβηεεδ Ιίδίεεί Βγ ηβιηε ίη 6°, 7° ηη3 24°. βη8 
βυΒδίβηεεδ εοπιρβεβΒΙε \νίιΒ ΐΒοβε οί 7°; 

(Β) Βί§Β1γ εοΓΓοβίνε δυΒδΙβηεεδ εΙβδδίΠεά υη3εε (β) οί 

1°, 2°, 3°, 10°, 11°, 21°. 26°, 27°. 32°, 33°, 36°, 

37°, 64°, 65° 3η3 66°, ε3επε3 ίη ιΒε 1ίηυί3 δίβίε, βη3 
οοπιρΒΓβΒΙο δυΒδΙβηεεδ ογ δοΐυΐίοηδ Ιο Βε εΐ3δδίΠε3 υη3εε 
(β) οί ΐΒοδε ίΐεεηδ; 

(ο) εοΓΓοβίνε ογ βϋ^ΒΐΙν εοεΓΟδίνε δυΒδΙβηεεδ εΐ8δδίίίε3 
υη3εε (Β) ογ (ε) οί 1° ΐο'5°. 8° Ιο 11°, 21°, 26°. 27°, 

31° ίο39°, 42° ίο 45°, 51° ίο 54° βη361° Ιο66°.ο3γ- 
πε3 ίη ιΒε 1ίί]υί3 δίβίε, βη8 οοεηρβΓβΒΙε δυΒδΙβηεεδ ογ βοΐυ- 
Ιίοηδ Ιο Βε εΐ3δδίΠε3 ιιη3εΓ (Β) ογ (ε) οί ΐΗοβε ίίειηβ; 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(Β) ρθ\νάβΓγ ΟΓ §Γ3ηυΐ3Γ ΟΟΓΓΟδίνε ΟΓ δΙίβΗΐΙγ ΟΟΓΓΟδίνε 

8υΒδί3ηεβ3 εΙβδβίΠεΒ υηΒεε (Β) ογ (ο) οί 22°, 23°, 26°, 

27°, 31°, 35°, 39°, 41°, 45°, 52° βηΒ 65°, βηΒ εοεηρβ- 
εβΒΙε ροννΒεεγ ογ ξεβηυίβε βυΒδίβηεβδ Ιο Βε εΙβδδίΠεΒ 
υηΒεε (Β) ογ (ο) οί ΐΒοδβ ίίεεηδ. 

ΝΟΤΕ: Γογ (Ηβ εβεείβ^ε ίη ΒυΙΙ< οί ΙεβΒ δ1υΒ§β εοηΐβίη- 
ίη§ βυΙρΒυείε βείΒ οί 1 0 (Β) βηεΐ οί βυΒδίβηεεδ οί 23°, δεε 
ηΐ3Γ§ϊη3ΐ 81 111. 

211811 

-211819 

δεείίοη 2: Οοηδίευείίοη 

5Ηε11δ ΐηΐεη(1ε(1 ίοΓ (Βε εβεείββε οί δυΒβίβηεεδ ΙίδίεΒ ίη 211820 
6° 3ηΒ 24° δΒβΙΙ Βε Ββδί§ηεΒ ίοΓ β εβίευίβΐίοη ρεε33υεε ι;,/ 
οί ηοΐ 1ε88 ΐΒβη 2.1 Μί*3 (21 Ββε) £βυ§ε ρεεδβυεε. δΒεΙΙδ 
ϊηίβηίΐβίΐ ίοΓ ΐΗε εβεείβ^ε οί ΒΓοηιίηε οί 24° βΗβΙΙ Βε ρεο- 
νίΒεΒ ννί(Β 3 ΙεβΒ 1ίηίη§ ηοΐ Ιεδδ (Ββη 5 πιπι ΐΒίεΒ ογ 3η 
εςυίνβίεηΐ 1ίηίη§. 

δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοΓ ΐΗε εβεείβ^ε οί 8υΒδΐ3ηεθ5 οί 7° (β) 
δΒβΙΙ Βε Βεδί§ηεΒ ίοΓ 3 εβίευίβίίοη ρεεδδυεε'Α 1 οί ηοΐ Ιεδδ 
[Ββη 1.0 ΜΡβ (10 Ββε) βηΒ δΒεΙΙβ Ιογ [Βε εβεείββε οί βυΒ- 
δίβηεεβ οί 7° (Β) βηΒ (ε) ίοΓ 3 εβίευίβίίοη ρεεδδυεε 13 / οί ιιοί 
Ιεδδ [Ββη 0.4 ΜΡβ (4 Β3 γ). 

ΤΗε εεςυίεειηεηίδ οί ΑρρεηΒίχ Β.1Β δΒβΙΙ βρρΙγ Ιο (!ιε 
εηβίεείβίδ βηΒ εοηδίΓυείίοη οί ννεΙΒεΒ δΗεΙΙβ ίηίεηείβεί ίοΓ 
(Βε εβεείββε οί ΒνΒεο^εη ΠυοείΒε 3Π(1 βςυεουβ βοΐυΐίοηδ οί 
ΒγΒεοίΙυοείε βείΒ οί 6°. 

δΗεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοε ιΒε εβεείβ^ε οί ΐΗε δυΒδίαηεεβ γο- 211821 
ίεεεεΒ Ιο ίη ΓηβΓ§ίηβ1 211810 (Β) βΗβΙΙ Βε Βεδί§ηεΒ ίοΓ 3 
εβίευίβίίοη ρεεδδυεε 13 / οί ηοΐ Ιεδδ (Ββιι 1.0 ΜΡβ (10 Ββε) 

§3υ§ε ρεεδδυεε. 

ΐνΒεΓε (Βε υδε οί βΐυπύηιιιηι ίβ ηεεεβδβεγ ίοΓ βΗεΙΙδ ίη¬ 
ίεηΒεΒ ίοΓ ΐΗε εβΓείβ§ε οί ηίίείε βείΒ οί 2° (β), δυείι δΒεΙΙδ 
βΒβϋ Βε εηβΒε οί βΐυιηίηίυηι ηο( Ιεδδ [Ηβη 99.5 ρεΓ εεηΐ 
ριίΓε, ϊη ννΒίεΒ εβδε, Βν Βεεο§βίίοη ίεοηι ΐΒε ρΓονίδίοηβ οί 
ΐΒε ρβεβ§εβρΒ βΒονε, (Βε ννβΐ! [ΒίεΙιηεδδ ηεεΒ ηοΐ εχεεεΒ 
15 πιπι. 

δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοε ΐΗε εβεείβ^ε οί ΐΒε βυΒδίβηερδ Γβ- 211822 
ίεεεεΒ Ιο ίη εηβε^ίηβΐ 211810 (ο) δΒβΙΙ Βε Βεδί§ηεΒ ίοΓ 3 
εβίευίβίίοη ρεεδδυεε 13 / οί ηοΐ Ιεδδ ΐΐιβη 0.4 ΜΡβ (4 Β;ιε) 

§3ϋ§ε ρεεδδυεε. 

δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοΓ ΐΒε εβεείβ§ε οί ηιοηοεΙιΙοΓθ3οεΐίε 
βείΒ οί 31 ° (Β) δΒβΙΙ Βε εςυίρρεΒ ννίιΒ βη εηαιηεΙ ογ εςυίνβ- 
ΙεηΙ 1ίηίιι§ ίί ιΒε εηβίεείβΙ οί ΐΒε δΗεΙΙ ίδ βίίβεΙνεΒ Βν ιΒβΐ 

301 ( 1 . 

δΒεΙΙδ βηΒ [ΒεΪΓ ίΐεηΐδ οί εςυίρηιεηΐ ίηίεηιίειΐ ίοε ιΒε εβε- 
ΓΪ3§ε οί βηυεοϋδ δοΐυΐίοηδ οί ΒγΒεο^εη ρεΓοχίιΙε δΒβΙΙ Βε 
ηΐ3<1ε οί βΙυπιίηίυηι ηοΐ Ιεδδ (Ββη 99.5 ρεΓ οεηΐ ριιεε ογ οί 3 
βυίίβΒΙε δίεεί ηοΐ εβυδίη§ ΒγΒεο§εη ρεΓοχίιΙε Ιο Βεεοιη- 
ροβε. 

ΝοίννίΐΒδ[βηΒίη§ ιΒε ρεονίβίοηδ οί ιΒε Γιεβί ρβεβςεβρΒ. 
ιΒε ννβΐΐ ΐΒϊοΒηεδδ ηεεΒ ηοΐ Βε ^εεβίεε [Ββη 15 ιτιπι ννΒεη 
(Βε δΒεΙΙδ 3Γε ηΐ3<1ε οί ρητέ βΐυεηίηίυεη. 

δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοΓ (Βε εβεείββε οί (Βε ροννΒεεγ ογ £εβηυ- 211823 
ΙβΓ δυΒδίδηοεβ εείεεεβΒ ίο ίη ΓηβεβίηβΙ 211810 (Β) δΒβΙΙ Βε 
Βεδί^ηεΒ ίη βεεοεΒβηεε ννίιΒ (Βε εεςυίεείϊΐεηίδ οί ιΒε £ειι- 
8Γ31 ρ3Γΐ οί ιΒίδ ΑρρεηΒίχ. 

' 211824 
-211829 

δεείίοη 3: Ιΐεηΐδ οί εςυίριηεηΐ 

ΑΙ1 ορεηίη§5 οί δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοΓ (Βε οβΓΓίβ^ε οί δυΒ- 211830 
δίβηοοδ οί 6°, 7° 3ηΒ 24° δΒβΙΙ Βε βΒονε ιΒε δυτίοεε ΙενεΙ 
οί ιΒε 1ϊ(|ΐιί(1. Νο ρίρεδ ογ ρίρε οοηπεοΐίοηβ 5 Ι 13 ΙΙ ρ3δδ 
ιΒγοο^Β ιΒε ννβΙΙδ οί ιΒε δΒεΙΙ ΒεΙο\ν (Βε βυτίβεε ΙενεΙ οί ιΒε 
ΙίςυίΒ. δΒεΙΙδ βΒβΙΙ Βε οβρβΒΙε οί Βείη§ ΒεπηεΙίοαΙΙν 
ο1οδε(1 6/ βηΒ ιΒε οΙοβυτεδ δΒβΙΙ Βε οβρβΒΙε οί Βείη§ ριο- 
ΙεεΙεΒ Βγ ΙοοΙοΒΙε οβρδ. Ιη βΒΒίΐίοη, (Βε οΙε3ηίη§ ορειιίηςδ 
τείεΓΓεά Ιο ίη η-ιβΓ^ηβΙ 211132 δΒβΙΙ ηοΐ Βε ρεπηίΐίεΒ. 

δΒεΙΙδ ίηίεηΒεοΙ Ιογ ιΒε 03ΓΠ3§ε οί (Βε βυΒδΙβηοεδ τε- 211831 
ίεπ-εΒ Ιο ίη ηΐ3Γ§ίη3ΐ 211810 (Β), (ε) βηΒ (Β) ιηβγ βΙδο Βε οί 
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ιΒε ΒοΙΙοιη-ΒίδοΒβΓβε Ινρε. ΤΒε Βοΐΐοηη-ΒίδεΒαΓ§ε ΓιΚίη^β 
οί δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοΓ ιΒε 03ΓΠ3§ε οί ιΒε δυΒδΙβηεβδ τε- 
ίεΓΓθΒ Ιο ίη ιΠΗΓξίηοΙ 211810 (Β) βηΒ (ε) βΒβΙΙ εοηίοηη Ιο 
ιΒε ΓεςυίΓεπιεηΙδ οί ηΊβΓβίηβΙ 211131. 

1ί δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοε ιΒε 03ΓΠ3§ε οί ιΒε δυΒδίβηεεδ Γβ- 211832 
ίεΓΓεΒ Ιο ίη ηιβΓβίηβΙ 211810 (Β) 3Γβ ΓιΙΙεΒ νν'ίΐΗ δβίεΐ)· 
νβίνεδ, 3 ΒυΓ5ΐίη§ Βίβε δΒβΗ Βε ρΙβεεΒ Βείοεε ιΒε νβίνε. ΤΒε 
3ΓΓ3η§επιεηΙ οί ιΒε ΒυΓδΙίη^ Βίδε βηΒ δβίεΐγ νβίνε δΒβΙΙ Βε 
δηεΒ 38 Ιο δβΐίδίγ ΐΒε εοήιρείεηΐ βοΐΒοπΐ^. 

δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίθΓΐΒεο3ΓΠ3§βοίδυΙρΒυΓΐποχίΒβοί1 0 211833 
(β) δΒβΙΙ Βε ΐΒετηιαΙΙγ ίηδυΙβίεΒ βηΒ ΓιΙΙεΒ ννίιΒ 3 Βεβίίη^ Βε- 
νίεε οη [Βε ουίδίΒε. 

δΒεΙΙδ βηΒ ιΗείτ δεενίεε εςυίρηηεηΐ ίηίεηΒεΒ Ιογ εβΓείβ^ε 211834 
οί ΒχροεΒΙοηΙε δοΐυΐίοηβ οί 61 0 βηΒ οί βςυεουδ δοΐυΐίρηβ 
οί ΒγΒτο^εη ρετοχίΒε οί62 0 κΒαΙΙ Βε βο Ββδί§ηεΒ 38 ίο ρεε- 
νεηΐ ιΒε εηίεγ οί ίοεεί^η πιβαβε, ΙεβΙο^ε οί ΙίρυίΒ οε βηχ 
ΒαίΙΒίη§ υρ οίΒβη^εεουδ εχεεβδ ρεεδδυεε ίηδίΒε ιΒε δΒεΙΙ. 

211835 

-211839 

δεείίοη 4: Τνρε ΒρρεονβΙ. 

211840 

(Νο δρεείβΙ Γεςυίεεηιεηΐδ) -211849 

δεείίοη 5: Τεβίδ. 

δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοε ιΒε εοεείβ^ε οί βηΒγΒεουδ ΒγΒεοίΙυ- 211850 
οείε 3είΒ ογ βςιιεουβ βοΐυΐίοηδ οί ΒγΒεοίΙυοπο βείΒ οί 6° 
δΒβΗ Βε 8ΐιΒ3εεΐεΒ Ιο ιΒε ίηίΐίβΐ βηΒ ρεείοΒίε Ιεδίβ 31 3 §3υ§ε 
ρεεδδυεε οί 31 Ιεβδί 1.0 ΜΡβ (10 Ββε) βηΒ ΐΒοδβ ίηίεηΒεΒ 
ίοε ιΒε 03ΓΓΪ3§ε οί δυΒδίβηεεβ οί 7 0 βΒηΙΙ Βε δυΒ^εοιεΒ Ιο ίη- 
ίΐίβΐ βηΒ ρεείοΒίε ΐεβίδ 31 3 §3υ§ε ρεεδδυεε οί ηοΐ Ιεδδ ΐΐιηη 
0.4 ΜΡβ (4 Ββε). 

δΒεΙΙβ ίηίεηΒεΒ ίοε ιΒε εβεείβ^ε οί δυΒδΙβηεεβ οί 6° βηΒ 
7° βΒβΙΙ Βε ίηδρεεΙεΒ ενεεν 3 γεβεβ ίοε ΓβδίδΙηηεβ Ιο οογγο- 
δίοη, Βγ εηεβηδ οί βυίΐβΒΙε ίηβίΓυηιεηΙδ (ε.§. Βγ υΙίεβδουηΒ). 

ΤΒε πιβίβείβίδ οί ενεεν ννεΙΒεΒ βΒεΙΙ ίηίεηΒεΒ ίοε ιΒε ε;ιε- 
είβ^ε οί ΒγΒεο^εη ΠυοείΒε 3ηΒ βςυεουδ δοΐυΐίοηβ οί ΙινΒεο- 
Πυοείε βείΒ οί 6° δΒβΙΙ Βε ΐεβίεΒ Βγ ιΒε ιηεΐΙιοΒ ΒεδεείΒβΒ 
ίη ΑρρεηΒίχ Β.1Β 

δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοε [Βε εβεείβ^ε οίΒεοιηίηε οί24° οε οί 211851 
ιΒε δυΒδίβηεεβ εείεεεεΒ ίο ίη ιηβεξίηβΙ 211810 (Β) βηΒ (ο) 
δΒβΙΙ Βε 8υΒ]εεΐεΒ Ιο ιΒε ίηίΐίβΙ βηΒ ρεεείοΒίε Ιεδίβ βΐ 3 
§3υ§ε ρεεδδυεε οί ηοΐ Ιεδβ ΐΒβη 0.4 ΜΡβ (4 Ββε). ΤΒε Βν- 
ΒεβυΙίε ρεεδδυεε Ιβδί ίοε δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοε ιΒε εβεείβ^ε οί 
δυΙρΒυε ΐείοχίΒε οί 1° (β) δΒβΙΙ Βε ερρεβίεΒ ενεεν ΐΒεεε 
γεβεδ. δΒεΙΙδ ιηβΒε οί ρυεε βΐυεηίηίυηι βηΒ ίηίεηΒεΒ ίοε ιΒε 
03εεί3§ε οί ηίΐείε βείΒ οί 2° (β) 3ηΒ οί οςυεουδ δοΐυΐίοηδ οί 
ΒνΒεο^εη ρεεοχίΒε οί 62° ηεεΒ Βε δυΒ(εεΐεΒ ίο ιΒε ίηίιίβΙ 
βηΒ ρεείοΒίε Ιβδίδ βΐ 3 ββυ^ε ρεεδδυεε οί οηΐγ 0.25 ΜΡβ 
(2.5 Ββε). 

ΤΒε εοηΒίΐίοη οί ιΒε Ιίηίης οί δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοε ιΒε εβε- 
είβ^ε οί Βεοεηίηε οί24° δΒβΙΙ Βε ίηδρεεΙεΒ ενεεγ γεβε Βγ βη 
εχρεεί βρρεονεΒ Βγ ιΒε εοεηρείεπί βυΐΒοείΐγ, \νΒο δΒβΙΙ ίη- 
δρεεί ιΒε ίηδίΒε οί [Βε δΒεΙΙ. 

δΒεΙΙδ ίη[εηΒεΒ ίοε [Βε εβεείβ^ε οί [Βε δυΒβίβηεεδ εε- 211852 
ίεεεεΒ ίο ίη ηιβεβίηβΙ 211810 (Β) δΙιοΙΙ Βε δυ(εεΙεΒ (ο [Βε 
ίηίίίβΐ βηΒ ρεείοΒίε [εβίδ 3( ΐΒείε εβΙευΙβίίοη ρεεδδυεε βδ Βε- 
ίίηεΒ ίη ιηαε^ίηβΙ 211123. 

211853 

-211859 

δεείίοη 6: ΜβεΙΟηβ. 

δΒεΙΙδ ίηίεηΒεΒ ίοε [Βε εβεείβ^ε οί ηηΒγΒεουδ ΒνΒεοίΙυ- 211860 
οείε βείΒ οε βηυεουδ βοΐυΐίοηδ οί ΒνΒεοίΙυοείε βείΒ οί 6°. οε 
Βεοηιίηε οί24°, βΒβΙΙ Βεβε ίη βΒΒίΐίοη Ιο [Βε ρβείίευίβεδ εε- 
ίεεεεΒ Ιο ίη ηιβε^ίηβΐ 211160 βη ίηΒίεβίίοη οί ιΒε ρεπηίδδί- 
Βίε ηΐ3χίηιυηι ηεΐ ΙοβΒ ίη !<£ βηΒ (Βε ΒηΙε (ιηοηΐΒ. νεηε) οί 
(Βε ιηοδί εεεεηΐ ίηίβεηβΐ ίηδρεείίοη οί ιΒε δΒεΙΙ. 

211861 

-211869 

δεείίοη 7: Ορεεβίίοη. 

δΒεΙΙβ ίηίεηΒεΒ ίοε ιΒε ε3εείη§ε οί δυΙρΒυε ΐείοχίΒε οί 1 ° 211870 
(β) βΒβΙΙ ηοΐ Βε ΠΙΙεΒ Ιο ιηοεε [Ββη 88 ρεε εεηΐ οί ΐΒείε εη- 
ρβείΐγ; ΐΒοδε ίηίεηΒεΒ ίοε [Βε εβεείβ^ε οί Βεοιηίηε οί 24° 
δΒβΙΙ Βε ΠΙΙεΒ Ιο ηοΐ Ιεδδ [Ηβη 88 ρεε εειιΐ βηΒ ηο! ιηοεε 
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Ιΐΐ 3 η 92 ρετ οεηΐ οΓ ΐΒείτ οΒρβοίΐγ ογ Ιο 2.86 Ι <8 ρεΓ Ιίΐιε οί 
οβρβοίΐγ. 

δΒεΙΙβ ϊηΐεη 8 ε 8 Γογ (Βε 08γγΪ3§6 οί ηηΒγιΒουδ Ιινί 1 γο Πυ - 
οπο βοίίΐ ογ βςυεουβ δοΐυΐίοηβ οΓ Βν 8 ΐ'οΠυοπο 3 θί (1 οΓ 6 ° 
δΒβΙΙ ηοΐ Βε ΠΙΙεοΙ Ιο πιογο ΐΒαη 0.84 Ι<8 ρετ ΙιΙγο οΓ οβρΒοίΐν. 

δΒεΙΙβ ίηΙβη 8 ε 8 Ιογ ΐΒε 03γπβ§6 οΓβυΒδίαηοε,δ οΙ 6 °. 7° 211871 
3 Π (1 24° δΒβΙΙ Βε ΒεπηεΐίοΒίΙν οΐοδειΐ^ 8 υπη 5 03ΓΠ3§ε βο8 
ΐΒε εΙοδΟΓεβ δΒοΙΙ Βε ρΓοίεοΐεά \νίΐΒ ΙοοΙ<αΒΙε οΒρβ. 

211872 

-211999 


Αρρεη8ίχ Β.1Β 

ΡΚΟνίδΙΟΝδ ΟΟΝΟΕΚΝΙΝΟ ΤΑΝΚ-ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ 

ΝΟΤΕ: Ρβγι I 3615 ουί (Βε ΓεςυΪΓειηεηΐβ βρρΠοηΒΙβ ίο 
ΐ3η1(-οοηΐ3Ϊη6Γ3 Ϊηΐεη8ε8 Γογ (Βε ο3Π'ίο§ε οΓ βυΒδίαηοε* οΓ 
«11 Οίβδδβδ. ΡαΓί II 0011131113 ρ3ΓΐίευΙί1Γ Γε(|υΪΓεΐ 1 ΐεηΙδ βιιρ- 
ρίειτιεηΐίιΐβ ογ πιοΒίΓνΐη^ ΐΒε Γεηυίτειιιεηΐδ οΓ Ρηπ I. 

ΡΑΚΤ I: ΚΕζΙΙΙΙΚΕΜΕΝΤδ ΑΡΡΕΟΛΒΕΕ ΤΟ ΑΙ.Ε 
ΟΕΑδδΕδ 


212000 

-212099 

δβοΐίοη 1: ΟεηεΓαΙ; βοορε (υδε οΓ ΐΒηΙν-οοηΐηίηεΓδ): 8εΠ- 
ηίΐίοηδ. 

ΝΟΤΕ: Ιη βοοοπίαηοε ννϊΐΐι ΐΙιε ρΓονίδΐοηβ οΓ ηκιπ(ίηηΙ 
10121 (1), (Βε οβγπβ^ο οΓ (Ιαη^ειουδ δΐιΒδίαιιοεβ ίη Ιαηΐν- 
οοηΙβίηεΓδ ίδ ρεπηίΐΙε8 οηΐγ ννΒειε εχριεδδΐγ ηυΐΒοπ/.ε8 Ιογ 
βυοΒ δυΒδίβηεεδ ίη εβοΒ οΓ ΐΒε δεοΐίοηβ 1 οΓ ΡηγΙ II οΓ ιΒίδ 
Αρρεικίίχ. 

ΤΒβδε ΓεριιίΓειηεηΐδ δΙιβΙΙ βρρΙγ Ιο Ιίΐιιΐν-οοιιΐηίηεΐδ. οΓη 212100 
οορβοΐΐγ οΓ ιηοΓε ΐΒβη 0.45 ουΒίο πιείτε ννΙιίοΒ βγο ιΐδρ8 Γογ 
ΐΒθ 03ΓΠ3§ε οΓ Γκ|υί8. 53560ϋ5. ρΟννίΙοΓΥ ΟΓ §Γ3Ι1 ΙΐΙίΙΓ 81 |Β- 
8ΐ3110εδ, 311(1 ΙΟ ΐΒοΐΓ Βΐΐίπ£5 311(1 30063501108. 

Α ΐβιιΙο-οοιιΙοίηεΓ 5 Ι 13 ΙΙ οοιηρπβε <\ δΙιεΙΙ ηηΗ ίΐεηΐ3 οΓ 212101 
εςαίριηεηΐ, ίηο1υ8ίη§ εηυίριηεη! Ιο ΓαοίΙίίοΙε ιιιονοιιιρηΐ 
ννϊΐΒου! 3ί§ηίΠο3ΐιΐ οΗαιι^ε οΓ αΐΐίΐυοίε. 

Ιη Ιΐιβ Γο11οννίη§ τεςυίΓεηηεηΐδ: 212102 

(1) (β) “δΗεΙΙ” 11103113 (Βε ΙηιιΙυ ρτοροΓ (ίιΐ(Ίυ8ίη§ Ιΐιε 
ορεηίη^β 3η(1 (Βεΐτ οΐοβυτεδ): 

(Β) “δεηίοε εηυίρηιεηΐ" οΓ (Βε βΙιεΙΙ ηΐεοιίδ ΠΙΙίη§ ηικί 
ειηρίγίιΐβ, νβηΐίη§, ββΓεΙγ, Βε3ΐίη§ βικί Βε3ΐ-ίηδυΐ3ΐίη£ (1ο- 
γίοββ βικί (Βε ηΐ635υπη§ ίιΐδίΓυιιιεπΙβ: 3ΐκ1 

(ο) “δΐηιο1ιΐΓ3ΐ εςυίρηιεηΤ’ ηΐ63Π5 ΐΙιε ιείιιΓοΓθίη§. Ιηδ- 
Ιεηίη§. ρΓοΙεοΐίνε ογ 8ΐ3ΒίΙίζίη§ ιιιεηιΒβΓβ εχίεηιηΐ Ιο ΐΙιε 
δΒεΙΙ. 

(2) (β) “ΟβΙουΙβΙείΙ ρΓεδδυτε" ιηεαιΐδ 3 ΐΒεοι-εΐίοβΙ ριεβ- 
8υΓ6 31 1β35ΐ εςυβί 10 ΐΒε Ι65ΐ ρΓεδδυΓΟ ννΐΐίοΐΐ 300Ογ8πΙ£ Ιο 
ΐΒβ (1ε§Γ60 οΓ 8βπ§6γ εχΗίΒίΐεί! Βγ ΐΒε βυΒδΡιηοε Βείιΐ£ οβγ- 
116(1 ιπ3> εχοεεΗ (Βε ννοΗνίη^ ρτεδδυιε ιιιογο ογ Ιεββ βιιΐι- 
δίβηΐίβΐΐν. Ιΐ ίδ υδβ(1 βοΙεΙν Ιο 8εΙεπηίηε ΐΒε (ΙιίοΙ<ιιε55 οΓ ιΙιε 
γνβΐΐδ ο( ΐΗε δΒεΙΙ, Ιο ιΒε εχοΐυδίοη οΓ ηηγ εχίειιιαΐ ογ ίηίετ- 
ηβΐ ΓείηΓθΓοίη§ Ηενίοε: 

(Β) “Μοχίιηυιη ννοΓΐ<ίη§ ρΓεδβυΓε (§αιΐ£ε ριεβδΟΓε)” 

11163115 ΐΒβ Βί^Βεβΐ οΓ ιΙιε ΓοΙΙο\νίη§ (Ιιγοο ρτεβδυιεδ: 

(ί) (.Βε Βί^ΒεδΙ εΓΓεοΙίνε ρΓεδβυτε βΙΙονχ^(1 ίη ιΙιε δΙιοΙΙ 8ιιγ- 
ίη§ Π11ίη§ (“ηΐ3χίηιυιη ΒΙΙΐη§ ρτεβδυΓε 3ΐΙοννε8”): 

(ϋ) ΐΗβ Ιιί^Ηεδΐ εΓΓεοΙίνε ρτεβδυτε «Ιΐοννβοΐ ίη ιΙιε βΙιοΙΙ 
8υπη§ (ΙίβοΙιβΓ^ε (“τηΒΧπηυιυ 8ί5θΙΐ3Γ§ε ρΓΟβδίπε <ιΙ- 
1οννβ(Γ); 3ηι1 

(ίϊϊ) ΐΒε εΓΓεοΙίνε §3υ§ε ρΓοβδίιτε Ιο· ννΙιίοΙι ιΙιε βΙιεΙΙ ίδ 
5υΒ]εοΙε(1 Βν ί(3 οοηΐοηΐβ (ίιιοΙυΒίιις βυοΙι εχίικηεοιιβ ^ηβεβ 
38 ίΐ ηΐ3)' οοηΐηίη) 31 ΐΒε ιηηχίιηυιη ινοιΊγίιΐβ ΙειιιρεΓ3- 
ΙυΓε. 

ΕχοερΙ ννΒεΓε ΐΒε βρεοΐΒΐ ΓοηυίΓειηεηΙβ Γογ εοοΙι ΟΙαββ 
ρΓονίοΙε οίΒεπνίβε, ιΙιε ηαηιεποβΙ νηΐυε οΓ ιΐιίβ ννοιΊοιι§ 
ρΓ655υΓ6 (§31Ι§6 ρΓ65δαΓ6) δΒβΙΙ ΙΙΟί Βθ Ιθ\Υ6Γ ΐΙΐ3Ι1 ΐΐΐε 13 - 
ρουΓ ρΓ655ΐΐΓ6 (βΒδοΙυΙε ρΓΟδδΙΙΓε) οΓιΙιε ΠΙΙίιι§ βυΒβΙβηοο 31 

50°0. 

Εογ δΒεΙΙδ εηυίρρειΐ ινίιΒ δβΓοίν νοίνεβ (ννίιΐι ογ ινίιΐιοιιΐ 
ΒιΐΓ8ΐίη§ (Ιίδο). (Βε πΐ3χίηιυηι \\ΌΓΐ<ίη§ ριεβδίίΓε (§3υ@6 
ρΓεδδυτε) βΒβΙΙ ΒοινενεΓ Βε εςυβΙ Ιο ΐΒε ρΓεβοΓίΒεεΙ ορεηίη§ 
ρΓεδδϋΓε οΓ βιιοΒ δβΓείν νβίνεβ. 


Εογ δΒεΙΙδ εςυίρρεοί ννίΐΐι νεηΐίη§ δγδίεηιβ 3ΐκ1 3 δαΓείν 
(Ιενίοε Ιο ρΓενεηΐ ΐΒε οοηίεηΐβ δρί11ίη§ ονιΐ ίΓ ιΙιε δΙιεΙΙ ονοι- 
ΙυΓηβ, ΐΒε Γηβχίηιιιιη ιυογΙυιιι^ ρΓεβδίιτε (§& υ 8ε ρΓεβδυιε) 
δΒβΙ! Βε εςιιβΙ ίο ΐΒε 5ΐ3ΐίο ρΓεβδίιτε οΓιΙιε ΠΙΙίη§βιιΒδΙβηοο. ■ 

(ο) “ΤεδΙ ρΓεβδίιτε” ηΐ63η5 ΐΗο Ιιί§1ιε5ΐ εΓΓεοΙίνε ριεβδοιε 
ννΒίοΒ 3Π865 ίη ΐΗε δΙιεΙΙ «Ηηιίιΐβ ιΗε ρΓεβδυιε Ιεβΐ; 

(8) “ΕίΙΙίηβ ρΓεδδϋΐε” ιπεβηδ ιΙιε Ιιί^ΙιεβΙ εΓΓεοΙίνε ριεβ- 
3ΐΐΓ6 ννΙιίοΒ 3Π365 ίη ΐΒε βΗβΙΙ 8υιίη§ ιΙιε ριεβδυτε ΐββΐ: 

(8) “ΓίΙ1ίη§ ρΓεδβυΓε" ιηεΒίιβ ιΙιε ηιβχίηιυιη ρΓεβδυι ε ιιο- 
Ιαβίΐν Βυϊΐΐ ιιρ ίη Ιΐιε δΒεΙΙ ννΒεη ίΐ Ϊ5 Βοίη§ ΠΙΙε8 Βν ρΐ'05- 

δϋΓε: 

(ε) “ΟίδοΒ3Γ§ε ρΓεβδυτε” ιηε3ΐΐ5 ιΙιε ηιπχίιηιιηι ριεβδίηε 
βοΐηβΙΙγ Βυίΐι ιιρ ίη ιΙιε βΙιεΙΙ ννΒεη ίΐ ίβ Βείη;; 8ίδθΙΐ3Γ§ε8 Βν 
ρΓεδβυΓε; 

(3) “ΕεοΙο^ε Ιεδΐ” ηιεβιΐδ ιΙιε Ιεβΐ ννΙιίοΙι οοηβίδΐδ οΓ8ΐιΒ- 
^ 6 ^ι^ 11 § ΐΒε κΒεΙΙ Ιο αη εΓΓεοΙίνε ίιιίειηπΙ ριεβδυΐ'ε εςυοΙ Ιο 
ιΒε ιηβχίπιυπι ννθΓΐ<ίη§ ρΓεδδυτε, Βιιΐ ηοΐ Ιε55 Ιΐηιη 20 ΒΡα 
(0.2 Ββγ) (§311§6 ρΓ655Ι1Γε). Βν 3 ρΓΟΟΟίΙϋΙ Ο 3ρρΐΌΥε8 ΙΐΥ ΐΒε 
οοηιρείεηΐ βυΐΒοΓίΐγ. 

212103 

-212119 

δεείίοη 2: ΕοηβΙΓυοιίοη. 

δΒεΙΙδ βΒβΙΙ Βε 8ε5ίηβηε8 ηη8 οοηβΐι υοΙεΒ ίιι βοοοπίοιιοε 212120 
ννίΐΒ ιΒε ρΓονίδΐοηΒ οΓ 3 ΐεοΒηίοηΙ οο8ε ιεορ^ηίχεΒ Βγ ιΙιε 
οοπιρείεηΐ βυΐΒοΓίΐγ. ΒιιΙ ιΒε ΓοΙΙόννίπ" ιηίιιίιηιιιη Γεριιίιε- 
ιηεηΐδ βΒ&ΙΙ Βε ηιεί: 

(1) δΒεΙΙδ βΙιβΙΙ Βε ηιη8ε οΓ 8υοΐίΙε ηιοΙηΙΙίο ιιιβίει ίηΐδ. 

Γογ νγε!8ε8 δΒεΙΙδ οηΐγ 3 ιη3ΐ6ΓΪ3ΐ ννΒοβε \νοΙ8ηΒίΙίΐγ Ιιηδ 
Βεεη ΓυΙΙγ 8ειηοιΐδΐΓ3ΐε8 βΙιβΙΙ Βε υ5ε8. ΨεΙ8δ βΒαΙΙ Βε δΒίΙ- 
Γιιΐΐν ηΐ38ε 3η8 βΓΓογΒ οοηιρίείε δαΓείν. ΤΒε ιηαίειίηΐδ οΓ 
δΒεΙΙδ 3ΐι8 οΓ Ιΐιείτ ριοΐεοΐίνε Ιίηίη§5 ννΒίοΒ ηιε ίη οοηΐηοΐ 
ινίιΒ ιΒε οοηίεηΐδ ο3γγιο8 δΒβΙΙ ιιοί οοηΐηίη δυΒβίαηοεδ ΓηιΒΙε 
Ιο Γ63018ηη§6Γ0ΐΐ3ΐν νν ίΐΒ ΐΒε ΒιΙΙετ Ιο Γοπιι 83ΐι§εΓου5 οοηι- 
ρουιι85, ογ βυΒδΙβηΐίβΙΙγ Ιο ννεβΒεη ιΙιε ιηαΐεπαΐ. 

(1) δΒεΙΙβ, ιΒοιγ βΐΙβοΒιηεηΐδ «η8 ΐΒείτ βει νίοε 3ΐι8 δΐηιο- ’ 212121 
ΐυΓβΙ εςυίρηιεηΐ δΒβΙΙ Βε 8ε5ί§ηε8 Ιο ινίΐΐΐδίβικί αΐ Ιεοδί ιΙιε 
δίβΐίο 3η8 8γΐ13ηΐίθ 31Γ68565 ίϊϊ ΙΙΟΓΙΙίαΙ 03ΓΠ3£ε (νίΐΒοϋΙ Ιθ85 
οΓ οοπΙεπίδΆ ·'■ 

ΤΒε ρΓε.δβυΓεοη ννΒίοΒ ιΙιε 8ίιιιεη5Ϊοιιίης οΓ ΙΙιε ΙηιιΙν'- 212122 
οοηΙβίιιεΓ βΒεΙΙ ίδ Β35ε8 5 Β 3 ΙΙ ηοΐ Βε Ιε35 ΐΐκηι ιΙιε θ3ΐοιιΐ3ΐε8 
ΡΓ65511Γ6, ΒυΙ ΐΒβ δίΓεδδεβ ΓθΓεΓΓ68 16 ίη ηΐ3Γ£Ι113ΐ 212121 
βΒβΙΙ βίβο Βε ΐεΒεη ίιιΐο βοοοοηΐ. 

ΕΙηΙεβδ βρεοίβΙΙν ρΓ650ΓΪΒε8 οίΒειννίδε ίιΓίΙιβ νηιίοηδ 212123 
Οίβδδεδ, ιΒε ΓοΙΙοννίη§ ρ3Πίουΐ3Γ5 δΙιηΙΙ Βε ΐηΒειι ίηΐο ηο- 
οουηΐ ίη ιΒε 8ε5ίβη οΓ βΒεΙΙβ: ·' 

(1) €Γ 3 νίΐγ- 8 ί 5 θΙΐ 3 Γ§ε δΒεΙΙδ ίηΐεη 8 ε 8 Γογ ιΙιε 03 πίβ§ 6 οΓ 
δοΒδίβηοεβ 1ΐ3νίη§ 3 ν3ρουτ ρΓεδβοιε ποί εχοεε 8 ίιΐ 8 110 
ΒΡβ (1.1. Ββγ) (βΒδοΙιιΐε ρΓεβδητε) αΐ 50°€ δΙηιΙΙ Βε 8 ε- 
δΐ 2 ηε 8 Γογ 3 οβίοηΐβΐίοη ρΓεδβυτε οΓ Ιννίοε ιΙιε βίΒΐίο ρΓ05- 
5 ΐΐΓ 6 οΓ ιΒε 5 ΐιΒκΐ 3 ηοβ ίο Βε 03ΐτίε8 ΒυΙ ιιοί Ιεββ ΐΐκιη Ιννίοε 
ίΒε δίβΐίο ρΓ6δ50Γ6 οΓ \Υ 3 ΐ 6 Γ. 

(2) ΡΓ655ΐΐΓε-ΠΙΙε8 ογ ρΓεβδυΓε^ίβοΙκίΓ^ε δΙιεΙΙβ ίη- 
Ιεη8ε8 Γογ ίΒε 03Γπα§ε οΓδυΒδΙβηοεδ Ηανίιις 3 ν3ρουι· ρι εδ- 
5ΐΐΓ6 ηοι εχοεε8ίιι§ 110 ΒΡβ (1.1. Βατ) (οΒδοΙυΐε ρΓεδβιιιε) 
οί δΟ^Ο δΒβΙΙ Βε 8εδί§ηε8 Γογ 3 οβΙουΐΒΐίοη ριεβδυιε ειμιπΙ 
ίο 1.3 ΐίητιεδ ιΒε Π11ίη§ ογ 8 ίδοΒαΓ£ε ρΓέδδυιε. 

(3) δΒεΙΙδ ίηΐεη8ε8 Γογ ιΒε οηγγιβ^ο οΓ βυΒδίηηοεδ Ββνίη§ 

3 νβρουτ ρΓεδκυΓε οΓ πιογ6 ιΒβο 110 Κρ.τ (1.1. Βηι·) ΒυΙ ηοΐ 
ιηοΓε ΐΒβη 175 ΒΡβ (1.75 Ββγ) (βΒδοΙυΐε ρΓεδβυτε) βΙ 50 ο € 

5 Ββ!Ι, ννΒβίενεΓ (Βοιγ ΠΙΙίη§ ογ 8ί5οΙΐΒΓ§ε δγδίεηι. Βε 8ε- 
5ί§ηβ8 Γογ βοβΙοοΙβΙιοπ ρΓεβδυτε οΓ ηοΐ Ιεββ ιΒβιι 0.15 ΜΡβ 
(1.5 Ββγ) β3ϋ§ε ρΓ655ηΓ6 ογ 1.3 Ιίπίθδ ιΒε ΓίΙΙίη^ ογ 8 ίδ- 
οΙΐ 3 Γ§ε ρΓεδβυΓε, ννΒίοΒενεΓ ίδ ιΒε Βί§ΒεΓ. 

(4) δΒεΙΙδ ίηΐεη8ε8 Γογ ιΒε 03γγι3§6 οΓ δυΒβίΒηοεβ Β 3 νίη§ 

3 νβρΟϋΓ ΡΓ6551ΙΓ6 οΓ ΓΠΟΓ6 (ΒβΠ 175 ΒΡβ (1.75 Ββγ) (υΒδΟ- 
ΙυΙε ρΓεδβυΓε) βΙ 50°€ βΒβΙΙ, ννΒοΙενεΓ ιΒοϊγ ΓιΙΙίη§ ογ 8ίδ- 
οΒ 3Γ§6 βγβίεηι, Βε 8εδί§ηε8 Γογ β οβίουΐβΐίοη ρΓεβδυτε 
εςυβί Ιο 1.3 ΐίιηεβ ιΒε Π11ίη§ ογ 8ΐ8οΒ3Γ§ε ρΓεβδυΓε ΒυΙ ηοΐ 


ι, ' ΙΓ ΐΙιεΓε Βίε 8653551115 νεηΐδ. ΐΐιίβ βΙιιιΙΙ ηοΙ ΒρρΙν 1<ι ΐ|ΐι;ιιιΐίΙί(·8 
οΓ 05€3ρίη§ ΐΐιιουςίι ΐΐιρηι. 
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Ιβδβ (Ηβη 0.4 ΜΡβ (4 Ββ γ) ρΓεβδυΓΡ. 

ΤβηΙί-εοηΐβίηεΓδ ίηίεικίρά Ιο εοηΐβίη εεΓίβίη (Ιβη^βΓουδ 212124 
δυΗδΙβηεεβ δΗβΙΙ 6ε ρΓονκΙβο! ννΐΐΗ 3(1<1ίΐίοη3ΐ ρΓοΙεείίοη, 
ννΗίεΗ ηιαγ ΐβΗε ιΗε Γογγπ οΓ βάάίΐίοηβΙ ΐΗίεΗηεδδ οί ιΗε δΙιεΙΙ 

Αΐ ίΗε (68ΐ ρΓβδδϋΓβ, ΐΐΐβ δίΓΡδδ Ο (δί§ΙΤ13) 31 ίΗε 111051 36- 212125 
νβΓβΙγ δίΓΟδδβ^ ροίηΐ οί ιΗβ δΗεΙΙ δΗβΠ εοηίοπη ιΗε 
ΓΠ3ΐ6Π3ΐ-(ΐ6ρβίκ1βηΙ Ιίηιίΐδ ρΓέδεπΗεοΙ ΗβΙονν. Ιη 3<1<1ίΐίοη. ϊη 
θΗθΟδίπ£ (Ηε ΓΤ13ΐ6ΓΪ3ΐ 3Π<1 (ΙβΙΡΠΙΐίΐΐίΐΊβ ννβΙΙ ΐΗίθΙ<η658, ΐΐΐβ 
ιηβχίιηιιιη 3ΐΐ(1 ΓηίηίιηυΓη ΠΙΙίη£ βικί ννοΓίίίηβ Ιειηρ6Γ3ΐυΓ63 
δ!ιου18 1)6 ΙβΡεη ϊηΐο βεεοιιηΐ, ννίιΐι ρβΓίίευΙβΓ ΓείεΓεηεε Ιο 
ΐΗε πδΐί οί Ηπίΐΐε ίΓδείητε. 

(δυεΗ 3<1(1ίιίοηα( ιΗίεΙαιεδδ Ηείηβ άβίβπηίηεά ίη ιΗε ΙίβΙπ οί 
ΐΗε (ΐ3η§6Γδ ϊηΙιεΓεηΐ ίη ιΗε δυΗδίβηεεδ εοηεβΓηεά: δβε Ιΐιβ 
Γβίενβηΐ είδδβεδ) ογ οί 3 ρΓοΙεεΙίνε (Ιενίεε. 

(1) Ρογ ηιείβίδ βικί βΙΙοχδ εχΗί 6 ίΐίη§ 3 εΙεοΗγ-άείίηεεΙ 
χϊεΐίΐ ροίηΐ ογ εΗβΓβείεπζει! 6 γ 3 §υ 3 Γ 3 ηΐε 6(1 εοηνεηΐίοηηΙ 
γϊε1(1 δ(Γ 6 δδ Βε (§βηεΓ 3 ΐΙγ 0.2 ρεΓ εεηΐ οί Γ 6 δί(Ιυ 3 ΐ εΙοη§ 3 - 
Ιίοη). 

(3) ννΙ) 6 Γ 6 ιΗε Γ31Ϊ0 Βε/Βιη ίδ ηοΐ ιπογρ ΐΠηπ 0.66 
(Κε=3ρραΓ6ηΐ γϊεΐεΐ δΐΓ6δδ ογ 0.2 ρεΓ εεπ ρΓοοί δΐιεβδ; 

Βπι= §υ3Γ3ηΐ66(1 ηιίηίηιυιη ΙεηδίΙε 3ΐΓεη§Ιιΐ): 



(2) Ρογ ηιείβίδ 3ΐκ1 βΙΙογδ εχΗί6ίΐίη§ ηο ηρρΒίεηΙ γίεΙ(1 
δίΓεδδ 3ηά εΚβΓβεΙεπζεο! Βν 3 £υ3Γ3ηΙεε(1 ιηίηίιηυηι ΙεηδίΙε 
δΐΓεη§1ιΙ Βιη: 


σ < 0.43 Βε 


(3) ΤΗε εΙοιΐ£3ΐίοιι 31 ίΓ3εΙιΐΓε. 2/ ίη ρει· εεηΐ. δΙιηΙΙ 6ε ηοΐ 

1688 Ι(ΐ311 

10.000 


(Βιη (ίη Ν/ηηη 2 ) 

6η( δΗβΙΙ 6ε ηοΐ Ιεδδ (Ηβη 20 ρει· εειιΐ ίη ιΙιε εβδε οί δίεεΙ 
3ΐκ1 ηοΐ Ιεδδ (Ηβη 12 ρεΓ εεηΐ ίη ιΙιε ε3δε οί οΐίιηίηίυηι ηΙ- 
Ιογδ. 

Τ3η1ί-εοηΐ3Ϊηει·δ ίηίεηεΙεΗ Ιογ ιΙιε εβπίββε οΠηΠαιηιηα- 212126 
61ε Ιίςαίάδ Ηβνίη§ α ΠβδΗροίηΙ οί ηοΐ ιιιογρ (Ιηιη 50°Γ, 3ιιγ1 
ίοΓ ιΗβ 03ΓΠ3§ε οί ίηίΐαηιπκώΐβ"§3368 βΒηΙΙ 6ε εηρηΗΙε οί 
Η>είη§ εΙεείπεβΙΙν εβιΐΗεί). 

ΤηηΙί-εοηΐβίηβΓδ δΗβΙΙ 6ε εβρβΗΙε οί 36δθΓ6ίιΐ£ ιΙιε ίοιοεδ 212127 
δρεείΠβίΙ ίη ρ3Γ3 8 Γ 3 ρΗ (1) 3η<1 ιΙιε %ν&11 ιΗίεΙαιεδδ οί ιΙιε 
δΗεΙΙδ δΐιβίΐ 6ε 38 ρΓβδεπΗειΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6δ (2) - (4) 6εΙο\ν. 

(1) ΤηηΙί-εοπΙβϊηεΓδ βικί (Ηριγ ίβδίεηίη^δ δΙιηΙΙ υικίει- 16 ε 
ιηβχίηηηη ρεπηίδδίΗΙε Ιοαεί 6ε εβρβΗΙε οί 363 ογ6ϊιι£ Ι6ε 
ίοΓεεδ εχεηεά 6ν: 

- ίη 16ε (Πιεείίοη οί (ΓβνεΙ: Ιννίεε ιΙιε ΙοΙαΙ ιηαδδ: 

- ΗοπζοηίβΙΙγ ηΐ π£ΐη 3η§Ιεδ Ιο (6ε (Ητεείίοη οί ΐΓ 3 νεΙ: 
ΐΗε ΙοΙηΙ ηΐ333; (\νΚεΓε (Ηε ΗίΓεεΙίοη οί ΐΓβνεΙ ίδ ηοΐ οΐεηιΐγ 
8εΐεΓπιίη6<1, (6ε ηηβχίιηυιη ρεπηίδδί61ε Ιο3(1 δΙιηΙΙ 6ε Ιννίεε 
ΐ6ε Ιοίβΐ ηΐ3δδ); 


2/ ΤΙιε δρεείιηειίδ ιΐδε<1 ίο Ηεΐεηηίιιε ιΙιε εΐοη^.ιΐίοιι ;ιΙ Ιπκΐυκ· 
δΙιβΙΙ 6ε ΙαΙνειι ΐΓαιΐδνεΓδεΙν Ιο ιΙιε Ηίιει-ιίοιι οί ιοΙΙίιΐ" ;ιιι<1 6ι· δοδο- 
ευΓ6(1 ιΙιηΙ: 

6 ο = 5 (1 

«ΙιεΓε ίο - ΙειιςΙιΙ οί (Ιιε δρεείιιιη 6ι·ίθΓ»· ιΐχ· ι«·κΐ: ηη< I 
<1 = άίοιηείΡΓ. 


- νβΓίίεβΙΙγ υρ\ν3π1δ: ΐΗε Ιοίβΐ ηιβδδ; βη(1 

- νετίίεοΐΐν (Ιοννηννβηΐδ: Ιννίεε ίΗε Ιοίβΐ ηιβδδ. 

ΙΙηάεΓ εβεΗ οί ΐΗβδε ίοΓεεδ ίΗε δβίεΐγ ίβείοΓδ Ιο 6ε ο6- 

36Γνε<1 5636 6 ε ίΗε ίο|]οννίη£: 

- ίοΓ ιηείβίδ 63νίη§ 3 εΙββΓίγ-εΙεΠηεεΙ γίβ1<4 ροίηΐ: 3 
δβίεΐγ ίβεΙΟΓ οί 1.5 ίη τείβΐίοη Ιο 16ε βρρβΓεηΙ γίβίεΐ δίΓεδδ; 
ογ ίοΓ Γηείβίδ ννίΐΗ ηο εΙεβΓίγ-οΙεΠηείΙ γβίεί ροίηΐ: 3 δβίεΐν 
ίβεΙΟΓ οί 1.5 ίη τείβΐίοη Ιο 16ε £υ3Γ3ηΙεε4 0.2 ρετ εειιΐ 

ρΓΟθί 81Γ655. 

(2) Τ6ε (Ηίεΐνηεδδ οί ιΙιε ενίίικίπεβΐ ννηΙΙ οί ιΙιε δΙιεΙΙ 3ΐκ1 
οί 16 ε εηάδ βηοΐ εονεΓ ρΐηίεδ δΙιβΙΙ 6ε εηΙευΒίεΓΐ 6>· ιΙιε ίοΙ- 
Ιοννίηβ ίοΓΓηυΙαε: 

Ρ ΜΡ Ό Ρ ^ χ1 ° 

ε = -— (ίη ηιπι) 6 = - (' η Π1ΙΤ1 ) 

2 σ 20 Χσ 

ννΗεΓε Ρ ΜΙ , = εβίευίαΐείΐ ρΓεδδηιε ογ Ιεδΐ ριεβδυιε. 
νν6ίε6ενεΓ ίδ ΙΙιε Ηί^Ιιετ, ίη ΜΡβ: 

Ρ., ν = εβίευίβίεά ρτεβδυτε ογ ΐεδΐ ρΓεβδυτε. ννΐιίεΐιενει- ίδ 
ίΗε ηί§6εΓ, ίη 6βΓ; 

ϋ = ίηΙεΓηβΙ (ΙιηπιεΙεΓ οί δ6εΙ1 ίη ιηιη: 3ΐκ1 

σ = ρβΓτηίδδί61ε δίΓεβδ, 38 άείίη63 ίη ηιβΓβίηηΙ 212 125 
ρ3Γ3£Γ3ρ1ΐδ (1) (β), (1) (6), 3η<1 (2). ίη Ν/ηηη 2 . 

ΤΗε ΐΗίεΙνηεδδ δΗβΙΙ ίη ηο οβδε 6 ε Ιεδδ 16311 (Ηβΐ ρι·ε- 
δΟΓίΗεεΙ ίη ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρΗδ (3) βικί (4) 6 εΙονν. 

(3) ΤΗε ΗβΓΓεΙδ. εηιΐδ βικί εονεΓ ρΙβίεβ οί δΗεΙΙδ ηοΐ ιηοΓε 
(Ηβη 1.80 ηι ίη (ΙίβηιείεΓ, δΗβΙΙ 6ε ηοΐ Ιεδδ ΐΗβη 5 ιηιη ιΐιίεΐ; 
ίί οί ηιίΐιΐ δίεεΡ^ (βδ δρεείΓιειΙ ίη ιηβΓ^ίηβΙ 212 125) ογ οί 
εηυίνβίεηΐ [ΗίεΗηεδδ ίί οί βηοίΗεΓ ιηβίβΐ. ^Ίιετε ιΙιε (ϋβιηε- 
16Γ εχεεε8δ 1.80 ιη (Ηίβ ΐΗίεΗηεδδ βΗοΙΙ 6ε ιιιετεβδεΓΐ Ιο 6 
ιηιη ίί (Ηε Ιβηΐν ίδ οί ιηίΐοΐ δΙεεΙ :!/ (βδ δρεείΓίενΙ ίη ιηηι^ίηαΙ 
212 125) ογ ίο 3η εςυίνβίεηΐ ιΗίεΙοιεδδ ίί (Ηε Ιβηΐν ίδ οί αη- 
οίΗεΓ ηιείΒΐ. ^ ΗβΙενεΓ ίΗε ιηείβΐ υβειΐ, ίΗε ΐΗίεΙνηεδδ οί (Ιιε 
δΗεΙΙ ννβΐΐ 8 Η & 11 ίη ηο εββε 6ε Ιεδδ (Ηβη 3 ηιηι. 

(4) ΨΠεΓε βάεΙίΐίοηβΙ ρΓοΙεείίοη οί ίΗε δΙιεΙΙ αββίηδΐ 83ΐη- 
3£ε ίδ ρΓονίάε^, (Ηε εοιηρείειιΐ ηυΐΐιοπίν ιηβγ ηΙΙονν (Ηε 
3ίθΓ6δ3ί8 ηιίηΪΓηυιη ΐΗίεΙίηεβδεδ (ο 6ε τείΐυοοίΐ ίη ρΓοροι- 
Ιίοη Ιο (Ηε ρΓοΙεείίοη ρΓονίάεά: ΗοννενεΓ, ιΙιε 331(1 Ι6ίε1<- 
ηεδδβδ δΐιβίΐ 6ε ηοΐ Ιεδδ (Ηβη 3 ιηιη ίη (Ηε εβδε οί ηιίΙΗ 
δ(εεΙ, 3/ ογ (Ηβη 3η εςηίνβίεηΐ (ΗίεΙοιεδδ ίη (Ιιε εαβε οί οΐΐιετ 
ιηβίεπβίδ, ίοΓ δΗεΙΙδ ηοΐ ηιοΓε (Ηβη 1.80 ιη ίη (ϋαιπείει·. Ρογ 
δΗεΙΙδ ννίΐΗ 3 (ΙίΗΓηείεΓ εχεεείΐίηβ 1.80 ηι (Ιιε ηίοΓεδηίο) ηιίη- 
ίιηιηη ΐΗίεΗηεδδ δΗβΙΙ 6ε ίηεΓ63δ6(1 Ιο 4 ιηιη ίη (Ιιε εηβε οί 
ιηίΐεΐ 3ΐεε1 3/ί 3ΐη1 (ο βη εςυίνβίεηι (ΗίεΙνηεδδ ίη (Ιιε εβδε οί ηιι- 
οίΗερ ρπείβΙ. 

ΤβηΙν-εοηΐβίηεΓδ δΗβΙΙ 6ε οΒπ ίεΗ οηΐγ οη νεΙιίεΙεδ «Ιιοδε 
ί3δ(εηίη§δ βτβ εβρβΗΙε, υικΙεΓ ιΙιε ιηβχίιηυιη ρεπηίδβίΗΙε 
1ο3(1 οη ιΙιε ΐβηΙν-εοηΐΒίηεΓδ, οί 36δοι·6ίιΐ£ (Ιιε ίοΓεεδ βρεεί- 
Πε8 ίη ιηβΓβίηβΙ 212127 (1) βΗονε. 


5εε(ίοη 3: Ιΐεητίδ οί εςυίριηεηΐ 
ΤΗε ίίειηδ οί εςηίρηιβηΙ δΗβΙΙ 6ε βο 3ΓΓ3η£6(1 35 (ο 6ε ριο- 
Ιεείεά β^βίηδΐ ιΗε τίβΐς οί 6είιΐ£ «τειιεΠεεΙ οίί ογ ()3ηΐ3£ε(1 
<1υπη£ ε3ΓΓΪ3£ε ογ ΗβηπΙΙίηβ. Ιί (Ιιε εοιιηεχίοη 6ε(ννεεη (Ιιε 
ίΓβΓηε βικί (Ηε δΙιεΙΙ βΙΙοννδ τείβΐινε ιηονβιηβηΐ 35 Ιιείννεεη 
(Ηεβε 5υ6-3556Γη6Ιίε5, ιΗε ίίειηδ οί εςηίριηεηΐ δΙιηΙΙ 6ε δο 
Γβδίεηειΐ 35 Ιο ρει ιηίΐ δυεΗ ηιονειηεηΐ νν ίΐΙιουΙ π’δΗ οί (ίβιη- 
3£6 (Ο ννΟΓΐ(ίη£ ρ3Γ(5. 

ΤΗε ίΐεπιβ οί εηυίρηιεηΐ δΙιηΙΙ εχΙιίΗίι 3 δυίΙβΗΙε Ηε^Γεε οί 
δβίεψ εοηιρβΓβΗΙε Ιο (ΗβΙ οί ιΗε δΙιεΙΙ. 

Ιιι 3(1(1ίΐίοη, ρβΓίίοηΙβΓ εοικίίΐίοηδ ηρρΙίεοΗΙε Ιο ΗοΙΙοηι- 
άίδεΙιβΓ^ε ΙβηΙν-εοηΙβίπεΓδ 3Γ6 ρΓεδειίΗει! ίη ιηηι^ίιιβΙ 
212131 Ηεΐονν. 


3,ί “ΜίΙ(Ι δίεεΙ" ιηεηιΐδ 3 δίεεΙ Ιιηνίιιρ η ΙΐΓ(-;ι1.ίιΐ" 5|πίι£|ι Ιχ>- 
Ιννεειι 360 ηικί 440 Ν/ηιιη 2 . 


212128 

212129 

212130 
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Ενβεγ ΒοΙΙοιη-ίΙίδοΒβΓ^β ΐΕηΙί-εοηΙβϊηεΓ, βικί ΐη ιΒε εαβε 212131 
οΓ οοηιρβΓΐπιβηΙβ(1 ΒοΙΙοιη-ίϋδοΒΕΓββ ΐΕηΒ-εοηΐβίηβεδ ενβεγ 
οοηνρβΓίιηβηΙ, βΗειΙΙ Ββ βςυίρρβά ννϊΐΗ Ιννο πιυΐυβΙΙγ ίικίε- 
ρβη(1βηΐ δΗυΐ-οίί «Ιενίεββ, ΐΒβ Πεδΐ Βείη§ 3η ίηίεπιβΙ βίορ- 
νβίνε 47 ίίχεεΙ (ΙΪΓβείΙν Ιο ΐΒε δΒβϋ 3π<1 ιΒε δεεοηεΙ Βείη§ β 
δ1υΐεε-ν3ΐνε ογ οΐΒβε εςυίνβίβηΐ 4βνίοβ 5/ , ιηουηίεεΙ ίη 3ε- 
ΓΪ68, οηε 31 εβεΒ εηεΐ οί ΐΒε (Β8 οΒεγ£ 6 ρίρε. Ιη βεϋΐίΐίοη, ίΒε 
ορεηΐηβδ οί ίΒε δΒεϋδ δΒβΙΙ Βε 03ρ3Β1ε οί Βείη§ εΐοδβεί Βγ 
ηιεβηδ οί δΟΓβνν-ίΒεεβεΙβεΙ ρ1υ§5, ΒΙβηΙν ί1βη§εδ ογ οίΒεΓ 
εςυβϋν είίεείίνε άβνίεβδ. ΤΒε ΐηίεΓηβΙ δίορ-νβίνβ δΙΐ3ΐ1 Βε 
ορεεβΒΙε ίΓΟΓη βΒονε ογ ίεοηι Βείονν. ΙΓ ροδδϊΒΙε, ίΒε βεΐιίη§ 

— ορεη ογ εΙοδεΗ — οί ίΒε ίηίεπιβΙ δίορ-νβίνβ δΒβϋ Βε εβρβ- 
Βίε οίΒείηβ νεπΓιε<1 ίΓοηι ΐΗε βεουικΙ ϊη ΒοΐΗ 03583. Ιηίεεηβΐ 
δίορ-νβίνε εοηίΓοΙ (Ιενίεεδ δΒβϋ Βε δο ϋβδίβηεεΙ 33 ίο ρεε- 
νεηΐ βηγ υηίηίεηίΐεεί ορεηίη@ ιΒγοο^Β ϊιηρβεί ογ 3η ίηβϋνεΓ- 
ιεηΐ 3εΙ. 

ΤΒε ΐηίεΓηβΙ δΒυΐ-οίί (Ιενίεε δΒβϋ εοηΐίηυε Ιο Βε είίεείίνε 
ϊη ίΒε ενεηΐ οί άβηηβββ Ιο ίΒε εχίεεηβΐ εοηίΓοΙ εΐενίεε. Ιη 
οεείεε Ιο 3νοί(13ηγ Ιοδδ οί εοηίεηΐδ ϊη ΐΗε ενεηΐ οί εΐ3ΐη3§ε ίο 
ίΒε εχίβεηβΐ 4ίδοΒβΓ§;ε ΠΐΙίη§δ (ρίρεδ, ΙβΙβεβΙ δΒυΐ-οίί 4β- 
νϊεεδ), ίΒε ίηίβεηβΐ δίορ-νβίνβ 3η(1 ίΐδ 8β3ΐίη§ δΒβϋ Βε ρεο- 
ΙβείεεΙ Ε^βίηδΐ ίΒε (Ιβη^ετ οίΒείη§ ννεεποΒεε! οΓΓΒγ εχίεπιαΐ 
δίΓεβδεδ ογ δΒβΙΙ Βε βο 4εδί§ηβ(1 33 Ιο εεδίδΐ ΐΗεπι. ΤΒε ΓιΙΙίη§ 

3η(1 (Β 3 οΒεγ §6 (Ιενίεεδ (ίηε1υ<1ϊη§ Πβη§;ε3 ογ ΐΒεββεΙεΓ] ρ!υ§δ) 
ηη(Ι ρΓοίεεΙίνε εβρβ (ίί βηγ) δΒ&ΙΙ Βε εβρβΒΙβ οί Βείη§ δβ- 
ευε€(1 β§βίηδΙ βηγ υηίηίβηείβά ορεηίη§. 

Α ΙβηΒ-εοηΙβίηεΓ ογ εβεΒ οί ΐΐδ εοΓηρβΓίηιεηΙδ δΒβϋ, δβνβ 
ννΒεεβ ίι ίδ ϊηίβηείβεί ίοε ίΒε εβΓΠ8§β οί εΐεερίγ ΓβίπββΓβΙεά 
§ 3305 , Βε ρΓονΐεΙείΙ ννίιΒ 3η ορβηίη§ Ιβε^ε εηου§Β Ιο εηαΒΙε 
ίΒε ΙβηΙν-οοηΙβίηβΓ ογ εοπιρβηπιβηΐ Ιο Βε ίηδρεείβεί. 

ΤβηΙί-εοηΐβίηβΓδ ίηίεηάεε! ίοΓ ίΒε 03ΓΠβ§;β οί δϋΒδίβηεεδ 212132 
ίοΓ ννΒίεΒ 311 ίΒε ορβηίη§3 3Γε βΒονε ίΒε δυείβεε Ιενεί οί ίΒε 
Ιίςυίά ΓΠ3γ Βε εςιιΐρρεά, ίη ίΒε Ιοννεε ρβεί οί ίΒε Βοάγ, ννίίΗ 
3 ε1εβηίη§ βρεΓίυΓε (ΓίδΙ-ΒοΙβ). ΤΒϊδ βρβΓίϋΓβ δΒβ1( Βε εβρΕ- 
Βίε οί Βείη§ δεβίεά Βγ 3 Παη§β βο εΐοββίΐ 3δ Ιο Βε ΙεβΙφΓοοί, 
ίΒε (Ιεδί^η οί ννΒίεΒ δΒβϋ Βε βρρεονβίΐ Βγ ίΒε εοιηρείεηΐ βυ- 
ΐΒοήΐγ ογ Βγ 3 Βοφ’ <1εδί§η3ΐε<Τ Βγ 1 Β 3 Ι βυΐΒοπίγ. 

Α ΙβηΒ-εοηΙβίηεε ίηίβηάειΐ ίοΓ ίΒε 03ΓΠ3§ε οί ΙίςυκΙδ 212133 
Ββνίη§ 3 ν3ρουΓ ρεβδδΐΐΓβ οί ηοΐ ΓηοΓε (Ηβη 110 ΒΡβ (1.1 
Ββε) (βΒδοΙυΐε) 3ΐ 50 °0 δΒβΙΙ Ββνε 3 νεη!ίη§ βγδίεηι 3η<1 β 
δβίβΐγ (Ιενίεε ίο ρεενβηΐ ίΒε εοηίεηΐδ Γγοπι δρί11ίη§ ουί οί ίΒε 
δΒεϋ ίί ίΒε ΙβηΒ-εοηΙβίηεε ονεείητηδ, ογ 3 Β 3 ΙΙ εοηίοπη Ιο 
ίΒε ΓεςυΪΓεηιεηΐδ οίπΐ3Γ@ίηβ1212134 ογ 212135 Βείονν. 

Α ΐ3η1ί-εοηΐ3ΪηεΓ ίηίβηεΐεςΐ ίοε ίΒε εβΓΠβ§β οί Ιίςακίδ 212134 
Ββνίη@ 3 νΕρουε ρΓεδδϋΓε οί ηο! Ιεδδ ΐΒβη 110 ΙνΡβ (1.1 
Ββγ) 3η(Ι ηοΐ ΓηοΓε ιΒεπ 175 ΒΡβ (1.75 Ββγ) (βΒδοΙιιΙε) 31 
50 °0 βΙΐ3ίΙ Ββνε 3 ββίβΐγ ν3ΐνε δεί 31 ηοΐ Ιεδδ ΐΒβη 150 ΙίΡβ 
(1.5 Βεγ) (§βυ§β ρΓεβδατε) εγκ! δυεΒ ιΒε! ίι ίβ ίυΐΐγ ορεη 31 ε 
ρεεδβυΓε ηοΐ εχεεειίίηβ ίΒε Ιεβ! ρΓεδδϋΓε; ογ βΒβ.11 εοηίοπη 
Ιο ιΒε ΓεςυίΓεπιεηΐδ οί ιπεγ^ιπεΙ 212135. 

Α ΐΕηΒ-εοηίΕΪηεΓ ίηίεηεΐεεί ίοΓ ιΒε εαεπΕβε οί Ιίςυίεΐδ 212135 
Ββνίη§ ε νΕροιίΓ ρεεδδαΓε οί ηοΐ Ιεδδ ιΒεπ 175 ΒΡα (1.75 
Βεγ) Εηά ηοΐ ηιοΓε ιΒεπ 300 ΒΡε (3 Β3γ) (ΕΒβοΙαίε) ε! 50 ο 0 
εΒεΙΙ Βε εςυίρρε(Ι ννίιΒ ε δΒίεΙγ ναΐνε δει ΕΙ ε §3υ§ε ρΓεδ¬ 
δϋΓε ηοΐ Ιεδδ ιΒεπ 300 ΒΡε (3 Βεγ) εγκ! δυεΒ ιΒε! ίι ίδ ίυΐΐγ 
ορεη εΙ ε ρεεδδϋΓε ηοΐ εχεβε(1ίη§ ιΒε Ιεδ! ρτεβδϋΓε; ογ δΒηΙΙ 
Βε ΒεΓΓηεΐίοΕίΙγ δεΕίεά 6 ^. 


53νε 35 ηιβγ Βε οΐΐιεηνίβε ρΓονίεΙεεΙ ίη ΙΒε 0358 οί δΙιεΙΙδ ίη- 
ΙεικΙοΒ (ογ ιΒε 03ΓΠ3§ε οΓ εεΓΐ3ίη ΓΓγδΙηΙΙίζίίΒΙε ογ ΒίβΒΙγ νίδεοιίδ 
δυΒδΙβηοεδ. 

5/ Ιη ίΒε 0386 οΓ ΙβηΙν-εοηΙΕίηεΓδ οί Ιε85 ΐΙΐ3ΐι 1 ιη 3 εαρηοίΐγ, ΐΙιε 
δΙυίεβ-νβΙνβ ογ οίΒεΓ εςυίνβίεηΐ (Ιενίεε ιηαγ Βε τερΙβεεΗ Βν 3 
ΒΙεπΙγ (Ιβη^ε. 

6/ «Ηεπηβΐίοαίΐγ εΐοδβά δΚβΙΙδ» ηιεβηδ δΒεϋδ «Κόβε ορεηίηρ βγθ 
Ββπηεΐίεβίΐγ εΐοδβεί βηιΐ «ΒίεΒ βτε ηοΐ εςυΐρρειΐ ννίιΒ δβίβΐγ νβίνεδ, ίΓβηρΒΙε 
(Ιίδεδ ογ οίΗβΓ βίτπϊΙβΓ δβίβΐγ άβνίοβδ. 5Ββ11δ Ηβνίη^ δβίεΐγ νβίνεδ ρΓβεε(ΐ6(1 Βγ 3 
Β-βη^ίΒΙε (Ββε δΒαΙΙ Ββ (ΙεειπειΙ Ιο Ββ ΗβππβΐίεΕίΙγ ε1οδβ(Ι. 


Μονίη§ ρΕΓίδ δυεΒ Εδ εονβΓδ, εΙοδϋΓβδ, εΐε., ννΒίεΒ εγο Ιί- 212136 
εΒΙβ Ιο εοπιε ίηΐο ίπεΙίοηΕΐ ογ ρβΓουδδίνε εοηΐΒοΐ ννίιΒ εΙο- 
ΓηίηίϋΓη ΐΕηΙν-εοηίΕΪηεΓδ ίηίεηάεά ίοτ ίΒε ΟΕΓΠΕ^ε οί ίη- 
ΠΕΠιπίΕΒΙε Ιίςυίάδ ΒΕνίη§ ε ΠΕδΒροίηΙ οί ηοΐ Γηοεε ιΒεπ 
55 °0 ογ ίοΓ ιΒε 03 ΓΠΕ§ε οί ίηίΐΕΓηπίΒΒΙβ §Βδβδ δΒβΙΙ ηοΐ Ββ 
ηΐΕ(Ιε οί υηρΓοίεείβά εοΓΓοάίΒΙβ δίεεί. 

212137 

-212139 

δεείίοη 4: Τγρε Ερρεονη! 

ΤΒε εοπιρείβηΐ ΕυΐΒοείΐγ ογ ε Βο4γ άβδί^πΕίβά Βγ ιΒε! 212140 
ΕϋΐΒοΓΪΐγ δΒβΙΙ ίδδϋβ ίη ΓβδρεεΙ οί οβοΒ ηβνν Ιγρε οί Ιεπ1(- 
εοηίΕίηβΓ ε εεΓίίΠοΕίε ΕΐΙβδΙίηβ ιΒε! ιΒε ρΓΟΙοΙγρβ ΐΕηΙς- 
εοηίΕίηβΓ, ίηεΐυίΐίηβ ίαδίεηίηβδ, ννΒίεΒ ίι Ββδ δϋΓνεγε(Ι ίδ 
δυίίΕΒΙε ίοε ίΒε ρυτροκε ίοε ννΒίεΒ ίι ίδ ίη1εη(1β(1 επ(1 ηιεείδ 
ιΒε εοηβίΓυείίοη ΓβηϋΪΓβπιεηΐδ οί δεείίοη 2 βπ(1 ιΒε εηυίρ- 
ηιεηΐ ΓεςυίΓετηεηΙδ οί δεείίοη 3. Ιί ιΒε ΐΕηΙς-εοηίΕΪηβΓδ ατε 
δεπΒΠγ πΐ3ηυί3εΐυΓε(1 ννίΐΒου! ιηοιΙίΠεΕίϊοη, ιΒίδ ΕρρεονΕί 
δΒβΙΙ Βε νβ1ί(1 ίοε ιΒε εηΐΪΓβ δεπεβ. ΤΒε Ιεβΐ τεβϋΐΐδ, ίΒε δϋΒ- 
δίΕηεβδ αηό/οΓ §τουρβ οί βϋΒδίΕηεβδ ίοε ιΒε ΟΕΓΓΪβ^ε οί 
ννΒίεΒ ιΒε ΙβηΒ-εοηΙβίηεΓ ίδ Ερρεονειί εικΙ ίΐβ Ιγρε βρεονΕί 
ηυπιΒβΓ δΗ&ΙΙ Ββ βηΐβΓβιΙ ίη α Ιββ! Γεροεί. ΤΒε βυΒδΙβηεβδ οί 
ε ρΌυρ οί δϋΒδίΕηεεδ δΒβΙΙ Βε οί β δίηιίΙβΓ ΒίικΙ εικΙ βςϋΕΐΙγ 
εοιηρβίίΒΙε ννίιΒ ιΒε εΒΕΓΕοΐβΓΪδίίοδ οί ιΒε βΒεΙΙ. ΤΒε βυΒ- 
δίβηεβδ οί §τουρδ οί δϋΒδίβηεεδ ρεΓΓηίΐΐεά δΒβΙΙ Βε δρεεί- 
Γιεϋ ίη ιΒε ΙεβΙ τεροΗ, ννίιΒ ΐΒείτ εΒεηιίοβΙ ηβιηβδ ογ ιΒε εοε- 
Γβδροη(1ίη£ οοΐίβείίνε Ββ3(ϋη§ ίη ιΒε ΙίβΙ οί δϋΒδίβηεεδ, βη(1 
ΐΒείε Οίβδδ 3ηά ίΐεπι ηυπιΒβΓ. ΤΒε βρρΓονβΙ ηυηιΒεε δΒβΙΙ 
εοηβίδΐ οί ιΒε (ΙίδΙίη^υίδΒίηβ δί§η 7/ οί ιΒε δίβίε ίη ννΒοβε ΙβΓ- 
τίΐοεγ ιΒε βρρΓονβΙ ννβδ §ΓβηΙε(Ι. βη(Ι β ΓββίδίΓβΙίοη ηυπιΒβΓ. 

212141 

-212149 

δεείίοη 5: ΤεβΙδ 

δΒεϋδ βη(1 ΐΒείε εςυίρΓηβηΐ δΒβΙΙ βϊΐΒβΓ Ιο§βΐΒβΓ ογ δβρβ- 212150 
Γβίβΐγ υηάβΓβο βη ίηίΐίβΐ ίηδρβείίοη Ββίοεβ Βείη§ ρυΐ ίηΐο 
δβΓνίεβ. ΤΒίδ ίηβρεείίοη δΒβΙΙ ίηο1υ<1β β εΒεοΒ οί εοηίοιτηϋγ 
Ιο ιΒε βρρΓονβεΙ ρεοΐοίγρε, β εΒβεΒ οί ιΒε 3εδί§η 
εΒβΓβεΙβπ5ϊίεδ 8/ , βη βχΙεΓηβΙ βηά ΐηίεΓηβΙ βχβπιίηβΐίοη, ε 
ΒγείΓΕϋΙίε ρΓβδδϋΓβ Ιβδΐ 9/ βΐ ιΒε ΙεβΙ ρΓβδδϋΓβ ίηάίεβίεά οη 
ιΒε (ΙεΙε ρΐΕίε βηοΐ β εΒεεΙν οί δΕίίδίβείοΓγ ορβΓΒΐίοη οί (Ββ 
εςυίρπιβηΐ. 

ΤΒε ΒγάΓΕϋΙίε ρΓββδϋΓβ Ιββ! δΒβϋ Ββ οΕΓπβά ουί Ββίοεβ 
ίΒε ίηδΙβϋΕΐίοη οί δυεΒ ιΒογηιβΙ ίηδυΐβΐίοη Εδ ηιβγ Βε ηβεβδ- 
δβΓγ. Ιί ιΒε δΒεϋδ Εηά ΐΒβΐΓ βςυίρπιβηΐ εγε Ιββίβίΐ δβρβ- 
Γβίεΐγ, ΐΒεγ δΒΕϋ Βε (οίηΐΐγ δυΒ)βεΐβ(Ι Ιο 3 ΙββΒρΓοοίηβδδ 
ΙβδΙ βίίβε βδδβηνΒΙγ. 

δΒεϋδ 3η4 ΐΒβίε εςυίρπιβηΐ εΒεΙΙ υηεΙβΓ^ο ρεποεϋε ίη- 212151 
δρβείίοηβ εΙ Πχ6(1 ίηΙεΓνβΙδ. ΤΒε ρεείοείίε ίηδρβείίοηδ δΒβϋ 
ϊηεΐϋάε: βη εχΙβΓηβΙ βπεί ΪηίεΓηβΙ εχβπιίηβΐίοη βηά, βδ ε 
§βηεΓβ1 Γϋΐε, 3 ΒγείΓβυϋε ρΓβδδϋΓβ Ιβδΐ 9 Λ δΒββΐΒίη§ ίοε 
ΐΒεεπιβΙ ογ οίΒεε ίηδϋΐβΐίοη δΒβϋ Ββ ΓβΓηονβ(Ι οηΐγ Ιο ιΒε βχ- 
ΙεηΙ ΓβςυίΓβ(1 ίοε ΓβϋβΒΙε βρρΓΕΪδβΙ οί ιΒε δΒβϋ’δ εΒβεβοΙβε- 
ίδΐίεδ. 

Ιη ίΒε 03δβ οί δΒεϋδ ίη1εη(1β(1 ίοε ίΒε εβΓΠΕββ οί ροννάβεγ 
ογ §τβηυΐ3Γ δυΒδΙβηοβδ, βηά ννίιΒ (Βε Εβτβεπιβηΐ οί ιΒε βχ- 
ρετί Ερρεονβίΐ Βγ ιΒε εοπιρβίβηΐ βυΐΒοείΐγ, ιΒε ρβηο(1ίο Βγ- 
(Ιεβυΐίε ρεβδδϋΓβ Ιβδίβ εηβγ Ββ οεπίΚεΟ βηΟ εβρίβεβί) Βγ 
ΙββΙνρΓοοίηβδδ ΙβδΙδ ίη βεεοπίβηοε ννίιΒ πιβΓ^ίηΕΐ 
212102(3). 

ΤΒε ΓηβχίεηυΓη ίηίεενβίδ ίοε ίηδρβείίοηδ δΙιηΙΙ Βε Πνε 
ΓηβχίΓηυπι γββΓδ. '■ 


7/ί ϋίδΐίηβυίδΒίηβ 5ΐ§η ίοε υββ ίη ίηΙβΓηβΐίοηβΙ ΠβίΓιε ρΓβεΓΪΒβίί Βγ ΐΒβ 
Οοηνβηΐίοη οη Κοβά ΤεβίΓίο (νίβηηβ, 1968). 

8 < / ΤΒβ εΐιεείί οί (Ββ ϋββίβη εΒβεβεΙβΗδίίεδ δΒβΙΙ βίκο ίηεΐυϋβ, ίοε δΒβϋβ 
Γβςυίείηβ 3 ΙβδΙ ρεβδδϋΓβ οί 1 ΜΡβ (10 Ββτ) ογ Ηί§Ηεε, β βΒββΒ οί δβεηρίβ ννβίε) 
ΙβδΙ-ρίβββδ 3ΐΐ() ιΒβ ιβδίβ ρεβδεπΒβ(1 ίη Αρρβηϋίχ Β.14. 

9 < / Ιη βρεείβΐ ββδβδ 3 η8 ννίιΒ ίΒε 3§τββεηβηΙ οί ΐΒβ βχρεεί βρρεονβίΐ Βγ ΐΒβ 
εοηιρβίβηΐ βυΐΒοπΙγ, ΐΗβ Βγϋεβυΐίε ρεβδδϋΓβ (βδΐ ηιβγ Ββ Γβρίβββϋ Βγ 3 
ρεβδδϋΓβ ΙβδΙ υδίη§ βηοΐϋβε Ιίςυίϋ ογ £35, «Ββεε δυβΒ βη ορβεβίίοη ϋοββ ηοΐ 
ρεβδβηΐ 3ηγ (Ιβη^βε. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ιη 3(Μΐίοη, 3 ΙβΒΐφΓΟοίηεδδ ΙβδΙ οί ΐΗβ δΗεΙΙ ννϊΐΗ ίΐβ 212152 
εςυίρπιβηΐ επΩ ε εΗεεΙι οΓ ΐΗβ δΒΐίδίΒοΙοΓγ ορβΓΕίίοη οί ε11 
ιΗε βςυίρηιεηΐ 5Ηε11 Βε εΕΓπεεΙ ουί εΙ ΙβΕδΙ βνβεγ Ιννο επγ! ε 
ΗεΙΓ γβΕΓδ. 

ΨΗεη ιΗε δΕίεΙγ οί ιΗε δΗεΙΙ οί οί ίΐβ εςυίρηιεηΐ πιευ ΙΐΕνε 212153 
Βεεη ίιηρΕΪΓβά Ε5 ε τεβυΐΐ οί ΓβρΕΪΓδ, οΙΐβΓΕίίοηδ ογ Εεεϊάβηΐ, 
επ εχοβρίίοηΕΐ οΗβεΗ 8 Ηε 11 Βε οΕΓπείΙ ουί. 

ΤΗε ΙβδΙδ, ίηβρβείίοηδ Εηά οΗβοΙίδ ίη ΒεεοπίΕηοε ννίιΗ 212154 
πιεγ^ίπεΙβ 212150 Ιο 212153 8Ηβ11 Βε εΕπίειΙ ουί Βν ιΗε 
εχρεΓΐ ΕρρΓονεά Βγ ιΒε εοιηρβίβηΐ ΒΐιΐΗοπΙγ. ΟεΓίίίίεΒίβδ 
8 Βε11 Βε ίδδυειΐ δΗοννίη§ ιΒε ΓβδυΙΐβ οί ΐΗβδβ ορβΓΕίίοηδ. 

212155 

-212159 

δβείίοη 6: Μεγ^ϊπ^ 

ΕεοΒ ΐΕηΙί-οοηΐβϊηεΓ »Ηε 11 Βε ίϊΐΐεά ννϊιίι ε εοπΌδίοη- 212160 
ΓβδίδίΕηΙ ιτιείΕΐ ρΐΕίε ρβΓπίΕηβηΐΙγ ΕΐΐΕεΒεά Ιο ιΗε δΗεΙΙ ϊη ε 
ρΐΕεε ΓεΕοΙΠν ΕεεεδδίΒΙε ίοΓ ίηδρβείίοη. ΤΗε ίο!1οννίη§ ρΒΓ- 
ΐίευίΕΓδ εΙ ΙβΕδΙ βΒεΙΙ Βε ιτιεγΗοο! οη ιΗε ρΐαΐβ Βγ δίΕπιρίη^ ογ 
Β γ Εηγ οίΒεΓ δϊιηϊΐΕΓ πιείΗοεΙ. ΤΗεδε ρΕΓίίευΙαΓδ ΓΠΒγ Βε βη- 
§Γ3νεά άίΓεείΙγ οη ιΗε ννΕΐΙδ οί ιΗε δΗεΙΙ ίΐδείί ϊί ιΗε ννΕΐΙδ ΕΓβ 
80 ΓβίηίοΓοειΙ ιΗεΙ ιΗε 3ΐΓβη§ΐΗ οί ιΗε δΗεΙΙ ΐδ ηοΐ ΐηιρΕΪΓεά: 

— ΕρρΓονΕί ηυηιΒοΓ; 

— πίΒηυίΒεΙυΓβΓ’δ ηΕΓηε ογ γπεγΗ; 

— πιαηυίΗεΙυΓεΓ’δ δεπαΙ ηυηιΒβΓ; 

— γοΒΓ οί πίΕηυίΕΟΙαΓε; 

— ΙβδΙ ρΓεδδΟΓε ίη ΜΡε ογ Βεγ (§Ευ§ε ρΓβδδυΓβ); 

— ΟΒρΕεϊΐγ ίη ΙίίΓεδ - ίη ιΗε οΕββ οί ηιυΐϋρίε-εΐεπιεηΐ 
ΐΕηΙί-εοηίΕίηεΓδ: ΟΕρΕείΐγ οί 6 εοΗ είβηιεηΐ; 

— (1βδί§η ΙεηιρβΓΕίυΓβ (οηΐγ ίί ΕΒονε 50°ϋ ογ Βείονν - 

20 ° 0 ); 

— <4εΙ€ (πιοηΐΗ Εη(1 γεΕΓ) οί ίπίΒοΙ ΙββΙ Βη<1 πιοδί ΓβεβηΙ 
ρεΓΪοάίε ΙεδΙ ίη εοοογγΙεποθ γνίΐΗ ηΐΕΓ^ηβΙδ 212150 Επά 
212151; βη<1 

— δίΕΓηρ όίΐΗε εχρβΓΐ ννΗο εΕΓπε<1 ουί ιΗε ΙεβΙδ. 

Οη ρΓεδδΐΐΓβ-ΠΙΙβίΙ ογ ' ρΓβδδυΓε-(Ιί8εΗΕΓ§β 
ΐΕηΗ-εοηίΕΪηεΓδ ιΗε ηΐΕχίηιυΓη \νοΓΗίη§ ρΓεδδυΓβ Βΐΐοννβιΐ 
8 Ηε 11 Βε ίηδθΓίΒε<1 ίη ΕοΗϋΐίοη. 

ΤΗε ίοΙ1οννίη§ ρΕΓίίευίΕΓδ δΗοΙΙ Βε·ίιίδεπΒβ(1 είΐΗεΓ οη ιΗε 212161 
ΐΕηΗ-νεΗίεΙε ίΐββΐί ογ οη ε ΒοεγιΙ: 

— ιΗε ηΕηιεδ οί ιΗε ο\νηβΓ Εη8 οί (Ηε ορεΓΕίοΓ; 

— ιΗε εΕρΒείΙγ οί [Ηε δΗεΙΙ; 

— (Ηε ιιηΐΕ(1βη (ΐΕίε) πίΒδδ; 

— ιΗε πίΕχίηιυηι ρεΓπιίδδίΒΙε ΐΕάεη ννεί^Ηΐ; Εηά 

— ιΗε ηΒπιε οί δυΒδίΕηεβ Βείη§ εΒΓπε<1 10 Λ 

Ιη Εεΐεΐίΐίοη, ΐΕηΙί-εοηΐΒίηβΓδ 8 Ηε11 Βοεγ (Ηε ρΓβδβπΒεεΙ 
«Ιαπ^εΓ ΐΕΒεΙδ. 

212162 

-212169 

δεείίοιι 7: ΟρβΓΒΐίοη 

ϋυπη§ ε3ΓΓΪΕ@ε, ΐΕηΙί-εοηίΕΪηεΓδ δΗ&ΙΙ Βε Γίχεοί οη ιΗε 212170 
0 ΕΓΓγίη§ νβΗίεΙε ίη δΐιεΗ ε ννΕγ 33 Ιο Βε Ε(ΙκςϋΕΐεΙγ ρπν- 
Ιεείεεί Βγ (Ηε ίί11ίη§8 οί ιΗε εΕΓΓγίηβ νβΗίεΙε ογ οί [Ηε ΙεπΗ- 
οοηίΕίηβΓ ίίβείί Ε^ΕΪηδΙ 1ε[8γε1 επ(1 Ιοη^ίίυΟίηΕΐ ίπιρΕεΙ Εηά 
3§Είηδΐ ονεΓΐυΓηίη§ η Λ Ιί ιΗε δΗεΙΙδ επ(1 (Ηε δβΓνίεβ εςυίρ- 
ηιβηΐ εγ8 δο εοηδίπιείεά Εδ Ιο ννίΐΗ^ΐΕηΟ ίπιρΕοΙ ογ ονβΓίυΓη- 
ίη§ (Ηεγ ηεεά ηοΐ Βε ρΓΟίβεΙβεΙ ίη [Ηίδ ννΕγ. 

ΤΕηΗ-εοηίΕΪηεΓδ βΒεΙΙ ηο( Βε Ιοα<Ιβ(1 ννίιΗ Εηγ (ΐΕηςεΓουβ 212171 
δυΒδίΕηεεδ οίΗεΓ ιΗεπ (Ηοδε ίοΓ ννΗοβε οεγγιε^ο (Ηεγ Ηευο 
Β εβη ΕρρΓΟνβιΙ. 


10 / Α εοΙΙεοΐίνε ΒεβεήρΙίοη ογ αη ίπΗεχ ηυηιΒβΓ πίΕγ Βε §ίνεη ίηδΙβΒ(Ι οί [Ηε 
ηΕΓηε. 

11/1 ΕχΕίηρΙβδ οί ρΓΟίβείίοη οί δΗεΙΙδ: 

1. ΡΓΟίεεΙίοη ΕξβίηδΙ ΙεΙεγεΙ ίηιραεί πίΕγ ίοΓ εχΒΓηρΙε εοηβίδΐ οί Ιοη§ίΐικϋη3ΐ 
Βεγ 5 ρΓ 0 ΐεεΐίη§ [Ηε δΗεΙΙ οη ΒοΐΗ δίεΙεδ εΙ [Ηβ Ιενεί οί [Ηε ηιεεΙίΕη Ιίηε. 

2. ΡΓΟίεεΙίοη Ε^ΕίηδΙ ονεΠυτηιηβ ηιαγ ίοΓ εχΕπιρΙε εοηβίδΐ οί ΓείηίθΓείη§ 
Γ1Π§5 ΟΓ ΒεΓ 3 ΠχΟίΙ [ΓΕΠδνεΓδΕίΙγ ίη ΓβίΒΐΐΟη (Ο [Ηε ίΓΕΓηβ. 

3. ΡΓΟΙεοΙίοη Ε§αίη5ΐ γοεγ ίηιραοί γπευ Γογ εχΕίηρΙβ εοηδίδΐ οί α Βυηιρετ ογ 

ίΓαπιε. 


(1) ΤΗε ίοΐίοχίη^ (Ιε^τεοβ οί Π11ίη§ 5Ηε11 ηοΐ Βε εχεεεάεά 212172 
ίη [ΕηΗ-εοηίΕΪηεΓδ ιηίεπείεεί ίοΓ ιΗε εΕΐτίΕ§ε οί Ιίςυίάδ εΙ 
ΕπιΒίεηΐ ΐεηιρεΓΕίηΓεδ: 

(ε) ίοΓ ίηίΐΕΓηηίΕΒΙε δυΒδίΕηεεδ ννίΐΗουΙ Ε(Ι(1ίΐίοηΒΐ πδΗδ 
(ε.§. Ιοχίε ογ εοΓΓΟδίνε), ίη ΐΕηΙί-εοηίΕΐηεΓδ ννίιΗ ε νεη1ίη§ 
δγδίεπι επγΙ \νίΐΗ ογ ν,'ίΐΗουΙ δΕίεΙγ νΕίνεδ ενεη ννΗεΓβ ρΓ8- 
εεείεεί Βγ ε ΒυΓ8ΐίη§ (Ιίβε: 

100 100 

8ε§Γεε οί Γι11ίη§ = ——-— ογ - % οί 

1 + α(50 — Ιρ) 1 + 35 ε 


εΕρΕείΙγ; 

(Β) ίοΓ Ιοχίε ογ εοΓΓΟδίνε δυΒδίΕηεεδ, \νΗεΐΗεΓ ίηίΐΒπιηίΕ- 
Βίβ ογ ηοΐ, ίη ΐΕηΗ-εοηίΕΪηβΓδ ννίιΗ ε νεηΐίη§ δγδίβηι ννίιΗ ογ 
ννίιΗουί δΕίεΙγ νΕίνεδ ενεη ννΗεΓβ ρΓβεεεΙβεΙ Βγ ε ΒϋΓδΙίηβ 
άίδο: 


98 

(Ιεετεε οί Γιΐΐίηε = -—- ογ 

1 + α(50 - Ι ρ ) 


98 

- % οί 

1 + 35ε 


εΕρΕείΙγ; 

(ο) ίοΓ ίηΩΕΓηηίΕΒΙε, ΗΕπηίηΙ ογ δ1ί§Ηΐ1γ εοΓΓΟδίνε δυΒ- 
δίΕηεβδ ίη ΗβΓΓηεΐίοΕίΙγ οΙοβεΩ δΗβ11δ 6/ . 


97 97 

(ΙεεΓεβ οί ίίΐΐίηε = - ογ - % οί 

1 + α(50 - Ι ρ ) 1 + 35 ε 

ΟΕρΕΟΪΙγ; 

(ά) ίοΓ Ηί^ΗΙγ Ιοχίε, ιοχίε, Ηί^ΗΙγ εοΓΓΟδίνε ογ εοΓΓΟδίνε 
Ηί§Η1γ δυΒδίΕηεεδ ίη ΗεπηεΙίεΕίΙγ εΙοδεΩ δΗεΙΙδ: 6 


95 

(ΙεεΓββ οί ΓιΙΙίηε = - 

1 + α(50 - ι ρ ) 


ΟΓ 


95 

1 + 35ε 


% οί 


ΟΕρΕΟΪΙγ; 

(2) Ιη ΐΗεβε ίοιτηυίΒε, α ίδ ιΗε ΓηβΒη οοβίΓιείεηΙ οί ευΒί- 
0 ε 1 βχρΕηδίοη οί ιΗε Ιίςυίά ΒεΙννεεη 15° Βηά 50°0, ί.β. ίοΓ 
ε ητΕχίπτυπι νΕΠΕίίοη ίη ΙβηιρεΓΕίυΓβ οί 35 °(1 


ε ίδ οΕίευίΕίειΙ Βγ ιΗε ίοΓηιυΐΕ: α 


^ 15~^0 

35 X εΙ 


50 


ννΗεΓβ 8 ΕηεΙ <1 ΕΓε ιΗε τεΐΕΐίνβ Ωβηδίΐγ οί ιΗε ΙίςυίιΙ εΙ 
15 “Έ Εηα 50 °0 ΓβρΓβεΙίνεΙγ. Ι ρ ίδ ιΗε ηιβΕη ΐβπιρεΓΕίηΓβ οί 
(Ηε Ιίηυίιΐ 8υπη§ Π11ίη§. 

.(3) ΤΗε ρΓονίδίοηδ οί γοεγ^ϊπεΙ 212172 (1) αΒονβ 8 Ηε 11 
ηοΐ Ερρίγ Ιο ΐΕηΙί-οοηΐΒΐηβΓδ ννΗοβε εοηίβηΐδ ΕΓβ 
πίΕίηίΕίηειΙ Βγ ΓπβΕηδ οί ε ΗβΕΐίη§ (Ιβνίεε εΙ ε ΙβηιρεΓΕίυΓβ 
ΕΒονε 50°0 άυηη^ ΟΕΓΠΕββ. Ιη δυεΗ ε ΟΕδβ ιΗε 6β§τβε οί 
Π11ίη§ εΙ ιΗε ουίδβΐ βΗεΙΙ Βε δυεΗ ΕηιΙ ιΗε ΙβηιρεΓΕίυΓβ δΗαΙΙ 
Βε δο Γβ^υΐΕίβίΙ ιΗεΙ (Ηε ΐΕηΙν-εοηίΕίηβΓ ίδ ηοΐ ίυΙΙ Ιο πιοΓε 
ιΗεπ 95 ρβΓ εβηΐ οί ίΐδ εΕρΕείΙγ βΙ Εηγ Ιίηιε (Ιυτίη^ 0ΕΓΓΪΕ§β. 

Ιί (Ηε δΗεΙΙδ οί ΙαηΙί-οοηίΕίηβΓδ ίηΙεη«Ιο(Ι ίοΓ ιΗε 0 ΕΓΠΕ§ε 
οί 1ίςυί(ΐ8 12/ ΕΓβ ηοΐ ΩίνίΩβΩ Βγ ρΕΓίίΐίοηδ ογ δυΓ@β ρΐαΐβδ 
ίηΐο βεείίοηβ οί ηοΐ ηιοΓε ιΗεπ 5πι 3 ΟΕρΕΟΪΙγ, ιΗε δΕίά δΗεΙΙδ 
εΠεΙΙ Βε ΓίΙΙβεΙ Ιο ηοΐ Ιβδδ ιΗεπ 80 ρβΓ εεηΐ οί ΐΒείε εΕρΕείΙγ 
υηίβδδ ΐΗβγ ΕΓβ ρΓΕοΙίοΕίΙγ βΓηρΙγ. 

ΤΕπΗ-εοηίΕίηεΓδ δΗαΙΙ Βε οΐοβειΐ βο ιΗεΙ ιΗε εοηίβηΐδ 
ΟΕηηοΙ τυη ουί υηεοηίΓοΙΙβοΙ. ΤΗε ορβηίη§8 οί ΒοΙΙοπι- 
εϋδεΗ3Γ§β δΗεΙΙδ δΗβΙΙ Βε εΐοβειΐ Βγ ηιβΕηβ οί δΟΓβνν- 
ΐΗτβ&εΙβίΙ ρ1υ§5, ΒΙεπΗ ίΐαη^εβ ογ οΐΐιβε βηυαΙΙγ βίίβείίνβ 
(Ιενίεβδ. 


212173 


212174 


«ΗεΓΓηβΙίοΕίΙγ οΐοδειΐ βΗβΙΙδ» ηιβΕηδ δΗεΙΙδ ννΗοβε ορεηίη§8 ΕΓβ 
ΗεΓΓηεΐίεΕίΙγ εΐοκεά επγ) ννΒίοΗ βγθ ηοΐ οίμιίρρεΒ ννίιΗ δΕίεΙγ ναΐνβδ. ίΓΕη^ίΒΙε 
εΐίδεδ ογ οίΗεΓ δίπιίΐΕΓ βαίβΐγ ιενίεβδ. δΗεΙΙδ Ιΐ3νίη§ δηίεΐν νΕίνεδ ρΓβεε()β(Ι Βγ 3 
ίΓ3η§ίΒΙβ (Ιίδε 5 Η 3 ΙΙ Βε άβεπιβΓΐ Ιο Βε Ηβπτιβίίεαίΐγ εΐοδβίΐ. 

12/ υηάβΓ ΐΗίδ ρΓονίδίοη, δυΒδίΕηεεδ ννΗοβε ίίηεπίΕΐίε νίδεοδίΐγ εΙ 20°0 ίδ 
Βείονν 25 εηι 2 /δ βΙιεΙΙ Βε 3εεηιβ(Ι Ιο Βε ΙίςυίΒδ. 


ΦΕΚ 104 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΨΗβΓβ 8βνβΓ&1 εΙοβΙΙΓβ δνδΙβΠΙδ 3Γ8 ΓΐΙΙβά ίη 3 58088, ΐΗαΙ 

ηβαΓββΐ Ιο ιΒε δυΒδίπηεε Βείη§ 03Γπε<1 βΗαΙΙ Βε εΐοβεά ΓπδΙ. 

Νο Γβδίοΐυβ οί ΐΗε ά3η§8Γθυδ βυΒδίΕηεε Βείη§ εΕΓπειΙ 
δΗαΙΙ αεΙΗβιε Ιο ιΒε ουίδίείε οί & ΐΕηΠ-εοηίΕίηεΓ <1υπη§ 

ε3ΓΠ3§8. 

Το Βε Εεεβρίεά ίοΓ ε3ΓΠ3§ε, επιρίγ ΐΕηΠ-εοηίΕΪηεΓδ, 212177 
υηείεβηεά, δΒβΙΙ Βε εΐοβεά ϊη ΐΗε δΕίηε ιπΕηιιβΓ 3η<] 

ΙεβΙςρΓοοί ίη ΐΒε 33ΐηε <1ε§Γ8ε 3β ΐΗου§Η ΐΗβγ ννεΓε ίυϋ. 

212178 

-212179 

δεειίοη 8: ΤΓ3ηδίΙϊοη3ΐ πιβΕδαΓεβ 

Τ3π1ί-εοηΐ3ίηεΓβ εοηβίπτείειΐ ΒείοΓε 1 Μευ 1985 ίη 212180 
ΗοεοΓ^Επεβ ννίΐΒ ΐΗε ΓεςυΪΓεηιεηΐβ οί Αϋ({ ίη ίοΓεε ΒεΙννεεη 
1 ΟεΙοΒεΓ 1978 &η(1 30 Αρηΐ 1985 Βυΐ ηοΐ εοηίοπηίη§ Ιο 
ΐΗε ρΓονίδίοηδ βρρϋεβΒΙε Γγοπι 1 Μβγ 1985 πιβγ εοηΐίηυβ 
Ιο Βε ιαβεεΙ εΓιογ ιΒεΙ εΠιίε. 

212181 

-212189 

δεειίοη 9: ΙΙδβ οί ΐ3ηΗ-εοηΐ3ίηεΓ5 Ερρεονεεί Γογ πίΕπίίπιε 
ΐΓαηβροΓΐ 

ΤβηΙγ-εοηίΕΪηβΓδ ννΒίεΗ 8ο ηοΐ Γυΐΐγ ηιεεί ΐΗε 212190 
ΓεςυΪΓεηιβηΙδ οί ΐΗίδ Ερρεηάίχ ΒυΙ ννΒίεΗ Κάνε Βεεη 
αρρΓονεΟ ίη Εεεοκίβηοε ννίιΚ ιΒε ΓεςυίΓεπιεηΐβ εοηεεπιίη§ 

Γηβπΐίιτιε ΐΓΕηδροΓΐ 13 / 5 Β 3 ΙΙ Βε αεεερίβεί Γογ 03ΓΠ3§ε 
ρΓεεε8ίη§ ογ Γο11οννίη§ πίΕπίίίηε ΐΓΕηβροΓί. Ιη ΕεΠΙίΐίοη Ιο 
ιΒε ρβΓίίειιΙβΓδ εΙγοειΙυ ρΓεδεήΒεά, ιΒε ΐΓβηδροεί ΟοευηιβηΙ 
δΒβΙΙ ΒεβΓ ΙΒε ννοπίδ: «Οιγπ3§6 ίη Εοεοπίαπεε ννίΐΒ 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 212190». Οηΐγ δυΒδΙ&ηεβδ αυΐΚοπζεΟ υηάβΓ 
Γη3Γ§ίηβ1 10121(1) «η&γ Βε εβΓπεά ίη ΐΕηΗ-εοηίΕΪηεΓδ. 

212191 

-212199 

ΡΑΚΙ ΙΙιδΡΕΟΙΑΒ ΚΕςυΐΚΕΜΕΝΤδ 

δυΡΡΕΕΜΕΝΤΙΝΟ ΟΚ ΜΟϋΙΓΥΙΝΟ ΤΗΕ 
ΚΕΟυΐΚΕΜΕΝΤδ ΟΕ ΡΑΚΤ I 

Οηδδ 2: Οββεβ, εοηιρΓεδδβίΙ, ΙίςιχεΠεά ογ άίδδοίνεά υηάετ 
' ρΓβδδΙΙΓε 

212200 

-212209 

δεειίοη 1: Οεηεΐδΐ, δεορε (υβε οί ΐΕηΙίβ-εοηίΕίηεΓδ), 

(ΙθΓιηίιίοηδ 

ΙΙδβ 

Οαδεδ οί 0&85 2 οίΒεΓ ιΒεπ ΐΒοβε 1ίδΐε8 Βε1ο\ν πίΕγ Βε 212210 
οβΓτίεΟ ίη ΙβηΚ-εοηΙβίηεΓβ: Πυοπηε 3η8 δίΐίεοη . 
ΙεΐΓβΙΙυοΓκίε οί 1 0 (βΐ); ηίΐιίε οχί8ε οί 1 0 (εΐ); ΓηίχΙυΓεβ οί 
Βγ8Γο§εη ννίΐΗ ηοΐ γοογο ιΒεπ 10 ρεΓ εεηΐ ΗνεΐΓ 0 §εη 
βείεηίάε ογ ρΒοδρΒίηβ ογ δίΐαηε ογ §επηαηε Βγ νοίυπιε ογ 
ννίΐΗ ηοΐ ηιοΓβ ιΒεπ 15 ρεΓ εεηΐ 3Γδίηε Βγ νοίιιπιε; πιίχΐυΓεδ 
οί ηίΐΓ0§εη ογ γεγο §3888 (οοηΐ3Ϊηίη§ ηοΐ ηιοΓε ΐΗαη 10 ρεΓ 
εεηΐ χεηοη Βγ νοίυπιε) ννίΐΗ ηοΐ γοογο ιΒεπ 10 ρβΓ εεηΐ 
ΗγάΓο§εη δείεηίάε ογ ρΒοδρΗίηε ογ δίίβηε ογ §επη3ηε Βγ 
νοίυπιε ογ ννίΐΗ ηοΐ πιογο ιΒεπ 15 ρεΓ εεηΐ 3Γδίηε Βγ νοίυπιε 
οί 2 0 (Βΐ); πιίχΙυΓεβ οί ΗγεΐΓ 0 §εη ννίΐΗ ηοΐ πιογο ιΒεπ 10 ρεΓ 
εεηΐ (ΙίΒοΓβηβ Βγ νοίυπιε; ηιίχΐυΓεδ οί ηίΐΓο§εη ογ γεγο 
§ 3888 (εοηΐ3ίηίη§ ηοΐ πιογο ΐΗβη 10 ρβΓ εεηΐ χεηοη Βγ 
^νοίυπιε) ννίΐΗ ηοΐ πιογο ιΒεπ 10 ρεΓ εεηΐ άίΒοΓβηε Βγ 
νοίυπιε οί 2° (εΐ), Βογοπ εΗΙοπΟε, εΗΙοπηε Ιπίΐυοπιΐε, 
ηίίΓΟδγΙ εΗΙοπάε, δυΐρΒυΓγΙ ίΐυοπάε 3η8 Ιυη§3ΐεη 
Ηεχ3ί1υοπ8ε οί 3° (31); ΓηείΒγΙδίΙαηε οί 3° (Β); ατδίηε, 
άίεΒΙοΓΟδίΙβηε, εΙίπιείΗγΙδίΐΕηε. ΗγάΓ 0 §εη βείεηίάε βη8 
ΙήπιείΒγΙδίΐΕηε οί 3° (Βΐ); εγΕηο§εη, εγαηο§εη εΗΙοπάε 
3η8 εΐΒγΙεηε οχίΟε οί 3 0 (οί); πιίχΐυΓεδ οί ΓηειΗγΙδίΐΕηεδ οί 
4° (Βι); εΐΒγΙεηε οχίάε εοηΐ3ίηίη§ ηοΐ πιογο ΐΒβη 50 ρεΓ 
εεηΐ ηιείΒγΙ ίοηηαίε Βγ πιβδδ οί 4° (εΐ); Βίΐαηε οί 5° (Β); 
δυΒδίΕπεεβ οΓ5 ° (Βι) 3π8 (εΐ); όίδβοίνεά βεείγίεηε οί 9° (ο); 
βηά ιΒε §3888 οί 12° 3η8 13°. 

212212 

-212219 


1:,/ ΤΗβδε ΓεςυΪΓβηιεηΙδ 3Γβ ρυΒΙίδΒει! ίη ΐΒβ ΙΜϋΟ 0ο8ε. 


δεειίοη 2; ΟοηδίΓυείίοη 

ΤΗε δΗεΙΙδ οί ΐ3ηί:-εοηΙ&ίηεΓ8 ίηΐεη8ε8 Γογ ιΒε 03ΓΠ3§ε 212220 
οί δυΒδίβηεεβ οί 1° Ιο 6° &ηά 9° δΗαΙΙ ηοΐ Βε πιβΟε οί 
βΐυιηίηίυπι ογ δΐυπιίηίυπι 3ΐ1ογ. 

ΤΗε τεςυίΓεπιεηΐβ οί ΑρρεηΟίχ Β. 18 3 Β 3 ΙΙ βρρίγ Ιο ιΒε 212221 
πΐ3ΐβπ3ΐδ 3η8 εοηβίΓυείίοη οί νγείάεά 3Ηε 113. 

212222 

212229 

δεειίοη 3: ΙΐεηΐΒ οί εςυίρπιεηΐ 

1η βΒάίΐίοη ίο Βείη§ εςυίρρεά \νίΐΒ ιΒε Οενίοεβ 212230 
ρΓεβοπΒεΒ ίη πΐ3Γ§ίη3] 213131, ιΒε 8ίδοΒ3Γ§ε ρίρεβ οί 
ΙβηΙς-εοηΙβίηεΓ δΒεΙΙδ δΗυΙΙ Βε επρβΒΙε οί Βείη§ εΙοβεΒ Βγ 
ΒΙεπΙυ ίΐ3η§68 ογ βοπιο οιΒογ εςυυΐΐγ ΓεΙίβΒΙε ιΙενίοβ. 

ΤΒε ΒΒεΙΙβ οί ΐΕπΙγ-εοηΐβίηεΓΒ ίηίεηΒεά Γογ ιΒε 03ΓΠ3§ε 212231 
οί ΓιηυεΓιεά §3888 πιπγ Βε εςυίρρεΒ, ίη υιίιίίΐίοη Ιο ιΒε 
Γι11ίη§, άί8εΒ3Γ§8 3η ιί §38 - ρΓΟΒβυΓε - εςυ3ΐίζίη§ οπΓιεεβ, 
ννίΐΒ ορεηίη§8 ίη ινΗίείι §αυ§88, ΐΗβπηοιηεΙεΓ.Β βη8 
πιβηοπιείεΓδ εβη Βε ΓιΙΙεΒ. 

δ3ίεΐγ ν&ΐνεδ βΒβΙΙ πιεεί ιΒε εοηάίΐίοηδ ρΓβδεπΒεΒ ίη 212232 
ρ3Γ3§Γ3ρΗδ (1), (2) 3η8 (3) Βείοιν. 

(1) ΤΒε δΒεΙΙδ οί ΙηηΙί-εοηΐβίηεΓδ ίηίεηιίει] Γογ ιΒε 
:3ΓΓΐ3§ε οί §3888 οί 1 ° Ιο 6° 3π8 9° ηιβγ Βε ίίΐίειί \νίΐΒ ηοΐ 
ιτιοΓε ΐΒβη Ιννο δβίεΐγ νΕίνεβ. ΤΒε δυίεΐγ νβίνεδ δΒβΙΙ Βε 
ευρβΒΙε οί ορεηίη§ βυΐοπιβίίεβίΐγ υηάεΓ 3 ρΓεβδίπε οί Γγοπι 
0.9 Ιο 1.0 Ιίπιεδ ιΒε Ιεδΐ ρΓβδδυτε οί ιΒε δΒεΙΙ Ιο ννΒίεΗ ΐΒεγ 
3Γ8 ίΐΐίβεί. ΤΒεγ βΗεΙΙ ίη βΒΒίΐίοη Βε εοηβίΓυεΙεά ίη δυεΗ 3 
\νβγ Ιΐΐ3ΐ ίη ιΒε ενεηΐ οί Ιοίβΐ Γπε εη§υ1ΓηιεηΙ ιΒε ρΓεβδυι ε 
ίηβίΒε ιΒε δΒεΙΙ ιΐοεβ ηοΐ εχεεεΒ ιΒε Ιεβΐ ρΓεδβυΓε. ΤΒεγ 
βΗ&ΙΙ Βε οί δυεΗ ε Ιγρε 38 Ιο τεδίβΐ ΒγηΕΠίίε 81Γ88888, 
ίηε!υ8ίη§ ΙίηυίΒ δυΓ§ε. ΤΒε υβε οί 8ε38ννεί§Βΐ ογ 
εουηΙεπνεί§Βΐ νηΐνεδ ίδ ρΓοΒίΒίΐεά. 

ΤΒε ΒΒεΙΙδ οί ΐΕηΒ-οοηΐ3ίηεΓ8 ίηίεηάεΒ Γογ ιΒε ε3ΓΠ3§ε 
οί §3888 οί 1° Ιο 9° ΒΕΓΓηίυΙ Ιο ιΒε τεβρίΓΕίοΓγ 0Γ§3ΠΒ ογ 
εηΐ3ί1ίη§ ε ροίδοη γιβΙυ 14/ 3Βει11 ηοΐ Βανε δβίεΐγ νΕίνεβ υηίεβδ 
ιΒε 33ίεΐγ νΕίνεβ εγο ρΓεεεάεά Βγ ε ΒυΓ8ΐίη§ 8ίβε. Ιη ιΒε:' 

ΙεΙΙθγ 0388 ιΒε 3ΓΓ3η§επιεηΙ οί ιΒε ΒυΓ8ΐίη§ άίδο αη8 ιΒε . 
δβίεΐγ νΕίνε δΒβΠ Βε Ιο ιΒε δΕίίβίΕΟΙίοη οί ιΒε οοπιρείεηΐ 
ΕυΐΗοηΙγ. 

(2) ΤΒε δΒεΙΙδ οί ΐβηΒ-οοηίΕΐηεΓΒ ίηίεηΒεΒ Γογ ιΒε 
03γπε§8 οί §3888 οί 7 0 (ε) βπά 8° (ε) ννΒίεΗ 3 Γ 6 ηοΐ ίη 
εοηΒΙΕηΐ εοπιπιυηίεΕίίοη ννίΐΒ ιΒε ουΙδίΒε ειγ, βηεΐ οί ΐΒοδβ 
ίηίεηείειΐ Γογ ιΒε ε3ΓΠ3§ε οί §3888 οί 7 ° (Β) 3ηά 8° (Β) βΒεΙΙ 
Βε ίιΐΐεεί ννίΐΒ Ιννο ίηάερεηιίεηΐ δβίεΐγ νβίνβδ 8εοΒ 80 
<1εδί§ηε(1 38 Ιο ρεΓηιίΙ εν&ουβίίοη οί ιΒε §3888 Γγοπι ιΒε δΒεΙΙ 
ίη δυεΗ ε ννβγ ΐΒβΙ ιΒε ρΓεδβυτε οΐοεδ ηοΐ 31 3ηγ ήπιε εχοεειί 
ιΒε ννθΓΐείη§ ρΓεδβυΓε ίηοϋοβΙεΒ οη ιΒε ΐΕηΒ-εοηΙβίηεΓ Βγ 
ΓΠΟΓ8 ίΒυη 10 ρεΓ 08ΠΙ. 

Ιη ΕΒίϋΐίοη, ιΒε δΒεΙΙδ οί βυεΒ ΐβηΒ-εοηΙβίηεΓδ ηιβγ Βε 
ίϊΐίβεί ννίΐΒ ΒυΓδΙίη§ εΐίδοδ ίη βεΓίεβ ννίΐΒ ιυκί ρΓεοε(1ίη§ ιΒε 
δβίεΐγ νοίνεδ. 1η βυοΒ ε εββε ιΒε βΓΓ3η§επιεηΐ οί ιΒε 
ΒυΓ8ΐίη§ ιϋδο 3η(1 ιΒε ββίεΐγ νπίνε δΒβΙΙ Βε Ιο ιΒε δΕίίδίΕοΐίοη 
οί ιΒε οοπιρείεηΐ ΕυΐΒοπΙγ. 

(3) ΤΒε δβίεΐγ νβίνεβ οί ιΒε δΒεΙΙδ οί ΐβηΒ-εοηίΕίηεΓδ 
ίηίεηάεά Γογ ιΒε ε3ΓΠ3§ε οί §3δεβ οί 7° ;ιη<1 8° βΒαΙΙ Βε 
ο&ρυΒΙε οί ορεηίη§ ;ιΙ ιΒε ννθΓΐνίη§ ρΓεβδυτε ίηιϋοΕίει! οη 
ιΒε ΐβηΙί-εοηΐβίηεΓ. ΤΒεγ δΒαΙΙ Βε 80 άε8Ϊη§ηεά 38 Ιο 
ίυηοΐίοη ίβυΐΐίεδδΐγ βνεη αΐ ιΒε ΙοννεβΙ ννοΓ|γίη§ 
ΐειηρεΓΕίυΓε. ΤΒε ΓεΙίβΒίΙίΐγ οί ΐΒείΓ ορεΓΕίίοη εΙ ιΒεΙ 
ΐεπιρεΓΕίυΓε δΒβΠ Βε εδίΕΒΙίδΗεά αη8 οΒεεΒειί είίΒεΓ Βγ 
Ιεβΐίη§ οεοΒ νβίνε ογ Βγ 1ε8ΐίη§ α δρεείιηεη νΕίνε οί οεοΒ 
Ινρε. 

Αη ίηΙβΓηβΙ Πονν-ΓεδΙπεΙίη§ νΕίνε ογ εςιιίνβίεηΐ (Ιενίεε 212233 
δΒαΙΙ Βε Γιΐίειΐ Ιο ενεΓγ ΟΓίΠεβ πκπε ΙΒεπ 1.5 πιπι ίη 
(ΙίΒπιείεΓ ρτογ ίεΐοεί ίη ιΒε δΒεΙΙ Γογ ιΒε ρ3883§ε οί §3585 ογ 
Ιίρυίιΐδ, οίΒεΓ ιΒειι οείΓιοεδ 03ΓΓγίη§ β&ίεΐγ νΕίνεβ. 


1 ' 4/ Οαδβδ ΐείβηΐΐίΐβοΐ Βγ ιΒε ΙβΙΙβΓ “ι” ίη Λβ ΙίδΙ οί βυΒδΙβηοεδ 
3Γβ (ίβεπιειΐ Ιο Βε §3888 Βαητιίυΐ Ιο ιΒε ΓεβρίΓΕίοιγ ογ§3Π5 ογ 
εηΐ3ί1ίη§ 3 ροίβοη πδΚ. 


212175 

212176 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΗεπηβΙ ίηδυΐβΐίοη. 212234 

(1) Ιί ΐΐιβ δΗβΙΙδ οί ίβηΠ-οοηίβίηβΓδ ίηΐεικ1ε<1 Γογ (Ηβ 
οβΓΠ3§β οί ΙίςιιεΓιεοΙ §3868 οί 3° (ο 4° 3Γ6 εςυίρρβοΐ ννίίΗ 
(Ηεπηβΐ ίηδυΐβίίοη, δυοίι ίηδίιΐβΐίοη 8 Ηε 11 1)6 5υΠ)60( Ιο (Ηβ 
δρβοίβΐ ρΓΟνίδίοηδ ΙΐηίΙβΓ (2) Ηβίονν 6Ϊΐ1)6Γ: 

— ΟοηβίδΙ οί 3 δΐιη δΗίβΙά οονβηη§ ηοΐ 1β88 Ι(ΐ3η (Ηε 
ιιρρ6Γ (Ηίπΐ Ηυ( ηοΐ ιηοΓβ ιΙιεπ ΐΗβ υρρεε Ηβΐί οί ΐΗβ (3ηΕ- 
ΟΟΠίβίηβΓ’δ 80Γί306 3Π(1 8βρ3Γ3[6(1 ίΓΟΠΙ (Ηβ δΗβΙΙ Ηγ 3Π 31Γ 
8ρ306 31 ΙββδΙ 4 ΟΠ1 βΟΓΟδβ; ΟΓ 

— Οοιίδίδΐ οί3 οοιηρίβίε ο1β(](1ίη§, οίβοΐεςυβίβ (ΗίοΗηβδδ. 
οί ίη8ϋ1αΐίη§ ιηβίεπβίδ. 

ΤΗβ ΐΗειτηβ] ίηβυΐβίίοη δ1ΐ3ΐ1 Ιιβ δο Ββδί§ηε<1 38 ηοΐ Ιο 
ΗϊηεΙβΓ βεεεδδ Ιο ΐΗε Γι11ίη§ 3Π(1 <ΒδοΗ3Γ§6 ιίβνίοβδ. 

(2) ΤΗβ δΗβΠδ οί ΐ3η1ί-εοηΐ3ίηεΓ8 ιηίεηεΐεεί ίοΓ ΐΗε 
03ΓΠ3§ε οί 1,3 - Ηυίβείίεηε οί 3° (ε), ογ οί ηιβίΗγΙ νίηγΐ 
βίΗβε, ΐπίΙϋΟΓΟοΚΙοΓΟ - είΗγΙβηε ογ νίηγΐ ΗεοηιίΓΐβ οί3 0 (εΐ), 
δΗβΙΙ Ββ ρΓΟίβείβΟ Ηγ 3 δυη-δΗίβΙΒ 38 Ββίίηεά βΗονβ. 

(3) ΤΗβ δΗεΙΙδ οί (βηΙί-οοηΐβίηβΓδ ίη(βηάβ(Ι ίοΓ (Ηε 
03ΓΓ13§6 οί §3868 οί 7 ° 311(1 8 ° 31ΐ3II 1)6 ΐΗβΓΓΠ&ΙΙγ Ϊηδυΐ3[6(1. 

ΤΙιε (Ηεπηβΐ ίηδυΐβΐίοη δ1ΐ3ΐ1 Ηβ ρΓοΙεείεΟ 3§3ίη8( ίιηρβοί Ηγ 
Γηβ3Π3 οί οοηΐίηιιουβ 3ΐΐ63ΐΗϊη§. Ιί (Ηε δρ3εε Ηείννββη (Ηε 
δΗεΙΙ βηά (Ηε ηιβίβΐ 8ΐΐ63ΐΗίη§ ίδ υηΟεΓ νβοιιυιη (νβουυιη 
ίηδαΐβΐίοη), (Ηβ ρΓΟΙεείίνε δΗββίΗίη§ βΙιεΙΙ Ηβ δο 8β5ί§ηβ(1 35 
Ιο ννίίΗδίβηΒ ννίίΗοαί Βείοπηβΐίοη 3η βχίβεηβΐ ρεβδδυτβ οί 31 
1ε35ΐ 0.1 ΜΡβ (1 Ιιεγ) (§3υ§ε ρΓβδδυεβ). Ιί (Ηβ δΗβ3(Ηίη§ ϊδ 
δο εΙο8β(1 38 (ο 1)6 §38-ΐί§Ηΐ, 3 (Ιενίεβ 8 Ηε 11 1)6 ρΓΟνϊίΙβά Ιο 
ρΓενεηΙ βηγ (ΐ3η§6Γοαδ ρεβΒδυεβ ίεοηι <ΐ6ν6ΐορίη§ ίη (Ηβ 
ίηδϋΐ3ΐίη§ Ιβγβε ίη ΐΗε βνεηΐ οί ίηβάεςυΕίε §3δ-ΐί§1ιΐη688 οί 
(Ηβ δΗβΙΙ ογ οί ίΐδ ίίβπΐδ οί βςυίρηιεηΐ. ΤΗβ Ββνίοε δΗβΙΙ 
ρΓενεηΙ (Ηβ ίηίίΐίεβίίοη οί πιοϊδίητε ίηΐο (Ηβ Ηββί-ίη8υΐ3(ίη§ 
δΗββΐΗ. 

(4) ΤΙιε δΗβΙΙδ οί (βηΗ-οοηΐβίηβεδ ίπίβηΟεά ίοΓ (Ηε 
03ΓΠ3§6 οί 0Χ)'§6!1 οί 7 ° ( 3 ), ΟΓ οί 31Γ ΟΓ ΠΐίχίυΓβδ οί ΟΧγ§61) 

\νί(Η ηί(Γο§βη οί 8° ( 3 ), δΗβΙΙ ηοΐ ϊηοΐαάε βηγ οοπιΗυδίίΗΙβ 
ηΐ3ΐ6Γί3ΐ βϊΐΙιβΓ ίη (Ηε (ΗεΓπΐ3ΐ ίηδηΐβΐίοη ογ ίη (Ηε πιεβηβ οί 
ηΚηοΗπιεηΐ (ο (Ηε ίεβηιβ. 

Ιη (Ηβ 0336 οί Γηϋΐΐίρίε - βίεηιεηΐ ίβηΠ-οοηίβίηβΓδ, (Ηε 212235 
Γο11οννίη§ οοικϋίίοηδ βΚ311 Ηβ πιεί: 

(1) Ιί οηβ οί (Ηε βίειηεηΐδ οί 3 ιηυΐΐίρίε - βίεηιεηΐ (βηΗ- 
οοηΙηίηεΓ ίβ Πιιείΐ ννίίΗ β 5βίβ(γ νβίνβ βη«1 δΗηΐ-οίί Ββνίοβδ 
3Γ6 ρΓονί8β8 ΗεΙννεεη (Ηε εΐεηιεηΐδ, ενβΓγ' εΐεηιεηΐ 8Κα11 Ηε 

50 ίί((6<1. 

(2) ΤΗβ Γι11ίη§ βηΒ <1ί8θΗ3Γ§β Βενίοβδ ηΐ3γ Ηβ Γι((β8 (ο 3 
ιηβηίίοΙίΙ. 

(3) ΕβοΗ είβηιεηΐ οί 3 ιηυΐΐίρΐβ - βίβηιβηΐ (βηΙο-οοηώηβΓ 
ίηίβηείβοΐ ίθΓ (Ηβ 03ΓΠ3§β οί 00ΐηρΓβ8δβ(1 §3868 οί 1 0 3Π(1 2 ° 

Ηβπηίϋΐ (Ο (Ηβ Γε8ρΪΓ3(0Γγ 0Γ§3Π8 ΟΓ εη(3ί1ίη§ 3 ροίδοη 
είδΠ 15 / δΗβΙΙ Ηε οβρηΠΙε οί Ηείη§ ίδοΐβίβά Ηγ 3 νβίνε. 

(4) ΤΗβ βίεηιβηΐδ οί 3 ηιυΐΐίρίε - βίεηιβηΐ (βηΠ-οοηίβίηβε 
ίη(βη8β(1 ίοΓ (Ηβ οβΓΠ3§β οί 1ΐςυβΓιβ8 §3868 οί 3° (ο 5° 

ΗβΠηίΐΐΙ (ο (Ηβ Γ6δρίΓ3(0Γγ 0Γ§3Π8 ογ βη(3Ϊΐίη§ 3 ροίδοη 
Π5Η 15 ' / δΗβΙΙ Ηε 80 8βδί§ηε<1 (1ΐ3( (Ηεγ 03η Ηβ Γι11β8 
8ερ3Γ3ΐε1γ 3ΐκΙ Ηβ Περ( ΐ5οΐ3(6<1 Ηγ 3 νβίνε 03ρ3ΠΙβ οί Ηβίη§ 
δββΙβΒ. 

212236 

δβοΐίοη 4: Τγρβ 3ρρΓον3ΐ -212239 

212240 

(Νο δρβοίβΐ ΓβςηίΓβηιβηΐδ). -212249 


15/ ΤΙιε ίοΙ1οννίη§ ηγθ (1βειη6(Ι (ο Ηε Ιίςυείίει] §33β8 Ηαηηίιι] Ιο 
(Ηβ Γ65ρΪΓ3(0Γγ 0Γ§3Π5 ΟΓ βη(αίΙίη§ 3 ροίδΟΠ ΠδΙί: Ηγ(ΐΓΟ§βη 
ΗΓΟΓηίεΙθ (α η Ηγείτο ιι 5 ΗγεΙτοΗΓΟΓηία αεί<1), Ηγείτοξεη Πυοτίιΐε 
(βηΗγείΓουβ ΗνεΙτοΠυοΓίε ίιοΐτΙ), ΗντΙτο^εη βυΙρΗίεΙβ (δοΙρΗιίΓεΚεεΙ 
ΗντΙΓθ§;εη), βπιιηοηία, εΗΙοΓίηβ, δοΙρΗυτ (Ιίοχίτίβ (ππΗγείΓοοδ 
5υ1ρΙιοτου5 αεΐ(1), ηί(Γο§εη εΐίοχίείε (ηί(Γο§εη ρετοχίείε; ηί(Γο§βη 
(ε(ΓθχίιΙε), Τ §35, ιηε(Ηγ1 νίηγΐ είΚβΓ, εΗ1οΓοπΐ6(Η3ηε (πιβίΗγΙ 
οΗ1οτί(1β), ΗΓΟΓΠΟΓηεΐΗοηε (τηεΐϊιγΙ ΗΓοηιίτΙε), ρΗοδ§βηε (οβΓΗοηγΙ 
εΠΙοτίτΙε), νϊηγΐ Ητοοιίεΐβ, οιείΗγΙαιπίπε (πιοηοιηβΐΗγίΒΐηίηε), 
(ΗιηβΐΗγΙβηιίηβ, [πτηβίΗγΙβπιίηβ, εΐΗγΙβιηίηβ (ΓΤΊοηοβίΗγΙατηίηε), 
βιΗγΙεηε οχίεΐβ, ηιε(Η3ηε(Ηίο1 (τηεΐΗγΙ πιβΓΟΗρίβη) πιίχΙυΓβδ οί 
οηγΗοπ (ϋοχίείε ννϊΐΗ εΐΗγΙεηε οχΐΊε βητ! ΙίςυεΠβιΙ Ηγ<ΐΓο§εη 
οΗΙοτίιΙε (βηΗνεΙτου5 ΗγεΙτοεΗΙοπε αεκΙ). 


5εο(ίοη 5: ΤεβΙδ 

ΤΗε η)3ΐεΓί3].5 οί βνβΓγ \νεΙ8β8 δΗεΙΙ δΗβΙΙ Ηβ (βδίεά Ηγ 
(Ηβ πιείΗοά (ΙβδεπΗεϋ ίη Αρρβικϋχ Β.18. 

ΤΗε ίβ8( ρΓ685υΓ6 δΗβΙΙ Ηβ 35 ίοΐΐοννδ: 

(1) ΤβηΗ-οοηΓβίηβΓδ ίηίβηάεΒ ίοΓ (Ηε 03ΓΠ3§ε οί §3565 οί 
1° 3ΐ) (I 2°, ίη εοηίοπηίίγ \νί(Η ιη3Γ§ίη3ΐ 2219 (1); 

(2) Τ3ηΗ-εοη(3ίηεΓ8 ίη(βη8β8 ίοΓ (Ηβ ε3ΓΠ3§β οί §3565 οί 
3° 3η<1 4°, ίη εοηίοΓΐηί(γ ννί(Η ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2220 (2) ΐί (Ηβ 
δΗεΙΙδ 3Γε ηοί ΓηοΓβ (Ηβη 1.5 ίη ίη άίβηιείβΓ, βηά ίη 
εοηίοηηί(γ \νί(Η ηΐ3Γ§ίη3ΐ 211 251 (2) (Η) ϊί (Ηβ δΗεΙΙδ βτβ 
πιοΓβ (Ηβη 1.5 Γη ίη ΒίβΓηβίβΓ; 

(3) ΤβηΙε-εοηίβίηβΓδ ΐη(εη8β8 ίοΓ (Ηε 03ΓΠ3§β οί §35β8 οί 
5° 3η(1 6°, ίη εοηίοπηίίγ ννίίΗ Γη3Γ§ίηβ1 2220 (3) βη<1 (4), 
βη8 ίη εοηίοΓηιίίγ ννί(Η Γη3Γ§ίηβ1 211 251 (3) (Η) ίη (Ηε εβδβ 
οί ηιγίίίρίε - βίβηιβηί (βηΙ< - εοη(βίηβΓ8 ννΗοδβ βίβιηβηίδ 3 Γ 6 
ίη(6Γεοηηεε(ε8 βηιΐ ίοπη β ΗβίίβΓγ, 3Γβ ηοί ίεοΐαίβεί ίπ>ιη 
οηβ βηοίΗβΓ, βικί βτβ εηεβδβτΙ ίη 3 (ΗβΓΓηβΙ ίηβυΐβΐίοη; 

(4) ΤβηΗ-εοηίβϊηβΓδ ίηίβηιΐβτΐ ίοΓ (Ηβ εβΓΠ 3§6 οί 

βπιιηοηίβ ιΐίδδοίνβά υικΙβΓ ρΓββδυΓβ οί 9° (β(), ίη 

εοηίοπηίίγ ννί(Η ηΐ3Γ§ίη3] 211251 (4); 

(5) (β) ΤβηΗ-εοηίβίηβΓδ Π(1εε1 ννϊ(Η δβίεΐγ νβίνβδ ηη(1 
ίηίεηείβιΐ ίοε (Ηβ 03πί3§β οί §35β5 οί 7° βικί 8°: 1.5 (ίπιεβ 
(Ηε \νοΓΐείη§ ρτβδδϋΓε ίηεΐίε&ίβεί οη (Ηβ δΗεΙΙδ, Ηυ( ηοί Ιβδδ 
(Ηβη 0.3 ΜΡβ (3 Ηβγ) (§3υ§ε ρτεβδυτε); ίοε [βηΗ - 
εοη(3ίηβΓ5 \νί(Η νβευιιτη ίηδίιΐβΐίοη (Ηε Ιβδί ρΓβδδϋΓβ δΗβΙΙ Ηβ 
1.5 ίίητιβδ (Ηβ ννοΓΐ<ίη§ ρΓββδυΓβ ίηοΓββδβίϊ Ηγ 0.1 ΜΡβ (1 
Ηβγ). 

(Η) ΤΤϊ (Ηβ 038β οί (3ηΗ-οοηΐ3Ϊη6Γ8 ινίΐΐιουί ββίεΐγ νβίνεβ 
3η<1 ίηίεηεΐεε] ίοε (Ηε 03ΓΠ3§ε οί §3865 οί 7° (β) βη<1 8° (β), 
(Ηβ ίίΓ5( ίβδ( βΗαΙΙ Ηβ ρβΓίοΓΓηβιΙ 3( 0.2 ΜΡ3 (2 Ηβε) (§βυ§β 
ρΓβδβυΓβ) 3η8 (Ηβ ρβτίοείίε (68(8 3( 0.1 ΜΡβ (1 Ηβγ) (§3υ§β 
ρεβδδυΓβ). 

ΤΗβ ίΪΓ8( ΗντΙεβοΙίε ρΓβδδυεβ (εβί δΗβΙΙ Ηβ οβπίεά ου( Ηβίοεβ 
(ΗβΓπιβΙ ίηβυΐβΐίοη ίδ βρρίίβά. 

ΤΗβ οβρβοίίγ οί (Ηβ δΗβΙΙ οί εβοΗ (βηΗ-οοηΐβίηβΓ ίηίβηείβεί 
ίθΓ (Ηβ 03ΓΓΪ3§ε οί §3868 οί 3°, 4° βηά 9° δΗβΙΙ Ηβ 
(ΙείβπτηηβΒ, υητίετ (Ηβ δυρβενίβίοη οί βη βχρβεί βρρεονεΒ 
Ηγ (Ηβ οοηιρβίβηΐ 3υ(Ηοπ(γ, Ηγ \νεί§Ηίη§ ογ νοίιπηβίπο 
ΓηεβδυΓβηιβηΙ οί (Ηβ ςυβηάίγ οί ννβίβΓ ΓβςυίΓβά ίη οπίβε (ο 
811 ιΗε δΗεΙΙ. ΤΗβ ηιββδυΓβηιεηί οί δΗβΙΙ οβρβοίίγ δΗβΙΙ Ηβ 
βοουΓβίε ίο ννίΐΗίη 1 ρβε οεηί. Οε(βΓΓηίη3(ίοη Ηγ β 
οβίουΐβίίοη Ηβδβά οη (Ηβ άίιηβηδίοηδ οί (Ηβ δΗβΙΙ ίδ ηοί 
ρβΓΓηίίΙεεΙ. ΤΗε ηιβχίηιυιη ρβπηίδδίΗΙβ ιηβδδβδ οί Π11ίη§ 
βοοοΓε1ίη§ (ο πΐ3Γ§ίη3ΐ8 2220 (4) βηά 211251 (3) δΗβΙΙ Ηβ 
ρεβδοπΠεΒ Ηγ βη βρρεονβΒ βχρβεί. 

ΑΙ1 \νεΙ(1δ ίη (Ηβ δΗεΙΙ δΗβΙΙ Ηβ ηοη-ΒεδίευοϋνβΙγ (βδίειΐ 
Γ38ίο§τβρΗίοβ1]γ ογ ϋΐίεβδοηίοβίΐγ. 

Νο(νγί[Ηδ(βη8ίη§ (Ηβ ΓεςυίΓβπιβηίδ οί ΓηβΓ§ίηβ1δ 212150 
βηε! 212151, (Ηβ ρεείοΒίο ίεβίβ δΗβΙΙ (βΗβ -ρΙβοβ: 

(1) ΕνβΓγ' ίννο 3η8 β Ηβΐί γεβΓδ ίη (Ηε οβδβ οί (βηΗ- 
οοηίβίηβΓβ ίηίεηάβΒ ίοε (Ηβ οβΓΓίβ§β οί Ηοεοη (πίΐυοπείβ οί 
1 0 (β(), ίο\νη §βδ οί 2 0 (Ηί), οΗΙοπηβ, Ηγ8εο§βη ΗεοηιίΒβ, 
ηί(εο§εη 8ίοχί8β, ρΗοδ§βηε ογ βυΙρΗυε (ΙίοχίΒβ οί 3 ° (βί), 
Ηγ8εο§εη βυΙρΗίιΙβ οί 3 0 (Ηί), ογ Ηγ<ΐΓ 0 §εη οΗΙοείιΙε οί 5 0 
(* 0 ; 

(2) Αίίβε 8ΐχ γεβΓδ’ δβενίοβ ίη (Ηε οβδβ οί ίβηΐο- 
οοηίβίηβεδ, ννίίΗου! δβίβίγ νβίνβδ, ίηίβηιίοιΐ ίοε οβΓΓΪβ§β οί 
§3565 οί 7° (β) βηά 8° (β); 

(3) Αίίβε εί§Η( γββεδ’ δβενίοε βηά (ΗβΓββίίβΓ ενβεγ 12 
γεβΓδ ίη (Ηβ οβδβ οί ίβηΗ-οοηίβίηβεδ Ηΐίβά \νί(Η 8βίβ(γ νβίνβδ 
βπ8 ίηίβηοΐεοί ίοε (Ηε οβεπβ§β οί §β5βδ οί 7° (β) βηά 8° (β) 
βη(1 οί ΙβηΗ-οοηΙβίηβΓδ ίηίβικίοτί ίοε (Ηβ οβΓπβ§ε οί §3568 οί 
7° (Η) βη8 8° (Η). Α ΙββΗρεοοίηβδδ οΗβοΗ ηιβγ Ηβ 
ρβείοεετιβί), β( (Ηβ εβςιιβδί οί (Ηβ οοιηρβ(εη( βυ(ΗοΓΪ(γ, 
Ηβ(\νββη βηγ ίννο βαοοβδδίνβ (68(8. 

Αί (Ηε ρβποτϋο (ββίδ ίοε (3ηΗ-οοη(3ίηβΓ5 βςυίρρεά \νί(Η 
νβουιιηι ίηδυΐβίίοη βηιΐ ίηίβητίθίΐ ίοε (Ηε οβπΊβ§ε οί §3865 οί 
7° βη<1 8°, (Ηβ ΗνχΙεβυΙίο (β8( ηιβγ Ηε εβρίβοβά Ηγ 3ΐββ1ίβ§β 
ίβδί ρβΓίοεηιβά βίίΗβε ννίίΗ (Ηε §3δβδ ννΗίοΗ (Ηβ (βηΗ- 
οοηΐβίηβεδ βεε ίη(εικ1β8 (ο οοη(βίη ογ ννίίΗ βη ίηβεί §38. 

Ιί, 3( (Ηβ (ίιηβ οί ρβείοΒίο ίηβρβοΐίοηδ, ηιβηΐιοΐβδ βεε 
πιβάβ ίη (Ηβ δΗβΙΙδ οί (βηΐο-οοηίβίηβεδ ίη(επ8β8 ίοε (Ηε 
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0 ΒΓΓΪΒ §6 οί §3868 οί 11 ° Ιο 13 °, [Ηε Π 16 [Ηθά Βν ννΙιίεΗ [Βεγ 
ΕΓ6 ΗβΓίηεΙΪΟΕίΙγ οΐοβεά ΒβίθΓ6 [Ηε ΐ3ηΙί-0θηΐ3Ϊη6Γ8 3Γ6 
εείυεηεά Ιο 86Γνίοβ 8 Ηε 11 Βε οηβ ΕρρΓονβ(1 Βν ΐΒβ Ερρεονεά 
βχρβΓΐ Εηά 8 Ηε 11 βηδυΐ'β (Ηε ίηί6Γ§εί[γ οί ΐΗε βΒεΙΙ. 

ΤΗε ΙεΕίφΓΟοίηβδβ ίεδί οί δΗβΙΙβ ίηίεηάεά ίοΓ ΐΗε 212258 
εΕΓΓ1Ε§6 οί §3363 οί 1 ° 10 6° 311(1 9° δΗοΙΙ Βε ΟΕΓΓΪβ(1 ουί Ε[ 

Ε ρΓ 68811 Γ 6 οί ΠΟΙ 1638 ΙΒεΠ 0.4 ΜΡε (4 Βεγ) 3Π(1 1101 ΓΠ 0 Γ 6 
ιΒεπ 0.8 ΜΡε (8 Βεγ) §Ευ§ε ρεεβδυεε. 

212259 

δεείίοη 6: ΜΕεΙάη§ 

Ιη Εάάίίίοη, ΐΗε ίοΙ1ο\νίη§ ρΕΓίΐεαίΕΓδ 8 Ηε 11 Ββ εηΒεΙόεά Βγ 212260 
8ΐΕπιρίη§ ογ Βγ Εηγ οίΒεΓ εφίίνΕΐεηΐ ηιειΗοά οη (Ηε ρΐΕίε 
άεδοείΒεά ίη πιεγ^ιπεΙ 212160,ογ «ΙΪΓεοΐΙγ οη [Η&ννΕΪΙδ οί 
ίΒε δΒβΙΙ ίΐδείί ίί [Ηε ννβΐΐδ ΕΓβ βο εείηίοεοεά ιΒεΙ ίΒε 3[Γεη§ίΗ 
οί ΐΗε δΒεΙΙ ϊδ ηοΐ ΪΓηρΕΪΓβεΙ: 

(1) Οη ΐΕηΙί-εοηίΕΐηβΓδ ίηίεηάεά ίοΓ ίΒε 0ΕΓΓΪ3§β οί οηΐγ 
δυΒδίΕηεε: 

— ίΒε ηΕπιε οί ίΒε §38 ίη ίυΙΙ. 

ΤΗίδ βΒηΙΙ Βε ΕοοοηιρΕηίεά, ίη ίΒε εΕ 8 β οί ΙεπΚ- 
εοηίΕίηεεβ ίηίεηάεά ίοΓ ίΒε εΕΓΓΪΕ§ε οί οοεηρεεδδεά §3868 
οί 1 ° Εη (1 2 ° Βγ [Ηε [ΕηΙί-οοηίΒίηεεδ’δ πίΕχίηιυηι ρεπηίΐίεά 
1 θΕ( 1 ίη§ ρΓ 68811 Γ 6 ΕΠ(1, ίη ( 1 ΐ 6 0386 οί (Επίί - 00 ηίΕίη 6 Γ 3 
ίηίεηάεά ίοΓ (Ηε οΕΓΠΕ§β οίΐίηυείϊεά §Β 863 οί 3° (ο 8° επι! 
οί ΕΓηΓηοηΐΕ άίββοίνεά υηάεε ρΓ 688 ΐΐΓ 6 οί 9° (ε(), Βγ (Βε 
ρεπηίβδίΒΙβ πίΕχίπιαπι 1οε(1 ίη Η§. 

(2) Οη εηυΐίί-ρυεροδε [ΕηΗ-οοηίΒίηεεδ: 

— ίΒε ηΕηιεδ, ίη ίυΐΐ, οί (Βε §3868 ίοΓ ννΗοβε 0 ΒΓΠΕ§β (Βε 
ΐΕηΙί - εοηίΕΐηεε ίδ υρρεονεά ίοΐΐοννεά Βγ ρεγΙϊοιι1εγ 8 οί ιΚε 
ρεΓΓηίδδίΒΙε ΓηΒχυηυεη ΙοεοΙ, ίη Η§, ίοΓ 6 εοΒ οί (Ηεεη. 

(3) Οη ΐΕηΙί-οοηΐΒΐηεΓδ εφίίρρεά ννίΐΒ βυίείγ νΕίνβδ Εηά 
ίηΙβη(ΐ6(1 ίθΓ (Ηβ 0ΕΓΓΪ3§β οί §3868 οί 7° (ε) εικΙ 8° (ε), 3η(1 
οη (επΗ - οοηίΕΐηβΓδ ίπίβηοίειΐ ίοΓ ίΒε οεγπε§ 6 οί §3863 οί 7 0 
(Β) επ<1 8° (Β): 

— ίΒε \νοε1άη§ ρΓ688υΓ6. 

(4) Οη ΐΕηΙί-οοηίΕΐηεΓδ εηυίρρεά ννίίΗ ΐΗβπηΒΐ ίηδυΐΒίίοη 
ίΒε βχρΓεδδίοη «(ΗεπηΒΐΙγ ίηδυΐΕΐεοΙ» 8 Βε 11 Βε ίηδοείΒεά ίη 
οηε οί ιΚε οίίιοίβΐ ΐΕη§ηΕ§68 οί ΑϋΚ. 

ΤΒε ίΓΕηιε οί ε εηυΐίίρίε - εΐεηιεηΐ (ΒηΙν-οοηίΒίηεΓ βΒεΙΙ 212261 
Βε Πηεά ηεΕΓ [Βε Γι1Ιίη§ ροίηΐ ννίίΗ ε ρΐΕίε δρεοίίγίη§: 

— (Ηε ίεδί ρΓ68δΐΐΓ6 οί εΐεηιεπίδ; 

— ίΒε ννοε!άη§ ρεεδδυεε οί εΐεεηεηίδ ίηίεηάεά ίοΓ 
, ε0ΠΐρΓ6386(1 §3868; 

— ίΒε ηυηιΒεΓ οί εΐεηιεηΐδ; 

— ίΒε 3§§Γ6§3ΐε οηρΕοίΙγ οί [Ηε εΐεπιεηΐδ, ίη Ιίΐτεδ; 

— [Ηε ηΕπιε οί [Βε §Β8 ίη ίιιΐΐ; 

επ( 1, ίη [Ηε οεββ οί Ιίςυείίβά §3863: 

— [Ηε ρεΓηιίδδίΒΙε ηΐΕχίηηιιη 1 οε( 1 ρεΓ είειηβηΐ. ίη Ι<§. 

212262 

-212269 

δεείίοη 7: ΟρεΓΕίίοη 

Α [ΕηΗ-εοηίΕΐηεΓ Ε83ί§ηε(1 εΙ οΙίίίβΓβηΐ Ιίηιεδ Ιο ίΒε 212270 
οεγπε§ 6 οί (ΙίίίβΓεηΐ Ιίςυείίεά §3368 οί 3° Ιο 8° (ηηαΐΐί - 
ρυφοδβ ΙεπΗ - εοηίΒίηεεβ) ηΐΕγ ηοΐ οεγγυ βυΒδίΕηεεβ οίΒεΓ 
[Ηεπ ΐΗοδε Ιίβίεά ίη οηε, Εηά οηε οηΐγ, οί (Ηε ίο11οννίη§ 

§Γουρ8: 

Ογοορ 1: ΗΕΐο§βηΒΐεά ΗγάεοοΕεΒοηδ οί 3 0 (β)επ(14 0 (ε); 

Οεουρ 2: ΗγάεοοΒεΒοηδ οί3° (Β) υηά 4° (Β), 1,3-Βγΐ3<ϋεη6 
οί 3° (ε) Εηά ηιίχΐυΓ68 οί 1,3-ΒυΐΕάίεηε Εη<1 
ΗγάεοοΒεΒοηδ οί 4° (ε); 

Οεουρ 3: ΕΓηΓηοηίΕ οί 3° (ε[); άίηιείΗγΙ είΗεε οί 3° (Β); 

(ΙίηιείΗγίΕηιίηε, εΐΗγΙΕΓηίηε, ηιείΗγίΕπιίηε Εηά 
[ΓίηιείΗγίΕπιίηε οί 3 ° (Β[); Εηά νίηγΐ εΒΙοπάε οί 
3° (ε); 

Οεουρ 4: πιειΗγΙ ΒΓΟΓηίάε οί 3° (βΙ); εΐΗγΙ εΒΙοπάε Εηά 
ηιείΒγΙ εΒΙοΓΪάε οί 3° (Βί) 

Οεουρ 5: ηιίχΙιίΓεδ οί εΐΒγΙεηε οχίάε ννίΐΒ οεγΒοπ άίοχίάε 
Εηά οί εΐΒγΙεηε οχίάε ννίίΗ ηίΐΓο§εη οί 4° (εΐ); 

Οεουρ 6: §Ε86δ οί 7 0 (Β),Βηά ΓηίχΙαΓεδ οί §3368 οί 8° (ε); 

Οεουρ 7: είΒΕηε, εΐΒγΙεηε, Εηά πιείΒΕηε οί 7° (Β); 


Εηά ΓηίχΙυΓεδ οί είΒΕηε ινίΐΒ πιείΒΕηε, εΙβο ννΒεη [Βεγ 
εοηίΕΪη ρεορηηε ογ ΒηίΕηε οί 8° (Β). 

ΤΕηΒ-εοηίΕΐηεΓδ ννΗϊοΗ Βανε Βεεη Ιίΐΐεά ννίΐΒ ε δυΒδίΕηεε 212271 
οί §τουρ 1 ογ §Γουρ 2 βΒεΙΙ Βε επιρίίεά οί Ιίςυείίεά §35 
ΒείοΓε Βείη§ ΙοΕάεά ννίίΗ ΕηοίΗεε δυΒδίΕηεε Βε1οη§ίη§ Ιο 
[Βε 8Εηΐ6 §Γθυρ. ΤαηΒ-εοηίΕίηεΓβ ννΒίεΒ ΒΕνε Βεεη ίΐΐΐεά 
ννίίΗ ε δυΒδίΕηεε οί οηε οί [Βε §Γουρ8 3 Ιο 7 βΒεΙΙ Βε 
εοηιρίεΐεΐγ ειηρίίεά οί Ιίςυείίεά §εβ Εηά Βίοννη άοννη 
ΒείοΓε Βείη§ ΙοΕάεά ννίΐΒ εποιΒογ δυΒδίΕηεε Βε1οη§ίη§ Ιο 
ίΒε δΕΓηε §τουρ. 

' ΤΒε Γηυΐΐίρΐβ υβε οί ίΒηΗ-οοηίΕίηεεβ ίοΓ [Βε οεγπε§ 6 οί 212272 
Ιίςυείίεά §3368 οί ίΒε δΕηιε §τουρ &Βε 11 Βε Εΐΐοννεά-ίί εΙΙ ίΒε 
εεςυίεεεηεηΐδ ρεεδοείΒεά ίοε [Βε §3868 Ιο Βε ΟΒεείεά ίη οηε 
Εήά ίΒε δΕηιε ίΒηΗ-οοηΐΒίηεε ΕΓ6 οΒδεΓνεά. 5υεΒ τηυΐΐίρίε 
υβε 8 Ββ 1] Βε 5υΒ)εοί Ιο Ερρεονοί Βγ επ ΒρρεονΒΐ εχρεεί. 

ΤΒε οιυΐΐίρίε υβε οί ΐΕηΙν-οοηΐΒίηεΓβ ίοΓ ίΒε οεγγϊε§6 οί 212273 
§3568 οί άίίίεΓβηΐ §Γουρ5 «ΒεΙΙ Βε Εΐΐοννεά ίί ρεπηίΐΐεά Βγ 
ιΒε ΕρρΓονεά βχρεείδ. 

^Βεη Ιοηάεά ίΒηΙί-οοηίΕίηεεδ ογ επιρίγ Βυΐ υηεΙεΕηεά 212274 
[ΕπΒ-εοηΙαίηεΓδ εγ6 Βηηάεά ονβΓ Ιογ 03ΓΓί3§β, οηΐγ [Βε 
ρΕΓίίευίΕΓδ ΕρρΙίοΕΒΙε ιιηάβΓ ηΐΕΓ§ίηΕΐ 212161 Ιο (Βε §εβ 
Ι οΕάεά ογ )υδΙ άί5θΒ3Γ§εά 8 Βε 11 Βε νίδίΒΙε; εΙΙ ρΕΓίίευίΕΓδ 
εοηο6Γηίη§ οίΒετ §3368 βΒεΙΙ Βε εονβΓβά υρ. 

Α11 ιΒε εΐεηιεηΐδ οί ε ηιυΒίρΙε-εΙειηεηΐ [ΕπΙί-εοηίΕίηεΓ 212275 
8 Βε 11 εοηίΕΐη οηΐγ οηε ηηά ιΒε 8&πιε §Ε5. Ιη (Βε 0386 οί ε 
υιυΐΐίρίε-εΐεηιεηΐ Ι&ηΙί-εοηΙαίηβΓ ίηίεηίεά ίοΓ [Βε εΕΓΓΪΕ§ε 
οί ΙίίΐυεΓιεά §3568 ΒΕΓηιίυΙ Ιο ιΒε ιεβρίΓΕίοη- ογ§ειι8 ογ 
εηΐ3ί1ίη§ ε ροίβοη π8Β Ι4/ · ιΒε εΐεηηεηΐδ βΒεΙΙ Βε ίΐΐΐεά 
βερΕΓΕίεΙν Εηά Βε Βερί ίβοΐΕΐεά Βγ ε βεηίεά νΕίνε. 

ΤΒε ιηΒχίηιυηι ρβπτιίδδίΒΙε άε§Γ668 οίίϊ1Βη§ ίη Β§/ΙίΐΓβ 212276 
ρΓεδοπΒεά ίη ηΐΕΓ§ίηΕΐ5 2219 (2), 2220 (2), (3) Εηά (4) 

Εηά 211251 (2), (3) Εηά (4) βΒεΙΙ Βε ΕάΒεεεά Ιο. 

ΤΒε άε§Γ66 οί Π11ίη§ οί ιΒε βΒεΙΙδ οί (ΕηΒ-εοηίΕίηεΓδ 212277 
Ωΐΐεά \νίΐΒ δΕίεΙγ νΕίνεβ Εηά ίηίεηάεά ίοΓ (Βε οβγπε§6 οί 
§3565 οί 7° Εηά 8° βΒεΙΙ Βε βυεΒ ΙΒεΙ εΙ [Βε «ΕΐεΓΐ» 
ΙειηρεΓΕίυΓε, εΙ ννΒίεΒ [Βε νΕρουε ρεεδΒυεε 18 βςυΕί Ιο (Βε 
νΕΐνβ-ορεηίη§ ρΓ688υΓ6, [Βε νοίυπιε οί ιΒε Βςυίά άοεβ ηοί 
εχεεεά [Βε ρεπηίδβίΒΙβ άε§Γεε οί Γι11ίη§ οί ιΒε δΒεΙΙ ε[ [Βει 
Ι ειηρεΓΒΐυΓε, ί.ε. 95 ρεε εεηΐ ίη [Βε ευβε οί ίηίΐΕηιπίΕΒΙε 
§3863 Εηά 98 ρ6Γ 06111 ίη [Βε 0386 οί ΟίΒεε §3365. 

Οη [Βε βΗβΙΙβ οί ΐΒηΚ-οοηΐΒίηεεδ ίηίεηάεά ίοε ιΒε 212278 
οβγπε§ 6 οί οχγ§εη οί 7 0 (ε), ογ οί εϊγ ογ ΓηίχΙυΓεδ οί οχγ§εη 
ννίΐΒ ηίΐεο§εη οί 8° (ε), δυΒδίΕηεβδ εοηΐΕίη§ §Γ6Ε56 ογ οίΐ 
βΒεΙΙ ηοί Βε υκεά Ιο εηδυεε ΙεΕΒρεοοίηεβδ οί [Βε ίοίηΐ,β ογ 
ίοε ίΒε ηΐΕίηΙεηΕηοε οί ιΒε οΐοδυτεβ. 

212279 

-212299 

Οβ 58 3: ΙηίΐΕΓηπίΕΒΙε Βςυίάδ 

212300 

δεοΐίοη 1: ΟεηεΓΕί; βοορε (υβε οί ΐΕηΙί-οοηίΕΪηεΓβ); -212309 
άεΠηίΐίοηδ 
Ιίδε 

ΤΒε ίο11οννίη§ δυΒδίΕηοεβ οί 01Ε88 3 ηΐΕγ Βε ΟΕΓτίεά ίη 212310 
ΐΕηΒ-οοηίΕίηεΓβ: Α 

(ε) βυΒδίΕηοεδ ΗδΙεά Βγ ηΕΓηε ίη 12°; 

(Β) δυΒδίΕηοεδ είΕδδίΠεά υηάεε (ε) οί 11°, 14° Ιο 23°, 

25° Εηά 26° Εηά οοεηρΕΓΒΒΙε δυΒδίΕηοεβ Ιο Βε οίΒββίίΐεά 
υηάεε (ε) οί ΐΗοβε ίΐεπίδ, ννίΐΒ ΙΒε εχοερίίοη οί ίβορεοργί 
οΒΙοεοίοεητίΕίε οί 25° (ε); 

(ο) δυΒδίΕηοεδ είΕδδίΠεά υηάεε (Β) οί 11°, 14° Ιο 20°, 

22° Εηά 24° Ιο 26° Εηά εοεηρΕΓΕΒΙε βυΒδίΕηεεβ Ιο Βε 
είΕδδίΠεά υηάεε (Β) οί ΐΒοβε ίΐεηΐδ; 

(ά) δυΒδίΕηοεδ οί 1° Ιο 6° Εηά 31° Ιο 34° Εηά 
εοεηρΕΓΕΒΙε δυΒδίΕηοεδ Ιο Βε είΕδδίΠεά υηάεε [Βθ56 ίΐεηΐ8, 
ννίΐΒ ιΒε εχοερίίοη οί ηίΙεοηιείΒΕηε οί 31° (ο). 

212311 

δεοΐίοη 2: (Ζοηβίπαοΐίοη -212319 

δΒεΙΙβ ίηίεηάεά ίοε (Βε οεγγϊε§6 οί δυΒδίΕηοεδ οί 12° 212320 
βΒεΙΙ Βε άε8ί§ηεά ίοε ε ΟΕίευίΕΐίοη ρεβ38υεβ 16/ οί ηοί 1ε85 
[Βυη 1.5 ΜΡε (15 Βεγ) §Ευ§ε ρεεδδυεε. 

δΒεΙΙβ ίηίεηάεά ίοε [Βε 0 ΕεείΕ §6 οί [Βε δυΒδίΕηοεδ 212321 
εείεεεεά ίο ίη πΐ3Γ§ίη3ΐ 212310 (Β) 8 Βε 11 Βε άεδί§ηεά ίοε ε 
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βΕίευΙαίίοη ρΓβββιΐΓβ 16 / οί ηοΐ Ιεββ ίΗ&η 1.0 ΜΡβ (10 Βεγ) 

£Βυ§ε ρΓβδδϋΓβ 

δΒεϋδ ϊηίβικίβίΐ ίοΓ ιΒε οατήα^β οί ιΒε δυΒδίηηοβδ 212322 
εείειτεά Ιο ΐη ιηατξΐηαΐ 212310 (ο) δΗ&ΙΙ Βε άεδΐ§ηεά ίοΓ β 
εηΙουΐΕίΐοη ρΓ6δδϋΓβ 16/ οί ηοί Ιβδδ ιΒεπ 0.4 ΜΡβ (4 Βεγ) 

§αυ§β ρΓβδβϋΓβ. 

5Ηβ11δ ΐηίεηάεά ίοΓ ιΒβ οΒίτΐΒ^ε οί ιΒε βυΒδίηηεεδ 2 1 23 23 
ΓείβΓΓεά Ιο ΐη ηΐΕΓβίη&Ι 212310 (4) δΒηϋ Βε άβδί^ηεά ίη 
ηοοοΓάΒηοε ννΐίΒ ίΒε ΓεςυΪΓειηβηΐδ οί ίΒε §βηβΓβ1 ρβΓΐ οί 
ίΒΐδ Αρρεηάΐχ. 

212324 

-212329 

δεείΐοη 3: Ιίεπίδ οί εςυίρηιβηΐ 

Α11 ορεηΐη^δ οί βΗεΙΙδ ΐηίεηάεά ίοΓ ΐΗε ΟΕΓπηβε οί ίΒε 212330 
δυΒδίΕηοεδ Γείεπ·εά Ιο ΐη πιεγ^ϊπεΙ 212310 (β) Εηά (Β) 
δΗβΙΙ 1)ε ΕΒονε ίΒε δυείΕοε Ιενεί οί ιΒε Ιΐςυΐά. Νο ρΐρεδ ογ 
ρίρε οοηπεοΐίοηβ 8 Ηε 11 ρηβδ ιΒτουβΗ ιΒε ννδϋδ οί ιΗε βΗεΙΙ 
Βείονν ίΒε δυείβοε Ιενεί οί ίΒε Ιΐςυΐά. δΒεΙΙδ βΐιαΙΙ Βε οηρδΒΙε 
οί Βεΐη§ ΒεπηβΙΐοηϋγ ο!οδεά 6/ Εηά ΐΒβ οΙοβυΓβδ εΒεΙΙ Βε 
εΕρΕΒΙε οί Βεΐη§ ρΓοίεείεά ννΐιΒ ΙοεΙοΒΙε οΕρβ. 

8Ηε11δ ΐηίεηάεά ίοΓ ιΗε οεγπε§« οί ίΒε δυΒδίΕηοεδ 212331 
Γείειτεά Ιο ΐη πιεγ^ϊπεΙ 212310 (ε) Εηά (ά) Γηηγ εΙβο Βε οί 
ιΗε ΒοΙΙοΐΉ-άΐδοΒΕΓ^β ίγρβ. δΗεΙΙδ ΐηίεηάεά ίοΓ ιΗε 0 ΒΓΠΒ§ε 
οί ίΒε δϋΒδίΕηεεβ τείεΓΓεά ίο ΐη πίεγ^ϊπεΙ 212310 (ε) εΒεΙΙ 
Βε εηρυΒΙε οί Βεΐη§ ΒεΓΓηείΐοΕϋγ εΐοβεά^. 

Ιί δΒεΙΙδ ΐηίεηάεά ίοΓ ίΒε 0 ΕΐτΪΒ§ε οί ΐΒε δυΒδίΕηοεδ 212332 
τείειτεά Ιο ίη οιεγ^ϊπεΙ 212310 (ε) ηηά (Β) ογ 11° ογ 14° 

Ιο 20° οί γπεγ^ϊπεΙ 212310 (ε) εγο Γιαεά ννΐιΗ δδίείγ νΕίνεδ, 
ε ΒυΓδίίη§ άΐβε δΒδϋ Βε ρΐΕεεά ΒείοΓε ιΗε νδίνβ. ΤΒε 
ΕΓΓΕη^εηιεηΙ οί ίΒε ΒϋΓ5ΐΐη§ άΐβε Εηά δ&ίβΐγ νΕίνε δΗβ.11 Βε 
δΐιεΒ Εδ Ιο δδίΐδίγ (Ηε οοηιρβίεηΐ ΕυίΒοπΙγ. Ιί δΗεΙΙδ 
ΐηίεηάεά ίοΓ (Βε οβγγϊβ£6 οί ιΗε βυΒδίΒηεεδ ΓβίεΓΓεά Ιο ΐη 
πίΕΓ^ΐηαΙ 212310 (ά) εγο εςυίρρεά \νΐ(Β δβίβίν νΕίνεδ ογ ε 
νεηίΐη§ δγδίβπι, ΐΗεδε δΒηϋ βΕίίδίν ιΒε ΓβςυΐΓβηιεηίδ οί 
πίΕΓ^ΐπΕίδ 212133 Ιο 212135. δΒεϋβ ΐηίεηάεά ίοΓ ιΒε 
οεγγϊε§8 οί ίΒε δυΒδίΕηοεδ τείβΓΓεά Ιο ΐη πΐΕΓ£Ϊηη1 212310 
(ά) ΙΐΕνΐη§ ε ίίΕδΒ-ροίηΐ ηοΐ εχοεεάίη§ 55 °€ Εηά εςυίρρεά 
ννΐιΒ ε νεηΐΐη§ βγδίεηι ννΒΐεΒ οεπποΙ Βε οΐοβεά εΒεΙΙ Βηνε ε 
ίΐΕΐηε-ίΓΕρ ίη ιΒε νεηίΐη§ δγδίβπι. 

212333 

-212339 

δεείΐοη 4: Τγρε ΕρρΓονηΙ 

212340 

(Νο δρεείΕΐ ΓβςυίΓβπιβηΐδ). -212349 

δεείΐοη 5: Τβδίβ 

δΒεΙΙδ ΐηίεηάεά ίοΓ ιΗε οεγγϊε^ο οί ιΗε βυΒδίΕηεεδ 212350 
τείβΓΓεά ίο ΐη πιεγ^ϊπεΙ 212310 (ε), (Β) ογ (ε) εΒεΙΙ Βε 
βυΒ]εείεά ίο ιΒε ΐηΐίΪΕΐ Εηά ρεΓΪοάίε ίεβίβ εΙ ρ §Βυ§β 
ρΓεδβυΓε οί ηοί Ιεβδ ιΗεπ 0.4 ΜΡβ (4 Βεγ). 

δΒεΙΙδ ΐηίεηάεά ίοΓ ιΗε 0 ΒΐτίΒ§ε οί ιΗε δυΒδΙηηοεδ 212351 
τείβΓΓεά ίο ΐη ιπεγ^ϊπεΙ 212310 (ά) δΒδϋ Βε δυΒ(εείεά ίο 
ιΒε ΐηίίΪΕΐ Εηά ρεποάΐε ίεβίβ εΙ ίΒβΪΓ ΟΕίευίΕίΐοη ρΓεδδυΓε Εδ 
άείΐηεά ΐη ιπεγ^ϊπεΙ 212123. 

212352 

δεείΐοη 6: ΜηΓίάηβ -212359 

212360 

(Νο δρεεΐηΐ ΓεςυΐΓεηιεηΙδ) -212369 

δεείΐοη 7: ΟρεΓΕίΐοη 

ΤΒε άε§τεε οί ίΐϋίη§ οί δΒεΙΙδ ΐηίεηάεά ίοΓ ίΒε οεγγϊε§ 8 οί 212370 
ιΒε βυΒδίΕηεεδ τείειτεά ίο ίη πιεγ^πεΙ 212310 (β) (Β) ογ (ο) 
βΒεΙΙ εοηίοΓηι ίο γγιβγ^ϊπε! 212172 (1) (ά). δΒεϋβ δΒηϋ Βε 
ΒβπηβΙΐεβϋγ 6/ οΐοδεά άυπη@ οεγγϊβ§ 8. ΤΒε εΙοδυΓεδ οί 
δΒεϋβ ΐηίεηάεά ίοΓ ιΒε οεγγϊε^ο οί ιΒε βυΒδίΒηεεδ τείειτεά 
ίο ΐη πιεγ^ϊπεΙ 212310 (ε) Εηά (Β) δΒΕϋ Βε ρΓοίεείεά Βγ 
ΙοεΒαΒΙε ΟΕρβ. 

ΤΕηΙί-εοηίΕΐηεΓβ ηρρίονεά ίοΓ ίΒε οεγγϊε§ 8 οί βυΒδίΕηεεδ 212371 
οί 6°, 11°, 12° Εηά 14° ίο 20° βΒηΙΙ ηοί Βε υβεά ίοΓ ίΒε 
οεγγϊε§ 8 οί ίοοάβΐυίίβ ΕΓίίεΙβδ οί εοηδυηιρίΐοη ογ επϊγοεΙ 
ίβεάβΐυίίδ. 

Αη ΒΐυιτιίηΐυηΊ-ηΙΙογ δΒεϋ εΒεΙΙ ηοί Βε υβεά ίοΓ ίΒε 212372 
οεγγϊε§ 8 οί ΕοείΕίάεΒγάε οί 1° (ε) υηίεββ ίΒε δΒεϋ ίδ 


1 6/ 5εβ (ΤΊ3Γ§ίηαΙ 212 127 (2) 


τεδεΓνεά δοΐεΐγ ίοΓ βυεΒ ΟΕΓΠΕ^ε Εηά ίΒβ ΕοείΕίάεΒγάε ΐβ 
ίΓεε ίΓοηι Εοΐά. 

Ργογο ΟείοΒεΓ ίο ΜεγοΒ, ΓηΐχίυΓεδ οί ΒγάΓοοΕτΒοηβ 212373 
ΒΕνΐη£ ε νΕρουΓ ρΓεδδυτε ΕΒονε 110 ΒΡε (1.1 Βεγ) Βυί ηοί 
εχεεεάΐη§ 150 ΒΡε (1.5 Βεγ) (ΕΒδοΙυίε ρΓεδδυΓβ) εΙ 50 °0, 
δυεΒ Ε8 οεΓίΕΐη Ιΐ§Βί άΐδίϋΐΕίεδ ίοΓ ογεοΒϊο^, ηΐΕγ Βε ΟΕΐτίεά 
ΐη δΒεϋδ οί ίΒε ίγρε άεδεπΒεά ΐη πιεγ^ϊπεΙ 212133. 

212374 

01β 58 4.1: ΙηίΐΕπιπίΕΒΙε δοΐΐάδ. -212399 

(ΖίΒδβ 4.2: δϋΒδίΕηεεβ ΙίηΒΙε ίο δροηίΕηεουδ 
εοπιΒυδίΐοη 

Οε56 4.3: δυΒβίΕηεεδ ννΒΐεΒ §ΐνε οίί ΐηΠΕΠιπίΕΒΙε βΕβεδ 
οη εοηΐΒοί ννΐιΒ ννΕίεΓ. 

212400 

δεείΐοη 1: ΟεηβΓΕί; βεορε (υβε οί ΐΕηΒ-οοηίΕΪηεΓδ); -212409 
άεΠηΐΐΐοηβ 
υ 5 ε 

δυδίΕηεεδ οί 2 °, 8° Εηά 11° οί Οηβδ 4.1 ηηά 1°, 3° 212410 
Εηά 8° οί (Ζΐηδδ 4.2, υηά βοάΐυπι, ροίΕβδΐυπι, ηϋογδ οί 
δοάΐυηι Εηά ροίΕβδΐυπι, οί 1 0 (ε), δυΒδΙυηοεδ οί 2 ° (ε) Εηά 
4° ΟίΕδβ 4.3 ηΐΕν Βε οΕΐτΐεά ΐη ΐηηΒ-εοηΙηΐηβΓδ. 

ΝΟΤΕ: Γογ ίΒε εβιτΐΕζε ΐη ΒυΙΒ οί δυΐρΒυΓ οί 2° (β), 
ηΕρΒίΒΕίεηε οί 11 0 (β) Εηά (Β), εχρΒηάυΒΙε ροΙγδίγΓεηεβ οί 
12° οί ΟΙηδδ 4.1, δυΒδίΕηοεδ οί 5°, άυδί ίΓοπι ΒίΕδί- 
ίυΓηβεε ΠΙίεΓδ οί 6° (ε) Εηά δυΒδίΕηοεδ οί 10° οί Οηδδ 4.2, 

Εηά ηΐΕ^ηβδΐυπι £Γοηυ1βδ, εοΕίεά οί 1 ° (ά), οΕΐοΐυπι 
οΕΓΒΐάε οί 2° (ε) Εηά ΟΒίεΐυηι βϋΐεΐάε ΐη Ιυηιρβ οί 2° (ά) οί 
ΟΐΒβδ 4.3, βεε πΐΒΓβΐηΒίδ 411, 42111 Εηά 43111. 

212411 

-212419 

δεείΐοη 2: ΟοηβίΓυείίοη 

δΒεϋβ ΐηίεηάεά ίοΓ ίΒε εΕΓΠΕ^ε οί ννΒΐίε ογ γεϋονν 212420 
ρΒοβρΒοηΐδ οί πίεγ^ιπεΙ 2431, 1 0 ογ δϋΒδίΕηεεβ οί 2° (ε) 

Εηά 4° οί ΓΠΕΓ^ίηΒΐ 2471 βΒαΙΙ Βε άεβί^ηεά ίοΓ ε 
ΟΕίευίΕίΐοη ρΓεδβυΓε οί ηοί Ιβδδ ιΒεπ 1.0 ΜΡε (10 Βεγ) 
βΕυ@ε ρΓεδβυΓε. 

δΒεϋβ ΐηίεηάεά ίοΓ ίΒε οεγγϊε^ο οί δυΒδίΕηοεδ οί 212421 
πιεγ^ϊπεΙ 2431, 3°, δΒαΙΙ Βε άεβΐ§ηεά ίοΓ ε ΟΕίευίΕίΐοη 
ρΓεδδυΓε οί ηοί Ιεβδ ιΒεπ 2.1 Μρη (21 Βεγ) βΒυ§ε ρΓεδδυτβ. 

212422 

-212429 

δεείΐοη 3: Ιΐεηΐδ οί εςυΐρπιεηΐ 

ΤΒε δΒεϋβ οί ίηηΙί-εοηΐηΐηεΓδ ΐηίεηάεά ίοΓ ίΒε οΒΓτΐΕ^ε 212430 
οί δυΐρΒυΓ οί πιεγ^ϊπεΙ 240 1 , 2 ° (Β), Εηά οί ηηρΒίΒΕίεηε οί 
ηΐΒΓ§ΐηΕΐ 2401, 11° (ο), $Ββ 11 Βε εςυίρρεά ννΐιΒ ιΒοππεΙ 
ΐηδυΐΕίΐοη βο ηιηάε οί ηΐΕΐεΓίΕΐδ ννΒΐεΒ εγο ηοί τβηάΐΐγ 
ΐηίΐΕπιηίΕΒΙε ιΒεΙ ίΒε ΙεηιρβΓΕίυΓβ οη ίΒε ουίβΓ δυιίΕΟβ 
οΕηηοί πδε ΕΒονε 50 °€ άυπη§ οεγγϊε^ο. ΤΒεγ πίΕγ Βε 
εςυίρρεά ννΐίΒ νΕίνεδ ορβηΐη§ ΕυίοπίΗΐΐοΕϋγ ΐηννΕΓάβ ογ 
ουίννΒΓάδ υηάεΓ ίΒε είίεεί οί ε άΐίίεΓβηοε οί ρΓεδδυΓε οί 20 
ΒΡβ (0.2 Βεγ) Ιο 30 ΒΡη (0.3 Βεγ). ΤΒε άΐδοΒΕΓβε άενΐεεδ 
δΒΕϋ Βε εΕρΕΒΙε οί Βεΐη§ ρΓοίεείεά Βγ ο ΙοεΒ&ΒΙε ηιείΕΐ 
ΟΕρ. 

ΤΒε.δΒεϋδ οί ΐΕηΒ-οοηίΕΪηεΓδ ΐηίεηάεά ίοΓ ίΒε ΟΕτηΒ^ε 212431 
οί ννΒΐίε οί γεϋονν ρΒοβρΒοΓυβ οί πιεγ^ϊπε! 2431, 1 °, βΒεΙΙ 
πιεεί ίΒε ίοϋοννΐηβ ΓεςυΐΓβπιεηΙβ: 

(1) ΤΒε ΒεΕίΐη§ άενΐεε εΒεΙ] ηοί ρεηείΓΕίε ΐηίο ίΒε Βοάγ 
οί ίΒε δΒεϋ Βυί Βε Γιίίεά ουίδΐάε ϊί. ΟίΒεΓ ρΐρΐη§ βΒυϋ εηίεΓ 
ίΒε δΒεϋ ΐη ΐίδ υρρεΓ ρΕΓί; ορεηΐη§δ εΒεΙΙ Βε ηΒονε ίΒε 
Βί§Βεδί ρεΓπιΐδδΐΒΙβ Ιενεί οί ίΒε ρΒοβρΒοπίδ Εηά Βε εΕρΕΒΙε 
οί Βείη§ εοπιρίείεΐγ εηεΐοδεά υηάεΓ ΙοεΙίΕΒΙε εηρβ. 

(2) ΤΒε δΒεϋ δΒΕϋ Βε εςυίρρεά ννΐιΒ ε §Ευ§ίη§ δγβίεηι 
ίοΓ νεΓΐ^γΐηζ ίΒε Ιενεί οί ίΒε ρΒοδρΒοΓυβ Εηά, ΐί ννΕίεΓ ΐβ 
υβεά Εδ ίΒε ρΓοίεοΐΐνε Ε@εηί, ννΐίΒ ε Γιχεά §Ευ@ε πιεγΒ 
δΒοννΐη§ ίΒε Βΐ§Βεδί ρεπηΐδδίΒΙβ Ιενεί οί ίΒε νναίβΓ. 

ΤΒε ορεηίη§8 ηηά οπίίεβδ (νΕίνεδ, άυείδ, ΓΠΕηΒοΙεδ, βίε.) 212432 
ΐη ίΒε δΒεϋδ οί ΐΕηΒ-εοηίΕΐηεΓδ ΐηίεηάεά ίοΓ ίΒε ΟΒΓΠΕβε οί 
βυΒδίΒηεεδ οί ιηΕΓ^ΐηηΙ 2471, 1° (ε), βΒαΙΙ Βε εςυίρρεά 
ννΐίΒ ΙεδΒρΓοοί ΙοεΙίΕΒΙε εΒρδ, Εηά δυεΒ δΒεϋβ δΒΕϋ Βε 
εςυίρρεά ννΐίΒ ίΒεΓπίΕΐ ίηβυΐΕίΐοη δο πιπάε οί πίΕΐεπΕίδ 
ννΒΐεΒ εγο ηοί τεΕάϋγ ίηίΐΕΓηΓηβΒΙε ιΒβΙ ίΒε ίεηιρβΓΕίυΓε οη 
ίΒε ουίβΓ δϋΓίΕοε ΟΕηηοί τΐβε ΕΒονε 50 άυπη§ οεγγϊε§8. 

δΒεϋδ ΐηίεηάεά ίοΓ ίΒε οεγγϊε§8 οί δυΒδίΕηοεδ οί 212433 
Γη3Γ^ΐη&1 2431, 3°, ογ ιπεγ^ϊπε! 2471, 2° (ε), δΗηϋ ηοί 
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Ηβνβ 3ηγ ορεηίη§3 ογ εοηηεείίοηδ Ββίονν ίΒε Ιενεί οί ίΒε 
Ιίςυίεΐ, ενεη ΐί βυοΗ ορεηίη§5 ογ εοηηεείίοηδ 3Γε οαρβΒΙε οί 
Βείη§ εΐοββεί. Ιη βείεΐϊΐϊόη, ΐΗε ε1εΕηϊη§ ορεηίη§8 (Πδί-Βοΐεδ) 
ρΓονΐεΙβε) ίοΓ ίη πΐ3Γ§ίη3ΐ 212132 δΒαΙΙ ηοΐ Βε ρεπτηΐίεεί. 

Ορεηίη§5 ίη ίΒε υρρεε ρ3Γί οί ΐΒβ δίιβίΐ, ίηε1υ<ϋη§ ΐΒεΒ 
ίί11ίη§5, δΒαΙΙ Βε εβραΒΙε οί Βείη§ ρΓοίεοίεά Βγ 3 οΕρ. 

212434 

-212439 

δεείίοη 4: Τγρε ΕρρΓονΕί 

212440 

(Νο δρεεϊαΐ ΓεςυΪΓειηεηΐδ) -212449 

δεείίοη 5: ΤεδΙδ 

δΒεΙΙδ ίηίεη<1ε<1 ίοε (Βε οΕΓΠΒ§ε οί: 212450 

— δυΙρΚυΓ ίη ΐΗε ηιοΐίεη βίβίβ οί ηΐΕΓ§ίηΕΐ 2401,2 0 (Β) 

' - ηαρΗΐΗβΙεηε ίη ίΒε ηιοΐΐεη δΙ&Ιε οίπΐΒΓ§ίη3ΐ 2401, 

Π° (ο) 

— -ννΗίΐβ ογ γείΐονν ρΒοβρΗοπίδ οί πΐ3Γ§ϊηΕΐ 2431, 1° 

— δοάίυηι, ροίΕδδίιηη ογ αΐΐογβ οί δοάίυπι ογ ροΐΕδδίιπο οί 
ΓηβΓβίηβΙ 2471, 1° (β) 

— δϋΒδίΕηεεδ οί ηΐ3Γ§ίηα1 2471, 2° (ε) 

— δϋΒδΙαηεεδ οί ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2471, 4° 

δΒβΠ Βε δΐιΒ)εοίε(1 Ιο ίΒε ίηίΐίαΐ αηά ρεποάϊε* ΙεδΙδ 31 3 
§βιι§ 8 ρΓεββυΓε οί 31 ΙεβδΙ 0.4 ΜΡε (4 Β3γ) 

5Ηε1!δ ίηίεη8ε8 ίοΓ ΐΗε 0ΒΓΠ3§ε οί 3υΒδΐ3ηο88 οί 212451 
ηηΕΓ§ϊη3ΐ 2431, 3°, βΒ3ΐ1 Βε 5υΒ)εοίε<1 Ιο ίΒε ίηίιίαΐ επγ! 
ρβΓίοεϋε ΙεδΙδ ννίίΒ 3 Ιίςαϊά ηοί Γ 8 Ε 0 ίίη§ ννίίΒ ΐΒε δΐιΒδίΕηεε 
Ιο Βε 03ΓΠ8(1, 31 3 ΙεδΙ ρΓ8δδϋΓ8 οί 1.0 ΜΡε (10 Β3γ) §Ε 11 §ε 
ρΓεδδυτε. 

ΤΗβ πίΕΐεπΕίδ οί ενεεγ δΒεΙΙ ίηίεικίείΐ ίοΓ ΐΗε 0 ΕΓπβ§ε οί 
δϋΒδίΕηεεδ οί ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2431, 3°, δΒβΠ Βε Ιββίβεί Βγ ΐΒε 
Γηοΐίιοίΐ άεδεπΒεεΙ ίη Αρρεηάϊχ Β.14. 

δΒεΙΙδ ίηίεηάείΐ ίοΓ ΐΒε 03ΓΠ3§ε οί δυΙρΗυτ (ίηε1ιι<1ίη§ 212452 
ΠοινβΓδ οί δυΐρίιυτ) οί 2° (3), ρΒοδρΒοπίδ βεδςιιίδυΐρΒκΙε 
3η(1 ρΒοδρΗοΓϋδ ρεηίΕδυΐρΒίάε οί 8°, επιάε ογ ρυτε 
ηβρΗΐΗβΙεηε οί 11° (β) 3η<1 (Β) οί πίεγ^ιπεΙ 2401, ογ οί 
ίΓεβΒ1γ-ςυεηοΒε(] οΗεγοοεΙ οί πιεγ^ηιεΙ 2431, 8°, βΒεΙΙ Βε 
8ΐιΒ]εοΐε<1 ίο ίΒε ίηίΙΪΕΐ εικ) ρεποάίε ΙεδΙδ εΙ ίΒείε εΒίεαΙαίίοη 
ρΓεδδϋΓε Εδ (ϋίίηεά ίη πιεγ^ηιεΙ 212123. 

212453 

-212459 

δεείίοη 6: ΜΕΓΐάη§ 

δΒεΙΙδ ίηίεηάεά ίοΓ ΐΗε 03ΓΠ3§ε οί βυΒδίΕηεεδ οί 212460 
πΐ3Γ§ίη3ΐ 2431, 3°, δΒηΙΙ Βοεγ ίη αείεΐίΐίοη Ιο ΐΒβ ρΕΓίίεηίΕΓδ 
ρΓεδεπΒε<1 ίη πιεγ^ιπεΙ 212161 ίΒε ννοπίδ: “Οο ηοί ορεη 
<4ίΐΓΪη§ 03ΓΠ3§ε. ΕϊεΒΙο Ιο βροηίΕηεοϋδ εοηιΒυδίίοη”. 

5Ηε11δ ϊηΙβη<4β<4 ίοΓ ΐΒε ε3ΓΠΕ§ε οί δϋΒδίΕηεεδ οί 
ηΐ3Γ§ίηΕΐ 2471, 2° (ε), βΒεΙΙ Βοεγ ίη 3<4ο1ίΐίοη ίο ΐΒε 
ρΕΓίϊουΐΕΓδ ρΓ8δθπΒε(1 ίη πίΕΓ^ίηαΙ 212161 ΐΒβ ννοπίβ: “ϋο 
ηοί ορεη ι!ιιπη§ 0ΕΓΠ3§ε. Οίνεβ οίί ίηίΙΕπίΓηΕΒΙε §3883 οη 
εοηίΕΟί ννίίΒ ννΕίεΓ”. 

ΤΒεβε ρΕΓίίεηίΕΓδ βίιαίΐ Βε ίη Εη οίίίείΕΐ ΐΕη§η3§ε οί ΐΒε 
εοαηΐΓν οί ΕρρΓονΕί, επγ! Είδο, ίί ιΗεΙ 1αη§ιΐ3§ε ίδ ηοί 
Εη§1ίδΒ, ΓΓεηεΒ ογ Οογγοεπ, ίη Εη§1ίδΒ, ΡγοποΗ ογ 
Ο εΓπίΕη, υηίεδδ 3ηγ 3§τεεηιεη1δ εοηε1υ8ε8 Βείννεεη ΐΒε 
εουηΐΓίεδ εοηεεπιεά ίη ΐΗε ΐΓΕΠδροη ορεΓΕίίοη ρΓονίάε 
όίΒεηνίδε. 

212461 

-212469 

δεείίοη 7: ΟρεΓΕίίοη 

ΤΒε δΗεΙΙδ οί ΐΕηΒ-εοηίΕίηεΓδ ίηίβικίειΐ ίοΓ ΐΒε 03ΓΠΕ§ε 212470 
οί δϋΙρΗυΓ οί ηΊ3Γ^ίη;ι12401, 2°, βΒεΙΙ Βε Π11ε8 Ιο ηοΐ γπογε 
ιΚεπ 98 ρεΓ εεηΐ οί ΐΒείε εαραείίν. 

ΨΒίΐε ογ γε11ονν ρΒοβρΒοΓυδ οί πΐ3Γ§ίηα1 2431, 1°, 212471 
βΒεΙΙ, ίί ννβίεΓ ίδ υδ8<1 35 ΐΗε ρΓοίεεΙίνε 3§εηΙ, Βε εονετειΐ 
\νίΐΒ 3 (ΙερίΒ οί ηοΐ Ιεδδ (Βεπ 12 επί οί ννΕΐεΓ 31 ΐΒε Ιίπιε οί 
Β11ίη§; ΐΒε 8ε§Γεε οί Π11ίη§ 31 3 ΙεηιρβΓβΙυΓβ οί 60 °0 βΒβΙΙ 
ηοΐ εχεεεά 98 ρεΓ εεηΐ. Ιί ηί(Γ 0 §βη ίδ ϋδε<13δ ΐΒε ρΓοίεεΙίνε 
3§εηΙ, ΐΒε «Ιε^τεε οί ΩΙ1ίη§ 31 3 ΙεΒιρεΓβΙϋΓε οί 60 °0 5 Β 3 ΙΙ 
ηοΐ εχεεειΐ 96 ρβτ εεηΐ. ΤΒε Γεηΐ3ΐηίη§ δρΕοε βΒεΙΙ Βε ίϊΐίβε! 

\νίΐΒ ηί(Γ 0 §εη ίη δυεΒ ε νν3γ ΐΒβΐ, ενεη εΒογ εοο1ΐη§, ΐΒε 
ρΓεδδυτε εΙ ηο ΐίηιβ ίβΐΐβ Βε1ο\ν ΕΐηιοδρΒεΓίε ρΓεδδαΓε. ΤΒε 
δΒεΙΙ δΒαΙΙ Βε ΒεΓΓηεΙίοΕίΙν εΐοδβε! δο ΐΒβΙ ηο 1ε3ΐί3§ε οί §38 
οεειίΓδ. 


Γογ ΐΒε οβγπ 3§8 οί δϋΒδίΕηεεδ οί πίβγ^πεΙ 2471,1 0 (ε), 212472 
εβρβ εΒεΙΙ Βε 1οεΕε<1 ίη εοηίοηηίΐγ \νίΐΒ Γη 3 Γ§ίη 3 ΐ 212432 
επ 8 ίΒε ίεηιρεΓΕίυΓε οί ίΒε οηίδίόε δϋΓίΕοε οί ίΒε δΒεΙΙ βΒεΙΙ 
ηοί εχεεείΐ 50°0. 

Γ ογ ίπεΒΙοΓΟδϋβηε (δίΙίοοεΒΙοΓοίοΓΓη) οί ηΐ3Γ§ίηβ1 2471, 212473 
4° (ε), ογ ίοΓ ηιεΐΒγ1άίοΒ1οΓθδί]Εηε ογ εΐΒγ18ϊοΒ1θΓθδί]3ηε οί 
4° (Β), ίΒε (Ιε§Γ88 οί Π1Βη§ βΒεΙ I ηοί εχεεβο] 1.14 ογ 0.95 
ογ 0.93 1ε§ ρεΓ ΙίίΓβ οί 03ρΕ0ίίγ Γ8δρεε1ίνε1γ, ίί Π11ίη§ ίδ 5γ 
ηίΕδβ, ογ 85 ρεΓ εεηί ίί Π11ίη§ ίδ 5γ νοίυπιε. 

ΤΗ» δΒεΙΙδ οί ΐΕηΒ-εοηίΕΪηεΓδ ννΒίεΒ Βευθ οοηίΕΪηεά 212474 
ρΒοβρΒοΓυδ οί πΐΕΓ§ίη3ΐ 2431, 1 °, δΒβϋ \νΒεη ΒΕηάεά ονεη 
ίοΓ 03ΓΠ3§ε είίΒεΓ: 

— Βε Γιΐΐεά ννίίΒ ηϊίΓ 0 §εη; ίΒε βεηιΙεΓ πιυδί εεΓΐίίγ ίη ίΒε 
ΐΓΕηδροΓί (ΙοευηιεηΙ ίΒβί ιΗε ΙεπΕ, ΕίίβΓ οΙοβυΓε, ίδ §35- 
ίί§Βί; ογ 

— Βε Π11ε<4 ννίίΒ ννΒίετ ίο ηοί Ιέδδ ΙΒεπ 96 ρεΓ εεηί βη(Ι 
ηοί ΠΊ 0 Γ 8 ιΒεπ 98 ρεΓ εεηί οί ίΒβίτ ο3ρΕθίίγ; Βείννεεη 1 
ΟείοΒεΓ 3 γκ! 31 ΜεγοΒ ίΒίδ νναίετ βΒεΙΙ εοηίΕΪη οηε ογ πιογο 
Ε ηΐί-ίΓεεζε 3§εηί5 ίΓεε ίΓοηι εοΓΓΟβίνε Εοίίοη, ηοί ΙϊεΒΙο Ιο 
Γ 8 Ε 01 ννίίΒ ρΒοβρΗοπίδ, επ( 1 5ΐιίίϊοίεηΐ1γ οοηοεηΐΓ3ί8(1 ίο 
ρΓβνεηί ίΒε ννΕίεΓ ίΓεεζίη§ (1υΓΪη§ 03ΓΠ3§ε. 

ΤΕηΙί-οοηΐβίηβΓδ ννΒίεΒ Ββνε εοηί3ΐηε(1 ρΒοδρΒοηιβ οί 
ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2431, 1°, ιηυβί Βε εοηβί(1εΓ8(Ι, Εδ Ιεγ Ε8 ίΒε 
ΕρρΙίεΕίίοη οί ίΒε ρΓονίδίοηβ οί ηΐΕΓ§ίηΕΐ 42500 (1) ίβ 
εοηεεΓηεά, Εδ Ββίη§ “επιρ1γ ΐΕηΒ-οοηίΕίηεΓδ, 
υηεΙεΕηειΙ”. 

ΤΒε 8 ε§τεε οί <Ί11ίη§ ίόΓ δΒεΙΙδ εοηίΕίηίη§ δϋΒδίΕηεεδ οί 212475 
Γη3Γ§ίηΕΐ 2431, 3°, ογ πΐ3Γ§ίη3ΐ 2471, 2° (ε), βΒεΙΙ ηοί 
εχοεεά 90 ρεΓ εεηί; ε δρβεε οί 5 ρεΓ εεηί εΒεΙΙ τεπίΕΐη 
βΓηρίν ίοΓ δ 3 ίείγ ννΒεη ίΒε Πρυίά ίδ Εί επ ΕνεΓ 3 §ε 
Ιεπιρ 8 Γ 3 ΐυΓ 8 οί 50 ο 0. ϋυπη§ 03ΓΓί3§β, ίΒε δϋΒδίΕηεεδ 
βΒεΙΙ Βε ιηηίετ ε 1ευ8γ οί ϊηεΓΐ § 35 , ίΒε §Εϋ§ε ρΓεβδϋΓε οί ,. 

ννΒίεΒ 5Βε11 ηοί εχεεεεί 50 ΚρΕ (0.5 Βεγ). ΤΒε δΒεΙΙδ 8Βε1Ι 
Βε ΒεΓηιεΙίε 3 ΐ 1 γ ε1οδε8 6/ Εη<1 ίΒε ρΓοίεεΙίνε εΕρδ 
εοηίοΓηιίη§ ίο πΐ 3 Γ§ίηΕΐ 212433 βΒαΙΙ Βε ΙοεΕεά. Επιρίγ. 
δΒεΙΙδ, ηηε1εΕηε<1, δΒΕΗ ννΒεη Ββηεΐεά ονεΓ ίοΓ εΕΓΠ 3 §ε Βε 
Γιϋεά ννίίΒ επ ϊηεη §Εδ εΙ ε § 3 υ§ε ρΓβδδϋΓβ οί υρ ίο 50 ΕΡε 
(0.5 Βεγ). ... 

212476 

-212499 

,ΟΕδβ 5.1: ΟχίεΙίζίη§ δϋΒδίΕηεεδ 

Οίηδδ 5.2: θΓ§Εηϊε ρεΓοχκίεβ 

212500 

212509 

δεείίοη 1: ΟεηεΓβΙ; δεορε (υβε οί ΐΕηΕ-οοηΐΒΪηεΓδ); 
εΐείίηίΐίοηδ 

ΙΙδε 

δυΒδίδηεεδ οί 1° ίο 3° 3η<ί δοΐυίίοηδ οί 4° (εΙβο πιοίδί 212510 
δθ(1ίυπι εΒΙοΓΕίε) οί 01353 5.1 επγΙ δϋΒδίΕηεεδ οί 10°, 14° 

Εη<1 15° οί Οίβδδ 5.2 πΐΕγ Βε 03Γπε(1 ίη ΙεπΕ- 
εοηίΕΐηεΓδ. 

ΝΟΤΕ: Γογ ίΒε οβγπβ §6 ίη ΒυΙΕ οί δϋΒδίΕηεεδ οί Οίδδδ 
5.1,4° Ιο 6 ° Εη(Ι 7° ( 3)308 (Β), δεεπΐ3Γ§ίηΕΐ51 111. 

212511 

-212519 

δεείίοη 2 : Οοηδίπιείϊοη 

ΤΒε δΒεΙΙδ οί ΐ3ηΕ-οοηίΕίηεΓ5, βη8 ίΒείε ίίεηΐδ οί 212520 
εςυίρηηεηΐ, ΐήίεη8ε8 ίοΓ ίΒε 03ΓΠ3§ε οί Βγ8Γο§εη ρεΓοχϊάε 
ογ οί Εςυεουδ δοΐηΐίοηδ οί Βγ8Γ0§εη ρεΓοχί8ε οί ηΐΒΓ§ίηΕΐ 
2501, 1 °, ογ ίοΓ ίΒε 03ΓΠΕ§ε οί 1ίςυί8 οΓ§3ηίε ρεΓοχίάεδ οί 
πΐΒΓ§ίη3ΐ 2551, 10°, 14° Εηά 15° βΒεΙΙ Βε πιηάε οί 
Εΐαπιίηίυηι ηοί Ιεβδ ιΒεπ 99.5 ρεΓ εεηί ρητέ ογ οί δϋίίΕΒΙε 
3 ΐ1ογ δίεεί ηοί ΒεΒΙο ίο ΟΕϋβε ίΒε ΒγάΓ 0 §εη ρβΓοχίιίβ ογ ίΒε 
0Γ§3ηίε ρεΓοχίάβδ ίο (Ιεεοτηροδε. 

212521 

-212529 


«Ηεπηβΐίε3ΐ]γ εΐοδεά δΒεΙΙδ» ηιεΕηδ βΒεΙΙδ ννΒοδβ ορεηίη§δ ΕΓβ 
ΒεΓΓηείίε3ΐ1γ εΐοδεε! επ<1 ννΗίεΒ εγε ηοί εςυίρρεά ννίίΒ 83ίβ1γ νβίνεβ, ίΓαη§ίΒ1ε 
εΐίδεδ ογ οιΒεγ δίπιίΐΕΓ 83ίείγ (ίενίεεδ. δΒεΙΙδ Βανίη§ 53ίε1γ νδίνεδ ρΓοεβάει! Ην ά 
ίΓ8η§ίΒ1ε (Ιίδε δΒβϋ Βε άεεπιεά Ιο Βε ΒεΓπνείίεβΙΙν ε1οδε8. 
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δεείϊοη 3: Ιίβηιβ οΓ εςυίρπιεηΐ 

ΤΒε δΒεΙΙδ οί ΙαηΙί-εοηίαίηεεδ 'ιηίεικίβά ίοε ιΒε εαεπα^ε 212530 
οίαςυεουβ δοΐυΐίοηδ οίΒγ8εο§εη ρβΓοχί(1β εοηΙαίηίη£ ηιοΓβ 
ΐΒαη 70 ρβΓ εεηΐ Βγείεο^εη ρεεοχίεΙε αικί οί ΒγεΒο^εη 
ρεεοχίιΐε οί ιηαΓ£ίηα1 2501, 1°, δΒαΙΙ Κάνε ΐΒείε ορεηίηβδ 
αΒονε ι(ιε δυείαεε Ιενεί οί ΐΗε Ιίςυϊά. Ιη ΐΗε εαβε οίβοΐυΐϊοηδ 
εοηΙαίηίη§ Γηοεε ΐΒαη 60 ρεΓ εεηΐ ΒυΙ ηοΐ εηοεε Λαη 70 ρεΓ 
εεηΐ Βγάεοβεη ρετοχίοίε, ορεηίη§β Βείονν (Βε δυείαεε Ιενεί 
οί ιΒε Ιίςυίιΐ δΒαΙΙ Βε ρεειηίδδίΒΙε. Ιη ιΒίδ εαβε ιΒε δΒεΙΙ- 
εΗδεΒαε^ε δγβίεεη δΒαΙΙ ίηεΐυείε [\νο πιυΐυαίΐγ ίηάβρεηάεηΐ 
δΒυΐ-οίί (Ιενίεεβ, ΐΐιε Βεδΐ Βείη§ α ςυίε1ί-ε1οδίη§ ίηίεεηαΐ 
δίορ-ναΐνε οί 3η αρρεονεεί Ιγρε αικί ιΒε δεεοηεΐ α βΐυίεε- 
ναΐνβ, ηιουηίεεί ίη δεείεβ, οηε αΐ εαεΒ εηεΐ οί (Ιιε εΗδεΒαε^ε 
ρΐρε. Α ΒΙαηΒ ίΐαη^ε ογ δοπιε οΐΙιεΓ εςυαΙΙγ εεΙίαΒΙε (Ιενίεε 
δΗβΙΙ βΙδο Βε Πιίεεί αΐ ιΒε οιιΐΐεΐ οί ε3εΚ εχίεεηαΐ δΐυίεε- 
νβίνε. ΤΒε ίηίεεηαΐ δίορ-νηΐνε βΒαΙΙ Βε βυεΒ (ΒαΙ ίί εβεηαίηδ 
ΓΪ^ΐεΠγ Ιοείεεεί Ιο (Ηε δΒείΙ αηε) ϊη ίΒε εΐοβεε) ροδϊίίοη ίί ιΗε 
ρίρε ίδ νεεεηεΒεεΙ οίί. Ιη αείάίίίοη, ίΒε εΐεαηίης ορεηίη§δ 
(Πδΐ-ΒοΙεδ) ΓείεΓΓεά Ιο ίη πιαΓ£ίηα1 212132 βΒαΙΙ ηοί Βε 
ρεπτίιΙΙεεΙ. 

ΤΒε εοηηεχίοη Ιο ίΒε εχίεεηαΐ ρίρε-ουίΐείβ οί ΙαηΚ- 212531 
εοηίαίηεεδ βΒαΙΙ Βε εο3ΐε(1 ννίΐΗ 3 βυίΐυΒΙε ρΐ3δΐίεδ πΐ3ΐ8Γί3ΐ, 

ΤΒε δΒεΙΙδ οί ΐαηΕ-εοηίαίηεΓδ ίηίεηεΐεεί Γογ ίΒε εαεπα^ε 212532 
οί Ιίςυίεΐ οε§αηίο ρεεοχίάεβ οί ΓηαΓ§ίηα1 2551, 10°, 14° 

3η<1 15°, βΒ&ΙΙ Βε εςυίρρεεί ννίΐΒ α νεηΐίη§ (Ιβνίεε ίίαεεί ννίιΒ 
3 ίΐ3ΐηβ-ΐΓ3ρ 3η(1 ίοΐΐοννεά ίη δετίεβ Βγ 3 δαίβίγ ναΐνε 
ορεηίης αυίοεηαίίεαίΐγ 31 3 ρεεδβυεε οί 0.18 ΜΡα (1.8 Βαε) 

Ιο 0.22 ΜΡα (2.2 Ββγ) (§αυ§ε ρεεδδυεε). ΤΒε εηαίεπαΐδ οί 
ννΒίεΒ εΐοβυεεβ Ιί&ΒΙβ ίο εοηιε ίηίο εοηΐ3ηεΐ ννίΐΒ ίΒε Βςοί8 
ογ ίΐδ ναρουε 3 Γβ εηαείε 5 Β 3 ΙΙ ηοΐ Βανε 3 εαίαΐγΐίε είίεεί 
(βρείη^-ΙοαεΙεεΙ βαίεΐγ ναΐνε ηιαείε οί αΐυηηίηίυηι-δίΐίοοη 
αΙΙογ (δίΙυΓηίη) ογ οί ν2Α βίαίηίεδδ δίεεί ογ οί 3 εηαίεπαΐ οί 
εηυίναΐεηί ςυαίίίγ). 

ΤΒε δΒεΙΙβ οί ΐαηΙί-εοηίαίηεΓδ ίη1εη(ΐ8(1 ίοΓ ΐΒε εαεεία§β 212533 
οί ΚςυίεΙ οε§αηίε ρεεοχίεΙεδ οί εηαε^ίηαΐ 2551, 10°, 14° 

3η<1 15°, δΒαΙΙ Βε εςυίρρεά \νίίΒ ιΒεπηβΙ ίηβυΐαίίοη ίη 
3 εεοΓ(ΐ3ηεβ \νίΐΒ (Βε ΓεςυΪΓβΓηεηΐβ οί η-ιαε^ίπαΐ 212234 (1). 

ΤΒε εονεείη§ αη8 ΐΒε υηεονεΓε<1 ραεί οί ΐΒε βΒεΙΙ δΗ&11 Βε 
ραίηίεεί ννΒίΙε. 

212534 
. -212539 

δεείϊοη 4: Τγρε αρρεοναΐ 

212540 

(Νο δρβείαΙ Γεςυίεεπιεηΐδ) -212549 

δεείϊοη 5: ΤεδΙδ 

ΤΒε δΒεΙΙβ οί ΙαηΙί-εοηίαίηεεδ ίηίεηεΐεεί ίοΓ ίΒε εαιτία^ε 212550 
οί Βνεΐεοβεη ρβΓοχίοΙε ογ οί αςυεουβ δοΐυΐίοηβ οί Βγοίτο^βη 
ρεΓοχίίΙε, οί ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2501, 1°, ογ οί Ιίςυκί 0Γ§3ηίε 
ρεΓοχίεΙεδ οί πΐ3Γ§ίη3ΐ 2551, 10°, 14° 3η<1 15°, δΗαΙΙ Βε 
ΙεδΙεά 3ί 3 ρΓβδδυτε οί 0.4 ΜΡβ (4 Ββγ). 

212551 

-212559 

δεείϊοη 6: ΜβΓΒίη^ 

212560 

(Νο δρβεΰΐ ιεςυίΓεηιεηΙδ) -212569 

δεείϊοη 7: ΟρεΓ3ΐίοη 

ΤΒε ίηδίάε οί ιΒε δΒείΙ οί ΐΒε ΐβηίε-οοηΐβίηεΓ, 3ηά βΐΐ 212570 
Γηείβΐ ρ3Γ(δ ΒβΒΙε Ιο εοηιε ίηΐο οοη(3οΐ ννίιΒ Βγείτο^εη 
ρβΓΟχίάοδ οί ηΐ3Γ§ίη3ΐ 2501, 1°, δΒαΙΙ Βε Ββρί είεβη. Νο 
1υΒπο3ηΐ εβροΒΙβ οί εοιηΒίηίη^ εΐ3η§8Γουδ1γ ννίιΒ ίΒε 
βοΒδΐ3ηεε εβΓΓΪεά δΒβΙΙ Βε υδβεΙ ίοε ρυηιρδ, ν3ΐνεδ ογ οίΒετ 
(Ιενϊεεδ. 

ΤΒε δΒεΙΙδ οί ΐ3ηΙε-εοηΐ3ίηεΓδ ίηίεηείβεί ίοε (Βε 03ΓΠ3§ε 212571 
οί Ιίςυίάδ οί ΓηβΓ^ίηαΙ 2501, 1 ° Ιο 3°, δΒαΙΙ Βε ΓιΙΙβεΙ Ιο ηοΐ 
ΓηοΓε ΐΒβη 95 ρεΓ εεηΐ οί ΐΒείΓ εαρβείΐγ 31 3 τείετεπεβ 
ΐεηιρεΓαΐυΓε οί 15°0. ΤΒε δΒεΙΙδ οί ΐβηΒ-εοηΙαίηεΓδ 
ίηίεικίε^ ίοΓ (Βε 03ΓΠ3§ε οί ΒςυίεΙ οΓ§αηίε ρεΓοχίάεδ οί 
ΓηαΓ^ίηαΙ 2551, 10°, 14° 3η<1 15°, δΒαΙΙ Βε ΠΙΙβεΙ Ιο ηοΐ 
ιηοΓε ΐΒαη 80 ρεΓ εεηΐ οί ΐΒείΓ εαραείΐγ. δΒεΙΙδ δΒαΙΙ Βε ίΓββ 
Ιγοπι ίηηριιπίίεδ 31 ιΒε Βπιε οί Γι11ίη§. 

212572 

-212599 


□αδβ 6.1: Τοχίε δϋΒδΙαηεεβ 


δεείϊοη 1: ΟεηεΓβΙ; δεορε (υβε οί ΐβηίε-εοηΐβίηεΓδ); 
άείϊηίΐίοηδ 
1)δε 

ΤΒε ίο11ο\νϊη§ δοΒβΙαηοεδ οί Οΐββδ 6.1 ηιαγ Βε εαΓπε(1 ίη 
ΙαηΙε-εοηΙαίηβΓδ: 

(α) Βί§Β1γ Ιοχίε δυΒδΙαηεεδ Ιϊδίεεί Βγ ηατηε ίη 2° 3η<13; 

(Β) Βί§Β1γ Ιοχίε δυΒδΙαηεεδ εΐαδδίίϊεεί υηάεε (α) οί 11 0 Ιο 
24°, 31°, 41°, 51°, 55° αη8 71° [ο 88°, εαεπειΐ ίη ιΒε 
ΙίςυίεΙ ? 1 α 1 ε, αικί οοπιραΓαΒΙε δυΒδΙαηεεδ ογ δοΐυΐίοηβ Ιο Βε 
εΐαδδϊίϊεεί υη8εΓ (β) οί ΐΒοββ ίΐεηΐδ; 

(ε) Ιοχίε ογ ΒαπτιίυΙ δυΒδΙαηεεδ εΙαβδίΠεεΙ υικΙεΓ (Β) ογ (ο) 
οί 11° ίο 24°, 51° ίο 55°, 57° Ιο 68° αηεΐ 71° ΐο88°, 
εαΓπείί ίη ιΒε Ιίςυϊεΐ δίαίε, αηε! εοηιραΓαΒΙε δυΒδΙαηεεδ ογ 
δοΐυΐίοηδ Ιο Βε εΐαδδίίίειΐ υπιΙβΓ (Β) ογ (ε) οί ΐΒοβε ίΐεηΐδ; 

(8) Ιοχίε ογ ΒαΓπιίυΙ ροννεΙεΓγ ογ ^ταηυΙαΓ δυΒδΙαηεεδ 
εΐαδδίίϊβεί υηεΐεε (Β) ογ (ο) οί 12°, 14°, 17°, 19°, 21°, 
23°, 24°, 51* ίο 55°, 57° Ιο 68° αη<1 71° Ιο 88°, αη8 
51° εοεηρβΓαΒΙε ροννεΙεΓγ ογ ^ΓαηυΙαΓ δυΒδΙαηεεδ Ιο Βε 
εΐαδδίίιειΐ υηΒετ (Β) ογ (ε) οί ΐΒοβε ίΐεηΐδ. 

ΝΟΤΕ: Γογθ ιΒε 03Γπα§ε ίη ΒυΙΙε οί δυΒδΙαηεεδ οί 44° 
(Β), 60° (ε) αηε! 63° (ο) βεε ηιαΓ§ίηα1 61111. 


δεείϊοη 2: ΟοηδΙπιείίοη 

δΒεΙΙβ ίηίεηεΐείΐ ίοε ιΒε εαΓΠ3§ε οί δυΒδΙαηεεδ ΙίβίεεΙ Βγ 
ηαηιε υηεΙεΓ 2° αηεί 3° δΒαΙΙ Βε 8εδί§ηε(1 ίοε α εαίουΐαΐίοη 
ρΓ6δδυΓ6 16/ ' οί ποί Ιεδβ ΐΒαη 1.5 ΜΡα (15 Βαε) §αυ§ε 
ρΓεδδυτε. 

δΒεΙΙδ ίηίβικίεε) ίοε ιΒε εαΓΓΪα^ε οί ιΒε δυΒδΙαηεεδ 
ΓείεΓΓ8(1 Ιο ίη ηιαε^ίπαΐ 212610 (Β) δΒαΙΙ Βε 8εδί§ηε(1 ίοε α 
εβίευίαΐίοη ρΓ8δδυΓβ 16/ οί ηοΐ Ιεββ ΐΒαη 1.0 ΜΡα (10 Βαε) 
§αυ§ε ρΓεδδυιε. 

δΒεΙΙδ ίηίβηεΐεεί ίοε (Βε εαΓΓΪα§ε οί ιΒε δυΒβίαηοεβ 
εείβεΓεεΙ ίο ίη Γηαε§ίηα1 212610 (ο) δΒαΙΙ Βε 8εδί§ηε<1 ίοε α 
εαίευίαΐίοη ρεεδδυΓε 16/ οί ηοΐ Ιεβδ ΐΒαη 0.4 ΜΡα (4 Βαε) 
@αυ§ε ρεεδδυΓε. 

δΒεΙΙδ ίηίεηεΐεεί ίοε ιΒε 03Γηα§ε οί ιΒε ροννχίεεγ ογ 
βεαηυΐαε δυΒδΙαηεεδ Γείεη·ε<1 Ιο ίη ηΐ3Γ§ίηα] 212610 (ά) 
δΒαΙΙ Βε ΒεδίβηεεΙ ίη αεεοηίαηεε ννίιΒ ιΒε ΓεςυΪΓεηιεηΙβ οί 
ιΒε §εηεεα1 ρβεί οί (Βίδ Αρρεη8ίχ. 


δεείϊοη 3: Ιΐεεηδ οί εςυίρηιεηΐ 

ΑΙ1 ορεηίη@δ οί δΒεΙΙδ ίηίεηεΐεεί ίοε ιΒε εαεπα^ε οί ιΒε 
βυΒδίαηεεδ ΓείεεΓ8(1 Ιο ίη ηιαΓ^ίηβΙ 212610 (α) αηεΐ (Β) 
δΒαΙΙ Βε αΒονε ιΒε δυείαεε Ιενεί οί ιΒε Ιί^υίε). Νο ρίρε ογ 
ρίρε εοηηεείίοηδ δΒαΙΙ ραββ ΐΒεου^Β ιΒε -νναΐΐβ οί ιΒε δΒείΙ 
Βείονν ιΒε δυείαεε Ιενεί οί (Βε Ιίςυίά. δΒεΙΙδ δΒαΙΙ Βε εαραΒΙε 
οί Βείηβ ΒεππεΙίεαΙΙγ ε1θδεΒ 6/ αηά ιΒε εΐοδυεεβ δΒαΙΙ Βε 
εαραΒΙε οί Βείη§ ρεοΐεείείΐ ννίιΒ ΙοεΒαΒΙε εαρδ. ΤΒε 
εΐεαηίηβ ορεηίη§δ ρεονίεΐεεί ίοε ίη ηιαεβίηαΐ 212132 δΒαΙΙ 
ηοΐ Βον\ενεε Βε ρεπτηΒίεοΙ ίοε δΒεΙΙδ ίηΙεη(Ιε(1 ίοε ιΒε 
εαΓΓΪα§ε οί δοΐυΐίοηβ οί Βγάεοεγαηίε αείεΐ οί 2°. 

δΒεΙΙδ ίηίβηεΐεεί ίοε ιΒε εαεΓία^ε οί (Βε δυΒδΙαηεεδ 
ΓείεΓΓεά Ιο ίη ηιαε^ίπαΐ 212610 (ο) αηιΐ (8) ιηαγ αΐδο Βε οί 
ίΒε ΒοΐΙοηπ-ϋίδοΒαΓ^ε Ιγρε. ΤΒε δΒεΙΙδ βΒαΙΙ Βε εαραΒΙε οί 
Βείη§ ΒεΓπιείίεαΙΙγ εΐοδοεί 6 . 

Ιί δΒεΙΙδ αεε ίίΐΐεεί «ίιΒ δαίεΐγ ναΐνβδ, α Βυεβΐίη§ 8ίδε δΒαΙΙ 
Βε ρΙαεεΒ Βείοεε ιΒε ναΐνε. ΤΒε αεεαη^επιεηΐ οί ιΒε 
Βυεδ6π§ 8ίδε αηά δαίεΐγ ναΐνε βΒαΙΙ Βε βυεΒ αβ Ιο βαίίβίγ ιΒε 
εοηιρείεηΐ αυΐΒοπΙγ. 


δεείϊοη 4: Τγρε αρρεοναΐ 
(Νο βρεείαΐ Γεςυίεεηιεηΐβ) 


|6/ 5 ερ ηΐΒΓβίηαΙ 212 127 ( 2 ) 


21260ί 

-212605 

21261Γ 


212611 

-212615 

212621 

212621 

212622 

21623 

212624 

-212629 

212630 


212631 

212632 

212633 

-212639 

212640 

212649 
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δεείίοη 5: Τεβίβ 

δΗεΙΙδ ίηΙεη8ε8 ίοε ΐΗε 03ΓΠ3§ε οί ΐΗε δυΒδίβηεβδ 212650 
ΓβίβΓΓβά Ιο ΐη ιηαΓβΐηβΙ 212610 (β), (6) αικί (ο) βΗ&11 Βε 
81ΐΒ)β0ΐε(1 Ιο ΐΗβ ίηίΐίδΐ 3Π<1 ροποάϊο ΙβδΙδ 31 3 £311 §β 
ρΓβδδΙΙΓβ οί ΠΟί 1β88 (1ΐ3η 0.4 ΜΡβ (4 1)3γ). 

δΗεΙΙβ ίηίεηοΐείΐ ίοε (Ηε 03ΐτί3§β οί ΐΗβ δΐιΒδίβηοεβ 212651 
ΓβίβΓΓβιΙ Ιο ίη ηΐ3Γ§ίη3ΐ 212610 (8) 3 Η 3 ΙΙ Ββ 3ΐιΒ)6εΙε8 Ιο 
(Ββ ίηϊΐΐβΐ 3Π<1 ρ 6 Γ 10 (Ιί(; ΙβδΙδ 31 (ΗβΙΓ Ο3ΐθϋΐ3ΐίθη ρΓβδδΙΙΓβ 38 
8βίϊηβ8 ίη πΐΒΓείηβΙ 212123. 

212652 

δεείίοη 6: Μ3 γΒϊπ§ -212659 

212660 

(Νο δρεοίβΐ ΓβςυΪΓβηιβηΙδ) -212669 

δεείίοη 7: ΟρβΓ3ΐίοη 

ΤΗβ 8β§Γβε οίΠ11ίη§ οίδΗεΙΙβ ίηΐβη8β8 ίοΓ (Βε 03ΓΠ3£β οί 212670 
ΐΗβ βαΒδίβηεεδ Γβίβπ·β8 Ιο ίη ΓηβΓ^ίηβΙ 212610 (ά), (Β) 3η<1 
(ε) δΗαϋ Βε ίη βοεοΗβηεβ ννίιΒ ηΐΗΓ^ίηαΙ 212172 (1) (ά). 

δΗεΙΙβ ίηΙεη8ε8 ίοΓ ΐΗε 03ΓΠ3£β οί ΒΐώδΙβηεββ οί 3 0 δΗβΙΙ 212671 
ηοΐ Βε Π11ε<1 Ιο ητιοεβ (Ηβη 1 1ς§ ρεΓ ΙίΐΓβ οί εβρβείΐγ. 

δΗεΙΙδ 8 Β 3 ΙΙ Βε ΗεπηεΐίοΒίΙγ εΐοδείΐ 6 ^ 8υπη§ 03ΓΠ3§ε. 212672 
ΤΗε εΐοδυτεδ οί δΗεΙΙδ ίηίβηάεά ίοΓ ΐΗε εαΓΠ3£β οί ΐΗε 
δυΒδΙβηεεδ ΓβίθΓΓβΟ Ιο ίη ηΐ3Γ§ίη3ΐ 212610 (β) βη8 (Β) 
δίιαΙΙ Βε ρΓ0ΐεεΙε<1 ννίΐΗ ΙοοΙοΒΙε εβρβ. 

ΤαηΙί-εοηΙ&ίηβΓδ 3ρρεονε8 ίοΓ ΐΒε 03ΓΠ3§β οί ΐΒε 212673 
βιιΒδΙηηεεβ ΓείβΓΓβ8 Ιο ίη πιαφηβΐ 212610 δίιαίΐ ηοΐ Βε 
ιΐ8ε<1 ίοΓ ΐΗβ 03ΓΠ3§ε οί ίοοάβΐυίίβ, ΒΓΐίεΙεβ οί εοηδυπιρίίοη 
ογ 3ηίηΐ3ΐ ίεεάβΐυίίδ. 

212674 

• 01338 7: ΚβάίοβεΙίνβ δϋΒδΙβηεβδ -212699 

211700 

-212709 

δεείίοη 1: Οβηετ&Ι; δεορε (υδβ οί ΐΒηΗ-εοηΙβίηβΓδ); 

8είίηίΐίοηδ 

υ 3 ε 

Ιη ηεοοΓάβηεε \νίΐΗ ΐΒε &ρρ1ίε&Β1ε δοΒεεΙαΙε οί ητίΒΓ^ίπαΙ 212710 
2703. 

ΝΟΤΕ: Οηΐγ Ιίηυίεΐ ογ βοΐίεΐ Ιονν-ΒρεείΠε-βείίνίΐγ 
δϋΒδίηηεεδ, ΕδΑ (I), οί ιηβΓ^ίηβΙ 2703, δεΒείΙυΙβ 5, 
ίηε1υ8ίη§, ηο(ννίΐΗβΐ3η8ίη£ ΐΗε ρΓονίδίοη ίη πι&Γ^ίηβ! 

212100, η3ΐιΐΓ3ΐ ογ 8βρ1εΐβ8 ιΐΓβηίιιιη Ηβχ3ί1ϋοπ8β π/ ιτιαγ 
Βε ε3Γπε<1 ίη ΐ3η1ί-εοηΐ3ίηβΓ8. 

212711 

-212719 

δεείίοη 2: ΟοηβΙηιεΙίοη 

ΤβηΙς-οοηΐΒΪηβΓβ ϊηΐεη8β8 ίοΓ ΐΗβ ΐΓβηβροη οί (Βε 212720 
δϋΒδίηηεεδ ΓβίίβΓβ8 Ιο ίη δεΗβ8ιι1β 5, ννίΐΗ ΐΗε εχεερίίοη οί 
υΓ3ηίιιηι Ηβχ3ί1υοπ8β, βΗηΙΙ Βε 8βδΪ£ηβ8 ίοΓ 3 ΟΒίειιΐΒΐίοη 
ρΓεδβυΓε οί 31 ΙεβδΙ 04. ΜΡβ (4 Β3γ). Ιη ιΒε 038ε οί ΐ3ηΗ- 
εοη[3ΪηεΓ8 ίηίεηεΐείΐ ίοΓ ΐΐιε ΐΓβηβροΓΐ οί ϋΓ3ηίυπι 
Ηεχ3ί1ιιοπ8ε, (Βε οβίειιΐβΐίοη ρΓβδδϋΓβ βΗβΙΙ Βε ΓιχεεΙ 31 1 
ΜΡβ (1 Ββγ). ΨΗεη ιΒε τβιΐίοβείίνβ βιιΒδΙβηεβ ίβ ίη δοΐιιΐίοη 
ογ 8ϋ8ρβηδίοη ίη Η3Ζ3Γ(1ου8 .δΐιΒδΙβηεεβ οί οίΒεΓ 0138808 
βη8 \νΗεη ιΒε εβίευίβΐίοη ρΓεβδυτεδ ΓεςιίΐΓε8 ίοΓ ιΒε Ιβηΐτ- 
εοηΐ3ΪηεΓ3 ίη1εη8ε8 ίοΓ ιΒε ΙεβηβροΓΐ οί ιΒε ΙηΙΙεΓ 
8υΒ3ΐ3ηεεδ 3Γε §τε3ΐβΓ, ΐΗβδβ ρΓεββυτεδ δΗβΙΙ Βε βρρ1ίε8. 

212721 

-219729 

δεείίοη 3: Εςυίρη-ιβηΐ 

212730 

ΤΗε ορεηίη§5 οί ΐβηΕ-εοηΙβίηβΓδ ίηΙεη8ε8 ίοΓ ιΒε 
ΐΓηηβροΓΙ οί Ιίςηίά Γβάίοαείίνε δϋΒδΙβηεβδ 12 / δίιβΙΙ Βε βΒονβ 
ιΒε Ιενεί οί ΐΗε 1ίςιιί8 βη8 ηο ρίρίη§ ογ ρίρε εοηηεείίοη δίιαΙΙ 
ρ383 ιΗγοιι^Η ιΒε ννβΐΐδ οί ΐΗε βΗβΙΙ Βε1ο\ν ιΒε δυτίαεε Ιενεί οί 
ιΒε Ιίςυίίί. 

212731 

-:- -212739 

6/ «ΗβππείίεβΙΙγ βίοδβά δΗεΙΙδ» ιηββηδ βΗβϋβ ννΗοδβ ορεηίηβδ 3Γβ 
Ηεπηεΐίεβίΐγ εΐοβεά 3η<1 «ΗίεΗ 8Γ6 ηοί εηυίρρβά ννίΐΚ δβίβΐχ νβίνεβ, ίΓ3η§ίΒ1β 
εΐίδοδ ογ οίΗβΓ δίΓηϋβΓ δοίεΐγ 3βνίεοδ. δΗβΙίβ Η3νίη§ δαίεΙγ νβίνβδ ρΓεοεείεΙ Βγ 3 
ίΓ3η§ίΒ1ε (ϋ$ε 5 Η 3 ΙΙ Ββ 3ββπιβ3 Ιο ΒβΤιβΓπιβίίεβΙΙγ εΐοδεί. 

121 ΙίηεΙεΓ ιΒίβ ρΓονίδίοη, 5ϋΒ3ΐ3ηεβ3 \νΗθδ<; ί<ίηεΓη3ΐίο νίβεοϋΐΐγ 31 20°0 Ϊ8 
ΒβΙονν 25 οηι 2 /δ δΗ&11 Ββ εΐββπιβά Ιο Ββ 1κ|υί<ΐ5. 

ΧΊ ! Γογ βηΓίοΚβε! ϋΓ3ηίυηι ΗβχβίΙυοΓίΙε, 8ββ πιβΓβίηβΙ 2703, 3βΗβ<1υ1β 11. 


δεείίοη 4: Τγρε βρρΓοναΙ 

Τ3η1ί-εοηΐ3ίηεΓ8 βρρΓονεε) ίοε (Βε ΐΓβηδροΓΙ οί 
Γ3(1ίο30ΐίνε βυΒδίηηεεβ δΒ&11 ηοί Ββ 3ρρΓονε<1 ίοε ιΒε 
ΐΓ3Π8ρθΓΐ οί 3ηγ ΟίΗβΓ 8ϋΒ8ΐ3ηθβ. 


δεείίοη 5: Τβδίδ' 

ΤΗε ΐ3η1ί-οοηΐ3ΪηεΓ8 βΗ&ΙΙ υηείβΓ^ο, βΐ 1ε38ΐ οηε'ε ενεεγ 
Γίνβ γβ3Γ3, 3 Ηγ(ΐΓ31ΐΗθ ρΓεδβυΓε ΙβδΙ 31 3 ρΓεδβυΓε οί 0.4 
ΜΡ & (1 Ββγ). ΝοΙννίΐΗδΐ3η4ίη§ ΓΠ3Γ§ίη3ΐ 212150, ΐΗβ 
ρεποάίε ίπίετηοΐ ϊηδρεείίοη ηιβγ · Βε Γερΐ3εεά Βγ 3η 
υΙΐΓ38θηίε 1β8ΐ οί (Ηε ννβΙΙ ιΗίοΗηεδδ εοηάυοΐε(1 ενβΓγ Ιννο 
3η(1 3 Ηαΐί γεβΓ8. 

δεείίοη 6: ΜοΓΗίη^ 


(Νο δρεείβΐ τεηυίΓβπιβηΙδ) 
δεείίοη 7: Ορεεηΐίοη 

ΤΗβ (1ε§Γββ οί Γι11ίη§ 31 (Ηε τείβεβηοε ΐβΓηρβΓβΐυΓε οί 
15°Ε δΗβΙΙ ηοί εχεεβά 93 ρβΓ εεηΐ οί ΐΗβ Ιοίηΐ κΗβΙΙ εαρηε- 
ίίγ. Τ3η1ί-εοηΐ3ίηβΓ8 ννΗίεΗ Ηβνβ Βββη υδβοΐ ίοε ΐΗβ ΐΓαηβ- 
ροΓΐ οί Γ3(ϋθ3εΙίνε δυΒβίβηεβδ 8ΗβΐI ηοί Ββ αββά ίοΓ ΐΗβ 
ΐΓ3ΠδρθΓΐ οί ΟίΗβΓ δυΒδΙβηοβδ 


□βδδ 8: ΟοΓΓΟδίνε δΐιΒβίΒηεβδ 


δεείίοη 1: ΟεηβΓβΙ; δεορε (υββ οί ΙαηΙί-εοηΙβίηβΓδ): <1β1ϊ- 
ηίΐίοηβ 
ϋβε 

ΤΗβ ίο11ο\νίη§ βυΒδΙβηεββ οί 01388 8 πΐ3γ Βε εθΓπβϋ ίη 
ΐ3η1ί-οοηΐ3ίηβΓ8: 

(η) δΐιΒδίβηεβδ ΙίδΙεά Βγ η3Γηβ ίη 6°, 7° 3ηά 24°„3η(1 
δυΒδίΒηεβδ εοηιρβΓ&ΒΙβ ννίΐΗ ΐΗοδβ οί 7°; 

(Β) Ηί^ΗΙγ εοΓΓοβίνβ δυΒβΐηηεβδ εΐ388ίίίβ(1 υη<1βΓ (β) οί 

1°, 2°, 3°, 10°, 11°, 21°, 26°, 27°, 32°, 33°, 36°, 
37°, 64°, 65° 3Π(1 66°, εβΓπβά ίη ΐΗβ Ιίςιικί 8(3ΐε, βηά 
εοηιρηΓΒΒΙβ δυΒδΙβηεβδ ογ δοΐυΐίοηδ Ιο Βε είΒδδίίΐεοΙ υη<1εΓ 
(β) οί ΐΗοβε ίΐεπιβ; 

(ε) εοΓΓοδίνε ογ δ1ί§Ηΐ1γ εοΓΓοβίνε βυΗδίβηοεδ είβδδίίίεά 
υη<1εΓ (Β) ογ (ε) οί 1° Ιο 5°, 8° Ιο 11°, 21°, 26°, 27°, 
31 ° Ιο 39° , 42° Ιο 45°, 51 ° Ιο 54° αηά 61 ° Ιο 66°, 03Γ- 
ΓΪβεΙ ίη ΐΗβ Ιίςηίεΐ δΐηΐε, βη(1 εοηηρβΓβΒΙε δυΒδΙαηοεβ ογ βοΐυ- 
ΐίοηβ Ιο Βε οΐαββϊίίεεί υηεΙβΓ (Β) ογ (ο) οί ΐΗοδε ίίβητίδ; 

(8) ρο\ν8βΓγ ογ §Γ3ηιιΐ3Γ εοΓΓοβίνε ογ δϋ^ΗΐΙγ εοΓτοδίνε 

βυΒδίβηεβδ εΙηδδίΠεό υηδΟΓ (Β) ογ (ο) οί 22°, 23°, 26°, 
27°, 31°, 35°, 39°, 41°, 45°, 52° 3η8 65°, βη8 εοπιρβ- 
τβΒΙβ ρο\ν8εΓγ ογ £Γ3ηυΐ3Γ βυΒδΙ&ηεβδ Ιο Βε εΙβδδίΠεά υη- 
8βΓ (Β) ογ (ε) οί ΐΗοββ ίΐεπιβ. 

ΝΟΤΕ: Εογ ΐΗε ε3ΓΠ3§ε ίη ΒυΙΙί οί δυΒδΙβηεβδ οί 23° 
3η8 1ε3(ί δΐυείββ εοηΐΒΪηίη^ δυΐρΗυπε 3θί8 οί 1 ° (Β), δβε 

ηΐ3Γ§ίη3ΐ 81111. 


δεείίοη 2: ΟοηδΙευείίοη 

δΗεΙΙβ ίηΙεηάε(Ι ίοΓ ΐΗβ 03ΓΠ3§ε οί 8υΒ8ΐ3ηεβ8 ΙίδΙεΗ ίη 
6° 3η8 24° δΗηΙΙ Βε άβδίςηοΗ ίοΓ 3 εαΐεηΐϋΐίοη ρΓβ88υΓβ 16/ 
οί ηοί Ιβδβ ΐΗβη 2.1 ΜΡα (21 Ββγ) §3υ§β ρΓβδβυΓβ. δΗεΙΙδ 
ίηΐβηϋβ8 ίοΓ (Ηε 03ΓΠ3§β οί ΒΓΟΓηίηε οί 24° βΗβΙΙ Ββ ρπ> 
νί8ε8 ννίΐΗ 3 ΙεβεΙ 1ίηίη§ ηοί Ιεβε ΐΗηη 5 ππη ΐΗίεΙί ογ 3η 
εηυίνΒίεηΙ 1ίηίη§. 

δΗεΙΙδ ίη(εη8ε8 ίοΓ ιΒε 03ΓΓΪ3§β οί δυΒδίΒηεβδ οί 7 ° (β) 
8Ηβ11 Ββ 8βδί§ηε8 ίοΓ 3 εβίευίβΐίοη ρΓβ88υΓβ 16 ρί ηοί Ιεββ 
ΐΗηη 1.0 ΜΡβ (10 Ββγ) βικί δΗεΙΙβ ίοΓ ιΒε οβπϊβ^β οί δυΒ- 
δίβηεεβ οί 7 0 (Β) βηά (ο) ίοε 3 οΒίεηΐΒΐίοη ρΓβ85αΓβ 16 '' οί ηοί 
Ιβδβ ΐΗαη 0.4 ΜΡβ (4 Ββγ). 


,6/ 5εε πίδΓβίηβΙ 212 127 (2) 


212740 


212741 

-212749 


212750 


212751 

-212759 

212760 

-212769 


212770 


212771 

-212799 

212800 
-212809 


212810 


212811 

-212819 

212820 
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ΤΒβ εβςυίεβπεβηίδ οί ΑρρβηΒίχ Β.1<1 δΒβΙΙ βρρίγ ίο (Ββ 
ηοίβείβίδ 3ηο1 οοηδίΓυοίίοη οί ννβΙΒβΒ δΒβΙΙδ ίηΐβη8ε3 £ογ 
(Ββ 03γγΪ3§6 οί Βγ8εο@βη Πυοεί8β βη8 βςιιβουδ δοΐυίίοηβ οί 
ΒγΒεοίΙυοείε βεί8 οί 6°. 

δΒβΙΙδ ίηίβηΒβΒ ίοΓ (Ββ εβεείβ^ε οί [Ββ δυΒδίβηεβδ εβ- 212821 
ίβεεβΒ Ιο ϊη ΓπβΓ^ίηαΙ 212810 (6) δΒβΙΙ Ββ 8βδί§ηβ3 ίοΓ 3 
εβίευίβύοη ρεβδδυεβ 16 / οί ηοΐ Ιββδ [Ββη 1.0 ΜΡβ (10 1)3γ) 

£311§6 ρεβδδυεβ. 

ΨΗβεβ [Ββ υβέ οί βΐυεηίηίυηι ίδ ηβεββδβεγ ίοΓ δΒβΙΙδ ίη¬ 
ίβηΒβΒ ίοΓ [Ββ 03 γγΪ 3§6 οί ηίίείε 3εϊ(1 οί 2 0 ( 3 ), βυεΒ δΒβΙΙδ 
8 Η 3 ΙΙ Βε πΐ3(1β οί βΐίεηίηίυεη ηοΐ Ιεδδ (Ββη 99.5 ρεΓ εβηί 
ρυεβ, ίη ενΒίεΒ 0386, Βγ Ββεο^βίίοη ίεοπε ΐΗε ρΓονϊδϊοηδ οί 
(Βε ρβο^εβρΒ βΒονε, (Βε ννβΐΐ [ΒίοΒηβδδ ηββΒ ηοΐ βχεββΒ 
15 εηεη. 

δΗεΙΙδ ίηίβηΒβΒ ίοε ΐΗε εβεείβββ οί [Ββ δυΒβίβηεβδ εβ- 212822 
ίεΓΓβοΙ Ιο ϊη πΐ3Γ§ϊη3ΐ 212810 (ε) δΒαΙΙ Βε Ββδί^ηεΒ ίοΓ 3 
03ΐευΐ3ΐίοη ρΓ658υΓβ 16/ οί ηοΐ Ιββδ Ιΐΐ3η 0.4 ΜΡ3 (4 Ββε) 

§30^6 ρΓβδδΙΙΓβ. 

δΐιείΐβ ίηίβηΒβΒ ίοε ιΒε εβεείβ§β οί ιειοηοεΗΙοεοβεβΙίβ 
3θίά οί 31 ° (Β) 5 Η 3 ΙΙ Βε βςυίρρβΒ ννϊΐΒ 3η βηβεηβΐ ογ βςυίνβ- 
ΙβηΙ 1ίηίη§ ίί ιΒε ηιβίβείβΐ οί [Ββ δΒεΙΙ ίδ βίίβεΕβΒ Βγ ΐ(ΐ3ΐ 
3θί<1. 

5Ηε11δ 3ΐΐ(1 (Ββίε ϊίβιτίδ οί β(]υϊρπιβπΙ ίηίεικίείΐ ίοε ιΒε εβε- 
ΓΪ3§ε οί βςυεουδ δοΐυΐίοηδ οί ΒγΒεο§βη ρβεοχίΒβ δΒβΙΙ Ββ 
ηιαείε οί βΐίεηίηίυεη ηοΐ Ιβδδ ΐΒ3η 99.5 ρεε εεηΐ ρυεβ ογ οί β 
δυίίβΒΙβ 5ΐεε1 ηοΐ 03υδϊη§ ΒγΒεο§βη ρεΓοχϊ(1β Ιο Ββεοεη- 
ροδβ. 

ΝοΙννΐΐΗδίβηΒϊηβ [Ββ ρΓονϊδϊοηδ οί ιΒε ΠεδΙ ρβεβ^εβρΒ, 

Ιΐιε νεαίΐ (ΒίεΒηβδδ ηββΒ ηοΐ Βε §εβ3ίβε (Ββη 15 ηιηι ννΗεη 
ιΒε δΗεΙΙδ 3Γ6 013(16 οί ρΐ 1 Γ 6 3ΐίθΐίθίαθ1. 

δΗεΙΙδ ίηίβηΒβΒ ίοΓ (Βε εβεείβ^β οί (Ββ ροννΒβεγ ογ ^οηυ- 212823 
ΙβΓ 8υΒδΐ3Ο068 ΓβίβΓΓβΒ [Ο ΙΟ 013Γ§ΐη3ΐ 2 12810 (8) δΒβΠ Ββ 
Βεδί§ηβΒ ίο βεεοεΒβηεβ ννϊΐΒ [Ββ εβφύεβηιβηίδ οί Λβ §βη- 
6Γ31 ρ3Γΐ οί ΐΗϊδ ΑρρβΟ(1ίχ. 

212824 

ν ~ - -212829 

δβείίοη 3: Ιΐβοιβ οί εςυίρεηβηί 

ΑΙ1 ορεηίη§8 οί δΒβΙΙδ ίηίβηΒβΒ ίοε (Ββ 03ΓΓΐ3§ε οί δοΒ- 212830 
8ΐ3οεβ8 οί6°, 7°, 3π<1 24° β Η 311 Ββ 3Βονβ ιΒε βυείβεβ Ιενβΐ 
οί [Ββ ΙίςυίΒ. Νο ρίρβδ ογ ρίρε εοοηβείίοοβ βΗ&ΙΙ, ρ388 
ιΒγοιι§Β ιΗβ ννβΐΐδ οί [Ββ 8ΐιβ11 Ββίοιν (Ββ δυείβεβ Ιβνβΐ οί [Ββ 
ΙίςυίΒ. ΤβηΒ-εοηίβίηβεδ δΒ3ΐ1 Ββ εβρβΒΙβ οί Ββίη§ 
Ηβεηιβίίεβίΐγ εΙοδβΒ 6 βηΒ [Ββ εΐοδυεβδ 8 Β 3 ΙΙ Ββ 03ρ3Β1β οί 
Ββίη§ ρεοίβείβΒ Βγ ΙοεΒαΒΙβ 03ρ3. Ιο 3(1(1ίΐίοη, (Ββ εΙββηίη§ 
θρεθίη§8 ΓβίβΓΓβ(1 [Ο ίο ΐηβεξίηβΐ 212132 δΒβΙΙ οοΐ Ββ ρβε- 
τηίίίβΒ. 

δΒβΙΙδ ίηΐβη(1β(1 ίοε [Ββ 03ΓΠ3§β οί [Ββ δυΒδίβηεβδ εβ- 212831 
ίβΓΓ6(1 Ιο ίο Ο13Γ£103ΐ 212810 (Β), (ο), 30(1 (8) 013γ 3ΐδ0 Ββ 
οί ιΒε Βο[[οοι-8ίδεΒ3Γ§β Ιγρβ. ΤΒβ Βοαοοι-8ίδοΒ3τ§β ΓιΙ- 
Ιίη§8 οί δΒβΙΙδ ίηίβηΒβΒ ίοε (Ββ οατήαββ οί [Ββ δυΒδίβηεβδ 
εβίεεεβΒ Ιο ίο οΐ3Γ§ίη3ΐ 212810 (Β) 3ΐκ1 (ε) 8 Β 3 ΙΙ εοοίοΓπι Ιο 
[Ββ ΓβςαίΓβοιεοΐδ οί εηβε^ίηβΐ 212131. 

Ιί δΒβΙΙδ ίηίβηΒβΒ ίοε (Ββ 03 γγΪ 3§6 οί [Ββ 8υΒ8ΐ3οοβ8 εβ- 212832 
ίβεεβΒ Ιο ίο οΐ3Γ§ίο3ΐ 212810 (Β) 3Γβ ίίιιεΒ ννίιΒ 83ίε(γ 
νβίνβδ, 3 Βυεδίίη§ Βίδε 3 Β 3 ΙΙ Ββ ρΐ3οβ8 Ββίοεβ [Βε νβίνβ. ΤΒβ 
3 ΓΓ 3 η§βοιβοΙ οί [Ββ ΒυΓ8ΐίο§ 8ίδε 3η8 δβίβΐγ νβίνβ 5 Β 3 Ι I Βε 
δΙίεΒ 38 Ιο 33ΐ18ίγ [Ββ οοοιρβίβοΐ βυΐΒοπίγ. 

δΒβΙΙβ ίοΙβο8β8 ίοε [Βε ε3ΠΪ3§β οί δυΐρΒοΓ ίείοχίάβ οί 1 0 212833 
( 3 ) δΒβΙΙ Ββ [ΒβΓοιβΠγ ίηδυΐβίβοΐ 3 π 8 ίΐηβά ννίΐΒ 3 Ββ3ΐίη§ άβ- 
νίεβ οο [Ββ ουίδίάβ. 

8Ββ11δ 3 ο 8 [ΒβΪΓ δβΓνίεβ βςυίροιεοί ίηΐβοάβά ίοε β3ΓΠ3§β 212834 
οί ΒγροεΒΙοπίβ βοΐυΐίοπδ οί 61° 3ο8 οί βςυβοιίδ βοΐαΐίοηδ 
οί Βγ8εο§βο ρβεοχκΐβ οί 62 0 δΒβΠ Ββ δο 8βδί§ηβ8 38 Ιο ρεβ- 
νβοΐ [Ββ βοΐεγ οί ίοεβί§ο οΐ3(Ιβε, ΙββΒββ οί 1ίςυί8 οε βογ 
Βυί18ίη§ υρ οί 83η§βεουδ βχεβδδ ρεβδδυεβ ίοδίάβ [Ββ δΒβΠ. 

212835 

-212839 


6/ «Ηβπτιβιίεβίΐγ εΐοεεά δΒβΙΙδ» · οιβαηβ δΒεΙΙδ ννΒοββ ορβηίη@8 βεβ 
ΒβηηεΐίεΗΐΙγ ε1οδβ8 3η8 ννΒίεΒ 3Γβ ηοΐ ε^υίρρβά \νί[Β 33ίεΙγ νβίνβδ, ίεβη^ιΒΙβ 
8ίδ05 οε οίΗεε δίιτιίΐΗε δβίεΐγ 8ενίεεδ. 5Βε1ί3 Βονίης βαίεΐγ νβίνεδ ρεβεε8ε8 Βγ 3 
ίεβη^ίΒΙε άίδε δΗο.11 Ββ 8εβοιβ(1 Ιο Ββ Βεεεηβίίεέΐΐγ ε1οδβ8. 
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δεείίοο 4: Τγρβ 3ρρεονβ1 

(Νο δρεεώΐ ΓβςυίεβεηεοΙδ) 

δβείίοη 5: ΤβδΙβ 

δΒεΙΙδ ίηΐβη8β8 ίοε [Ββ εβεείβ^β οί βοΒγάεουβ Βγ3εοίΙυ- 
οείε 3εί8 οε βςοβουδ βοΐυΐίοηδ οί ΒγάεοΠυοείε 3οί8 οί 6° 
δΒβΠ Ββ δυΒ^εΙβίΙ Ιο [Ββ ίοίΐίδΐ βο8 ρεείοΟίε Ιβδίβ 313 §3ϋ£ε 
ρεβδδυεβ οί 311β3δΙ 1.0 ΜΡβ (10 Ββε) &ηά ΐΒοδβ ίηΙβο8ε8 
ίοε [Βε 03εεί3§ε οί βυΒδΙβοεββ οί 7 ° ,βΒβΙΙ Ββ 8υΒ]εεΙβ8 Ιο ίο- 
ίΐίοΐ 3 ο 8 ρβείοάίε Ιβδίδ 31 3 §3υ^β ρεβδδυεβ οί ηοΐ Ιβδδ [Ββπ 
0.4 ΜΡ3 (4 Ββε). 

δΒβΙΙδ ίη1βπ(1β(1 ίοε [Ββ οβετίβ^ε οί 8υΒδΐ3ηοβ8 οί 6° αη8 
7 ° δΒ3ΐΙ Ββ ίηδρβε1β8 βνεεγ Ιννο 3η8 3 Β3ΐί γββεδ ίοε εβδίδ- 
Ιβηεβ Ιο εοεεοδίοη, Βγ εηεβηδ οί δυί(3Β1ε ίηδίευεηβηΐδ (β.§. 
Βγ υ1ΐΓ3δουη8). 

ΤΒβ Γη3ΐβεί3ΐδ οί βνεεγ ννβ18ε8 βΒεΙΙ ίηΐβη8β8 ίοε ιΒε ευε- 
είβ^β οί ΒνΟεο^βπ Πυοεκίβ 3 πγ 1 ίκρεεουβ δοΐυΐίοηδ οίΒγάεο- 
Πυοείε βεί8 οί 6° δΒυΙΙ Ββ Ιβδΐβ8 Βγ [Ββ εηείΒοά 8βδοείΒε8 
ίη Αρρβη8ίχ Β.18. 

δΒβΙΙδ ίηίβηάβά ίοε (Ββ εβεείβ^β οί Βεοεηίηβ οί 24° οε οί 
[Ββ δυΒδΙβηεβδ εβίβεεεϋ Ιο ίη εηβεβίηηΐ 212810 (Β) βη8 (ο) 
δΒβΙΙ Βε δυΒ(βεΙβ8 Ιο [Ββ ίηίΐίβΐ 3η8 ρβείοείίε ιβδίβ 313 §αυ§ε 
ρεβδδυεβ οί ηοΐ Ιβδδ (Β3η 0.4 ΜΡβ (4 Ββε). ΤΒβ Βγάευυΐίε 
ρεβδδυεβ ΙβδΙ ίοε δΒβΙΙδ ίηίβηάβά ίοε [Ββ ευεείβ^β οί βυΙρΒυε 
Ιείοχίείβ οί 1 0 ( 3 ) βΒβΙΙ Ββ εβρββίβά βνεεγ Ιννο 3η8 3 Ββΐί 
γββεδ. δΒβΙΙδ εηβάβ οί ρυεβ ηΐυπιίηίυεη βη8 ίηίβηάεά ίοε [Ββ 
03εεί3§β οί ηίΐείε 3εί8 οί 2 0 (β) 3η8 οί βςυβουβ δοΐυΐίοηβ οί 
Βγ8εο§βη ρβεοχίΟβ οί 62 ° ηββ8 Ββ δυΒ]βεΙβ8 Ιο [Ββ ίηίΐίυΐ 
3η8 ρεείοϋίε Ιεβίδ 31 3 £3υ§ε ρεβδδυεβ οί οηΐγ 0.25 ΜΡβ 
(2.5 Ββε). 

ΤΒβ εοηάίΐίοη οί [Ββ 1ίηίη§ οί δΒβΙΙδ ίηΐβηάβ8 ίοε [Ββ εβε- 
είβββ οί Βεοεηίηβ οί 24 0 δ Β 311 Βε ίηδρεεΙβΟ βνβεγ γββε Βγ 3η 
εχρβεί βρρεονβά Βγ ιΒε εοηιρβίβηΐ βυΐΒοείΙγ, \νΒο δΒβΐί ίη- 
δρβεί [Ββ ίηδί8ε οί [Ββ βΒεΙΙ. 

δΒβΙΙδ ίηίβηάβά ίοε (Βε εβεείβ^β οί (Ββ δυΒδΙβηεβδ εβ- 
ίβεεβά Ιο ίη εηβε^ίηβΐ 212810 (8) δΒβΙΙ Ββ δυΒ(βεΙβ8 Ιο [Ββ 
ίηίΐίβΐ βη8 ρεείο8ίε Ιβδίδ 31 ΐΒβίε εβίευίβΐίοη ρεβδδυεβ 38 8β- 
8ηβ8 ίη πιβε^ίπηΐ 212123. 


δβείίοη 6: Μβείάηβ 

δΒβΙΙδ ίη(βη8β8 ίοε [Ββ 03εείβ§β οί βηΒγ8εουδ Βγ8εο11υ- 
οείε βεί8 οε βςυβουδ δοΐυΐίοηδ οί Βγ8εοΠυοείβ 3οί8 οί 6°, οε 
Βεοεηίηβ οί 24°, δΒβΙΙ Βββε ίη β38ίΐίοη Ιο [Ββ ρβηίουίβεδ εβ- 
ίεεεε8 Ιο ίη εηβεβίηβΐ 212160 βη ίη8ίθ3ΐίοη οί [Ββ ρβειηίδδί- 
Βίβ ηιβχίπιυΓη ηβι 1οβ8 ίη βη8 [Ββ 83(6 (εηοηΐΒ, γββε), οί 
[Ββ εηοδί εβεεηΐ ίηίβεηβΐ ίηδρβείίοη οί (Ββ δΒβΙΙ. 


δβείίοη 7: ΟρβεβΙίοη 

δΒβΙΙδ Ϊη1βη8ε8 ίοε [Ββ εβεείβ^β οί δυΙρΒυε Ιείοχί8β οί 1 0 
( 3 ) δΒβΠ ηοΐ Ββ ίί11β8 Ιο εηοεβ ΐΒβη 88 ρεε εβηΐ οί ΐΒβίε εβ- 
ρβείΐγ; [Βοδβ ίηΐβη8ε8 ίοε [Ββ εβεείβ^β οί Βεοεηίηβ οί 24° 
δΒβΙΙ Ββ Π11β8 Ιο ηοΐ Ιβδδ (Ββη 88 ρεε εεηΐ βη8 ηοΐ εηοεβ 
(Ββη 92 ρβε εεηΐ οί ΐΒβίε εβρβείΐγ οε Ιο 2.86 ρβε Ιίΐεβ οί 
εβρβείΐγ. 

δΒβΠβ ίη1βη8β8 ίοε [Ββ εβεείβ^β οί 3ηΒγ8εουδ Βγ8εοί1υ- 
οείε 3οί8 οε βςυβουδ βοΐυΐίοη οί Βγ8εοί)υοείε βεί8 οί 6° 
δΒβΙΙ ηοΐ Ββ ΓιΙ1β8 Ιο εηοεβ [Ββη 0.84 ρβε ΙίΙεβ οί εαρβείΐγ. 

δΒβΙΙδ ίηΐβη8β8 ίοε (Ββ οβεείβ§β οί δυΒδΙβηεβδ οί 6°, 7° 
3η8 24 0 δΒβΙΙ Ββ ΒβεηεβίίοβΙΙγ ε1οδβ8 6/ 8υείη§ ββεείβ^β βη8 
[Ββ εΐοδυεβδ δΒβΙΙ Ββ ρεο(βο(β8 ννίίΒ ΙοεΒβΒΙε εβρδ. 


Αρρβη8ίχ Β.ΐε 

ΡΚΟνίδΙΟΝδ ΟΟΝΟΕΗΝΙΝΟ ΡΙΧΕϋ ΤΑΝΚδ ΑΝϋ 
ϋΕΜΟυΝΤΑΒΕΕ ΤΑΝΚδ ΜΑϋΕ ΟΓ ΚΕΙΝΓΟΚΟΕϋ 
ΡΕΑδΤΙΟδ 

Νοίββ: 1. ΤΒίδ Αρρβη8ίχ βρρίίβδ (ο Πχε8 (βηΒδ βη8 
ΒεεηουηΙβΒΙβ (βηΒδ; ί( 8οβδ ηοί βρρίγ (ο Ββίίβείβδ οί εβεβρ- 
(βείεβ, ίο (βηΐί-εοηίβίηβεδ, οε (ο εεεβρίβείββ. 


212840 

-212849 

212850 


212851 


212852 

212853 

-212859 

212860 

212861 

-212869 

212870 


212871 

212872 

-212999 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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2. Ρογ ΓβεερίΕεΙβδ, ββε ίΗβ ΓβςυΪΓβιηβηΙδ εοηεβΓηίη§ 
ίΗβιη ϊη Αηηεχ Α (ρΕεΚα^βδ). - ' 

213000 

-213009 

δβείίοη 1: ΟεηβΓΕί ρΓονίδίοηδ €θηεβπιίη§ ίΗβ υδβ Εηά εοη- 
δίΓυείίοη οί Γιχβά Εηά άβπιουηΐΒΒΙβ ΐΒηΙίδ 

ΝΟΤΕ: Ιη ΒεεοΓάΕηεβ ννίιΗ ίΗβ ρεονίδίοηδ ογ πΐΒΓ^ίπΕί 
10 121 (2) ΐΗε οεγγ ΪΒ§ε οΓ άαιι^εΓουδ δυΒδίΕηεβδ ίη Πχε<1 ογ 
άεηιουηίΕΒΙβ ίηηΗδ ηιηάβ οί ΓβίηίοΓεβά ρΐηδίίεδ εοΓτιρ1νίη§ 
ννϊΐΗ ίΗβ ΓβςυΪΓειτιεηΙδ οί ΐΗίδ Αρρβηάίχ ίδ ρβπηίΐίβά οηΐν 
ννΗβΓβ ίΗβ ιΐδβ οί δυεΗ ΐΒηΠδ £ογ ίΗοδβ δυΒδίΕηεβδ ϊδ βχ- 
ρΓεδδΙγ ΒυίΗοπζβά υη(1βΓ πιεγ^ϊπεΙ 213 010. 

ϋδβ 

ΤΗβ ίο11οννΐη@ δυΒδίΕηεβδ ηΐΒγ Ββ ε&Γπεά ϊη ΓβίηίοΓεβά - 213010 
ρΐίΐδΐίεδ ΙβηΙίδ εοηίοΓΓηίη^ ίο ΐΒε ρΓονίβΐοηβ οί ΐΒϊδ Αρρβη¬ 
άίχ: 

(β) Οαάε ρείΓοΙβυηι βπ<1 οίΗβΓ εευάβ οίΐδ; νοίΕΐϋβ ρεοά- 
υεΐδ Γγοπ) ίΗβ άίδΐίΙΐΒΐίοη οί εηιάβ ρείΓοΙευηΊ Εηά οί οίΗβΓ 
είυάβ οΐΐδ οί 3° (Β) οί 01&85 3; 

(Β) δβΓηί-ΙιεΕνν ρΓΟίΙιιείβ ίΓοηι ΐΒε άίδΐίΙίΕίίοη οί ρβίΓΟ- 
Ιβυηι Εηά οί οίΗβΓ ετυάε οίΐδ οί 31° (ς) οί 01&88 3; 

(ε) ΗβΒίίη§ οΐΐδ Εηά άίβδβΐ οϊΙβ οί 32° (ε) οί Ε1 ε38 3; 

(ά) δοΐυίίοηβ οί 4° (ε) οί Οε85 5.1; 

(β) 5ιιΒδΐΒηεβ8 οί 1 0 (Β) βηά (ε), 2 0 (Β) &ηά (ε), δοΐυίίοηδ 
οί ΗγάΓοεΗΙοπε Εοίά οί 5 ° (Β) Εηά δυΒδίΕηεβδ οί 42 °, 61 ° 
εικΙ 62° οί 01 ε83 8. 

213011 

-213099 

ΟοηδΙευείίοη 

ΤΒε ΙαηΗβ δΗαΙΙ εοπιρίγ ννΐΐΗ ίΗβ ίο11ονάη§ ΓβςυίΓβπιβηΐδ 213100 
οί Αρρεηεΐϊχ Β. 1 ε: 

(1) ΟοπογεΙ ρΓονίδίοηδ ΕρρΙίοΕΒΙβ Ιο ΙεπΚβ υββά ίοΓ οεγ- 
ΠΒ§8 οί δυΒδίΕηεβδ οί ε 11 εΐΕ8563: 

ΜΕΓ§ίηΕΐδ211 120 (4), (5) ηηά (6); 211 121;211 122; 

211 124; 211 126; 211 127 (6); 211 128; 211 130; 

211 132; 211 140; 211 150 ίο 211 154; 211 160 επ8 
211 161; 211 171:211 172 (1) Εηά (2); 211 173ΐο211 
178. 

(2) ΡΓονίδίοηβ ΕρρΙίοΕΒΙε Ιο ΐΕηΗδ υβεά ίοΓ οεγπε§; 6 οί 
δαΒδίΕηεεδ οί Οβ33 3: 

8Ηε11δ ννΙιίοΗ εγο ΓιΐΙβά ννίιΗ ε νηηίίη§ άενίεε ηοί εαρΒΒΙε 
οί Βείηβ εΐοβεά Εηά ννΒίεΒ εγο ίηίβηάβά ίοΓ ίΗβ οεγγϊε^ο οί 
ίηίΐΕΓηπίΕΒΙε Ιίςυίάδ Κηνίη£ ε ΠεβΗ - ροίηΐ ηοΐ βχεββάίη§ 

55° 0 3Ηε11 ΒΕνε ε Ωηηιβ - Ιγερ ίη ίΗβ νβηίίη§ άενίεε. 

ΤΗε ΙβηίφΓοοίηβδδ Ιβδί Εηά ΐΒβ ίηίεΓΠΕί ίηδρβείίοη βΒεΙΙ 
Ββ ρβΓίοπηβά ενετν ΐΗΓεβ νβΕΓδ. 

(3) ΡΓονίδίοηβ ηρρϋοΒΒΙε ίο ΙαηΗδ υβεά ίοΓ εΒΓΠΒ§β οί 
δυΒδίΕηεβδ οί Ουβδ 8: πιεγ^ιπεΙ 211 834. 

ΤΗε νν&ΙΙδ οί ΐΗε ΙεπΗ πιυδί ρΓβδβηί Ιο ιηΕίβπΒΐ άβίεεί 213101 
εΕυδίη§ ε Γβάυείίοη ίη δΒίεΙγ. 

ΤΗε νίηΐΐβ οί ΐΗβ ΙαηΗ ιηυβί ΗΕνε ε I Εδ I ί η § ΓΟδίδίΕηεβ ίο 213102 
ΐΗε πιεεΗηηίοΒΐ, ΐΗβτηίΕΐ Εηά εΗεηιίοΕί δίΓββδβδ Ιο ννΗίεΗ 
ΐΗεγ εγο δυΒ]εε;βά. 

ΤεπΗ ορβηίη§δ 

(1) ^ΗεΓε ΐΗε ΙεπΗ Ηβε οηε ογ ηιοΓε άίδοΗΕφβ ορβηίη^δ 212103 
Βε1ο\ν (Ηε Ιενβΐ οί ΐΗε Ιίςυίά, Εηγ ρίρε ογ νΕίνε Πιίεά ίο δυεΗ 
ορεηίη§ ογ ορβηίη§8 βΗβΠ Βε ρεοίβείβά είΐΗεΓ Βγ Ββίη§ τε- 

εβδδβά ϊηίο ίΗβ ΙυηΙί δΗεΙΙ ογ Βγ Εηγ οίΗεΓ ηιβηηδ ΕρρΓονβά 
Βγ ίΗβ εοηιρβίβηΐ ΒυΐΗοπίγ Εηά ρΓονίάίη§ βηυίνΒίβηί ρεο- 
Ιβείίοη. 

(2) ΤΗβ αδβ οί δοΓβννβά ρ1υ§8 ίδ δίπείΐγ ρΓοΗίΒίίβά. 
νοίνβδ 3 Ηε 11 Ββ οί β η-ιοάβΙ ΕρρΓονβά Βγ ΐΗβ εοιηρβίβηΐ Ευ- 
ΐΗοπίγ. 

(3) Ρί11ίη§ ΕρβΓίυΓβδ 3 Ηε11 Ββ εΐοδβά Βγ ε ΗβΓΓηβιίο άβ- 
νίεβ. Ιί ΐΗβ άβνίεβ ρτο]βεΙδ ουίννΕΓάβ Γγογγι ΐΗβ ΙεπΗ δΗβΙΙ ίΐ 
βΗεΙΙ Βε ρΓοΙεείεά Βγ ε ΟΕρ ΟΕρΕΒΙβ οί \νίΐΗδΐΕηάίη§ 

\νΓβηεΗίη§ δίΓββδβδ οεευΓΓΐη§ ιΗγοο^Η Βοείάβηΐβΐ ονβΓίΟΓη- 
ίηε οί ΐΗβ ΙεπΗ. 

213104 
-213 119 


δβείίοη 2: ΜΒίεηΕΐκ υβεά ίοΓ ΐΗβ \νΕΐ1δ οί ΐΗβ ΙεπΗ 

ΤΗβ ννΕΐΙδ οί ΐΕηΗδ πίΕγ Ββ ηΐΕάβ οί ΐΗβ ίο11οννίη§ ΓηΕίβπ- 
Είδ: 

(1) δγηΐΗβΐίό Γβδίη 

- ηοη -δΕίυΓΕίβά ροΙγβδΙβΓ Γβδίηδ; 

- βροχίάβ Γβδίηβ; 

- οίΗβΓ Γβδίηδ ννίΐΗ δίηηίΐΕΓ εΗβΓΕΟΐεπδΙίοδ, ρΓονίάεά ιΗεΙ 
ΐΗε δηίεΐγ οί ΐΗβ νν&ΙΙ ίδ άβηηοηδίΓΕίβά. 

(2) ΡίΒΓβ ΓβίηίοΓοβΓηβηΙδ 

ΟίΕδδ ΓιΒΓβδ (§1 ε 88 οί Ιγρβδ Ε Εηά 0 ) ι/ ννίΐΗ επ ΕρρΓοριΐ- 
Εΐβ έοΕίίη^, ίοΓ βχΕΓηρΙβ ννίΐΗ ε δίΐΕηβ Βε 36 ογ δίπήΐΒΓ ρΓοά- 
υεΐδ. ΤΗβ §1 β 58 ΓιΒΓβδ Γηηγ Βε ηβεά ίη ΐΗε ίοπτι οί ειιΐ ογ 
υηευΐ τονίη^δ ίηεΐυάίηβ ρΓβδίΓβδδβά εοηΐίηυοηδ τονίη^δ ογ 
Γ ΐΐΕΠΊβηΙδ, ΓΠΕίδ, δΙΙΓίΕΟβ ΠΊΕΐδ ΟΓ \νθνβη ίΕΒήθ. 

(3) Αάάίΐίνβδ 

(ε) Αάάίΐίνβδ ηβεβδδΕΓγ ίοΓ ΐΗβ (ΓβΕίηιβηΙ οί Γβδίηδ, ίοΓ 
βχΕΓηρΙβ, εηίΕίγδΙδ, ΕοεβΙβΓΕίοΓδ, ηιοηοπιβΓδ, ΗΕΓάβηβΓδ, 
ΐΗίχοίΓορίε δοΒδίοπεβδ, ίη ΕοεοΓάοπεβ ννίιΗ ίηδίΓυεΙίοηδ Βγ 
ΐΗβ πίΕηυίΕουΓβΓ οί ΐΗβ Γβδίη. 

(Β) ΕχΙβηάβΓδ, ρί^ηιβηΐδ, εοΙοΓΕηΙδ Εηά οίΗβΓ ρΓοάνιείδ 
βηΕΒ1ίη§ ΐΗβ ΓβςυΐΓβά ρΓορβΓίίβδ Ιο Ββ οΒίΕΐηβά, ίοΓ βΧΕηι- 
ρΐβ, ΐΗβ ίηΟΓβΕδβ οί ΓίΓβ - ΓβδίδίΕΠί ρΓΟρβΓίίβδ, ρΓονίάβά ΙΗεΙ 
ΐΗβγ ΟΒϋδβ ηο Γβάυείίοη ίη ΐΗβ δΕίβΙγ οί υδβ οί ΐΗβ ννηΐΐδ οί 
ΐΗβ ΙεπΗ. 


δβείίοη 3: δΐηιείυΓβ οί ΐΗβ \να11δ οί ΐΗβ ΙεπΗ 

ΤΗβ βχΙβΓΠΕί δυείΒοβ ΙογβΓ οί ΐΗβ ννΕΐΙδ οί ΐΗβ ΐΕηΙς ΓηυβΙ 
Ββ ΓβδίδίΕΠί Ιο ΕίΓηΟδρΗβΓΪΟ βίίββίδ Εηά ΕίδΟ ΙΟ ΒΓΪβί ΟΟΠίΒΟΐ 
\%'ίΐΗ ΐΗβ δϋΒδίΕηεβ Ιο Βε ΟΕΓπεά. 

ΤΗβ ννΕΐΙδ οί ΐΗβ ΙεπΗ Εηά ΐΗβ δβΕίβά ]οίη(δ ηιυδί δΕίίβίγ 
ΐΗβ πιβοΗβηίοΕί ΓβδίδίΕηεε ΓβςυίΓβηιβηΐδ ΙίδΙβά ίη δβείίοη 4. 

ΤΗβ ίηΙβΓΠΕί δυΓίΕββ ΙηγβΓ οί ΐΗε νΐΈΠδ πιυδί Βε ΓβδίδίΕΠί 
(ο ιΗβ 1βδΐίη§ είίβείδ οί ΐΗβ δϋΒδίΕηεβ Ιο Ββ οΕΓΠβά. ΤΗίδ 
ΙυγβΓ πιυδί Ββ Γηαάβ οί ΓβίηίοΓββά Γβδίη ΗΕνίη§ ε Γηίηίπιυηι 
ΐΗίεΗηβδδ οί 1 πιπι. ΤΗβ ΓιΒΓβδ υβεά πιυδί ηοΐ τβάυεβ ιΗβ 
εΗβΓηίοΕί ΓβδίδίΕηεβ οί ιΗβ ΙυγβΓ. ΤΗβ ίηηβΓ ρεγΙ οί ιΗβ ΐΕγβΓ 
πιυδί Ββ πεΗ ίη Γβδίηδ Εηά ηιυδί Ηηνβ ε πϋηίπιυιη ΐΗίεΗηβδδ 
οί 0.2 ιη.πι. 

ΤΗβ ΓβςυίΓβπιβηΐδ άβίΕΐΙβά ίη ηΐΕΓ^ίπηΙδ 213 140 (6) 
βηά 213 142 (2) οί δβείίοη 4 πιυδί Ββ δΕίίδίΐεά. 

ΤΗε ίίηίδΗβά \ναΙ 1 δ ηηυδί δΕίίδίγ ίΗβ ΓβςυίΓβηιβηΙδ άβ-' 
ίΕΪίβά ίη ΓηΒΓ§ίηΕΐ 213 140 ( 3 ) οί δβείίοη 4 . 

ΤΗε ΓηίηίΓηυηι ΐΗίεΗηβδδ οί ιΗβ \νΕΐ] 8 Ηε 11 Ββ 

- 3.5 ηίΓη ίί ίΗβ οΕρΕοίίγ οί ιΗβ ΙεπΗ άοβδ ηοί βχεββά 3 Γη 3 

- 5.0 πητι ίί ίΗβ ΟΕρΕοίίγ οί ίΗβ ίοηΒ ίδ πιοΓβ ιΗεπ 3 ηι 3 . 

δβείίοη 4: Τββί ηιβίΗοάδ Εηά ςυΕίϊίίβδ ΓβςυΐΓβά 

Τβδίδ Εηά ηυΒίίίϊβδ ΓβςυίΓβά ίοΓ πίΕίβΓίΕΐδ ίοΓ ίΗβ ρΓοίο- 
ίγρβ ΙβπΕ 

( 1 ) ΤβΗίηβ οί δρεείηηβηδ 

ΤΗε δρβείηιβηδ ΓβςυΪΓβά ίοΓ ίΗε Ιβδί πιυδί ννΗεΓβνβΓ ροδ- 
δίΒΙβ Ββ ίΕ^βη ίΓοηι ίΗβ ννοΐΐδ οί ίΗβ Ιβη1<. Γογ ΐΗίδ ρυφΟδβ 
ευί - ουί ρΕΓίδ Γβδυ]ίίη§ ίεοηι ίΗβ πίΕΐίίη^ όί ΕρβΓίυΓβδ, βίε. 
πίΕγ Ββ υδβά. 

(2) ΡβΓΟβηίΕββ οί §ΐΕδδ ίίΒΓβ. 

ΤΗβ Ιβδί πιυδί Ββ εοηάυείβά ίη ΒοοοΓάπποβ \νίιΗ ίΗβ 
ΓηβίΗοάδ ρΓβδοπΒεά ίη ΙδΟ ΚβεοΓηηιβηάΕΐίοη ΚΙ 172 
1970. 

ΤΗβ βίοδδ εοηίβηί οί ίΗβ δρβείπιβη πιυδί Ββ Ηί§ΗβΓ ιΗεπ 
25 ρβΓ εεηί Εηά ΙοννβΓ ίΗαιι 75 ρβΓ εβηί Βγ ηίΕδδ. 

( 3 ) ϋβ^τβε οί ροΙγηιβπζΒίίοη. 

(ε) νΐ'βΙΙ ίη ροΐνεδίετ Γβδίηδ 

ΤΗβ ΓβδίάυΕί δίγΓβηβ εοηίβηί πιπγ ηοί Ββ Ηί§ΗβΓ ιΗεπ 2 
ρβΓ εβηί, ευΙευίΕίβά οη ίΗβ ΙοΙεΙ ςυΕηΙϊίγ οί Γβδίηδ. ΤΗβ Ιβδί 
δΗοΙΙ Ββ εοηάυείβά ίη ηεεοΓάΒηεβ ννίιΗ ε δυίίαΒΙβ πιβίΗοά. 2/ 


ΟΙ355 οί ίγρεβ Ε Εηά 0 Ϊ5 άβίιηεά ίη ΤαΗΙβ 1. 

2/ ΤΗε ΓηείΗοά ρΓεδεπΗβά ίη δίΕηάΕΓά ϋΙΝ 16945 οίΤυηβ 
1969, ρΕΓ3@ΓΕρΗ 6.4.3 ίδ Γε§3Γάεά 35 βυίίΕΒΙβ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(Η) ΧΤεΙΙ ϊη βροχίΒβ Γββίηδ 

ΤΗβ βοβίοηβ βχίΓβο! Γίΐ&γ ηοΐ Ββ Ηί§ΗβΓ ιΗεπ 2 ρετ οβη! 
αιίουίδίεά οη ιΗβ ΙοΙεΙ ςυβηΐίΐγ οί Γββίηδ. ΤΗβ Ιββ! δΐιαίΐ Ηβ 
βοη<1υβΙβ(1 ΐη’ αοοοπίαηοε ννίιΗ & βυίίβΗΙβ ιηβΐΗοίΙ. 3/ 

(4) Ββη<1ίη§ 3η8 Ιβηβίΐβ βΐΓβη§ΐΗ. 

ΤΗβ ΓπββΗΗηίβαΙ ρΓορβΓίίβδ ηιυβί Ηβ (ΙβΙβΓπιϊηβεΙ: 

- Γογ (Ηβ δΗβΙΙ, ίη ΐΗβ εχιεΙ 3ηεΙ οπουπιίβΓβηΐίΕΐ (ΙΪΓββΙΐοηβ; 

- Γογ (Ηβ βηεΐδ 3η<1 νναΙΙδ οί οοιηρΕΓίπιβηΐδ, ΐη Εηγ βΙΪΓβείίοη. 
Ιί ίΗβ ρπηοίρηΐ (Ητεοΐίοηδ οί ΐΗβ ΓβίηίοΓββιηβηΐ βίο ηο! οο- 

ίηοίεΐβ ννίΐΗ ιΗβ 3χΐ3ΐ 3ΐΐ(1 0ΪΓβυηιΓβΓβηΓΐ3ΐ άίΓβοΙίοηβ (Γογ εχ- 
3Πΐρ1β ϊη ίΗβ β3ββ οί ΒϊβχϊεΙ ννϊηοΙΐη§), ίΗβ βΐΓβη^ΐΗ ιηαβί Ηβ 
(ΙβΙβΓΓηϊηβιΙ ίη ίΗβ ρπηοίρΕί (ΙίΓβοΐίοηδ οί ίΗβ ΓβϊηίοΓββηιβηΐ 
3η<1 β3ΐβυΐ3ΐε<1 Γογ ίΗβ εχιεΙ 3π(1 βΐΓβυηιίβΓβηΐϊαΙ (ΙΪΓβοΙϊοηδ 
Ηγ 3ρρ1γίη§ ίΗβ Γο11οννίη§ ίοπηυΐββ: 

Τβηδίΐβ 

"Τ,ο = 2 Ο Τ,Η δίη 2 V 

Τ,3 = 2 ΟΤ,Ηοοδ 2 ^ 

ΒβηεΙίη® , 

Γ,ο = 2 σ Γ,Η δϊη 2 σ1. 

’.Γ,β = 2 Ο Γ,Η βοδ 2 -^ 

Τ = ΐεηβίΐβ 
β = βΪΓβυπιίβΓβηΐίβΙ 
3 = εχιεΙ 
Η = ΗβΙίβοίεΙαΙ 
Γ = Ηβηι1ϊη§ 

α = ρΓβίβΓβηΐϊβΙ ννίηάίηβ βη§1β 

ΤΗβ Ιβηβίΐβ δίΓβη^Η ιτιυδί Ηβ Ιβδίβιΐ ΐη 3βοοΓ<ΐ3ηββ ννίιΗ 
ίΗβ ηιβίΗοάδ ρΓβδ(τΐΙιβ(1 ίη (Ιικαιιιιβιι! ΙδΟ/Τ(ί 61/\νΐ1 
2/ΤΟ “ΤβδΙδ οί §1βδδ ΓβίηίοΓΟβο) ρίβδίίβδ” Νο 4 οί ΓβΒηιβιγ 
1971. 

ΤΗβ Ηβη(1ίη§ δΐΓβη§ΐΗ ηιυδί Ηβ Ιββίββΐ ίη βββοπίβηββ ννίΐΗ 
ίΗβ ηιβίΗοάδ ρΓβδβΓΪΗβιΙ ίη ΚββοιηηιβηΓίαΐίοη Ι5Ο/Τ0 61 
Νο 1540 οίΑρπΙ 1970. 

ΚβςυΐΓβπιβηΐδ 

Νβ\ν ΐΕηΗδ πιββΐ ίΗβ Γο11οννίη§ ββίβΐγ ίαοίοτδ 
3§3ΐηδΙ πιρΙυΓβ: 

δβίβΐγ ΓεοΙογ Γογ δΐ3ΐίβ 1ο3(1ίη§: 7.5 
δβίβΐγ ΓεοΙογ Γογ άνηβπιίβ 1θ3(1ίη§: 7.5 
ΤΗβ 3βββ1βΓ3ΐίοη νηΐυββ (ο Ηβ ΕρρΙίβεΙ ίη οοπιρυΐίη§ ίΗβ 
(ΙγηΕπιίο 1ο3(1 3Γβ 3β Γοΐΐοννβ: 

2 § ίη (ΙίΓβοΙίοη οί ΐΓ3νβ1; 

1 § 31 π§Ηΐ 3η§1ββ Ιο (ΙίΓβοΙίοη οί ΐΓβνβΙ; 

1 § νβηίοαίΐγ υρνν3Γ(1β; επ(1 

2 § νεηίοΕίΙγ (1ο\νηνν3Γ<1δ. 

Αδ ίΗβ βΗ3Γ3βΙβΓίβΐίθδ οί 3 ΓβίηίοΓββίΙ ρΐδδΐίοβ ΐ3Πΐίη3ΐβ 
Τηβγ νβΓγ 3ββοπ1ίη§ Ιο ίΐδ δίΓϋβΐυΓβ, ηίιηίπΗίηι νβΐυβδ 3Γβ 
ιιοί ρΓβδβΓΪΗβί) Γογ Ηβηάίη§; Εηά Ιβηβίΐβ βΐΓβη§ΐΗ ΗυΙ Γογ 
1θ3(1δ: 

Α = β Ο Τ ννΗβΓβ σΤ > 5 [ Πβ Ιβηδίΐβ δΐτβη§ΐΗ 31 ΗτεβΗ; 

Β = β 2 σ Γ ννΗβΓβ σ Γ ίβ ίΗβ ΗβηοΙίη^βίΓβη^Η 31 ΗΓββΗ; 
ννΗβΓβ β ίβ ιΗβ (ΗίβΗηβδδ οί ιΗε ννβΐΐ 
ΤΗβ ηιίηίπιυπι νβίαββ Γογ ίοΓββδ Α 3ΐκ1 Β 3Γβ: 

Γογ Βεη<Τιη£: 


ΟηρΕοίΙγ οί Ι3η1ί < 3 τη 3 

- βίΓβυηιίβΓβηΐίβΙ (ΙίΓββΙίοη 

- ΕΧΙΕΙ (ΙίΓββΙίοη 
03ρ3βί(γ οί (3ηΙ< > 3 πι 3 

- οίΓβυηηίβΓβηΐίβΙ (ΙίΓβοΙίοη 

- εχϊβΙ «ΙίΓβοΙίοη 
Γογ Ιβηδϊΐβ: 

- βΪΓβιιπιίβΓβηΙίβΙ (ΙίΓβοΙίοη 

- 3X131 (ΙίΓβοΙίοη 


Β = 600 8εΝ 
Β = 300 (ΙβΝ 

Β = 600 (ΙβΝ 
Β = 300 ώιΝ 

Β = 100 άβΝ/ιτίΓη 
Β = 70 γΙεΝ/πιπί 


Μοάυΐβ Ε οη Ηβη(ϋη§ ίη πιβΕδίπειΙ 31 -40 °0 βηβΐ 31 
+60°€. ΤΗβ Ιννο νβΐυβδ πΐ3γ ηοΐ (ϋίίβΓ Ηγ ηιοββ ιΗεπ 30 ρβΓ 
οβη! Γγοπι ίΗβ νβΐυβ οΗοίηβι! 31 20° €. ΒβΗ&νίουΓ οί νναΐΐ 


3 / ΤΗβ ιηεΐΗο(1 ρτεδοηΒεΒ ίη δίβικίαπί ϋΙΝ 16945 οί Ιυηβ 
1969, ρ3Γ3ρ·3ρΗ 6.4.2 ίδ Γε^βιΑειί 35 δυίοΗΙβ. 


ηιβίβπβΐ 8υπη§ 3 Ιβηδίΐβ ΙβδΙ ΐ3δΐίη§ ηιοΓβ (Ηβη 1000 
Ηουβδ. 


ΤΗβ ΙβδΙ Ιβηδίοη ίδ 


0Τ 

7.5 


ϋυπη§ ίΗβ ΙβδΙ ίΗβ ΓβοΙογ Κ = - μ - ηιβγ ηο! 

Ηβ Ηί§ΗβΓ ιΗβη 1.6. Ο ο 

ε 0 = β1οη§3ΐίοη οί1ο3(1β(1 βρβοΪΓηβη 31 Ηββίηίη§ οί ΙβδΙ 

ε ιοοο = ε1° η δ 3ΐ * οη οί 1ο3(1β(1 δρβοίηιβη 31 βη(1 οί ΙβδΙ 

(5) ΙηιρΕβΙ ΗβΗΕνίουΓ 

(ε) ΝΕίΙΙΓβ οί ΙβδΙ 

ΙπιρΕΟί ΗεΗΕνίουΓ ίδ βίβίβπηίηειΐ οη 3 βαηιρίβ οί 
ΙαΓηίιτίΕΐβ οοΓΓβδροηάίηβ Ιο ιΗβ δΐηιβίιίΓΕί ηΐΕίβπβΙ υββΒ Γογ 
ίΗβ οοηβΐηιοΐίοη οί ιΗβ ΙηηΗ. ΤΗβ ΙβδΙ ίδ βΕΓΓΪβά ουί Ηγ (ΐΓορ- 
ρίη§ β 5 Ηβ δίεβΐ ηιβδδ οηΐο ιΗβ δυτΓαββ οί ιΗβ ΙηπιίηΕΐβ οογ- 
ΓβδρΟΓκίίη^ Ιο ιΗβ βΧΐβΓΠΕί δΙΙτίΕββ οί ίΗβ ΐΕηΙί; 

(Η) ΑρροΓβΙυδ 

ΤΗβ ΕρρβΓΕίυδ βοηδίδΐδ οί ε 5 βίββΐ πίΕββ, 3 ^αίάβηοβ 
Ββνίοβ Γογ ΐΗίδ ΓΠΕδδ 3Π(ί 3 βρββίΐΤΙβη - Ηβ3Γΐη§ βίίΕδδίδ. Α 
§βηβΓ3ΐ (Ηε^γεπι οί ιΗβ ΕρρΕΓΕίυβ ίδ §ίνβη ίη ΠςιΐΓβ 1. ΤΗβ 
Π1Β33 ίδ ίη ιΗβ ίοπο οί 3 δίββΐ ογ1ίη(1βΓ ρΓονίιΙβεΙ ννίιΐι Ιννο 
§υί(1β βΗΕηηβΙδ, ίΗβ ΙοινβΓ βχίΓβπιίΐγ Ηβίη§ δρΗβποΕίΙγ 
δΗβρβιΙ, 90 πιηι άίβιηβΙβΓ 

ΤΗβ βυίϋβηββ (Ιβνίββ ίβ Πΐΐββΐ νβΓίίβΕίΙγ Ιο 3 ννΕΐΙ. 

ΤΗβ δρβοίηιβη - ΗβΕΓβΓ ίδ ΟΟΠΐρθδβ(1 οί 1\νθ 311§1β - Η3Γ6 
οί 100 X 100 X 25 πιηι επ(1 300 ιηπι 1οη§, ννβίβίβίΐ Ιο ε 
400 X 400 γππι πιείΕΐ βυρροΓί. ΤΗβ §βρ ΗβΙινββη ιΗβ 1\νο 
Ηεγ3 ίβ 175 πιηι. ΤΗβ δρβοίηιβη - ΗβΕΓβΓ, Γιχβ(1 Ιο ιΗβ 
ξΓουηεΙ, ίβ ρτονίβίβοΐ ννίΐΗ 3 50 ιηπι οβνίΐγ Ιο βΐΐονν ίΐβχίοη οί 
ίΗβ δρβοίηιβη. 

(ο) ΡΓβρΕΓΕίίοη οί βρεοίπιβηδ. 

Γγοπι ιΗβ δΕίηρΙβ, ΐΗΓββ βρβοίπιβηδ εγθ Ιβίίβη, β3θΗ 
πιβΕδυτίη^ 200 X 200 ιηπι X ΐΗίοΗηβδβ οί ιΗβ δΕίηρΙβ. 

(4) 0ρβΓ3ΐίη§ πιβίΗοοΙ 

ΤΗβ δρβοίηιβη ίβ ρΐβοβί! βγιηΓηβίΓίοΕίΙγ οη ιΗβ δρβοίπιβη- 
ΗβΕΓβΓ; ίί ρΟδδίΗΙβ ίΐ ΓβδΙβ ΟΠ ίΗβ δϋρρΟΓΐ ίθ)Ιθ\νίπ§ 1\νθ Ηε- 
δίο δ(Γ31§Ηΐ Ιίηβδ οί ίΗβ δίπίβοβ, ίη δυοΗ 3 \νβγ (ΗεΙ ιΗβ ΓΠΕδδ 
δΙπΗβδ ΙΗβ οβηΐΓβ οί ιΗβ ίβοε οί ιΗβ δρβοίηιβη οοΓΓββροη- 
(1ίη§ Ιο ίΗβ βχΙβΓηΕΐ δυτίβοβ οί ιΗβ ίβηΗ. 

ΤΗβ ΓΠ3δβ ίδ βΐίοινβίΐ Ιο ίβΐΐ Γγοπι ε (ΙβΙβΓΓηίηβίΙ Ηεί^Ηΐ, 
03Γβ Ηβίη§ ΐβΗβη ίο βηβιπβ (ΗεΙ ίί (1οβ5 ηοΐ ΓβΗουηΒ επΒ 
δΙπΗβ ιΗβ δρβοίηιβη 3 ββοοηεΐ Ιίηιβ. 

ΤΗβ ΙβδΙ ηιυδί Ηβ οοη(1υοΐ6Γ(1 3ΐ ΕηιΗίβηΙ ΙβπιρβΓΕίιΐΓβ. 

ΤΗβ Ηβί§Ηι Ιο ννΗίοΗ ιΗβ ηπΕββ ίδ Γβίδβίΐ ίη ιΗβ ^υίάΕηοβ 
(Ιβνίοε ίβ ηοΐβίΐ. 

ΤΗβ οίΗβΓ Ιννο δρεοίηιβηβ ΕΓβ ΙβδΙβεΙ ίη ιΗβ δΕίηβ ννβν. 

(ε) ΚβςιηΓβηιβηΐ 

ΤΗβ (Ιτορ Ηβί^Ηΐ Γογ ε 5 ιηβββ βΗβΠ Ηβ 1 ηιβίΓβ; ιΗβ 
δρβοίηιβη ιηιΐδΐ ηοΐ ηΐΐονν Ιββίο^β οί ηιοΓβ ΐΗβη 1 ΙίΐΓβ ρβΓ 
24 Ηουτβ ννΗβη 8 υΗ]βο 1 β(ί Ιο ε οοΐυηιη οί ννβΙβΓ οί 1 ΐη. 

(6) ΚβδίβίΕηοε Ιο οΗβοιίοη] 3§βη1δ. 

Πβΐ ΓβίηίοΓοβιΙ ρίΕδίίοβ ΙβδΙ ρΐβίβδ, ρΓβρΕΓβί! ίη ιΗβ ΙεΗο- 
ΓΕίΟΓγ, ΕΓβ δΙΐΗ]βΟίβ(1 ΙΟ ΕΐΐΕΟ'Π Ηγ ίΗβ (ΐΕΠ^βΓΟΙΙδ βηΗδίΕΠΟβ 
31 ε ΐβηιρβΓβίϋΓβ οί 50°0 Γογ 30 ιΐΕγβ ίη Εθοοπΐ3ηοβ ννίιΗ 
ιΗβ ίοΐΐοννίη^ ρΓοοβΒυΓβ: 


(β) ϋβδοπρίίοη οί ιΗβ ΙββΙ ΕρρΕΓΕίυβ (βΗοννη ίη Π§ηΓβ 2). 

ΤΗβ ΙβδΙ ΕρρΕΓΕίυβ οοίηρπβββ 3 £ΐ35δ ΟνΙίηΐΙβΓ, (ΙΐΕΠΙβΙβΓ 
140 X 150 πιηι, 150 πιιη Ηί§Η ννίιΗ Ιννο ηοζζΐββ ροβϊΐίόηβοΐ 
31 135° οηβ Πΐΐβοΐ ννίιΗ 3 η Ν5 29ΙοίηΙ Ιο ΠιΗβ επ ίηΙβΓηιβίΙί- 
3(β ρίρβ Γογ 3 Γβίΐυχ οοηεΙβηδβΓ (1), ιΗε οίΗβΓ ηοζζΐβ ΓιΙΙβά 
ννίιΗ επ Ν5 14.5 ]οίηΐ Ιο Ιε 1(6 3 ΐΗβπηοηιβΙβΓ (2), βη ίηΙβΓ- 
ηιε(1ί3ΐβ ρίρβ Γογ 3 τβίΐυχ οοηάβηδβΓ επο) ε ΓβΠυχ οοηιΙβηδβΓ 
ηοΐ δΗοννη ίη ιΗε (Ηε§γεπι. ΤΗβ βίβδβα ρβΓΐ οί ιΗβ βρρΕΓΕίυβ 
βΙΐΒΐΙ Ηβ ίη §1βδδ ΓβδίδίΒηΙ Ιο οΐιβη^βδ οί ΙεηιρβΓΕίυΓβ. 


ΤΗβ βρεοίπιβηδ ΐβΗβη Γγοπι ιΗβ ΙβδΙ ρΐβίββ ίοπη ιΗβ ΗΕββ 
ΕΠ(1 ιΗβ Ιορ οί ιΗβ Ιξίβδδ ΟγΙίΐκίβΓ. ΤΗβγ 3Γβ δβΕίβί! ΙΟ ίΗβ 
βίάβδ οί ιΗβ ογΙίηιΙβΓ Ηγ ε ΡΤΓΕ οοΙΙβγ. ΤΗβ ογ1ίη(1βΓ ννίιΗ 
ίΗβ Ιννο βρεοίπιβηδ ίδ οΐ3ΐηρβ<1 ΗβΙννββη Ιννο ρΓβδδυΓβ ρΐβίβδ 
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ίη εοιτοδίοη - Γεβίβίβηΐ βίεεί ννίιΒ δίχ ιΚΓ63<1β(1 ΒοΙίβ ιί§Βΐ- 
βηεά Βγ πιεβηδ οί ννίη§ ηυίδ. Αη ββΒεδΙοδ ννββΒεε πιιΐδΐ Βε 
ρίβεεθ Βείννεεη [Ββ ρεεδδΐίΓε ρΐβίεδ βηά ιΒε δρεείηιεηδ. 

ΤΒεβε ννβδΒεκ ηγ 6 ηοΐ δΗοννη ίη Π§ιΐΓ6 2. Ηεβΐίη§ ίδ εί- 
ίεείεά Ιγογιι οιιΐδίείε Βγ ιηεβηβ οί 3η βυΙοηιβίίεβΙΙγ εοη- 
ΐΓοΙΙεά δίεενε ΒεαΙεΓ. ΤΒε ΙεπιρβΓβΙιίΓε ίδ πιεβδίιτενΐ ίη ΐΒε 
εΒαηιΒεΓ εοηΙβίηίη§ ιΒε Βςιιίά. 

(Β) ΟρεΓβΐίοη οί ΐΒε Ιεδΐ 3ρρ3Γ3ΐιΐδ. 

ΤΒε ΙεβΙ βρρβΓβΙυδ βΐΐοννδ οηΐγ ΠβΙ ρΐαΐεβ οί αηίίοπη 
ΐΒίεΒηεδδ Ιο Βε ΙβδΙεοΙ. ΤΒε ΙεβΙ ρΐβίεδ βΒοαΜ, ίί ροβδίΒΙε, 

Βε 4 πηη (ΒίοΒ. 8Βου1ο1 ιΒεβε ρΐβίβδ Βε οονεεεά ννίιΒ β §ε1 
εο3ΐίη£, ΐΒεγ ηιηδΐ Βε Ιβδίεεί ίη εοηάίΐίοη ββ ίοΓ ρΓβεΙίεβΙ 
υβέ. δίχ Βεχββοηβΐ δρεείηιεηδ, εβεΒ βκΐε ηιεβδυπηβ 100 
ηιηι, 3Γε ευΐ Ιγοιπ ιΒε ΐεβΐ ρΐβίε. 

Γογ εβεΒ ΙεδΙ, ΐΒεεε βρεείπιεηδ βίε ρεερβΓεά ρεΓ βρρβΓβ- 
Ιυδ. Οηε οί ιΒεβε δίηιρίεδ ίβ υβεεί ββ 3 τείεΓβηεε βηά ιΒε 
οιΒογ Ιννο βΓε υδεά ίοε οΒεεΙαηβ ίη ιΒε 1ίηυί<1 ζοηε, βηά νβ- 
ρουΓ ζοηε οί ιΒε άενίεε Γεδρεείίνεΐγ. 

(ε) Τεβι ρΓοεβεΙυΓε. 

ΤΒε δρεείηιεηδ Ιο Βε Ιεδίεεί βΓε ρίβεεά οη (Βε βρρβΓβΙυδ 
\νίΐΒ ιΒε δυΗβεε ννΒίεΒ ηιβγ Βε ςεΙ- εοβίενΐ ίβείη§ ίηννβπίδ. 

1200 ηηΐ οί Ιεβΐ Βςηίά ίδ ρουτεεΙ ίηΐο ιΒε §1ββδ εγΙίηάεΓ. ΤΒε 
βρρβΓβΐιΐδ ίδ ΐΒεη Βεβίεεί Ιο ιΒε ΙεδΙ ΐεηνρεΓβΙυΓε. Α εοη- 
δίβηΐ ΙεηιρεΓβΙυΓε ίδ πι&ίηΐβίηεεί άυπη§ ιΒε ΙεδΙ. Αίΐετ ιΒε 
ΙεδΙ ιΒε βρρβΓβΙυβ ίβ εοοίβά Ιο ιΒε βπιΒίεηΐ ΙεπφεΓβΐιΐΓβ βηά 
ιΒε ΙεβΙ Ιίηυίά Γετηονεά. ΤΒε δρεείηιεηδ ΙεδΙεά 3Γ8 ίπηηεάί- 
βίεΐν ννβδΒεά ννίιΒ εΐίδΐίΐίβεί ννβΙεΓ. Είηυίάδ χνΒίεΒ βΓε ηοΐ βοΐ- 
υΒΙε ίη ννβΙβΓ βΓε Γεηιονεά ννίιΒ β δοΐνεηΐ ννΒίεΒ άοεβ ηοΐ βΐ- 
ΙβεΒ ιΒε δρεείηιεηδ. ΜεεΒβηίεβΙ εΙε&ηίη§ οί ιΒε ρΐβίεδ εβη- 
ηοΐ Βε ρεπτιοπτιεά Βεεβιιβε οί ιΒε άβη§βΓ οί άβιη3§ίη§ ιΒε 
βυτίβεε οί ιΒε δρεεΪΓηεηδ. 

(ά) Ενυβίΐίοη 

Α νίδυβί εχβπϋηβΐίοη ίβ πιβάβ: 

— ίί ιΒε νίβαβί εχβηνίηβΐίοη τενεαίβ εχεεδδίνβ βΐίβεΒ 
(οΓβεΙςβ, ΒυΒΒΙεδ, ροΓεβ, ρεε1ίη§ οίί, δννεΙ1ίη§, ογ γοιι§Β- 
ηββδ), ιΒε ΙεβΙ ίδ εοηοΐαβίνε ηεςβίίνεΐγ; 

— ίί ιΒε νίβυβί εχβπιίηβΐίοη τβνββίδ ηο βΒηοπηβΙίΐγ, Βεηά- 
ίη§ ΙεβΙδ βΓε πιβοίε Βγ ιΒε ηιείΒοεΙδ βρβείίίεεί ίη ΓηβΓ§ίηβ1 
213 140 (4) οη ιΒε Ιννο δρεείηιεηδ 8υΒ]βεΙβ<1 Ιο εΒεπιίεβΙ 
βΐίβεΕ βηά οη [Βε τείεΓεηεε δρεείηιεη. Ιη ΐΒίβ 03βε [Βε 
Βεηάίη§ δ[Γβη§[Β δΒβΙΙ ηο( Βε ιηοΓε ΐΒβη 20 ρεΓ εεηΐ Ιοννεε 
[Ββη [Βε νβΐυε 3δοεΓΐβίηε(1 ίοε ιΒε ΙεδΙ ρΐβίε ηοΐ 8υΒ]εεΐεά Ιο 
βηγ δΐΓ8δ$. 

ΤεβΙ βηά ςυβίίΐγ Γεςυίεεά ίοε ιΒε ρΓοΙοίγρε υηίΐ. 213141 

ΤΒε ρΓοΙοίγρε Ιβηΐν δΒβΙΙ Βε βυΒ)εεΐεά [ο β ΒγάιβυΙίε 
ρεεδδΐίΓε ΙεβΙ εοηάιιείεά Βγ βη εχρεη 3ρρΓονε<1 Βγ [Ββ εοπι- 
ρείεηΐ βυΐΒοΓΪΙίεδ οί β 0οη(Γβε(ίη§ ΡβΓίγ. 

Ιί [Βε ρεοΐοίγρε ΙβηΒ ίβ εΐίνίείβεί ίη(ο εοπιρβΓίηιεηΐδ είίΒεΓ 
Βγ ΒυΙΒΒεβεΙδ ογ Βγ Ββίίΐε ρΐβίεδ, ΙΒε ΙεδΙ βΒβΙΙ Βε εοη- 
<1υεΐβ(1 οη 3 υηίΐ τηβάε ίοΓ ΐΒίβ ρυΓροβε \νί(Β [Βε δβπιε εχΙεΓ- 
ηβΐ εηάδ βδ [Βε εηΐΐΓβ ΙβηΒ βηεΐ ννΒίεΒ τερεεδεηΐδ [Βε ρβΓΐ οί 
[Βε Ιβηΐν 8υΒ]εεΙει1, υηάοΓ ηοι ηιβΐ εοη(1ίΐίοηδ οί υβε, Ιο ιΒε 
§τε3ΐεδΐ δίτεββεδ. 

ΤΒίβ ΙεβΙ δΒουΜ ηοΐ Βε εοη<1υοΐε<1 ίί [Βετε Ββδ βΒεβεΙγ 
Βεεη 3 δυεοεβδίαΐ ΙεβΙ οη βηοίΒεΓ ρΓοΙοίγρε υηίΐ οί [Βε 
δβηιε βεείίοη ογ α δεείίοη ννίιΒ Βγ^Βογ (Βηιεηδίοηβ, §εοηιβΙ- 
πεβίΐγ δίεπίΙβΓ Ιο ΐΒαΙ οί [Βε ρΓοΙοίγρε υηίΐ ίη ςυεβίίοη, ενεη 
ίί [ΒβΙ αηίι Ββδ 3 ίΐίίίετεηΐ ίηΙβΓπβ! βυτίβεβ ΙβγεΓ. 

ΤΒίδ ΙεβΙ ηιυδί (ΙβπιοηδίΓβΙβ [ΒβΙ ιΒε ρΓοΙοίγρε υηίΐ Ββδ, 
ιιηεΙβΓ ηοΓπιβΙ εοηάίΐίοηδ οί ϋδε, 3 ΓβοΙογ οί ηοΐ Ιεβδ [Ββη 
7.5 δο ίβΓ 3β ηιρΙιίΓε ίδ εοηεεΓηεά. 

Ιί ηιυδί Βε ρτονειΐ, ε.§. Βγ εβίευίβΐίοη, [ΒβΙ δβίεΐγ ίβείοΓδ 
β^βίηδΐ ίΓβείυΓε §ίνεη ίη Γη3Γ^ίηβ1213140(4) βΓε οοηιρίίβεί 
ννίιΒ ίοΓ εβεΒ βεείίοη οί ιΒε ΙβηΒ. 

ΚηρίυΓβ οεειίΓδ ννΒεη ιΒε ΙεδΙ Ιίςυίά εβεβρεβ ίεοπι ιΒε 
ΙβηΒ ίη ιΒε ίοπη οί)εΙδ. Εοηδβί)υβηΐΙγ, ΒείοΓε ιΒίδ τυρίητε, 
ιΒε ρΓεδεηεε οί (ίβίβηιίηβΐίοηβ Άηά Ιοδβεβ οί ΙίςυίοΙ ιΒεου§Β 
ιΒεβε (Ιείβηιίηβΐίοηδ ίη ιΒε ίοΓπι οί άεορίεΐβ ίδ ρβΓΓηίΐΙβεΙ. 

ΤΒε ρεοΐοίγρε υηίΐ βΒβΙΙ Βε δυΒπιίΐΙβΒ Ιο 3 ΒγάΓβυΙίε ρΓεβ- 
δηΓε. 

Η = 7.5 X (1 X Β 

ννΒβΓε Η ίβ ιΒε Βεί§Βΐ οί ιΒε εοίηηιη οί ννβίεε 


Β ίδ ιΒε Βεί§Βι οί ιΒε ΐβηΒ 

ε! ίδ ιΒε άεηβίΐγ οί ιΒε δυΒδΙβηεε Ιο Βε οβΓπεά. 

Ιί β ΓυρΙυΓε οεεϋΓδ ννίιΒ β ννβΙεΓ - εοΐιηηη Βεί§Βΐ Η ] Ιβββ 
ΐΒβη Η, ΐΒεΓε ηιυδί δΐίΐΐ Βε 
Η, 3= 7.5 X ά X (Β-Β,) 

ννΒεεε Β. ίβ ιΒε Ββί§Βΐ οί ιΒε Βί^Βεβΐ ροίηΐ ννΒεεε ιΒε ίΪΓ8ΐ)εΐ 
οί Ιίςηία βρρεβΓδ. 

δΒουΙεί ιΒε Πονν οί ΙίςυίεΙ βΐ ροίηΐ Β ] Βε Ιοο βΓεβΙ, ίί ίβ 
εβδεηΐίβΐ ΐο ηιβίνε 3 ΐεηιροΓβΓγ τερβίΓ βη<1 ΙεηνροΓβΓγ Ιοεβΐ 
βίΓεη^ίΒεηίηβ Ιο εηβΒΙε ιΒε ΙεδΙ Ιο εοηΐίηηε Ιο Βεί§Βΐ Η. 

ΟοηίοΓΓηίΐγ εΒεεΙν οη ΙβηΒδ ρΓοάυεεά ίη βεηεδ. 213142 

(1) ΤΒε ίηδρεείίοη οί εοηίοΓπνίΙγ οη ΙβηΒβ ρπκΐυεειΐ ίη 
δεπεβ δΒβΠ Βε εβΓΓΪεεΙ οηΐ Βγ εοηε!ιιοΐίη§ οηε ογ πίογο οί ιΒε 
Ιεδίδ ΙίδΙείΙ ίη ΓηβΓ^ίηβΙ 213140. 

ΗοννβνεΓ, ιΒε ηνεββηΓεπιεηΙ οί ιΒε (Ιερεε οί 
ροΙγΓηεΓΪζβΐίοη ίβ Γβρίβεεεί Βγ ΒβΓεοΙ Ββπΐηεδδ 
ηιεβδίίΓεπιεηΐ. 

(2) ΒβγοοΙ Ββπΐηβδδ. 

ΤΒε ΙεβΙ ηιηβΐ Βε οοηιΐυείβίΐ ίη βεεοπίβηοε ννίιΒ δυίΙβΒΙε 
ρΓοεεείυΓβδ 4/ . ΒβΓεοΙ Βαπίηεδδ ηΐ83δϋΓε<1 οη ιΒε ίηίεΓηβΙ 
βυτίβεε οί ιΒε ΓίηίβΒειΙ Ιβηΐν βΒβΙΙ ηοΐ Βε Ιεδβ ΐΒβη 75 ρεΓ 
εεηΐ οί ιΒε ναΐυε οΒίαίηεε! ίη ιΒε ΙβΒογβΙογυ οη ρυΓε 
Ββπίεηεεί Γεβίη. 

(3) ΤΒε ρεΓοεηΐ3§8 οί §1βδδ ίίΒΓε ΓηηβΙ Βε ννίιΒίη ιΒε 
Ιίηιίΐδ ρΓεβοηΒεΒ ίη ηιβΓ^ίηβΙ 213140 (2) βηά, ίη 3<1(1ίΐίοη, 
ηιυδί ηοΐ ΒενίβΙε Βγ πιογο ΐΒβη 10 ρεΓ εεηΐ οί ΙΒε 11§υΓβ ίοΓ 
ιΒε ρΓοΙοίγρε Ιβηΐν. 

ΤεβΙδ βηε) ςυβίίιίεδ τεςυίΓεε) ίοΓ βΐΐ ΙβηΙνβ ΒείοΓε Ββίη§ 213143 
ρυΐ ίηΐο βεΓνίεε. 

ΤββΒρΓοοίηβδβ ΙεβΙ 

ΤΒε ΙεβΙφΓοοίηεβδ ΙεβΙ δΒαΙΙ Ββ οοηΒηοΐεΒ ίη βεεοηίβηοε 
ννίιΒ ιΒε ρΓονίδϊοηδ οί Γη3Γ§ίηβ1δ 211150, 211151 βηά 
211152 βηεΐ ιΒε εχρεΓί’β βίβπιρ δΒβΙΙ Βε βρρίίεά Ιο ιΒε 
ΙβηΕ. 

213144 

-213149 

δεείίοη 5: δρεείβΐ ρΓονίδϊοηδ ίοΓ ΐβηΒδ ιιβεά ίοε ιΒε 
εβΓΓίββε οί δυΒδΙβηεεβ ννίιΒ 3 ΠβδΒ - ροίηΐ οί 55 0 0 οί ΙοννεΓ 

ΤΒε ΐβηΒ ηναδί Βε εοηβίΓυοίβι! βο βδ Ιο εηδίηε ιΒε 213150 
εΐίηηίηβΐίοη οί δίβΐίε εΐεείπείΐγ ίΓοηη ιΒε νβποιίδ οοΓηροηβηΐ 
ρβΓίδ δο βδ Ιο 3νοίεΙ ιΒε βεουηιυΐβΐίοη οί άβη§εΓουδ εΐεείπε 
θΒ3Γ§88. 

Α11 πιβίβΐ ρβΓίβ οί ιΒε Ιβηΐί βηε) ιΒε ΐΓβηβροΓΐ υηίΐ βηε! 
βίβο ννβΐΐ ΙβγεΓδ εοηεΐυείίη^ εΙεείΓΪείΐγ ηιυδί Βε 
ίηΙεΓοοηηεοΙεο). 

ΤΒε ΓεδίβΙβηεε ΒεΙννεεη εβεΒ εοηε1υεΐίη§ ρβΓΐ βηεί ιΒε 
εΒβδβίδ ηιυδί ηοΐ Βε Βί§ΒεΓ ΐΒβη ΙΟ 6 οΒηιβ. 

ΕΙΪΓηίηβΐίοη οί Ββζβπΐδ εΐυε Ιο εΒβΓ^εδ §εηεΓ3ΐε(1 Βγ 
ίπείίοη. 

ΤΒε βϋΓίβεε ΓεδίβΙβηεε βηε! ΙΒε (ΒβεΒβΓ^ε τεβίδίβηοε Ιο 213153 
εβΓίΒ οί ιΒε εηΐίΓε βυτίβεε οί ιΒε Ιβηΐε βΒβΙΙ εοηίοΓΓη ννίιΒ ιΒε 
ΓβςυίΓεηνβηΐδ οί ΓηβΓ^ίηβΙ 213154. 

ΤΒε δηΓίβεε τεδίβίβηοε αη(ί (ΒβεΒβΓβε τεβίδίβηοε ίο εβΓίΒ 213154 
ηνεβδητειΐ ίη βεεοΓίΙβηεε ννίιΒ ηηβΓβίηβΙ 213155 ηιυδί 
ββΐίδίγ ιΒε ίο11οννίη§ ΓεηυΪΓεηιεηΐδ. 

(1) ΨβΙΙδ ηοΐ εηυίρρεά ΛίιΒ εΐεείπεβίΐγ εοηε1υεΐίη§ 
εΐεηηεηΐδ: 

(β) δϋΓίβεεβ υροη ννΒίεΒ οηε εβη ννβΙΒ: 

ΤΒε εϋδεΒβΓ^ε τεδίδίβηεε Ιο οβγιΒ βΒβΙΙ ηοΐ Βε Βι^Βογ 
ΐΒβη 10 Β οΒηΐδ. 

(Β) ΟιΒογ δΐΐΓίβεεδ: 

ΤΒε δυΓίβεε τεβίδίβηοε βΒβΙΙ ηοΐ Βε Βί§ΒβΓ [Ββη 10 9 
οΒηΐδ. 

(2) Ψβΐίδ βεμιίρρεεΙ ννίιΒ εΐεείπεβίΐγ εοηάυείίη^ 
εΐεπιεηΐδ: 

(β) διηίβεεδ οη ννΒίεΒ οηε εβη ννβΙΒ: 

ΤΒε (ΒβεΒβΓ^ε Γεβίδίβηεε Ιο εβΓίΒ βΒβΙΙ ηοΐ Βε Βί§Βετ 
ΐΒβη ΙΟ 8 οΒηιβ. 


4,/ ΤΒε ρΓοεε(ΙυΓβδ ρΓεβεπΒε^ ίη δΙαη4απ1 ΑδΤΜ-ϋ 2583-67 

3 Γβ Γββ 8 Γ( 1 β (1 βδ δυίΙβΒΙε. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(1>) ΟΐΙιβΓ δΐιιΤββββ: 

ΟοηΠυοΙβηββ δΗαΙΙ Ββ βοηδκΙβΓβίΙ 38 δϋίίϊβίβηΐ ϊί (Ηβ 
Γηβχίιηαπι ΐΗίοΗΕηβδδ οί ηοη-οοηΠιιβΙίηβ ΙβγβΓδ οη 
οοη<1υοΙίη§ βίβιηβηΐδ, ίοΓ βχβτηρίβ βοη8υβΐίη§ δΗββΐβ, 
ηιβίβΐ ηβ11ίη§ ογ οίΗβΓ 3ρρΓορπ3ΐβ πιβίβηβΐ, βοηηεβίβιΐ Ιο 
ΐΗβ β3ΐ·(Ηίη§ βοηηβχίοη, (Ιοβδ ηοΐ βχβββΠ 2 πιπι, 3η<1 ΐΗβΙ ίη 
ΐΗβ εαββ οί 3 ιηβΐ3ΐ ηβΙΙϊη^, ιΗβ δίπίβοβ 3Γβ3 οί (Ηβ ηιβδΗ 
(Ιοβδ ηοΐ 6χο66<1 64 βιη 2 . 

(3) Αηγ ηιβββυΓεπιβηΙ οί βιΐΓίβοβ ΓβδίδΙβηββ ογ (ΙίβοΗβΓβε 
Γ6δίδΐ3η06 Ιο 63ΓΐΗ ΓβςίΠΓβά ΙΟ Ββ 03ΐτίβ(1 ΟΙΐΙ ΟΠ (Ηβ Ι3η1( 
ΐίβείί δΗβΙΙ Ββ Γερΐ306(| 31 ϊηΐ6Γν3ΐδ οί ΠΟί ΓΠ 0 Γ 6 ΐΗβΠ ΟΠ6 
γββτ Ιο εηδϋΓβ ΐΗαΙ ΐΗε δρβοΐΠβίΙ Γβδίδίβηββδ 3Γβ ηοΐ 
6Χβββ<1β(1. 

ΤββΙ πιείΗοάδ 

1. 8υιί30β Γβδίδίβηοβ (Κ100) - (ίηβυΐβΐίηβ Γ68Ϊ8ΐ3ηοε) ϊη 
οΗιηδ, βΙβοίΓΟίΙββ οί βοη(1ιιβΙϊη§ ρβίηΐ ΐη βοοοΓίΙαηοβ ννϊΐΗ 
0 §ιΐΓβ 3 οί ΚββοηιηιβηάβΙίοη ΙΕ€ 167 οί 1964 , ηιββδίΐΓβιΙ 
ϊη ιΗβ δΐ3Π(ΐ3Γ(1 23/50 βΐη-ιοδρΗβΓβ βοβοπϋη); Ιο 
ΚβοοπιηιβΓκΙβίίοη 150 Κ 291 , ρβΓ3£Γ3ρΗ 3.1 οί 1963 . 

ΚββοιηηιβηΠβΙίοη ΙΕΟ 167 οί 1964 , ΓηββδίίΓειΙ ίη (Ιιε 
δίβηάβπΐ 23/50 3 ΐηιοδρΚβΓε 3 ββοπϋη§ Ιο Κββοηηηεικίβ- 
ιίοη 150 11921 , ρβο^ορΗ 3 . 1 , οί 1963 . 

2. ΤΗβ (ΙίδοΗβΓ^β Γβδίδίβηοβ Ιο 63ΓΐΗ ί (1 οΐΐηΐδ ίδ ΐίΐβ Γ3ΐίθ 
Ββίννββη (Ηβ ϋΪΓββΙ νο!ΐβ§β ΓηββδΟΓβΠ ΒβΙννββιι 3η βίβοίτοίΐβ 
ΠβδοπΒβίΙ Ββίονν ίη οοηΐβοΐ ννίΐΗ ΐΐιβ δυτίβββ οί ιΗβ Ι3η1< οί 
Λβ νβΗίοΙβ 3η<1 ιίιβ ββΓίΗβι! βΗβδδίδ οί ιΗβ νβΗίοΙβ. 3ΐκΙ ιίιβ 
Ιοίβΐ βυπ-βηΐ. 

ΤΗβ οοη(1ίΐίοηίη§ οί ιίιβ δρβοίηιβηδ ίδ ΐΗβ δβηιβ 35 ίη ρβτ- 
3§Γ3ρΗ 1. ΤΗβ βΙβΟΐΓΟ(Ιβ ίδ 3 (ΙίδΟ ννίΐΗ 3 δυτίβΟβ 3Γ63 οί 20 
βηι 2 3η<1 3 (ΠβιηβΙβΓ οί 50 ηιηι. Ιΐδ οΐοββ βοηΐββΐ ννίιΗ ιίιβ 
δυΓίβοβ οί ΐΗβ ΐβηΗ ΓηυβΙ Ββ βηδυΓβΠ, ίοΓ βχβιηρΙβ Βν ιΐδίιΐβ 
άβηιρ ρβρβΓ ογ 3 (Ιβηιρ δροη^β ογ βπγ οΐΠβΓ δυίΐβΒΙβ δΐιΒ- 
δίβηεβ. ΤΗβ ββΓίΗβΠ βΗβδδίδ οί (Ηβ νβΗίοΙβ ίδ υδβοΙ 3δ ΐΠβ 
οίΗβΓ βίββΐπκίβ. Α άΐΓβοΐ νοΙΐ3§β ίη (Ηβ Γ3ΐι§ε οί 100 νοΙίδ- 
500 νοΙίδ δΗαΙΙ Βε ορρίίεβί. ΤΗβ ιηββδυΓβΓηβηΐ δΗβΙΙ Ββ βητ- 
Γΐβοΐ οηΐ βίΐβΓ [Ηβ Ιββΐ νοΙ(3£β Ηββ Βββη βρρΙίβΠ Ιογ οηε ιηίη- 
υΐε. ΤΗβ εΐββΐπχΐβ ιηβγ Ββ ρΙβοβεΙ οη βηγ ροίηΐ οί [Ηβ ίηΐβΓ- 
ηαΙ ογ βχΐβΓηβΙ δυΗΗββ οί [Ηβ ΙβιιΗ. 

Ιί ηΐ63δυπη§ ίδ ίηιροδβίΒΙβ οη [Ηβ ΙβηΗ. ίΐ ιτιάν ηΙδο Ββ 
03ΓΠβ(Ι οιιΐ, ιιηΗβΓ (Ηβ δβηΐθ βοικϋιίοιίδ, ίη [Ηβ ΙβΗοοίοΓγ, 
οη 3 βρεβίτηβη οί [Ηβ πιαίβπβΙ. 

ΕΙίιηίηβΐίοη οί Ηβζβπΐδ 8υβ Ιο βΙιβΓββδ ^βηβιαίβΗ Πυπιις 
Π11ίη§. 

ΜβίβΙΙίε οοηιροηβηΐδ ΒοηΗβίΙ Ιο ββιΐΗ δΗβΙΙ Ββ ρΓονίβΙεΠ 
3Π(1 δο {Ηδροδβίΐ [Ηοΐ 31 31ΐγ δ(3§β οί (Ηβ ΠΙΙίη§ ΟΓ βΐηρίγίΐΐβ 
ρΓΟΟββδ (ΗβΓβ ίδ 3Π 3163 οί ΠΟί Ιβδδ [Ηβη 0.04 50). ΙΠβίΓβδ οί 
θβΓίΙιβιΙ ηιβίβΐ ίη βοηΐββΐ ννίιΗ [Ηβ ρΓοιΙυοΙ ρβτ ουΒίο ιηβίΓβ 
οί ριοΠιιβΙ οοηΐβίηβοΐ ίη [Ηβ ΙβιιΗ 31 ΐΗβΙ ίηδΙβηΙ. βη(1 Ιίιαΐ ηο 
ρ3Γΐ οί (Ηβ ρπχΐυοί δΗβΙΙ Ββ ηιοΓβ [Ηβη 2.0 ιηβίτβδ ίιοηι [Ηβ 
ηβ3Γββ[ ββπΗβοΙ πιβίβΐ οοηιροηβηΐ. 5υοΙι ιηβΙπΙΙίο οοιηρο- 
ηβηΐδ ηιβγ (βΗβ [Ηβ ίοητι οί: 

(β) Α ηιβίβΐ ίοοί νβίνβ, ρίρβ ουίΐβΐ. ογ ρΙβίβ ρΓονίΗβ <1 ιίιβ 
Ιοίβΐ 3 Γβ 3 οί ηιβίαΙ ΐη οοηΐβοΐ ννίιΗ ιίιβ Ιίςυίοΐ ίδ ιιοί Ιβδβ ιΐιηη 
ΐΗβΐ δρβοίΓιβ(1, ογ 

(Β) Α ηιβίβΙΙίο §π11 ννίιΗ ννίτε (ΗίοΗηβδδ ιιοί Ιβδδ ΐΗηιι 1 
ιηηι (ΙϊβΓηβΙεΓ Ηη<1 Ηοίο 3 Γβ 3 ηοΐ §Γβ 3 ΐβΓ Ιΐιαη 4 βς. οβιΗίηιβ- 
Ιτβδ, ρΓονίοΙβοΙ ΐΗβΐ [Ηβ Ιοίβΐ 3Γβ3 οί ιίιβ §ΓίΙΙ ίη οοηΐηοΐ ννίιΗ 
(Ηβ Ιίςυί(1 ίδ ηο( Ιββδ ιΗβη ΐΗβΐ δρβοίίϊβιΐ. 

ΜβΓ^ίηβΙ 213156 δΗβΙΙ ηοΐ βρρΙγ Ιο ΓβίηίοΓοβοΙ-ρΙβδΙίοβ 213157 
ΙβηΗδ βςυίρρβ<1 ννίιΗ αηγ οίΗβΓ δγδίβιη ίοΓ βΐίιηίιιοΐίη" )Ηβ 
Ιΐ3Ζ3.Γ(! ίΓΟΠΙ θΗ3Γ§βδ §βΙ1βΓ3[β(1 (ΙυΐΊΠ{ί ΠΙΙίηβ, ρΓΟνίτΙβΓΐ ίΐ 
1ΐ3δ Βββη 4βηΊοηδΐΓ3ΐο(Ι Βγ 3 ριαοΐίοαΙ οοιηρηταΐίνβ Ιβδί ίη 
οοοοπίβηοβ ννίιΗ πΐ3Γ§ίη3ΐ 213158 (Ιιοί ιίιβ ΓβΙηχβΐίοπ Ιίιηβ · 
οί (Ηβ οΗβΓββ §βηβΓ3ΐβ(1 ννίιΗίη [Ηβ ΙηηΙν άυιίη^ ΠΙΙίιι§ ίβ 
βςυίνβίβηΐ Ιο ΐΗβΙ οΒίβίιιβοΙ ίοΓ 3 ιηεΐηΐ ΙβηΙν οί βοιιιρηπιΒΙβ 
άίηιβηδίοηδ. 

ί',οηιρ3Γ3ΐίνβ Ιβδί 213158 

(1) Α ΟΟΓηρ3Γ3ΐίνβ Ιβδί οί ιίιβ βΙββίΓΟδΙβίίβ βΙΐ 3 Γ§β ΓβΙβΧίΙ- 
ΐίοη Ιίηΐθ ίη βββοηίβηββ ννίιΗ ιίιβ βοικϋΐίοηδ οί Ιβδί Ηβ- 
δβπΒβ 8 ίη ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗ ( 2 ) δΙιηΙΙ Ββ βαπ ίβοΙ οιιΐ οη η ριοΐοίνρβ 
ΓβίηίοΓββίΙ-ρΙβδίίβδ ΐ 3 ηΠ 3 η (1 δίββΐ Ιηιιΐο ίη ιίιβ ΙοΙΙοννίιι§ 
ιηβηηβΓ (δββ Π§υΓβ 3 ). 


(β) ΤΗβ ΓβίηίοΓββεΙ-ρΙβδίίβδ ΐβηΗ δΗβΙΙ Ββ ηιουηΙβ(1 ίη (Ηβ 
53ΓΠ6 ΓηβηηβΓ 35 ίΐ ννουΐιΐ Ββ ίη υδβ, ίοΓ βχβηιρίβ, οη β δίββΐ 
δϋρροΓΐ δίπιυΐβΐίηβ 3 νβΗίβΙβ’β βΗβδβίδ, βηιΐ δΗβΙΙ Ββ ΠΙΙβά Ιο 
ηοΐ Ιβδδ (Ηβη 75 ρβΓ ββηΐ ββρββίΐγ ννίιΗ βυΐοηηοΐίνβ 8ίβδβΙ 
ίυβί, 3 ρΓοροΓίίοη οί ννΗίβΗ ίδ ρββδβιΐ ιΗτουβΗ 3 δυίΐβΒΙβ 
ηιίβΓοΠΙΐβΓ ίη βυβΗ 3 ηιβηηβΓ ΐΗβΐ ΐΗβ βΗ3Γ§β άβηβίΐγ οί ΐΗβ 
ΙοίβΙ Ωονν ίδ βρρΓοχίιηβίβΙγ 100 μΕ/ηι’. 

(Β) ΤΗβ 1ίβ1(1 δΙιβη^ΐΗ ίη (Ηβ Ιβηΐο νβροιίΓ βρββε βΗβΙΙ Ββ 
φ635ϋΓβ<1 Βγ β δυίΙβΒΙβ βοηΐίηυουδ Γββίΐίηβ ΓιβΙοΙ ΓηβΙβΓ 
ιηουηΙβ(1 ννίιΗ ίΐβ βχίδ νβΓίίββΙ 3η(1 ρΙββεΩ 31 ΙββδΙ 20 βηι 
ίνοΓη ΐΗβ νβΓίίββΙ Γιΐΐ ρίρβ. 

(β) Α δίηιίΙβΓ Ιβδί δΗβΙΙ Ββ ββπ-ίβοΙ ουί οη β δίββΙ Ιβηΐν 
ννΗοδβ ννίάΐΗ, ΙβηβΐΗ, Βγ63γ1ιΗ, βηά νοΙυηιβ'βΓβ ννίιΗίη 15 ρβΓ 
213155 οβηΐ οί ΐΗοββ οί (Ηβ ΓβίηίοΓββιΙ-ρΙβδίίβδ ΐβηΗ, ογ οη & 
ΓβίηίοΓββιΙ-ρΙβδίίβδ Ιβη1( οί δίηιίΙβΓ Ωίοιβηδίοηδ, βοβίβιΐ 
ίηΐβΓηβΙΙγ ννίιΗ ιηβοΐ ίοίΙ βοηηββίβά Ιο ββηΗ. 

(2) ΤΗβ ίοΙΙοννίη^ βοηιΐίΐίοηδ οί ΙββΙ δΗβΙΙ Ββ ηηβΐ: 

(β) ΤΗβ Ιβδί δΗηΙΙ Ββ β3ΓΓΪβ(Ι ουί ίη β βονετεΩ 3Γββ ίη 
βοηιΐίΐίοηδ οί Γβίβΐίνβ Ηυηπί<1ίΐγ Ιβδδ (Ηβη 80 ρβΓ βεηΐ. 

(Β) ΤΗβ βυΐοηιοΐίνβ (ΙίβδβΙ ίυβί ιΐ5β(1 ίη (Ηβ Ιβδί βΙιβΙΙ Ηονβ 
3 ΓβδΙ βοηΗυβΙίνίΐγ 31 (Ηβ ΐειηρβΓβΐυτβ οί ιηβΕδίΐΓβηιβηΐ 
Ββίννββη 3 βηΗ 5 ρ5/ηι. ΤΗίβ βΗβΙΙ Ββ ηιββδυΓβι! ίη α ββΙΙ ίη 
ννΗίβΗ 

ντ 

-ίβ Ιβδδ ΐΗβη ογ βαυβΙ Ιο 2.5 X 10" 

ά 2 

ννΗβΓβ V = βρρίίβά νθΙΐ3§β 

(1 = 8ρ3βίη§ Ββίννββη βΙββΙΐ'οΩεδ ίη ιηβΙΓβδ 

Τ = 8υΓ3ΐίοη οί ΓηβββυΓβηιβηΙ ίη δββοικίδ. 

ΤΗβ ΓβδΙ βοηιΐυβίίνίΐγ ιηββδυΓβΩ οη δβτηρίβδ οί ΐΗβ 
ρΓοοΙυβί Ιβίνβη Ωοπι (Ηβ Ιβδί Ιβηΐί βίΐβΓί ΠΙΙίη^δΗοΙΙ ηοΐ «ΙίίίβΓ 
ίη δυβββδδίνβ ΙβδΙδ οη ρίβδίίβδ 311(1 ΓηβΙβΙ Ι31ΐ1(δ Βγ ΐηΟΓβ ΐΙΐ311 
0.5 ρ5/ηι. 

(β) Εί1)ίη§ δΗβΙΙ Ββ 313 βοηδίβηΐ Γ3ΐβ ννίιΗίη (Ηβ Γ3η§β 1 Ιο 
2 ηι 3 /ηιίη 3η(1 δΗβΙΙ Ββ (Ηβ 53Γηβ Ιογ ΐΗβ ΓβίηίοΓβεά-ρΙβδίίβδ 
ΐβηΗ 3Π(1 ίοΓ (Ηβ δίεεί Ιβη1<. Αΐ (Ηβ βηά οί ΠΙΙίη§, ιίιβ ίίονν 
δΒου1(1 Ββ δίορρεά ίη 3 ίιηιε ννΗίβΗ ίδ δΗοΓΐ οοπιραιβΩ ννίιΗ 
(Ηβ Γβίβχβΐίοη Ιίηιε Γογ- (Ηβ εΗβΓββ ίη (Ηβ δίββΙ Ιβιιΐν. 

(8) ΤΗβ εΗ3Γ§β 8βιΐδί1γ δΗβΙΙ Ββ ηιεβδυτεά Βγ 3 δυίοΒΙβ 
βοηΐίηυοιίδ ΓββΩίηβ ηιβίββ (ίοΓ βχβηιρΙβ, 3 ΠβΙ8 ηιίΙΙ Ιγρβ) 
ίιτκηβΓδβά ίη (Ηβ ρΓοάυεί βικί ρΐβββό 35 εΐοδβ 38 ροδβίΒΙβ Ιο 
- (Ηβ ΓιΙΙίη^ ρίρβ. 

213156 ^ 8υ ΡΡ^ Ρ'Ρ 65 αη< ^ ι ^ β νβΓΐ ' ε& Ι ΠΙΙίηβ ρίρβ δΗβΙΙ Ββ 

οί 10 ο ΐη ίηΐβΓηβΙ άίοπιβίβΓ βη8 δΗβΙΙ Ιβπηίηβίε ίη 3 “Τ” 
Ιγρβ Π11ίη§ ρίρβ ουίΐεΐ. 

(ί) Α δηίΐβΒΙβ ΓηίοΓοΠΙίεΓ 3 / ννίιΗ βη βΩΙυδίβΒΙβ Βγ-ρβδδ 
βηβΒ1ίη§ ΐΗε ρΓοροΓίίοη οί Πονν ρ3δ5ηι§ ΐίι ίου "Η ίι Ιο Ββ 
Γβ§υΐ3ΐβ8, δΗβΙΙ Ββ Πΐΐβ8 ιιοί ηιοΓβ ΐΐιβιι 5 ΐη ίΓοπι ιίιβ ΠΙΙίιΐβ 
ρίρβ ουίΐεΐ. 

(§) ΤΗβ 1ίςυί8 ΙβνβΙ δΙιοΙΙ ιιοί ΓβηβΙι (Ηβ ΒοΙΙοηι οί ιίιβ 
ίί11ίη§ ρίρβ ογ ΐΗβ ΠβΙΗ ιηβίβΓ. 

Οοητιρβηδοη οί ΓβΙβχαΙίοη ΐίιηβδ 

(3) ΤΗβ ίηίΐίβΙ νβΐυε οί ιΗβ ΠβΙ8 δίΓβιΐβΐΙι δΗβΙΙ Ββ ΐΐιβΐ 
ΓβεοΓ8β8 31 ιΗβ ββΓίίβδί ροίηΐ οί Ιίηιβ βίΐβΓ Ιίιβ ββδδβΐίοιι οί 
Πονν οί ιΗβ ίιιβΙ ννΗβη 3 δΐηοοίΗ Πβββγ βυι νβ Ιιβδ Βββη 
βδίβΒΗδΙιβΠ. ΤΗβ Γβΐ3Χ3ΐίοιι Ιίιηβ ίη ΒοΐΙι ΙβδΙδ βΙιαΙΙ Ββ 
βχρΓββδβΠ 3δ ιΗβ ιίηιβ ΐβΗβη ίοΓ ιΗβ ΠβΙ8 δίΓβη^Πι Ιο Πβββν 
Ιγοπι ιΗβ ίηίΐίβΙ νβΐυβ Ιο 0.37 οί ιΗβ ίηίΐίβΙ νβΐηβ. 

(4) ΤΗβ ΓβΙβχβΙίοη Ιίιηβ οί (Ηβ ΓβίηίόΓββΠ-ρΙαδΙίβδ Ιαηΐν 
δΗβΙΙ ηοΐ βχβββΗ ΐΗβΐ οί ιΗβ δίββΙ ΙβιιΗ. 


ΤβΒΙβ 1 

0ΟΜΡΟ5ΙΤΙΟΝ ΟΓ ΟΕΑ55 


Οίβδδ Ε: Οοιηροδίΐίοη Βγ πιβδδ: 


5 ί 1 ίβ 3 

(5ί 0 , 

52 Ιο 55 ρβι· εοηΐ 

Αΐυιηίηβ 

(ΑΙ.,Ο.,) 

14 Ιο 15.5 ρβΓ ββιιΐ 

Είιηβ 

(ΟβΟ) 

16.5 Ιο 18 ρβΓ ββηΐ 

Μβ^ηβδίβ 

(Μ δ Ο) 

4 Ιο 5.5 ρβΓ οβηΐ 


Α ΒβΙΙιιιηίΐ 5 Ιιβδ Βββη ίοιιικΙ Ιο Ηβ δΐιίΙιιΒΙβ. 


21315 

-21399 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1101 


Βογϊο Οχϊοίε 

(Β 2 0 :! ) 

6.5 Ιο 21 ρεε εεηΐ 

Πυοπηε 

(Γ) 

0.2 Ιο 0.6 ρεε εεηΐ 

ΓβΓπε Οχίάε 

(^ 2 0.,) ) 



) 

·< 1 ρετ εεηΐ 

ΤίΐΕηϊαιη ΟχίΒε 

(ΤΙ 0 2 ) ) 


ΑΙΒβΙίηε ΟχίΒεβ 

(Να 2 0 + Κ 2 0) 

< 1 ρεί' εεηΐ 

Οίβδδ 0: ΟοΠίρΟδίΐίοΠ Βγ ΠΙΒδδ: 


δίΠεα 

(51 0 2 

63.5 Ιο 65 ρει- εεηΐ 

Αΐυτηίηβ 

(Αΐ,ο,) 

4 Ιο 4.5 ρετ εεηΐ 

Είπιε 

(ΟβΟ) 

14 Ιο 14.5 ρει- εεηΐ 

Μβ^ηεδϊα 

(Μ β Ο) 

2.5 Ιο 3 ρεΓ εειιΐ 

Βοπε Οχίείε 

(Β,Ο,) 

5 Ιο 6.5 ρβτ εειιΐ 

Ιτοη 

( Γβ 2° : .) 

0.3 ρει- εβιιΐ 

δοΒίυηη ΟχίΒε 

(Να 2 0) 

7 Ιο 9 ρει- εεηΙ 

ΡοΟδδίυπι ΟχίΗε 

(Κ 2 0) 

0.7 Ιο 1 ρετ εειιΐ 


ΡΐΒΐΐΓβ 3 

ΒΟΗΠΊΑΊΊΟ ΙΑΪΟυΡ ΟΓ ΒΙΟ ΓΟΕ ΟΟΚΡΑΗΑΤίνΕ ΤΕ 3 Τ 



ΕΐΒϋΓβ 1 

ϋβνκ* Ιοί ιηηωΗηΒ ίηιρκΙ ιβίίΐιπει 1>γ κιμπι ο( · *ρΗ«( ϊε»Ηγ-«η<1 «1 («ΙΙίηΒ «βί#*·» 




ΒΕζίυίΒΕΜΕΝΤδ (ΙΟΝίΖΕΒΝΙΝΟ ΤΗΕ ΜΑΤΕΒΙΑΕδ 
ΑΝϋ ΟΟΝδΤΚυεΤΙΟΝ ΟΓ ΓΙΧΕϋ ΨΕΕΟΕϋ ΤΑΝΚ5. 

ΟΓ ϋΕΜΟυΝΤΑΒΕΕ ΨΕΕϋΕΰ ΤΑΝΚδ. ΑΝΟ ΟΓ 
ΨΕΕϋΕϋ δΗΕΙ.Εδ ΟΓ ΤΑΝΚ-ΟΟΝΤΑΙΝΕΒ8 ΓΟΒ 
ΨΗΙΟΗ Α ΤΕ5Τ ΡΒΕδδϋΒΕ ΟΓ ΝΟΤ ΕΕδδ ΤΗΑΝ 1 
ΜΡβ (10 ΒΑΒ) 1δ ΒΕςΗΠΒΕϋ. ΑΝϋ ΟΓ ΨΕΚϋΕϋ 
ΓΙΧΕϋ ΤΑΝΚδ. ΨΕΙ.ϋΕϋ ϋΕΜΟΙΙΝΤΑΒΕΕ ΤΑΝΚδ 
ΑΝϋ νΕΕϋΕϋ δΗΕΕΕδ ΟΓ 'ΓΑΝΚ-ΟΟΝΤΑΙΝΕΒδ 
ΙΝΤΕΝΠΕϋ ΓΟΒ ΤΗΕ ΟΑΒΒΙΑΟΕ ΟΓ ϋΕΕΡΕΥ- 
ΒΕΓΒΙΟΕΒΑΤΕϋ Εΐς>υΕΓΙΕϋ ΟΛδΕδ ΟΓ ΟΕΑδδ 2. 

. · - * ί ·»< ^ 

. 214000 
-214249 

(1) δΗβΙΙβ ϊηίεηΒε·! Γογ (Βε 0316350 οΓ δοΒδίβηοεβ οΓ 214250 
01335 2, 1° Ιο 6 ° 3 ΐκ 1 9°. 01355 4.2. 3° οι- ΟΙαδβ 8 , 6 °. 

'δΐιβίΐ Βε η-ιαΒε οί δίεεί. 

(2) δΒεΙΙδ ίηΙεικΙεΒ Γογ ΐΐιε εαπϊββε οΓ ΒεερΙν-, 
ι·0Γπ§εΓ3ΐεΗ ΙίςυεΠειΙ 535 ε* °Γ 01388 2 5 Ι 13 ΙΙ Βε ιιιοΒε οΓ 
δίεεί, Βΐυιηίηίιΐίη, βΐυηιίηίυιη βΙΙογ, εορρει- ογ εορρεΓ ηΙΙον. 
ε.§., Βγ 388. ΗοννενεΓ. δΒεΙΙδ ιτιβΒε οΓεορρει- ογ εορρει- βΙΙου 
δΙιβΙΙ Βε 3 ΐ 1 ο\νεο 1 οιιΐν Γογ 53503 οοηίαίηίιΐβ ηο αεείνίεπε; 
εΐΒνΙεηε, ΙιοννενβΓ. πιαν εοηΐπϊη ηοΐ ηιοιε ΐΐιηιι 0.005 ρετ 
οεηΐ αεείγίεηε. 

(3) Οηΐγ ΓΠ 3 ΐεΓί 3 ΐ 3 αρρΓορπβΙε Ιο ΐΙιε Ιο\νεδΙ 3 ΐκ 1 ΒϊβΙιεβΙ 
ινοΓΐ(ίη§ ΐεπιρεΓβΐυΓε οΓ ΐΐιε δΒεΙΙδ αικΙ οΓ ιΐιείι- (ΊΐΙίη^δ αικΙ 
ίΐοεβδδοπεβ ηΐΗγ Ββ υ 5 ε( 1 . 

ΤΒε ΓοΙΙοννίη^ ιηΒίεπαΙδ δΙιαΙΙ Βε αΙΙοννεί! Γογ ΐΙιε 214251 
ηΐ 3 ΐιυΓ 3 εΐιΐΓ 0 οΓ δΒεΙΙδ: 

(β) δίεείδ ηοΐ 3 υΒ)εεΙ Ιο Βιίΐΐΐε ΓιηοΙατε ;ιΙ (Βε ΙοννεδΙ 
\νοΓΐ<ίη§ ΐειηρεΓΒΐυτε (βεε ηιητςίιιβΙ 214265). 

ΤΒε Γο 1 Ιο\νίη 5 τηβν Βε ιΐδεΗ: 

1. ιτπΙΒ 5 ΐεεΙδ(εχεερΐ Γογ§ 3505οΓΟΙ.ΐδδ2.7° πικ! 8 °): 

2. Πηε-^ΓβίηείΙ υπΒΐΙονειΙ 5 ΐεεΙδ. ίΐον.ιι Ιο β Ιεπιρει-αΙιίΓΟ 
οΓ -60° 0; 

3. ηϊεΒεΙ δίεείδ (χνϊιΐι 3 ιιίεΒεΙ εοιιίεηΐ οΓ 0.5 Ιο 9 ρετ 
εεηΐ). (Ιοννη ίο α ιεπιρειοΐυιε οΓ-196°0. (Ιερρικίίηβ οη ιΙιε 
ιιΐεΒεΙ εοηίεηΐ; 

4. ΒυδΙεηίΐίε οΒι-οηιε-ηκ'ΒεΙ δίεείδ. Ηο\νη Ιο 3 
ΙειτιρεΓβΙυτε οΓ -270°0: 

(Β) βΐυιηϊηίυιη ηοΐ Ιεβκ (Ιιαιι 99.5 ρετ εειιΐ ρυτε. ογ 
αΐυιηίηίυιη βΙΙονδ (βεε πηιι^ίιιαΙ 214266): 

(ε) Βεοχί(ϋζΡ(1 εορρεΓ ηοΐ Ιεββ (Ιιαιι 99.9 ρει· εειιΐ ρυτε;- 
ογ εορρεΓ αΙΙογβ Ιιβνίιις β οορρετ εοηίεηΐ οΓ ονει- 56 ρετ 
εεηΐ (δεε ιτιβι^Βιβ! 214267). 

(1) ΕΒεΙΙβ ιηβΒε οΓδίεεί. αΐιιηιϊιιίυιη ογ αΐιιηιΐηίιιιιι οΙΙονδ 214252 
δΐιβίΐ Βε οίΐΗεΓ δεαιηίεβδ ογ ννεΙίΓεΒ. 

(2) δΒεΙΙδ ιπ 3 ( 1 ε οΓ βυβίεηίΐίε δίεεί. εορρει- ογ εορρεΓ 
βΙΙογδ πιαγ Βε Ιΐ 3 π 1 - 8 οΙ( 1 εΓε( 1 . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΗε ΓΐΙΙΪη§8 3Π<1 30ε683ΟΠ68 ΓΠ3)' βίΐΗβΓ 1)6 80Γ6\ν6<1 Ιο ΐΗβ 214253 
δΗβΙΙβ ΟΓ 1)6 3601)1*6(1 ΐΗβΓβΙΟ 38 ίοΙΙοννδ: 

(β) βΐιβίΐβ Γπβίΐβ οί δίεβΐ, αΐυπιίηίυηι ογ ηΐιιιηίηίιηη βΙΙογ: 

Βγ ννεΐιΐίηβ; 

(1>) δΗβΙΙβ >Π3(16 οΓβυβίεηίΐίο δίεεΙ, οΓ οορρεΓ ογ οί οορρεΓ 
βΐΐογ: Βγ ννβ1(1ίη§ ΟΓ 1)3Γ<1-δθΙ<ΐ6Γίη§. 

ΤΗβ οοηδίΓυοίίοη οί δΗεΙΙδ 3>κ1 Ιΐιείι* βΙΙβεΗιηεηΐ Ιο ιΗε 214254 
νεΗίοΙβ, Ιο ΐΗε υη<1εΓίΓ3Γηε ογ ίη Ιΐιβ εοηΙβίηβΓ ίΓβιηε 3 Η 3 ΙΙ 
Βε δοοΒ 38 Ιο ρΓβεΙικΙε ννίΐΐι εβΓίβίηΙγ βηγ βυοΒ ΓβΒυείίοη ίη 
ΐΒβ Ιβηιρ6Γ3ΐυΓ6 οί ΐΗε Ιθ3<1-Β63πη§ οοηιροηοηΐδ 38 ννουΙο! 

Βε Ιϊΐίβΐγ Ιο ΓβηοΙβΓ ΐΗειτι ΒπΐΐΙε. ΤΗβ ηιεαηδ οί βΐΐηεΗιηεηΐ 
οί βΗβΙΙβ δΗ3ΐ1 ΐΗεηΐδεΙνεδ Ββ 30 <1εδί§ηε(1 ΐΗαΐ βνειι ννΐιειι 
ΐΗε δΗεΙΙ ϊδ 31 ίΐ8 Ιοννβδί ννοΓΐαη§ ΐεηιρεΓ3ΐυΓβ ΐΙιεν 8ΐίΙΙ 
ρ033633 [Ηβ ηβ063δ3Γγ ΠΙβοΗβηίοβΙ ρίορετίίεδ. 

214255 

-214264 

1. Μβίεπβΐβ 3Π(1 δΗεΙΙδ 
(β) δίεεΙ βΗβΙΙβ 

ΤΗβ Γηβίβπβίδ ηεε<1 ίοΓ ΐΗε ΓηβηυίβείυΓβ οί βΙιεΙΙδ ηηά ιΐιβ 214265 
ννεΐίΐ Βεβίΐβ δΗβΙΙ, 31 ΐΗβίΓ Ιο\νε 3 ΐ ννοΓΠίη§ ΐειτιρβΓ 3 ΐυΓ 6 , Βιιΐ 
31 ΙεβδΙ 31 -20°0, ηιεεί βΐ Ιβ 33 ΐ (Ηε ίοΙΙοννΐπ^ ΓεςιηΓειπεπίδ 
38 Ιο ίίτιρβοΐ 8 ΐΓβΠ§ΐΗ. 


ΤΗβ 16818 ηπ3γ Βε οοικίυείειΐ ννίιΐι ΙβδΙ-ρίεοεβ Ηανίιις 
είΐΗβΓ 3 υ-8Η3ρβί1 ογ 3 Υ-βΒΕρεοΙ ηοΐεΗ. 


ΜβίβΓίβΙ 

ΙιηρβεΙ βίΓειι^ΐΠ 1 / ■/ 
οί βΗεεΙ ιτιβίηΐ ;ηι<1 
\νεΙ3 Βββάδ 31 Ιοννβδί 
ννοτίί ίη ^5 
ΙειιιρβΓβΙυιε 
1/ειη 2, ·< 1/ειη 24 / 

Μϊ18 δίβε! βη8 Πηε-§Γ3ίηε8 
3ΐββ1, 1ίί11β8 

34.3 

27.5 

ΓβΓπΙίε βΐΐογ βΙεβΙ Νί < 5% 

34.3 

21.6 

ΓβΓΓΪΓίε βΙΙον 3ΐεΙΙ 

5% < Νί < 9% 

44.1 

34.3 

Αυδίεηϊΐίο Γτ-Νί 8ΐεεΙ 

39.2 

31.4 


1ηΐρ30ΐ 8 ΐΓ 6 Ι 1 £|Ιΐ 8 (Ιεΐεπηίΐΐΐχ! \\ ί11 1 <ΙίΠ<-! <·|ΐ 1 Ι(·8|-ρί«Ί·(·8 ; 1 ΓΡ 
ιιοί ιηυΙυαΙΙγ εοιιιρβΓαΒΙε. 

2/ δεε.ιηαΓ^ίηβΙδ 214275 Ιο 214277. 

3/ ΤΗβ νβΐυεδ ΓεΙβΙε ίο ΙβδΙ-ρίεοββ ννίιΐι « 1.-.>1κιρ<·<1 ιιοΐι ΐι ηβ 
ίΙ1υ5ΐΓ3ΐβ(Ι ΒεΙονν. 

4/ ΤΗε ν3ΐυβ3 ιεΐηΐε ίο ΙβδΙ-ρίοοβδ \\ίιΙι η \'-.-;|ι;ιρ<-<| ιιηΐιΐι 
οοηίοΓιηίηβ ίο 150 Κ 148. 



Ιη ΐΗε 033β οί βυβίεηίΐϊο 8ΐβεΙδ. οηΐν ίΠε \νεΙ<1 Βεηιΐ ιιεεΗ 
Ββ 81^6016(1 ίο 311 ίΐηρ30ί-8ΐΓβΠ§ΐΙΐ 1β8ί. 

Γογ ννοΓΗίη§ ΐβιηρβΓ3ΐυΓβ5 ΒβΙο\ν -196°0 ιΗβ ίηιρηεΐ- 
8ΐΓβη§ΐΗ 1681 18 1101 ρβΓίθΓΓηβ(1 3ί ιΗβ ΙοννββΙ «ΌΐΤίΐΙβ 
ΐβΓηρβΓβΐυΓβ, Βυί 3ί -196°€. 

(Β) δΗεΙΙδ ΓΠ3<1ε οί βΐιιηιίηίυιη ογ αΐιιιηίιηυιη ηΙΙονβ 
ΤΗβ 3β3ηΐ8 οί δΗβΙΙβ δΗηΙΙ ηιβεί ιΗβ Γβηυίιβιιιειιΐβ ΙηϊΗ 214266 
8οννη Βγ [Ββ οοΓηρβίεηΙ βυΐΗοπΙγ. 

(ο) δΗβΙΙβ ιη3(1β οί οορρβΓ ογ οορρβι* ηΙΙον 

Ιί ίδ ηοί Ι1β0β383Γγ Ιο 03ΓΓγ Οίΐΐ ΙβδΙδ Ιο (ΙβΙβΙΊΙΐίΐΙβ 214267 
«ΗβΐΗβΓ ιΗβ ϊιηρβοΐ 8ΐΓβιΐ£ΐΙι ίβ 3<1εηίΐ3ΐε. 

214268 

-214274 


2. Τβδίβ 

(β) Ιηιρβοΐ-δίΓεη^ιΗ Ιββΐβ 

ΤΗε ΐηιρβοΐ 8ΐΓβη§ΐΗ8 ίηιΐίεβίβιΐ ϊη πιβΓβίηηΙ 214265 214275 
Γβίβίε Ιο ΙβδΙ-ρίεοβδ ηηε33υπη§ 10x10 ηιιη 3ΐκ1 Ιΐ3νϊη§ 3 
ΤΙ-βΗδρεά ογ 3 ν-δΗβρβίΙ ηοΙοΗ. 

ΝΟΤΕδ: 1. ΨίΐΗ γο^βπΙ Ιο (Ηβ βΗβρβ οί ιΗβ Ιβδί-ρίεοε. 

8βε Γη3Γ§ίη3ΐ 214265 (ΐ3ΒΙβ), ίοοίηοΐβδ αικί 4/ . 

2. Γογ δΗβείδ Ιβδδ ΐΗβη 10 τηιη ΒυΙ ηοί 1β88 ΐΗβη 5 ιηιη 
ΐΗίοΙί, ΙεβΙ-ριεεεβ ννίΐΗ 3 θΓθ83-8βοΐίοη οί 10 X β ιηιη, ννΗβΓβ 
-1 β” ΓβρΓβδβηΐδ ιΗβ (ΗίεΙοιεβδ οί ιΗβ δΗβεί, βΙιβΙΙ Βε υ8β(1. 
δηοΗ ίΓηρ3οΐ-8ΐΓβη§ΐΗ Ιεβίδ ^βηβΓβΙΙγ γίεΙΒ Πί^Βετ νοίυεβ 
ιΗβη 8ο βυοΗ Ιεδίβ οη 313 ιι83γ 8 Ιβδί-ρίεοεβ. 

3. Νο ϊηιρβοΐ-δίΓβηβΐΗ Ιεβΐ βΗβΙΙ Βε 03π*ίε8 ουί οιι δΗβείδ 
Ιβδ3 ΐΗβιι 5 ηίΓη ιΗϊοΚ., ογ οη ΐΗβίι* δεβιηδ. 

(1) Γογ Ιβδίϊηβ δΗβείδ ιΗβ ίηιρβεί δίτειιςίΠ δΗηΙΙ Βε 214276 
8εΐβηηίηε8 οη ΐΗτεβ ΙβδΙ-ρίβοεδ. Τβδί-ρίεοβδ ννίΐΐι β 
ΙΙ-δΗορε^ ηοΙοΗ δΗβΙΙ Βε ΐβΗβη αΐ π§ΙιΙ βη^Ιεβ ίο ιΗβ 
8ίΓβοΐίοη οί Γθ11ίη§ 3π8 Ιεβί-ρίεοβδ ννίιΗ 3 ν-βΗηρβιΙ ιιοίοΙι ίη 

ιΗβ άΐΓβοΐϊοη οί ΓοΙΙίης. 

(2) Γογ ίβ3ΐίιι§ βεβιηδ ιΗε Ιε8ΐ-ρίεεβ8 δΙιηΙΙ Βε ΙηΗειι ηδ 
ίοΐΐοννδ: 

ε ^ 10 

ΐΗτεβ 1β8ΐ-ρίεεβ8 ίΓοηι ιΗβ εεηΐΓβ οί ιΗε ννβΙ(Ι: 

ΐΗΓββ ΐεδί-ρϊεεε.Β Ιγοπι ιΗε /.οιιε οί Ηείοπηηίιοη ειεοΐβΗ 
Βγ (Ηε ννε18 (ιΗε ηοΙεΗ δΗβΙΙ Ββ εοιηρίεΐεΐν ουΙβίΗε ΐΙιε 
ιηε!ΐε8 3Γβ3 ΒυΙ 38 ίιεβΓ Ιο ίΐ 38 ροβδίΒΙβ): 

ΣΧΗΜΑ 



ΤΗε Ιβδί-ρίβοεβ βΗηΙΙ Βε 30 ηιηεΙιίηεΗ 38 Ιο Ιιηνε ιΗβ 
ιηβχϊιηυιη ροδδίΒΙε ΐΗίεΓηεββ. 

10 < β <20 

ΐΗτεε ΙβδΙ-ρίεοβδ ίΓοηι ιΗε οεηΐΓβ οί ιΗε \νεΙ3: 

(Ητεε Ιεδί-ρίεεβδ ίιοιη ιΗβ ζόηε οΙ Ηείοπηηΐίοη: 



ΟβηΒτο οί *τβ 1(3 



Ζοηβ οί άβίοπηβΐΐοη 

ί.ε. 8ΐχ ΙβδΙ-ρίεοβδ ίη ηΙΙ. 

ε > 20 

Τννο δβίδ οί ιΗτεε Ιβδί-ρίεβεβ (οηε 861 οη ιΗε υρρει* ίθεε. 
οηε δεI οη ιΗε Ιοννβι* ίηεε) ηΙ εβεΠ οί ιΗε ροίηΐδ ίηΗίεηίεά 
ΒεΙονν: 



ΟβηΐΓβ οί νβΐό 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ1ΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1103 


(1) Γογ δΒεεΙδ, (Βε ευογ 3§ε οί (Βε (Βτεε (88(8 βΗβΙΙ πιεεί 214277 
(Βε ιηίηίιηυπι νβίαεδ ίικΙίοΕίεο) ίη ηΐΕΓ§ίηΒΐ 214265; ηοηβ 

οί (Βε ναΐιιεδ ηι&ν Βε ιηοΓε (Βεπ 30 ρεΓ εβηΐ ΒεΙονν ιΒε 
τηίηίτηυιη δΒο\νη. 

(2) Γογ ννεΐεΐβ, (Βε ΕνβΓΕ§ε ναΐυβδ οΒιεπκχΙ Γγοιτι ΐΙιε Ιεδΐ- 
ρίεεβ8 ΐΒΕεη βΙ (Βε άίίίβΓβηΐ ροίηΐδ, εεηΐΓβ οί ννεΙ8 εικΙ ζοηε 
οί (ΙείοππΕίΐοη, 3 ΒβΙ 1 οοΓΓεβροηεΙ Ιο (Βε ιηίηίιηυιη νΕίυεβ 
ίηε1ίθΒΐε<1. Νοηβ οί (Βε νβΐυεβ πίΕγ Βε ιηοΓε (Βεπ 30 ρεΓ 
εεηΐ Ββίοχν ιΒε Γηίηίηιυτη ίηε)ίεΕΐε8. 

214278 

-214284 

(Β) ΟεΐεΓπιίηΕΐίοη οί Βεη8ίη§ εοείίίείεηί 

(1) ΤΗε Βεη8ίη§ εοεΓΠείεηΙ Β ΓείεΓΓεεΙ Ιο ίη (πεγ^ιιιεΙ 214285 
214266 ί8 εΐείίηεεί Ε8 ίοΙΙοιγβ: 

Β = 50 — , 

,Γ 

ννΒεΓε 

ε = (ΒίεΒηεβδ οί ιΒε δΒεεΙ ίη ηηη; εικΙ 

γ = πτεαη ΓΒεΙίυδ οί ουΓνΒΐυτε ίη ιηιη οί (Βε Ιεβί-ρίεεε 
ννΒεη ιΒε Πγ81 ογεοΒ αρρεΕΓδ ίη ιΒε Ιειίδίοη ζοηε. 

(2) ΤΒε ΒεηεΙίη§ εοείΓιείεηΐ Β βΒεΙΙ Βε άεΐεπηίηεεί ίοΓ ιΒε 
δεΕΓη. ΤΒε ννίεΙίΒ οί ιΒε ΙεδΙ ρϊεεε βΒβΙΙ Βε εΕυΕί.ΐο 3 ε. 

(3) Γοεγ Ιεδίβ βΒεΙΙ Βε ρεΓίοπτιε·! οη ιΒε δεΕηι, ΐ\νο ννίιΒ 
ιΒε γοοΙ ίη ιΒε εοπηριεβδίοη ζοηε (Γι§. 1) επ8 Ονο ννίιΒ ιΒε 
γοοΙ ίη ιΒε ΐεηδίοη ζοηε (Π§. 2); εΙΙ ίικίίνκίυαΐ νΕίυεβ 
οΒίΕΐηεε! βΒεΙΙ ηιεεί ιΒε ηιίηΪΓηυιη-νΕΐυε ιεςυίΓειηεηΙβ οί 
ΓΠΕΓξίηΕΐ 214266 . 



»ΐΒ· 1 ίίς 2 


214 2Β6- 
219 999 


Αρρεη8ίχ Β.2 

ΕΕΕεΤΚΙΕΑΕ ΕςυίΡΜΕΝΤ 

ΤΒε εΙεεΙπεΕί εςυίριηεηΐ οί νεΒίεΙεβ βΒεΙΙ ιηεεί (Βε 220000 
ίο11ο\νίη§ ΓεςυΪΓεηιεηΙδ·. * 

ΚεςυίΓεηιεηΙδ ΕρρΒεΕΒΙε Ιο ιΒε εΙεεΙπεΕί εςυίριηεηΐ Ε5 
ε ννΒοΙε 

(ε) 1ΧΤπη§: Οοηάυε.ΙοΓδ 8 ΒεΙ 1 Βε §ειιεΓου8ΐγ άίιηεηδίοηεεί 
Ιο ρΓενεηΐ ονεΓΒεΕ(ίη§. ΤΒεγ βΒεΙΙ Βε ΕρρΓορπΕίεΙγ 
ίηδίιίΕΐεά. ΟίΓείπΙβ βΒ&11 Βε ρΓΟίεείεά ε§εΒι 31 εχεεββ 
ευΓΓεηΙ Βγ ίιιβεβ οί ΕϋΙοηίΕΐίε ευΐ-ουίδ. ΤΒε νχΪΓΪπβ 8 ΒεΙΙ Βε 
ίΪΓΓηΙγ ΕΐΐΕεΒεοΙ εικΙ βο ρίποεά ιΒε! (Βε οοηεΙυοΙοΓδ ΕΓε 
ρΓοίεείεά Ε§3ίη3ΐ ίηιρΕείδ, ρΓο(εεΐε8 δίοηεδ εικΙ ΒεΕί 
εΓηίΐΙεεΙ Βγ (Βε εχΒΕυβΙ βγδίεπι. 

(Β) 1. ΒηΟεΓγ ηιαδίεΓ δννίιεΒ: Ιη ιΒε ευβε οί νεΒίεΙεβ υδε<1 
ίοΓ (Βε 0 ΕΓΠΕ§ε οί ίηίΐΒΐυπίΒΒΙε εΐ3η§εΓου3 §οο88 ίη ΐηηΒβ 
(Πχεεί ογ εΙεπιουπίΕΒΙε) ογ ίη ΒηΚεπεδ οί ΓεοερίΒοΙεβ. ε 
δννίιεΒ ίοΓ ΒΓ8ΕΒίη§ εΙΙ ιΒε εΙεεΙπεΕί είτευίΐδ 3 ΒεΙΙ Βε ρΐαεεά 
Ε3 εΐοδε Ιο (Βε ΒυΟεΓν Εδ ροδδίΒΙε. Α (ΙίΓεεί ογ τεηιοίε 
εοηίΓοΙ βγδίβηι βΒεΙΙ Βε ίηδΐΕΐίε(1 ίη (Βε 8πνίη§ οεΒ εικΙ 
ουίδίάε (Βε νεΒίεΙε. Ιΐ βΒεΙΙ Βε εΕβίΙγ ηεοεβδίΒΙε ειιΟ 
εΐίβΐίηεΐίνεΐγ ΓηΕΓΒεεΙ. ΤΒε βννίΐεΒ βΒεΙΙ Βε ορεηΕΒΙε χνΒίΙβ 
ιΒε εη§ίηε ίδ ευηηίη§ ννίΐΒουΙ 0 Ευ 8 ΐη§ β 83η§εΓου8 8υΓ§ε. 

ΤΒε εΙεεΙπεΕί βυρρίγ Ιο (Βε (ΕεΒο§ΓηρΒ ιηαν, Βοννενεπ Βε 
ρΓονκΙεεΙ Βγ ε εηευίΐ εοηηεείεε! εΐίτεεί (ο (Βε ΒΒΗεΓγ. 

ΕχεερΙ ίη (Βε εΕβε οί νεΒίεΙεβ υδεά ίοε (Βε εΕΓΠΗ§ε οί 
Βγ 8 Γ 0 §εη οί(ϋΐηβδ 2, 1 °(Β) εμ<1 7°(Β), ογ οεγΒοιι άίβυΙρΒίεΙε 
οί01 ε 88 3,1 °(α), (Βε ΒαΙΙετν ηίΕδΙεΓ δννίιεΒ, (Βε ΐΕοΒοβιαρΒ 
βπ 8 (ΒείΓ Γεδρεείίνε οίΓευίΙβ δΒβΙΙ Βε ίηΐΓίηδίοΕίΙν δηίε 
0 Ε(ε§θΓγ Εχ ίΒ ίοΓ ΟΓουρ II Β Τ4 (7.8 ρεΓ εεηΐ εΐΒγΙεηε ίη 
ειγ). Ιη (Βε εΕβε οί Βν<ΐΓο§ 8 η ογ οεγΒοιι άίδυΙρΒίιΙε. (Βίβ 


εςυίρηιεηΐ ΕηεΙ ΓεΙ&Ιβε) είτευίΐδ βΒεΙΙ Βε ίηΙηηδίεαΙΙγ δηίε 
ΟΕΐε^οΓγ Εχ ίΒ ίοΓ ΟΓουρ II 0 (20 ρεΓ εεηΐ Βγάτο^εη ίη ειγ) 

2. δίοΓΕ^ε ΒΕίΙεπεβ: ΙΓ (Βε ΒαΗεηεβ εγ 8 βίΐυΕίεά 
εΙδεννΒεΓε (Βεπ υη 8 εΓ (Βε εη§ίηε Βοηηεΐ, (Βεγ 8 ΒεΙΙ Βε 
βεευΓεά ίη ε νεηΐβίΐ εηδε οί ηηεΐΕΐ ογ εποΙΒογ γοεΙογιεΙ οί 
εςυίνΕΐεηί δ(Γεη§(Β, \νίΐΒ ίηδυΐΕΐίη§ ίηηεΓ ννηΙΙδ. 

ΚεςυίΓεηιεηΙδ ΕρρΒεΕΒΙε Ιο ιΒε ροη οί (Βε εΙεεΙπεΕί 
εςυίρπιεηΐ δί(υΕΐε 8 ΒεΒίηβ (Βε ΟπνεΓδ οεΒ 

(ο) ΤΒε ννΒοΙε οί (Βίβ εςυίρηιεηΐ βΒβΠ Βε δο όεδί^ηεά, 
ίηδ(Εΐ1ε<1 επΗ ρΓοΙεεΙεό ηβ ηοΐ Ιο Ββ ΕΒΙε Ιο εουβε ί§ηίΐίοη ογ 
βΒογΙ είΓουί(ίη§ ίη ηοπηΕΐ εοηίΐίΐίοηδ οί υβε οί ιΒε νεΒίεΙεβ 
επιΙ Εδ Ιο τεάυοε (ο ε ιηίηίιτιυπ) (Βε τίδΐ οί είίΒεΓ οοουτΓεηοε 
ίη (Βε ενεηΐ οί ίηιρΕοί ογ εΙίδίοΓίίοη. 

. Ιη ρΕΓίίευίΕΓ: 

1. \νίπη§: ΟοηιΙυοΙοΓδ (βεε (ε)) 8Βε 11 εοηβίδΐ οί εηΒΙεδ 
ρΓΟΙεεΙει! Βγ δεΕΓηΙεδδ επ( 1 τυβΙ-ρΓοοί 0 Εδίπ§ 8 . 

2. Εί^ΒΒηβ: δοΓενν-εβρ ΒυΙΒβ εΒεΙΙ ηοΐ Βε υδε8. Ιί (Βε 
ΐΕΓηρδ ίη (Βε Βο8γ οί ιΒε νεΒίεΙε εγο ηοΐ Πχειΐ ίη ρΕΓίβ οί (Βε 
νναΐΐδ ογ εεί1ίη§ δο 3ΐΓεη§(Βεηε<Ι Εδ Ιο ρΓοίεεί (Βεηι Ε^ρίηδΐ 
Εηγ πιεοΒΕηίεΕί (ΐΒοΐΕ^ε, (Βεγ βΒοαΙεί Βε ρΓοΙεείειΙ Βγ ε 
δίΓΟη^ 0 Ε §8 ογ §π<3. 

ΤΒε ίηίΐΕΓηιηΕΒΙε §Ε38δ εικΙ ΕΓίίεΙεβ οί ΟίΕδβ 2 ΓείεΓΓειΙ 
Ιο ίη οιεγ^ιπεΙ 10251(ε) εγο (Βε ίοΙΙοννίη§: 

(ε) ΕθΓηρΓ 8 δδε (1 §3888 
ΗγάΓο§εη οί 1 0 (Β) 

ΜείΒηηε οί 1°(Β) 

ΟεγΒοπ ηιοηοχίάε οί 1 0 (Βΐ) 

Μίχΐυεεδ οί §Εδεβ οί 2°(Β) 
δγηίΒεΙίε §3888 οί 2°(Βΐ) · 

Το\νη §Εδ οί 2°(Βι) 

^ΕΐεΓ §Εδ οί 2°(Β() 

(Β) ΕίςυεΓιε(1 § 3 δε.β 
ΒυΐΕηε οί 3°(Β) 

1-ΒυΙγ1εηε οί 3°(Β) 

ΟγεΙορΓορΕηε οί 3°(Β) 

ΟίιτιείΒγΙ είΒεΓ οί 3°(Β) 

ΙδοΒυΙηηε οί 3°(Β) 

ΙδοΒυίγΙεηε οί 3°(Β) 

ΡΓορΕηε οί 3°(Β) 

ΡΓοργΙεηε οί 3 °(Β) 

ΕΐΒγΙ εΒΙοπάε οί 3°(Β() 

ΜείΒγΙ εΒΙοπίΙε οί 3°(Βι) 

ΕΐΒγίΕηιίηε οί 3°(Βΐ) 

Ηγ 8 Γ 0 §εη δυΐρίάε οί 3°(Β() 

ΜείΒγίΕπιίηε οί 3°(Β() 

ΜείΒγΙ πιεΓΟΒρίΒη οί 3°(Βΐ) 

ΤπΓηείΒνίΕΓηίηε οί 3°(Βΐ) 

ΒυΐΒ(Ιίεηεδ οί 3°(ε) 
νίηγΐ εΒΙοπίΙε οί 3°(ε) 
νίηγΐ ΒΓοηιίάε οί 3° (ο) 

0γΕηο§εη εΒΙοποΙε οί 3°(εΐ) 

ΕΐΒγΙβηε οχί(1ε οί 3°(εΐ) 

ΟΕδεουδ ηιίχίοτεδ Α. ΑΟ, ΑΙ. Β ογ 0 οί 4°(Β) 

ΕίΒηηε οί 5°(Β) 

ΕΐΒγΙεηε Εηε οί 5°(Β) 

(ο) Οεερ 1 γ-Γείπ§εΓΕ(ει 1 ΙίςυοΓιεά §3388 
ΤΒε §3888 οί 7°(Β) ειι 8 8°(Β) 

(8) Οβδεβ 8ίδδο1νε8 ιιικΙργ ρΓεβδηιε 
Αεείγίεηε οί 9° (ο) 

(ε) ΑΓίίεΙεδ οοπΐΒΪηίη§ §33 

ΑεΓΟδοΙ όίδρειίδεΓδ οί Ι0°(Β) Εηε) (Βι). 


5εε ΕυΓορρ,ιη 5ΐαικΙιιη1.·ί ΕΝ 50014 βικ) 50020. 


220001 

220002 


220003 

-229999 
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Αρρεικίίχ Β.3 

(566 ΙΤΙβΓβίΐΙβΙ 10282) 

230000 

-239999 

ΟΕΚΤΙΕΙΟΑΤΕ ΟΕ ΑΡΡΚΟνΑΕ ΕΟΗ νΕΗΙΟ-Εδ 
ΟΑΚΚΥΙΝΟ 0ΕΚΤΑ1Ν ϋΑΝΟΕΚΟΐΙδ ΟΟΟϋδ 


1. ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ ΝΟ_ 

2. Ι65ΐϊί)1η§ ΐΗβΐ ιΕε νεΕίεΙε δρεείΠει! ΕεΙονν ΓυΙΠΙβ ιΕβ 
οοικΠίίοηδ ρΓεβοπΕειΙ Εγ ΐΐιε ΕοΓορεβη ΑβΓεεηιειιΐ 
οοηεειηϊηβ ΐΗε ΙηΙεηιαΙίοηαΙ ΟβΓπβ^ε οί Οηιι^ετουβ 
Οοοείδ Εν Ηο;κ1 (ΑΙ)Κ) Γογ ίΐδ βεεερίθηεε Γογ Ιΐιε 
ίηίειηαΐίοηαΐ 03ΓΠ3§ε οΓ (Ιβη^βΓουδ ^οοΒδ Εγ γο3«1. 


3. νβΐίά υηΐϋ . . . Γ.. 

4. ΤΕίδ οβΓίίίίεβίε ιηαδί Εβ ιεΙοπιεΒ Ιο ΐΐιβ ίδδυίη§ δβΓνίεε 
ννΕεη ΐΕε. νεΗίοΙβ Ϊ5 Ιβίνεη ουί οΓ δβΓνίεε; ϊΓ ΐΐιβ νβΕϊοΙε 
ίδ ΐΓβηδίβιτειΙ Ιο ηποιΗθγ οννηεπ οη εχρίτγ οΓ (Ιιβ 
ναΐκΐίΐγ οί ιΕε οεΓίίίίεβΙε; 3ΐη1 ίί ΐΕβΓβ ίδ 3 ιπ3ΐβΓίαΙ 
οΕ 311§6 ίη ΟΠ6 ΟΓ ΠΠ0Γ6 6586111131 θΙΐ3Γ3εΙεΠδΐίεδ οί (Ιΐ6 
νβΕϊοΙε. 

5. Τνρε οί νεΕίεΙε: εΕΙοδβϋ νοΕίοΙβ, ορεη νεΕίεΙε, ΙοπΕ- 

νβΕίεΙε ννίΐΕ/ννίΐΕοιιΐ οΙοβεΒ/ορεη ΐΓβίΙβΓ/ββπιί-ίΓηίΙεΓ 
(δΙπΕε ουί ννοΓίΙδ ννΕίεΕ 4ο ηοΐ βρρίν) . 


6. Νβιηε 3ΐι<1 Ευδίηεβδ 3(1(1 γθ 58 οί εβιτίβΓ (οινπει) . . . 

7. Κβ§ΐ5ΐΐ'3ΐίοη ηυπιΕεΓ (ίί ηοιιβ: οΙΐ388Ϊ8 ιιοιπΕογ) . . . 

8. ΤΕβ νβΕϊοΙε (ΙβδΟΓΪΕειΙ βΕονε Εοβ υικΙεΓ^οηε 31 ... 

(Εε ίιΐδρβοΐίοη ρΓβδεπΕεά Εγ ΑϋΚ, Αηηεχ Β, ιιιογ^ϊιιβΙ 
10282 3η4 ίυΐίϊΐΐδ ΐΕβ εοιχίίΐίοηδ ιεςαίτεΒ ίοΓ ίΐδ 
βεεερίβηεε ίοΓ ΐΕε ίηΙεπίΒΐίοηβΙ εβπίββε Εν ιο;κ1 οί 
(ΐ3η§βΓ0υ8 §00(15 οί 0138868 .. 


ίίειη ηυιπΕβΓδ 
9. ΚεΓΠΒίΕδ . . . 


10. 19.... 

11. 5ϊ§113ΐυΓ6 311(1 8ΐ3Ι1ΐρ οί 18501118 

δθΓνίοε 31 . 

12. ΤΕβ νβΐίιΐίΐγ οί ΐΐιίβ οβΓίίΠεβίε ίδ εχίειηΙεΒ υηΐίΙ . . · 

13. δί§Ι13ΐυΓ0 311(1 8ΐ3Ι1ΐρ οί ίδ3υίΐ1§ 

δετνίεε 31 .. 

14. ΤΕε ναΐϊοΐίΐν οί ιΕίδ εβΓίίίίεβίε ίδ εχίεικίειΐ υιιΐίΙ . . . 

15. δί§ιΐ3ΐυΓ6 βηιΐ είβιιιρ οί ί85υίιι§ 

δβΓνίεε 31 . 

16. ΤΕβ νβΙίΒίΐν οί ιΕίδ εβΓίίίίεβίε ίδ εχίβικΙεΒ ιιιιΐίΙ . . . 

17. δί§ιΐ3ΐ0Γ0 βικί δίβηιρ οί ί55υίιι§ 

δβινίεε 31 . 


ΝΟΤΕδ: 

1. ΤΕε (ΙίοιβηδίοηΒ οί ιΕβ εεΓΐίίίε3ΐε βΕβΙΙ Εβ 210 Χ297 
ιοιη (ίοηηβΐ Α 4). ΒοΐΕ ίι-οηΐ 3ΐκ1 ΕδοΕ δΕβΙΙ Εβ αβεΒ. ΤΕε 
εοΙοιίΓ δΐιαίΐ Εε ννΕίΐε, ννίΐΕ 3 ρίηΕ 4Ϊ3§οιΐ3ΐ δίπρε. 

2. ΕνβΓγ ΐΓβίΙβΓ δΕβΙΙ Εβ ιΕβ δυΕ]εεΐ οί 3 βερβΓβίε 
εεΓίίίίεβΙε ιιηίβδδ ίί ίβ εονβΓβιΙ Εν ιΕβ εβΓίίίίεΒίε οί ιΕβ 
νεΕίεΙε Ιο ινΕίεΕ ίί ίβ εουρίειί. 

3. ΨΕβΓβ 3 06ΓΐίΠε3ΐε 18 15506(1 ρΟΓΒΟΗΙΙΙ ΙΟ 3Γΐίβ1ε 4, 
ρ3Γ3§Γ3ρΕ 2, οί ΐΕε Α§ΓβειηεηΙ Ιο 3 νεΕίεΙε ινΕοβε 
εοηδίΓοείίοη Ηοβδ ηοΐ επίιτεΐγ εοηίοπη Ιο ιΕβ ΓεςοίτεπιεπΙδ 
Ιβκΐ Βόννη ίη Αηηεχ Β, ιΕε εβΓίίίίεΒίε’β νβΙίΒίΐγ δΕβΙΙ ηοΐ 
εχίεηΒ ΕεγοηΒ ιΕε ΒηΓβΐίοη οί ιΕβ 4εΓο§3ΐίοη §Γ3ηΐβ(1 Εγ 
ιΕε 83ΐ(1 ΒΓΐίεΙε 4, ηη(1 ιΕε ΙεχΙ οί ρ3Γ3§ΓβρΕ 8 οί ιΕε 
εβΓίίΠεβίε οί βρρΓονηΙ δΙιβΙΙ Εε τερίειεβί! Εν ιΕβ ίοΙΙοννίη§: 

“ιΕε νεΕίεΙε ΒβδεπΕεΒ αΕονε Βοβδ ηΐο εηΐΐΓβΙγ εοηίοπη Ιο 
ιΕε ΓβςοΪΓβπιεηΙδ ΙηίΒ Βόννη ίη Αηηεχ Β, Εοΐ ίδ εηΙίιΙεΒ Ιο 
ιΕε ΕβηεΒΐ οί ιΕε ρΓονίδίοηδ οί βΓΐίεΙε 4. ρ3Γα§ΓαρΕ 2. οί ιΕε 
Α^Γεεπιεπί”. 

Αρρβικίίχ Β.4 

ΤΑΒΕΕδ ΟΟΝΟΕΚΝΙΝΟ ΤΗΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΕ 
ϋΑΝΟΕΚΟυδ δυΒδΤΑΝΟΕδ ΟΕ ΟΕΑδδ 7 ; 

ΕΑΒΕΕ ΤΟ ΒΕ ΡΕΑΟΕϋ ΟΝ νΕΗΙΟΕΕδ 
ΟΑΚΚΥΙΝΟ ΤΗΕδΕ δϋΒδΤΑΝΟΕδ 

ΤΕε ηιίηυιηυηι Βίδΐηηεεβ ίηΒϊεαίεΒ ίη ιΕε ΐβΕΙβ ΕεΙονν 240000 
Εείννβεη ΓβΒίοβείίνε δοΕβΙβηοεβ 3η<1 βΓββδ οη νεΕίεΙεβ 
ιβδεΓνεΒ ίοΓ ιΕε Βπνίη§ 3ΐη1 ηεεοιτιρηηνίιΐβ ρβΓβοηηεΙ 3Γβ 
εοηιρβίίΕΙε ννίΐΕ (Εε ρΓονίβίοηβ οί ιηβΓβίηβΙ 3659(8). 


ΤοίβΙ 8υτη οί 
ΐΓβηβροΓΐ 
ίιηίεχ 

Μίηίιηυιη (ϋδίοιιεβδ ίη ηιείΓβδ. 
ηο δΕίεΙΒΕι^ ιηβΙβΓίβί 

ϊηίεΓνεηίηβ, Ιγοπι Ιίνίη^ 

βεεοιηιηοιίβΐίοηβ ογ Γε^υΙβΓίν 
οεευρίβίΐ ννοΓΕίη§ δρβεε 

ΑρρΙίεβΕΙε Ββΐβ ίη ιΕε εβδβ οί 
εχροβυτε Ιίιηε ηοΐ βχεεειίίηβ 
250 Ιΐθυΐ'5 ρβΓ 311110111 

Εβββ ΐΕβη 2 

1.0 

2 Ιο 4 

1.5 

4 ίο 8 

2.5 

8 Ιο 12 

3.0 

12 ίο 20 

4.Ό 

20 ίο 30 

5.0 

30 ίο 40 

5.5 

40 Ιο 50 

6.5 


ΤΕε πιίηίιηοηι 53ίε1γ άίδΐηηεββ Γείειτειΐ Ιο ίη ηιβΓβίηβΙ 240001 
3657 ίοι* ιΕε 1θ3(1ίη§ 3ΐκ) δΐ0Γ3§ε οί ροείο^εδ ννΕίεΙι ΕεαΓ η 
ΙβΕεΙ “ΓΟΤΟ” ΙοβείΕεΓ ννίιΐι ραείο^βδ "οί ΕίΐΙββοΐ'ν II - 
ΥΕΕΕΟΨ ογ ΟαΐββΟΓν III - ΥΕΕΕΟ\ν 3Γε ξίνεη ίη (Ιιβ 
ίοΙΙοννίη^ ΐαΕΙε. 

δβρβΓβΙίοη (1ί8ΐ3ηεβ5 ίοι· ιΕβ Ιοβιΐίηβ 3ΐη1 ιΕε δίοιη^ε οί 
ρβείο^εβ ινΕίεΕ ΕεβΓ 3 ΙβΕεΙ ινίιΕ ιΕβ ννοηΐ ΕΟΤΟ Ιο^εΐΙιετ 
ρβείο^εδ οί Οβίε^οπεδ II - ΥΕΕΕΟΨ ογ III - ΥΕΕΕ01Υ. 





















ΦΕΚ 104 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΊΓοΙ&Ι βυιη οί ΐιιε 
ρ3ε1(3§0δ οΓ ιϊιε 
ε3ΐ0§ΟΓΥ 


ΥΕΕΕΟΨ 

III 


ΥΕΕΕΟ^' 


ΤοΙβΙ 
δυιιι οΓ 

Ιΐΐ0 ΙΓ3Ι18 
ροιΐ 
ϊικίεχ 


Ιοιιπιεγ ογ 5ΐθΓ3§ε (ΙυΓβΐϊοη, ϊη ΗοιίΓδ 



240002 

-240009 


ΤΗβ ΙβΒβΙ Ιο 6ε 3ΓΠχβϋ Ιο ιΗρ ννβΙΙδ οΓ νείιϊοίθδ ριιΐδίοηΐ 240010 
Ιο ιΗβ ριονΐδϊοηδ οί ηΐ3Γ§ϊιΐ3ΐ8 3659(6) βικί 71500(2) δΙιαΙΙ 
εοπίοπη Ιο ΐΗε πιοεΙεΙ Νο.7ϋ Γερπχΐυεειΐ βείονν: 


Α.4 


ΚΑΟΙΟΑΟΤΙΥΕ 


(Μϊηίιτίϋηι ΐ8η§ΙΙι οΓ βϊιΐε: 15 ειη) 
δγιτώοΙ 3η(1 ίηδοπρίίοη ΒΙαοΙς 
οη ννΐιϊΐε §Γουιΐ(1 


240011 

-249999 


Αρρεικίϊχ Β.5 

ΕϊδΙ οΓ 8θ6δΐ3Ι1068 311(1 Ι(1βΙ1ίίΠθ3ΐίθ11 ΙΐυΐϊΐΙίεΐδ 
(1) ΤΙΐ0 Ιΐ3Ζ3Γ(1 1(1βηΐίΓΐ03ΐίθ11 111ΙΠΐΙ>0Γ ΟΟΙΙδϊδΙβ οί Ιννο ΟΓ 
ΐΗεεε Π^ιΐΓβδ. Ιη ββηεΓβΙ, ιϊιε Π§ιΐΓ03 ϊικίϊεβίε ΐΐιε ΓοΊΙοννίιΐβ 

Ιΐ3Ζ3Γ(ΐ8·. 


250000 


ΙΓ β Ιΐ3Ζ3Γ(1 ϊεΙοηΐϊΠεβίίοιι ηυιηΒεί' ϊβ ρΓεΓΐχεά 6γ ΐΙιε 
ΙεΐΐεΓ “X”, ΐΐιίδ ίικίίεβίβδ ΐΙιβΙ Ιΐιε ΒυΙΐδΙβηεε ννίΙΙ εεβεί 
εΐ3η§8Γουδ1γ ννίιΐι νν3ΐεΓ. 

(2) ΤΗε Ιΐ3Ζ3π1 ΐ(ΐ6ΐιΙίΓιε3ΐίοιι ιιοιπΕειβ 
1Ϊ8ΐβ(1 ίη ρ3Γ3§Γ3ρΙΐ (3) Ιΐ3νε ΐΐΐβ ΓθΙΙθ»Ί 11 § 
πΐθαηϊη§8: 

20 ' ϊηβΓΐ §38 

22 ΓβΓπ§εΓ3ΐε<1 §38 

223 Γείπ§εΓ3ΐβ(1 ϊηΠβιηπιβΒΙε §38 

225 Γείπ§βΓ3ΐ8(1 Οχί(1ίζίΐ1§ (ΠΓ6-ϊΐ1ΐ6118ΪΓν.ϊΐ1§) §38 

23 ίηΠβηιηΐΒΐιΙβ §38 

236 ϊηΠ3ΐτιηΐ3ΐ>]ε §38, Ιοχίε 

239 ίηίίβηιιιιβίιΐε §38, ννΐιϊεΐι εβη δροιιίβηεουβίν 

1ε3(1 Ιο νίοΐεηΐ εεβείϊοη 

25 οχί(1ίζίη§ (ίΪΓε-ϊηΐθΠ 5 Ϊίγϊιι§) §38 

26 Ιοχϊε §38 

265 Ιοχϊε §38, οχϊ(1ϊζϊη§ (ΓΐΓε-ϊιιΙθΐΐ3Ϊίγϊη§) 

266 Ηϊ§ΗΙγ Ιοχϊε §38 

268 Ιοχϊε §38, εοΓΓοβίνε 

286 εοΓΓΟδϊνε §38, Ιοχϊε 

30 ϊηίίβηιηΐδΐιΐε Ιίε^υϊεΐ (ΠβδΙι-ροϊηΐ ΒεΙννεεη 

21 3Π(1 100°Γ) 

33 Ιιϊ§1ι1γ ϊηΩβιηιηβΙιΙε Ιϊςιιϊ(1 (ΠββΙι-ροϊηΐ 

6ε1ο\ν 21°(2) 

Χ333 δροηίβηβουδΙν ϊηΠβιτιηιβΙιΙε Ιϊςυϊιΐ, ννΐιϊεΐι 

τεβείδ (ΐ3η§8Γου8ΐν χνϊΐΐι ννβΙβΓ 
336 Ηϊ§Ιι]γ ϊιι(Ί3ΐηπΐ36Ιε Ιϊςυϊ(1, Ιοχϊε 

338 Ιιϊ§ΙιΙγ ϊηΠβπίΓηβΙιΙε ΙϊςυϊΒ. εοΓΓοβίνε 

Χ338 Ηϊ§Ιι1γ Ϊηίΐ3ΐιιιη3ΐ)1β ΙϊςοίεΙ, εοπ-οδϊνε. χνΐιϊεΐι 

Γβ3ε1δ εΐ3η§εΓουδΙγ ννϊΐΐι νν3ΐετ 

339 Ηϊ§Ιι1γ ϊηίΙβπιπιβΒΙε Γιςυϊίΐ ννΗϊεΙι εβη 


2 

Εηΐϊδδϊοη οί §38 <1υβ Ιο ρΓεδδϋΐε ΟΓ ΙΟ 


8ροηΐ3ηβουδΙγ Ιεβιΐ Ιο νϊοίβηΐ Γεβείϊοη 


εΐιεοιίεαΐ Γεβείιοιι 

39 

ϊηίΐ3ηιπΐ3ΐ>1ε Ιίςιιϊά, ννΐιϊεΐι εβη 

3 

Ιηίΐ3Π11Τ13ΐ)ϊ1ΪΙγ οί Ικ|υϊ(ΐ8 (νβρουίδ) 3ΐκ] §3868 


δροηίβηεουβίν Ιβ3(1 Ιο νϊοΐεηΐ τεβείίοη 

4 

Ιηίΐβπιιτιβίιϊΐϊΐγ οί δοΐϊιΐβ 

40 

ϊηίΙβηιηΐΒΒΙε βοΐίεΐ 

5 

Οχϊ(1ϊζίη§ (ίΪΓ€-ίηΙειΐδϊίγϊιι§) είίεεί 

Χ423 

ϊηίΐβπιηιβίιΐε δοΐϊά ννΐιϊεΐι τεβείβ 

6 

ΤοχίεϊΙγ 


ιΐ3η§βΓου8ΐγ ννϊΐΗ ιν3ΐβΓ, εηιϊΐΐϊη§ 

8 

ΕοΓΓΟδϊνϊΙγ 


ίηίίβιηηιβίιΐο. §3808 

9 

ΚϊδΚ οί 8ροηΐ3ηεου8 νϊοίβηΐ ΓβαεΙϊοιι 

44 

ϊηΠ3πΐΓη3ΐ)Ιρ 8θ1ϊ(1, ϊη ΐΐιε ιιιο 1 ΐ 0 ΐι 81310 31 

ϋουΙ)1ϊη§ οί β Π§ιΐΓε ϊηεΐϊεβίεβ 3ΐι ϊηΙβηδίΠεαίϊοιι οί ιΐιβΐ 


3η εΐενβίβεί ΙεηιρβΓαΙυτε 

ρ3Γΐϊθυΐ3Γ Ιΐ3Ζ3Γ(1. 

446 

ϊηίΙβΓπηίΒΐιΙε 5θ1ϊ<1. Ιοχϊε, ϊη ΐΐΐθ ιηοΐΐεη 

Ψΐιβτε ιΐιε Ιιβζβπΐ 388οεΪ3ΐε<1 ννϊΐΐι 3 βιιΐΐδίβπεε εαη 6ε 


8ΐ3ΐθ, 31 311 ε1εν3ΐ0(1 ΙεηΐρεΓ3ΐυΓ0 

3(1εςο3ΐεΙγ ΐηεΐϊεειίβεί 6ν β δϊη§1ε Π§υΓε, ΐΐιϊβ Ϊ8 ΓοΙΙοννεεΙ 

46 

. Ϊηίΐ3ΐτιηΐ3ΐ)ΐ0 βοΐϊεΐ, Ιοχϊε 

6γ 3 ΖβΓΟ. 


50 

οχί(1ίζίη§ (ΠΓε-ϊηΐ0Π8ίίγίη§) δΐιΒδίβηεε 

ΤΗε ίο11ο\νίη§ εοηιΗίηαΐίοηδ οί Γίβυτεδ, ΗοννβνβΓ, ΙΐΣίνε α 

539 

ϊηίΙβηιηΐΒΐιΙε ογ§3πϊο ρεΓοχίάε 

δρεείβΐ ηιεΒηίη#: 22, 333, 423, 44 βηο! 539, δεε (2) 

558 

8ΐΓοη§1γ οχί(1ϊζϊη§ (ΓΐΓ0-ϊηΐ0Πδϊίγϊη§) 


δυΒδίβηεε, εοποδϊνε 









ιΐυο 


£ΦΗΜΕΡΙζ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


559 5ΐΓθη§1ν οχίάίζίηβ (ίΪΓε-ίηΐεηδίίγίιΐ£) 

βυΗδΙβηοε, ννΗίοΗ οβη βροηίβηεουδίγ Ιεβεί 
Ιο νίοίβηΐ ΓεβοΙίοη 

589 οχί(1ίζίη§ (ί>Γε-ίηΙεηδίίγίη§) 3υΗδΐ3ΐιοβ, 

ΟΟΓΓΟδίνε, ννΗίοΗ 03Π δρΟηΙβίΐεΟυδΙγ Ιεβίί Ιο 
νίοΐεηΐ Γ63θϋοη 

60 Ιοχίε ογ ΗβπηίυΙ δυΗδίβηοε 

63 Ιοχίε ογ Ηβπτιίαΐ βυΗδΙβηοε, ίηΠβιηιηβΒΙβ 

(ΠβδΗ-ροίηΙ ΗεΙννεεη 21 °0 3η<1 55°0) 

638 Ιοχίε ογ Ηβπηίυΐ δυΗδίβηοε, ίηίΙβηιηιβΗΙε 
(ΠβδΗ-ροίηΐ ΗεΙννεεη 21 “0 3η0 55°0), 
εοΓΓΟδίνε 

66 Ηϊ§Η1γ Ιοχίε βιιΗδΙβηοε 

663 Ηί§ΗΙγ ιοχίε δυΗβίβηοε, ίηΠβηιπιβΗΙε .(ΠβδΗ- 

ροίηί ηο! βΗονε 55 °0) 

68 Ιοχίε ογ Ηβπηίυΐ δυΗδΙβηοε, εοΓΓΟδίνε 

69 ιοχίε ογ ΗβπηίυΙ δυΗβίβηοε, ννΗίοΗ εβη 
δροηίβηεουβίγ ΙεβΩ Ιο νίοίεηΐ εεβοΐίοη 

80 εοΓΓΟδίνε ογ δΙί§Ηΐ1γ εοΓΓΟδίνε δΐιΗδΙβιιοε 
Χ80 εοΓΓΟδίνε ογ βΙίβΗΐίγ εοΓΓΟδίνε δυΗδίβηοε, 
ννΗίοΗ τε30ΐδ ΟβηβΟΓουδΙγ ννίΐΗ ννβίεε 

83 εοΓΓΟδίνε ογ δ1ί§Ηΐ1γ εοΓΓΟδίνε δυΗδΙβηοε, 

ίηίΙβηιηιβΗΙε (ΠβδΗ-ροίηΐ ΗεΙννεεη 21 "Ο 
3γκ1 55 °0) 

839 εοΓΓΟδίνε ογ βΙί§Ηΐ1γ εοΓΓΟδίνε βυΗδίβηοε, 
ίηΩ3ΓΠΓη3Η1ε (ΠβδΗ-ροίηΙ ΗεΙννεεη 21 °0 
3ΐκ1 55 °0) ννΗίοΗ οβη δροηίβηεουβίγ ΙεαεΙ 
Ιο νίοΐεηΐ Γβ3θ(ίοη 

85 εοΓΓΟδίνε ογ δΙί§ΗΐΙγ εοΓΓΟδίνε δυΗδΙβηοε, 
οχί(ϋζίη§ (ΓΐΓε-ίηΐεηδίίγίη§) 

856 ΟΟΓΓΟδίνε ΟΓ δίί§Ηΐ1γ ΟΟΓΓΟδίνε δυΗδΙβηοε, 

οχί<ϋζίη§ (ΓΐΓε-ίηΙβηδίΓ)ίη§) βι«1 Ιοχίε 

86 εοΓΓΟδίνε ογ δΙί§Ηιίγ εοΓΓΟδίνε βυΗδίβηοβ, 
Ιοχίε 

88 Ηί§Η1γ εοΓΓΟδίνε δυΗδίβηεε 

Χ88 Ηί§ΗΙγ εοΓΓΟδίνε δυΗδΙαηοε, ννΗίοΗ τεβοΐδ 

Οοη^ΟΓουδΙγ ννίΐΗ ννβίεε 

883 Ηί§ΗΙγ ΟΟΓΓΟδίνε δυΗδίβηοε, ίηίΙαιηιτιοΗΙε 

(ΠβδΗ-ροίηΐ ΗεΙννεεη 21°0 βη<1 55 °0) 

885 Ηί§Η1γ ΟΟΓΓΟδίνε δυΗδΙβηοε, οχκΐίζίηβ (Πιε- 

ίηΙεηδίίγίη§) 


886 Ηί^ΗΙγ ΟΟΓΓΟδίνε δυΗδΙβηοε, Ιοχϊο 

Χ886 Ηί§ΗΙγ εοΓΓΟδίνε βυΗδίβηοβ, Ιοχϊο, ννΗίοΗ 

τεβοΐβ (Ιβη^εΓουδΙν ννίΐΗ ννβίεε 
89 ΟΟΓΓΟδίνε ογ δϋβΗΐΙγ οοΓΓοβίνε βυΗβίβηοε, 
ννΗίοΗ 03η δροηίβηεουδίγ ΙεβΩ Ιο νίοΙεηΐ 
ιεβοΐίοη 

^3) ΤΗε ίίΙεηΐίΠοβίίοη ηυηηΗεΓδ ΓείεΓΓεεΙ Ιο ίη ηιβΓ^ίηβΙ 
10500 3Γε ΙίδΙεΩ ίη ΐβΗΙεδ 1 βηΩ Π ΗεΙονν. 

ΝΟΤΕδ 

1. ΤΗε ίεΐεηΐίίίοβίίοη ηυιηΗεΓδ Ιο Ηε δΗοννη οη ΐΗε οΓβηβε 
ρΐβίεδ δΗοιιΙίΙ Ηε ΙοοΙνεΩ Γογ ίΪΓδΙ ίη ΙβΗΙε I. 1Γ ίη ΐΗε 03δε οί 
δυΗδΙβηοεβ οΓ Οΐββδεδ 3, 6.1 βηά 8 ΐΗε ηβιηε οΓ ιΗβ 
δυΗδΙβηοε Ιο Ηε οβΓπεΩ ογ ΐΗε οοΐίεοΐίνε Ηεβιΐίη^ ννΗίοΗ 
οονεΓδ ίΐ ίδ ηοΐ ΙίδΙεΩ ίη ΐβΗΙε 1, ΐΗε ίοΐεηΐίίίοβίίοη ηυιηΗεΓδ 
βΓε ίο Ηε Ιβίνεη (ϊοιη ΐβΗΙε II. 

2. ΤΗε (ΙβηβΟΓ ΙβΗεΙδ ρΓεδΟΓίΗεά υπιΙεΓ ηιβΓβίηβίδ 10130 
3η(1 10500 (6) ΐβΗε ρΓεοεΩεηοε ονεΓ ΐΗε ΙβΗεΙΙίη^ 
ίηιΐίοβίειΐ ίη οοΐυπιη (ε) οί ΐβΗΙεβ I βηιΐ II. 

Αρρεηιΐίχ Β.5 
ΤβΗΙε I 

δυΗδίβηοθδ Ιίδίεεί υηάεΓ ιΗείτ εΗειηίοβ! ηβηιεδ ογ ιιικΙεΓ 
οοΐΐεοΐίνε Ηεβ(1ίη§β ννΗίοΗ βΓ8 §ίνεη 3 βρεοίίΊο «δυΗδΙηηοββ 
ί(1εηΐίΠθ3ΐίοη ηυηιΗοΓ» (οοΐυιηη (8)). Γογ δοΐυΐίοηδ βη<1 
ΓηίχΙυΓεδ οί δυΗδίβηοεδ, δεε βίβο ηιβι^ίηβΙ 2002 (8) 3Π<1 
(9). ΤΗίδ ΙβΗΙε βίδο ίηοΐυιίεδ δυΗβΙβηοεδ ηοΐ δΗοννη ίη ΐΗε 
οίβδβ ΙίδΙδ οΓ δυΗδίβηοθδ. ΗυΙ ννΗίοΗ ηενεΓίΗείοδδ ίβΙΙ ννίΐΗίη 
ΐΗε οίβδδεβ 3η(1 ίΐεηι ηυιηΗεΓβ δΗοννη ίη οοίυιηη (Η). Γογ 
δυΗδίβηοεδ οΓ Οΐβββεδ 3, 6.1 βικί 8 ηοΐ ίηοΐυιίειΐ ίη Ιΐιίδ 
ΙβΗΙε, βεε ΐβΗΙε II. δυΗβΙβηοεδ 3Γε ΙίβΙεοΙ ίη βίρΗβΗεΐίοβΙ ογ- ’ 
<1εΓ. 

ΤΗε βί§η «++» ίη οοίυιηη (β) ιηεβηδ: ΕβΗεΙΙίη^ οί Ι3η1< - 
οοηΐβίηεΓδ 3 η 8 Ηβΐΐεπεβ οί τεοερίβοΙεβ Ιο Ηε ίη βοοοπίβηοε 
ννίΐΗ ΐΗε ΓεςυίΓεηιεηΐδ ίη ιηβΓ^ίηβΙ 21130, ΙβΗεΙΙίηβοί νεΗ- 
ίοΐεβ ννίΐΗ ΓιχεεΙ ογ (ΙεηιουηίβΗΙε ΙβηΗδ Ιο Ηε ίη βοοοηίβηοε 
ννίΐΗ (Ηε ΓεςυΪΓεηηεηΐδ οί ηιβΓβίηβΙ 21500. ΤΗε δί§η «—» ίη 
οοίυιηη (ε) ηιεβηβ: Νο ΙβΗεΙ ρτεδΟΓίΗεΟ. 


Νβπιε οί δυΗδΟηοεδ 

(») 

01333 311(1 
ίίειη 
ηυηιΗεΓ 
(!>) 

Ηβζ3Γ(1 Ι(1εηΐίίί- 
03ΐίοη Νο 
(υρρεΓ ρ3Γΐ) 

' (0) 

δυΗδΙβηοε ΙΩεηΙί- 
ίϊοβίίοη Νο 
(ΙοννεΓ ρ3Γΐ) 

(*) 

ΓβΗεΙ 

(β) 

ΑοείβΙ (Ι,Ι-ΟίεΐΗοχγείΗβηε) 

3, 3“(Η) 

33 

1088 

3 

Αοεΐ3ΐ(1εΗγ(1ε (ΑΙΩείιγΟε) 

3. 1«(β) 

33 

1089 

3 

Αοειίο 3οί(1 §130131 3ΐη1 βςυεουδ δοΐυΐίοηδ οί βοε- 
Ιίο 3οί(1 οοηΐ3Ϊηίη§ ηιοΓε [Ηβη 80 ρεί' εεηΐ ρυτε 3εί(1 

8. 32° (Η) 

83 

2789 

8 + 3 

ΑοεΙίο ηοϊγΙ οοηΐβίηίιΐβ ίΓοιη 50 Ιο 80 ρεΓ εειιΐ 

ρϋΓε 301(1 

8. 32°(ο) 

80 

2790 

8 

Αοειίο 3ηΗγ(1π(1ε 

8, 32°(Η) 

83 

1715 

8 + 3 

Αοείοίη (ΑοείγΙηιειΗγΙοβΓΗίηοΙ) 

3. 31°(ο) 

30 

2621 

3 

Αοείοηε 

3, 3°(Η) 

33 

1090 

3 

ΑοεΙοηε ογβποΗγοΙππ 

6,1, 11°(3) 

66 

1541 

6.1 

Αοείοηίΐπΐε 

3, 11 °(Η) 

336 

1648 

3 + 6.1 

ΑοείγΙ βοείοηε: δεε Ρβηΐβη -2, 4-<1ϊοιιε 

Αοείγΐ ΗΓοηιί(1ε 

8, 36° (Η) 

80 

1716 

8 

ΑοείγΙ οΙοΓΪ(1ε 

3. 25°(Η) 

Χ338 

1717 

3 + 8 

Αεείγίεηε ΙεΐΓβΗΓοηιίίΙε: δεε 1,1,2.2-ΤεΐΓ3θΐΌΐη- 
οεΐΗβηε 

ΑοείγΙεηε ΐβΐΓ3οΗΙοπΗε: δεε 1,1.2.2-ΤεΐΓ3οΙιΙοι- 
οεΐΗβηε 

ΑοείγΙηιειΗγΙοβΓΗίηοΙ: δεε Αοείοίη 

ΑοΓοΙείη 

3..17 0 (β) 

336 

1092 

3 + 6.1 

ΑοΓγΙβηηίίΙε 

6.1.12°(ο) 

60 

2074 

6.ΙΑ 

ΑοΓγΙβηνίίΙε, βοΐυΐίοπδ οί 

6.1. 12°(ο) 

60 

2074 

6.ΙΑ 

ΑοΓγΙίο 30Ϊ(1 

8. 32°(Η) 

89 

2218 

8 + 3 

ΑοΓγΙοηίΐΓΐίε 

3. 11°(3) 

336 

1093 

3 + 6.1 

ΑεϋροηίΐΓΪΐβ 

6.1, ^“(ο) 

60 

2205 

6.1Α 
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Νατηβ οΓ δΐώδίαηεεδ 

Οίΐδδ 311(1 

Ηα/.3Γ<1 ΜβηϊίΠ- 

5υ1)5ί3ηοβ Ιάβηΐί- 



ίίβηι 

0311011 Νο 

Ποαίίοη Νο 

Ι,ηΐιεί 

(α) 

ιιυεηίιεε 

(υρρβΓ ρβεί) 

(Ιοννεε ρ3Γΐ) 


(1>) 

(ο) 

(Φ 

(β) 


ΑΪΓ, Ιίηυίίΐ, <1ββρ1)'-Γ6ίπ§6Γ3ΐ6(1 

ΑΙεοΗοΙδ, ΙίςυκΙ, ηοη-ίοχίο, ριιεε ογ ίη ιηίχΐιιεεδ. 
ηοΐ οίΗεεννίδε δρεείίϊβοΐ ϊη ΐΐιίδ Αρρεικίίχ 
- 1ΐ3νϊη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΐ 6εΐ\νεεη 21 °£ βικί 55 °0 

2. 8°(3) 

225 

1003 

5 

(Ιϊηιϊΐ ν&Ιιιβδ ίηείικίείΐ) 

3, 31°(ε) 

30 

1987 

3 

- Ηανίηβ 3 ΠβδΗ-ροίηΙ ίώονε 55 °€ 

ΑΙεΙεΗγάε: βεε ΑοείβΙεΙεΠγάε 

ΑΙάεΙιγάεδ, ηοΐ οίΗεεννίδε 5ρεοίΓΪ6<1 ίιι ΐΐιίβ Αρρεικίίχ 

3. 32°(ο) 

30 

1987 


- Ηβνίηβ 3 Π&δΗ-ροίηΙ ΗβΙονν 21 °0 

- 1ΐ3νίΐ1§ 3 ΠαδΗ-ροίπΙ 1)6ΐ\ν66η 21 °0 ΟΙκΙ 55°€ 

3. 3 β (Β) 

33 

1989 

3 

(ΙίπιίΙ νβΐυββ ίηεΐυάεεί) 

3, 31 °(ε) 

. 30 

1989 

3 

- Ηβνίη§ 3 ΠβδΚ-ροίηΐ βΗονε 55°0 

3. 32» 

30 

1989 

- 

Αΐάοΐ (Βείβ-ΗγείΓοχγΙιυΙγεβΙεΙεΗγεΙε) 

ΑΙΙίαϋηε ίηοε§3ηίε δυΒδίβηεεδ, δοΐυΐίοηβ οΓ. ιιοί 
οίΗεεννίδε δρεείΓιε<1 ίη ΐΐιίδ Αρρεικίίχ 

6.1. 13» 

60 

2839 

6.1 

- εοΓΓΟβίνε 

8.42» 

80 

1719 

8 

— δΙί§Η(Ιν εοΓΓΟδίνε 

ΑΙΗγΙ ρΐιβηοΐδ, ννίΐΗ Ο,,-Ο εΗαίιΐδ, ηοΐ οίΗεεννίδε 

8. 42 ° (6) 

80 

1719 

8 

δρεείΠε(1 ίη ΐΐιίδ Αρρεικίίχ 

Αΐΐίγΐ δυΐρΐιοηίε βείββ, ηοΐ οίΗεεννίδε δρεείΠεά ίη ΐΐιίδ 
Αρρεηάίχ 

— εοηΐ3Ϊηίη§ εηοεε Ιΐιβη 5 ρεί' εεηΐ Γεεε δυΐρΐιιιε’κ- 

6.1. 14» 

60 

2430 

6.ΙΑ 

3θί(1, 

— ευηΐ3ίηίη§ ηοΐ εηοεε ΐΗ&η 5 ρει - εεηί Γεεε 

8. 1» 

80 

2584 

8 

δΐιΙρΗηείο βείεΐ, εοΓΓΟδίνε 
— εοη(3ίηίη§ ηοΐ ιηοεε ΐΐιβη 5 ρεε εειιΐ Γιεε 

8. 34° (6) 

80 

2586 

8 

δυΙρΚηπε αείά, βΙίβΗΐΙγ αοεεοδίνε 

8. 34» 

80 

2586 

8 

ΑΙΙγΙ 3οεΐ3ΐε 

3. 17» 

336 

2333 

3 + 6.1 

ΑΙΙγΙ ΑίεοΗοΙ 

6.1. 13» 

663 

1098 

6.1 +3 

Αΐΐγίβεηίηε 

3. 15» 

336 

2334 

3 + 6.1 

ΑΙΙγΙ Ηεοηηίΐβ 

3. 16» 

336 

1099 

3 + 6.1 

ΑΙΙγΙ εΗΙοείεΙε 

3. 16» 

336 

1100 

3 + 6.1 

ΑΙΙγΙ εΗΙοεοΓοειηβίε 

8, 64° (η) 

88 

1722 

8 

ΑΙΙγΙ εΐΗνΙ εΐΗβε 

3. 17» 

336 

2235 

3 + 6.1 

ΑΙΙγΙ ΓοπηβΙε 

ΑΙΙγΙ §1νεί(1νΙ ειΗεε (1 -Α11>Ίοχγ-2. 3-εροχν- 

3.. 17» 

336 

2236 

3 + 6.1 

ρΓορβηε) 

3. 31» 

30 

. 2219 

3 

ΑΙΙνΙ ίδοίΗίοεγβηαίε 

1 -ΑΙΙγΙοχν-2. 3-εροχγρεορβηε: δεε ΑΙΙνΙ ςίγεκ! 

6ΐ1ΐ6Γ 

6,1 20° (6) 

69 

1545 

6.1 +3 

ΑΙΙγΙ ΙείεΗΙοεοδίΙ&ηε 

8. 37» 

839 

1724 

4.2 + 4.3 

Αΐιπηίηίυεη 3ΐΠγ1 ΗβΙίεΙεδ 

4.2. 3° 

Χ333 

2221 

4.2 + 4.3 

Αΐυηιίηίιιηι »11<γ1 ΗβΙίεΙεδ δοΐυΐίοιίδ οΓ 

Αΐυηιίηίιιηι βΐίνγΐβ: 

4.2. 3° 

Χ333 

2220 

4.2 + 4.3 

— ΑΙυπιίηίυηι ΐείεΐΗνΙ 

4.2. 3° 

Χ333 

1102 

4.2 + 4.3 

— Αΐιιηιίηίιιηι ΐεϋδοΗυΙγΙ 

4.2. 3° 

Χ333 

1930 

4.2 + 4.3 

- Αΐυηιίηίυπι ΐείιηεΐΗνΙ 

4.2. 3° 

Χ333 

1103 

4.2 + 4.3 

Αΐυηιίηίιιηι ΗεοεηίεΙε, βηΐιγάεουδ 

8. 22» 

80 

1725 

8 

Αΐυηήηίιπη Ηεοεηκίε, βςυεουβ βοΐυΐίοιίδ οί 

8. 5» 

80 

2580 

8 

Αΐυηιίηίιιηι οΗΙοεκΙε, βείΗγεΙεουδ 

8. 22» 

80 

1726 

8 

ΑΙυπιίηίηηι εΗΙοείεΙε, βςυεουβ δοΐυΐίοηδ οΓ 

8. 5» 

80 

2581 

8 

Ν-ΑιηίηοείΗνΙρίρεεβζίηε 

8. 53» 

80 

2815 

8 

ΑτηίηορΗεηοΙδ 

6.1. 12» 

60 

2512 

6.ΙΑ 

Αεηεηοηίβ 

Αεηεηοηίβ εΐίδδοίνειΐ ίη ννηίεε εοηΙαίηίιι§ ιηοεε 

Ιΐΐ3η 40 ρετ εεηί ΗυΙ ηοΐ ιηοεε ΐΐιηη 50 ρεε εεηί 

2. 3») 

268 

1005 

++ 

βεηιηοηίβ 6γ εηβδδ 

Αεηεηοηίβ (ΙίδδοΙνεεΙ ίη ννβίεε εοηΐηίηίηξ ιηοεε 
ΐΗβη 35 ρεε εεηί ΗυΙ ηοΐ ηιοεβ ΐΐιαιι 40 ρεε εεηί 

2. 9») 

268 

2073 

++ 

βεηεηοηίβ (ΝΗ^) Ηγ εηββδ 

Αεηηιοηίβ δοΐηΐίοηβ εοηΐ3ίηίη§ ηοΐ Ιεδδ ΐΐιηη 10 

2. 9») 

268 

2073 

++ 

ρεε εεηί 3ΐκ1 ηοΐ ηιοεε ΐΗβη 35 ρεε εεηί βηηηοηίβ 

8. 43» 

80 

2672 

8 

Αηιηιοηίηεη ΗίΠυοείεΙε 

8. 26» 

80 

1727 

8 + 6.1 

Αεηηιοηίυεη ΙιίΠηοείςΙε. δοΐυΐίοηβ οΓ 

Αηιηιοηίιηη ΗίδυΐρΗβΙε εοηΐ3Ϊηίη£ 3 ρεε εεηί οε 

8. 26» 

80 

2817 

8 + 6.1 

ιηοεε ίεεε δυΐρΗυείο ηείεΐ 

8. 23° (6) 

80 

2506 

8 




ΙΙΟυ 
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Ναηιε οΓ δυΒδίΒΐιεεδ 

ΟΙβδδ £ΙΠί1 

ΗαζΆτά ΙΟεηΐίΠ- 

ΒυΒδΙαηοβ Ιάεηίί- 



ίίειη 

εβίίοη Νο 

Πεαίίοη Νο 

Ι.ίώεΙ 

(«) 

ηυηιΒεΓ 

(υρρεε ρ3ΐΐ) 

(Ιοννεε ρϋΓΐ) 


(13) 

(0) 

(ά) 

(β) 


Αηιιηοηίυηι Πιιοείιΐε 

6.1. 65°(ε) 

60 

2505 

6.1Α 

Αιηηιοηίυηι ηίΐΓβΙε. Ιιοί εοηεεηΐΐίΐΐεεί «ςιιεοιίδ 





δοΐυίϊοπδ οΓ 

5.1. 6» 

589 

2426 

5 + 8 

Αηπηοηίυπι ροΐγδίιΐρΐιίεΐε. δοΐυίίοπδ οΓ 

. 8.45» 

86 

2818 

8 

Απιπιοηίυιη δίΙίεοΠυοπΟβ 

6.1. 66°(ε) 

60 

2854 

6.1Α 

Αηιηιοηίιιηη δυΐρΐιίιΐε, δοΐυίίοηβ οΓ 

8. 45°(Β) 

86 

2683 

8 

Αιτιγί 3εεΐβΐ6δ 

3. 31°(ε.) 

30 

1104 

3 

η-ΑιηγΙ βΙεοΙιοΙ 

3. 31°(ε) 

30 

1105 

3 

δεε-ΑηιγΙ βΙεοΙιοΙ 

3. 31 °(ε) 

30 

1105 

3 

ΑιηνΙ βΙοοΗοΙ, Ιβιΐϊβιν 

3. 3°(6) 

33 

1105 

3 

η-ΑπιγΙηιηπιβ 

3. 22» 

338 

1106 

3 + 8 

Απίγΐ 1»11νΓ3ΐ8δ 

3. 31 °(ε) 

30 

2620 

3 

Αηιγί εΗΙοΓγΒε 

3. 3° (6) 

33 

1107 

3 

Αιηγίεηε, ηοπηαΙ (1-Ρεπίεπε) 

3. 1°(α) 

33 

1108 

3 

ΑιηγΙ ηιεΓεβρίβη 

3. 3» 

33 

1111 

3 

Αιηγΐ ηιβίΚνΙ ΙίεΙοηε 

3, 31°(ε) 

30 

1110 

3 

Αηηγΐ ηϊΐΓβίβ 

3. 31 °(ε) 

30 

1112 

3 

ΑπιγΙΐπ'εΗΙοΓΟδίΙβηε 

8. 37°(Β) 

80 

1728 

8 

Αηίΐίηε 

6.1. 11 °(Β) 

60 

1547 

6.1 

Αηίδίίΐίηβδ 

6.1, 12°(ε) 

60 

2431 

6.ΙΑ 

ΑηίδοΙβ: δεε ΡΙιβηγΙ ιηεΐΗνΙ είΠετ' 





Αηίδογΐ εΗΙοπΟε 

8. 35°(Β) 

80 

1729 

8 

Αηίϊιηοηγ ρβηίβείιΐοπιΐε (5Β0Ι ) 

8. 21 °(Β) 

80 

1730 

8 

Αηίϊιηοηγ ρεηίβείιΐοπιίε. ηοη βςυεουβ δοΐιιΐίοιίδ οΓ 

8. 21» 

80 

1731 

8 

Αηίϊιηοηγ ρβηΐβίΐυοπείε 

8, 26» 

86 

1732 

8 + 6.1 

Αηίϊιηοηγ ΐπεΗΙοιίάε (δΙϊΟ^) 

8. 22» 

80 

1733 

8 

Αεβοη, Ιϊςιιϊιΐ, (ΙβερΙγ-ΓεΓη^ειηίειΙ 

2. 7°( 3 ) 

22 

1951 

- 

ΑΓδβηίε βείίΐ, Ιϊςυϊεΐ 

6.1. 51» 

66 

1553 

6.1 

ΑΓδβηίε «είΟ. βοΐϊε) 

6.1. 51» 

60 

1554 

6.1 

ΑΓδβηίεβΙ εοτηρουηάβ, Ιίςυϊά. ϊηοι·§αηίε. ηοΐ 





οίΗεπνϊδε κρβεϊΠεά ίη ιΗίδ Αρρεικίϊχ 

6.1. 51» 

66 

1556 

6.1 

ΑΓδεηίο Γηοπηιΐε 

6.1. 51» 

66 

1555 

6.1 

ΑΓδεηϊε εΐιΐοπείε 

6.1. 51» 

66 

1560 

6.1 

ΑΓδεηϊε ρεηίοχκΐε 

6.1. 51» 

60 

1559 

6.1 

ΑΓβεηίε ίποχίάε (γνΐιϊιε 3Γδεηίε) 

6.1. 51» 

60 

1561 

6.1 

ΑεγΙ δυΐρΗοηΐε δεϊεΙδ, ιιοί οίΠεεννΐδε δρεεϊΙΊεΗ ίη 





ιΗίδ Αρρεηιΐϊχ 





— εοηίϋίηϊη§ ηιοΓβ Ιΐιαη 5 ρεΓ εειιΐ Γιεε δΐιΐρίηιιϊε 





301(1 

8. 1» 

80 

2584 

8 

— εοη(3Ϊηϊη§ ιιοί ηιοΓε ίΐιβη 5 ρει· εεηί Γιεε 





δϋΙρΗυπε βείά, εοΓεοβϊνε 

8, 34» 

80 

2586 

8 

— εοηΐ3ΐηίη§ ηοί ιηοεε ίΐιβη 5 ρει· εεηί Γιεε 





βυΙρΗυπε βείά, δΐϊβΐιίΐν εοΓΓοβίνε 

8. 34» 

80 

2586 

8 

Ββπιπτι εητΒοιίΗΐε 

6.1. 60°(ε) 

60 

1564 

6.ΙΑ 

Β3Πϋηι οχί(Ιβ 

6.1. 60» 

60 

1884 

6.ΙΑ 

Ββηζεηε 

3. 3» 

33 

1114 

3 

Βεηζεηε βυΙρΗοηγΙ εΐιίοτίεΐβ 

3. 36» 

80 

2225 

8 

.ΒεηζοηϊίπΙε 

6.1. 11» 

60 

2224 

6.1 

Βεηζορυίηοηβ 

6.1. 14» 

60 

2587 

6.1 

1 Βεηζοίπείιΐοπιΐε (ΤπεΙιΙοΓοιτιείΙινΙΙιεΜζεηε) 

8. 66» 

80 

2226 

8 

ΒεηζοίπΠυοπιΙε 

3. 3») · 

33 

2338 

3 

ΒεηζογΙ εΐιΐοπιΐε 

8. 36» 

80 

1736 

8 

Βεηζγΐ Ηεοππιΐε 

6.1. 15» 

60 

1737 

6.1 

ΒεηζνΙ εϊιΙοπΟε 

6.1. 15» 

68 

1738 

6.1 

Βεηζγΐ εΗΙοΓοΓοπηβίε 

8, 64° (β) 

88 

1739 

8-· 

Ββηζγΐ ενβηίάε (ΡΙιεηγίΒοείοιπίπΙε) 

6.1. 12» 

60 

2470 

6. ΙΑ 

Βεηζγΐ (ΙΐηηεΐΗγΙβιηίηε 

8. 53° (6) 

83 

2619 

8 + 3 

ΒεηζγϋΗεηε εΐιΐοπείε 

6.1, 17» 

68 

1886 

6.1 

ΒϊεγεΙοΗερίβεΙίεηο 

3. 3» 

33 

2251 

3 

Βίδ-ΗΓηϊηορΓοργΙβιηίηε (ϋίρΓοργΙεηεΙΠΒΐιιίιιε. 3. 





3-ΙιτιίηοΒίδροΓγΐ3Γηίηβ) 

8. 53» 

80 

2269 

8 

1,2-Βίδ (εΙίιτιεΐΗγΐ3ηηίηο)βΐΙΐ3ΐιε (ΤείΓαιηείΙινΙεπε- 





(ϋβηιίηε) 

3. 31» 

30 

2372 

3 

Βογοπ ίΓΪΒΓοιηίϋε (Βογοπ Βγοππ» (ΒΒγ. ( ) 

8. 21° (β) 

Χ88 

2692 

•8 

Βοερή ΙπΠυοπεΙε βεείϊε βείεΙ εοηιρίεχ 

8, 33°(Β) 

80 

1742 

8 

Βογοπ ίπΠυοΓκΙε είΗεε οοεηρίβχ 

8. 33» 

83 

2604 

8 + 3 
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Νβηιε οί δυΒδί&ηεεδ 

(«) 

ΟΙβδβ 3ΓΊί] 

ϊΐεηι 

ηυηιΒεΓ 

(13) 

Ηαζαπί Ιείβηΐϊίϊ- 
εβίϊοη Νο 
(υρρεΓ ρ&Γΐ) 

(ε) 

δυΒδΙαηεε Ιείβηΐί- 
Γιεβίϊοη Νο 
(ΙοννβΓ ρβΓΐ) 

(<0 

ί&Βε] 

(β) 

Βογοπ Ιπίΐυοπάε ρΓορίοηϊε βεϊΟ εοιηρίεχ 

8, 33°(6) 

80 

1743 

8 

Βογοπ ΙπίΙυοποΙε 8ϊΗγ<ΐΓ3ΐε 

8, 33° (8) 

80 

2851 

- 8 

Βι-οηιϊηε 

8. 24° 

886 

1744 

8 + 6.1 

ΒΓοτηϊηε ρεηΙβΠιιοπΒε 

8, 26» 

856 

1745 

8 + 6.1 

ΒΓοηιϊηε ΙπίΙιιοπΒε 

8, 26° (β) 

856 

1746 

8 + 6.1 

ΒΐΌπιοβεείίε &εί<1 

8. 31» 

80 

1938 

8 

ΒΐΌΓηοβεεΙοηε 

6.1. 16» 

60 

1569 

6.1 

0Γηε§3-ΒΓοπΊθ3εεΙορΚεηοη8: δεε ΡΙιεήηενΙ ΙίΓοιηίΗε 

8. 36» 

Χ80 

2513 

8 

ΒΓοιηοβεείνΙ ΒΐΌηηίοΙε 

8, 36» 

Χ80 

2513 

8 

ΒΐΌΠίοΒεηζεηε 

3, 31» 

30 

2514 

3 

3ΐρ1ΐ3-ΒΓοπιο1ιεηζγΙ εγβηίάε 

6.1. 17» 

66 

1694 

6.1 

2-ΒΓθΓηοΒυΐ3ηε 

3. 3°(6) 

33 

2339 

3 

ΒΓοηιοεΗΙοΓθ(1ϊΠϋθΓοηηεΐ1ΐ3η8 (Κ 12Β1) 

2. 3» 

20 

1974 

- 

ΒΓοηιοεΙιΙοΓοιηεΐΗβηε 

6.1, 15» 

60 

1887 

6.1 

1 -ΒΓοηιο-3-εΗ1θΓορΓορ3η8 

6.1, 15» 

60 

2688 

6.ΙΑ 

2-ΒΐΌΐηοεΐΗνΙ εΐΗγΙ είΚεΓ 

3, 3». 

33 

2340 

3 

ΒγοπιοΓοπτι 

6.1, 15» 

60 

2515 

6.ΙΑ 

1 -ΒΓθΐηο-3-ηΊεΐΗγ11)υΐ3ηβ 

3, 3° (6) 

33 

2341 

3 

ΒΓοηιοπιειΗγΙρΓορβηεδ 

3. 3» 

33 

2342 

3 

2-ΒΓθΐηορεηΐ3η8 

3. 3» 

33 

2343 

3 

ΒΓθΓηορΓορ8ηεδ 

3. 3° (6) 

33 

2344 

3 

ΒΓοιηοΙπίΙυοΓΟΓηειΗβηε (Κ 13 Β1) 

2. 5» 

20 

1009 

- 

Βυΐ3(1ίεηεδ 

2. 3» 

239 

1010 

3 

Βυίβηε 

2, 3» 

23 

1011 

3 

ΒιιΙαηεΟΐοηε (ΟίδεβΙγΙ) 

3. 3» 

33 

2346 

3 

Βυίβηοΐ: δεε η-ΒυΙγΙ βΙεοΚοΙ 





η-ΒυΐβηοΙ-2: δεε δεε-ΒυΐγΙ βΙεοΙιο! 





ΒυΙβηοΙ, ΐεΓίίβΓγ (ΐεΓίίβιγ ΒυΐγΙ οΙεοΙιοΙ) 

3. 3» 

33 

1120 

3 

1-Βυΐεηε: βεε Ι-Βιιΐγίειίε 





εΐδ-2-ΒυΙεηε: δεε εΐδ-2-ΒυΐγΙεηε 





ΐΓ3ηδ-2-ΒυΙεηε: βεε ίΓ3ηδ-2-ΒυΙγΙεηε 





ΒιιίοχγΙ (ΜεΐΗοχγΒυΐγΙ βεείβίε) 

3.31» 

30 

2708 

3 

η-ΒϋΙγΙ 3εεΐ3ΐε 

3. 31» 

30 

1123 

3 

Βυΐγΐ 3εεΐ3ΐε, δβεοικΙαΓν 

3. 3» 

33 

1123 

3 

Βυΐγΐ 3θίά ρ(ιοβρΙΐ3ΐε 

8, 38» 

80 

1718 

8 

η-ΒυΐγΙ «εηίαίε 

3.31» 

39 

2348 

3 

η-Βιιΐγ! βΙεοΗοΙ (Βυΐ3ηοΙ) 

3. 31» 

30 

1120 

3 

5βε-ΒυΙγΙ 3ΐεοΙιο1 (η-Βυΐ3ηοΙ-2) 

3. 31» 

30 

1120 

3 

ΒυΐγΙ αΙεοΗοΙ, ΐειΊΐβιγ: βεε ΒυΐαηοΙ, ΙειΊίϋΐγ 





η-ΒυΙγΙβιηίηε 

3. 22» 

338 

1125 

3 + 8 

Ν-ΒυΙγΙβηϊΙίηεβ 

6.1. 12» 

60 

2738 · 

6.1 

Βυΐγΐ Βεηζεηεδ 

3. 31» 

30 

2709 

3 

Βαίγΐ 1)Γοηιϊ(1ε, ηοπηαΙ 

3. 3» 

33 

1126 

3 

Βυΐγΐ εΗΙοΓίάεδ (ΟΗΙοΓοΒυΙβηεδ) 

3. 3° (6) 

33 

1127 

3 

η-ΒιιΙ)Ίε1ιΙοΓοΓοΓηΐ3ΐε 

6.1, 16» 

638 

2743 

.1 + 3 + 8 

ΐ8Γΐ-ΒυΙγΙενεΙοΗεχγ1εΚΙθΓθίοΓηΐ3ΐε 

6.1. 17» 

68 

2747 

6.1Α + 8 

1-Βϋΐγ1εηε (1-Βιιΐεηε) 

2, 3» 

23 

1012 

3 

εϊδ-2-Βυΐν1εηε (εΐδ-2-Βυΐεηε) 

2. 3» 

23 

1012 

3 

ΐΓ3ηδ-2-Βιιΐν1εηε (ΐΓβηδ-2-Βυΐεηε) 

2. 3» 

23 

1012 

3 

η-ΒοΙγΙ εΐΗεπ βεε ϋί-η-ΒυΙνΙ εΐΐιετ 





η-ΒυΙγΙ Γοι·πιαΙε 

3. 3» 

33 

1128 

3 

Ν,η-ΒυΙγΙ ίηιί<1αζοΙε 

6.1. 12» 

60 

2690 

6.1 

Βυΐγΐ ϊδοενβηβΙε, ιιογγιιβΙ 

3. 14» 

336 

2485 

3 + 6.1 

Βυΐγΐ ίδοενβηβίε, ΙεΓίϊίΐΓγ 

3. 14 °(β) 

336 

2484 

3 + 6.1 

Βυΐγΐ ιηεΓεβρΙβη 

3. 3» 

33 

2347 

3 

η-ΒιιΙγΙ ηιείΗβεΓγΙβΙε 

3.31» 

39 

2227 

3 

Βυΐγΐ ηηειΗνΙ εΐΗεΓ 

3. 3°(6) . 

33 

2350 

3 

ΒυΙγΙρΗεηοΙδ, ίη ΐΗε πιοΐΐεη 3ΐ3ΐε 

6.1. 14» 

60 

2229 

6.ΙΑ 

ΒυΙγΙρΚεηοΙδ, ΙίηυίΟ 

6.1. 14» 

60 

2228 

6.ΙΑ 

ΒιιΙγΙ ρΓορίοηβΙε 

3.31» 

30 

1914 

3 

Βυΐγΐ ΙοΙυεηεβ 

3. 32°(ο) 

30 

2667 

— 

ΒυΙγΙίπεΗΙοΓΟδίΙβηε 

8. 37°(6) 

83 

1747 

8 + 3 

ΒυΙγΙ νϊηγΙ εΐΐιετ 

3. 3° (6) 

339 

2352 

3 

2-Βυΐγηε: δεε ΟοΐοηνΙειιε 





ΒιιΙγτ&ΙεΙεΗγεΙε 

3. 3» 

33 

1129 

3 

ΒιιΙγΓβΙΟοχίηιε 

3. 32» 

30 

2840 

- 

η-ΒιιΙνπε βεις) 

8. 32°(ε) 

80 * 

2820 

8 
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Ν3ηιε οΓ δυΒβΙβηεεδ 

0Ι&58 311(1 

Ηαζβιχΐ ΙάεηΐίΠ- 

διιΒδίβηεε Ιίίβηΐΐ- 



ΪΙβίΠ 

εβϋοη Νο 

Πθ3ΐίοη Νο 

ΕαΒεΙ 


ηυιπΒβΓ 

(υρρεΓ ρβιΐ) 

(ΙοννβΓ ρβη) 


(«) 

0>) 

(0) 

(«·) 

(β) 


ΒυΙγΠε 31ΐΙΐγ<1π(1θ 

8. 32°(ε) 

80 

2739 

8 

ΒυίγΓοηίίπΙε 

3. 11°(Β) 

336 

2411 

3 + 6.1 

Βυίγεγΐ εΗΙοπάε 

3. 25°(5) 

338 

2353 

3 + 8 

03β5ίυηι ΗνεΙίΌΧκΙε 

8. 41 °(Β) 

80 

2682 

8 

Οβεβήιπι ΗγΒτοχίεΙε, βςυεουδ βοΐιιΐίοηβ οΓ 

8. 42» 

80 

2681 

8 

ΟβΙοίϋΓΠ 3ΓβεΠ3ΐε 

6.1. 51» 

60 

1573 

6.1 

Οβίοίυιη ο1ιΙοΓ3ΐβ, δοΐυΐίοηβ οΓ 

5.1. 4» 

50 

2429 

5 

ΟβΓίιοη ΗίοχίεΙε 

2. 5° (3) 

20 

1013 

- 

ΟβιΊιοη εϋοχίεΐε. ΙίςυίΗ. εΙεερΙγ-ιεΓπβεί’ηκΉ 

2. 7 0 (η) 

22 

2187 

- 

ΟβγΒοπ ΗϊοχίεΙε εοηΐ3Ϊηίιι§ ιιοί ιιιοιε (Ιιβιι 6 ρει· 





εεηΙ εΐΗγΙεπβ οχίάε Βγ ιτΐ35δ 

2. 6°(ε) 

239 

1952 

++ 

Όβι-Βοη (ϋοχίάε εοηΙβϊηΐη§ ιοοΓε (Ιιβιι 6 ρει· εεηΙ 





Βυΐ ηοΐ ιηοΓε ΐΗβπ 35 ρετ εειιΐ εΐΐινίειιε οχίΗε Βν 





ΓΠ3δδ 

2. 6°(ε) 

239 

1041 

++ 

ΟβγΒοπ εΙίοχίεΙε εοηΐ3Ϊηίη§ ιιοί Ιεβδ ΐΐιαιι 1 ρει· 





εεηΙ βικί ηοΐ ιτιοΓε ΐΗβη 10 ρεΓ εειιΐ οχγ^ειι Βν ηΐ3δβ 

2. 6 °( 3 ) 

20 

1014 

- 

ΟβεΒοη εΙΐδυΙρΒίίΙε 

3. 18° ( 3 ) 

336 

1131 

3 + 6.1 

ΟβγΒοπ ΐεΐΓβΒΓοηιίιΙε 

6.1. 15°(ε) 

60 

2516 

6.ΙΑ 

ΟβγΒοπ ΐεΐΓβεΗΙοπΗε 

6.1. 15 ° (1>) 

60 

1846 

6.1 

Οβυδίίε ροΐβδή: δεε ΡοΐΒβδΐυιτι Ιινεΐτοχΐεΐρ 





ΟΒίιβίίε δοάβ: δεε δοεϋυιη ΒγϋιοχίεΙε 





ΟιΙοΓβΙ: δεε ΤπεΒΙοΓοβεείβΙίΙεΒγΗε 





ΟιΙοπηβ 

2. 3° (αΐ) 

266 

1017 

++ 

ΟΗΙοΓοβεείβΙεΙεΗγιΙε 

6.1. 16» 

60 

2232 

6.1 

ΟΗΙοΓΟΒεείίο βείά (ΜοποεΒΙοΓοβεείίε αεϊ<3). βοϋΗ 

. 8. 31 °(Β) 

80 

1751 

8 

ΟΗΙοπΜεεΙίε βείεΙ (ΜοηοεΗΙοι-οβεεΙίε ίΐεϊεΐ). ϊη ΐΙιε 





ηιοΐΐεη δίβΐβ 

8. 31° (6) 

80 

1750 

8 

ΟιΙοΓοβεείίε βείοΐβ, πιϊχΙυΓεβ οί 

8. 32» 

80 

1750 

8 

ΟΗΙοΓΟβεείίε βείά, (ΜοηοεΙιΙοιοβεείίε αεί(Ι). βοΙ- 




υΐίοηδ οΓ 

8. 32» 

80 

1750 

8 

ΟΙιΙοΓΟβοεΙοηε 

6.1. 16» 

60 

1695 

6.1 

οπιε^β-ΟΗΙοιχοεεΙορΒεηοπε: δεε. ΡΙιειιηενΙ εΒΙοικΙε 




ΟΗΙοροβεείνΙ εΒΙοπεΙε 

8. 36» 

Χ80 

1752 

8 

ΟΗΙοΓοβηίδκΙίηεδ 

6.1. 17» 

60 

2233 

6.ΙΑ 

ΟιΙοι-οΒεηζεηε (ΡΗεηγΙ εΗΙοπεΙε) 

3. 31» 

30 

1134 

3 

ΟιΙοΓοΒειιζοίΓίΠυοείάεδ 

3. 31» 

30 

2234 

3 

ΟιΙοΓοΒεηζνΙ εΗΙοπΒεβ 

6.1. 17» 

60 

2235 

6.ΙΑ 

ΟΒΙοΓοΒιιΙβηεδ: βεε ΒιιΐνΙ εΗΙοιίΒεβ 




ΟΙΐΙοΓΟεΓβδοΙδ 

6.1, 14» 

60 

2669 

61 

1-ΟιΙογο-Ι, 1-<1ίΠυοΓοηιεΐΙΐ3ηε (Η 1425) 

2. 3» 

23 

2517 

++ 

(ΖΗΙοΓοεϋίΙυοΓοηιείΙίΒηε (Κ 22) 

2. 3» 

20 

1018 

- 

ΟιΙοΓοεϋηϊίΓοΒεηζεηε 

6.1. 12» 

60 

1577 

6· 1 

2-€Η1θΓοεΐ(ΐ3ΐιο1: βεε ΕΐΒγΙεηε εΒΙοιοΙινΟπη 




ΟιΙογοΓοππ 

6.1. 15» 

60 

1888 

6.1 · 

ΟιΙοΓΟίτιείΗγΙεΗΙοΓοΓοητιβίε 

6.1. 16» 

638 

2745 

6.1+ 3+ 8 

ΟΗΙοΓοτηεΐΙινΙ εΐΗγΙ εΐΗεε 

3. 16» 

336 

2354 

3 + 6.1 

3-ΟιΓθΓο-4-τηεΐΗγ1ρΗεηνΙ ίβοεγβηηΐε 

6.1. 19» 

60 

2236 

6.1 

ΟιΙοΓοηίΙι-οβιιίΙϊηεδ 

6.1. 17» 

60 

2237 

6.1Α 

ΟιΙοΓοηϊίΓοΒεηζεηεδ 

6.1. 12» 

60 

1578 

6.1 

ΟιΙοΓοηίίΓοίοΙυεηεδ 

6.1. 17» 

60 

2433 

6.ΙΑ 

ΟιΙοΓορεηΐβΠυοΓοείΙιβηε (ΚΙ 15) 

2. 3» 

20 

1020 

— 

2-Οι1οπ)ρΗεηοΙ 

6.1. 16» 

68 

2021 

6. ΙΑ 

3-ΟιΙοΓορΗεηοΙ 

6.1. 17» 

60 

2020 

6.ΙΑ 

4-ΟιΙοΓορ1ιεηοΙ 

6.1. 17» 

60 

2020 

6.ΙΑ 

ΟιΙοΓορΙιεηγΙ ΐπεΗΙθΓθδίΐ3ηε 

8. 37» 

80 

1753 

8 

ΟΗΙοΓορίεπη 

6.1. 16» 

66 

1580 

6.1 

ΟιΙοΓορΓεηε 

3. 16» 

336 

1991 

3 + 6.1 

Ι-ΟΗΙοΓορΓορβηε (ΡιοργΙ εΗΙοιϊΒε) 

3. 2» ' 

33 

1278 

3 

2-€ΗΙοΓορΓορ3ηε (Ιδορεορνί εΗΙοπΒε) 

3. 2» 

33 

2356 

3 

3-€1ι1οΓορΓορ3ηε-1. 2-εΙίοΙ: βεε ΟΙγεειοΙ αΙρΙια- 




τηοηοεΗΙοΓοΗγΗπη 





3-Οΐ1θΓΟ-1-ρΓθρ3ηθΙ 

6.1. 16» 

60 

2849 

6. ΙΑ 

1 -ΟιΙοΓΌ-2-ρι-ορ3ηοΙ 

6.1. 16» 

63 

2611 

6.1 +3 

2-ΟιΙοΓορΓορεηε 

3. 1» 

33 

2456 

3 

2-ΟιΙοΓορΓορίοηίε βοϊεΐ 

8. 32» 

80 

2511 

8 

2-Οι1οΓορνπ(1ΐηο 

6.1. 11» 

60 

2822 

6.1 
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Ν3ΙΠ6 οΓ δΙίΒδΙαΠΟεδ 

(«) 

ΟΙβδδ 311(1 
ϊΐεηι 
ηυηιΒεΓ 

0>) 

1Ιίΐ7.3Γ<1. ΙεΙεηΙΐΠ- 
εβίίοη Νο 
(υρρεί' ρβΓΐ) 

(«) 

δυΒδΙδηεε Ιεΐεηΐί- 
Πεβίίοη Νο 
(Ιοννετ ρείΓΐ) 

» 

1»ε1 

(β) 

ΟΚΙοΓΟδίΐΗπββ ννΐιϊοΐι <1ο ηοΐ §ϊνε οΓΓ ίηΠαηιηιηΒΙε 
§3δ65 οη εοηΐοεί ννϊΐΗ \να1ε>·. ηοΙ οΐΐιεηνίδε βρεοΐ- 
Πε<1 ίη ΐΐιϊδ Αρρεικϋχ 

3,21°(β) 

Χ338 

2985 

3 + 8 

— Ηανϊης 3 ΩβδΗ-ροίηΐ ΒεΙονν 2] 0 ^ 

3. 21° (η) 

Χ338 

2985 

3 + 8 

— Κανίη·; 3 Π3δ1ι-ροίηί Βείννεεη 21 °€ αικΙ 55°('. 
(ΙίιηίΙ νοΙαεδ ίηεΐυείεά) 

8. 37») 

83 

2986 

8 + 3 

- Ιΐ3νΐη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΙ οβονε 55°€ 

8. 37») 

80 

2987 

8 

ΟΗΙοΓΟδίιΙρΙιοηίε 3θί<1 (5Ο 2 (ΟΗ)0Ι> 

8. 21» 

88 

1754 

8 

ΟΗΙοιοΙοΙυεηεδ 

3. 31» 

30 

2238 

3 

ΟΗΙοΓοίοΙϋίεΙίιΐθδ 

6.1. 17°(ε) 

60 

2239 

6.ΙΑ 

1-(2Η1οπ>2.2.2-ΐπί1υοΓοε!ΐιηηε (Κ 1333) 

2. 3° (3) 

20 

1983 

- 

ΟΗΙοΓοίΓίΠυοΓοβίΙιβηε (Η 13) 

2. 5» 

20 

1022 

- 

ΟΗγοιτίϊο 3εί<1, κοίιιΐίοηδ οΓ 

8. 11» 

80 

1755 

8 

ΟΙίΓοηιϊο Πιιοπείε 

8. 26» 

80 

1756 

8 + 6.1 

ΟΙίΓοηιϊε ΠυοηΒε, βοΐαΐίοηβ οΓ 

8. 26») 

80 

1757 

8 + 6.1 

ΟΗγογπϊιιιπ οχνεΗ1οπ(1ε: δεε ΟΙίΓοηιΐγΙ εΙιΙοιϊΗε 
ΟΙίΓοιηοδυΐρΗυπε βείεΙ 

8. 1» 

88 

2240 

8 

ΟΚτοΓηγΙ εΗΙοπεΙε (εΚΓοιηίυιτι οχνεΙιΙοπΩε) 

(ε Γ ο,ο 2 ) 

8. 21» 

88 

1758 

8 

ΟοΙΙοάϊοηδ, δεπιί-εοΙΙοεϋοηβ. δοΐυΐϊοηβ οΓ. 3ΐι<! 
οΐΐιει- ηίίΓοεεΙΙυΙοδε βοΐυΐιοηβ 
— 1ΐ3νίη§ β ΠβδΚ -ροίηΐ ΒεΙονν 21 °0 «ηΗ π Βοί- 
Ιίη§ ροίηΐ ηοΙ ιτιοεε ΐΐιβη 35 ο 0 

3. 4» 

33 

2059 

3 

— 1ι<ινίη§ 3 ΠβδΙι -ροίηΐ ΒεΙονν 21 °0 αηΗ 3 Βοί- 
1ίη§ Ηί§ΗεΓ Ιΐιβιι 35°0 

3, 4» 

33 

2059 

3 

— Ιιβνίη^ 3 ΠβδΗ -ροίηΐ Βείννεεπ 21°€ 3ΐκΙ 

55°0 (Γιγπϊι νβΐιιεβ ίηεΙυεΙεεΙ) 

3. 33» 

30 

2060 

3 

— Ιΐ3νίη§ 3 ΩοδΗ -ροίηΐ 35ονε 55°0 

3. 34» 

30 

2060 

- 

ΟεδοΙβ 

6.1. 14» 

60 

2076 

6.1 

ΟεδνΙίε 3εί(1 

6.1. 14» 

60 

2022 

6.1 

ΟγοΙοπϊο βΙάεΙιγΩο (ΟοίοιιαΙΒεΙινΩε) 

3. 3» 

33 

1143 

3 

ΟπΗοηγΙεπε (2-Βυΐγηε) 

3. 1» 

339 

1144 

3 

Ουιηεηε (ΙδορΓοργΙΒεηεηε) 

3. 31» 

30 

1918 

3 

Οιιηιγί ΗνΒΐΌρεΓοχίΒε: δεε αΙρ!ιη. ίΐΐρίηι- 
ϋίιτιείΗγΙΙιειιζγΙ ΙιγείΓορΓεροχίεΙε 

ΟυρπείΗγΓηεεΙίβηιίηε. βοΐυΐίοηδ οί 

8.53» 

86 

1761 

8 

ΟγβηϊεΙεδ. ίηοΓ£3ηίε δοΐυΐίοιίδ οΓ 

6.1. 41» 

66 

1935 

6.1 

Ονβηιιπε οΗΙοπΒε 

8. 27» 

80 

2670 

8 

ΟνεΙοΒιιΐνΙ εΙιΙοΓοίοπιοίε 

6.1. 16» 

638 

2744 6.1 + 3 + 8 

1,5,9-€γεΙο<1ο(1βε3ΐπεηε 

6.1. 24» 

60 

2518 

6.ΙΑ 

ΟγεΙοΗερίαηε 

3, 3» 

33 

2241 

3 

ΟνεΙοΗερΙεηε 

3. 3°(6) 

33 

2242 

3 

0γεΙο1ιεχ3ηβ 

3. 3» 

33 

1145 

3 

ΟνεΙοΒεχΗΐιοηε 

3.31» 

30 

1915 

' 3 

ΟγεΙοΗεχεηε 

3.3» 

33 

2256 

3 

(ΖγεΙοΗεχεηγΙίπεΗΙοιοδϋηηε 

8. 37» 

80 

1762 

8 

Ογείοΐιεχγΐ βεείβίε 

3.32» 

30 

2243 

- 

ΟγεΙοΗεχνΙβιηίιιε 

8. 53° (6) 

83 

2357 

8 + 3 

€νεΙοΙιεχνΙ ϊδοεγαπηίε 

6.1. 18» 

63 

2488 

6.1+3 

€γεΙοΗεχνΙΐΓίεΙιΙοΓθδίΐ3ηε 

8. 37°(6) 

80 

1763 

8 

ΟγεΙοοεΙβοΓιεηε 

3. 31» 

30 

2520 

3 

0γε1οοεΐ3ΐε1ΐ'3ειιε 

3. 31» 

30 

2358 

3 

Ογείορεηίβηβ 

3. 3» 

33 

1146 

3 

ΟγεΙορεηΙαηοΙ 

3. .31» 

30 

2244 

3 

Ογείορεηίβηοπε 

3. .31» 

30 

2245 

3 

Ογείορεηίεηε 

3. 2» 

33 

2246 

3 

€γεΙορΓορ3ηε 

2. 3» 

23 

1027 

3 

Ονηιεηεδ (Μεΐΐιγί ίβορτοργΙ Βειιζεηεδ) 

3. 31» 

30 

2046 

3 

ΟεεβΙιγείΓοηβρΙιΐΙιαΙεηε (ΟεεειΙϊιι) 

3. .32°(ο) 

30 

1147 

- 

η-ϋεεβηε 

3.31» 

30 

2247 

3 

Οϊβεειοηε βΙεοΙιοΙ, Ιεείιηΐεηΐ 

3. 3° (6) 

33 

1148 

3 

ϋίβεείγΐ: δεε ΒυΙαηεΗίοηε 

Οΐβΐΐγΐπ ιη ϊ ηε 

3. 22») 

338 

2359 

3+8 

ΟίβΙγΙ εΐΐιεε 

3. 17») 

336 

2360 

3+6.1 

ΟίαηιίηοεΙίρΙιεηγΙ ιηεΐΐΐίΐιιε. ϊη ΐΙιε ιηοΐΐεη δΐ3ΐο 

6.1. 12» 

60 

2651 

6.ΙΑ ρ 

Οί-η-βηιγΙβηιίηε 

6.1. 12» 

60 

2841 

6. ΙΑ 
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Νβίϊΐβ οί 5111)51311065 

(δ) 

01355 311(1 
ήειη 
ιιυιηΒει· 

(13) 

Ηαζίΐιχΐ ΜβηΐίΠ- 
οαΐίοιι Νο ' 
(ιιρρει- ρ3Γΐ) 

(0) ✓ 

διιΒβίβηοε Ι8βη1ί- 
Ωεαίίοη Νο 
(ΙοννβΓ ραπ) 

(<0 

ΕαΒβΙ 

(β) 

ΟϊΒεηζγΙιΙίαΗΙοΓοβΠΗηε 

8, 37» 

80 

2434 

8 

ϋίΒΐΌΠΙοΒεηζεηεδ 

3. 32°(ο) 

30 

2711 

— 

1,2-0ί1>Γοιηο1) ιι ΐ3η-3-οη6 

6.1. 16» 

60 

2648 

6.1 

1,2-ϋίΙ)ΓΟΠ10-3-θΙΐΙθΓθρΓθρ3116 

6.1. 15°(ο) 

60 

2872 

6.1> 

βγπι-ΟίΒΓοηηοβίΗ&ηε: 566 ΕΐΗγΙοιε (ϋΒιηιιικΙε 





ϋϊΒΐΌηιοπιβίΗ&ηβ: 5βε ΜβΐΙινΙβηε Βίοιηί^ε 





Οΐ-(η-ΒιιΐγΙ) βηιϊηε 

8, 53» 

83 

2248 

8+3 

ΟϊΒυΙγΙαΓηίηοβίΒδηοΙ 

6.1. 12» 

60 

2873 

6. ΙΑ 

Οϊ-η-ΒυΙ^Ι βΐΗβΓ (η-ΒυΐγΙ βΐΐιει) 

3. 31°(ο) 

30 

1149 

3 

ϋιοΚΙοΐΌΗοεΙίο βοϊοΙ 

8. 32°(Β) 

80 

1764 

8 

δγιη.-ΟίοΗΙοΓοαοεΙοηε 

6.1, 16°(Β) 

63 

2649 

6.1+3 

ϋίοΚΙοΓοβοβίγΙ οΗΙοΓίιΙβ 

8, 36» 

Χ80 

1765 

8 

ΟΐθΙΐ1θΓ03ΠΪ1ίη65 

6.1. 12° (6) 

60 

1590 

6.1 

1,2-ΟΐοΒΙοι·οΒ6ηζοηθ 

6.1. 15°(ο) 

60 

1591 

6.1Α 

1,2-ΟϊοΗ1θΓοεΙί6ΐΗ)Ί εΐΗετ 

6.1, 16°(Ε>) 

63 

1916 

6.1+3 

ΰίθΙΐ1θΓΟ(1ίΠϋΟΓθηΐ6ΐ1ΐ3116 (Β 12) 

2. 3» 

20 

1028 

- 

ΟΐοΗΙοΓΟίϋΠϋΟΓοηιείΙίΒηβ εοηίαίηίης 12 ρετ οειιΐ 





οΓ βίΒγΙεηε οχκΐβ Βγ ηΐ355 

2. 4°(οι) 

236 

1028 

+ + 

1,1-ϋίοΙι1οΓοβΐΙΐ3η6 (ΕιΒγΙίεΙβιιε οΒΙογϊΒθ) 

3. 3°(Β) 

33 

2362 

3 

1,2-ΟίοΙιΙοΓθ6ΐΙΐ3η6 (ΕιΙιγΙεηε <ϋοΙι1οΓΪ<3ε) 

3. 16» 

336 

1184 

3+6.1 

1,2-ϋί(;Β1οι·οβΐΒγ1οη6 

3. 3» 

33 

1150 

3 

ΟίοΙιΙοΓοΠυοΓοηιβίΗΗηβ (Κ 21) 

2. 3°(β) 

20 

1029 

- 

1,3-ΟίοΗ1οι-οΗγ<1πη (1,3-ΟίοΙιΙθΓο-2-ρΓορ3ηοΙ 

6.1. 16» 

60 

2750 

6.1 

Οίθ1ΐ1θΓθΪ5θρΓθρ)1 6ΐ1ΐ6Γ 

6.1, 16» 

60 

2490 

6.1 

ΟίοΗΙοΓοηιβίΙίΕηε: 566 ΜείΒγΙεηε οΒΙοπΗβ 





1 , 1 -ΟϊοΗΙογο- 1 -ηίΐΓ06ΐΚ3Ι16 

6.1. 16» 

60 

2650 

6.1 

ΟιοΒΙοΓορεηΙβηβδ 

3. 31» 

30 

1152 

3 

ϋίοΚΙοΓορΒβηοΙδ 

6.1. 17» 

60 

2021 

6.ΙΑ 

3,4-ΟίοΒΙοΓορΗβηγΙ Ϊ5θο>’3ΐΐ3ΐ6 

6.1. 19» 

60 

2250 

6.1 

ΟϊοΗΙοΓορΗβηνΙίποΜοΓΟδίΐΒπε 

8,37» 

80 

1766 

8 

1,3-ϋίοΙιΙοΓο-2-ρΐΌρ3ηοΙ: βεε 1.3-ϋίο(ιΙοΓθΙιν<1ΐΊη 





1,3 -ϋίοΙιΙοΓορΓορεηβ 

3. 31» 

30 

2047 

3 

1,2-ΟϊοΗ1ογο- 1,1,2,2,- ΐθίΓβΠυοιοείΙιηηε (Κ Ν4) 

2. 3» 

20 

1958 

- 

ΟίογοΗΙοΗ'βχγΙαηιίηε 

8. 53°(ο) 

80 

2565 

8 

Οίογείορεηίαοϋεηο 

3. 31» 

30 

2048 

3 

Ι,Ι-ΟίβΐΗοχγείΗβηβ: 5βε ΑοεΙβΙ 





1,2-ΟίβΐΗοχγεΐΒ<ιιιβ (ΕΐΒγΙεηε βΙγοοΙ (ΙίείΙινΙ είΒει) 

3. 31» 

30 

1153 

3 

ϋϊεΐΚοχγπιείΗβηΐε 

3. 3» 

33 

2373 

3 

3,3,-0Ϊ6ΐΒθΧγρΓθρ6Ι1θ 

3, 3» 

33 

2374 

3 

Οίεΐΐιγίβηιίηε 

3. 22 "(Β) 

338 

1154 

3+8 

0ίβΐΙιγΐ3Πΐϊηο6ΐ1ΐ3ηο1 (Ν, Ν-ϋΐβίΒγΙβίΙΐίΐηοΙίΐιηΐηε) 

3. 32° (ο) 

30 

2686 

- 

ΟϊεΐΗγΙβτηπιορΓοργΙβηιϊηβ 

8. 53» 

80 

2684 

8 

Ν,Ν-όίεΐΗνΙβηίΙίηε 

6.1. 12» 

60 

2432 

6.ΙΑ 

Πίθΐ1ΐν11ΐ6ΠΖΘΙΊ65 

3. 32°(ο) 

30 

2049 

- 

ϋίβΐΐιγί οβΓΒοηβΙε (ΕΐΗγΙ οβιΐιοηβίε) 

3. 31» 

30 

2366 

3 

ΟϊθΐΗγΙίϋοΗΙοΓΌδίΙαηε 

8. 37» 

83 

1767 

8+3 

ϋΐείΒγΙεηείϋβηιίηε (ΡίρεΓβζίηε) 

8. 52» 

80 

2579 

8 

ϋίεΐΙιγΙεηβΙΠΗΠίίηε 

8. 53» 

80 

2079 

8 

Ν, Ν-ΟίβΐΗνΙείΒβηοΙβηιϊιιε: 566 υίείΒνΙηιιιϊιιοεΙΙιη- 





ηοΙ 





Ν,Ν-ϋίβΐΗγΙβίΗγΙβηεοΙίβιιιίηε 

8. 53» 

83 

2685 

8+3 

ΟίβΐΗγΙ Ιίβίοηβ 

3. 3» 

33 

1156 

3 

ϋίβΐΙιγΙ δυΐρΗοΙβ 

6.1, 14» 

60 

1594 

6.1 

ΟϊείΒγΙιΒίορΗοδρΒοΓγΙ οΐιίοτίοΐβ 

8. 36» 

80 

2751 

8 

Ι,Ι-ΟίΠυοΓοβίΗβηε (Κ 1523) 

2, 3» 

23 

1030 

+ + 

1,1-Οϊ(1ιιοΓθ3βΐΚγ1βηθ (νίηγίίάεηε Πυοιίίΐε) 

2. 5» 

239 

1959 

3 

ϋίΠυοΓορΗοδρΗοπο βοίοΙ, βιιΒγίίΓουδ 

8. 10» 

80 

1768 

8 

2,3-ϋίΙΐγ<ΐΓθρνΓ3Μ 

3. 3» 

33 

2376 

3 

ΟϋδοΒιιΙνΙβιηίηβ 

3. 31 "(ο) 

30 

2361 

3 

ϋϋδοΒιιίγΙεηβδ 

3. 3» 

33 

2050 

3 

ϋϋδοΒιιΐγΙ ΙγβΙοηε 

3.31» 

30 

1157 

3 

ΟϋδΟΟΟίνΙ 301(1 ρΙΐ05ρ(ΐ3ΐε 

8. 38» 

. 80 

1902 

8 

ϋϋβορΓοργΙαηιίηβ 

3. 22°(Β) 

338 

1158 

3+8 

δϋδορΓορνΙΒεηζβηε Ηγ8ι·ορεΓοχϊ(1β (ίδοριοργΙ 





ουηιγΙ ΗγοίΓορεΓοχίΗβ) ννϊΐΐι 45 ρει· οειιΐ οΓ 3 





ηιίχΙυΓ6 οΓ αΙοοΙιοΙ 3ΐκ1 ΙίεΙοηε 

5.2. 18° 

539 

2171 

5 

Ν,Ν-Οϋβορι-οργΙειΗαηοΙβηιίηε 

8. 53° (ο) 

80 

2825 

8 
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Ναιηε οΓ δΐιΒδίαηεεδ 

ΟΙβδδ αη<1 

Η3?.3Γ(1 ΙάβηΐϊΠ- 

δυΒδΙβηεε ΙϋεηΙΐ- 



ίίειτι 

ε&ΐίοη Νο 

Πεβίίοη Νο 

ΕβΒβΙ 


ηυπιΒεΓ 

(υρρεΓ ρβπ) 

(ΙοννβΓ ρ3Γΐ) 


(η) 

0>) 

(ο) 

(«0 

(β) 


ΰϋδορΓορνΙ βΐΙιεΓ 

3. 3») 

33 

1159 

3 

Οϊΐίβίεηε 

3. 31<») 

39 

2521 

3 

1,1 -ΟίπιείΗοχγβΐΙίΒηε 

3, 3») 

33 

2377 

3 

,ψ*1 ,2-0ίηιεΐΗοχγ6ΐΗ&ηε 

3. 3») 

33 

2252 

3 

ϋίηιείΙιοχνΓηεΐΗαηβ (ΜεΐΗγΙβΙ) 

3. 2°(1>) 

33 

1234 

3 

ΟϊηιείΗγίΒΐηϊηε, 3ηΙιγ8ι·ουδ 

2, 3»ι) 

236 

1032 

3+6.1 

ΟϊιηεΐΗγΙβιηίηε, βςιιεουδ δοΐυΐίοιίδ οΓ 

- 1ΐ3νίη§ 3 6οίΙίη§ ροίηΐ ηοΐ ηιοΓβ ΐΐιαη 35» 

3. 22») 

338 

1160 

3+8 

- Κ3νϊη§ 3 Βοί1ϊη§ ροίηΐ Ηί^Ιιεί' Ιΐιαη 35» 

3. 22») 

338 

1160 

3+8 

ϋίπιείΗγίΒΓηίηοΒεείοηίΙπΙε 

6.1. 11 °(Β) 

63 

2378 

6.1+3 

0ίπΐ6ΐΗ)Ί3ΐηίηθ6ΐΙΐ3ηοΙ:566 ΟίιηεΐΙιγΙείΙΐΒΐιοΐΒΐηΐηε 
Οίητιείΐιγίβιηίηοείΐιγί πιείΐιβετγίαίε 

6.1. 11») 

69 

2522 

6.1 

Ν,ΝΌίεΐΗγίΒηίΙίηε 

6.1. 11») 

60 

2253 

6.1 

Οίπιείΐινίΐιβηζβηβδ: βεβ ΧγΙεηεδ 

βΙρΙίΒ, βΙρΙιβ-ΒϊτηεΐΗγΙΒεηζγΙ ΙιγΗΐΌρείΌχίΗε 

(Ουιτινί Κγ3ΓθρεΓθχί3ε) ννϊΐΗ α ρειοχίΗε εοηΙειιΙ 
ηοΐ εχεεε3ίη§ 95 ρβΓ εεηΐ 

ςπ 

ί» 

Ο 

ο 

539 

2116 

5 

1,3-ϋϊεΓηΐ1ιν11)υΙγΐ3ΐηίη€ 

3. 3°(6) 

33 

2379 

3 

Ν. Ν-ϋίηιείΗνΙεβιΒβηιογΙ εΙιΙοπΗε 

8. 36° (6) 

80 

2262 

8 

ΟίιτιείΗγΙ εβτΗοηβίε 

3. 3») 

33 

1161 

3 

ΟίτηεΐΗγΙεγεΙοΗεχΒΐιεδ 

3. 3») 

33 

2263 

3 

Ν.Ν-ΟίτηεΐΗγΙεγΙοΗεχγΙαιηίιιε 

8, 33») 

83 

2264 

8+3 

ΟίτηεΐΗνίΙίεΗΙοτοδίΙβηε 

3. 21» 

Χ338 

1162 

3+8 

ΟίηιβίΙιγΙΗίβΐΙιοχγδίΙβηε 

3. 3°(6) 

33 

2380 

3 

ΟίιηεΐΗγΙάίοχβηβδ 

- 1ΐ3νϊη§ 3 Πβδίι-ροίηΐ ΗεΙονν 21» 

3. 3°(6) 

33 

2707 

3 

- 1ΐ3νίη§ 3 ΠαβΗ-ροίπΐ Ηείννεεη 21 “Ο ηιιΗ 

55» (Ιϊιτιΐΐ νβίαεδ ίηε1υ3ε3) 

3. .31°(ε) 

30 

2707 

3. ’ 

- Ιιβνίηβ 3 ΠββΗ-ροίηΐ βΗονε 55 “0 

3. 32» 

30 

2707 

* 

ΟϊηηεΐΗγΙ ίϋβυΐρΐιΐεΐβ 

3. 3» 

33 

2381 

.-··' ·. 3 ; ' 

ΟίτηεΐΗγΙείΗβηοΙβηιίηε (ΟπΐΐεΐΗγΠιηιίηοείΙΐΒΐιοΙ) 

3. 31» 

30 

2051 

3 

ΟίιτιείΗγΙ εΐΗετ 

2. 3» 

23 

1033 

3 , 

Ν.Ν-ΟίπιείΗνΙίοπηβηι'κΙε 

3. 32°(ο) 

30 

2265 

- 

1,1-0ίηιεΐΗνΙΗντ1ΐ'3ζίηε 

3. 23°(η) 

338 

1163 

.3+8 

1,2-ΟίηιεΐΗνΙΗγ<1ι·3ζίηε 

3. 15» 

336 

2382 

3+6.1 

ΟίττιείΗγΙ-Ν-ρτορνΙβιηίιιε 

3.-22») 

338 

2266 

3+8 

ΟίιτιείΗγΙ δυΙρΗαίε 

6.1. 13» 

66 

1595 

6.1 

ΟίιτιείΗγΙ δϋΐρΐιίάε 

3. 2») 

33 

1164 

3 

ΟίτηεΐΗνΙ ΐΗίορΗοδρΗοινΙ εΗΙοιίτΙε 

8. 36») 

80 

2267 

8 

ΟίηίίΓοαηίΙίηεδ 

6.1. 12») 

60 

1596 

6.1 

ΟίηίΐτοΗεηζεηεδ 

6.1. 12») 

(30 

1597 

6.1 

ΟίηίΙτο-οτίΗοετεδοΙ 

6.1. 75») 

60 

1598 

6.1 

ΟίηίίΓΟΙοΙυεηεβ, δοΐϊτΐ 

6.1. 12° (6) 

60 

2038 

6.1 

ΟίηίίΓΟΙοΙυεηβδ, ιηοΐΐεη 

6.1, 12») 

60 

1600 

6.1 

ϋίοχβηε 

3. 3°(6) 

33 

1165 

3 

ϋίοχοίβηε 

3. 3») 

33 

1166 

3 

ϋίρεηίεηε 

3. 31» 

30 

2052 

3 

0ίρ1ιβην13ίε1ιΙοΓθδίΐ3ηε 

8. 37») 

80 

1769 

8 

4,4-ΟίρΗεηνΒτιεΐΙΐΒηε ΗϋδοεναπηΙε 

6.1. 19») 

60 

2489 

6.ΙΑ 

ΟϊρΗεηγΙτηεΐΗνΙ Ητοιτιίτΐε 

8. 65° (6) 

80 . 

1770 

8 

ϋίρΓοργΙβΓηϊηβ 

3. 22°(6) 

338 

2383 

3+8 

Οίρι-οργ1εηεΐΝ3ηιίηε: δεε Βίδ-ηιη'ιηορορνΙιιιηίιιε 
ΟίρτοργΙ ε(Ηετ 

3. 3») 

33 

2384 

3 

ΟίρτοργΙ ΗεΙοηε - 

3. 31») 

30 

2710 

3 

ΟίβυΙρΗυτ (ϋεΐιίοιίίΐε (8.,Οι..,) 

8. 21») 

88 

1828 

8 

ΟίΙετίίατγ ΗιιΙγΙ ρετοχίΗε 

Ο» 

ίο 

ο 

539 

2102 

5 

0ο4εεγΙΐΓΪε1ιΙθΓθδίΐ3ηε 

8. 37») 

80 

1771 

8 

ΕηβιηεΙδ 

- Ιΐ3νίη§ 3 ΠβδΙι-ροίιιΐ ΗεΙονν 21» 

3. 5° 

33 

1263 

3 

- Ηανίη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΙ ΗεΙτνεεη 21» ηικ! 

55» (Ιίιηίι ναίιιεδ ίηεΙυ3ε3) 

3. 31 »)* 

30 

1263 

3 

- Ιιανίη§ 3 ΠβδΙι-ρο'ιηΐ βΗονε 55» 

3. 32»)* 

30 

1263 

— 

ΕρίΗΐΌτηοΗντΙπτι 

6.1. 16») 

66 

2558 

6.1 

ΕρίεΗΙοτοΗντΙπη 

6.1. 16») 

63 

2023 

6.1+3 

1.2-Εροχγ-3-εΐ1ιοχνριορ3ΐιε 

3. 31») 

30 

2752 

3 

ΕΐΙιβηε 

2. 5») 

23 

1035 

+ + 
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ΝβΠΐε οί βυΒδΐ3Π0β8 

.. (8) 

Οββδ 3η8 
ίΐεηι 
ημπιΒεΓ 

0») 

Ηεζ3γ<1 Μεηΐίίϊ- 
εβίίοη Νο 
(υρρεΓ ρβΓΐ) 

(ο) 

δυΒδΙβηεε ΙεΙεηΐί- 
Γιοβίίοη Νο 
(ΙοννεΓ ρ3Γΐ) 

(«0 

ΕβΒβΙ 

,(ε) 

ΕΐΗβηβ, Ιίςυίά, «1οερ1γ-Γείπ§εΓ3ΐε<1 

ΕΐΗβηοΙ (ΕιΗγΙ βΙεοΗοΙ) βηά ίΐβ βςιιεοιίδ βοΐυΐιοηβ 

2, 7° (Η) 

223 

1961 

+ + 

εοηΐβίηίηβ ηιοΓβ (Ηβη 70 ρεΓ εεηΐ αΙεοΗοΙ 

ΕΐΗβηοΙ (ΕιΗγΙ βΙοοΗοΙ), βςιιεοιίδ βοΐυΐίοηδ οί, ίη 
εοηεεηΐΓβΙίοη Γγοιπ 24 ρεε εεηΐ υρ (ο αηο! ίηοΙ- 

3. 3° (Η) 

33 

1170 

3 

4 

ικϋη§ 70 ρεΓ εεηΐ 

3, 31 °(ε) 

30 

1170 

3 

ΕΐΗβηοΙβπιϊηε 3η<1 ίΐδ δοΐυΐίοηβ 

8, 54°(ε) 

80 

2491 

8 

2-ΕΐΗοχγειΗαηοΙ (ΕιΗγΙεηε βΙγεοΙ ιηοηοείΗγΙ εΐΗεΓ) 
2-ΕιΗοχγεΐΗγΙ βεείβίε (ΕιΗγΙεηε βΙγεοΙ ιηοηοείΗγΙ 

3, 31.°(ε) 

30 

1171 

3 

βΐΗβΓ ΕΟβΙβΙε) 

3, 31 °(ε) 

30 

1172 

3 

ΕιΗγΙ βεείβίε 

3, 3° (Η) 

33 

1173 

3 

ΕιΗγΙ 30Γγΐ3ΐβ 

ΕιΗγΙ 3εοΗοΙ: βεε ΕιΗηποΙ 

3. 3° (Η) 

339 

1917 

3 

ΕΐΗγΙβίΐΐίηε, βηΗγάΓομβ 

ΕΐΗγΙβηιίηε, βμμεουδ δοΐυΐίοηδ οί 

2. 3 β (Βι) 

236 

1036 

3+6.1 

- Ηβνϊηβ β Βοί1ίη§ ροίηΐ ηοί ηιοΓε ΐΗβίι 35 °€ 

3. 22°( 3 ) 

338 

2270 

3+8 

- Ηβνΐηβ β Βοί1ίη§ ροϊηΐ ΗίβΗετ ΐΗβη 35 °€ 

3. 22°(Β) 

338 

2270 

3+8 

ΕΐΗγΙ βηιγΙ ΗεΙοηε 

3, 31 °(ε) 

30 

2271 

3 

2-ΕΐΗγΐ3ηϊ1ίηε 

6.1, 12°(ε) 

60 

2273 

6.1Α 

Ν-ΕιΗγΙβηίΙίηε 

6.1. 12°(ε) 

60 

2272 

6. ΙΑ 

ΕΐΗγΙΒεηζβπε, ΙβοΗηίεβΙ 

3, 3° (Η) 

33 

1175 

3 

Ν-ΕΐΗγΙ-Ν-ΒεηζγΙβηίΗηε 

6.1, 12°(ε) 

60 

2274 

6.1Α 

ΕΐΗγΙ ΗΓΟΓηίεΙε 

6.1. 15°(Η) 

60 

1891 

6.1 

ΕιΗγΙ ΗΓοτηοβεείαίε 

6.1. 16°(Η) 

63 

1603 

6.1+3 

2-Ε(Ηγ1Ηυ(3ηο1 

3, 32°{ε) 

30 

2275 

- 

2-ΕιΗγ1ΒμΙγ1 αεείβίε 

3, 31 °(ε) 

30 

1177 

3 

ΕιΗγΙ Βμίγΐ εΐΗεΓ 

3. 3°(Η) 

33 

1179 

3 

ΕιΗγΙ ΗυίγΓβίε 

ΕιΗγΙ εβΓΒοηβίε: βεε ΟίβΐΗγΙ εβΓΒοιιβίε 

3. 31 °(ε) 

30 

1180 

3 

ΕιΗγΙ εΗΙοπιΙε 

2, 3°(Ηι) 

236 

1037 

+ + 

ΕιΗγΙ εΗΙθΓθ3εεΐ3ΐε 

6.1, 16°(Η) 

63 

1181 

6.1 + 3 

ΕιΗγΙ οΗΙοΓοίοΓπιβίε 

3. 16°(3) 

336 

1182 

3 + 6.1 

ΕιΗγΙ εΓΟίοηβίε 

3, 3 “(Η) 

33 

1862 

3 

ΕιΗγΙ ογ3ηο3εβΐ3ΐε 

6.1, 12°(ε) 

60 

2666 

6.1Α 

ΕιΗγΙ (ϋεΗΙοΓοβίΙπηε 

4.3. 4° (Η) 

Χ338 

1183 4.3 + 3 + 8 

ΕΐΗγΙεηε 

2, 5° (Η) 

23 

1962 

3 

ΕιΗγΙεηε. 1ίςμϊ3, (ΙεβρΙγ - Γείπ§εΓ3ΐε<1 

2. 7°(Η) 

223 

1038 

3 

ΕΐΗγΙεηε εΗΙοΓοΗγίΙπη (2-ΟΗΙθΓοβΐΗαηοΙ) 

6.1, 16°(Β) 

60 

1135 

6.1 

ΕΐΗγΙεηεΗίβηιίηε 

8. 53° (Η) 

83 

1604 

8 + 3 

ΕιΗγΙεηε άίΒΓοηιίιΙε (βγηι.-ΟίΒΓοηιοείΗβηε) 

ΕιΗγΙεηε {ϋεΗΙοπιΙε: δεε 1,2-0ίεΗΙοΓοεΐΙΐ3ηε 

ΕιΗγΙεηε §ΙγεοΙ (ΙϊεΐΗγΙ εΐΗεπ βεε 1, 2ΌϊεΐΗοχ- 
γείΗβηε 

6.1. 15°(Β) 

60 

1605 

6.1 

ΕιΗγΙεηε §Ιγεο1 ττιοηοΗυΐγΙ εΐΗεΓ 

ΕιΗγΙεηε §Ιγεο1 ηιοηοείΗγΙ εΐΐιετ: δεε 2-ΕΐΗοχγεΐ- 
ΗβηοΙ 

ΕιΗγΙεηε §1γεο1 ιηοιιοείΗγΙ εΐΙιεΓ βεείβίε: βεε 
2-ΕιΗοχγβΐΗνΙ βεείβίε 

6.1, 13°(ε) 

60 

2369 

6.1Α 

ΕιΗγΙεηε §1νεοΙ ιηοηοιηειΗγΙ εΐΗεΐ' βεείβίε 

3, 31 °(ε) 

30 

1189 

3 . 

ΕΐΗγΙεηεΐηιίηε 

ΕιΗγΙεηε οχϊείε εοηΐβίηΐης ηοί ιηοτε ΐΐιμιι 10 ρετ 

3, 12° 

336 

1185 

3+6.1 

εεηΐ οβγΒοπ ίΠοχιάε Ηγ πιβδδ 

ΕιΗγΙεηε οχκΐε εοηΐβίηίη^ ηιοΓε (Ηβη 10 ρεΓ εεηΐ 

2. 4°(εΐ) 

236 

1041 

3 + 6.1 

Βοΐ ηιοεε ΐΗβη 50 ρεΓ εεηΐ εβΓΒοη <1ϊοχί<1β Βν τηβδδ 
ΕιΗγΙεηε οχιόε εοηΐ3Ϊηίη§ οβγΗοπ (ϋοχίεΙε: βεε 
ΕβΓΒοη (Ιΐοχίείε εοηΐβϊηίη^ εΐΗγΙεηε οχίεΙε 

2. 64°(εΐ) 

236 

1041 

3 + 6.1 

ΕιΗγΙεηε οχίάε ννΐιΗ ηϊΐΓο§εη 

2. 4°(εΐ) 

236 

1040 

3 + 6.1 

ΕιΗγΙ εΐΗεΓ 

3, 2°(β) 

33 

1155 

3 

ΕιΗγΙ ίΙυί<1 

6.1. 31 "(β) 

66 

1649 · 

6.1 

ΕιΗγΙ ίοπηβίε 

3. 3° (Η) 

33 

1190 

3 

2-ΕΐΗγΙ ΗεχβΙιΙεΗγιΙε 

3, 31 °(ε) 

30 

1191 

3 

2-ΕΐΗγ1Ηεχνΐ3ηηϊηε 

8. 53°(ε) 

83 

2276 

8 + 3 

2-ΕΐΗγΙΗεχνΙ οΗΙοΓοίοπηβίε 

ΕΐΗγΙίάεηε εΗΙοπιΙε: βεε 1. Ι-ΟίεΠΙοΓοείΙιηιιε 

6.1, 16°(Η) 

68 

2748 

6.1+8 

ΕιΗγΙ ϊδοΗυίνΓβίε 

3. 3° (Η) 

33 

2385 

3 

ΕιΗγΙ Ι&οΐβΐβ 

* 5βϋ. Ηον\' 0 \ίίΐ'. ΝΟΤΕ ιιικίίτ *(><*ΐίοη 1) οΓ ιιι<ιι^ίηηΙ 2301 

3, 31 °(ψ) 

30 "> 

1192 

Λ 

3 
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Νβιηε οί δΐώδίβηεεδ 

(3) 

ΟΙβδδ 3ηά 
ίίβιο 
ηυιηβεΓ 

0>) 

Ηβζ3γ 8 ΙϋεηΐίΠ- 
εβίίοη Νο 
(υρρεε ρΗΓΐ) 

(ο) 

διιΒδΙαηεε ΙεΙεηΙί- 
Πείΐΐίοη Νο 
(1θ\ν8Γ ρ&Γΐ) 

(«1) 

Ε&6ε1 

(β) 

ΕΐΗγΙ Ιί16Γ03ρΐ3Π 

3, 18°(β) 

336 

2363 

3 + 6.1 

ΕΐΙΐγΙ Π1βΐ1ΐ30Γγ]3[6 

3, 3 °(β) 

339 

2277 

3 

ΕίΚγΙ ηιβίΗνΙ Εεΐοηε 

3, 3°(β) 

33 

1193 

3 

ΕΐΗγΙ ΟΓΐΗθίθΠΠ3ΐ6 

3, 31 °(ψ) 

30 

2524 

3 

ΕιΗγΙ οχβίβίε 

6.1, 13°(ψ) 

60 

2525 

6.1Α 

ΕΐΗγΙ ρΗεηγΙ (ϋοΗΙοΓΟδίΙβηβ 

8. 37°(β) 

83 

2435 

8 + 3 

1-ΕΐΗγ1ρίρεπ<1ίηε 

3, 3°(β) 

33 

2386 

3 

ΕίΚγΙ ρΓορίοη3ΐε 

3. 3°(β) 

33 

1195 

3 

ΕιΗγΙ ρΓοργΙ εΐΙιβΓ 

3, 3°(β) 

33 

2615 

3 

ΕιΗγΙ $υ1ρΗί<1ε 

3. 18°(β) 

336 

2375 

3 + 6.1 

ΕΐΗγΙβυΙρΗιιπε βοίεΙ 

8, 34°(β) 

80 

2571 

8 

ΕΐΗγΙίοΙυΐάίηβδ 

6.1, 12°(β) 

60 

2754 

6.1 

ΕΐΗγΙίποΜοΓΟδϋβηβ 

3.21» 

Χ338 

1196 

3 + 8 

Ρεπίε εΗΙοπεΙε (Ιγοπ ΐπεΗΙοπεΙε), βηΗγεΗοιίδ (Ρε0 3 ) 

8. 22°(φ) 

80 

1773 

8 

ΕεΓΓΪε οΗΙοτϊεΙε (Ιγοπ ΙπεΗΐοπιΙε), 3ηυεοι<δ δοΐυ- 
Ιϊοηδ οί 

8, 5°(ψ) 

80 

2582 

8 

ΠυοΗοπε βείά, βςυεουδ δοΐυΐίοηδ οί, εοηΐαίηίη§ 
ηοΐ ιηοΓε ΐΗ&η 78 ρεΓ εεηΐ ρυτε 3εί(1 (ΗΒΡ ( ) 

8, 8°(β) 

80 

1775 

8 

ΡΙυοΓοΒεηζεηε 

3. 3°(β) 

33 

2387 

3 

ΠοοΓορΗοδρΙιοΓΪο βε'κΐε, βηΚγοΗοιίδ 

8. 10°(β) 

80 

1776 

8 

ΠιιοΓΟδϋΙρΗοηίε βείεΐ 

8. 10°(α) 

88 

1777 

8 

ΡΙυοΓοΙοΙυεηεδ 

3. 3°(β) 

33 

2388 

3 

Ρΐυοδΐΐίεϊε 3(1ίε 

(ΗγάΓοΠυοδΐΙίείε οε'κΐ) (Η 2 8ίΡ 0 ) 

8, 9°(β) 

80 

1778 

8 


ΓοπτιβΙάεΙιγάε, βςυεοιίδ δοΐιιΐίοηδ οί (ε.§. 
Ροπηβΐίη), εοηΐ3ΐηίη§ ηοΐ Ιβδδ ΐΗαη 5 ρεΓ εειιΐ 
ΓοπηβΙεΙεΗγΓίε, βΙδο εοηΐβίηίη^; ηοΐ ηιοΓε ΐΐιβη 35 
ρβΓ εεηΐ πιείΗβηοΙ 


— ΙΐΕνϊη§ 3 ΠβδΚ-ροίηΐ Βείννεεη 21 °0 βη8 

55 °0 (Ιίηιίΐ νβΐυεδ ίηε1υ8ε8) 

8. 63 ° (φ) 

83 

1198 

«8 + 3 

— Ηβνίηβ 3 ίίΕδΚ-ροίηΐ βΒονε 55°Ε 

8. 63°(ψ) 

80 

2209 

8 

Γοιτηίε 3εκΙ εοηΐ3Ϊηίη£ πιοΓε ιΗβη 70 ρεΓ εεπί 
ραΓε 3<1ϊε 

8, 32°(β) 

80 

1779 

8 

ΡοΓΓηϊε αεκΐ εοηΐ3Ϊηϊη§ Γγοιτι 50 Ιο 70 ρεΓ εειιΐ 
ραεε 3θϊ8 

8. 32°(ψ) 

80 

1779 

8 

ΡιιπΊ3Γγ1 εΗΙοΓΪεΙε 

8, 36°(β) 

80 

1780 

8 

ΡϋΓΕη 

3. 1» 

33 

2389 

3 

ΡυΓίϋΓαΙ (ΡυΓίυΓ3ΐ(1εΗγ8ε) 

3. 32°(φ) 

30 

1199 

- 

ΡυΓίυΓγΙβιηίηε 

8, 53°(ψ) 

83 

2526 

8 + 3 

ΡυιίυΓγΙ αΙεοΗοΙ 

6.1. 13 °(ψ) 

60 

2874 

6.ΙΑ 

Οβδ πιίχΙυΓε Κ 500 

2. 4» 

20 

2602 

- 

03δ πιίχΙυΓε Κ 502 

2. 4» 

20 

1973 

- · 

Οβδ πιϊχΐυΓε Κ 503 

2. 6°(α) 

20 

2599 

- 

ΟΙγεεΓοΙ αΙρΗβ-ηιοηοεΗΙοΓοΙινΗπιι (3- 
ΟΡΙοΓορΓορβηε-Ι, 2-8ίοΙ) 

6.1. 17°(ψ) 

60 

2689 

6.1Α 

Ογεΐ83ΐ8εΗγ8ε 

6.1. 13°(β) 

63 

2622 

6.1 + 3 

Ηεΐϊυπι, Ιίςιικί, οΙεερΙγ-ΓεΓπβεΓαΙεί) 

. 2. 7°(α) 

22 

1963 

- 

Ηερίβηεδ 

3. 3°(β) 

33 

1206 

3 

Ηερΐ3Π8δ 

3. 3°(β) ■ 

33 

2278 

3 

ΗεχαεΗΙοΓΟβεείοηε 

6.1. 17°(ψ) 

60 

2661 

6.1Α 

ΗεχβεΗΙοΓοΒεηζεηε 

6.1. 17° (ψ) 

60 

2729 

6.ΙΑ 

Ηεχ3εΗ1οΓθΒυΐ38ίειιε 

6.1. 17° (ψ) 

60 

2279 

6.ΙΑ 

Ηεχ3εΗ1θΓοεγε1ορεηΐ38ίεηε 

6.1. 17» 

66 

2646 

6.1 

ΗεχβάεεγΙΐΓίεΙιΙοΓΟδίΙβηε 

8. 37°(β) 

80 

1781 

8 

Ηεχβάΐεηεδ 

3. 3°(β) 

33 

2458 

3 

ΗεχβΠυοΓοβεείοηε Ιιγ^Γβίε 

6.1. 17° (6) 

60 

2552 

6.1 

ΗεχαίΙϋΟΓοείΗβηε (Κ 116) 

2. 5° (η) 

20 

2193 

— 

ΗεχΕΠιιοΓορΗοβρΗοπε βεί(1 

8. 10° (6) 

80 

1782 

8 

ΗεχΕίΙυοΓορΓοργΙεηε (Κ 1216) 

2. 3° (31) 

26 

1858 

+ + 

ΗεχβΙ(1εΗγ<1ε 

3. 31°(ε) 

30 

1207 

3 

Ηεχ3ΓπεΐΗγΙεηε8ί3ΐτιϊηε 

8. 52° (ο) 

80 

2280 

8 

Ηεχ3ΐηεΐΗνΙεηε8ίαηιίηε. βοΐυΐίοηβ οί 

8. 53°(5) 

80 

1783 

8 

Ηεχ3Γηε(Ην1εηε άιϊδοεγηιιβίε 

6.1. 19° (Ε>) 

60 

2281 

6.1 

ΗβχβΓπείΗνΙεηείηιΐηε 

3. 22°(Β) 

338 

2493 

3 + 8 

Ηεχβηε.δ 

3. 3°(6) 

33 

1208 

3 

1-Ηεχεηε 

3. 3°(6) 

33 

2370 

3 

ΗεχγΙίπεΗΙοΓοδίΙβηε 

8. 37°(1>) 

80 

1784 

8 



* 










ΗνάΓ&ζίηε. αςυεουδ δοΐηΐίοιίδ οί. εοηΐίηιηη^ ηοΐ 
πίογρ ιΚηιι 64 ρεΓ οεηΐ (ινΗΐ'ίΐζίηε 
Ηγ(1πο(1ίο βείά, δοΐυΐίοιίδ οΓ 
ΗγόΓοΒΓΟιηίε αεί( 1 . δοΐυΐίοηβ οΓ 
Ηγ^ΓοεβΓΒοηδ, Ικμιίιΐ. ριατε οι· ίη ηιίχΐιπεδ. ηοΐ 
οίΗεπνίδε βρεείΠε(1 ίη ΐΐιίδ Αρρεικϋχ 

- 1ιηνίη§ 3 ΠαδΗ-ροίηΐ ΟεΙονν 21°(Γ. 

- Ιιανίη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΐ 6 εΙονν 21 °€ αικΙ 55°(ί 
(Ιϊιηίΐ νβΐυεδ ίηείικίεοί) 

* - 1 ΐ 3 νίη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΙ «ιΐχηε 55°(1 
ΗγώοεΗΙηπε βείιΐ, δοΐυΐίοιίδ οΓ 
Ηγάιοεγβηιε 3 οϊ( 1 . ηηιιεουβ δοΐυΐίοηβ οΓ. οοηΐίΐίη- 
ΐηβ ηοΐ ιηοΓΡ ΐΐιβιι 20 ρεΓ εεηΐ ριιιε 3<:ί(1 
ΗγεΙιοΠαοπο 3 θί (1 ηικί δΐιΐρίηιιίε ηοκ! ηιίχΗιιεβ 
ΗγάιοΠυοπε 3 θί< 1 . αηΐινάιουβ (Ην<1ΐΌ§ειι ΠιιοπΗε) 
Ηγάιοίΐυοπε βοίά. βςιιεουβ δοΐυΐίοπβ οί. εοηΐίΐίη- 
ίη§ τηοΓε ΐΐιηη 85 ρεΓ οειιΐ αηΙιγΗΐ'οιίδ ΙινΗιοΠυ- 

ΟΠΟ 301(1 

ΗγιίΓοΠυοπε 3 θϊι 1 . βηιιεουβ δοΐυΐίοιίδ οί. οοπίπίιι- 
ίη§ ηιοΓε ΐΗίΐη 60 ρβΓ οεηΐ ΒυΙ ιιοί ηιοιε Ιΐιηιι 85 
ρεο οεηΐ βηΙινάΓουδ Ιιν^ΓοίΙιιοιίο ηοί 8 
ΗγάιοΠυοπε 3 θί( 1 . αςιιεοιίδ δοΐυΐίοιίδ οί. οοηΐηίη- 
ίη§ ιιοί ηιοΓΡ ΐΐιβιι 60 ρει· οειιΐ ηιιΐινιΐιοϋδ Ιινιΐιο- 
ΠυοΓΪο £ΐοΐο! 

Η>' 8 ΓθίΙυοδίΙίοίο 3 θί( 1 : δεε ΡΙυοδίΙίείο ηοϊΗ 
Ηνώο^εη, ΙίςυίεΙ. ΗεερΙγ-ιεΓιίβει-ίΐίεΗ 
Ηγ( 1 ΐΌ§εη (ΐΓοιηίεΙε 
Ην 8 Γ 0 §εη αΐιΐοπιΐε 

Ηγώο^εη ΠύοπεΙε: δεε ΗγΗιοίΙιιοιίο ηοϊΗ. ηιιΐιν- 

(ΙΐΌΙΙδ 

Ηγ(ΐΓΌ§εη ρεεοχίοΙε, βΐιιΐιίΐίζοίΐ αικ! ηηιιεοιίδ βοΙη- 
Ιίοηδ οοηΐ3ίηίη§ ιιιογο ΐΙΐ3η 60 ρεί' οειιΐ 1 1 χοΐ γούτοι ι 
ρεΓοχίάε, δίβόΐΐίζείΐ 

Η>(ΐΓ 0 §εη ρεΓθχί( 1 ε, Βςιιεοιίδ δοΐυΐίόιΐδ οί. εοη- 
Ι 3 ίηίη§ ηο! Ιεδδ ΐΐιηη 20 ρεΓ εεηΐ 6 υΙ ιιοί ηιοιε 
Ιΐΐ 3 η 60 ρεΓ οεηΐ 1 ιν(ΐΓ 0 §εη ρειοχίΗε 
Ηγάιο^ειι ρεΓθχί 8 ε, Ηςιιεοιίδ δοΐυΐίοιίδ οί. οοη- 
Ιβίηίηβ ηοΐ Ιεδδ ΐΐιηη 8 ρεΓ οειιΐ ΙιιιΙ Ιεβδ ΐΐιηη 20 
ρεΓ οεηΐ Ηγ^τοβειι ρειοχϊάε 
Ηγ(ΐΓ 0 §εη βυΐρΐιίιΐε 

Ην 8 Γ 0 §εη δυΐρΐιίιίεδ, ίίςυεουδ δοΐιιΐίοιίδ οί. ηοΐ 
οίΗεπνίδε βρεοίΓιείΙ ίη ΐΐιίδ Αρρεικίίχ 
Ηγώοςιιίηοπε 

6 εΐ 3 -Ην(ΐΓοχγί)υΐγΓ 3 ΐ 8 ρΙιν 8 ε: δεε Α1<4οΙ 

ΗγάΓοχνΙαηιίηε βυΐρΐιβίε 

Ηγροείιΐοπίε βοΐυΐίοηδ οοιιΐοίηίη^ ποί Ιεδδ ιΐιηη 

16 ρεΓ οβηΐ 3 ναί 1 β 1 >Ιε εΐιΐοπηε 

ΗγροοΗΙοΓΪΐε δοΐυΐίοιίδ εοηΐβίιιίιΐβ ηιοιε ΐΐιηη 5 

ρεΓ οοηΐ Ιιιιΐ Ιεβδ ΐΐιηιι 1 6 ρει· οειιΐ ηνηιΐιιΐιΐε οΐιίοι ίιιε 

3.3-Ιηιίηο-1)ίδ-ρΓοργΐ3ΐιηιιε: δεε 

Βίδ-3ηιίπορΓορνΙαΓηίη8 

Ιγοπ ρεηΐ3θ3Γΐ)οηγΙ 

Ιγοιι ΐπεΗΙοπάε: βεε Ρειτίο οΐιίοικίε 

Ιδοβηιγί ίοΓΓηβΙε 

ΙδοΒυίβηε 

ΙδοΙίϋΙηηοΙ: δεε ΙδοΒυΙνΙ ηΙοοΙιοΙ 
ΙδοΒυΙεηε: βεε ΙδοΙυΙγΙεηε 
ΙδοΒυΙνΙ βοείβίε 
ΙδοΒυΐγΙ βοΓνΙβίε 
ΙδοΒυΐγΙ εΙοοΙιοΙ (ΙδοΡιιΐοηοΙ) 

ΙβοΒυΙγΙβηιίηε 
ΙδοΒυίγΙεηε (ΙδοΒιιίεηε) 

ΙδοΒαΙγΙεηε (πιηεπ δεε ΤπίδοΙιυΐνΙειιε 
ΙδοΒυΐνΙ ίοπηβίε 
ΙδοΒαΙγΙ ίδο 6 υΐγΓ 3 ΐε 

ΙδοΒϋΙγΙ ίδΟ0Υ3113ΐε 


8. 44°(6) 

86 

2030 

8 + 6.1 

8. 5°(Ι)| 

80 

1787 

8 

8. 5°(Ι>) 

80 

1788 

8 


3. 3°(Ι») 

33 

1203 

3 

3. 3 1 °(ο) 

30 

1223 

3 

3. 32°(ο) 

30 

1202 

- 

8. 5° (14 

80 

1789 

8 

1. 2° 

633 

1613 

6.1 +3 

8. 7° (η) 

886 

1786 

8 + 6.1 

8. 6° (η) 

886 

1052 

8 + 6.1 

8. 6° 

886 

1790 

8 + 6.1 


8. 7° (η) 

886 

1790 

8 + 6.1 

8. 7° (3) 

886 

1790 

8 + 6.1 

2. 7°(Ι)) 

223 

1966 

+ + 

2. 3°(οι) 

286 

1048 

8 + 6.1 

2. 5°(«ιΐ) . 

286 

1050 

8 + 6.1 


5.1. 1° 

559 

2015 

5 

8. 62°(Ι>) 

85 

2014 

8 + 5 

8. 62° (ο) 

85 - 

2984 

8 + 5 

2. 3°(1)1) 

236 

1053 

3 + 6.1 

8. 45° (ο) 

80 

1719 

8 

6.1, 14°(ο) 

60 

2662 

6.ΙΑ 

8. 27°(ο) 

80 

2865 

8 

8. 61 °(Ρ») 

85 ’ 

1791 

8 

8. 61 °(ο) 

85 

1791 

8 

6.1. 3° 

663 

1994 

6.1 + 3 

3. 31 °(ο) 

30 

1109 

.3 

2. 3» 

23 

1969 

3 

3. 3° (6) 

33 

1213 

3 

3. 31°(ο) 

39 

2527 

3 

3. 31°(ο) 

30 

1212 

3 

3. 22°(ί>) 

338 

1214 

3 + 8 

2. 3°(1ι) 

23 

1055 

3 

3. 3°(6) 

33 

2393 

3 

3. 31 °(ο) 

30 

2528 

3 

3. 14°(6) 

336 

2486 

3 + 6.1 
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Νβιτιθ οί §υΙ}8ΐ3ηο08 

(3) 

01388 311(1 
ί(0Π1 
ηυηιΐιοΐ' 

(13) 

ΗβζβΓΓΙ ΙεΙεηΐίΠ- 
οβίίοη Νο 
(υρρεΓ ρ3Γΐ) 

(ε) 

δυΒδΙβηοβ Ιιίεηΐϊ- 
Γιο&ΐίοη Νο 
(Ιουγθγ ρ3Γΐ) 

(Φ 

Ι.β1>θ1 

(0) 

ΙδοΒίΐΙνΙ ΙΠ0ΐΙΐ&ΟΓγΐ3ΐ0 

3. 31°(ο) 

39 

2283 

3 

ΙδοΒυΙνΙ ρΓθρί3Π3ΐ0 

3. 31°(ο) 

30 

2394 

3 

ΙδοΙηΐΙγΓΗΜβΙΐνίΙβ 

3. 3» 

33 

2045 

3 

ΙδοΒυΙγπο βοίά 

8. 32°(ο) 

80 

2529 

8 

ΙδοβυΙγπο αηΗγάήάε 

8. 32°(ο) 

80 

2530 

8 

ΙδοβυΙγΓοηϊίπΙε 

3. 11 °(Β) 

336 

2284 

3 + 6.1 

ΙδοβυίγΓγΙ οΚΙοπίΙε 

3. 25°(1ι) 

338 

2395 

3 + 8 

ΙδΟΟγΒΠΒίθδ. δοΙοΙΪΟΠδ οΓ, Ιΐ3νΊΙΙ£ 3 ΠίΙδΙί-ροίηΙ 





Ββίονν 21 °0 

3. 14°(1ι) 

336 

2478 

3 + 6.1 

ΐ5θ0>αη3ΐο1)0ηζοΐπΠυοΓΪ(ΐ0δ 

6.1. 18°(1ι) 

60 

2285 

6.13 

3-Ιδθογ3ηΗΐοηΐθΐ1ιγΙ-3, 5, δ-ΙπιηοΐΙινΙονοΙοΙίρχΝ 1 





ίβοογβηβΐβ: 800 ΙδορΙιοιοηβ (Ιϋδοονβηηΐο 





130(10(1003110: 800 Ρ011ΐ3ΙΤ10ΐΙΐ>ΊΙΐ0ρΐ31Ι0 





ΙδοροηΙβηβ 

3. Γ(η) 

33 

1265 

3 

ΙδορΗοΓοηεάίαπιίηρ 

8. 53° (ο) 

80 

2289 

8 

ΙδορΗοΓοηθ (ΙϋδοογβηΒΐθ (3-Ιδθογ8ηαΙοηκΊΐινΙ-3. 





5, δ-ίππιοΐΐιγίογοίοΐΐθχγ! ϊδοογαηηΐε) 

6.1. 19°(ο) 

60 

2290 

6.ΙΑ 

Ιδθρ|· 0 Π 0 

3. 2 °(«) 

339 

1218 

3 

ΙδορΓορβηοΙ (Ιδορτορν 1 ηΙοοΙιοΙ) 

3. 3» 

33 

1219 

3 

ΙδθρΓθρ01ΐγ1 3001310 

3. 3°(Ι,) 

33 

2403 

3 

ΙδΟρΓΟρνΙ 3001310 

3. 3» 

33 

1220 

3 

ΙδΟρΓΟργΙ 3θί(1 ρΗθδρΙΐ3(0 

8. 38° (ο) 

80 

1793 

8 

ΙδΟρΓΟργΙ βΙοοΙίοΙ: 800 ΙβορίΌρβηοΙ 





ΙδορΓοργΙβηιίηε 

3. 22°(3) 

338 

1221 

3 + 8 

Ιδορι·οργ 11 ) 0 ηζ 0 ηθ: 800 Ουηιοιιε 





ΙδΟρΓΟργΙ 1)υΙγΓ3ΐ0 

3. 3°(Ι>) 

33 

2405 

3 

ΙδΟρΓΟργΙοΙίΙοΓΪάθ: 800 2-ΟΐΙθΓθρΓθρ<1Π0 





ΙδορΓοργΙ ουιηγΙ Ηγ(ΐΓορεΓθχί(ΐ0: 800 





ΟϋδθρΓθργ11)0ηζθή0 Ιΐγ(ΐΓθρ0ΓΟχ'κΐ0 




ΙδοριοργΙβίΙιγΙεηο: 800 3-ΜθΐΙιγΙ-1 -ΙηιΙοπρ 





ΙδΟρΓΟργΙ ίδθΙ)υΙγΓ3ΐ0 

3. -3°(1ι) 

33 

2406 

3 .· 

ΙδΟρΓΟρνΙ ί8Οϋγ3Π3ΐ0 

3. 14» 

336 

2483 

3 + 6:1 -· 

ΙδορΓοργΙ ηίΐΓ3ΐ0 

3. 3°(1ι) 

33 

1222 

3 

ΙδΟρΓΟρνΙ ρΓθρίθΙ13ΐ0 

3. 3°(Ι>) 

33 

2409 

3 · 

ΚινρΙοη. Ιίςυίίΐ. εΙβερΙν-ΓεΓηςοΓηίειΙ 

2. 7» 

22 

1970 

—■ · ' 

1.03(1 3Ο01310 

6.1. 62°(ο) 

60 

1616 

6.1Α 

1.03(1 βΐΐίνΐδ ννϊΐΐΐ Ιΐ3ΐθ§0Π3ΐ0(1·ΟΓ£3ΙΙΚ· (ΌΙΙ1- 





ρουΐκΐδ, ΙθίχΙυΓ0δ οΓ 

6.1.31» 

66 

1649 

6.1 

Ι. 0 β (1 οοηιρουικίδ, ηο! οΐΐιειννίβο 8 ρ 00 ΪΠ 0«1 ίη ΐΐιίδ 





Αρρεικίίχ 

6.1. 62°(ο) 

60 

2291 

6.ΙΑ 

1.03(1 βυΙρΙίΒίε εοηίαΐηϊιις 3 ρεί' οοηΐ ογ ιιιογο 





Γγ 00 βυΙρΙίΟΓΪΟ 3θί(1 

8. 23» 

80 

1794 

8 

ίίΐΗίυΓη ΗυχΙγοχ'κΙο 

8. 41 °(1ι) 

80 

2680 

8 

νΐ3£Ι10δ111Γη 3Γ80Π3Ι0 

6.1. 51°(1)) 

60 

1622 

6.1 

ΜεΙοΙΟ 3η1ΐν(ΐΓΪ(ΐ0 

8. 31 °(ο) 

80 

2215 

8 

ΜβΙοηοηϊΙπΙε 

6.1. 12°(1ι) 

60 

2647 

6.1 

ρ-ΜοηΐΗαηγΙ Ιΐγ(ΐΓθρ0ΓΟΧΪ(ΐ0 XV ί 111 3 ρΡΓΟΧΪ(1ρ ( ΟΙ1- 





Ιθηΐ ηοΐ 0χο003ϊη§ 95 ρετ εειιΐ 

5.2. 14°(3) 

539 

2125 

5 

Μ0Γ03ρΐο0ΐΙΐ3ηο1 (ΤΙιίο§ΙνοοΙ) 

6.1. 20» 

60 

2966 

6.1 

ΜβΓοιιπο εΐιΐοπίΐε 

6.1. 52°(1ι) 

60 

1624 

6.1 

ΜεΓΟΙΙΓγ 3001310 

6.1. 52°(1ι) 

60 

1629 

6.1 

ΜεδϊΙγΙεηε (1,3,5-Τπιη€ΐΙιγΙΙ:>ρηζριΐρ) 

3. 31 °(ο) 

30 

2325 

3 

Μεβίΐγΐ οχιά© 

3. 31 °(ο> 

30 

1229 

3 

ΜεΐΙΐΗΟΓνΙβΙάεΙιγιΙε 

3. 17°{1ι) 

336 

2396 

3 + 6.1 

ΜθΐΗαοΓνΙίο βοίοΙ 

8. 32°(γ) 

89 

2531 

8 

ΜεΐΙιαΙΙγΙ βΙοοΙιοΙ 

3. 31 °(ο) 

30 

2614 

3 

ΜεΐΙοηε. Ιίςυϊεΐ, (ΙεερΙν-ΓεΓπ^επιΐΡίΙ 

2. 7» 

223 

1972 

3 

ΜεΐΗβηοΙ (Μθΐΐιγί βΙοοΪιοΙ) 

3. 1 7°(6) 

336 

1230 

3 + 6.1 

ΜθΐΙιοχγΗυΙνΙ βεείΗΐε: 800 ΒυΙοχγΙ 




- 

4-ΜοΐΙιοχγ-4-Γη0ΐΙιγΙρ0ηΐ3η-2-οηρ 

3. 31 °(ο) 

30 

2293 

3 

ΜεΐΗοχγείΙιβηοΙ 

3. 31 °(ο) 

30 

1188 

3 

Μθΐΐιοχνηΐθΐΐιγί ίδοονίυοίε 

3. 14 °(«) 

336 

2605 

3 + 6.1 

ΜθΐΗγΙ 300(3(0 

3. 3°(6) 

33 

1231 

3 

Μθΐΐΐγΐ 30Γνΐ3(ε 

3. 3 °(Ι>) 

339 

1919 

3 

ΜβΐΙιγΙβΙ: 800 ΟίιηεΐΙιοχγηιείΙιαηε 





ΜεΐΙιγΙ βΙοοΚοΙ: 800 ΜοίΙιαιιοΙ 
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Νδττιε οΓ βιιΒδΙαηεεδ 

€1385 31)8 

ΗβζβιτΙ ΙεΙβηΐϊΠ- 

δυΒβΙδηεε ΙοΙεηΙί- 



ί 16111 

οβίίοη Νο 

Πο3ΐίοη Νο 

ίβΒβΙ 


ιιυιιιΙιβΓ 

(υρρβΓ ρ3Γΐ) 

(ΙοινβΓ ρ3Γΐ) 


(3) 


(<0 

(«*) 

(β) 


ΜβΐΙινΙ 3ΐ1γΙ εΗ1οΗ<1ε 

3. 3°(1ι) 

33 

2554 

3 

ΜβίΒγΙ&πιίηε, αηΒγάΓοιίδ 

ΜεΐΗγΙαηιϊηε, βςυβουβ δοΐυΐίοηβ οΓ 

2. 3°(6ι) 

236 

1061 

+ + 

— Ιΐβνίηβ 3 ΒοΐΗΐΊξ ροίηΐ ΠΟΙ ΠΙΟΓε ΐΙΐ311 35 °0 

3. 22° (3) 

338 

1235 

3 + 8 

— 1ιανίη§ 3 Βοίΐίιΐβ ροίηΐ Ηϊ§ΗεΓ ΐΐιβιι 35°0 

3. 22°(Β) 

338 

1235 

3 + 8 

ΜεΐΗγΙ 31ΤΐγΙ 306(316 

3. 31 °(ε) 

30 

1233 

3 

ΜείΒγΙ Ηΐηνί βΙεοΗοΙ (ΜείΒγΙ ίδοΒυΙγΙ οαιΒϊηοΙ) 

3. 31 °(ε) 

30 

2053 

3 · 

Ν-ΜβίΗγΙβηίΙϊηβ 

6.1. 11 °(ο) 

60 

2294 

6.ΙΑ 

ΜείΒγΙ Βί-οιηίεΙε 

2. 3°(αΐ) 

26 

1062 

6.1 

ΜβΐΙΐγΙ ΗγΟΙΠ0306(316 

6.1, 16 °(Β) 

63 

2643 

6.1+3 

3-ΜβΐΗγΙ Βυ(3η-2-οηε 

3. 3°(Β) 

33 

2397 

3 

2-Με(Ηγ1-1-Βυ(εηε 

3. 1» 

33 

2459 

3 

3-ΜβΐΗγΙ-1-Βυ(εηε (Ιδορι-οργΙείΒνΙεηε) 

3. I» 

33 

2561 

3 

2-Μβ(ΗγΙ-2-Ιιυΐβη6 

3. 2°(Β) 

33 

2460 

3 

ΜείΒγΙ (εη-ΒυΐγΙ εΐΙιεΓ 

3, 3°(Β) 

33 

2398 

3 

ΜείΒγΙ Βυΐνι-βίε 

3. 3» 

33 

1237 

3 

ΜεΐΙιγΙ εΒΙοπάε 

2. 3°(Β() 

236 

1063 

3 + 6.1 

ΜβίΚγΙ θΗΙθΓ0306(3ΐ6 

6.1, 16°(Β) 

63 

2295 

6.1 +3 

ΜείΒγΙ οΗΙοΓοίοπηβίε 

3. 16°(η) 

336 

1238 

3 + 6.1 

ΜεΐΗγΙεΗΙοΓΟίηείΒγΙ εΐΗετ 

3. 16° (Β) 

336 

1239 

3 + 6.1 

ΜεΐΚγΙεγοΙοΗεχβηε 

3. 3°(Β) 

33 

2296 

3 

ΜείΒγΙεγεΙοΗεχ&ηοηε 

3, 31 °(ε) 

30 

2297 

3 

ΜείΒγΙενεΙορεηΙβηε 

3. 3» 

33 

2298 

3 

Μβΐΐιγί ιϋοΙιΙοΓοβοεΙβΙε 

6.1, 16°(ο) 

60 

2299 

6.ΙΑ 

ΜείΒγΜϊοΒΙοι-ΟδϊΒιηε 

4.3. 4°(Β) 

Χ338 

1242 

4.3 + 3 + 8 

Μβΐΐιγίεηε 1>Γοπιϊϋβ (ϋίΙίΓοηιοηιείΙιπιιε) 

6.1. 15°(ε) 

60 

2664 

6.ΙΑ 

ΜεΐΗνΙεηε εΒΙοιϊεΙε (ΟίοΙιΙοΓοιτιβίΙΐΒΐιε) 

6.1. 15°(ε) 

60 

1593 

6.ΙΑ 

2-Μβ(ΙιγΙ-5-θΐΙιγΙ ρνπΗίπε 

6.1, 11 °(ε) 

60 

2300 

6.ΙΑ 

ΜεΐΗγΙ ίοπηβίε 

3, 1» 

33 

1243 

3 

2-Με(1ιγ1ίαΓ3η 

. 3, 3°(Β) 

33 

2301 

3 

5-ΜεΐΗν1Ηεχαη-2-οηε 

3.'31°(ο) 

33 

2302 

3 

ΜβΐΗγΙΗγιΐΓβζίηβ 

3. 23°( 3 ) 

338 

1244 

3 + 8 

ΜείΒγΙ ίοάκΐε 

ΜείΒγΙ ίδοΒυΙγΙ ο&γΒι ηοΙ: δεε ΜβΐΙινΙ ίΐιιιγΙ ιιΙοοΙιοΙ 

6.1. 15°(Β) 

60 

2644 

6.1 

ΜείΒγΙ ίδοΒυΙγΙ Ι^είοιιε 

ΜείΒγΙ ΐδορΓοργΙ Βεηζεηεβ: δεε Ονηιεηεδ 

3. 3°(Β) 

33 

1245 

3 

ΜεΐΙιγΙ ί5ο(1ιίοογ3!ΐ3ΐε 

6.1. 20°(ο) 

63 

2477 

6.1Α + 3 

ΜβΐΗγΙ Ϊ5θν3ΐεΓ3ΐ6 

3. 3°(Β) 

33 

2400 

3 

ΜεΐΗγΙ πιβΓοβρίβη 

2. 3°(Βι) 

236 

1064 

6.1 + 3 

ΜείΒγΙ ηιειΗβΟΓγΙαίε 

ΜείΒγΙτηοφΗοΙϊηεδ 

3. 3°(Β) 

339 

1247 

3 

— Ηβνίη^ 3 ΠβδΗ-ροίηΙ ΒεΙο\ν 21 

3. 22°(Β) 

338 

2535 

3 + 8 

— Ιιανίη§ β ΠβδΚ-ροίηΐ οί 21 °€ οι· οιογ 

8. 53°(Β) 

83 

2535 

8 + 3 

Μβΐΐιγί ΟΓΐΙιοδίΙϊοβίε (ΤείΓαιιιβίΙιοχνδίΙίΐηε) 

3. 17°(α) 

336 

2606 

3 + 6.1 

ΜείΒγΙρεηΐ,κΙϊεηεδ 

3-Με(ΗγΙ-2-ρβηΐεηε-4-νηε-1-01: δεε 1-ΡεηΐοΙ 

3. 3°(Β) 

33 

2461 

3 

ΜβΐΙιγΙρΙιβηνΙεΙίεΙιΙοΓΟδί Ι3ηε 

8. 37°(Β) 

83 

2437 

8 + 3 

1-ΜβΐΗγΙ ρίρεπεϋηε 

3. 3°(Β) 

33 

2399 

3 

ΜεΐΙιγΙ ρι-ορίοηβίε 

3. 3°(Β) 

33 

1248 

3 

Μεΐΐιγί ρΓοργΙ εΐΙιεΓ 

3. 2 0 (Β) 

33 

2612 

3 

ΜεΐΙινΙ ρΓορνΙ Ι<εΙοηε 

ΜεΐΙιγΙργΓίάϊιιβδ: δεε ΡίοοΙίηεδ 

3. 3°(Β) 

33 

1249 

3 

3ΐρ1ια-Με(ΗνΙδΐγΓεπε 

3. 31 °(ο) 

30 

2303 

3 

ΜεΐΙιγΙίεΐΓβΙινείΓοΓιΐΓβη 

3. 3°(Β) 

33 

2536 

3 

ΜεΐΙιγΙ ΐποΙι1θΓθ3θ€(3ΐε 

6.1. 16° (ο) 

60 

2533 

6.ΙΑ 

ΜείΒγΙίπεΗΙοΓΟδίΙαηε 

3. 21°(ίΐ) 

Χ338 

1250 

3 + 8 

2-ΜεΐΗγΙ νβΙεΓβΙεΙεΗγεΙε 

3. 3°(Β) 

33 

2367 

3 

ΜεΐΙιγΙ νϊηνΙ εΐΗεε 

2. 3“(οΐ) 

236 

1087 

+ + 

Μεΐΐιγί νίηνί Βείοηε 

3. 3°(Β) 

339 

1251 

3 

Μίχίοπεδ Γ 1. Γ 2 βπγ! Γ 3 

2. 4» 

20 

1078 

- 

Μϊχΐυτεδ οί 1.3-Βιιΐ3(1ίεηε 3ΐι<1 ΙινώοεαιΒοιίδ 
Μίχΐυτεδ οΓ εαυδίΐε 5083 3ΐΐ(1 ςυίεΐίΐίιηε: 
δεε δοάίΐ Ιίηιε 

Μίχΐυεεδ οΓ Βγ8ι-οε3Γ6οηδ (Ιί(|υεΠε(1 §3δ) 

2. 4°(ο) 

239 

1010 

+ + 

(Μίχΐυτεδ Α, Α 0, Α 1, Β 3ΐκ1 0) 

Μϊχΐυτεδ οΓ ιπείΒνΙβεείγΙειιε ηι«Ι ριορπιΐίειιε ηίιΐι 
ΗγάΓοοβΓΒοηδ 

2. 4°(Β) 

23 

1965 

3 
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Ν&Π 16 οί 8υΙ)δΐ3Ιΐεε8 

(ί>) 

Οηβδ αικί 
ίΐεεη 
ιηι ιηίιεε 
(13) 

Ηηζηεεί ΙεΐεηΐϊΓ ϊ- 
εβίίοη Νο 
(υρρεε ρ3Γΐ) 

(ο) 

δυΟδίηηεε Ιεΐεηΐϊ- 
ΠεηΙίοη Νο 
(Ιοχνεε ρ&Γΐ) 

(8) 

ΡβΒεΙ 

(β) 

(ΜίχΙυΓββ Ρ 1 ηηά Ρ 2) 

ΜϊχΐυΓβδ οί ιηεΐΗγΙ 1)Γοηιί(1β ηικί εΚΙοΐΌρΐειίη 

2. 4°(ε) 

239 

1060 

3 

(Ιίςυείϊεεί § 3 δ) 

ΜίχΙυΓββ οί ιηειΗγΙ εΐιίαπείε 3118 εΐιίοιορίεπη 

2. 4 β (βΐ) 

26 

1581 

+ + 

(Ιϊςυείϊεε! §35) 

ΜίχΙυΓββ οί ιηεΐΗνΙ εΗΙοπάε ηικί ηιειΗνΙεηε εΙιΙοιίΗε 

2. 4°(1)1) 

236 

' 1582 

+ + 

(Ιίςυείιεεί §3«) 

ΜίχΐϋΓεδ οί δυΐρΐιιιπε ηείεΐ 3ΐκ) ιιιοεε ιΐιηιι 30 ρεί' 

2. 4° (1)1) 

236 

1912 

+ + 

εεηΐ ρυτε ηΐίπε βείοΙ 

Μΐχίοτεβ οί βυΙρίιιΐΓΪε βείε) ηικί ηοΐ ιηοεε ΐΐιαη 30 

8. 3°(β) 

885 

1796 

8 

ρεε εεηΐ ρυεε ηίΐιϊε βείεΙ 

8. 3° (8) 

88 

1796 

8 

ΜοΙνΜεηυηι ρεηΐηεΐιΐοπείε (ΜοΟΙ.) 

ΜοηοεΗΙοΓοβεεΙίε ηείεΐ, βοϋεΐ: 8εε 

Οιίοιοβεείίε βείεΐ, βοΙίΗ 

ΜοηοεΗΙοΓοβεείίε ηείεΙε. ΐη (Ιιε ιτιοΙίεη βΐηΐε: 

5εε Οιΐοεοηεείίε ηείεΙ, ίιι ΐΙιε ιηοΐΐεη 8ΐ3ΐε 
ΜοηοείιΙοΓΟβοβίίο βείε), 5θΙοΐίοιΐ8 οί: βεε 

ΟιΙοεοβεείίε 3εί(1. βοΐυΐίοιίδ οί 

8. 22°(ε) 

80 

2508 

8 

ΜοηοεΗΙοΓοηεεΙοηίΐιίΙε 

0.1. 11 "(8) 

60 

2668 

6.1 

ΜοηοεΗΙοΓοβηΐΙίηεδ, ΙίςιιίεΙ 

6.1. 12°(8) 

60 

2019 

6.1 

ΜοηοεΗΙθΓθ3ηίΙίηε8. θοϋεΐ 

6.1. 12° (8) 

60 

2018 

6.1 

ΜοηοηίίΓΟβηίΠηεδ 

6.1. 12 ° (8) 

60 

1661 

6.1 

ΜοηοηίίΓοΙοΙυεηεδ 

6.1. 12° (8) 

60 

1664 

6.1 

ΜοΓρΗοΙϊηε 

3. 31 °(ε) 

30 

2054 

3 

ΝβρΗΐΗηΙεηε ίη Ιΐιε ηιοΐΐεη βίαιε 

4.1. 11 °(ε) 

44 

2304 

4.1 

ΟεΙβ-ΝβρίίιΐΗνΙβπιϊηε 

6.1. 12°(8) ' 

60 

1650 

6.1 

Νηΐιιεηΐ §38. ΙίςυίεΙ, εΐεερίν-ιείι ί§ει·3ΐε<1 

2. 8°(8) 

223 

1972 

3 

Νεοη, ΙίςιιίΗ, ε1εερΙν-Γείπ§ει·3ΐεεΙ 

2. 7° (3) 

22 

1913 

~ . ,. 

Νίεΐεε! ΙεΙεβεηιΊιειηνΙ 

6.1. 3° 

663 

. 1259 

6.1...+ 3 

ΝίεοΙίηε δαίρίιβίε 

6.1. 77°(8) 

60 

1658 

6.1 

ΝϊΐΓ3ΐίη§ 3θϊ(1 ηιίχΐυεεβ. βρεηΐ 

8. 3°(8) 

80 

1826 

8 

Νίίπε 3ει<1, εεεί ίιιηιί§ 

Νίίπο βείεΐ εοηΐ3Ϊηϊη§ ιηοεε ΐΐιβιι 70 ρεε εεη! 

8. 2° (β) 

856 

2032 

8 

ρυεε βείεΐ 

ΝίΙείε 3εί(1 εοηΐ3Ϊηίη§ ιηο! ιηοιε ΐΐιηιι 70 ρει· εειιΙ 

8. 2° (η) 

885 

2032 

8 

ρυεε ηείεΙ 

Νίίπε 3εϊ(1. ιηίχΐυεεβ ενίΐΐι βυΐρΐιιιείε ηείεΙ: βεε 
ΜίχΙυεεδ οί δυΐρΐιυείε ηοϊεΐ ηικί ηίΐείε 3εί(1 

8. 2° (8) 

80 

2031 

8 

ΝίίΓοβηίβοΙεδ 

6.1. 12°(ε) 

60 

2730 

6.ΙΑ 

ΝίΐεοΟεηζεηε 

6.1. 12°(8) 

60 

1662 

.6.1 

ΝίίΓοβεηζεηεδίιΙρίιοηίε ηείεΙ 

8. 34°(8) 

80 

2305 

8 

ΝίΙεοβεηζοΙείίΙυοείεΙεβ 

6.1. 12°(8) 

60 

2306 

6.1 

ΝίΐεοΟεοηιοΙιεηζεηεδ 

Νίΐεοεείΐυΐοβε βοΐυΐίοηβ: βεε (ΙοΙΙοεΙίοηβ. βοΐυΐίοιίδ οΙ 

6.1. 12°(ε) 

60 

2732 

6.ΙΑ 

3-Νίΐεο-4-εΗ1οεοΙ)εηζοΐείί1υοείε1ε 

6.1. 12° (8) 

60 

2307 

6.1 

ΝΐίΓΟΟΤΡδοΙδ 

6.1. 12°(ε) 

60 

2446 

6.1Α 

ΝίίΓοείΗβηε 

3. 31 °(ε) 

30 

2842 

3 

ΝίΙεο§εη. ΙίςυίεΙ, εΐεερίγ-εείείβεεηίεεί 

Νΐΐεο§εη εΐϊοχΐείε ΝΟ., (Νίΐεο§εη ρεεοχίεΐε. Νίΐιο- 

2. 7°(ο) 

22 

1977 

— 

§εη Ιεΐεοχίείε Ν,0 ( ) 

ΝίΙεορΙιεηοΙδ 

2. 3°(ηΐ) 

265 

1067 

5 + 6.1 

6.1. 12°(ε) 

60 

1663 

6.ΙΑ 

Νί[Γ0ρΓ0ρ3Πεδ 

3. 31 °(ε) 

30 

2608 

3 

ΝίΐεοδγΙδυΙρΗυείε ηείεΙ 

8. 1 °(8) 

88 

2308 

8 

Νϊΐεουδ οχίείε Ν.,0 

Νϊΐεουδ οχίείε Ν,,Ο. ε)εερΙν-εείεί§εε3ΐο<1 

2. 5 °(η) 

25 

1070 

5 

2. 7°(η) 

225 

2201 

5 

Νίΐεοχγίεηεβ 

6.1. 12°(8) 

60 

1665 

6.1 

Νοη3ηε 

3. 31 °(ε) 

30 

1920 

3 

ΝοηγΙιείεΙιΙοεοδίΙηηε 

. 8. 37°(8) 

80 

1799 

8 

ΟείβεΙεχνΙίείεΗΙοεοδίΙηηε 

Οείβείίεηεδ 

8. 37°(8) 

80 

1800 

8 

— 1ΐ3νίη§ 3 ΠβδΙι-ροϊηΐ 6εΙο\ν 21 °0 

— 1ΐ3νίιι§ 3 Πβδίι-ροίηΐ Βείννβειι 21 “0 ηικί 

3. 3°(8) 

33 

2309 

3 

55°0 (ϋιειίΐ νηΐυεβ ίηεΐυείεεί) 

3. 31 °(ε) 

30 

2309 

3 

ΟείβίΙυοεοενεΙοΟυίβηε (Κ0 318) 

2. 3° (η) 

20 

1976 

- 

Οοίηηεδ 

3. 3° (8) 

33 

1262 

3 

Οεΐγΐΐείεΐιΐοεοδϊίβηε 

8. 37°(8) 

83 

1801 

8 + 3 

Οίευεη (δυΐρΗυείε βείεΙ) ίυιηίη§ 

8. 1°(ο) 

Χ886 

1831 

8 + 6.1 
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Ν3Π16 οί δΐίβδίαηοεδ 

01338 3ΐκ1 

Ηβζβπΐ ΙάεηΐίΠ- 

δυ1)5ΐ3ηεε Ιάβηΐΐ- 



ίίειη 

εβίίοη Νο 

Ποβίίοη Νο 

ΡαΙ>β1 


ηυηιΙοεΓ 

(υρρεΓ ρβΓΐ) 

(1θ\ν6Γ ρ3Γΐ) 


(β) 

(Ιό 

(ε) 

(«0 

(ε) 


Οχβίαΐεβ, 3οΙοΒ1β ίη νναΐεΓ 

6.1,67» 

60 

2449 

6.ΙΑ 

Οχγ§εη, Ιϊςυίά, (ΙεερΙχ ΓεΓπ§εΓ3ΐε<1 

Ρ3Ϊηΐ8 

2. 7°( 3 ) 

225 

1073 

5 

— 1ΐ3νίη§ 3 ΠβδΙι-ροϊηί 6βΙο\ν 21 °0 

— Ηβνίη^ 3 (Ιβδίι-ροΐπΐ Ββίννεεη 21 °0 βπεΙ 55 °0 

3. 5° 

33 

1263 

3 

(ΙϊηηϊΙ ν3ΐιιβ8 ίηεΙυ8ε<1) 

3. 31°(ε)* 

30 

1263 

3 

— 1ΐ3νΊη§ 3 (ΙβδΗ-ροίπΙ αΙ)ονε 55 °0 

3. 32°(ε)* 

30 

1263 - 


ΡβΓβΙεΙβΗγίΙε 

3. 31 °(ε) 

30 

1264 

3 

ΡεηίαεΙιΙοΓοείΚβηε 

6.1. 15» 

60 

1669 

6.1 

Ρεπΐ3ΓηεΐΗν1Κβρΐ3ηβ (Ιβοίΐοίΐεοίΐηε) 

3. 31» 

30 

2286 

3 

Ρεηΐ3η-2,4-(1ίοηε (ΑεβΙνΙ αεείοιιε) 

3. 31» 

30 

2310 

3 

ΡεηΙβηε, ηοηοβΐ 

1-ΡβηΙβηε: 5ββ Αιηγίβηε, ηοπηβΙ 

3. 2» 

33 

1265 

3 

1-ΡεηΐοΙ (3-ΜεΐΗ)Ί-2-ρθηΐεηβ-4-)τιε-1-01) 

ΡείΐΚΙοπε 3θϊ(1, βςυεουβ 5θΙυΐίοη5 οΓ, 
οοηΐ3ΐηι§ τηοΓβ ΐΚβη 50 ρβΓ εεηΐ 6υΐ ηοΐ ηιοιρ 

8. 66» 

80 

2705 

8 

ΐΐιβη 72.5 ρεΓ εεηΐ ριιτε βείε) (ΗΟΙΟ^ 

ΡβΓοΚΙοιίε βείΗ, 3(^ϋβου3 δοΐυΐίοηβ οΓ. 
εοηΐβίηϊβ πιοτε (Ηβη 50 ρεΓ εεηΐ ρυτε 

5.1. 3° 

558 

1873 

5 + 8 

αόά (Η010,,) 

ΡεΓεΗΙοΓοείΗνΙεηε: βεβ ΤείΓΗεΙιΙοιοείΙινΙεηε 

8. 4° (6) 

85 

1802 

8 

ΡεΓεΗΙθΓοηιεΐΗγΙιηβΓε3ρΐ3η 

Ρε5ΐϊεί<1ε3, 0Γ§3ηο-ρ1>05ρΙιοΓϋ5 εοιηρουικίδ 

6.1. 16» 

66 

1670 

6.1 

— 8θ1ί(1 

6.1. 71» 

66 

2783 

6.1 


71» 

60 

2783 

6.1 


71» 

60 

2783 

6.ΙΑ 

—Ιίςυίά. Ιΐ3νπι§ 3 Πβ.δΐι-ροιηΐ 1>εΙονν 21°0 

3. 19° 

336 

2784 

3 + 6.1 


6° 

33. 

2784 

3 + 6.ΙΑ 

— 1ίςυί<1.·Κ&νίη@ 3 (ΐΒβΗ-ροίηΙ οΓ 21 “Ο - 55 

6.1. 71» 

663 

3017 

6.1+3 


71» 

63 

3017 

6.1+3 

— 1ίςυί<1, ηοΐ ίηΠβπηοβΒΙε ογ Ιιανϊης ίϊ 

71» 

63 

3017 

6.1Α + 3 

ΠβδΗ-ροίηΐ βΒονε 55 °0 

6.1. 71» 

66 

3018 

6.1 


71» 

60 

3018 

6.1 

/ 

Ρεβίίείιίεβ. εΗΙοιίηβίει! Ιιν<1ιο(·3Γΐιοιΐ5 

71» 

60 

3018 

6. ΙΑ 

— 3θΙί(1 

6.1. 72» 

66 

2761 

6.1 


72» 

60 

2761 

6.1 


72» 

60 

2761 

6.ΙΑ 

— Ιίςυίιΐ. Ιΐ3νίη§ 3 ΠηβΙι-ροϊηΐ 6εΙο\ν 21°(1 

3. 19° 

336 

2762 

3 + 6.1 


6° 

33 

’ 2762 

3 + 6.ΙΑ 

— ΙίςυίεΙ. Ιΐ3νϊη§ θ ΠβδΙι-ροίηΙ οΓ 21 °0 - 55°0 

6.1. 72» 

663 

2995 

6.1+3 


72° (6) 

63 

2995 

6.1 + 3 

— Ιϊςυίι). ηοΐ ΐιΐΠβιηηιαΙόε ογ Ιηινίη" η 

72° (ο) 

63 

2995 

6.1Α + 3 

ΠββΙι-ροίηΐ ββονε 55 °0 

6.1. 72° (β) 

66 

2996 

6.1 


72» 

60 

2996 

6.1 

Ρεβίίαιίεδ. εΗΙοΓΟ-ρΙιεηοχνίιεείίε (Ιεπνηΐίνεβ 

72° (ο) 

60 

2996 

6.ΙΑ 

— 5θ1ί(1 

6.1. 73°(3) 

66 

2765 

6.1 


73° (6) 

60 

2765 

6.1 


73° (ο) 

60 

2765 

6.1Α 

- Ιίε|υί(1. 1ΐ3νίη§ η ΠβκΙι-ροίηΐ Ικ>Ιο\ν 21 °(1 

3. 19° 

336 

2766 

3 + 6.1 


6° 

33 

2766 

3 + 6. ΙΑ 

— Ιίςυίίΐ. Ηανΐης α ΠβδΙι-ροϊιη 6ε1ο» 21°(1 - 55 °(1 

6.1. 73° (3) 

663 

2999 

6.1+3 


73 °(1>) 

63 

2999 

6.1 + 3 

— 1ίςυί<1. ηοΐ ϊηΠαιηιηαΝε ογ Ιιανϊης η 

73» 

63 

2999 

6. ΙΑ + 3 

ΠβδΙι-ροίιιΐ βΐιονε 55 

6.1. 73°(η) 

66 

3000 

6.1 


73° (6) 

60 

3000 

6.1 

Ρεβίίεϊϋεδ. 03ΐΙ>3ηΐ3ΐβ8 

73» 

60 

3000 

6. ΙΑ 

— 8θΙί(1 

6.1. 76» 

66 

2757 

6.1 


76° (6) 

60 

2757 · 

6.1 


76» 

60 

2757 

6.ΙΑ 

— Ιΐςιιίιΐ. Ιονίιις β ΠηδΙι-ροίηΐ Ι>εΙο\ν 21°(1 

3. 19° 

336 

2758 

3 + 6.1 


6° 

33 

2758 

3 + 6.ΙΑ 
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Ναιηε οί δυβδίαηεεδ 

Οβδδ 311(1 

Η3Ζ3γ 8 ΙάεηΙίίί- 

ΞυβδΙβηεε ΙεΙβηΐί- 



ίΐεπι 

εβίίοη Νο 

ίϊεκίίοη Νο 

ίββεί 

(«) 

ηυιηίγει 

(ιιρρεΓ ρ3Γΐ) 

(Ιοννεε ρ»Γΐ) 


(8) 

(ε) 

(8) 

(ε) 

- Ιίςυκί, Ηανίη§ α ΠββΙι-ροίηΙ οΓ 21 °€ - 55°0 

6.1.76° (3) 

663 

2991 

6.1 + 3 


76» 

63 

2991 

6.1 + 3 

— Ιίςυκί, ηοΐ ίηίΙβιτίΓηκΒΙε ογ Ιι&νίιΐβ η 

ΩββΗ-ροϊηΐ ίΐΒονβ 55 °Ε 

76» 

63 

2991 

6.1Α + 3 

6.1, 76» 

66 

2992 

6.1 


76» 

60 

2992 

6.1 


76» 

60 

2992 

6.ΙΑ 

Ρεδίίε'κίεδ, ιΗίοε·3Γΐ>3ΐϊΐαΐεδ 




— 5θ1ί<1 

6.1. 76» 

66 

2771 

6.1 


76» 

60 

2771 

6.1 


76» 

60 

2771 

6.ΙΑ 

— Ιίςυκί, Ηβνίη^ 3 ΠίΐδΚ-ροίηΐ 1>εΙο\ν 21 °€ 

3. 19° 

336 

2772 

3 + 6.1 

6° 

33 

2772 

3 + 6. ΙΑ 

— Ιίςυκί, 1ΐ3νίη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΐ οί 21°€ - 55 °€ 

6.1. 76» 

663 

3005 

6.1.+ 3 


76° (6) 

63 

3005 

6.1. + 3 


76» 

63 

3005 

6.1Α + 3 

— Ιίςυκί, ηοΐ ίηί1&ηηηη3ί)1ε ογ Ιιανίιΐβ 3 




ΠβδΗ-ροϊηΙ 3ΐιονε 55“Ο 

6.1, 76» 

66 

3006 

6.1 


76» 

60 

3006 

6.1 


76» 

60 

3006 

6.ΙΑ 

Ρεδίίείϋεδ, θΓ§αηοΐίη εοιηρουικίδ 




— δοΙίά 

6.1. 79» 

66 

2786 

6.1 


79» 

60 

2786 

6.1 


79» 

60 

2786 

6.ΙΑ 

— 1ίςυί(1, 1ΐ3νίη§ β ΠκδΙι-ροίηΐ 6εΙο\ν 21°ϋ 

3. 19° 

336 

2787 

3 + 6.1 


6° 

53 

2787 

3 + 6.ΙΑ 

- Ιίςυίιΐ, Ηβνίη§ 3 ΠκβΙι-ροίηΙ οί 21 °0 - 55°Γ. 

6.1. 79» 

663 

3019 

6.1 + 3 


79» 

63 

3019 

6.1 + 3 


79° (ο) 

63 

3019 

6.1Α + 3 

— Ιίςυκί. ηοΙ,ίηΠβπιηιβΒΙε ογ Ιον» η 




ΠβδΗ-ροίηΐ ββονε 55°0 

6.1. 79» 

66 

3020 

6.1 


79° (6) 

60 

3020 

6.1. 


79» 

60 

3020 

6.ΙΑ 

Ρεδίίε'κίεδ, <1βπν3ΐίνεδ οί ί>ίργπ(ΙγΙ 
— βοΐκί 

6.1. 82° (3) 

66 

2781 

6.1 . 


82° (6) 

60 

2781 

6.1 


82» 

60 

2781 

6.ΙΑ 

— Ιίςυκί. Ηβν» 3 ΠβδΙι-ροίηΐ Ι>εΙο\ν 21 0 (5 

3. 19° 

336 

2782 

3 + 6.1 


6° 

33 

2782 

3 + 6.ΙΑ 

— Ιίςυίιΐ. Ηβν» 3 Π«δΙι-ροίη1 οί 21 °Γ, - 55 "(1 

6.1. 82» 

663 

3015 

6.1 + 3 


82° (6) 

63 

3015 

6.1+3 


82» 

63 

3015 

6.ΙΑ + 3 

— Ιίςυκί, ηοΐ ίηίίβιηιηβίγΐε ογ Ιηινίιιρ; α 

Π3δ1ι-ροίηί βΐιονε 55°0 

6.1. 82° (ο) 

66 

3016 

6.1 


82° (6) 

60 

3016 

6.1 


82» 

60 

3016 

6.ΙΑ 

Ρεβίίεκίεδ, ίηοιςηπίο οοιυρουικίδ οί ηι;δεη’κ· 




— δθΙί8 

6.1. 84ο(ο) 

66 

2759 

6.1 


84° (6) 

60 

2759 

6.1 


84» 

60 

2759 

6.1Α 

— Ιίςυκί. Η&νϊης 3 ΩαβΙι-ροίηΙ ΙκΊο\ν 2 1 °(1 

3. 19° 

336 

2760 

3 + 6.1 


6° 

33 

2760 

3 + 6.ΙΑ 

—ΙίςυίεΙ, Ιον» 3 ΠβδΙι-ροίηΐ οί 21°(1 - 55°Γ. 

6.1.84» 

663 

2993 

6.1 + 3 


84° (6) 

• 63 

2993 

6.1 + 3 


84» 

63 

2993 

6.ΙΑ + 3 

— ΙίςυίεΙ, ηοΐ ίιιίΐ3ΐτιηΐ3ΐ>1ε ογ Ιιανίηρ η 

ΠβδΚ-ροϊηΐ βΒονε 55"Ο 

6.1. 84° ( 3 ) 

66 

2994 

6.1 


84° (6) 

60 

2994 

6.1 


84» 

60 

2994 

6.ΙΑ 

Ρεδίίείίΐεδ, ίηοι§3ηίε εοηιροιηκίδ οί ιηειτυη 




— δοΐίεΐ 

6.1. 86» 

66 

2777 

6.1 


86° (6) 

60 

2777 

6.1 


86» 

60 

„ 2777 

6.ΙΑ 

— ΙίςυίεΙ. Ηανΐης α ΠίίβΙι-ροϊηΐ Ι>εΙο\\ 21°(! 

3. 19° 

336 

2778 

3 + 6.1 


6° 

33 

2778 ■ 

3 + 6.ΙΑ 

— ΙίςυίεΙ. Ιιβνίης β Π3δΙι-ροίηΐ οί 21 °(1 - 55“(’. 

6.1. 86» 

663 

3011 

6.1 + 3 








ΝβΠΙβ οί δυΒβΐΗηεβδ 

' ■ («) 

θ3δδ 311(1 
ίίειη 
ηυιιιΗεΓ 

Φ) 

ΗαζΒτά ΙηάεηΙίΠ- 
εβίίοη Νο 
(υρρεΓ ρ3Γΐ) 

(ο) 

δυΗδΙβηεε ΙάεηΙί- 
Πεβίίοη Νο 
(1ο\νεΓ ρδΓΐ) 

(8) 

Ι,δΗεΙ 

Φ) 


86° (Η) 

63 

3011 

6.1+3 

— Ιίςυκί, ηοΐ ίηίΙβτηηιβΒΙβ ογ Ηβν» ά 

86°(ε) 

63 

3011 

6.1Α + 3 

ΠαδΗ-ροϊηΐ αΗονε 55°€ 

6.1, 86° (β) 

66 

3012 

6.1 


86°(Η) 

60 

3012 

6.1 


86° (ο) 

60 

3012 

6.ΙΑ 

Ρεβ1ίεί<1εδ, ίηοΓ§3ηϊο εοιηρουικΙδ οί εορρβΓ 

6.1, 87°(3) 

66 

2775 

6.1 

- δθΙί<1 

87°(Η) 

60 

2775 

6.1 


87°(ε) 

60 

2775 

6.ΙΑ 

- 1ϊςυί(1, Ηανίη§ 3 ΠίίδΗ-ροίηΐ ΗεΙονν 21 °€ 

3. 19° 

336 

2776 

3 + 6.1 


6° 

33 

2776 

3+6.ΙΑ 

— Ιί(|υιι]. Ηβνίη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΐ οί 21°0-55°€ 

6.1. 87» 

663 

3009 

6.1 + 3 


87») 

63 

3009 

6.1 +3 

— 1ίςυϊ(1, ηοΐ ίηΠίυτητίΗΗΙε ογ Ιΐ3νίη§ 3 ΠαδΙι-ροίιιΙ 

87» 

63 

3009 

6.ΙΑ + 3 

βΗονε 55 °0 

6.1. 87° (η) 

66 

3010 

6.1 


87°(Η) 

60 

3010 

6.1 


87° (ο) 

60 

3010 

6.ΙΑ 

ΡΗεηβογ] ΗΓοηικΙε (οηΐ0§3-ΒΓοηιθ3εεΙορΗβηοηε) 

6.1, 17») 

60 

2645 

6.1 

ΡΗεη3εγ1 οΗΙοΓΪεΙβ (οΓηθ§3-(ΖΗΙοΓθ3εεΐορΗβηοηε) 

6.1. 17») 

60 

1697 

6.1 

ΡΗεηβίκΙϊηβδ 

6.1, 12» 

60 

2311 

6.ΙΑ 

ΡΗεηοΙ, ίη ΐΗβ ιηοΐΐεη βΐ3ΐε 

6.1. 13») 

68 

2312 

6.1 

ΡΗεηοΙ, δοΐυΐίοηβ οί 

6.1. 13») 

68 

2821 

6.1 

ΡΗεηοΙβυΙρΗοηίε βείί), Ιϊςυί<1 

ΡΗεηγΙβεεΙοηίΙπίΙβ: δεε ΒεηζνΙ εγβηίοΐβ 

8, 34») 

80 

1803 

8 

Ρ’ηεηγίβεβίγΐ οΗΙοΓΪεΙε 

8. 36») 

80 

2577 

8 

ΡΗεηγΙεβΓΒγΙβιηϊηβ εΗΙοπάε 

ΡΗεηγΙ εΗΙοποΙε: δεε ΟΗΙοΓοΒεηζεηε 

6.1, 17» 

66 

1672 

6.1 

ΡΗεηγ1εΗ1οΓοίοΓηΐ3ΐε 

6.1, 16») 

68 

2746 

6.1 + 8 

ΡΗβηγΙεηβεΙϊβητιϊηεδ 

6.1. 12») 

60 

1673 

6.ΙΑ 

ΡΗεηγ1Ηγ<ΐΓ3ζϊηβ 

6.1. 12») 

60 

2572 

6.1 

ΡΗεηγΙ ίδοεγαηβίε 

6.1, 18») 

63 

2487 

6,1 (-3 

ΡΗεηγΙ ηιβίΗνΙ εΐΗεΓ (ΑηίδοΙε) 

3. 31» 

30 

2222 

3 

ΡΗεηγΙ ρΗοβρΗοΓυβ οΙίοΗΙοΓΪεΙε 

8, 36») 

80 

2798 


ΡΗεηγΙιΗϊορΗοδρΗοΓγΙ εΙΐοΗΙοΓΪεΙε 

8. 3 ( 6») 

80 

2?ΊΊ 


ΡΗεηγΙΐΓΪεΗΙοΓΟδίΙβηε 

8. 37») 

80 

1804 

8 

ΡΗοδ§εηε 

2. 3») 

2 Μι 

• 

ς · /- ' 

ΡΗοδρΗοπε 301(1 

ΡΗοδρΗοπε 3εί<1, 3η1ιν<ΐΓουδ: δεε ΡΗοβρΗοιυδ 
ρεηΐοχί(1ε 

ΡΗοβρΗοπίδ, ννΐιίΐβ ογ γεΙΙονν 

8. 1 1 » 


1 οο - 


— ΐη ΐΗε Γηοΐΐεη δίβίε 

1.2. ο 

(40 

.. I ί . 

ι .. 

— δθ1ί(1 

4.2 1 ' 

0 . 

1381 

1 2 

ΡΗοδρΗοΓυδ οχγ1>Γθηη(1ε (ΡΟΒι\ ( ) 

<5. 22'ΊΜ 

80 

1939 

8 

ΡΗοδρΗοΓυδ οχνί+οηικίε (ΡΟΒγ. ( ) ηιοΐίειι 

ΡΗοδρΗοΓυδ οχνεΗΙοΓΪιΙε 

8. 22 (Η) 

80 

2576 

8 

(ΡΗοβρΗοιγΙ εΗΙοποΙε) (ΡΟΟ.) 

8. 21 °(Η) 

80 

1810 

8 

ΡΗοδρΗοΓυδ ρβηίβεΗΙοπίΙε (ΡΟΙ.) 

8, 22») 

80 

1806 

8 

ΡΗοβρΗοΓυδ ρεη(3δυΙρΗί(1ε 

4.1. 8° 

40 

1340 

4.1 

ΡΗοδρΗοπιβ ρεπίοχϊίΐε (ρΗοδρΗοπε βείοΐ, βιιΠγΗτουβ) 

8. 27») 

80 

1807 

8 

ΡΗοδρΗοΓυδ δεδςυίδυΙρΗίεΙε 

4.1, 8° 

40 

1341 

4.1 

ΡΗοδρΗοηΐδ ΐπΗΓΟΓηϊίΙε (ΡΒγ.) 

ΡΗοδρΗοΓυδ (πεΗΙοπ(1ε (Ρ€Ι.,) 

ΡΗοδρΗοΓγ] εΗΙοποΙε: δβε ΡΗοδρΗοΓυδ οχγείιΐοπάε 

8, 21») 

80 

1808 

8 

8. 21») 

80 

1809 

8 

ΡΗιΗβΙίε βηΗγάπίΙβ 

8, 31») 

80 

2214 

8 

Ρίεοΐϊηεδ (ΜεΐΗγΙργπ<1ϊηεδ) 

Ρίηβηε Ηγ(ΐΓορεΓοχϊ(1ε (ΡΐηβηγΙ Ηγ(ΐΓορεΓοχί<1ε): βεε 
2,6,6-ΤπηιεΐΗγΙ ηοψϊηαηγΙ Ηγ(ΐΓορεΓθχί<ΐ6 

3. 31») 

30 

2313 

3 

οΙρΗβ-Ρίηεηε 

ΡίρεΓ3ζίηβ: δεε ΟϊεΐΗνΙεηεάΐβιηίηε 

3. 31») 

30 

2368 

3 

Νρεπάΐηβ 

3. 22») 

338 

2401 

3 + 8 

ΡίνβΙογΙ εΗΙοπάε (ΤπιηεΐΗνΙ βεείγΙ οΗΙοιΐείε) 

ΡοΐαδΗ Ιγε: δβε Ροΐβδδίυιη Ηγείτοχΐείε·. δοΐυΐίοηβ οί 

8. 36») 

83 

2438 

8 + 3 

ΡοΙβδδίυιη 

4.3, 1») 

423 

2257 

4.3 
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Ναιηε οί δυΟδίΒποεδ 

(3) 

01388 3 η 4 
ίίβιτ» 
ηυιιιΒβΓ 
(»>) 

Ηηζ&πΐ ΙηεΙεηΐϊίι- 
03ΐίοη Νο 
(υρρβΓ ραΓί) 

(ε) 

διιΒδί&ηοε Ιάβηΐϊ- 
ΓιεβΙίοη Νο 

(ΙοννβΓ ρ3Γΐ) 

(3) 

ί,&ΒβΙ 

(ε) 

Ρθΐ3δδίυηΐ 3Γ86Π316 

6,1, 51°(Β) 

60 

1677 

6.1 

ΡοΙββδίυτη 3Γδβηϊΐ6 

6.1.51» 

60 

1678 

6.1 

Ροΐ3δδίυηι ΒίΠυοπίΙε 

8, 26» 

80 

1811 

8 + 6.1 

Ροΐ33δίυιη ΒίδυΙρΗβΙε οοηΐ£ΐίηίη§ 3 ρβΓ οεηΐ ογ ιϊιογ6 
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Ο ,ΖΟ (ο) 

80 

2509 

8 

ΡοΙβδδίυΓη οΗ1οΓ3ΐ6, δοΐυΐίοηδ οί 

5.1. 4» 

50 

2427 

5 

ΡοΐαδδίυΓΠ Πιιοπάβ 

6,1. 65° (ο) 

60 

1812 

6.ΙΑ 

Ροιβδδίυιη ΗνόΓοχίΓΐε (Οβιΐδΐίο ροΐαδίι) 

8. 41» 

80 

1813 

8 

Ροΐαδδίυιη ΙιντίΓοχκΙε, βοΐιιΐίοιίδ υΓ (Ρ 0 Ι 35 Ι 1 Ινε) 

8. 42» 

80 

1814 

8 

Ροΐ3δδΐυηι οχί4ο 

8, 41°(Β) 

80 

2033 

8 

ΡυΙαδόΐυπι κνιΐρΐιϊοίε ΓηηΙ·ιΐηΐιΐ£ ηοΙ Ιεδδ ΐΐιαη 30 ρει· 




66111 ννβΙεΓ οί Ι Ι _\8ΐ3ΐ1ίΖ3ΐίθΠ 

8, 45° (6) 

80 

1847 

8 

ΡοΙπδδΐυιη βαΙρΗκΙε. :ιιμΐ6ου8 δοΐυΐίοιίδ οί 

8. 45° (ο) 

80 

1847 

8 

ΡπηΙβΓ8 ϊηΙ<δ 





— Ηβνίη^ 3 ΠδδΗ-ροίηΐ 6β1ο\ν 21°0 

3, 5° 

33 

1210 

3 

— 1ονίη§ 3 ΠβδΗ-ροϊηΙ Βείγνοβη 21 °0 αη8 55Χ 





(Ιϊηιΐΐ νπΐυβδ ίηοίικίειΐ) 

3, 31° (ο)* 

30 

1210 

3 

— Ιιβνίη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΙ βΒονβ 55°€ 

3. 32°(ο)* 

30 

1210 

- 

ΡΐΌρ&ηβ 

2, 3» 

23 

1973 

3 

η-ΡΓορ3ΐιοΙ, ΙεοΗηίεβΙ 

3, 3» 

33 

1274 

3 

ΡΓορίοηαΙίΙεΗγίΙβ 

3. 3°(6) 

33 

1275. 

3 

ΡΓορίοηίε 3θίεΙ εοηΐβίηίηβ ηοΙ Ιεβδ 1 Ι 1311 50 ρβι- οεπί 





ρυΓ6 βοίεΙ 

8. 32°(ο) 

80 

1848 

8 

ΡΐΌρίοηίο απΗγΟπΟε 

8, 32°(ο) 

80 

2496 

8 

ΡΓορϊοηίίπΙε 

3, 11» 

336 

2404 

3 + 6.1 

ΡΓορϊοηγΙ οΗΙοήεΙβ 

3, 25» 

338 

1815 

3 + 8 

ΡΐΌργΙ 306(316 

3, 3» 

33 

1276 

3 

η-ΡΓοργΙβιηϊηβ 

3. 22» 

338 

1277 

3 + 8 

η-Ρι-οργΙΒβηζβηε 

3, 31°(ο) 

30 

2364 

3 

ΡΓοργΙ οΗΙοπιΙε: 8ββ Ι-ΟιΙοΓοριορβηε 



·> · V 


ΡΓοργΙβηε 

2, 3°(6) 

23 

1077 

3 

ΡΓοργΙβηεάίβιηϊηε 

8, 53°(6) 

83 

2258 

8 + 3 

ΡΐΌργΙεηβ (ΙίοΚΙοπιΙε 

3, 3 0 (6) 

33 

1279 

3 

ΡΓορνΙεηεΪΓηϊηβ “ 

3. 12° 

336 

1921 

3 + 6.1 

ΡΓοργΙβηε οχκΐε 

3- 2» 

33 

1280 

3 

ΡΓοργΙβηε ΙείΓαπιεπ 866 ΤεΐΓβριοργΙεηε 





ΡΓοργΙεηβ Ιπιηεπ 866 Τπριοργίβηε 





Ρτορνί ίθΠΤ13ΐ63 

3. 3» 

33 

1281 

3 

ΡΓοργΙ ίδθ6γ3η3ΐβ, ηοπτιαΙ 

3. 14» 

336 

2482 

3 + 6.1 

ΡΓΟρνΙ η36Γ03ρΐ3η 

3. 3° (6) 

33 

2402 

3 

ΡΓθργ1ΐΓΪ6ΐΐ1θΓ08Ϊΐ3η6 

8. 37» 

83 

1816 

8 + 3 

Ργπάϊηε 

3. 15» 

336 

1282 

3 + 6.1 

ΡνΓΟδυΙρΙιιίΓγΙ εΐιΐοπάε (5 ,0X1,,) 

8. 21» 

80 

1817 

8 

Ργιτοΐκΐίηε 

3. 22» 

338 

1922 

3 + 8 

Ριιϊηοΐίηβ 

6.1, 12» 

60 

2656 

6.ΙΑ 


Κ 12 : 866 ΟίοΗΙοπχΙίΠΐΙΟΓΟΙΤίεΐΙίβηε 
Β 12Β1: 866 ΒΓοηποοΗΙοΓοάίΠυοΓοιτιείΙοηε 
Κ 13: 86β ΟΗΙοΓΟίπΠυοΓοτηεΐΙΐΗηε 
Κ 13Β1: 866 ΒΓοιηοίπΠυοΓΟΓηβιΙι&ηε 
Κ 21: 866 ΟίοΗΙοΓοΟιι&ΐΌΓηβΐΗαηε 
Β 22 : 866 ΟΗΙοκκϋΠυοΓοιηεΐΙιαηε 
Β 23: δεε ΤπΠυοΓΟΓηεΐΙιαηε 
Β 114: βεε 1.2-0ίοΗΙοΓθ-1.1.2,2-ΐ6ΐΐ'3ΠυοΐΌ- 

6ΐΙΐ3ηε 

Β 115: 8βε ΟΙιΙοΓορβηΐΒίΙιιοΓοείΙιαηε 
Κ 116: βεε ΗεχαΠυοΓοείΚαηε 
Κ 133β: 866 1-€ΗΙοΓο-2,2.2-ΐΓίΠυοΓοεΐΙιαη6 
Β 1426: 366 Ι-ΟιΙοΐΌ-Ι,Ι-εΙίΠυοΓοείΙιβηβ 
Β 1523: 86β Ι,Ι-ΠίΠιιοΓοβίΙιβηε 
Κ 500: βεε 038 ιηίχΐυΓε Κ 500 
Β 502 : 866 038 ιηίχΐυτε Β 502 
Κ 503: βεε Οββ ΓηίχΐϋΓε Β 503 
Β 1113: δεε ΤπΠιιοΓοοΚΙοΓοείΙιγΙειιβ 
Κ 12 1 6: 866 ΗεχβΠυοΓορΓοργΙεηε 
Κ0 3 1 8: 866 οΟοί&ΠυοίΌογοΙοΙιυΐαηθ 

* ““ Ιιη\\(·\(Ί \ΟΠ ιμηΙπ δΐ'ΐΊίοη I) οί ιη;»ιτίΐη;ιΙ 2301, 
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εφΗΜεΡΙ*. I Η^. ι\ ■ ΒεΡΙΜΗιεμ*. (I ΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ» 


Νβηιε οί δΐώδΐηηεεδ 

01388 αηεΙ 

Ηβζβγο) Ιάεηΐίίί- 

δυΗδίβηεε Ιάεηΐί- 



ίίειη 

οαΐίοη Νο 

ίίεβίίοη Νο 

ίβΗβΙ 


ηυηιΗει· 

(υρρεί’ ρβΓΐ) 

(ΙοννεΓ ρβΓΐ) 


(*) 

(13) 

(<·) 

Η) 

(ε) 


Κβδίηδ ϊη βοΐυΐίοη ίη ίηΠαηιιηβΗΙε Ιίςιιί4δ 


- Η3νίη§ 3 Π38Η-ροϊιιΐ ΗεΙο\ν 21 °0 

3. 5° 

33 

1866 

3 

— Ηανϊη^β Παβίι-ροίηΐ Βεΐν\'εεπ 21 °0 3ΐχ1 55 0 0 





(ΙϊπίϊΙ νβΐυεβ ίηεΐυοίεεί) 

3. 31°(ε)* 

30 

1866 

3 

- Ηβν» 3 ίΙββΗ-ροίηΐ βΗονε 55 “0 

3. 32°(ο)* 

30 

1866 

- 

ΚεβοΓοϊηοΙ 

6.1. 14°(ο) 

60 

2876 

6.ΙΑ 

δείεηβίεβ 

6.1.55°(3) 

66 

2630 

6.1 

δβίεηίο βοίοΐ 

8. )1°(3) 

88 

1905 

8 

δείβηίΐβδ 

6.1. 55» 

66 

2630 

6.1 

δβίεηίιιπι (ΙίδυΙρΗίίΙε 

6.1. 55°(Η) 

60 

2657 

6.1 

δβΙβηίυηΊ ιτιβίβΐ 

6.1. 55°(ε) 

60 

2658 

6. ΙΑ 

δίϋεοοΜοΓοίοΓπι: βεε ΤιϊοΗΙοΓΟδίΙβηε 




δϊΐΐεοη ΐεΐΓβοΗΙοπεΙε (δίΟ ( ) 

8. 21 °(Η) 

80 

1818 

8 

δοάβ Ιϊιηε (ΜίχΐυτεΒ οΓεβυβίίο βοΗβ 3ΐιΗ ψιίεΜίιηε) 

8. 41 °(ε) 

80 

1907 

8 

δοάβ Ινε: δβε δοΟίιιηι Ην<1ι-οχί8ε. δοΐιιΐίοιίδ οΓ 





δοάιιιηι 

4.3. 1» 

Χ423 

1428 

4.3 

δοίϋυπι 3ΐυηιίη3ΐε, βοΐυΐίοηβ οί 

8. 42° (Η) 

80 

1819 

8 

δοίΐϊυηι βΓβεηβΙε 

6.1. 51 °(Η) 

60 

1685 

6.1 

δοάίιιηι βΓδβηίΐε, βοΐκΐ 

6.1, 51 °(Η) 

60 

2027 

6.1 

δοάίυιη 3Γ8βηίΙε, βςυεουδ. βοΐυΐίοηβ οί 




— Ιοχϊε 

6.1. 51 °(Η) 

60 

1686 

6.1 

— ΗβιτηίυΙ 

6.1. 51» 

60 

1686 

6.ΙΑ 

δοάίυηι ΗίΠυοποΙε 

8. 26» 

80 

2439 

8 + 6.1 

δο<1ίυηΊ ΗίβιιΙρΗβΙε. βηυεουβ δοΐυΐίοιίδ οί 

8. 1» 

80 

2837 

8 

δοάίυηη ΗίβυΙρΗβΙε εοηΐ3ίηίτΐ£ 3 ρει· εεηΐ οι - ιιιοιε 
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8. 23° (Η) 

80 

1821 

8 

5ο8ίυηι εΙιΙοΓβΐβ, 3οΙί<1 

5.1. 4°(β) 

50 

1495 

5 

δοεΙΐυΓη εΗΙοΓβΙε, 3θ1υΐίοιΐ8 οί 

5.1. 4» 

50 

2428 

5 

δο8ίυηη εΗΙοπίε, δοΐυΐϊοηδ οί 

5.1. 4°(ο) 

50 

1908 

5 

δοεϋιπη ΠυοΓκΙε 

6.1.65» 

60 

1690 

6.1Α 

δοείίυπι Ην8ι·ο§βη βυΐρΐιίιΐε εοηΐ3Ϊιιίη£ ηο( Ιεβδ 




(Ηβη 25 ρεΓ εεηΐ >ν3(βΓ οί ετγβίαΐ Ιΐζβΐϊοιι 

8. 45» 

80 

2949 

8 

δοίϋιίΓη Η^οΙι-οχίάε (Οβυδίίε βοείβ) 

8. 41» 

80 

1823 

8 

δοίΐϊαηι Ηγάι-οχκίε. δοΐυΐίοηβ οί (δο83 Ινε) 

8. 42° (Η) 

80 

1824 

8 

δο<ϋυηι ιτιείΗνΙδΙε, εΙοοΙιοΜο δοΐυΐίοηβ οί 

3. 24» 

338 

1289 

3+8 

δο8ίυιτι οχίάε 

8. 41°(Η) 

80 

1825 

8 

δοεϋυιτι ρεηίβεΗΙοι-ορΙιεηβΙε 

6.1. 17» 

60 

2567 

6.1 

δο3ίυηι ροΐαβδίυιη βΙΙο^β 

4.3. 1» 

Χ423 

1422 

4.3 

δοθιυιτι δΐίΙρΗϊεΙβ εοηΐβίηίιΐβ ηοΐ Ιε88 ΐΐιαη 30 ρεί' 



*■' 


εεηΐ \ν3ΐ6Γ οί ει-γδΙηΙΙίζ3ΐίοη 

8. 45° (Η) 

80 

1849 

8 

δοάίαηι βυΙρΗίοΙε, βςυεοιίδ βοΐυΐίοιίδ οί 

8. 45» 

80 

1849 

8 

δίΕηηϊο εΗΙοπάε, βηΗγάι-ουβ (δηΟ ) 

8. 21» 

80 

1827 

8 

δίβηηίε εΗΙοπάε ρεηίβΗγίΙίΕίε (δηΟΙ ( .5Η.,0) 

8. 22» 

80 

2440 

8 

δΐ^τεηε (νίηνΙΗεηζεηε) 

3. 31» 

39 

2055 

3 

δυΙρΗίάβδ, βςιιεουδ δοΐυΐϊοιίδ οί. ιιοί οίΠεηνίβε 



- 


δρεεϊΠεΟ ϊη (Ηίδ ΑρρειιΗίχ 

8. 45» 

80 

1719 

8 

δυΙρΗιΐΓ 

4.1. 2» 

40 

1350 

4.1 

δυΙρΗιιτ ίη (Ηε ηιοΐΐεη βίβίε 

4.1. 2°(Η) 

44 

2448 

4.1 

ΒυΙρΙιυΓ 8ίεΗ1οπ<1ε (δΟ.,) 

8, 21» 

Χ88 

1828 

8 

Βυΐρΐιατ (ΙίοχίΗε 

2. 3° (31) 

26 

1079 

+ + 

ΒυΙρΗυτ ΗεχβΠιιοιϊεΙε 

2. 5» 

20 

1080 

- 

ΒυΙρΗυπε 3είά 

8. 1» 

80 

1830 

8 

3υΙρΗυπε 3εί<1, ίαηιίη§: βεε ΟΙευιη 





3υ1ρΗυπε αείά, ιτιίχΐυΓβδ ννίΐΗ ηίίπε βείά: βεε 




• ,* · 

ΜίχΐιίΓεβ οί βυΙρΗυπε 3εί8 3ΐι<Η ηίίπε αοί<1 





5υΙρΚυπε αοίΟ, \ν33ΐε 

8. 1» 

80 

1832 

8 

5ιι1ρΗιΐΓ Ιποχήΐε 

8. 1» 

Χ88 

1829 

8 

3υ1ρΗυΓνΙ εΗΙοποΙε (δΟ.,Ο.,) 

8. 21» 

Χ88 

1834 

8 

’βΓδ, 1ίςυί<1 

3. 32°(ε) 

30 

1999 

- 

Γεφεηε Ην(ΐΓοε3Γί)οη5. ηοΐ οΐΐιεηνίβε δρεείΠεί! ίη 





Ηίδ Αρρεηάίχ 





— Ηβνίηβ 3 ΠβδΗ-ροίηΙ Ηείννεεη 21°0 βιηΐ 





55°0 (ΙίηηίΙ νβΐυεδ ίηεΙυ8ε(1) 

3. 31» 

30 

2319 

3 

— Η3νίη§ 3 ΠβδΗ-ροίηΐ βΗονε 55°0 

3. 32° (ο) 

30 

2319 

- 

’εΓρίηοΙεηβ 

3. 31» 

30 

2541 

3 


$66. Ηονβνει*. ΝΟΤΕ υικΙ<·Γ «6<·ΐί«π I) <>Γ ηι<)ΐ£ΪηηΙ 2301. 
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Νβηιε οί βιιΒδίβηεεδ 

(») 

0355 3Π(1 

ίίεηι 

ηυιτιΒεΓ 

(^) 

Η3Ζ3π 1 ΙάεηΙίίΊ- 
εβίίοη Νο 
(ορρεΓ ρβΓΐ) 

(ο) 

5υΒδΐ3ηεε Ιεΐεηΐϊ- 
ΓιεβΙϊοη Νο 
(ΙοννεΓ ρ3Γΐ) 

(«1) 

ΟβΒβΙ 

(β) 

1,1,2,2-ΤεΐΓ36ι·οπιοεΐΙΐ3ηε (ΑεείγΙεηε 

ΙβίΓαΒΓΟίηίίΙβ) 

6.1, 17°(ε) 

60 

2504 

6.ΙΑ 

1,1,2,2-ΤβΐΓ3οΗ1οΓθ6ΐ1ΐ3ηε (ΑεείγΙεηε ΐείιβείιΐο- 
π<1ε) 

6.1. 15°(Β) 

60 

1702 

6.1 " 

ΤεΐΓ3εΙι1οΓοε(ΙιγΙεηε (ΡειτΙιΙοΓοείΙινΙεηε) 

6.1. 15°(ε) 

60 

1897 

6.1Α 

Τ εΐΓ&εΚΙοΓορΚεηοΙδ 

6.1. 17°(ε) 

60 

2020 

6. ΙΑ 

ΤεΐΓ36ΐΚγΙεηερεηΐ3Γηίηε 

8, 53°(ε) 

80 

2320 

8 

ΤεΐΓβείΗγΙ 1ε3<1 

6.1. 31°(ε) 

66 

1649 

6.1 

ΤείΓβείΗνΙ δίΐΐεβίε 

3. 31°(ε) 

30 

1292 

3 

1,2,3,6-ΤβΐΓαΗ)(ΐΓο1)εηζΗΐ€ΐ8ΐι>'<1ε 

3. 32°(ε) 

30 

2498 

- 

ΤεΐΓ&Ηγ(ΐΓοΓυΓ3η 

3, 3» 

33 

2056 

3 

ΤεΐΓβΗγίίΓορΗΐΗβΙίο 3ηΗν<1π<1ε 

8. 31 °(ε) 

80 

2698 

8 

1,2,3,6-ΤεΐΓ3Ηγ(ΐΓοργπ(1ίηε 

3, 3 0 (Β) 

33 

2410 

3 

ΤεΐΓβΗγΗΓΟίΙιϊορΚεηε 

3. 3» 

33 

2412 

3 

ΤεΐΓβΓηεΐΗοχγβϊΙβηε: βεε ΜείΚγΙ οιΐΐιοβϋίεβίε 
ΤείΓαηιείΗγΙβηηΓηοηΐϋΓη Ηγοίτοχΐείε 

8. 51» 

80 

1835 

8 

ΤεΐΓβητιείΙιγΙείΚγΙεηείΙίβΐΐΐίηε: βεε 1.2-Βίδ 
(εΙϊβπιείΗγίειηηϊηο) είΚαηε 

ΤεΐΓ3ΐηεΐΗγ1 ΙεβεΙ 

6.1.31» 

663 

1649 

6.1 + 3 

ΤείΓΕίηεΐΗνΙδίΙβηε 

3. 1» 

33 

2749 

3 

ΤεΐΓβηϊίΓοιηεΐΙιβηε. ΙΥεε Γγογπ εοιηΒυδίίΒΙε ίιηριι- 
ΓΪΐίεδ 

5.1. 2° 

559 

1510 

5 

ΤείΓαρΓοργΙεηε (ΡεορνΙεπε ΙεΙίίΐιηεΓ) 

3. 32°(ο) 

30 

2850 

- 

ΤείΓΕρΓοργΙοπΗοΐίίβηβίε 

3. 31» 

30 

2413 

3 

4-Τπαρεηΐ3η3ΐ 

6.1.20» 

60 

2785 

6.ΙΑ 

ΤΗϊοΕεείϊε βείίΐ 

3. 3°(6) 

33 

2436 

3 

ΤΗίο§1γεο1: βεε Μει-εβρίοείΙιβηοΙ 

ΤΗΐοβΙγοοΙϊε 3εϊ(1 

8.32» , 

80 

1940 

8 / 

ΤΗίοηνΙ εΗΙοιϊάε (5001,) 

8. 21» 

Χ88 

1836 

• "8” ; 

ΤΗϊορΗεηε 

3, 3» 

33 

2414 

3 

ΤΗίορΗεηοΙ 

6.1.20» 

663 

2337 

6.1 + 3 

ΤΗίορΗοδ§εηε 

' 6.1. 20°(6) 

60 

2474 

6.1 

ΤΚίορΗοβρΚοΓγΙ εΗΙοπεΙε (Ρ80Ι. ( ) 

8. 21 °(ί>) 

80 

1837 

8 

Τίίβηίυηι ΙεΐΓ3ε1ιΙοΓί(1ε (ΤίΟΙ ( ) 

8. 21» 

80 

1838 

8 

ΤίΐΕπίυηι ΙπεΙιΙοπ<1ε, ηιϊχΙυΓεβ οί. ηοιι-ργιορΙιοπε 

8. 22» 

80 

2869 

8 

Τοίυεηε 

3. 3» 

33 

1294 

3 

Τοίυεηε δυΐρΗοηίε βείεΙδ, βοΙίβ 

8. 34» 

80 

2585 

8 

Τοίαεηε βιιΙρΗοηίε αεϊθδ, βοΐυΐϊοηδ οί 

8. 34» 

80 

2586 

8 

ΤοΙιιίιΙίηβδ 

6.1. 12» 

60 

1708 

6.1 

2,4-Το1υν1εηε(1ί3Γηίηε 

6.1. 12» 

60 

1709 

6.1Α 

2,4-ΤοΙυγΙεηε (ΙϋδοεγβηβΙε 3ΐκ1 ίδοιηει ίε ιηίχίιίΓεβ 

6.1. 19» 

60 

2078 

6.1 

Τπβΐΐγΐβπιϊηε 

3. 31» 

30 

2610 

3 

Τπβΐΐγΐ ΒθΓ3ΐε 

6.1. 13» 

60 

2609 

6.1Α 

ΤπΒυΙγΙβπιίηε 

8. 53°(ε) 

80 

2542 

8 

ΤπεΗΙοΓοβεείβΙίΙεΙιγίΙε (ΟΙιΙοΓαΙ) 

6.1. 16» 

60 

2075 

6.1 

ΤπεΚΙοΓΟΕεείϊε 3εί«1 

8. 31» 

80 

1839 

8 

ΤπεΙιΙοΓΟΕεεΙϊε βεκΐ, δοΐυΐϊοιίδ οί 

8. 32» 

80 

2564 

8 

ΤπεΗΙοΓΟβεεΙγΙ εΐιΐοπείε 

8, 36» 

Χ80 

2442 

8 

Τ ΓΪεΗΙοΓοΒεηζεηεδ 

6.1. 17» 

60 

2321 

6.1Α 

ΤπεΙιΙοΓοΒαΐεηε ’ 

6.1. 17» 

60 

2322 

6.1 

1,1,1 -ΤπεΗΙοΓοείΚαηε 

6.1. 15» 

60 

2831 

6.ΙΑ 

ΤπεΙιΙοΓοείΗνΙεηε 

6.1. 15» 

60 

1710 

6.ΙΑ 

ΤπεΗΙοΓοιηεΐΙιγΙΒεηζεηε: δεε ΒεηζοίπεΙιΙοπΗε 
ΤπεΚΙοΓορΚεηοΙδ 

6.1. 17» 

60 

2020 

6.ΙΑ 

ΤπεΗΙοΓΟδίΙβηε (δίΙΙεοείιΙοΓοίοπη) 

4.3. 4» 

Χ338 

1295 4.3 + 3 + 8 

ΤπεΓεδγΙρΗοδρΗβίε ννίιΐι ιηοΓε ΐΐιηίι 3 ρει· εεηΐ 

ΟΓΐΗο ϊδΟΓΠβΓ 

6.1.23» 

60 

2574 

6.1 

ΤπβίΗγΙβηιϊηε 

3.22» 

338 

1296 

3 + 8 

ΤπείΗγΙ ΒοΓβίε 

3. 3» 

33 

' 1176 

3 

ΤπείΗγΙεηεΙείΓβηιίηε 

8. 53° (6) 

80 

2259 

8 

ΤπείΗγΙ ρΗοδρίιίΐε 

3. 31°(ε) 

30 

2323 

3 

ΤπίΙυοΓβεείίε αεκΐ 

8. 32° (β) 

88 

2699 

8 

ΤπίΙυοΓοεΙιΙοΓοείΙιγΙεηε (Κ 1113) 

2. 3») 

236 

1082 

+ + 

1,1,1 -Τ ΓίίΙυοΓοείΗβηε 

2. 3°(6) 

23 

2035 

+ + 

ΤπΩυοΓοηιειΗβηβ (Κ 23) 

2. 5° (3) 

20 

1984 

- 

ΤπϊδοΒυίνΙεηε (ΙδοΒυΙνΙεηε Ιπιτιει·) 

3. 31» 

30 

2324 

3 
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Νβηιε οί βοΒδΙηπεΡδ 

(3) 

01385 -311(1 

ΪΙειιι 

ιιιιιιιΒεί' 

(6) 

Ηηζ3π1 ΙΟεηίίΠ- 
ρηίϊοη Νο 
(ιιρρεί' ρβιί) 

(ο) 

διώδίβηοβ ΙΒβηΐί- 
Πεβίίοη Νο 
(ΙοινεΓ ρ3Γί) 

(8) 

ΕβΒβΙ 

(6) 

ΤππιειΗγΙ πεβίγΐ εΗ1οπ(1ε: βεε ΡίνηΙονΙ (ΊιΙοικΙε 
ΤπιηεΐΙιγΙπηιίηε, ηηΙινίΙΐΌυδ 

2. 3°(1»ι) 

236 

1083 

3 + 6.1 

ΤπηιείΗγΙβηιίηβ, αςυεουδ δοΐυίίοιιβ οΓ 

— Ηανίη§ 3. Βοίΐίηβ ροίηΐ ιιοί ιηοιε (Ιιηιι 35"Ο 

3. 22°(η) 

338 

1297 

3 + 8 

— 1ΐ3νίη§ 3 6οίΙίη§ ροίηί ΙιίβΙιεί’ ΐΐιαη 35 °Γ. 

3. 22°(1ι) 

338 

1297 

3 + 8 

1.3,5-Τπιηεΐ1ινΙ6εηζβιΐρ: δεε ΜεδϊίνΙειιε 

ΤιϊιηεΐΗνΙ Ιιοοίβ 

3. 3°(1ι> 

33 

2416 

3 

ΤΓίΐΤ18ΐ1ΐν1θ1ΐ1θΓΟδίΐ3Ιΐε 

3. 21°(3) 

Χ338 

1298 

3 + 8 

Τπηηεΐΐιγίενοΐοΐιεχγίδηιίιιε 

8. 53°(ε) 

80 

2326 

8 

ΤπιηεΐΗνΙΙιεχαπιβίΙινΙειιεΒίίΐιιιίιιεδ 

8. 53° (ο) 

80 

2327 

8 

ΤΓίιηεΐΙιγΙΙιεχαιιιείΙιγΙειιε (ϋίδοεγηιιβίε ηικΙ ίβο- 
ηιεπε ηιΐχΙιίΓεβ 

6.1. 19°(ε) 

60 

’ 2328 

6.ΙΑ 


2,6,.6-ΤπηιεΐΗνΙ ηοφίηαηγΙ Ιιν(1 ιόρριόχιγΙρ 
(Ρΐηβηγΐ Ην^ΓορβίΌχίάε: Ρίηηηε Ιιν<1(·ορεΐΌ\ί(1ρ) 


ννίΐΐι 3 ρεΓοχίΟε εοηίειιί ιιοί εχοεο(1ϊιι§ 95 ρεί' ρριιΙ 

5.2. 15°(η) 

539 

2162 

5 

ΤτΐιτιείΚνΙ ρΐιοδρίιίίε 

.3. 31 °(ρ) 

30 

2329 

3 

ΤιϊρΓοργΙβιη'ιηε 

8. 53°(1ι) 

83 

2260 

8 + 3 

Τπρι-ορνΙειιε (ΡΐΌργΙειίρ ίπηιει) 

3. 31 °(ο> 

30 

2057 

3 

ΤυΓρεηΙίηρ 

3. 31 °(ρ) 

30 

1299 

3 

υικίεεβηε 

3. 32°(ο) 

30 

2330 

- 

ν3ΐεΓ3ΐ(1εΙιγ(1ε 

3. 2°(1ι) 

33 

2058 

3 

νβΙεΓνΙ εΙιΙοιϊΟε 

8. 36°(1>) 

80 

2502 

8 

ν3ΐΐ3(1ίυηι οχνίποΗΙοίϊίΙε (V001.,) 

ν3ΐΐ33ίυηι οχνίηεΐιΐοπίΐρ (νθΟΙ. ( ). ηςιιεοιίδ βοΙιι- 

8. 21 °(1ι) 

80 

2443 

8 

Ιίοηδ οΓ 

8. 5°(1ι) 

80 

2443 

8 

ν3ΐΐ3<ϋυηι ρεηΙοχίΒε 

6.1. 58°(Ι>) 

60 

2862 

6.1 

νβΠ3(1ίιιηι ΙεΙιαοΙιΙοΐ'ίΗρ (νΟΙ^) 

8. 21 °(«ι) 

88 

2444 

8 

νβιίΕίϋυιη ΙγιρΗΙοιΊΗο (νΟΙ.) 
νΤιπιίδΙιεδ 

' 3. 22°(ο) 

80 

2475 

8 

- Ιιβνίηβ 3 ΠβδΚ-ροίιιί ΙΐρΙονν 21 °0 

— Ιιβνϊηβ3 ΠΕβΙι-ροίιιΐ Ιιείννεειι 21 °0 ιιικί 55° 0 

3. 5° 

33 

1263 

3 

(Ιίιηίΐ ν3ΐιιβδ ίηρΙυΗεεΙ) 

3. 31 °((·)* 

30 

1263 

3 

— 1ΐ3νίη§ 3 Πββΐι-ροίιιΐ αΒονε 55°0 

3. 32° (ο)* 

30 

1263 

. - 

νΐηγΙ 3οεί3ίε 

νίηγΙΟρηζειιε: βεε δίνι-ριιε 

3. 3°(1ι) 

339 

1301 

3 

νίηγΐ ΟΓοπιίοΙε 

2. 3°(ρι). 

236 

1085 

+ + 

νίηνΙ ΙιοΙγοΙε 

3. 3°(1ι) 

339 

2838 

3 

νΐηγΙ οΗΙοΓκΙε 

2. 3“(30 

239 

1086 

3 

νίηγΐ οΙιΙοΓοβεείΕίε 

6.1. 16°(Ιι) 

60 

2589 

6.1 

νίηνΙ είΗνΙ είΙιεΓ 

3. 2°(1ι) 

339 

1302 

3 

νΐηγΙ ΠυοΓίΟε 

2. 5°(ο) 

239 

1860 

+-+ 

νίηγίίίίειίθ εΙιΙοπΒε 

νίηγίίιίεηε Πυοπϋε: 8ΡΡ Ι.Ι-ΟϊΠιιοΐΌεΐΙιγΙρηε 

3. 1°(3) 

339 

1303 

3 

νΐηγΙ ίδοΙιυίνΙ εΐΐιβι- 

3. 3°(1ι) 

339 

1304 

3 

νΐηγΙ Ιοίηεηε, ιιιίχεΟ ϊδοιιιρΓδ 

3. 31 °(ο) 

39 

2618 

3 

νίηγ1ίπο1ιΙοΓθ8ίΐ3ΐιε 

ΨΗίίε βΓδριιίε: βεε Αΐδειιίε Ιποχκΐε 

3. 21 °(ίΐ) 

Χ338 

1305 

3 + 8 

Χεηοη 

2. 5°(α) 

20 

2036 

- 

Χεηοη, ΙίςυίοΙ. ΒεερΙν ιεΓιίβειιιίρΗ 

2. 7° (3) 

22 

2591 

- 

Χγίεηεβ (ΟίιηεΐΗγΙΒειιζεηεδ) 

3. 31°(ο) 

30 

1307 

3 

Χγίεηοΐβ 

6.1. 14°(1ι) 

60 

2261 

6.1 

ΧγΙίΒίηεδ 

6.1. 12°(1ι) 

60 

1711 

6.1 

Χγίγΐ 1ΐΓοιτιί(1ε 

6.1. 1 7°(1ι) 

60 

1701 

6.1 

Ζϊηε οΗΙοπιΙε (ΖηΟΙ.,) 

8. 22°(ο) 

80 

2331 

8 

Ζίηε εΗΙοΓίοΙε (ΖηΟΙ. ; ). ηςυεοιίδ δοΐιιΐίοη.δ οΓ 

8. 5° (ο) 

80 

1840 

8 

ΖίΓοοηίαηι ΐεΐΓβεΗΙοπΒε (ΖγΟΙ ( ) 

8. 22°(ε) 

80 

2503 

8 


ΑρρεικΙίχ Β.5 
ΤαΙοΙε II 

ΡίδΙ οΓ 5υ1)5ΐ3ηο65 οΓ (ΙΙαδδεδ 3. 6.1 ηιηΐ 8 ηοΐ ΙίδίεΒ 1>ν 
ηβιηβ ίπ ΤεΒΙθ 1 3η<1 ηοΐ ΓβΙΙϊης υικίει· 3 (.οΙΙεοΙίνε ΙιεηΗϊιις 
ίηοΙικΙεΒ ίη (1ΐ3( ΙαΟΙε, 6υΙ ννΐιίοΐι ηενεπίιρίρδδ ηηΐδΙ Ιιε πβ- 
δί§ηε(1 Ιο ΐΙΐβΒβ (ΖΙβδδΡδ 311(1 (Ο ννΐΐίοΐΐ 110 δρΡοίΓΪΟ «βΙΐΟδΙΠΙΙΡΡ 


ί(ΐ6ηΐϊΠθ3ΐίοη ποιηθεί» ίδ 35δί§η6(1. δοΒδίοιιεββ αιε ςΐ'οιι- 
ρε(1 30(χ>Γ(11η£ Ιο Οβδδ 3ΐΐ(Ι Ιο ΐΐιε ίΐριη ποιηθεί- εοιτπδροιι- 
άίη§ Ιο ΐΗβ ΙίΕζοπΙδ ρΓΡ5οηΙρ(1 (Ιιιι ίη^ οαπ ίο^ρ. 

ΝΟΤΕ ΤΗίδ ΙηΙιΙρ αρρΙίεδ οιιΐγ Ιο δΐιΒδίαιιορβ οΓ ΟΙηδδΡβ 
3. 6.1 3ΐκΙ 8 ιιοί ϊηεΙπΗεΗ ίιι ΐαΒΙε I. 


5ρρ. ΙιοινρνοΓ. ΝΟΤΕ ιιικΙρι «ρρΙϊοιι I) «>Γ Μκ.ιΐίκιηΙ 2301. 
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ΝβΠΙβ οΓ δΙίΒδΙβηεββ 

€1338 3Π<1 

Ηβζβπΐ ΙΟεηΐίίΐ- 

διιΒδΙβηεε Ιίΐεηΐί- 



ϊΐεπι 

εβίΐοη Νο 

ίϊεβίΐοη Νο 

€&Βε1 


ηιηηΒβΓ 

(υρρεε ρβη) 

(ΙοννεΓ ρ3Γΐ) 


( 3 ) 

(»») 

(ο) 

(Φ 

(β) 


ΙηίΙβηίΓηαΜε Ιϊηαίεΐβ Ηβνίη^ ά ΠαβΙι - ροίηΐ ΒεΙο\ν 

21 °0, ηοΐ Ιοχϊε 3Π(1 ηοΐ εοΓΓΟδίνε 

3, 1 °-5° 

33 

1993 

3 

ΗβπτιίυΙ βυΒβίΒηεβδ αη(1 ρΓερ3Γ3ΐΐοηβ υβεεί 35 
ρεβίΐεΐίΐεβ 3Π(1 Ηβνΐη^ 8 ΠββΗ - ροίηΐ ΙιεΙονν 2Γ°0 

3. 6° 

33 

3021 

3 + 6.ΙΑ 

Τοχΐε ΐηίΙβηιηΜΒΙε ΙΐςυϊεΙδ Ββνΐηβ 3 ΠβδΗ-ροΐηΐ 
Ββίονν 21 °0 

3. 11°. 14°-18°. 
20° 

336 

1992 

3 + 6.1 

Ηΐ^ΗΙγ Ιοχϊε ογ Ιοχϊε 8υΒδΐ3ηεβ8 3η8 ρΓερβΓβΐϊοηβ 
υβεά 38 ρεδίΐεΐάβδ, ΐηίΙβηηπιαΒΙε, 1ΐ3νίη§ 3 ΠαδΗ- 
ροίηΐ Βείονν 21°0 

3. 19° 

336 

3021 

3 + 6.1 

ΟοΓΓΟδΐνε ϊηΠβΓηΓηβΒΙε ΙϊςυΐεΙδ Ηανϊηβ 3 ίΐ3δΗ- 
ροϊηΐ Ββ1ο(ν 21 °0 

3. 21°-26° 

338 

2924 

3 + 8 

Ιηίΐ3Γηπΐ3ΐ>ΐ6 Ιίςυκίδ, ηοΐ Ιοχϊε αικί ηοΐ εοΓΓΟδίνε. 

3. 31° 

30 

1993 

3 

1ΐ3νίη§ 3 ΠβδΚ-ροϊηΙ ΒεΙννββη 21 °0 βηοΙ 100°0 

3. 32° 

30 

1993 

- 

Ηί^ΗΙγ Ιοχϊε Πςυκίδ. ϊηΠβιτιηιβΒΙε. Ηανϊιΐβ 3 ΠαδΗ- 
ροίηΐ ΒθΚνεβη 21 °ΰ βηιΐ 55 °0 

6.1, Ιεΐΐετ (β) οΓ 
ΐΙιε ΐίειηβ 11°. 

13°, 15°, 16°, 

18°, 20°. 22°. 

24° 

663 

2929 

6.1 + 3 

Τοχΐε ΙΐςοΐΟβ, ΐηίΙβηιιτοΒΙε, 1ΐ3νϊη§ 3 ΠηβΒ-ροΐηΐ 
Βείννββη 21 °0 βηΟ 55“Ο 

6.1. ΙεΐΐβΓ (6) οΓ 
(Ηε ΐίειτίδ 11°, 

13°. 15°. 16°, 

18°, 20°. 22°. 
>24° 

63 

2929 

6.1 + 3 

ΗβΓπιίυΙΙ Ιϊςυϊίΐδ, ϊηίΙβιτιηΊαΒΙε. Ιιβνΐιΐβ 3 ΠβδΙι- 
ροϊηΐ Βείντβεη 21°€ 3ΐκ1 55°0 

6.1, ΙεΙΙετ (ε) οΓ 
ιΗε ΐΐβπΐδ 11°. 

13°. 15°. 16°. 

18°. 20°. 22°. 

24° 

63 

2929 

6.1Α + 3 

Ηϊ§Η1γ Ιοχϊε ΙΐςυΐΟβ, ηοΐ ϊηίΙβιηηοΒΙε ογ Ηανΐιις 3 
ΠβδΗ-ροϊηΐ βΒονε 55 °€ 

6.1, Ιεΐΐετ (α) οΓ 
ΐΙιε ΐίειηδ 11°- 
24°, 51°. 55. 

68° 

66 

2810 

6.1 

Τοχΐε Ιΐςυΐάδ, ηοΐ ΐηίΙβιηιτιβΒΙε οι· Ιιανϊη§ α ΠαβΗ- 
ροΐηΐ δΒονβ 55 °0 

6.1. Ιεΐίει· (Β) οΓ 
ΐΙιε ΐίειηδ 11 °- 
24°. 51-55°, 
57-68° 

60 

2810 

6.1 

ΗαπηΓιιΙ 1ΐε|ίΐϊεΐ8, ηοΐ ϊηΠβηιηοΒΙε ογ Ιιανΐης 3 Πβ- 
δΗ-ροΐηΐ βΒονε 55 °0 

6.1, Ιεΐίετ (ε) οί 
ΐΙιε ΐίειηδ 11 °- 
24°. 51-55°, 
57-68° 

60 

2810 

6.1Α 

Ηΐ§ΗΙγ ιοχϊε δοΐΐεΐβ, εοιτιΒυβίϊΒΙε 

6.1, Ιβίΐεΐ' (β) οΓ 

Ιΐΐ8 ΪΙείΙΙδ 

11 °-24° 

66 

2930 

6.1 

Τοχΐε δοΐϊίΐδ, εοιηΒυδΙΐΒΙε 

6.1, ΙεΐΙβΓ (Β) οί 
ΐΙιε Ϊίειηδ 

11 °-24° 

60 

2930 

6.1 

Ηβπηίυΐ βοΐϊεΐδ, εοηιΒυδίϊΒΙε 

6.1. ΙεΙίεε (ε) οί 
ΐΙιε ϊίειτίδ 

11 °-24° 

60 

2930 

6.ΙΑ 

Ηΐ§1ι1>· ιοχϊε δοΐΐιΐβ, ηοΐ εοιηΒυδΙΐΒΙε 

6.1. ΙεΐΐεΓ (η) οί 
ΐΙιε ΪΙεπιδ 51 °. 

55°. 68° 

66 

2811 

6.1 

Τοχΐε δοΐϊιΐδ, ηοΐ εοιηΒυδΙΐΒΙε 

6.1. Ιεΐΐετ (Β) οί 
ΐΒε ΐίειηδ 51°- 
55°. 57°-68° 

60 

2811 

6.1 

ΗβπηίυΙ δοΐίεΐβ, ηοΐ εοιηΒυδΙΐΒΙε 

6.1, ΙεΙΙεί' (ε) οί · 

(Ιιε ΐίειηδ 51 °- 
55°. 57°-68° 

60 

2811 

6.ΙΑ 

Ηΐ^ΗΙχ Ιοχϊε Ιΐςυκί βυΒδΙβηεεδ 3π<1 ρΓερβιαίίοιίδ 
υ5ε(1 38 ρβδίΐείίΐεβ, ίηΠοιηιηυΒΙε, Ιΐ3νίιΐ£ α ΠπδΙι- 
ροΐηΐ ΒεΙννεεη 21 °€ 3ΐι<1 55 °0 

6.1, ΙεΐΐεΓ (β) οί 
(Ιιε ΐίειηδ 74°. 

75°. 77°. 78°. 

80°. 81°. 83°. 

85°. 88° 

663 

X 2903 

6.1 + 3 

Τοχΐε 1ΐηοΐ(1 βυΒδΙβηεεδ βικί ρΓβρ3ΐ'3ΐΐοιΐ8 υδεΟ 38 
ρβδίΐοΐάβδ, ίηίΙβππυΒΒΙε, Ηβνϊη^ β ΠββΙι - ροϊιιΙ 
ΒεΙννεεη 21°€ βικί 55°0 

6.1. ΙεΐΐεΓ (Β) οί 
ΐΒε ϊίειτίδ 74°. 

75°. 77°. 78°. 
80°, 81°. 83°. 
85°. 88° ' 

63 

2903 

6.1 + 3 
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Νβηιε οΓ βυΒδΙβηεεδ 

(«) 

0355 311(1 
ϊίειη 
πυοιΒεΓ 

0>) 

Ηβζ3Γ(1 ΙεΙεηΙίίϊ- 
εβίϊοη Νο 
(υρρεΓ ρβΓΐ) 

(ε) 

δυΒδίΕηεε Ιάεηΐί- 
ΠεΕίίοη Νο 

(ΙοννεΓ ρ3Γΐ) 

(<*) 

Ι.βΒεΙ 

(ε) 

ΗβΓπιίυΙ Ιίηυίά βιτΒδίβηεεδ 3η<1 ρΓερΕΓβΐίοηβ ιΐδεεΙ 
33 ρεδίΐοίάεδ, ίη(ΐ3ηιηΐ3ΐ>1β, Ηβνίης 3 ΩαβΗ - ροίηΐ 
Βείννεεη 21 °0 3η<1 55°0 

6.1, ΙεΙΙεΓ (ε) οΓ 
ιΙιε ίΐεηΐδ 74°, 
75°, 77°, 78°, 
80°, 81°, 83°, 
85°, 88° 

63 

2903 

6.ΙΑ + 3 

ΗϊβΗΙγ Ιοχίε 1ίςυί(1 δυΒδΙβηεεβ βιηΐ ρΓερβΓβΐίοηδ 
1180(1 33 ρβ3ΐϊθί(1β8, ίηίΙβίηΠΙβΒΙε, Ιΐβνίηβ 3 ΠββΗ - 
ροϊηΐ βΒονε 55°0 

6.1, ΙεΙΙεΓ (β) οί 
ιΒε ίΐβπΐδ 74°, 
75°, 77°, 78°, 
80°, 81°, 83°, 
85°, 88° 

66 

2902 

6.1 

Τοχίε Ιίςυκί δυΒβΙβηεεδ 3η<1 ρΓερβΓβΐίοηδ υβεά 38 
ρεδίΐεΐάβδ, ηοΐ ίηίΙβηηηβΒΙε ογ ίηίΐΕπηηβΒΙε Βανΐης 3 
ΠββΗ - ροΐηΐ αΒονε 55 °0 

6.1, ΙεΙΙεΓ (Β) οί 
ιΒε ίΐεπίδ 74°, 
75°, 77°, 78°, 
80°. 81°, 83°, 
85°, 88° 

60 

2902 

6.1 

ΗβΓΓηίυΙ 1ϊςυί(1 δυΒδίβηεεβ 3ΐκ1 ρΓερβΓβΐίοηβ ιαβεά 
35 ρεβίϊεκίεδ, ηοΐ ίηίΙβπηηβΒΙε ογ ίηίΙβππηβΒΙβ Ηβν- 
ίηβ α Ω 35 Η - ροϊηΐ βΒονε 55 °0 

6.1. ΙεΙΙεΓ (ε) οΓ 
(Ηε ίίειηδ 74°, 
75°, 77°, 78°, 
80°, 81°, 83°. 
85°. 88° 

60 

2902 

6.ΙΑ 

ΗΪ§ΗΙγ Ιοχίε 8θ1ί(1 3υ1)5ΐ3η065 ΟΓ ρΓερ3Γ3ΐίθΙ15 
ιιβεά 33 ρβ5ΐίεί()β5 

6.1, ΙεΙΙεε (β) οί 
ιΒε ϊίειτίδ 74°, 
75°, 77°, 78°, 
80°, 81°, 83°, 
85°, 88° 

66 

2588 

6.1 

Τοχϊε 5θΙΐ(1 δυΒδΙβηεεδ ογ ριερ3Γβΐίοιΐ8 ιΐδεεΙ 38 
ρε5ΐϊεϊ<1ε5 

6.1, ΙεΙΙεΓ (Β) οΓ 
ιΒε ίΐβΓτΐδ 74°, 
75°. 77°. 78°, 
80°. 81°, 83°·. 
85°, 88° 

60 

2588 

6.1 

ΗβηηΓυΙ 5οΙϊ<1 δυΒδίοηεεβ ογ ρΓερβΓοίίοηβ ιΐδεΗ 38 
ρ88ΐίεϊ(1ε8 

6.1, ΙεΙΙεΓ (ε) οί 
ζΒε ίίβιηβ 74°, 
75°, 77°. 78°. 
80°. 81°, 83°, 
85°. 88° 

60 

2588 

6.ΙΑ 

Ηί§Η1γ εοΓΓΟβίνβ ΙίςυϊεΙδ. ίηΠαιηιηαΒΙε. Ιΐ3νϊη£ 3 
ΠβδΗ-ροίηΐ Βείννεεη 21 °0 3ιιγ! 55 °0 

8. ΙεΙΙεΓ (α) οί (Ηε 
ίίειηδ 32°. 33°. ' 
36°. 37°. 64°. 
66° 

883 

2920 

8 + 3 

ΟοΓΓΟδϊνβ ογ δΙί§ΗΐΙγ εοΓΓΟδίνε Ιίςυίιΐδ. ΐηΠαιη- 
ΓηβΒΙε, 1ΐ3νίη§ 3 ΠβδΙι-ροίηΙ Βείννεεη 21 °0 3ΐκ1 
55 ο 0 

8. ΙεΙΙεε (Β) + (Β) 
3Π(1 (ε) οί Οιε 
ίίειηδ 32°-34°. 
36°-39°, 51°, 
53°, 54°. 64°. 
66° 

83 

2920 

8 + 3 

Ηϊ§ΗΙγ εοΓΓΟδϊνε Ιίςιιίιΐδ ηο( ίηΠβιηιηβΒΙε οι'Ίιο- 
νίη§ 3 Π 35 Η - ροίηΐ βΒονε 55 °0 

8. ΙεΙΙεΓ (ά) οί ιΙιε 
ίίειηδ 1°. 3°. 

10°. 11°. 21°. 
27°, 32°. 33°. 
36°. 37°. 64°. 
66° 

88 

1760 

8 

Ηι§Η1γ εοΓΓΟβίνε ,ΙίςυΪΓΐδ ηοΐ ΐηΠαιηιηηΒΙε ογ Ιΐ3- 
νϊη§ 3 ΠββΗ - ροίηΐ βΒονε 55 °0 

8.26°(3) 

88 

1760 

8 + 6.1 

ΟοΓΓΟβϊνε ογ δΙϊ^ΚΐΙ)· εοΓΓΟδίνε Ιίηυίίΐδ. ηοΐ ίηίΐηιιι- 
ιηβΒΙε ογ Ββνίη^ 3 ΠββΗ-ροΐηΙ αΒονε 55 °0 

8. ΙεΐΐεΓδ (Β) 3ΐκ! 
(ε) οί ιΒε ίίειηδ 

1°. 3°. 5°. 10°. 
11°. 21°. 23°. 
27°. 32°-34°. 

36°-39°, 

51°. 53°, 54°. 
64°. 66° 

88 

1760 

8 

ΟοΓΓΟδίνε ογ βΙί^ΗΐΙν οοιτοβίνε ΙίςυίΗβ. ποί ίιιΠηηι- 
ΓηβΒΙε ογ Ββνϊη^ 3 ΠοδΙι-ροίηΙ βΒονε 55 °0 

8, 26° (Β) ογ (ε) 

80 

1760 

8 + 6.1 

ΗίβΒΙγ εοΓΓΟδίνε 8θΙί(ΐ5, εοηιΒυδΙϊΒΙε 

8. ΙεΙΙεΓ (β) οί ιΙιε 
ίίειηδ 64°. 65° 

88 

2921 

8 
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ιλ'αιηε οΓ. δΐιΒδίηηοε» 

(ο) 

ΟΙϋδδ 311(1 
ίίειιι 
ιιιιιιιΒεί' 

(Ι>) 

Η 37.3ΐτ1 ΙηάειιΙϊΠ- 
• εαΐίοιι Νο 
(ιιρρετ ρβι ΐ) 

(ο) 

5υΒδΐ3ηεε Μεηΐϊ- 
Πθ3ΐίοη Νο 
(ΙοννβΓ ρ3Γΐ) 

(<1) 

. 

ΕβΒβΙ 

.(<0 

ΟοΓΓΟδίνε ογ δΙί§ΒΐΙν οοπΌδίνε δοΙ'κΙκ. οοιηΒιΐδΐίΒΙε 

8. ΙεΙΙείδ (Β) ηιιΒ 
(ο) οΓ ΐΒε ίίειιΐδ 
31°. 33°-35°. 
37-39°. 51°. 

52°. 54°. 64°. 
65° . 

80 

2921 

8 

Ηί^ΙιΙγ εοΓΓΟδίνε βοΐίιΐδ. ιιοί εοιηΒιΐδΐίΒΙε 

8. ΙεΙΙεΓ («) οΓ ιΒε 
ίίειηβ 8°. 11°. 
.27°. 65° 

88 

1759 

8 

Ηί§ΗΙν εοΓΓΟδίνε δοΐκίδ. ιιοί εοηιΒιΐδΙίΒΙε 

8. 26° (η) 

88 

1759 

8 + 6.1 

ΟοπΌδίνε ΟΓ δΐΐβΐΐΐΐν εοΓΓΟδίνε δοϋΐΐδ. ιιοί οοιιιΒιι- 
δΙίΒΙε 

8. ΙεΙΙείδ (Β) ηικ) 

(ο) οΓ ιΒε ίίειιΐδ 
11°. 22°. 26°. 
27°. 31°. 33°- 
35°. 37°-39°. 
41°. 45°. 65° 

80 

1759 

8 

Οοιτοδίνε ογ δΙίβΒΐΙν εοποδίνε $οΙί(Ι>. ιιοί οοιιιΒιι- 

8. 26 (Β) ο.· (ο) 

80 

1759 

8 + 6.1 


βΒΒΙε 


250 001 

Ι(1βηΐίίΐθ3ΐϊοη ηυηιβθΓδ δίίθΙΙ 6ε $Ηοννη οη ι^θ ρΐοίε 3$ ίηύίοβίβύ βείονν: 



Β3θΚ(]ΐΌυηά οΓ3Π9β. 

ΒοΓίίβΓ, ΗοπζοηίθΙ Ιιηβ βηύ 1ΐαυΓ£$ ΒΙβοΚ, 
15 ΓΓ)ΓΤ> ΐΙιίοΚηθδδ. 


250 002 
259 999 


Αρρεικϋχ Β.6 
(866 ΙΤΙβΓβίηβΙ 10381) 

Τ1ί« 06 ΓΐίΠθ 3 ΐ 6 οΓ ΟΟΙΙίρεΙείΙΟΟ ΓοΓ (ΙπνΟΓδ ()( \εΙΐΚ'Ιθ8 631- 26 0 0 00 
ι·\ίη§ ά&η^βΓουδ §οο<ΐ8 ίβδίιειΐ ίπ οοηΓοπηίΐν \νίΐΙι ΐΙιο ριεδ- 
επρίϊοη ιιι ιτΐ3Γ§ίη3ΐ 10 315 δΙιοΙΙ Ιιπνε ιΒε Ιανοιιΐ 35 ιορ- 
ΐΌάυεεά ίη ιΒε ιηοοΙβΙ Βείονν. 1ΐ ίδ ΓεοοιηιηοικΙείΙ IΙιηI ΐΐΐε 
ΓοπτιβΙ δΐιαίΐ Βε ιΒε 83ΐηε 3δ ΐΐιε Ευιορεηη ηβΐϊοηαΙ Ηπγίιι§ 
ρεπηίΐ. ηαηιεΐν Α7 (74 X 105 ηιιη) ογ» (ΙοιιΒΙε δΙιεεΙ χνΐιϊιΐι 
03π Βε Γοΐάειΐ Ιο ΐΐιαΐ Γοιηιοΐ. 

(Γογ ηιοιίεΐ εειίίΒοηΙε »εε ονει ) 
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Αρρβικίίχ Β.6 


ΑϋΠ - ΤΚΑΙΝΙΝΟ ΟΕΚΤΙΕΙΟΑΤΕ ΓΟΚ ϋΚίνΕΚδ 
ΟΕ νΕΗΙΟΕΕδ ΟΑΚΚΥΙΝΟ ϋΑΝΟΕΚΟυδ 
00008 


ΟβΓίίΠοβίβ Νο 


ΟίβήηβυίδΙιίηβ δί@η 
οΓ ίδδυίη§ δ(3ΐ6 . . . 


Υβίοΐ Γογ οΐ385(β5) 


13. 16. Ιο 
2 
3 

4.1, 4.2. 4.3 

5.1, 5.2 

6.1, 6.2 

7 

8 


οηίίΙ ((ΐ3ΐο)' ν 


δυπιβιοε . 

ΓιΓΒΙ 113106(5). 

ϋβίε οΓ (ογιΗ .. Ν3ΐίοη3ϋΐ)' 

δί§ηηίιΐΓ6 οί ΙιοΙ(1βι· . 


15506(1 6}’ . . 

ϋβΙβ . 

5ί£ΐι;ιΙίπ·6 4/ , 


Κβηβινειΐ υηΐίΙ 

Βν .. 

ϋβίβ . 

5ϊβηβΙυΓβ 4/ . . . 


ι/ ϋβίβίε ίΗοββ ηοΐ βρρΙίεβΒΙε 

2/ Εογ βχίεοβίοο ίο οί6ετ οΐ35565. βεε ρο^ε 3 

3/ Γογ ΓβίιειναΙ, 5β6 ρ3§ε 2 


4/ 3Ι1(1/θΓ 5631 χ (θΓ 5ί3ΐθρ) οί ίδδυίηβ 3θΐΗθΠΐγ 


ΕΧΤΕΝϋΕϋ ΤΟ 
0ΕΑ33(Εδ) 5/ 


13, 16, Ιο, 2 

3, 4.1, 4.2, 4.32 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2 
7, 8 


13, 16, Ιο, 2 

3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 
7, 8 


1β, 16, Ιο, 2, 

3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 
7, 8 


8ί§η3ΐ0Γ6 311(1/ΟΓ 
5631 ΟΓ 5ΐ3ίθρ 


8ί§η3ίθΓ6 εικΙ/ογ 
5631 ΟΓ 5ί3ίθρ 


δί§η3ΐΟΓΘ 30(1/ΟΓ 
8631 ΟΓ 8ί3Γ0ρ 


Οείβίε ίΗοδβ ηοί 3ρρΙίθ36Ιβ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
* ,. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑϋΚ) 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
Συνετάγη κοα υπεγράφη στη Γενεύη την 30 Σεπτεμβρίου 1957 

ΤΟΜΟΣ 1 

(Συμφωνία, Πρωτόκολλο Υπογραφής και Παράρτημα Α) 
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 
Ν. Υόρκη, 1985 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το παρακάτω κείμενο περιλαμβάνει, εκτός από τη Συμφωνία και 
Πρωτόκολλο Υπογραφής, τα Παραρτήματα με τη μορφή με την οποία 
τέθηκαν σε ισχύ την 29 Ιουλίου 1968, καθώς και τις τροποποιήσεις αυ¬ 
τών, μέχρι της 1ης Μαΐου 1985. 

Η Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη επιθυ¬ 
μεί να εκφράσει την εκτίμησή της και τις ευχαριστίες της προς την Διε¬ 
θνή Ένωση Μεταφορών (ΙΒΈ) για την βοήθειά της στην διευκόλυνση 
της συντάξεως και δημοσιεύσεως της παρούσης αναθεωρημένης εκδό- 
σεως Ευρωπαϊκής Συμβάσεως που αφορά τις Διεθνείς Οδικές Μεταφο¬ 
ρές (ΑϋΗ). 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΒΚ) 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΑ να αυξήσουν την ασφάλεια της διεθνούς οδικής με¬ 
ταφοράς, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα παρακάτω: 

Άρθρο 1. 

Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, 

(α) με τον όρο «όχημα» νοούνται τα αυτικίνητα, αρθρωτά οχήματα, 
ρυμουλκούμενα οχήματα (ΤΚΑΙΕΕΚδ) και ημιρυμουλκούμενα (5ΕΜΙ - 
ΤΚΑΙΕΕΚ5), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της Σύμβασης Περί Οδικής 
Κυκλοφορίας της 19ης Σεπτεμβρίου 1949, εκτός των οχημάτων που 
ανήκουν ή τελούν υπό τις διαταγές των ενόπλων δυνάμεων του Συμβαλ¬ 
λόμενου Μέρους· 

(β) με τον όρο «επικίνδυνα εμπορεύματα» νοούνται οι ύλες και τα είδη 
των οποίων η διεθνής οδική μεταφορά απαγορεύεται από, ή επιτρέπεται 
μόνον υπό ωρισμένους όρους από τα Παραρτήματα Α και Β' 

(γ) με τον όρο «διεθνής μεταφορά» νοείται οποιαδήποτε επιχείρηση 
μεταφοράς, εκτελούμενη στην εδαφική περιοχή (επικράτεια) δύο τουλά¬ 
χιστον Συμβαλλόμενων Μερών με οχήματα που ορίζονται στη πιο πάνώ 
παράγραφο (α). 

Άρθρο 2. 

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, παράφραφος 3, 
επικίνδυνα εμπορεύματα η μεταφορά των οποίων ποκλείεται από το 
Παράρτημα Α δεν θα γίνονται δεκτά για διεθνή μεταφορά. 

2. Η διεθνής μεταφορά άλλων επικίνδυνων εμπορευμάτων θα εξου¬ 
σιοδοτείται υπό την επιφύλαξη της τηρήσεως των 

(α) όρων του Παραρτήματος Α για τα στο θέμα εμπορεύματα, ειδικό¬ 
τερα όσον αφορά τη συνεργασία και ετικετοποίησή του και των 
(β) όρων του Παραρτήματος Β, ειδικότερα όσον αφορά τη κατα¬ 
σκευή, εξοπλισμό και λειτουργία του οχήματος του μεταφέροντος τα στο 
θέμα εμπορεύματα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, 
παράγραφος 2. 

Άρθρο 3. 

Τα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας θα αποτελούν αναπό¬ 
σπαστο τμήμα αυτής. 

Άρθρο 4 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει ή 
απαγορεύει, για λόγους εκτός της ασφαλείας διαρκούσης της μεταφο¬ 


ράς, την εισαγωγή επικίνδυνων εμπορευμάτων στην εδαφική του πε- 
ριοχή (επικράτεια). 

2. Οχήματα σε υπηρεσία στην επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέ¬ 
ρους όταν τεθεί σε ιοχύ η παρούσα Συμφωνία ή τιθέμενα σε υπηρεσία 
στην επικράτεια αυτή εντός δύο μηνών από της θέσεώς της σε ισχύ θα 
επιτρέπεται, για χρονική περίοδο τριών ετών από της θέσεώς της σε 
ισχύ θα επιτρέπεται, για χρονική περίοδο τριών ετών από της θέσεώς 
της σε ισχύ, να εκτελούν τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά¬ 
των ακόμη και εάν η κατασκευή και ο εξοπλισμός τους δεν είναι ολωσ¬ 
διόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Β για την στο θέμα 
επιχείρηση μεταφοράς. Δυνάμει ειδικών άρθρων του Παραρτήματος Β, 
όμως, η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν το δικαίωμα να κανονίζουν, με 
ειδικές διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, όπως ορισμένα από τα επικίν¬ 
δυνα εμπορεύματα τα οποία σύμφωνα με τη παρούσα Συμφωνία απο¬ 
κλείονται από όλες τις διεθνείς μεταφορές μπορούν, υπό την επιφύλαξη 
ορισμένωνγόρων, να γίνονται δεκτά για διεθνή μεταφορά στις επικρά- 
τειές τους, ή όπως επικίνδυνα εμπορεύματα τα οποία σύμφωνα με τη 
παρούσα Συμφωνία γίνονται δεκτά για διεθνή μεταφορά μόνον υπό ειδι¬ 
κούς όρους μπορούν να γίνονται δεκτά για διεθνή μεταφορά στις επικρά- 
τειές τους υπό όρους λιγώτερο αυστηρούς από εκείνους των Παραρτη¬ 
μάτων της παρούσας Συμφωνίας. Οι διμερείς ή πολυμερείς ειδικές συμ¬ 
φωνίες οι αναφερόμενες στη παρούσα παράγραφο θα ανακοινώνονται 
στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα ανακοινώνει 
αυτές στα Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία δεν έχουν υπογράψει τις συμ¬ 
φωνίες αυτές. 

Άρθρο 5 

Οι επιχειρήσεις μεταφοράς στις οποίες η παρούσα Συμφωνία έχει 
εφαρμογή θα παραμένουν υπό την επιφύλαξη των εθνικών ή διεθνών 
κανονισμών που ισχύουν γενικά στην οδική κυκλοφορία, στη διεθνή 
οδική μεταφορά και στο διεθνές εμπόριο. 

Άρθρο 6. - - 

1. Χώρες - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη και 
χώρες πούγιναν δεκτές στην Επιτροπή με συμβουλευτική ιδιότητα κατά 
τη παράγραφο 8 των όρων παραπομπής της Επιτροπής μπορούν να γί¬ 
νουν Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας 

(α) υπογράφοντας αυτήν 

(β) επικυρώνοντας αυτήν μετά την υπογραφή της υπό την επιφύλαξη 
της επικυρώσεως - 

(γ) προσχωρώντας σ’ αυτήν. 

2. Χώρες που μπορούν να μετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητας 
της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη σύμφωνα με τη παρά¬ 
γραφο II των όρων παραπομπής της Επιτροπής μπορούν να γίνουν 
Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας με τη προσχώρησή τουτ 
σ’ αυτή αφού τεθεί σε ισχύ. 

' 3. Η Συμφωνία θα είναι ανοικτή για υπογραφή μέχρι της 15ης Δε- 
λεμβρίου 1957. Μετά θα είναι ανοικτή για προσχώρηση. 

4. Επικύρωση ή προσχώρηση θα πραγματοποιείται με την κατάθεστ 
εγγράφου στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 7. 

1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ ένα μήνα μετά την ημερο¬ 
μηνία κατά την οποία ο αριθμός των χωρών των αναφερομένων στο άρ¬ 
θρο 6, παράγραφος 1, οι οποίες υπόγραψαν αυτή χωρίς επιφύλαξη επι¬ 
κυρώσεως ή οι όποιες κατέθεσαν τα έγγραφα επικυρώσεως ή προσχω 
ρήσεώς του ανέλθει συνολικά σε πέντε. Ομως, τα Παραρτήματα αυτή< 
δεν θα έχουν εφαρμογή μέχρι έξι μήνες από της θέσεώς σε ισχύ της Συμ 
φωνίας. 

2. Για οποιαδήποτε χώρα που επικυρώνει ή προσχωρεί στη παρούσε 
Συμφωνία μετά την υπογραφήν αυτής χωρίς επιφύλαξη επικυρώσεα>ς · 
την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως των πέν 
χωρών των αναφερόμενων στο άρθρο 6, παράγραφος 1, η παρούσι 
Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ ένα μήνα αφότου ή-χώρα αυτή καταθέσει τ 
έγγραφο της επικυρώσεως ή προσχωρήσεως και τα Παραρτήματα αυ 
τής θα έχουν εφαρμογή για τη χώρα αυτή είτε την αυτήν ημερομηνίαν 
εάν είναι ήδη σε ισχύ μέχρι της ημερομηνίας αυτής, είτε, εάν δεν είναι σ 
ισχύ μέχρι της ημερομηνίας αυτής, είτε, εάν δεν είναι σε ισχύ μέχρι τη 
ημερομηνίας αυτής, την ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύουν σύμ 
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 8. 

1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει.τη πε 
ρούσα Συμφωνία ειδοποιώντας σχετικά τον Γενικό Γραμματέα τα 
Ηνωμένων Εθνών. 
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2. Η καταγγελία θα τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την παρα¬ 
λαβή από τον Γενικό Γραμματέα της γνωστοποιήσεως της καταγγε¬ 
λίας. 

Άρθρο 9. 

1. Η παρούσα Συμφωνία θα παύσει να ισχύει εάν, αφού τεθεί σε ισχύ, 
ο αριθμός των Συμβαλλόμενων Μερών είναι μικρότερος των πέντε κατά 
τη διάρκεια δώδεκα συναπτών μηνών. 

2. Στη περίπτωση που θα συναφθεί παγκόσμια συμφωνία για τη ρύθ¬ 
μιση της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, οποιαδήποτε διάταξη 
της παρούσας Συμφωνίας είναι αντίθετη προς οποιαδήποτε διάταξη της 
παγκόσμιας αυτής συμφωνίας, από της ημερομηνίας κατά την οποία η 
τελευταία θα τεθεί σε ισχύ, θα παύει αυτομάτως να έχει εφαρμογή στις 
σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων της παρούσας Συμφωνίας Μερών 
που γίνονται συμβαλλόμενα μέρη της παγκόσμιας συμφωνίας και αυτο¬ 
μάτως θα αντικαθίστανται από τη σχετική διάταξη της παγκόσμιας αυ¬ 
τής συμφωνίας. 

Άρθρο 10. 

1. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί, κατά την υπογραφή της παρούσας 
Συμφωνίας χωρίς επιφύλαξη επικυρώσεως ή την κατάθεση του εγγρά¬ 
φου της επικυρώσεως ή προσχωρήσεως ή οποτεδήποτε μετέπειτα, να 
δηλώσει με γνωστοποίηση απευθυνόμενη στο Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών ότι η παρούσα Συμφωνία θα επεκταθεί σε όλες ή 
οποιεσδήποτε από τις επικράτειες για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων εί¬ 
ναι υπεύθυνη. 

Η Συμφωνία και τα Παραρτήματα αυτής θα επεκτείνονται στην επι¬ 
κράτεια ή επικράτειες που κατονομάζονται στη γνωστοποίηση ένα μήνα 
μετά τη παραλαβή αυτής από τον Γενικό Γραμματέα. 

2. Οποιαδήποτε χώρα που προέβη σε δήλωση, σύμφωνα με τη παρά¬ 
γραφο 1 του παρόντος άρθρου, ότι επεκτείνει την παρούσα Συμφωνία σε 
οποιαδήποτε επικράτεια για τις διεθνείς σχέσεις της οποίας είναι υπεύ¬ 
θυνη, μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία χωριστά για την επικράτεια 
αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8. 

Άρθρο 11. 

1. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων Συμβαλλόμε¬ 
νων Μερών σχετική με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας 
Συμφωνίας θα τακτοποιείται εφόσον είναι δυνατόν με μεταξύ τους δια¬ 
πραγματεύσεις. 

2. Οποιαδήποτε διαφορά που δεν τακτοποιείται με διαπραγμάτευση 
θα παραπέμπεται σε διαιτησία εάν οποιαδήποτε από τα έχοντα τη δια¬ 
φορά Συμβαλλόμενο Μέρος το ζητήσει και κατά συνέπεια θα παραπέ- - 
μπεται σε ένα ή περισσότερους διαιτητάς που θα επιλέγονται κατόπιν 
συμφωνίας των εχόντων τη διαφορά Μερών. Εάν εντός τριών μηνών 
από της ημερομηνίας της αιτήσεως διαιτησίας τα έχοντα τη διαφορά 
Μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν στην επιλογή διαιτητού ή διαιτητών, 
οποιοδήποτε των Μερών αυτών μπορεί να ζητήσει από τον Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών να διορίσει ένα διαιτητή στον οποίο θα παραπεμ- 
φθεί η διαφορά για την έκδοση αποφάσεως. 

3. Η απόφαση του διαιτητή ή διαιτητών των διορισθέντων σύμφωνα 
με τη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου θα είναι δεσμευτική για τα 
έχοντα τη διαφορά Συμβαλλόμενα Μέρη. 

Άρθρο 12. 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, κατά την υπογραφή, επικύ¬ 
ρωση, ή προσχώρηση στην παρούσα Συμφωνία, να δηλώσει ότι δεν θεω¬ 
ρεί εαυτό δεσμευμένο από το άρθρο 11. Άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν 
θα δεσμεύονται από το άρθρο 11 σε σχέσει με οποιοδήποτε Συμβαλλό¬ 
μενο Μέρος το οποίο διατύπωσε τέτοια επιφύλαξη. 

2. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος που διατύπωσε την επιφύλαξη 
που προβλέπεται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί οποτε¬ 
δήποτε να αποσύρει την επιφύλαξη αυτή γνωστοποιώντας σχετικά στον 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 13 

1. Μετά τη τριετή ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, οποιοδήποτε Συμ¬ 
βαλλόμενο Μέρος μπορεί, με γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραμμα¬ 
τέα των Ηνωμένων Εθνών, να ζητήσει όπως συγκληθεί διάσκεψη προς 
τον σκοπό της αναθεωρήσεως του κειμένου της Συμφωνίας. Ο Γενικός 
Γραμματέας οφείλει να γνωστοποιήσει σ’ όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
την αίτηση και διάσκεψη αναθεωρήσεως θα συγκληθεί από τον Γενικό 
1 ραμματέα εάν, εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας 
της γνωστοποιήσεως από τον Γενικό Γραμματέα, όχι λιγότερα του ενός 
τετάρτου των Συμβαλλομένων Μερών γνωστοποιήσουν εις αυτόν ότι 
συμφωνούν με την αίτηση. 


2. Εάν διάσκεψη συγκληθεί σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του παρό-' 
ντος άρθρου, ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό σ’ 
όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη και να προσκαλέσει αυτά να υποβάλουν 
εντός περιόδου τριών μηνών τις προτάσεις που μπορεί να επιθυμούν να 
συζητηθούν στη Διάσκεψη. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να κυκλοφο¬ 
ρήσει σ’ άλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη τη προσωρινήν ημερήσια διάταξη 
της διασκέψεως, μαζί με τα κείμενα των προτάσεων αυτών, τρεις μήνες 
τουλάχιστο προ της ημερομηνίας της διεξαγωγής της διασκέψεως. 

3, Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να προσκαλέσει σε διάσκεψη, συ- 
γκληθείσα σύμφωνα με το παρόν άρθρο, όλες τις χώρες τις αναφερόμε- 
νες στο άρθρο 6, παράγραφος 1 και χώρες που γίνηκαν Συμβαλλόμενα 
Μέρη δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 2. 

Ε Ανεξάρήγέα της διαδικασίας αναθεωρήσεως της προβλεπομένης 
από\ο 'αρθρΛ 13, Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να προτείνει μία ή πε- 
ρισσότ£ρες_*ροποποιήσεις των Παραρτημάτων της παρούσας Συμφω¬ 
νίας. Προς τον σκοπόν αυτόν οφείλει να διαβιβάσει το κείμενο αυτών 
στον Γ ενικό Γ ραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γ ενικός Γραμματέας 
μπορεί επίσης να προτείνει τροποποιήσεις των Παραρτημάτων της πα¬ 
ρούσας Συμφωνίας προς τον σκοπό της εξασφαλίσεως συμφωνίας (αρ¬ 
μονίας) μεταξύ των Παραρτημάτων αυτών και λοιπών διεθνών συμφω¬ 
νιών σχετικών με την μεταφοράν επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

2. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να διαβιβάσει οποιαδήποτε πρό¬ 
ταση που υποβλήθηκε σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του παρόντος άρ¬ 
θρου σ’ όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη και να πληροφορήσει σχετικά τις 
λοιπές χώρες τις αναφερόμενες στο άρθρο 6, παράγραφος 1. 

3. Οποιαδήποτε προταθείσα τροποποίηση των Παραρτημάτων θα 
θεωρείται ότι έγινε δεκτή εάν, εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας 
κατά την οποίαν ο Γενικός Γραμματέας την κυκλοφορήσει, το ένα τρίτο 
τουλάχιστο των Συμβαλλόμενων Μερών, ή πέντε τούτων εάν το ένα 
τρίτο υπερβαίνει τον αριθμό αυτό, έχει δόσει στο Γενικό Γραμματέα 
γραπτή γνωστοποίηση της αντιρρήσεώς του προς την προταθείσα τρο¬ 
ποποίηση. Εάν η τροποποίηση θεωρηθεί ότι έγινε δεκτή, θα τεθεί σε ισχύ 
για όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, είτε στη λήξη συμπληρωματική περιό¬ 
δου τριών μηνών είτε, σε περιπτώσεις οπού παρόμοιες τροποποιήσεις 
έγιναν ή ενδέχεται να γίνουν στις λοιπές διεθνείς συμφωνίες τις αναφερό¬ 
μενες στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στη λήξη περιόδου η 
διάρκεια της οποίας θα καθορισθεί από τον Γενικό Γραμματέα κατά 
τρόπο ώστε να επιτραπεί, οπουδήποτε είναι δυνατό, η ταυτόχρονη θέση 
σε ισχύ της τροποποιήσεως και εκείνων που έγιναν ή ενδέχεται να γί¬ 
νουν στις λοιπές αυτές συμφωνίες· η περίοδος αυτή, δεν θα είναι μικρό¬ 
τερης διάρκειας από ένα μήνα. 

4. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει, το ταχύτερο δυνατό, να γνωστο¬ 
ποιήσει σ' όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη και σ’ όλες τις χώρες τις αναφε¬ 
ρόμενες στο άρθρο 6, παράγραφος 1, οποιαδήποτε αντίρρηση σε προτει- 
νόμενη τροποποίηση που μπορεί να ληφθεί από τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη. 

5. Εάν η προτεινόμενη τροποίηση των Παραρτημάτων δεν θεωρείται 
ότι έγινε δεκτή, αλλά εάν τουλάχιστον ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός 
του Συμβαλλομένου Μέρους που πρότεινε την τροποποίηση έχει δόσει 
στον Γ ενικό Γ ραμματέα γραπτή γνωστοποίηση της συμφωνίας του με 
την πρόταση, συνέλευσης όλων των Συμβαλλομένων Μερών και όλων 
των χωρών των αναφερομένων στο άρθρο 6, παράγραφος 1, θα συ¬ 
γκληθεί από τον Γ ενικό Γ ραμματέα εντός τριών μηνών από της λήξεως 
της περιόδου των τριών μηνών εντός της οποίας, συμφώνως προς την 
παράφραφο 3 του παρόντος άρθρου, γνωστοποίηση πρέπει να δοθεί της 
αντιρρήσεώς προς την τροποποίηση. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί επί¬ 
σης να προσκαλέσει στη συνέλευση αυτή εκπροσώπους των: 

(α) διακρατικών οργανισμών που ενδιαφέρονται για ζητήματα μετα¬ 
φοράς· 

(β) διεθνών μη-κρατικών οργανισμών οι δραστηριότητες των οποίων 
σχετίζονται απ’ ευθείας με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
στις επικράτειες των Συμβαλλομένων Μερών. 

6. Τροποποίηση που υιοθετήθηκε από περισσότερα του μισού του συ¬ 
νολικού αριθμού των Συμβαλλομένων Μερών σε συνέλευση συγκλη- 
θείσα σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου θα τίθεται σε 
ισχύ για όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με τη διαδικασία την 
συμφωνηθείσα στη Συνέλευση αυτή από τη πλειοψηφία των παριστάμε- 
νων στη Συνέλευση Συμβαλλόμενων Μερών. 

Άρθρο 15. 

Επιπροσθέτως των γνωστοποιήσεων των προβλεπόμενων από τα 
άρθρα 13 και 14 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών οφείλει 
να γνωστοποιήσει στις χώρες τις αναφερόμενες στο άρθρο 6, παράγρα¬ 
φος 1 και στις χώρες που έγιναν Συμβαλλόμενα Μέρη δυνάμει του άρ¬ 
θρου 6, παράγραφος 2, 
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(α) τις υπογραφές, επικυρώσεις και προσχωρήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 6· 

(β) τις ημερομηνίες στις οποίες η παρούσα Συμφωνία και τα Παραρ¬ 
τήματα αυτής τέθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 7· 

(γ) τις καταγγελίες σύμφωνα με το άρθρο 8· 

(8) τη λήξη της Συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 9· 

(ε) κοινοποιήσεις και καταγγελίες που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 10· 

(στ) δηλώσεις και γνωστοποιήσεις που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 12, παράγραφοι 1 και 2· 

(ζ) την αποδοχή και την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ των τροποποιή¬ 
σεων σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφοι 3 και 6. 

Άρθρο 16. 

1. Το Πρωτόκολλο Υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας θα έχει την 
αυτή ισχύ, αποτέλεσμα και διάρκεια όπως η Συμφωνία, της οποίας θα 
θεωρείται σαν αναπόσπαστο τμήμα. 

2. Ουδεμία θα επιτρέπεται επιφύλαξη για τη παρούσα Συμφωνία, 
πλην εκείνων που διατυπώθηκαν στο Πρωτόκολλο Υπογραφής και 
εκείων που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 12. 

Άρθρο 17. 

Μετά την 15ην Δεκεμβρίου 1957, το πρωτότυπο της παρούσας 
Συμφωνίας θα κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, ο οποίος οφείλει να διαβιβάσει επικυρωμένα αληθή αντίγραφα 
αυτού σε κάθε μία από τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρά¬ 
γραφος 1. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ οι υπογεγραμμένοι, εξουσιοδοτημέ¬ 
νοι δεόντως προς τούτο, υπόγραψαν την παρούσα Συμφωνία. 

Καταρτίστηκε στη Γενεύη, σήμερα τη τριακοστή Σεπτεμβρίου, Χίλια 
Εννιακόσια Πενήντα Επτά, σε ένα αντίγραφο στην Αγγλική και Γαλλική 
γλώσσα για το κείμενο της κυρίας Συμφωνίας και στη Γαλλική γλώσσα 
για τα Παραρτήματα, κάθε δε κείμενο είναι εξ ίσου αυθεντικό κείμενο 
της κυρίας Συμφωνίας. 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρακαλείται να ετοι¬ 
μάσει μετάφραση των Παραρτημάτων στην Αγγλική γλώσσα και επισυ¬ 
νάψει αυτήν στα επικυρωμένα αληθή αντίγραφα τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 17. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΔΙΚΗ ΜΕ¬ 
ΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑϋΚ) 

Προβαίνοντας στην υπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη 
Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑϋΚ) ο υπογε¬ 
γραμμένος, δεόντως εξουσιοδοτημένος). 

1. Θεωρώντας ότι οι όροι οι διέποντες την θαλάσσια μεταφορά επικιν¬ 
δύνων εμπορευμάτων προς ή από το Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρουν βα¬ 
σικά από εκείνους που περιέχονται στο Παράρτημα Α της ΑϋΚ και ότι 
είναι αδύνατο να τροποποιηθούν ώστε να συμφωνούν με το τελευταίο 
στο εγγύς μέλλον 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την υπόσχεση τη δοθείσα από το ΗΝΩ¬ 
ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να υποβάλει σαν τροποποίηση του πιο πάνω ανα- 
φερθέντος Παραρτήματος Α ειδικό παράρτημα περιέχον ειδικές διατά¬ 
ξεις για οδική - θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ 
της Ηπείρου και του Ηνωμένου Βασιλείου· 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑ ότι, μέχρι της θέσεως σε ισχύ του πιο πάνω αναφερ- 
φέντος ειδικού παραρτήματος, επικίνδυνα εμπορεύματα μεταφερόμενα 
δυνάμει της ΑΏΚ προς ή από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα συμμορφούται 
προς τις διατάξεις του Παραρτήματος Α της ΑΟΚ καθώς και προς τους 
όρους του Ηνωμένου Βασιλείου για τη θαλλάσια μεταφορά επικινδύνων 
εμπορευμάτων 

2. ΛΑΜΒΑΝΩ ΣΗΜΕΙΩΣΗ της δηλώσεως του αντιπροσώπου της 
Γαλλίας κατά την οποία η Κυβέρνησις της Γαλλικής Δημοκρατίας επι¬ 
φυλάσσεται του δικαιώματος, κατά παρέκβαση των διατά,ξεων του άρ¬ 
θρου 4, παράγραφος 2, να αρνηθεί να επιτρέψει όπως οχήματα σε υπη¬ 
ρεσία στην επικράτεια άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, οποιαδήποτε κι’ 
αν ήταν η ημερομηνία που τέθηκαν σε υπηρεσία, χρησιμοποιηθούν για 
τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων στη Γαλλική επικράτεια, εκτός εάν 
τα οχήματα.αυτά πληρούν είτε τους για τη μεταφορά αυτή όρους του 
Παραρτήματος Β είτε τους για τη μεταφορά των στο θέμα εμπορευμά¬ 
των όρους του Γαλλικού Κανονισμού που διέπει την οδική μεταφορά 
επικινδύνων εμπορευμάτων. 


3. ΠΡΟΤΕΙΝΩ όπως, προ της υποβολής σύμφωνα προς το άρθρο 
14, παράγραφος 1, ή άρθρο 13, παράγραφος 2, οι προτεινόμενες τρο¬ 
ποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας ή των Παραρτημάτων αυτής συ¬ 
ζητηθούν κατ’ αρχήν, εφόσον είναι δυνατόν, σε συνεδριάσεις εμπειρο¬ 
γνωμόνων των Συμβαλλόμενων Μερών και εάν χρειασθεί, των λοιπών 
χωρών των αναφερομένων, στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συμφω¬ 
νίας και των διεθνών οργανισμών των αναφερόμενων στο άρθρο 14, πα¬ 
ράγραφο 5, της Συμφωνίας. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑϋΚ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ & ΕΙΔΗ 
Περιεχόμενο 

. Μέρος I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Περιθώρια 

Ορισμοί 2000 και 2001 

Γενικές διατάξεις 2002 - 2099 

Μέρος II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
• ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ 


Κλάση Ια Εκρηκτικές ύλες και είδη . .2100 και επόμενα 

Κλάση 1β Είδη γεμιστά με εκρηκτικές 

ύλες .2130 » 

Κλάση 1γ Πυροκροτητές (αναφλεκτή¬ 

ρες), πυροτεχνήματα και πα¬ 
ρόμοια εμπορεύματα .2170 » 

Κλάση 2 Αέρια: πεπιεσμένα, υγροποι¬ 
ημένα ή διαλυμένα υπό πίεση .2200 » 

Κλάση 3 · Εύφλεκτα υγρά.2300 » 

Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά.2400,. ;«· » 

Κλάση 4.2 'Υλες υποκείμενες σε αυτό¬ 


ματο ή αυτογενή ανάφλεξη .2430 
Κλάση 4.3 ’Υλες που βγάζουν εύφλεκτα 


αέρια σε επαφή με το νερό .2470 και επόμενα 

Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ύλες.2500 » 

Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια.2550 » 

Κλάση 6.1 Τοξικές ύλες.2600 και επόμενα 

Κλάση 6.2 Απεχθείς (σιχαμερές) ύλες 

και ουσίες που προξενούν 

μόλυνση .2650 » 

Κλάση 7 Ραδιενεργείς ύλες .2700 » 

Κλάση 8 Διαβρωτικές ύλες .2800 » 


Μέρος III. Προσθήκες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 
Προσθήκη Α.1 Όροι σταθερότητας και 
ασφάλειας διέποντες τις 
εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα 
στερεά και οργανικά υπερο¬ 
ξείδια· ..3100 και επόμενα 

Προσθήκη Α.2 Διατάξεις σχετικές με τη 

φύση των από κράμα αλου¬ 
μινίου δοχείων για ωρισμένα 
αέρια της Κλάσεως 2· δια¬ 
τάξεις σχετικές με τα υλικά 
και τη κατασκευή των δο- 
- χείων των προοριζομένων 
για τη μεταφορά των βαθειά 
- κατεψυγμένων (ΰΕΕΡΓΥ - 
ΚΕΚΚΙΟΕΚΑΤΕϋ) υγρο¬ 
ποιημένων αερίων της Κλά¬ 
σεως 2· και διατάξεις διέ- 
πουσες τις δοκιμές σε διανε¬ 
μητές αεροζόλ και μη ξανα¬ 
γεμιζόμενα δοχεία για αέρια 
υπό πίεση, της Κλάσεως 2, 

10° και 11° .3200 

Προσθήκη Α.3 Δοκιμές σχετικές με εύφλε¬ 
κτα υγρά των Κλάσεων 3 
και 6.1. 


.3300 
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Υπό επιφύλαξη .3400 » 

Γενικές διατάξεις συσκευα- 
σίας, τύποι συσκευασϊας, 
απαιτήσεις εφαρμοστέες στη 
συσκευασία, απαιτήσεις δοκι¬ 
μασίας για τις συσκευασίες: .3500 » 

Διατάξεις σχετικές με ραδιε- 
νεργείς ύλες Κλάσεως 7 . . .3600 » 

Υπό επιφύλαξη . . . ..3700 » 

Υπό επιφύλαξη .3800 » 

Διατάξεις σχετικές με ετικέ¬ 
τες κινδύνου- Επεξήγηση 
συμβόλων και προτύπων ετι¬ 
κετών .3900 » 

Μέρος I 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΟΡΙΣΜΟΙ 1-1999 

(1) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος: 2000 

- με τον όρο «αρμόδια αρχή» νοείται η αρχή που διορίστηκε σαν αρ¬ 
μόδια αρχή σε κάθε χώρα και κάθε ειδική περίπτωση από τη Κυβέρ¬ 
νηση- 

- με τον όρο «εύθραυστο κόλο (πακέτο)» νοείται κόλο (πακέτο) περιέ- 
χον εύθραυστο δοχείο (π.χ. δοχείο κατασκευασμένο από γυαλί, πορσε¬ 
λάνη, πηλό ή παρόμοια υλικά) που δεν κλείνεται σε συσκευασία με απο¬ 
τελεσματική προστασία όλων των πλευρών του σε περίπτωση κρούσεως 
(βλέπε επίσης περιθώριο 2001(5))· 

- με τον όρο «αέριο» νοείται αέριο ή ατμός- 

- με τον όρο «επικίνδυνες ύλες», όταν χρησιμοποιείται μόνος, νοού¬ 
νται οι ύλες και τα είδη που ορίσθηκαν σαν ύλες και είδη της ΑϋΚ· 

- με τον όρο «μεταφορά σε χύμα» νοείται η μεταφορά στερεάς ύλης 
χωρίς συσκευασία- 

- με τον όρο «ΒΙΟ νοούνται οι Διεθνείς Κανονισμοί οι διέποντες τη 
Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Παράρτημα I 
της Διεθνούς Συμβάσεως Περί Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Εμπορευ¬ 
μάτων (0ΙΜ)). 

(2) Για την εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος, οι δεξαμενές 
(βλέπε ορισμούς Παραρτήματος Β) δεν τοποθετούνται στην αυτή βάση 
με τα δοχεία, του όρου «δοχείο» χρησιμοποιουμένου υπό την περιοριστι¬ 
κήν αυτού έννοια. Διατάξεις σχετικές με τα δοχεία έχουν εφαρμογή σε 
σταθερές δεξαμενές, συστοιχίες δοχείων, αφαιρετές δεξαμενές και δεξα¬ 
μενές - δοχεία (ΤΑΝΚ - ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ5) μόνον εάν αυτό συνομολογεί- 
ται ρητά. 

(3) Με τον όρο «πλήρες φορτίο» νοείται οποιοδήποτε φορτίο προερχό¬ 
μενο από έναν αποστολέα, για το οποίο φορτίο επιφυλάσσεται αποκλει¬ 
στικά η χρήση οχήματος ή μεγάλου δοχείου (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ) και όλες οι 
εργασίες για τη φόρτωση και εκφόρτωση του οποίου διεξάγονται σύμ¬ 
φωνα προς τις οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη. 

Μονάδες μετρήσεως: 

(1) Οι εξής μονάδες μετρήσεως 1/ εφαρμόζονται στο πα- 2001 
ρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β: 


ΜΕΤΡΗΣΗ . 

51 ΜΟΝΑΣ 2/ 

ΔΕΚΤΕΣ ΕΝΑΛ. ΣΕ/ΣΗ 

ΛΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΞΤ 




ΜΟΝΑΔΩΝ 

Μήκος 

μ. (μέτρο) 

- 

- ■ 

Επιφάνεια 

μ 2 (τετρ. μέτρο) 

- 

- 

. Όγκος 

μ 3 (κυβ. μέτρο) 

1 λίτρο 3/ 

ΙΟ" 3 μ 3 

Χρόνος 

5 (δευτερόλ.) 

ΜΙΝ. λεπτό 

1 λεπτό: 60 δλ 



Η ώρα 

3600 δλ 



ϋ ημέρα 

86400 δλ 

Μάζα 

ΚΟ Κιλό 

0 γραμμάριο 

ΙΟ" 3 κιλά 


Τ τόννος 

ΙΟ 3 κιλά 


Πυκνότης μάζης 

χιλό/μ 3 

κιλό/λίτρο 

ΙΟ" 3 χιλ/μ 3 

θερμοκρασία 

Κ ΚΕΕνίΝ _ 

ε βαθ. Κιλοίου (273.15 Κ) 

Διαφορά θερμοκρ. 

Κ (ΚΕΕνίΝ) 

0 , 

1 Ο 1Κ 

Ισχύς 

Ν ΝΕΣΤΟΝ 

- 

1 Ν: 1 χιλ. μ/5 2 

Πίεση 

Ρα (ΡΑ50ΑΕ) 

ΒΑΚ 

ΙΟ 5 Ρα 

Τάση 

Ν/μ 2 

Ν/ΜΜ 2 

1 ΜΡα 

Έργο 

} (Ζούλ) 

1 1:1 Ν.μ:11)7.5 

Ενέργεια 

] (Ζούλ) 

ΚΨΗ (κιλο¬ 
βατώρα) 

3.6 ΜΙ 

Ποσότης θερμότητος 

1 (Ζούλ) 

εν (ηλεκτρο- 
βόλτ) 

0.1602.10" 18 1 


Προσθήκη Α.4 
Προσθήκη Α.5 


Προσθήκη Α.6 

Προσθήκη Α.7 
Προσθήκη Α.8 
Προσθήκη Α.9 


Ηλιχτρ. Ισχύς IV (βατό) 

Κινηματικό Ιξώδες μ 2 /5 
Δυναμικό ιξώδες Ρα.5 


1 1/5:1 Ν.μ/5 
χστ 2 /5 10^μ 2 /5 

μΡα./5 10" 3 Ρβ.5 


ΙΣΧΥΣ* ΤΑΣΗ* 

1 κιλό:9.807Ν 1 χιλ/χστ 2 : 9.807 Ν/χστ 2 

1 Ν: 0.102 κιλά 1 Ν/χστ 2 : 0.102 κιλ/χστ 2 

ΠΙΕΣΗ: 

1 Ρα: 1 Ν/μ 2 : 10' 5 ΒΑΡ: 1.02.10 5 κιλ/εκ 2 : 0.75.10- 2 ΤΟΚΚ 
1ΒΑΚ: 1Ν/μ 2 : ΙΟ" 5 ΒΑΒ: 1.02 κιλ/εχ 2 : 750 ΤΟΚΚ 
1 κιλ/εχ 2 : 9.807.10 4 Ρα: 0.9807 ΒΑΚ: 736 ΤΟΚΚ 
1ΤΟΚΚ: 1.33.10 2 Ρα: 1.33.10 3 ΒΑΚ: 1.36.ΙΟ" 3 χιλ/εχ 2 
Τα δεκαδικά πολλαπλάσια και υπο-πολλαπλάσια μιας μονάδος μπορούν 
να σχηματίζονται με προθέματα που θα έχουν τις εξής σημασίες και θα τοπο¬ 
θετούνται προ του ονόματος της μονάδος: 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: ΠΡΟΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΟΛΟ: 

1.000.000.000.000.000.00010 18 πεντάχις εχ. ΕΧΑ Ε 

1.000.000.000.000.00010 15 τετράκις εχ. ΡΕΤΑ Ρ 

1.000.000.000.00010 12 τρις εχ. ΤΕΚΑ Τ 

1.000.000.00010 9 δες εχ. ΟΙΟΛ Ο 

1.000.00010 6 εκατομμύριο ΜΕΟΑ Μ 

Ι.00010 3 χίλια ΚΙ 1.0 Κ 

10010 2 εκατό ΗΕΟΤΟ Η 

1010 1 δέκα ϋΕΟΑ Οο 

0.1010- 1 δέκατο ΟΕΟΙ Ο 

0.01 ΙΟ" 2 εκατοστό ΟΕΝΤΙ 0 

0.001 ΙΟ" 3 χιλιοστό ΜΙΣΕΙ Μ 

0.000.001 ΙΟ" 6 εκατομ/στό ΜΙΟΚΟμ 

0.000.000.001 ΙΟ- 9 δες εχατ/τό ΝΑΝΟ Ν 

0.000.000.000.001 ΙΟ" 12 τρις εχ/στό ΡΙΟΟ Ρ 

0,000.000.000.000.001 ΙΟ" 15 τετράκις εκ/τό ΓΕΜΤΟ Γ 

0.000.000.000.000.000.001 ΙΟ" 18 πεντάχις εχ/τό ΑΤΤΟ Α 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΙΟ 9 (δισεκατομμύριο) χρησιμοποιείται από τα Ηνω¬ 
μένα "Εθνη, ανάλογο δε είναι το δισεχατομμυριοστό (ΙΟ" 9 ). 


ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΟ, ΠΟΣΟΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

1 1 ΝΜ: 0.278.ΙΟ" 6 ΚΨΗ: 0.102 ΚΟΜ: 0.239.10" 

3 Κ0ΑΕ 

1 ΚΨΗ: 3.6.ΙΟ 6 ): 367.ΙΟ 3 ΚΟΜ: 860 ΚΟΑΕ 
1 ΚΟΜ: 9.807 1: 2.72.ΙΟ" 6 ΚΨΗ: 2.34.10" 3 ΚΟΑΕ 
1 ΚΟΑΕ: 4.19.10 3 1: 1.16.10" 3 ΚΨΗ: 427 ΚΟΜ 
Ηλεκτρ. Ισχύς: Κινηματικό ιξώδες: 

1Ψ: 0.102 ΚΟΜ/5: 

0.86Κ0ΑΕ/Η 1 μ 2 /5: ΙΟ 4 5Τ (5ΤΟ- 

ΚΕ5) 

1 ΚΟΜ/5: 9.807 V: 8.43 

ΚΟΑΕ/Η 1 ΣΤ: ΙΟ" 4 Μ 2 /Σ 

Δυναμικό ιξώδες: 

1 Ρα. 5: 1 Ν5/μ 2 : 10 Ρ (ΡΟΙ5Ε): 0.102 Κ05/μ 2 
1 Ρ: 0.1 Ρα. 5: 0.1 Ν5/μ 2 : 1.02.ΙΟ" 2 Κ05/μ 2 
1Κ05/μ 2 : 9.807 Ρα. 5: 9.807 Ν5/μ 2 : 98.07 Ρ 

2) Το διεθνές σύστημα μονάδων (51) είναι αποτέλεσμα 
αποφάσεων που ελήφθησαν στην Γενική Συνδιάσκεψη Μέ¬ 
τρων και Σταθμών (Δ/ση: Περίμετρο ΒΚΕΤΕϋΙΕ, Πάρκο 
5Τ. ΟΕΟυϋ Γ-29 310, Σέβρες). 

3) Η αυντομογραφία «Ε» για το λίτρο μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιείται αντί της συντομογραφίας «λ» όταν δεν υπάρ¬ 
χει στη γραφομηχανή διαθέσιμο το ένα ή το άλλο ψηφίο. 

(2) Όπου χρησιμοποιείται η λέξη «βάρος» στο παρόν Πα¬ 
ράρτημα και στο Παράρτημα Β, σημαίνει «μάζα». 

(3) ’Οποτε το βάρος μιας συσκευασϊας αναφέρεται στο πα¬ 
ρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β, νοείται η μικτή μάζα, 
εκτός αν δηλώνεται άλλως. Η μάζα του δοχείου ή των δεξα¬ 
μενών για την μεταφορά των εμπορευμάτων δεν περιλαμβά¬ 
νεται στην μικτή μάζα. 

(4) Αν δεν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, το σύμβολο 
«%» στο παρόν Παράρτημα και στο Παράρτημα Β αντιπρο- 
σώπευει: 

α) Στην περίπτωση μιγμάτων στερεών ή υγρών, επίσης 
στην περίπτωση διαλυμμάτων ή στερεών που έχουν διαβρα¬ 
χεί με υγρό: ποσοστό μάζας βάσει της συνολικής μάζας του 
μίγματος, του διαλύματος ή του διαποτισμένου στερεού. 

β) Στην περίπτωση αεριωδών μιγμάτων: ποσοστό κατ’ 
όγκον βάσει του συνολικού όγκου του αεριώδους μίγματος. 

5) Πιέσεις κάθε είδους σχετικές με τα δοχεία, (όπως πίεση 
δοκιμασίας, εσωτερική πίεση, πίεση ανοίγματος βαλβίδας 
ασφαλείας), σημειώνονται πάντα σαν πιέσεις θλιβομέτρου 
(πιέσεις μεγαλύτερες από την ατμοσφαιρική πίεση). Ωστόσο, 


1/ Οι εξής στρογγυλό ποιημένοι αριθμοί χρησιμοποιούνται για την μετα¬ 
τροπή των μέχρι τούδε χρησιμοποιούμενων μονάδων σε μονάδες 51: 


2001 
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η πίεση ατμού των ουσιών εκφράζεται πάντα σε απόλυτη 
πίεση. 

(6) Όπου το παρόν Παράρτημα Β ακθορίζει βαθμό πλη- 
ρώσεως δοχείων ή δεξαμενών, ο βαθμός αυτός πληρώσεως 
αναφέρεται πάντα σε θερμοκρασία 15° 0 των ουσιών, εκτός 
αν σημειώνεται κάποια άλλη θερμοκρασία. 

(7) Εύθραυστα δοχεία ασφαλισμένα, είτε μόνα τους είτε σε 
ομάδες, με αποσβεστικά υλικά (κτυπημάτων) σε μεγάλο δο¬ 
χείο με ισχυρά τοιχώματα, δεν θεωρούνται εύθραυστα δο¬ 
χεία, εαν και εφ ! όσον το γερό δοχείο είναι στεγανό και με τέ¬ 
τοιο τρόπο σχεδιασμένο και μελετημένο ώστε σε περίπτωση 
θραύσης ή διαρροής των ευθραύστων δοχείων να μη μπορεί 
το περιεχόμενο τους να διαφύγει από το γερό δοχείο και η 
μηχανική αντοχή του τελευταίου να μην μπορεί να εξασθενή- 
σει από διάβρωση κατά την διάρκεια της μεταφοράς. 

(8) Θεσπίζεται ο εξής τύπος μετατροπής (μετασχηματι¬ 
σμού) κατά προσέγγιση μέχρις ότου οι μονάδες 51 ενσωμα¬ 
τωθούν εντελώς και σε όλα τα κείμενα του παρόντος Παραρ¬ 
τήματος και του Παραρτήματος Β: 

1 κιλό/χστ 2 = 10. Ν/χστ 2 
1 κιλό/εκ 2 = 1 ΒΑΚ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ . 

(1) Το παρόν Παράρτημα καθορίζει τα επικίνδυνα εμπο¬ 
ρεύματα τα οποία εξαιρούνται της διεθνούς οδικής μεταφο¬ 
ράς και τα επικίνδυνα τα οποία γίνονται δεκτά για τέτοια με¬ 
ταφορά υπό ωρισμένους όρους. Ομαδοποιεί τα επικίνδυνα 
εμπορεύματα σε περιοριστικές και μη-περιοριστικές Κλάσεις. 
Εκ των επικινδύνων εμπορευμάτων των καλυπτομένων από 
τους τίλτους των περιοριστικών Κλάσεων (Κλάσεις Ια, 1β, 
1γ, 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 και 7), εκείνα που απαριθμούναι 
στα άρθρα τα σχετικά με τις Κλάσεις αυτές (περιθώρια 
2101, 2131, 2171, 2201, 2431, 2471, 2551, 2651 και 
2701) γίνονται δεκτά για μεταφορά υπό όρους οριζομένους 
στα άρθρα αυτά, και άλλα εξαιρούνται από τη μεταφορά. Με¬ 
ρικά από τα επικίνδυνα εμπορεύματα τα καλυπτόμενα από 
τους τίτλους των μη-περιοριστικών Κλάσεων (Κλάσεις 3, 
4.1, 5.1, 6.1 και 8), με σημειώσεις που παραθέτονται στα 
άρθρα τα σχετικά με τις διάφορες Κλάσεις, εξαιρούνται από 
τη μεταφορά εκ των λοιπών εμπορευμάτων των καλυπτομέ¬ 
νων από τους τίτλους των μή-περιοριστικών Κλάσεων, 
εκείνα που αναφέρονται ή ορίζονται στα άρθρα τα σχετικά με 
τις Κλάσεις αυτές (περιθώρια 2301, 2401, 2501, 2601 και 
2801) γίνονται δεκτά για μεταφορά μόνον υπό όρους οριζο- 
μένους εις τα άρθρα αυτά, και εκείνα που δεν αναφέρονται ή 
ορίζονται εις αυτά δεν θεωρούνται ότι είναι επικίνδυνα εμπο¬ 
ρεύματα για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και γί¬ 
νονται δεκτά για μεταφορά χωρίς οποιουσδήποτε ειδικούς 
όρους. 

(2) οι Κλάσεις του Παραρτήματος αυτού είναι οι παρα- 


κάτω: 

Κλάση Ια 

Εκρηκτικές Ολες και είδη 

Περιοριστική 

Κλάση 1β 

Είδη γεμισμένα με εκρηκτικές Ολες 

» 

Κλάση 1γ 

Πυροκροτητές (αναφλεκτήρες), 



πυροτεχνήματα και παρόμοια * 

εμπορεύματα 


Κλάση 2 

Αέρια: πεπιεσμένα, υγροποιημένα. 



ή διαλυμένα υπό πίεση 

* 

Κλάση 3 

Εύκλεκτα υγρά 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 4.1 

Εύφλεκτα στερεά 

» 

Κλάση 4.2 

Ύλες υποκείμενες σε αυτόματο ή 

Περιοριστική 


αυτογενή ανάφλεξη 

Κλάση 4.3 

Ύλες που βγάζουν εύφλεκτα αέ¬ 



ρια σε επαφή με το νερό 

» 

Κλάση 5.1 

Οξειδωτικές ύλες 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 5.2 

Οργανικά υπεροξείδια 

Περιοριστική 

Κλάση 6.1 

Τοξικές ύλες 

Μη-περιοριστική 

Κλάση 6.2 

Απεχθείς (σιχαμερές) ύλες και 



ύλες που προξενούν μόλυνση 

Περιοριστική 

Κλάση 7 

Ραδιενεργείς ύλες 


Κλάση 8 

Διαβρωτικές ύλες 

Μη-περιοριστική 


(3) Κάθε μεταφορά εμπορευμάτων διεπομένη από 2002 το παρόν 
Παράρτημα θα είναι το αντικείμενο ενός εγγράφου μεταφοράς. Ο απο¬ 


στολέας θα γνωρίζει γραπτώς στον μεταφορέα τις λεπτομέρειες που 
πρόκειται να συμπεριληφθούν στο έγγραφο μεταφοράς όπως αναφέρεται 
για κάθε κλάση στο Μέρος II του παρόντος παραρτήματος στις παρα¬ 
γράφους 2.Β. Το έγγραφο μπορεί να είναι εκείνο που απαιτείται από άλ¬ 
λες ισχύουσες διατάξεις. Εμπορεύματα η μεταφορά των οποίων διέπε- 
ται από το τρόπον αυτόν θα περιγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς σύμ¬ 
φωνα με τις ενδείξεις της παραγράφουΒ των ειδικών διατάξεων κάθε 
Κλάσεως. Οι λεπτομέρειες που θα καταχωρούνται στο έγγραφο μετα¬ 
φοράς θα είναι συντεταγμένες στην επίσημη γλώσσα της προωθούσας 
(τα εμπορεύματα) χώρας, και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η 
Αγγλική, ή ή Γαλλική, ή η Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερ¬ 
μανική, εκτός εάν, τυχόν, δασμολόγια (ΤΑΒΚΙΓΕ5) διεθνούς οδικής 
μεταφοράς, ή συμφωνίες συνασφθείσες μεταξύ των ενδιαφερομένων για 
την επιχείρηση της μεταφοράς χωρών, προβλέπουν αλλιώς. Το έγ¬ 
γραφο μεταφοράς θα συνοδεύεται, εαν κριθεί ενδεδειγμένον, από οδη¬ 
γίες που θα εφαρμοσθούν σε περίπτωση ατυχήματος (βλέπε Παράρτημα 
Β. περιθώριο 10 185). Το έγγραφο μεταφοράς θα συνοδεύει τα μεταφε- 
ρόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα. 

(4) Εάν λόγω του μεγέθους του φορτίου μια αποστολή δεν μπορεί να 
φορτωθεί ολόκληρη σε ένα μεταφορικό μέσο, τουλάχιστο τόσα χωριστά, 
ή αντίγραφα του ενός εγγράφου, θα εκδίδονται όσα και τα φορτωθέντα 
μεταφορικά μέσα. Επί πλέον, σ’ όλες τις περιπτώσεις, χωριστά έγγραφα 
μεταφοράς θα εκδίδονται για αποστολές ή τμήματα ασποστολών τα 
οποία δεν μπορούν να φορτωθούν μαζί στο αυτό όχημα λόγω γων απα¬ 
γορεύσεων του Παραρτήματος Β. 

(5) Εξωτερικές συσκευασίες συμπληρωματικές εκείνων που ορίζει το 
παρόν Παράρτημα μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρον ότι δεν 
αντίκεινται στο πνεύμα των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος 
των σχετικών με τις εξωτερικές συσκευασίες. Εάν τέτοιες πρόσθετες συ- 
σκευασίες'χρησιμοποιηθούν, οι προβλεπόμενες ενδείξεις και ετικέτες θα 
εφαρμοσθούν σ’ αυτές. 

(6) Εάν η μικτή συσκευασία διαφόρων επικίνδυνων υλών, μεταξύ 
των, ή με άλλα εμπορεύματα επιτρέπεται εκ των διατάξεων της παρα¬ 
γράφου Α.3 των ισχυουσών για τις διάφορες Κλάσεις διατάξεων, οι 
εσωτερικές συσκευασίες οι περιέχουσες διάφορες επικίνδυνες ύλες θα 
χωρίζονται προσεκτικά και αποτελεσματικά ή μια από την άλλη στις 
σιλλογικές συσκευασίες εαν επικίνδυνοι αντενέργειαι, όπως η παρα¬ 
γωγή επικίνδυνης θερμότητας, ανέφλεξη, ο σχηματισμός μιγμάτων 
που είναι ευαίσθητα στην τριβή ή κρούση, και η απελευθέρωση εύφλε¬ 
κτων ή τοξικών αερίων, ενδέχεται να κροκύψουν ως αποτέλεσμα βλά¬ 
βης (ζημίας) ή καταστροφής των εσωτερικών συσκευασιών. Ειδικώ- 
τερα, εαν εύθραυστα δοχεία χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα εαν τα 
ρηθέντα δοχεία περιέχουν υγρά, ο κίνδυνος σχηματισμού επικινδύνων 
μιγμάτων θα αποφεύγεται και προς τον σκοπόν αυτόν θα λαμβάνονται 
όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως η χρήση καταλλήλου αποσθστικού υλι¬ 
κού σε επαρκή ποσότητα, η ασφάλεια των δοχείων με δεύτερη, γερή συ¬ 
σκευασία, και η υποδιαίρεση των συλλογικών συσκευασιών σε πολλά 
διαμερίσματα. 

(7) Εάν μικτή συσκευασία χρησιμοποιηθεί, οι διατάξεις του παρόντος 
Παραρτήματος οι σχετικές με τις λεπτομέρειες στο έγγραφο μεταφοράς 
θα ισχύουν σε σχέση με κάθε μία από τα διάφορα είδη των επικινδύνων 
υλών που περιέχονται στη συλλογική συσκευασία, και η συλλογική συ¬ 
σκευασία θα φέρει όλες τις επιγραφές και όλες τις ετικέτες κινδύνου τις 
προβλεπόμενες στο παρόν Παράρτημα για τις επικίνδυνες ύλες που η 
συλλογική συσκευασία περιέχει. 

(8) Εάν διαλύματα υλών απαριθμούμενα στο απρόν Παράρτημα δεν 
αναφέρονται ρητά στον κατάλογο της Κλάσεως στην οποία οι διαλυμέ¬ 
νες ύλες ανήκουν, αυτά εν τούτοις, θα θεωρούνται ως ύλες της ΑϋΚ εάν 
η συμπύκνωσή των είναι τέτοια ώστε να διατηρείται ο εγγενής κίνδυνος 
στις ίδιες τις ύλες αυτές· η συσκευασία τους στη περίπτωση αυτή πρέπει 
να συμμρφώνεται προς τους όρους της παραγράφου Α των ειδικών δια¬ 
τάξεων που ισχύουν για την Κλάση στην οποίαν οι ρυθμίσεις ύλες (ανή¬ 
κουν, και εξυπακούεται ότι συσκευασίες που θα ήσαν ακατάλληλες για 
τη μεταφορά υγρών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

(9) Μίγματα υλοων της ΑΙ3Ι1 με άλλες ύλες θα θεωρούνται ως ύλες 
τηα ΑϋΚ εάν διατηρούν τον εγγενή κίνδυνο στην ύλη που είναι ύλη τηα 

ΑϋΚ. 

(10) Ο αποστολέας, είτε στο έγγραφο της μετασφοράς είτε με χωρι¬ 
στή δήλωση, πρέπει να βεβαιώνει ότι η προσκομισθείσα ύλη μπορεί να 
μεταφερθεί οδικώς σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΟΚ, οτι η κατά¬ 
στασή της, επεξεργασία και, η κατάλληλη συσκευασία και τοποθέτηση 
ετικέτας συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της ΑϋΚ. Επί πλέον, εάν 
πολλά επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευάζονται μαζί σεμία συλλογική 
συσκευασία ή σεένα δοχείο (ΘΟΝΤΑΙΝΕΚ), ο αποστολέας υποχρεούται 
να δηλώσει ότι η μικτή αυτή συσκευασία δεν απαγορεύεται. 
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(11) 'Υλη της οποίας η ειδική ραδιενέργεια δεν υπερβαίνει τα 74/ 
ΚΒφ/ΚΟ (0.002 ΜΙΟΚΟΟΙΙΚΙΕ ανά γραμμάριο) χάι ηοποία καλύ¬ 
πτεται υπό συλλογικό τίτλον οιασδήποτε Κλάσεως θα εξαιρείται της με¬ 
ταφοράς, εάν, επιπροσθέτως, καλύπτεται υπό τον τίλτον περιοριστικής 
Κλάσεως στην οποία δενείναι γραμμένη. 

(12) Ύλη της οποίας ηειδική ραδιενέργεια δενυπερβαίνει τα 0.002 
ΜΙΟΒΟΕυΚΙΕ ανά γραμμάριο και ηοποία δενείναι γραμμένη μετην 
ονοπμασία της σεΚλάση, αλλά καλύπτεται υπό δύο ή περισσοτέρων συλ¬ 
λογικών τίτλων διαφόρων Κλάσεων, θα υπόκειται στους όρους μεταφο¬ 
ράς που αναφέρονται: 

(α) στη περιοριστική Κλάση, εάν μία από τις κλάσεις για τις οποίες 
πρόκειται είναι περιοριστική Κλάση- 

(β) στη Κλάση την αντιστοιχούσα για τον επικρατούντα κίνδυνο τον 
παρουσιαζόμενο από την ύλη κατά την διάρκεια της μεταφοράς, εάν 
καμμία από τις Κλάσεις για τις οποίες πρόκειται είναι περιοριστική 
Κλάσις. 

(1) Το παρόν Παράρτημα περιέχει για κάθε Κλάση πληντης Κλά¬ 
σεως 7: 

(α) κατάλογο των επικίνδυνων υλών των αποτελεούντων την Κλάση, 
και όπου έχει εφαρμογήν, υπό μορφή περιθωρίου έχοντος αριθμό λήγο- 
ντα στο γράμμα «α», τις εξαιρέσεις τις επιτρεπόμενες από τις διατάξεις 
της ΑϋΚ για μερικές από τις ύλες αυτές εάν συμμορφώνονται προς ωρι- 
σμένους όρους- 

(β) διατάξεις υποδιαιρούμενες όπως παρακάτω: 

Α .Κόλα (Πακέτα): 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας- 

2. Συσκευασία μιας ύλης ή ειδών του αυτού είδους- 

3. Μικτή συσκευασία- 

4. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου επάνω στα κόλα (πακέτα). 

Β. Λεπτομέρειες (στοιχεία) του εγγράφου μεταφοράς. 

Γ. Κενά κόλα (είδη συσκευασίας). 

Δ. (όπου ενδείκνυται) Άλλες διατάξεις. 

(2) Διατάξεις σχετικές με: 

- την αποστολή σεχήμα, μέσα σεδοχεία ((ΌΝΤΑΙΝΕΚ8) και σεδε- 
ξαμενές- 

- τη μέθοδο· διεκπεραιώσεως (προωθήσεως) και περιορισμούς στη 
προώθηση- 

- απαγορεύσεις στη μικτή φόρτωση- και τον 

- εξοπλισμό μεταφοράς 

μπορείτε να βρήτε στο Παράρτημα Β και στις προσθήκες του, που περιέ¬ 
χουν επίσης σχετικές διατάξεις εφαρμοζόμενες ειδικά στην οδική μετα¬ 
φορά. 

(3) Οι προσθήκες του Παραρτήματος τούτου περιέχουν: 

Προσθήκη Α.Ι: Όροι σταθερότητας και ασφάλειας αφορώντας τις 

εκρηκτικές ύλες, τα εύφλεκτα στερεά και οργανικά υπεροξείδια, μεκανό- 
νες για δοκιμές- 

προσθήκη Α.2: Συστάσεις σχετικές μετη φύση (προέλευση) των εκ 
κράματος αλουμινίου δοχείων για ωρισμένα αέρια της Κλάσεως 2- δια¬ 
τάξεις σχετικές μετά υλικά και την κατασκευή δοχείων, προοριζομένων 
για τη μεταφορά βαθειά - κατεψυγμένων (ΟΕΕΡΕΥ - ΚΕΕΚΙΟΕΚΑ- 
ΤΕΌ) υγροποιημένων αερίων της Κλάσεως 2- και διατάξεις σχετικές με 
δοκιμές σε διανεμητές αεροζόλ και μη-ξαναγεμιζόμενα δοχεία (ΟΟΝ- 
ΤΑΙΝΕΚ5) για αέρια υπό πίεση της Κλάσεως 2, 10° και 11°. 

Προσθήκη Α.3: Δοκιμές (έλεγχοι) σχετικές με εύφλεκτα υγρά των 
Κλάσεων 3 και 6.1- 

Προσθήκη Α.5: Διατάξεις σχετικές με δοκιμές (ελέγχους) σε μεταλ¬ 
λικά βαρέρια αναφερόμενα στα περιθώρια 2303(6) και 2813(1)(γ)· 

Προσθήκη Α.6: Διατάξεις σχετικές με ραδιενεργείς ύλες της Κλά¬ 
σεως 7- 

προσθήκη Α.9: Διατάξεις σχετικές με τις ετικέτες κινδύνου, και τη 
επεξήγηση των συμβόλων. 

Οι προσθήκες Α.4, Α.7 και Α.8 είναι υπό επιφύλαξη. 

(4) Για την Κλάση 7, οι λεπτομέρειες οι σχετικές με τους όρους της 
συσκευασίας, τη μικτή συσκευασία, την τοποθέτηση ετικετών και το 
μαρκάρισμα των χόλων καθώς και οι διατάξεις που διέπουν την αποθή¬ 
κευση, διεκπεραίωση και μεταφορά, καθορίζονται στους πίνακες του 
Παραρτήματος Α τους απαριθμούμενους στο περιθώριο 2702. Μερικές 
από τις λεπτομέρειες και τεχνικές διατάξεις που αφορούν την Κλάση 
αυτή έχουν επεξεργασθεί στην Προσθήκη Α.6 η οποία περιλαμβάνει επί¬ 
σης τον πλήρη πίνακα ραδιοπυρηνούχων (ΚΛΟΙΟΝ υΟΓΙΟΕδ) και μέ¬ 
θοδο ελέγχου των κόλων εξ υλών της Κλάσεως 7. 

2004 

Όπου οι διατάξεις οι σχετικές με τη μεταφορά «πλήρους 2005 
φορτίου» έχουν εφαρμογήν, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να 
απαιτήσουν όπως το όχημα ή μεγάλο δοχείο (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ) 


το χρησιμοποιούμενο για τη σχετική επιχείρηση μεταφοράς 
φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και εκφορτωθεί μόνο σε ένα ση¬ 
μείο. 

(1) Εάν το όχημα που διεξάγει επιχείρηση μεταφοράς 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑϋΚ μεταφερθεί σετμήμα του 
ταξιδιού όχι μεοδική ρυμούλκηση, τότε οποιεσδήποτε εθνικές 
ή διεθνείς διατάξεις οι οποίες, στο αναφερόμενο τμήμα, διέ¬ 
πουν την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μετον τρόπο 
της μεταφοράς τον χρησιμοποιηθέντα για τη μεταφορά του 
οχήματος της οδού, θα έχουν και μόνο εφαρμογή για το ανα¬ 
φερόμενο τμήμα του ταξιδιού. 

(2( Σε περιπτώσεις όπου ηεπιχείρηση μεταφοράς που υπό- 
κειται στις διατάξεις τηςΑΠΚ υπόκειται ομοίως για το σύ¬ 
νολο ή μέρος του οδικού ταξιδιού στις διατάξεις συμβάσεως η 
οποία ρυθμίζει τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων με 
τρόπον μεταφοράς πλην της οδικής μεταφοράς δυνάμει άρ¬ 
θρων επεκτεινόντων τη δυνατότητα εφαρμογής της αναφερό- 
μενης συμβάσεως σε ωρισμένες υπηρεσίες αυτοκινήτων, τότε 
οι διατάξεις της διεθνούς συμβάσεως θα έχουν εφαρμογήν, 
για το στο θέμα ταξίδιο παράλληλα με τις διατάξεις εκείνες 
της ΑϋΚ που είναι ασυμβίβαστες- τα άλλα άρθρα της ΑΕ)Κ 
δεν θα έχουν εφαρμογήν για το στο θέμα ταξίδιο. 

Προς τον σκοπό της διεξαγωγής των απαραιτήτων δοκι¬ 
μών (ελέγχων) προς τροποποίηση των διατάξεων του παρό¬ 
ντος Παραρτήματος για να εφαρμοσθούν στις τεχνολογικές 
και βιομηχανικές αναπτύξεις, οι αρμόδιες αρχές των Συμ- 
βαλλομένων Μερών μπορούν να συμφωνήσουν απ’ ευθείας 
μεταξύ τους να εξουσιοδοτήσουν ορισμένες επιχειρήσεις με¬ 
ταφοράς στις εδαφικές τους περιοχές (επικράτειες) με προ¬ 
σωρινή ανάκληση των διατάξεων του παρόντος Παραρτήμα¬ 
τος. Η αρχή η οποία πήρε την πρωτοβουλία για την έγκριση 
της προσωρινής ανακλήσεως οφείλει να γνωστοποιήσει την 
ανάκληση στην αρμόδια υπηρεσία ανακλήσεων της Γραμμα- 
τείας των Ηνωμένων Εθνών, και η υπηρεσία αυτή θα θέσει 
αυτήν υπόψη των Συμβαλλομένων Μερών. 

ΜΕΡΟΣ II 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 

ΚΛΑΣΗ Ια. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 

Σημείωση: Ύλες και είδη που δεν μπορούν να εκραγούν σε 
επαφή με φλόγα και που δεν είναι περισσότερο ευαίσθητες σε 
κρούση ή τριβή του δινιτροβενζολίου δεν υπόκεινται στις δια¬ 
τάξεις της Κλάσεως Ια. 

1. Κατάλογος υλών και ειδών 

(1) Μεταξύ των υλών και ειδών που καλύπτονται υπό τον 
τίτλο της Κλάσεως Ια, μόνον εκείνες που αναγράφονται στο 
περιθώριο 2101 γίνονται δεκτές για μεταφορά και τότε μόνο 
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Παραρτή¬ 
ματος και του Παραρτήματος Β. Οι ύλες αυτές και τα είδη 
που γίνονται δεκτά για μεταφορά υπό ορισμένους όρους θα 
θεωρούνται ως ύλες και είδη της ΑΟΚ. 

(2) Στις εκρηκτικές ύλες που γίνονται δεκτές για μετα¬ 
φορά, η νιτρογλυκερίνη μπορεί να αντικατασταθεί εν όλω ή εν 
μέρει από: 

(α) νιτρογλυκόλη ή 

(β) δινιτροδιαιθυλενογλυκόλη ή 

(γ) ζάχαρο εμπλουτισμένο με άζωτο (εμπλουτισμένη με 
άζωτο σακχαρόζη) ή 

(δ) μίγμα των παραπάνω υλών. 

1 ° Πολύ εμπλουτισμένη με άζωτο νιτροκυτταρίνη 
(όπως βαμβακοπυρίτις), τ.έ. με άζωτο άνω του 12.6 στα 
εκατό, καλώς σταθεροποιημένο και περιέχον επιπροσθέ- 
τως: 

όταν η νιτροκυτταρίνη δεν συμπιέζεται, όχι λιγώτερο του 
25 στα εκατό νερό ή αλκοόλη (μεθυλική, αιθυλική, κανονική 
προπυλική ή ισοπροπυλική, βουτυλική, ή αμυλική αλκοόλη ή 
μίγματα αυτών), συμπεριλαμβανομένης της μετουσιωμένης 
αλκοόλης- ή μίγματα νερού και αλκοόλης- 

όταν η νιτροκυτταρίνη συμπιέζεται, όχι λιγώτερο του 15 
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στα εκατό νερό, ή όχι λιγώτερο του 12 στα εκατό κηρού πα¬ 
ραφίνης ή άλλων παρομοίων υλών. 

Βλέπε επίσης Προσθήκη Α.Ι., περιθώριο 3101. 

Σημείωση: 1. Η νιτροκυτταρίνη με περιεχόμενο αζώτου 
μη υπερβαίνο το 12.6 στα εκατό είναι ύλη της Κλάσεως 4.1. 
εάν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο περιθώριο 2401, 7° (α), (β) ή (γ). 

2.' Η νιτροκυτταρίνη υπό μορφήν ακαθάρτου λεπτού στρώ¬ 
ματος νιτροκυτταρίνης (ΝΙΤΚΟ0ΕΕΕΙΙΕΟ5Ε - ΕΙΕΜ 
ΨΑ3ΤΕ), ελευθέρου ζελατίνης, σε κυλίνδρους, φύλλα ή λω¬ 
ρίδες, είναι ύλη της Κλάσεως 4.2. (βλέπε περιθώριο 24321 
4°). 

2° ΟΟΚΡΙΤΕ ΡΑ5ΤΕ (Κορδίτης πάστα ), μη ζελατινώ- 
δης («ΡΟ\νΐ)ΕΗ ΕΑΚΕ»), προς χρήση στην κατασκευή άκα¬ 
πνης πυρίτιδας και περιέχουσα άνω του 70 στα εκατόν άνυ- 
δρης ύλης και όχι λιγώτερο του 30 στα εκατό νερό’ η άνυδρη 
ύλη δεν πρέπει να περιέχει άνω του 50 στα εκατό νιτρογλυκε¬ 
ρίνη ή παρόμοιες υγρές εκρηκτικές ύλες. 

3 ° Ζελατινώδης νιτροκυτταρινούχος πυρίτις και ζελατι- 
νώδης νιτροκυτταρινούχος πυρίτις περιέχουσα νιτρογλυκε¬ 
ρίνη ( νιτρογλυκερινούχος πυρίτις): 

(«) μη-πορώδης και μη-κονιώδης 

(β) πορώδης ή κονιώδης 

Βλέπε επίσης Προσθήκη Α.1 περιθώριο 3102. 

4 ° Πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη περιέχουσα όχι λι¬ 
γότερο του 12 στα εκατό αλλά λιγότερου του 18 στα εκατό 
πλαστικοποιημένες ύλες (όπως φθαλμικό βουτύλιο ή πλαστι- 
κοποιητική ύλην τουλάχιστον ίσην σε δραστικότητα με το 
φθαλμικό βουτύλιο) και της οποίας η νιτροκυτταρίνη έχει πε- 
ριεχόμενον αζώτου μη υπερβαίνον το 12.6 στα εκατόν, επί¬ 
σης υπό μορφήν ρινισμάτων (ΕΗΙΡ5). 

Σημείωση: Πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη περιέχουσα 
όχι λιγώτερο του 18 στα εκατό φθαλικό βουτύλιο ή πλαστι- 
κοποιητική ύλην τουλάχιστον ίσην σεδραστικότητα είναι ύλη 
της Κλάσεως4.1. (βλέπεπεριθώριο 2401 7° (β) και(γ)). 

Βλέπε επίσης Προσθήκην Α.Ι., περιθώριο 3102, I. 

5 ° Μη-ζελατινώδης νιτροκυτταρινούχος πυρίτις . Βλέπε 
επίσης Προσθήκην Α.1, περιθώριον 3102. 

6 0 Τρινιτροτολουόλη (τολίτης) , επίσης όταν πιεσθεί ή χυ¬ 
θεί, τρινοτροτολουόλη μεμιγμένη μεαλουμίνιο, μίγματα με- 
την ονομασία υγρή τρινοτροτολουόλη , και τρινιτροανιζόλη . 

Βλέπε επίσης Προσθήκην Α.1. περιθώριο 3103. 

7° (α) ΗΕΧΥΕ (Εξυλένιο) (εξανιτροδιφαινυλαμίνη) και 
πικρικό οξύ (μελινίτις). 

(β) ΡΕΤΚΟΕΙΤΕ5 (Πεντολίτες) μίγματα τετρανιτρικής 
πενταερυθριτόλης και τρινιτροτολουόλης) και ΗΕΧΟΕΙΤΕ8 
(Εξολίτες) (μίγματα τριμεθυλενίου - τρινιτραμίνης και τρινι¬ 
τροτολουόλης) εάν το εις τρινιτροτολουόλην περιεχόμενόν 
τους είναι τέτοιο ώστε ηευαισθησία τους σεπερίπτωση κρού- 
σεως δενυπερβαίνει την ευαισθησία της τετρύλης). 

(γ) ΡΗΕΕΟΜΑΤΙΖΕΡ ΡΕΝΤΗΚ1ΤΕ (Αδρανοποιημένος 
Πενθρίτης) (τετρανιτρική πενταετυθριτόλη) και 
ΡΗΕΕΟΜΑΤΙΖΕΡ ΗΕΧΟΟΕΝ (Αδρανοποιημένον Εξογό- 
νον) (τριμεθυλένιον - τρινιτραμίνιον), αμφότερα αδρανοποιη- 
μένα δι’ ενσωματώσεως κηρού, κηρού παραφίνης ή άλλων 
παρόμοιων δραστικών υλών σετέτοια ποσότητα ώστε ηευαι- 
σθησία των υλών αυτών σεπερίπτωση κρούσεως να μηνυπερ- 
βαίνει την ευαισθησία της τετρύλης). 

Για τα (α), (β) και (γ) βλέπε επίσης Προσθήκην Α.1, περι¬ 
θώριο 3103. 

Σημείωση: Οι ύλες της 7° (β) και το ΡΗΕΕΟΜΑΤΙΖΕΡ 
ΗΕΧΟΟΕΝ της 7 0 (γ) μπορεί επίσης να περιέχουν αλουμί¬ 
νιο. 

8° Εκρηκτικές οργανικές αζωτούχοι - συνθέσεις (ενώ¬ 
σεις): 

(α) διαλυτές στο νερό, π.χ. τρινιτρορεζορκίνη. 

(β) αδιάλυτες στο νερά , π.χ. τετρύλη (τρινιτροφαινυλικο- 
μεθυλοτραμίνιον). 

(γ) Αναφλεκτικά εμπύρια τετρύλης χωρίς μεταλλικό κά¬ 
λυμμα. 


Για τα (α) και (β) βλέπε επίσης Προσθήκην Α.Ι., περιθώ¬ 
ριο 3103. 

Σημείωση: Εκτός για υγρή τρινιτροτολουόλη (6°), οι κρη- 
κτικές οργανικές αζωτούχοι - συνθέσεις (ενώσεις) σεστερεά 
κατάσταση δενγίνονται δεκτές για μεταφορά. 

9° (α) Τγρός πενθρίτης (τετρανιτρική πενταερυθριτόλη) 
και υγρόν εξογόνον (τριμεθυλένιο - τρινιτραμίνιο) υγροποιη¬ 
μένα εξολοκλήρου μεόχι λιγότερο του 20 στα εκατό νερό 
στην περίπτωση του πρώτου και όχι λιγώτερο του 15 στα 
εκατό στην περίπτωση του δευτέρου· 

(β) υγροί πεντολίτες (μίγματα πενθρίτου και τρινιτροτο¬ 
λουόλης) και υγροί εξολίτες (μίγματα εξογόνου και τρινιτρο¬ 
τολουόλης) ή ευαισθησία των οποίων σεπερίπτωση κρούσεως 
σεξηρά κατάσταση υπερβαίνει εκείνην την τετρύλης και οι 
οποίες είναι υγροποιημένες εξολοκλήρου μεόχι λιγώτερο του 
15 στα εκατό νερό - 

(γ) υγρά μίγματα πενθρίτου ή εξογόνου μεκηρόν, κηρόν 

παραφίνης ή ύλες όμοιες μεκηρόν ή κηρόν παραφίνης, ηευαι- 
σθησία των οποίων σεπερίπτωση κρούσεως σεξηρά κατά¬ 
σταση υπερβαίνει εκείνη της τετρύλης και οι οποίες είναι 
υγροποιημένες εξολοκλήρου μεόχι λιγώτερο του 15 στα 
εκατό νερό· 

(δ) πεπιεσμένα αναφλεκτικά εμπύρια πενθρίτου χωρίς με¬ 
ταλλικό κάλυμμα. 

Για τα (α), (β) και (γ), βλέπε επίσης Προσθήκην Α.Ι., πε¬ 
ριθώριο 3103. 

10° (α) Υπεροξείδιο Βενζοϋλίου : 

1. σεξηρά κατάσταση ή μελιγώτερο του 10 στα εκατό 
νερό. 

2. μελιγώτερο του 30 στα εκατό αδρανοποιητική ύλη 
(ΡΗΙΕΕΜΑΤΙΖΕΚ). 

Σημείωση: 1. Το υπεροξείδιο βενζοϋλίου μεόχι λιγώτερο 
του 10 στα εκατό νερό ή μεόχι λιγώτερο του 30 στα εκατό 
αδρανοποιητική ύλη (ΡΗΕΕΟΗΜΑΤΙΖΕΚ) είναι ύλη της 
Κλάσεως 5.2. (βλέπε περιθώριο 2551, 8° (α)·κάϊ (β)). 

2. Το υπεροξείδιο βενζοϋλίου μεόχι λιγώτερο του 70 στα 
εκατό ξηρά και αδρανή στερεά δενυπόκειται στις διατάξεις 
της ΑΡΚ. 

(β) Υπεροξείδια Κυκλοεξανόνης (Ε - ΗΥΡΚΟΧΥ - Ε’ 
ΗΥΡΚΟΡΕΚΟΧΥΡΙΟΥΟΕΟΗΕΧΥΕ υπεροξείδιο και ΒΙ5 - 
(Ε - ΗΥΡΚΟΧΥΟΥΟΕΟΗΕΧΥΕ) υπεροξείδιο και μίγματα 
των δύο τούτων συνθέσεων): 

1. σεξηρά κατάσταση ή μελιγώτερο του 5 στα εκατό νερό· 

2. μελιγώτερο τού 30 στα εκατό αδρανοποιητικής ύλης 
(ΡΗΕΕΟΜΑΤΙΖΕΚ)· 

Σημείωση: 1. Τα υπεροξείδια κυκλοεξανόνης και τα μίγ¬ 
ματά τους μεόχι λιγώτερο του 5 στα εκατό νερό ή όχι λιγώ¬ 
τερο του 30 στα εκατό αδρανοποιητική ύλη είναι ύλες της 
Κλάσεως 5.2. (βλέπε περιθώριο 2551 9° (α) και (β)). 

2. Τα υπεροξείδια κυκλοεξανόνης και τα μίγματά τους με¬ 
όχι λιγώτερο του 70 στα εκατό ξηρά και αδρανή στερεά δενυ- 
πόκείνται στις διατάξεις της ΑϋΚ. 

(γ) Υπεροξείδιο Παραχλωροβενζοϋλίου: 

1. σε ξηρά κατάσταση ή με λιγώτερο του 10 τοις εκατόν 
νερό· 

2. με λιγώτερο του 30 στα εκατόν αδρανοποιητικήν ύλην 
(ΡΗΕΕΟΜΑΤΙΖΕΚ). 

Σημείωσις: I. Το υπεροξείδιο παραχλωροβενζοϋλίου με 
όχι λιγώτερο του 10 στα εκατόν νερό ή με όχι λιγώτερο του 
30 στα εκατόν αδρανοποιητικής ύλης είναι ύλη της Κλάσεως 
5.2 (βλέπε 2551 17». 

2. Το υπεροξείδιο παραχλωροβενζοϋλίου με όχι λιγότερο 
του 70 στα εκατόν ξηρά και αδρανή στερεά δεν υπόκειται στις 
διατάξεις της ΑϋΚ. 

11°(α) Μελανή πυρίτις (με βάσιν νιτρικού καλιού) υπό 
μορφήν κόκκων ή αλεύρου (κόνεως)· 

β) ορυκτική πυρίτις βραδείας ενεργείας (5ΕΟ\Υ ΜΙΝΙΝΟ 
ΡΟ^ΌΕΚδ) όμοια με μελανήν πυρίτιδα (αποτελουμένη από 
νιτρικόν νάτριον, θείο και ξυλάνθρακα, άνθρακα ή λιγνίτην, ή 
αποτελουμένη από νιτρικόν κάλιον μετά ή άνευ νιτρικού να¬ 
τρίου, θείου άνθρακος ή λιγνίτου)· 
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γ) φυσίγγια πεπιεσμένης μελανής πυρίτιδας ή πυρίτιδας 
ομοίας με πεπιεσμένην μελανήν πυρίτιδα. 

Σήμείωσις: Η πυκνότης της πεπιεσμένης μάζας δεν πρέ¬ 
πει να είναι μικρότερη των 1.5 γραμμαρίων ανά ΟΜ 3 . 

Για τα (α) και (β), βλέπε επίσης Προσθήκην Α.Ι., περιθώ¬ 
ριο 3104. ' . 


12 - ο α) Νιτρικές εκρητικές" ύλες, υπό μορφή πυρίτιδος 
μη καλυπτόμενες υπό των 11 ° ή 14°(α) ή (γ) και αποτελού- 
μενες βασικώς εκ νιτρικού αμμωνίου ή εκ μίγματος νιτρικού 
αμμωνίου και άλκαλι ή νιτρικών υλών αλκαλικών γαιών ή 
μίγματος νιτρικού αμμωνίου και χλωριούχου νατρίου, ή μίγ¬ 
ματος άλκαλι ή νιτρικών υλών αλκαλικών γαιών και χλω- 
οιούχου αμμωνίου, ή μίγματος νιτρικού αμμωνίου μα άλκαλι 
ή νιτρικών υλών αλκαλικών γαιών και χλωριούχου αμμω- 
'ίου. 

Ιπορούν, επιπροσθέτως, να περιέχουν καύσιμες ύλες (όπως 
;υλάλευρον, ή άλλα φυτικά άλευρα ή υδρογονάνθρακες), 
ιυαισθητοποιητικές ύλες (π.χ. λεπτή κόνις αλουμινίου), αρω¬ 
ματικές αζωτούχους-συνθέσεις, νιτρογλυκερίνην ή νιτρογλυ- 
ώλην ή μίγμα των δύο, και αδρανείς σταθεροποιητικές ή 
χρωστικές ύλες (βλέπε επίσης Προσθήκην Α.Ι., περιθώριο 
1105). 

(β)Εκρητικές ύλες μη περιέχουσες ανόργανα νιτρικά 
ιλατα, υπό μορφήν πουρίτιδας, αποτελούμενες βασικώς εκ 
ιίγματος αδρανών υλών (ως χλωριούχα άλκαλι) με νιτρο- 
’λυκερίνην ή νιτρογλυκόλην ή μίγμα των δύο. 

Μπορούν να περιέχουν, επιπροσθέτως, αρωματικές αζω- 
ούχους-συνθέσεις και ύλες με αποτέλεσμα αδρανοποιητικό, 
ταθεροποιητικό ή ζελατινώδες ή χρωστικό. 

Βλέπε επίσης Προσθήκην Α.Ι., Περιθώριο 3105. 

13° χλωρικές και υπερχλωρικές εκρητικές ύλες, τ.ε. μίγ¬ 
ματα χλωριούχων ή υπερχλωριούχων άλκαλι ή μετάλλων 
λκαλικών - γαιών με συνθέσεις πλούσιες εις άνθρακα, 
λέπε επίσης Προσθήκην Α.Ι., περιθώριο 3106. 

14° - ο (α) Δυναμίτες με αδρανές απορροφητικόν, και 
ιρητικές ύλες όμοιες με δυναμίτη με αδρανές απορροφη- 


(β) ΒΓΑδΤΙΝΟ ΟΕΓΑΤΙΝΕ (εγκαιροφλεγής ζελατίνη) 
ποτελούμενη από βαμβακοπυρίτιδα και όχι άνω του 93 τα 
:ατό νιτρογλυκερίνην, και ΟΕΕΑΤΙΝΙΖΕΟ ΟΥΝΑΜΙΤΕ5 
ελατινώδεις δυναμίτες) με περιεχόμενον νιτρογλυκερίνης 
η υπερβαίνον το 85 στα εκατό· 
γ) ζελατινώδεις νιτρικές εκρηκτικές ύλες, αποτελούμενες 
χσικώς εκ νιτρικού αμμωνίου, ή εκ μίγματος νιτρικού αμ- 
.ονίου με νιτρικές ύλες άλκαλι ή μέταλλα αλκαλικών γαιών 
φιέχοντα όχι άνω του 40 τοις εκατόν ζελατινώδους νιτρο- 
,υκερίνης ή ζελατινώδους νιτρογλυκερίνης ή μίγματος των 
ιο. 


Μπορούν να περιέχουν, επιπροσθέτως, αζωτούχους - - 
ινθέσεις ή καύσιμες ύλες (ως ξυλάλευρον ή έτερον φυτικόν 
,ευρον ή υδρογονάνθρακας) και, επιπροσθέτως άλλες αδρα- 
ς ή χρωστικές ύλες. 

Για τα (α), (β) και (γ), βλέπε επίσης Προσθήκη Α.Ι., περι- 
.ιριο 3107. 

15° Κενά είδη συσκευασίας, ακαθάριστα, που περιείχαν 
ικίνδυνες ύλες της Κλάσεως Ια. 

2. Διατάξεις 


Α. Κόλα 

I. Γενικοί όροι συσκευασίας 

Τα είδη συσκευασίας θα είναι έτσι κλεισμένα και στεγανά 
τε να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια του περιεχομέ- 
*· Η χρήση μεταλλικών λωρίδων ή συρμάτων προς εξα- 
άλισιν του κλεισίματος απαγορεύεται εκτός εάν ο τρόπος 
τός ειδικώς επιτρέπεται εκ των ειδικών διατάξεων των 
τικών με την συσκευασίαν των στο θέμα υλών ή εμπορευ- 
των (ειδών). 

,2) Τα υλικά από τα οποία τα είδη συσκευασίας και το 
ίσιμο αυτών κατασκευάζονται δεν θα πρέπει να κινδυνεύ- 
■ να προσβληθούν από το περιεχόμενον ή να σχηματίζουν 
βλαβείς ή επικινδύνους συνθέσεις. 

3) Τ είδη συσκευασίας, περιλαμβανομένων των κλεισιμά- 
.' αυτών, πρέπει να είναι επαρκώς άκαμπτα και γερά σε 
: τα τμήματά τους προς αποφυγήν οποιασδήποτε χαλα- 
σεως διαρκούσης της μεταφοράς και για να πληρούν τους 
ονικούς όρους μεταφοράς. Στερεές ύλες θα ασφαλίζονται 
θερά στις συσκευασίες τους, και εσωτερικές συσκευασίες 
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θα ασφαλίζονται σταθερά στις εξωτερικές συσκευασίες. 
Εκτός εάν άλλως ορίζεται στη παράγραφο που τιτλοφορείται 
«Συσκευασία μιας ύλης ή εμπορευμάτων του αυτού είδους», 
τα εσωτερικά είδη συσκευασίας μπορούν να εγκλείονται στα 
εξωτερικά, είτε έα ένα είτε σε ομάδες. 

(4) Φιάλες και άλλα γυάλινα δοχεία (σκεύη) πρέπει να εί¬ 
ναι απηλλαγμένα από βλάβες που κινδυνεύουν να εξασθενί- 
ζουν την αντοχή τους· ειδικώτερα, πρέπει να έχουν καταλλή¬ 
λως απαλλαγεί από εσωτερικές τάσεις (θραύσεως, κλπ.). Το 
πάχος των τοιχωμάτων δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 2 
ΜΜ (χιλ.). 

(5) Αποσβετικό (μαξιλάρια, κλπ.) υλικό θα πρέπει να ται¬ 
ριάζει με τη φύση του περιεχομένου· ειδικώτερα, πρέπει να 
είναι απορροφητικό, εάν το περιεχόμενο είναι υγρόν ή μπο¬ 
ρούσε να εξιδρώσει υγρό. 

2. Συσκευασία μιάς ύλης ή εμπορευμάτων του αυτού εί¬ 
δους 

(1) Οι ύλες της 1 “και 2° θα συσκευάζονται: 

(α)σε ξύλινα δοχεία ή βαρέλια κατασκευασμένα από αδιαπέ¬ 
ραστη ινώδη σανίδα (ινοσανίδα)· αυτά τα δοχεία και βαρέλια 
θα είναι επιπροσθέτως εφοδιασμένα με αδιαπέραστη από τα 
υγρά που περιέχουν εσωτερική επένδυση· το κλείσιμό τους 
πρέπει νεα είναι στεγανό ή 

(β) σε αδιαπέραστους σάκκους (π.χ. κατασκευασμένους 
από ελαστικό ή κατάλληλη πλαστική ύλη όχι ευχερώς εύφλε¬ 
κτη) τοποθετημένους σε ξύλινα κιβώτια· ή 

(γ) σε σιδηρά βαρέλια επενδεδυμένα εσωτερικώς με ψευ¬ 
δάργυρον ή μόλυβδον· ή 

(δ) σε δοχεία κατασκευασμένα από πλάκες κασσιτέρου," 
φύλλα ψευδαργύγου ή φύλλα αλουμινίου, τα οποία θα ασφα¬ 
λίζονται με αποσβεστικό (μαξιλάρια, κλπ.) υλικό σε ξύλινα 
κιβώτια. 

(2) Μεταλλικά δοχεία θα είναι εφοδιασμένα με κλείσιμον ή 
μηχανισμούς ασφαλείας που θα υποχωρούν όταν η εσωτε¬ 
ρική πίεση φθάσει σε τιμή όχι μεγαλύτερη των 3ΚΟ/0Μ 2 η 
παρουσία αυτών των κλεισιμάτων ή μηχανισμών ασφαλείας 
δενπρέπει να εξασθενεί την αντοχήν του δοχείου ούτε να εξα¬ 
σθενεί το κλείσιμο αυτού. 

(3) Η Νιτροκυτταρίνη της 1°, εάν υγροποιηθεί αποκλει¬ 
στικά με νερό, μπορεί να συσκευααθεί σε βαρέλια από ινώδη 
σανίδα· η ινώδις σανίδα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξερ¬ 
γασία ώστε να καταστεί τελείως αδιαπέραστη· τα κλεισίματα 
των βαρελιών πρέπει να είναι ύδατο - ατμοστεγανά. 

(4) Κόλον περιέχον ύλες της 1 ° δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω 
από 120 ΚΟ ή, εάν μπορεί να ρολαρισθεί, πάνω από 300 
ΚΟ. Εν τούτοις, όταν χρησιμοποιούνται βαρέλια από ινώδη 
σανίδα, το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 75Ε§. 

Κόλον περιέχον ύλες της 2 0 δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω 
από 75 ΚΟ. 

(I) "Υλες της 3° (α) και 4° θα συσκευάζονται: 

(α) εάν πρόκειται να μεταφερθούν σαν πλήρες φορτίο: 

(1) σε βαρέλια κατασκευασμένα άπό αδιαπέραστη ινώδη 
σανίδα· ή 

2) σε συσκευασίες κατασκευασμένες από ξύλο ή μέταλλο 
εκτός από μελανόν έλασμα σιδήρου· 

(β) εάν δεν πρόκειται να μεταφερθούν σαν πλήρες φορτίο: 

1. σε κυτία κατασκευασμένα από ινώδη σανίδά, πλάκες - 
κασσιτέρου, φύλλα ψευδαργύρου ή φύλλα αλουμινίου, ή άπό 
κατάλληλη πλαστική ύλη κατασκευασμένη έτσι ώστε να μην 
είναι ευχερώς εύφλεκτη, ή σε σάκκους κατασκευασμένους 
από ύφασμα με πυκνή ύφανση ή από γερό χαρτί τουλάχιστον 
δίφυλλο ή από γερό χαρτί ντυμένο με λεπτό φύλλο αλουμινίου 
ή με κατάλληλη πλαστική ύλη. Οι συσκευασίες αυτές θα το¬ 
ποθετούνται σε ξύλινα κιβώτια· ή 


β. χωρίς προκαταρκτική συσκευασία σε κιβώτια ή σάκ¬ 
κους: 

α. σε βαρέλια κατασκευασμένα από αδιαπέραστη ινώδη 
σανίδα ή σε ξύλινα βυτία (0Α5Κ5) ή 

β) σε ξύλινες συσκευασίες επενδεδυμένες με φύλλα ψευ¬ 
δαργύρου ή φύλλα αλουμινίου - ή 

γ) σε δοχεία κατασκευασμένα από μέταλλο εκτός από με¬ 
λανό έλασμα - σιδήρου. 

(2) Έάν η πυρίτιδα είναι σε σωλήνες, ράβδους, νήματα, 
λωρίδες ή φύλλα, μπορεί επίσης να εγκ) εισθεϊ ν ■ ί- ττηηνη. 
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ταρκτική συσκευάσω σε κυτία ή σάκκους, μέσα σε ξύλινα κι¬ 
βώτια. 

(3) Μετταλικά δοχεία θα είναι εδοφιασμένα με μηχανι¬ 
σμούς ασφαλείας ή κλεισίματα που θα υποχωρούν όταν , ή 
εσωτερική πίεσις φθάσει τιμήν όχι μεγαλύτερη των Ρ3 ΜΡΑ 
(3 <1&γ). Η παρουσία των μηχανισμών αυτών και κλεισιμά¬ 
των δεν πρέπει να εξασθενεί την αντοχήν του δοχείου ούτε να 
εξασθενεί το κλείσιμό του. 

(4) Το κλείσιμο των ξύλινων κιβωτίων μπορεί να εξασφα¬ 
λίζεται με λωρίδες (τσέρκια) ή σύρματα κατασκευασμένα από 
κατάλληλο μέταλλο στερεωμένο σφικτά γύρω από αυτά. Εάν 
οι λωρίδες ή τα σύρματα είναι κατασκευασμένα από σίδερο 
θα καλύπτονται με υλικό που δεν θα κινδυνεύει να παράγει 
σπινθήρες όταν υποστεί κρούση ή τριβή. 

(5) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 120 ΚΟ 
όμως, όταν χρησιμοποιούνται βαρέλια από ινώδη σανίδα, το 
κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ. 

(1) ύλες της 3° (β) και 5° θα συσκευάζονται: 

(α) εάν πρόκειται να μεταφερθούν σαν πλήρες φορτίο: 2105 

1. σε βαρέλια κατασκευσμένα από αδιαπέραστη ινώδη σα¬ 
νίδα· ή 

2. σε συσκευασίες κατασκευασμένες από ξύλο ή μέταλλο 
εκτός από μελανό έλασμα - σιδήρου· 

(β) εάν δεν πρόκειται να μεταφερθούν σαν πλήρες φορτίο: 

1. σε κυτία κατασκευασμένα από ινώδη σανίδα, πλάκες - 
κασσιτέρου ή φύλλα αλουμινίου. Το κυτίο δεν πρέπει να πε¬ 
ριέχει πάνω από ΙΚΟ πυρίτιδα και πρέπει να είναι τυλιγμένο 
με χαρτί. Οι συσκευασίες αυτές θα τοποθετούνται σε ξύλινες 
συσκευασίες. 

2. σε σάκκους κατασκευασμένους από ύφασμα με πυκνή 
ύφανση ή από γερό χαρτί τουλάχιστο δί-φυλλο ή από γερό 
χαρτί επενδεδυμένο με λεπτό φύλλο αλλουμινίου ή με κατά- 
ληλη πλαστική ύλη. Οι σάκκοι αυτοί θα τοποθετούνται σε βα¬ 
ρέλια από ινώδη σανίδα ή σε ξύλινους κάδους (βυτία) ή σε ξύ¬ 
λινες συσκευασίες επενδεδυμένες με φύλλα ψευδαργύρου ή 
φύλλα αλουμινίου, ή σε δοχεία κατασκευασμένα από φύλλα 
ψευδαργύρου ή φύλλα αλουμινίου. Δοχεία κατασκευασμένα 
από φύλλα ψευδαργύρου ή φύλλα αλουμινίου θα είναι τελείως 
επενδεδυμένα με ξύλο ή ινώδη σανίδα. 

(2) Μεταλλικά δοχεία θα είναι εφοδιασμένα με κλεισίματα 
ή μηχανισμούς ασφαλείας οι οποίοι θα υποχωρούν όταν η 
εσωτερική πίεση φθάσει τιμήν όχι μεγαλύτερη των 3 ΚΟ/ 

ΟΜ 2 · η παρουσία των κλεισιμάτων αυτών ή μηχανισμών 
ασφαλείας δεν πρέπει να εξασθενεί την αντοχήν του δοχείου 
ούτε να εξασθενεί το κλείσιμον αυτών. 

(3) Το κλείσιμο των ξύλινων κιβωτίων μπορεί να εξασφα- 
λισθεί με λωρίδες ή σύρματα κατασκευασμένα από κατάλ¬ 
ληλο μέταλλο στερεωμένα σφικτά γύρω απ’ αυτά. Εάν οι λω¬ 
ρίδες ή τα σύρματα είναι κατασκευασμένα από σίδερο θα κα¬ 
λύπτονται από υλικό που δεν κινδυνέει να παράγει σπινθήρες 
όταν υποβληθεί σε κρούση ή τριβή. 

(4) Κόλον της (I) (α) δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 
ΙΟΟΚΟ όμως, όταν χρησιμοποιούνται βαρέλια από ινώδη 
σανίδα, το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ. κό¬ 
λον της (I) (β) δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ. Δεν 
πρέπει να περιέχει πάνω από 30 ΚΟ πυρίτιδας νιτροκυτταρί- . 
νης. 

(1) Ύλες της 6° θα συσκευάζονται: 

σε ξύλινα δοχεία. Βαρέλια κατασκευασμένα από αδιαπέρα- 2106 
στη ινώδη σανίδα θα γίνονται επίσης δεκτά για στερεά τρινι¬ 
τροτολουόλη και για τρινιτροανιζόλη, και σιδερά δοχεία για 
μίγματα με την ονομασία υγρά τρινιτροτολουόλη. 

(2) Τα μεταλλικά δοχεία θα είναι εφοδιασμένα με κλεισί¬ 
ματα ή μηχανισμούς ασφαλείας που υποχωρούν όταν ή εσω- 
τρική πίεση φθάσει τιμήν όχι μεγαλύτερη των 3 ΚΟ/ΟΜ 2 · 
ηύπαρξη των κλεισιμάτων αυτών ή μηχανισμών ασφαλείας 
δενπρέπει να εξασθενεί την αντοχήν του δοχείου ούτε να 
εξασθενεί το κλείσιμό του. 

(3) Κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 120 ΚΟ ή, εάν 
μπορεί να ρολλαρισθεί, πάνω από 300 ΚΟ· όμως, όταν χρη¬ 
σιμοποιούνται βαρέλια από ινώδη σανίδα, το κόλον δεν πρέ¬ 
πει να ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ. 

(I) Ύλες της 7° θα συσκευάζονται: 

(α) ύλες της 7° (α): σε ξύλινα δοχεία ή σε βαρέλια κατα- 2107 
σκευασμένα από αδιαπέραστη- ινώδη σανίδα. Μόλυβδος και 


υλικά περιέχοντα μόλυβδον (κράσματα ή συνθέσεις) δεν πρέ¬ 
πει να χρησιμοποιούνται στη συσκευασία ΗΕΧΥΕ (Εξυλε- 
νίου) (Εξανιτροδιφαινυλαμίνης) και πικρικού οξέος. 

Το πικρικό οξύ μπορεί επίσης να συσκευασθεί όχι πάνω 
από 500 γραμμάρια ανά δοχείο, σε δοχεία κατασκευασμένα 
από γυαλί, πορσελάνη, κεραμεική ύλη (πηλός) ή παρόμοια 
υλικά ή από κατάλληλη πλαστική ύλη, ασφαλισμένα σε ξύ¬ 
λινο κιβώτιο με αποσβεστικό υλικό (π.χ. κυματοειδής ινώ¬ 
δης σανίδα). Τα δοχεία θα κλεινονται με βούλωμα, από 
φελλό ή ελαστικό ή από κατάλληλη πλαστική ύλη, που θα 
κρατείται στη θέση του με πρόσθετο μηχανισμό (όπως πώμα, 
καπάκι, κορώνα, σφραγίδα ή δέσιμο) ικανόν να εμποδίσει 
οποιαδήποτε χαλάρωση του συστήματος κλεισίματος διαρ- 
κούσης της μεταφοράς· 

(β) ύλες 7° (β) και (γ): όχι πάνω από 30 ΚΟ ανά σάκκον 
σε υφασματένιους σάκκους που δεν επιτρέπουν στο περιεχό¬ 
μενο να διηθηθεί, ή σε σακκούλες κατασκευασμένες από γερό 
χαρτί ή κατάλληλη πλαστική ύλη, που θα τοποθετούνται σε 
ξύλινα στεγανά δοχεία ή βαρέλια κατασκευασμένα από 
σκληρή (κατόπιν βαφής) ινώδη σανίδα ικανά να κλείνουν έτσι 
ώστε να είναι στεγανά και των οποίων οι πυθμένες και τα κα¬ 
λύμματα θα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ. 

Τα καλύμματα των κιβωτίων θα ασφαλίζονται με βίδες 
και των βαρελιών με κολλάρο. 

(2) Κόλον περιέχον ύλες της 7 ° (α) δεν πρέπει να ζυγίζει 
πάνω από 120 εάν είναι ξύλινο δοχείο· οσάκις χρησιμοποιού¬ 
νται βαρέλια από ινώδη σανίδα, το κόλον δεν πρέπει να ζυγί¬ 
ζει πάνω από 75 ΚΟ. Κόλα περιέχοντα πικρικόν οξύ συ¬ 
σκευασμένο σε εύθραυστα δοχεία ή σε δοχεία κατασκευα¬ 
σμένα από πλαστική ύλη δεν πρέπει να ζυγίζουν πάνω από 
15 ΚΟ. Κόλον περιέχον ύλες της 7° (β) ή (γ) δεν πρέπει να 
ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ· κιβώτια των οποίων το περιεχό¬ 
μενο ζυγίζει πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα με χει¬ 
ρολαβές. 

(1) Ύλεςκαι είδη της 8° θα συσκευάζονται: 

(α) της 8° (α): σε δοχεία κατασκευασμένα από χάλυβα μη 2108 
υποκείμενον σε σκουριά, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
υλικό (το οποίο ειδικώτερα εξιδρώνει μόλυβδον και τα κρά¬ 
ματα αυτού)· Νιτρικές - συνθέσεις θα έχουν ομοιόμορφα 
υγροποιηθεί (μουσκεφθεί) με αρκετό νερό για να εξασφαλίζε¬ 
ται ότι περιέχουν όχι λιγώτερο του 25 στα εκατό νερό καθ’ 
όλο το ταξίδι, σε κάθε σημείο της ύλης. Τα μεταλλικά δοχεία 
θα είναι εφοδιασμένα με κλεισίματα ή μηχανισμούς ασφα¬ 
λείας που υποχωρούν όταν ή εσωτερική πίεση φθάσει τιμήν 
όχι μεγαλύτερη των 3ΚΟ/ΟΜ 2 · Η ύπαρξη των κλεισιμάτων 
αυτών ή μηχανισμών ασφαλείας δεν πρέπει νά εξασθενεί την 
αντοχή του δοχείου ούτε να εξασθενεί το κλείσιμό του. Δοχεία 
εκτός εκείνων που είναι κατασκευασμένα από χάλυβα μη 
υποκείμενον σε σκουριά, θα εξασφαλίζονται (στερεώνονται) 
με αποσβεστικό (μαξιλάρια, κλπ) υλικό σε ξύλινες συσκευα¬ 
σίες· 

(β) ύλες της 8° (β): όχι πάνώ από 15 ΚΟ ανά σάκκον, σε 
σάκκους κατασκευασμένους από ύφασμα ή κατάλληλο πλα¬ 
στικό υλικό, τοποθετημένους σε ξύλινες συσκευασίες· 

(γ) ύλες της 8° (α) και (β) μπορούν επίσης να συσκευάζο¬ 
νται, όχι πάνω από 500 γραμμάρια ανά δοχείο, σε δοχεία 
κατασκευασμένα από γυαλί, πορσελάνη, είδη κεραμεικής ή 
παρόμοια υλικά, ή από κατάλληλο πλαστική ύλη, στερεω¬ 
μένα με αποσβεστικό υλικό (π.χ. κυματοειδή ινώδη σανίδα) 
σε ξύλινο κιβώτιο. Το κόλον δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 
5ΚΟ αζωτούχων συνθέσεων. Τα δοχεία θα κλείσουν με ανα¬ 
στολέα (δΤΟΡΕΚ), κατασκευασμένον από φελλό ή ελαστικό 
ή από κατάλληλη πλαστική ύλη, και θα κρατείται στη θέση 
του με πρόσθετο μηχανισμό (όπως καπάκι, κορώνα, σφρα¬ 
γίδα ή δέσιμο) ικανόν να εμποδίζει οποιαδήποτε χαλάρωση 
του συστήματος κλεισίματος διαρκούσης της μεταφοράς· 

(δ) είδη (εμπορεύματα) της 8° (γ): χωριστά σε χονδρό 
χαρτί και τοποθετημένα, όχι πάνω από 100 ανά κυτίο, σε 
κυτία από μεταλλικά ελάσματα. Όχι περισσότερα των 100 
τοιούτων κυτίων θα συσκευάζονται σε κιβώτιο ξύλινης συ- 
σκευασίας· 

(2) Κόλον των παραγράφων (I) (α) ή (β) δεν πρέπει να ζυ¬ 
γίζει πάνω από 75 ΚΟ· δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 25 
ΚΟ ύλες της 8° (α) ή πάνω από 50 ΚΟ ύλες της 8° (β). Κό- 
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λον της παραγράφου (I) (γ) δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 
15 ΚΟ, ή χόλον της παραγράφου Ι(δ) πάνω από 40 ΚΟ. 

(I) Ύλες και είδη της 9° θα συσκευάζονται: 

α) ύλες της 9° (α) έως (γ): , 2109 

1. Όχι πάνω από 10 ΚΟ ανά σάκκον, σε σάκκους από 
ύφασμα ή από κατάλληλη πλαστική ύλη, τοποθετημένους σε 
κυτίο από αδιαπέραστη ινώδη σανίδα ή σε κυτίο κατασκευα¬ 
σμένο από πλάκες - κασσιτέρου ή φύλλα αλουμινίου ή φύλλα 
ψευδαργύρου· ή 

2. Όχι πάνω από 10 ΚΟ ανά δοχείο, σε δοχεία κατα¬ 
σκευασμένα από ινώδη σανίδα καταλλήλου αντοχής, εμποτι¬ 
σμένη με κηρόν παραφίνης ή καταστάσα αδιαπέραστη με 
άλλα μέσα. 

Κυτία κατασκευασμένα από πλάκες - κασσιτέρου ή 
φύλλα αλουμινίου ή φύλλα ψευδαργύρου και κυτία ή δοχεία 
από άλλα είδη θα τοποθετούνται σε ξύλινο κιβώτιο επενδεδυ- 
μένο με κυματοειδή ινώδη - σανίδα· μεταλλικά κυτία ούτω 
τοποθετημένα θα χωρίζονται το ένα από το άλλο με περιτύ¬ 
λιγμα από κυματοειδή ινώδη - σανίδα. Το κιβώτιο δεν πρέ¬ 
πει να περιέχει πάνω από τέσσερα κυτία ή δοχεία άλλων ει¬ 
δών. Τα καλύμματα των κιβωτίων θα στερεώνονται με βί¬ 
δες. 

(β) πενθρίτης (9°(α)) μπορεί επίσης να συσκευάζεται είτε: 

(I) όχι πάνω από 5 ΚΟ ανά δοχείο, σε δοχεία κατασκευα¬ 
σμένα από γυαλί, πορσελάνη, είδη κεραμεικής ή παρόμοια 
υλικά, ή από κατάλληλη πλαστική ύλη, κλεισμένα με ανα¬ 
στολέα (βούλωμα) από φελλό ή ελαστικό ή από κατάλληλη 
^πλαστική ύλη κάθε δοχείο θα τοποθετείται σε μεταλλικό δο¬ 
χείο ερμητικώς κλεισμένο δια συγκολλήσεως ή μαλακής συ- 
γκολλήσεως και θα συγκρατείται από κτύπημα με υλικά που 
έχουν ελαστικότητα σε τρόπο ώστε να σφηνώνουν στερεά το 
εσωτερικό δοχείο χωρίς να αφήνουν άδειο χώρο. Όχι περισ¬ 
σότερα από 4 μεταλλικά δοχεία θα συσκευάζονται σε ξύλινο 
κιβώτιο επενδεδυμένο με κυματοειδή ινώδη - σανίδα και θα 
χωρίζονται το ένα από το άλλο με διάφορα πάχη κυματοει¬ 
δούς ινώδους'σανίδας· ή άλλο υλικό ικανό να εκτελέσει την 
ίδια λειτουργία· ή 

(2) όχι πάνω από 500 γραμμάρια ξηρού βάρους ανά δο¬ 
χείο, σε δοχεία κατασκευασμένα από γυαλί, πορσελάνη, είδη 
κεραμεικής ή παρόμοια υλικά, ή από κατάλληλη πλαστική 
ύλη, κλεισμένα με αναστολέα (βούλωμα) από φελλό ή ελα¬ 
στικό ή από κατάλληλη πλαστική ύλη. Τα δοχεία αυτά θα το¬ 
ποθετούνται σε ξύλινο κιβώτιο. Θα χωρίζονται το ένα από το 
άλλο με περιτύλιγμα κυματοειδούς ινώδους σανίδας και από 
τα πλευρά του κιβωτίου σε απόσταση όχι μικρότερη των 
30Μ που θα γεμίζεται (ο κενός χώρος) με αποσβεστικό 
υλικό- 

(γ) Το ΗΕΧΟΟΕΝ (εξογόνον) (9°(α)) μπορεί επίσης να 
συσκευάζεται όπως προβλέπεται στην (β) I, ανωτέρω, για 
τον πενθρίτη· 

(δ) είδη της 9°(δ): πρώτα χωριστά σε γερό χαρτί και θα 
τοποθετούνται, όχι άνω των 3ΚΟ ανά κιβώτιο, σε κιβώτια 
από ινώδη σανίδα τα οποία θα στηρίζονται στη θέση τους με 
αποσβετικό υλικό· τα κιβώτια αυτά, όχι άνω των 10 ανά ξύ¬ 
λινο κιβώτιο, θα στερεώνονται με αποσβεστικό υλικό σε ξύ¬ 
λινο κιβώτιο κλεισμένο με βίδες σε τρόπο ώστε όχι μικρότε¬ 
ρος των 3 0Μ να γεμίζεται με αποσβεστικό υλικό σ’ όλα τα 
σημεία μεταξύ των, εκ αανίδος ινώδους, κιβωτίων και του 
κιβωτίου συσκευασϊας. 

(2) Κόλον των (I) (α) ή (I) (β) I. δεν πρέπει να ζυγίζει 
πάνω από 75 ΚΟ' κόλον της I (γ) δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω 
από 10 ΚΟ. Κόλον της (I) (β) 2, ή (I) (δ) δεν πρέπει να ζυγί¬ 
ζει πάνω από 25 Κ0. Κόλα τα οποία, με το περιεχόμενό 
τους, ζυγίζουν πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα με 
χειρολαβές. 

(1) Ύλες της 10° θα συσκευάζονται: 

όχι άνω των 500 γραμμαρίων ανά σάκκον, σε στερεά δεμέ- 2110 
νους σάκκους από κατάλληλο εύκαμπο υλικό· κάθε σάκκος 
θά τοποθετείται σε κυτίο από μέταλλο, ινώδη - σανίδα ή 
χαρτόνι (χαρτοσανίδα)· αυτά τα κυτία, όχι περισσότερα από 
30 ανά κιβώτιο συσκευασϊας, θα στερεώνονται με αποσβε¬ 
στικό υλικό σε ξύλινο κιβώτιο συσκευασϊας με πλήρεις πλευ¬ 
ρές πάχους όχι μικροτέρου των 12ΜΜ (χιλιοστών). 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 25 ΚΟ. 

(I) Ύλες και είδη της 11 0 θα συσκευάζονται: 


(α) ύλες της 11 °(α) και (β): 2111 

(1) όχι άνω των 2.5 ΚΟ ανά σάκκον, σε σάκκους τοποθε¬ 
τημένους σε κυτία κατασκευασμένα από ινώδη σανίδα, πλά¬ 
κες κασσιτέρου ή από αλουμίνιο. Τα κυτία θα στερεώνονται 
με. αποσβεστικό ύλικό σε ξύλινα είδη συσκευασϊας· ή 

(2) σε σάκκους κατασκευασμένους από ύφασμα με πυκνή 
ύφανση, τοποθετημένους σε ξύλινα κιβώτια· 

(β) είδη της 11 °(γ): ρολλαρισμένα με γερό χαρτί· κάθε ρό¬ 
λος δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 300 γραμμάρια. Οι ρόλ- 
λοι θα τοποθετούνται σε ξύλινο κιβώτιο επενδεδυμένο με 
γερό χαρτί. 

(2) Τα καλύμματα των ξύλινων κιβωτίων θα στερεώνο¬ 
νται με βίδες· εάν οι βίδες είναι κατασκευασμένες από σίδερο 
θα επιχρίονται με υλικό που δεν θα παράγει σπινθήρες όταν 
υποστεί κρούση ή τριβή. 

(3) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75ΚΟ 
εάν μεταφέρεται ως τμήμα πλήρους φορτίου, και όχι περισ¬ 
σότερο από 35 ΚΟ εάν δεν μεταφέρεται ως τμήμα πλήρους 
φορτίου. 

(1) Ύλες της 12° θα φυσιγγιοποιούνται μέσα σε περιτυ¬ 
λίγματα κατασκευασμένα: 

από κατάλληλη πλαστική ύλη ή χαρτί. Τα φυσίγγια θα βυθί¬ 
ζονται σε κηρό παραφίνης, κηροζίνης ή ρητίνη, ή θα τυλίζο- 
νται σε κατάλληλη πλαστική ύλη, ώστε να προστατεύονται 
από την υγρασία. Εκρηκτικά περιέχοντα πάνω από 6 στα 
εκατόν υγρούς νιτρικούς εστέρας θα φυσιγγιοποιούνται με 
χαρτί επενδεδυμένο με κηρόν παραφίνης ή κηροζίνη ή με 
αδιαπέραστη πλαστική ύλη όπως το πολυαιθυλένιο. Τα φυ¬ 
σίγγια θα τοποθετούνται σε ξύλινα είδη συσκευασϊας. 

(2) Φυσίγγια μη επενδεδυμένα με κηρόν παραφίνης ή κη- 
ροζίνην, ή φυσίγγια σε αδιαπέραστα περιτυλίγματα, θα γίνο¬ 
νται πακέτα που ζυγίζουν όχι άνω των 2.5 ΚΟ το καθένα. 

Έτσι κατασκευασμένα πακέτα, τα περιτυλίγματα των 
οποίων πρέπει να αποτελούνται τουλάχιστο από γερό χαρτί, 
θα βυθίζονται σε κηρό παραφίνης, κηροζίνη ή ρητίνη ή θα πε- 
ριτυλίγονται με κατάλληλη πλαστική ύλη ώστε να προστα¬ 
τεύονται από την υγρασία, τα πακέτα θα τοποθετούνται σε 
ξύλινα είδη συσκευασϊας. 

(3) Τα κλεισίματα των ξύλινων ειδών συσκευασϊας μπο¬ 
ρούν να ασφαλίζονται: Γ 

με μεταλλικές λωρίδες ή σύρματα δεμένα σφικτά γύρω τους. ' 2113 

(4) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ. Δεν 
πρέπει να περιέχει πάνω από 50ΚΟ εκρητικών. 

(5) Αντί των ξύλινων συσκευασιών των προβλεπομένων 
στις παραγράφους (1)και (2), επιτρέπεται επίσης να χρησι¬ 
μοποιούνται κατάλληλα κιβώτια, κατασκευασμένα από στε¬ 
ρεά ινώδη σανίδα ή κυματοειδή ινώδη .σανίδα, που είναι 
επαρκούς μηχανικής αντοχής και των οποίων τα πτερύγια 
(κλαπέτα) των καλυμμάτων και πυθμένων θα πρέπει να κλεί- 
νονται με κολλητικές ταινίες επαρκούς αντοχής. Το σχέδιο 
των κιβωτίων των κατασκευαζομένων από στερεά ινώδη σα¬ 
νίδα ή κυματοειδή ινώδη σανίδα πρέπει να εγκριθεί από την 
αρμόδια αρχή της χώρας της αναχωρήσεως. Ένα τέτοιο κό¬ 
λον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 30 ΚΟ· δεν πρέπει να πε¬ 
ριέχει πάνω από 25 ΚΟ εκρητικά. 

(1) Οι Ύλες της 13 0 θα φυσιγγιοποιούνται χάρτινα περι¬ 

τυλίγματα. Φυσίγγια μη επιχρισμένα με κηρόν παραφίνης ή 
κηροζίνην πρέπει αρχικά να γίνουν ρόλλοι με χαρτί το οποίον 
έχει καταστεί αδιαπέραστο. Θα κατασκευάζονται από χάρ¬ 
τινο περιτύλιγμα σε πακέτα ζυγίζοντα άνω των 2.5ΚΟ το 
καθένα, και θα στερεώνονται με αποσβεστικό υλικό σε ξύλινα 
είδη συσκευασϊας των οποίων το κλείσιμο μπορεί να εξασφά- 
λίζεται δια μεταλλικών ταινιών ή συρμάτων στερεωμένων 
σφικτά πέριξ αυτών. ν 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 35 ΚΟ. 

(1)Ύλες της 14° θα συσκευάζονται: 

(α)ύλες της 14 0 (α): φυσιγγιοποιημένες σε περιτυλίγματα 2114 
κατασκευασμένα από χαρτί το οποίο έχει καταστεί αδιαπέρα¬ 
στα. Τα φυσίγγια θα πακετάρονται με χάρτινο περιτύλιγμα 
ή, εάν χωρίς χάρτινο περιτύλιγμα, θα στερεώνονται με αδρα¬ 
νές αποσβεστικό υλικό σε ξύλινα είδη συσκευασϊας των 
οποίων το κλείσιμο μπορεί να εξασφαλίζονται δια μεταλλι¬ 
κών ταινιών ή συρμάτων δεμένων (στερεωμένων) σφικτά 
γύρω τους. 

(β) ύλες της 14°(β): φυσιγγιοποιημένες σε περιτυλίγματα 
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κατασκευασμένα από χαρτί το οποίο έχει καταστεί αδιαπέρα¬ 
στο. Τα φυσίγγια θα τοποθετούνται σε κυτίο από ινώδη σα¬ 
νίδα. Τα κυτία από ινώδη σανίδα, περιτυλιγμένα με χαρτί το 
οποίο έχει καταστεί αδιαπέραστο, θα στερεώνονται, «χωρίς 
να αφήνουν κενά διαστήματα, σε ξύλινα είδη συσκευασίας 
των οποίων το κλείσιμο μπορεί να εξασφαλιστεί με μεταλλι¬ 
κές ταινίες ή σύρματα δεμένα (στερεωμένα) σφικτά γύρω 
τους. 

(γ)ύλες της 14°(γ): 

1. φυσιγγιοποιημένες σε περιτυλίγματα κατασκευασμένα 
από κατάλληλη πλαστική ύλη ή χαρτί. Τα φυσίγγια μπορούν 
να εμβυθίζονται σε κηρό παραφίνης, κηροζίνην ή ρητίνην ή 
να περιτυλίγονται με κατάλληλη πλαστική ύλη, ώστε να προ- 
φυλάσαονται από την υγρασία. Εκρητικά περιέχοντα άνω του 
6 στα εκατόν υγρούς νιτρικούς εστέρες θα φυσιγγιοποιούνται 
με χαρτί επιχρισμένο με κηρόν παραφίνης ή κηροζίνην ή 
αδιαπέραστη πλαστική ύλη όπως το πολυαιθυλένιον. Τα φυ¬ 
σίγγια θα τοποθετούνται σε ξύλινα είδη συσκευασίας· 

2. φυσίγγια μη επιχρισμένα με κηρό παραφίνης ή κηροζίνης, 
ή φυσίγγια σε αδιαπέραστα περιτυλίγματα, θα παρασκευάζο¬ 
νται σε πακέτα ζυγίζοντα όχι πάνω από 2.5. ΚΟ το καθένα. 

Τα πακέτα αυτά, των οποίων το περιτύλιγμα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον από γερό χαρτί, θα εμβυθίζονται σε κηρό παρα¬ 
φίνης, κηροζίνη ή ρητίνη ή θα περιτυλίγονται με κατάλληλη 
πλαστική ύλη, ώστε να προστατεύονται από την υγρασία. Τα 
πακέτα θα τοποθετούνται σε ξύλινα είδη συσκευασίας. 

3. Το κλείσιμο των ξύλινων συσκευασιών μπορεί να εξα¬ 
σφαλίζεται δια μεταλλικών ταινιών ή συρμάτων δεμένων 
σφικτά γύρω τους· 

4. αντί των ξύλινων συσκευασιών των περιγραφομένων 
στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, επιτρέπεται επίσης ή 
χρησιμοποίηση καταλλήλων κιβωτίων, κατασκευασμένων 
από στερεά ινώδη σανίδα ή κυματοειδή ινώδη σανίδα που εί¬ 
ναι επαρκούς μηχανικής αντοχής και των οποίων τα πτερύ¬ 
για (κλαπέτα) των καλλυμμάτων και πυθμένων θα πρέπει να 
κλείνονται με κολλητικές ταινίες επαρκούς αντοχής. Το σχέ¬ 
διο των κιβωτίων των κατασκευασμένων από στερεά ινώδη 
σανίδα ή κυματοειδή ινώδη σανίδα πρέπει να εγκρίνεται από 
την αρμόδια αρχή της χώρας της αναχωρήσεως. 

(2) Κόλον περιέχον ύλες της 14°(α) ή (β) δεν πρέπει να 
ζυγίζει πάνω από 35ΚΟ. Κόλον περιέχον ύλες της 14° (γ) 
δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ· δεν πρέπει να περιέ¬ 
χει εκρητικά πάνω από 50 ΚΟ. Στη περίπτωση συσκευασίας 
της παραγράφου Ι(γ) 4, το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω 
από 30 ΚΟ ούτε να περιέχει εκρητικά πάνω από 25 ΚΟ.. 

3. Μικτή συσκευασία 

'Υλες αναγραφόμενες κάτω από αριθμόν είδους του περι¬ 
θωρίου 2101 δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο αυτά 
κόλον είτε με ύλες ομαδοποιημένες κάτω από τον αυτόν ή 
άλλον αριθμόν είδους του περιθωρίου αυτού, είτε με ύλες ή 
εμπορεύματα άλλων Κλάσεων, είτε με άλλα εμπορεύ¬ 
ματα. 

Σημείωση: Κόλα αναφερόμενα στο περιθώριο 2108 (1) 

(γ) μπορούν να περιέχουν οργανικάς αζωτούχους συνθέσεις 
εχούσας διαφορετικές συνθέσεις και ονομασίες. 

4. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) και ετικέτες κινδύνου επί των 
κόλων (βλέπε Προσθήκην Α. 9). 

Κόλα περιέχοντα πικρικόν οξύ (70° (α)) θα μαρκάρονται 2116 
με την ονομασία της ύλης με σαφείς, ευαναγνώστους και ανε¬ 
ξίτηλους ερυθρούς χαρακτήρες. Το μαρκάρισμα αυτό θα είναι 
στην επίσημη.γλώσσα της χώρας της αναχωρήσεως και επί¬ 
σης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική, ή η Γαλλική, ή 
η Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός 
εάν, τυχόν, δασμολόγια διεθνούς οδικής μεταφοράς, ή συμ¬ 
φωνίες συναφθείσες μεταξύ των ενδιαφερομένων για την επι¬ 
χείρηση της μεταφοράς κρατών, προβλέπουν αλλιώς. 

(1) Κόλα περιέχοντα ύλες και είδη της Κλάσεως Ια θα φέ- 2117 
ρουν ετικέτα σύμφωνον προς το μοντέλο Νο 1. 

(2) Κόλα περιέχοντα εύθραστα δοχεία μη ορατά από έξω 
θα φέρουν ετικέτα σύμφωνον προς το μοντέλο Νο 12. Εάν τα 
εύθραστα δοχεία περιέχουν υγρά, τα κόλα οφείλουν επιπρο¬ 
σθέτους, εκτός προκειμένου περί σφραγισμένων αμπουλών, 
να φέρουν ετικέτες συμφώνως προς το μοντέλο Νο 11, οι ετι¬ 
κέτες αυτές θα τοποθετούνται ψηλά σε δύο αντίθετες πλευρές 
των κιβωτίων ή κατά ισοδύναμον τρόπον οσάκις χρησιμο¬ 
ποιούνται άλλα είδη συσκευασίας. 


Β. Λεπτομέρειες του εγγράφου της μεταφοράς. 

(1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μετα¬ 
φοράς πρέπει να είναι σύμφωνη προς , μίαν των ονομασιών 
των υπογραμμισμένων στο περιθώριο 2101. Όταν η ονομα¬ 
σία της ύλης δεν καθορίζεται στη περίπτωση της 8°(α) και 
(β), θα πρέπει να χρησιμοποιείται η εμπορική ονομασία. Η 
περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να υπογραμμίζεται με 
κόκκινο και να ακολουθείται από λεπτομέρειες της Κλάσεως, 
του αριθμού του είδους (ομού με, το τυχόν, γράμμα), και τα 
αρχικά «ΑϋΚ» ή «ΚΙΕ>» (π.χ. Ια 3° (α) ΑΙ)Κ)). 

(2) Τα παρακάτω πρέπει να βεβαιούνται στο έγγραφο της 
μεταφοράς: «Η φύσις των εμπορευμάτων, και το είδος της 
συσκευασίας, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑϋΚ». 

(3) Για αποστολές οι οποίες, υπό περιθώριο II105 του 
Παραρτήματος Β, πρόκειται να γίνουν δεκτές για μεταφορά 
ως πλήρες φορτίο και μόνον, το έγγραφο της μεταφοράς θα 
εικονίζει επίσης το βάρος κάθε κόλου και τον αριθμόν και την 
φύση των ειδών συσκευασίας. 

Γ. Κενά είδη συσκευασίας 

(Ι)Ταείδη συσκευασίας της 15° πρέπει να είναι ασφαλώς 
κλεισμένα και στεγανά στον ίδιο βαθμό, σαν να ήσαν γεμάτα. 

(2) Άδειες συσκευασίες, ακαθάριστες, της παρ. 15° θα 
φέρουν τις ίδιες ετικέτες κινδύνου, σαν να ήσαν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς πρέπει να είναι: 
«Κενόν χόλο, Ια, 15°, ΑϋΚ (ή) ΚΙϋ». Η περιγραφή πρέπει 
να υπογραμμίζεται. 

ΚΛΑΣΗ Ιβ. - ΕΙΔΗ ΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ 
ΥΛΕΣ 

. 1. Κατάλογος ειδών. 

(1) Μεταξύ των ειδών που καλύπτονται από τον τίτλον 
της Κλάσεως Ιβ, μόνον τα αναγραφόμενα στο περιθώριο 
2131 θα γίνονται δεκτά για μεταφορά, και τότε μόνον υπό 
την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος 
και του παραρτήματος Β. Τα είδη αυτά τα οποία γίνονται δε¬ 
κτά υπό ωρισμένους όρους θα θεωρούνται ως είδη της ΑϋΚ. 

(2) Εάν τα είδη τα αναγραφόμενα εις 7°, 10° ή 11° του 
περιθωρίου 2131 συντίθενται από, ή είναι γεμισμένα με, 
εκρηκτικές ύλες που αναγράφονται στο περιθώριο 2101, οι 
ύλες αυτές πρέπει να πληρούν τους αφορώντας αυτούς όρους 
σταθερότητας και ασφαλείας τους αναγραφομένους στη Προ¬ 
σθήκη Α.Ι. 

1° Πυροσωλήνες με εμπορευμένοι: 

(α) πυροσωλήνες ταχείας καύσεως (αναφλέξεως) (πυρο¬ 
σωλήνες αποτελούμενοι από χοντρό σωλήνα με πυρήνα (φυ- 
2115 τίλλι) από μελανή πυρίτιδα, ή με φυτίλλι από νήματα εμποτι¬ 
σμένα με μελανή πυρίτιδα, ή με φυτίλλι από βαμβακό - νή¬ 
ματα εμπλουτισμένα με άζωτο)· 

(β) εκρηκτικοί πυροσωλήνες υπό μορφήν μικράς τομής 
μεταλλικών σωλήνων με λεπτά τοιχώματα και με πυρήνα 
γεμισμένον με εκρηκτική ύλην βλέπε επίσης Προσθήκην 
Α.Ι, περιθώριο 3108· 

(γ) εύκαμπτοι εκρηκτικοί πυροσωλήνες τυλιγμένοι σε 
ύφασμα ή πλαστική ύλη, μικράς τομής και με πυρήνα (φυ- 
τΐλλι) γεμισμένον με εκρηκτικήν ύλην βλέπε επίσης Προσθή¬ 
κην Α.Ι, περιθώριο 3109)· 

(δ) εκρηκτικοί πυροσωλήνες ακαριαίας ενεργείας (μικράς 
- τομής υφασμένοι πυροσωλήνες με πυρήνα γεμισμένο με 
εκρηκτική ύλη πειό επικίνδυνη από τον πενθρίτη). 

Για άλλους πυροσωλήνες, βλέπε Κλάσιν Ιγ, 3 ° (περιθώ¬ 
ριο 2171). ■ 

Μη - εκρηκτικά εμπύρια (εμπύρια τα οποία δεν παράγουν 
διαρρηκτικόν αποτέλεσμα είτε με τη βοήθεια πυροκροτητών 
είτε με άλλα μέσα): 

(α) κρουσιφλεγή καψύλλια· 

(β) 1. Εμπορευμένοι θάλαμοι φυσιγγίων κεντρικής - κρού- 
σεως μη γεμισμένοι με προωθητική πυρίτιδα, για πυροβόλα 
όπλα όλων των διαμετρημάτων· 

2. εμπορευμένοι θάλαμοι φυσιγγίων ΚΙΜ - ΕΙΚΕ, μη γε¬ 
μισμένοι με προωθητική πυρίτιδα, για όπλα ΕΕΟΒΕΚΤ και 
ατομικά όπλα ομοίων διαμετρημάτων 

(γ) φυτίλλια, ελικοειδή - εμπύρια και λοιπά όμοια εμπύρια 
περιέχοντα μικρό γέμισμα (μελανή πυρίτιδα ή άλλες εκρηκτι¬ 
κές ύλες), που ενεργοποιούνται με τη τριβή, κρούση ή τον 
ηλεκτρισμόν· 
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(δ) πυροσωλήνες άνευ οιουδήποτε μηχανισμού, π.χ. πυρο- 
κροτητού, δημιουργούντες διαρρηκτικόν αποτέλεσμα και 
χωρίς μεταδοτικόν (τροφοδοτικόν) γέμισμα (ΤΚΑΝ5ΜΙ5- 
5ΙΟΝ ΟΉΑΚΟΕ). 

3° Σιδηροδρομικά σήματα ομίχλης 

4° Φυσίγγια φορητών (ατομικών) όπλων (με εξαίρεση 
τα περιέχοντα εκρηκτικό γέμισμα (βλέπε 11°); 

(α) Φυσίγγια κυνηγιού- 

(β) Φυσίγγια ΕΕΟΒΕΚΤ- 

(γ) τροχιοδεικτικά φυσίγγια- 

(6) εμπρηστικά φυσίγγια- 

(ε) λοιπά φυσίγγια κεντρικής - κρούσεως. 

Σημείωση: Πλην των φυσιγγίων κηνυγίου με μολυβδένια 
σκάγια, μόνον τα φυσίγγια το διαμέτρημα των οπποίων δεν 
υπερβαίνει τα 13.2 Μ Μ (χιλιοστά) θα θεωρούνται ως είδη 
της 4°. 

5° Εκρηκτικοί πυροσωλήνες: 

(α) πυροκροτητές μετά ή ανευ μηχανισμού βραδείας ενέρ¬ 
γειας- βραδείας ενεργείας συνδετικά τεμάχια για εκρηκτι¬ 
κούς πυροσωλήνες- 

(β) ηλεκτρικοί πυροκροτητές εφοδιασμένοι με πυροσωλή¬ 
νες μετά ή ανευ μηχανισμών βραδείας ενεργείας- 

(γ) πυροκροτητές με αναφλεκτικά εμπύρια (πυροκροτητές 
συνδυασμένοι με μεταδοτικόν (τροφοδοτικόν) γέμισμα απο- 
τελούμενον από πεπιεσμένον εκρηκτικό)· βλέπε επίσης Προ¬ 
σθήκην Α.Ι., περιθώριο 311-0- 

(ε) πυροσωλήνες με πυροκροτητές (Γ115ΕΟ ΟΕΤΟΝΑ- 
ΤΟΒ5) μετά ή άνευ μεταδοτικού (τροφοδοτικού) γεμίσμα¬ 
τος- 

(στ) πυροκροτητές με καψύλλιον . κρούσεως 
(«Βθύ(ΙΗΟΝ5 ΑΕΕϋΜΕυΚδ») μετά ή ανευ μηχανισμού 
βραδείας ενεργείας, μετά ή ανευ μηχανισμού πυροδοτήσεως, 
και άνευ μεταδοτικού (τροφοδοτικού) γεμίσματος. 

6° Ηχοβολιστικά καψύλλια (πυροκροτητές, μετά ή ανευ 
εμπυρίων, περιεχόμενοι σε μεταλλικούς σωλήνες). 

7 ° Είδη με προωθητικόν γέμισμα, πλην των αναγραφο- 
μένων στή παράγραφο 8 ° ■ είδη με εκρηκτικό γέμισμα- είδη 
με προωθητικό και εκρηκτικό γέμισμα, υπό τον όρον ότι πε¬ 
ριέχουν μόνον εκρηκτικές ύλες της Κλάσεως Ια, άπαντα χω¬ 
ρίς μηχανισμόν παράγοντα διαρρηκτικόν αποτέλεσμα (π.χ. 
πυροκροτητή). Το γέμισμα των ειδών αυτών μπορεί να περι¬ 
λαμβάνει τροχιοδεικτικήν ύλην (βλέπε επίσης 8° και 11 °). 

Σημείωση: Μη - εκρηκτικά εμπύρια (2°) επιτρέπονται 
στα είδη αυτά. 

8 0 Είδη γεμισμένα με τροχιοδεικτικές ύλες ή ύλες προορι- 
ζόμενες για σηματοδοσία, μετά ή ανευ προωθητικού γεμί¬ 
σματος, μετά ή ανευ απορριπτικού γεμίσματος, και άνευ 
εκρηκτικού γεμίσματος, εις τα οποία η προωθητική ή τρο¬ 
χιοδεικτική ύλη συμπιέζεται κατά τέτοι τρόπο ώστε τα είδη 
να δύνανται να εκραγούν όταν αναφλεγούν. 

9° Καπνογόνοι μηχανισμοί περιέχοντες χλωρικά (άλατα) 
ή μεταφέροντες εκρηκτικό γέμισμα ή εκρηκτικό αναφλεκτικό 
γέμισμα. 

Για καπνογόνες ύλες για αγροτικούς και δασικούς σκο¬ 
πούς, βλέπε Κλάση Ιγ, περιθώριο 2171 27°. 

10° Διατρητικοί μηχανισμοί περιέχοντες γέμισμα από δυ¬ 
ναμίτη ή απο εκρηκτική ύλη όμοια με δυναμίτη, μετά πυρο¬ 
σωλήνων και άνευ οιουδήποτε μηχανισμού παράγοντος διαρ- 
ρηκτικόν αποτέλεσμα (π.χ. πυροκροτητή), μηχανισμοί κοί¬ 
λου - γεμίσματος για βιομηχανικούς σκοπούς, περιέχοντες 
όχι άνω του 1 Κ§ εκρηκτικής ύλης ασφαλισμένης εντός θή¬ 
κης, και άνευ πυροκροτητή. 

11 0 Είδη με εκρηκτικό γέμισμα, είδη με προωθητικό και 
εκρηκτικό γέμισμα, άπαντα εφοδιασμένα με μηχανισμό πα¬ 
ράγοντα διαρρηκτικόν αποτέλεσμα (π.χ. πυροκροτητής), το 
σύνολο καλώς ασφαλισμένο. Το βάρος κάθε είδους δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 25Κ§. 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα. 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας: 2132 

(1) Τα είδη συσκευασίας θα είναι έτσι κλεισμένα και στε¬ 
γανά ώστε να εμποδίζουν την απώλεια του περιεχομένου. Η 
χρήση μεταλλικών ταινιών ή συρμάτων δεμένων γύρω από 
τον κόλον για να εξασφαλίζουν το κλείσιμον τους επιτρέπεται- 
η χρήση των-είναι υποχρεωτική σε κιβώτια που έχουν κα¬ 


λύμματα με μεντεσέδες εάν τα καλύμματα δεν είναι εφοδια¬ 
σμένα με αποτελεσματικό μηχανισμό ώστε να αποφεύγεται 
οποιασήποτε χαλάρωση του κλεισίματος. 

(2) Τα υλικά από τα οποία τα είδη συσκευασίας και τα 
κλεισίματά των κατασκευάζονται πρέπει να μη κινδυνεύουν 
να προσβληθούν από το περιεχόμενό τους ή να σχηματίζουν 
με αυτό επιβλαβείς ή επικίνδυνες ενώσεις. 

(3) Τα είδη συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
καλυμμάτων, πρέπει να είναι, αρκετά σκληρά και στερεά σε 
όλα τα μέρη των για να αποφεύγονται τυχόν χαλάρωση κατά 
την μεταφορά και για να είναι σύμμορφα προς τις γενικές 
απαιτήσεις μεταφοράς. Τα διάφορα είδη πρέπει να είναι σω¬ 
στά στερεωμένα στις συσκευασίες τους, οι δε εσωτερικές συ- 
σκευασίες πρέπει να είναι σωστά στερεωμένες στις εξωτερι¬ 
κές συσκευασίες. Άν δεν καθορίζεται άλλως στο άρθρο με τί¬ 
τλο «Συσκευασία ομοειδών αντικειμένων», οι εσωτερικές συ¬ 
σκευασίες μπορούν να περιλαμβάνονται σε εξωτερικές συ¬ 
σκευασίες είτε καθεμία χωριστά είτε σε ομάδες. 

(4) Το αποσβεστικό υλικό θα ταιριάζει στη φύση του περιε¬ 
χομένου. 

2. Συσκευασία εμπορευμάτων του αυτού είδους. 

Είδη της 1° θα συσκευάζονται ως εξής: 213Γ 

(α) είδη της 1 ° (α) και (β): σε ξύλινες συσκευασίες ή σε βα¬ 
ρέλια κατασκευασμένα από αδιαπέραστη ινώδη σανίδα. Το 
κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 120 Κ§ εν τούτοις, 
βαρέλι από ινώδη σανίδα δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 
75Κ 6 - 

(β) είδη της 1 ° (γ): ρολλαρισμένα σε μήκη των 250μ. σε 
καρούλια από ξύλο ή ινώδη σανίδα. Τα καρούλια θα τοποθε¬ 
τούνται σε ξύλινα κιβώτια κατά τέτοιο τρόπο ώστε νε μη 
μπορούν να έρχονται σε επαφή είτε το ένα με το άλλο είτε με 
τις πλευρές των κιβωτίων. Το κιβώτιο δεν πρέπει να πειρέχει 
πάνω από 1.000 μ. πυροσωλήνα- 

(γ) είδη της 1 0 (δ): ρολλαρισμένα σε μήκη μέχρι 125μ. σε 
καρούλια από ξύλο ή ινώδη σανίδα τα οποία θα συσκευάζο¬ 
νται σε ξύλινα κιβώτια, κλεισμένο με βίδες, και έχον πλευρές 
πάχους όχι λιγώτερο των 18ΜΜ (χιλ.), κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε τα καρούλια να μη μπορούν να έλθουν σε επαφή είτε το 
ένα με το άλλο είτε μετις πλευρές του κιβωτίου. Το κιβώτιο 
δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 1.000 μ. εκρηκτικού πυρο- 
σωλήνος στιγμιαίας ενεργείας. 

(1) Είδη της 2° θα συσκευάζονται ως εξής: 213 Ζ 

(α) είδη της 2 ° (α): καψύλλια με ακάλυπτο εκρηκτικό γέ¬ 
μισμα, όχι πάνω από 500 ανά κυτίο ή μικρό κιβώτιο, και 
καψύλλια με καλυπτομένη εκρηκτική γόμωση, όχι πάνω από 
5.000 ανά κυτίο ή μικρό κιβώτιο, σε μεταλλικά κυτία από 
ινώδη σανίδα ή μικρά ξύλινα κιβώτια. Οι συσκευασίες αυτές 
θα τοποθετούνται σε ξύλινο ή μεταλλικό κιβώτιο συσκευα¬ 
σίας· 

(β) είδη της 2 0 (β) 1: εμπυρευμένοι θάλαμοί φυσιγγίων 
κεντρικής κρούσεως, μη γεμισμένοι με προωθητική πυρί¬ 
τιδα, για πυροβόλα όπλα όλων των διαμετρημάτων, σε κι¬ 
βώτια από ξύλο ή ινώδη σανίδα ή σε υφασματένιους σάκ- 
κους- 

(γ) είδη της 2° (β) 2: εμπορευμένοι θάλαμοι φυσιγγίων 
ΚΙΜ - ΕΙΚΕ, μη γεμισμένοι με προωθητική πυρίτιδα, για 
όπλα ΓΕΟΒΕΚΤ και πυροβόλα όπλα ομοίων διαμετρημά¬ 
των, όχι πάνω από 5000 ανά κυτίο, σε κυτία κατασκευα¬ 
σμένα από μεταλλικό έλασμα ή ινώδη σανίδα τα οποία θα το¬ 
ποθετούνται σε κιβώτιο συσκευασίας κατασκευασμένο από 
ξύλο ή μεταλλικό έλασμα'όμως, οι εμπορευμένοι αυτοί θάλα¬ 
μοι φυσιγγίων ΚΙΜ - ΕΙΚΕ μπορούν επίσης να συσκευάζο¬ 
νται, όχι πάνω από 25.000 ανά σάκκον, σε σάκκο ο οποίος 
θα ασφαλίζεται με κυματοειδή ινώδη σανίδα σε κιβώτιο συ¬ 
σκευασίας κατασκευασμένο από ξύλο ή σίδερο- 

(δ) είδη της 2° (γ) και (δ): σε κυτία από ινώδη σανίδα, 
ξύλο ή μεταλλικό έλασμα τα οποία θα τοποθετούνται σε είδη 
συσκευασίας κατασκευασμένα από ξύλο ή μέταλλο. 

(2) Κόλον περιέχον είδη ης 2 0 (α), (γ) ή (δ) δεν πρέπει να 
ζυγίζει πάνω από 100 Κ§. 

(1) Είδη της 3° θα συσκευάζονται σε κιβώτια κατα- 2135 
σκευασμένα από σανίδες πάχους όχι μικροτέρου των 18ΜΜ 
(χιλ.), με γλωσσίδι και αυλάκια και συναρμολογούμενα με 
ξύλινες βίδες. Τα σήματα ομίχλης θα ασφαλίζονται σε κιβώ¬ 
τια με αποσβεστικό υλικό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπο- 
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ρούν να έρχονται σε επαφή είτε το ένα με το άλλο είτε με τις 
πλευρές του κιβωτίου. 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 50Κ§. 

(1) Είδη της 4° (α), (β) και (ε) θα τοποθετούνται σφικτά σε 
σταθερά κλεισμένα κυτία κατασκευασμένα από έλασμα, ξύλο 
ή ινώδη σανίδα- τα κυτία αυτά θα τοποθετούνται, χωρίς κενά 
διαστήματα, σε κιβώτια συσκευασίας κατασκευασμένα από 
μέταλλο, ξύλο, σκληρή σανίδα, στερεά ινώδη σανίδαή κυμα¬ 
τοειδή ινώδη σανίδα- η ινώδης σανίδα πρέπει να έχει γίνει 
αδιαπέραστη δι’ εμποτισμού και να είναι επαρκούς μηχανι¬ 
κής αντοχής. 

Κιβώτια από ινώδη σανίδα θα κλείονται με κολλητικές 
ταινίες επαρκούς αντοχής. Το μοντέλο παραγωγής κιβω¬ 
τίων κατασκευαζομένων στερεά ινώδη σανίδα ή κυματοειδή 
ινώδη σανίδα πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή της 
χώρας της αναχωρήαεως. 

(2) Είδη της 4° (γ) και (δ) θα τοποθετούνται, όχι άνω των 
400 ανά κυτίο, σε κυτία κατασκευασμένα από μεταλλικό 
φύλλο (έλασμα), ξύλο ή ινώδη σανίδα 1 τα κυτία αυτά θα συ¬ 
σκευάζονται ασφαλώς σε κιβώτια συσκευασίας κατασκευα¬ 
σμένα από μέταλλο ή ξύλο. 

(3) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 Κ§ 
όμως, όπου χρησιμοποιούνται κιβώτια από Χάρντμπόρντ 
(ΙΙΑΒΟΒΟΑΚΟ) ή ινοσανίδα, το κόλον το περιέχον είδη της 
4(α) (β) ή (ε) δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 40Κ§, 

(1) Είδη της 5° θα συσκευάζονται ως κάτωθι: 

(α) είδη της 5° (α): όχι άνω των 100 ανά δοχείον προκει- 
μένου περί πυροκροτητών και όχι άνω των 50 ανά δοχείον 
προκειμένου περί συνδετικών τεμαχίων, σε δοχεία, κατα¬ 
σκευασμένα από έλασμα ή αδιαπέραστη ινοσανίδα, όπου και 
θα προστατεύονται καλώς κατά- της αναφλέξεως και θα 
ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό. Δοχεία από έλασμα 
(φύλλο - μετάλλου) θα επενδύονται με εύκαμπο υλικά. Τα κα¬ 
λύμματα θα ασφαλίζονται γύρω - γύρω με κολλητικές ται¬ 
νίες. Τα δοχεία, όχι άνω των 5 ανά πακέτο ή κυτίο προκειμέ¬ 
νου περί πυροκροτητών και όχι άνω των 10 ανά πακέτο ή 
κυτίο προκειμένου περί συνδετικών τεμαχίων, θα κλείονται 
σε πακέτο ή τοποθετούνται σε κυτίο από ινοσανίδα. Τα πα¬ 
κέτα ή κυτία θα συσκευάζονται σε ξύλινο κιβώτιο κλεισμένο 
με βίδες και με πλευρές πάχους όχι μικροτέρου των 18 ΜΜ 
(χιλ.). ή σε είδος συσκευασίας από φύλλο - μετάλλου, του εί¬ 
δους τούτου συσκευασίας ή του κιβωτίου ασφαλιζομένων με 
αποσβεστικό υλικό σε κιβώτιο συσκευασίας με πλευρές όχι 
μικροτέρου πάχους των 18ΜΜ (χιλ.) κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να υπάρχει διάστημα όχι μικρότερο των 3€Μ γεμι¬ 
σμένο με αποσβεστικό υλικό σε όλα τα σημεία μεταξύ του ξύ¬ 
λινου κιβωτίου ή της συσκευασίας εκ φύλλου - μετάλλου και 
του κιβωτίου συσκευασίας- 

(β) είδη της 5° (β) όχι άνω των 100 ανά πακέτο, σε πα¬ 
κέτα με εναλλάξ πυροκροτητές κείμενους προς τα αντίθετα 
άκρα του πακέτου. Όχι περισσότερα των 10 τούτων θα δένο¬ 
νται μαζί για να σχηματίζουν ένα συλλογικό πακέτο. Όχι πε¬ 
ρισσότερα των πέντε συλλογικών τούτων πακέτων θα ασφα¬ 
λίζονται με αποσβεστικό υλικό σε ξύλινο κιβώτιο συσκευα¬ 
σίας με πλευρές πάχους όχι μικροτέρου των 18 ΜΜ (χιλ.), ή 
σε συσκευασία από φύλλο - μετάλλου κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να περιέχεται ένα διάστημα όχι μικρότερο των 3 0Μ γεμι¬ 
σμένο με αποσβεστικό υλικό σε όλα τα σημεία μεταξύ των 
συλλογικών πακέτων και του κιβωτίου συσκευασίας ή της 
συσκευασίας από φύλλο - μετάλλου- 

(γ) είδη της 5° (γ): πυροσωλήνες εφοδιασμένοι με πυρο- 
κροτητήρες, ρολλαρισμένοι σε πηνία- όχι άνω των 10 πηνίων 
θα γίνονται ρολλό το οποίο θα τυλίγεται με χαρτί. Όχι περισ¬ 
σότεροι των 10 ρόλλοι θα ασφαλίζονται με αποσβεστικό 
υλικό ε μικρό ξύλινο κιβώτιο κλεισμένο με βίδες και με πλευ¬ 
ρές πάχους όχι μικροτέρου των 12 χστ. 

Σε κιβώτιο συσκευασίας με πλευρές πάχους τουλάχιστον 
18 χστ. δεν πρέπει να ασφαλίζονται με αποσβεστικά υλικά 
περισσότερα από 10 μικρά κιβώτια κατά τρόπο ώστε θα μεί¬ 
νει διάστημα τουλάχιστον 3 εκ. σε όλα τα διάκενα μεταξύ 
των μικρών κιβωτίων, γεμισμένα με αποσβεστικό υλικό. 

(δ) είδη της 5° (δ): 

1. όχι άνω των 100 πυροκροτητών ανά κιβώτιο, σε ξύ¬ 
λινα κιβώτια με πλευρές πάχους όχι μικροτέρου των 18 ΜΜ 
(χιλ.). κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πυροκροτητές να χωρίζο¬ 


νται μεταξύ τους όχι λιγώτερο από 1 0Μ καθώς και από τις 
πλευρές του κιβωτίου. Οι αναφερόμενες πλευρές θα είναι μα¬ 
τισμένες και ο πυθμένας το κάλυμμα θα ασφαλίζονται με βί- 

2136 δες. Εάν το κιβώτιο είναι έπενδεδυμένο με φύλλο ψευδαργύ¬ 
ρου ή φύλλο αλουμινίου,-πλευρικό πάχος 16ΜΜ (χιλ.) είναι . 
επαρκές. Το κιβώτιο θα ασφαλίζεται με αποσβεστικό υλικό 
σε κιβώτιο συσκευασίας με πλευρές πάχους όχι μικροτέρου 
των 18 ΜΜ (χιλ.) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένα 
διάστημα όχι μικρότερο των 3 0Μ γεμισμένο με αποσβε¬ 
στικό υλικό σε όλα τα σημεία μεταξύ αυτού και του κιβωτίου 

• συσκευασίας·ή 

2. όχι άνω των 5 πυροκροτητών ανά κυτίον, σε κυτία από 
φύλλο - μετάλου, των πυροκροτητών τοποθετημένων εις 
αυτά εντός ξύλινων πλαισίων από λεπτές λωρίδες ξύλου ή 
εντός διατρήτων τεμαχίων ξύλου. Το κάλυμμα θα ασφαλίζε¬ 
ται γύρω - γύρω με κολλητικές ταινίες. Όχι περισσότερα 
των 20 κυτίων από φύλλο μετάλλου θα τοποθετούνται σε κι¬ 
βώτιο συσκευασίας με πλευρές πάχους όχι μικροτέρου των 
1811Μ (χιλ.)· 

(3) είδη της 5 0 (ε): όχι των 50 ανά κιβώτιο, σε ξύλινα κι¬ 
βώτια με πλευρές πάχους όχι μικροτέρου των 18 ΜΜ (χιλ.). - 
Τα είδη θα ασφαλίζονται εντός των κιβωτίων δια ξυλίνου κα¬ 
τασκευάσματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χωρίζονται όχι 
λιγώτερο του 10Μ μεταξύ των και από τις πλευρές του κι¬ 
βωτίου. Οι πλευρές του κιβωτίου θα είναι ματισμένες και ο 

2137 πυθμήνας και το κάλυμμα θα ασφαλίζονται με βίδες και με 
αποσβεστικό υλικό σε κιβώτιο συσκευασίας με πλευρές πά¬ 
χους όχι μικροτέρου των 18ΜΜ (χιλ.) κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να υπάρχει ένα διάστημα όχι μικρότερο των 3ΕΜ(εκ.) 
γεμισμένο, με αποσβεστικό υλικό σε όλα τα σημεία μεταξύ 
των κιβωτίων και του κιβωτίου συσκευασίας. Το διάστημα 
μπορεί να μειωθεί όχι λιγώτερο του 10Μ(εκ) εάν γεμισθεί με 
πλάκες από πορώδη ξύλινη ίνα. Εάν τα είδη συσκευασθούν 
επί μέρους (ατομικά) και έχουν σταθερά στερεωθεί σε ερμητι¬ 
κώς κλείνοντα κυτία κατασκευασμένα από φύλλο μετάλλου ή 
πλαστική ύλη, μπορούν να τοποθετηθούν σε ξύλινο κιβώτιο., 
συσκευασίας με πλευρές πάχους όχι μικροτέρου των 18ΜΜ 
(χιλ.). Τα είδη πρέπει να χωρίζονται μεταξύ των και να έχουν 
σταθερά ασφαλισθεί με πλάκες από ινώδη σανίδα ή ξύλινη 
ίνα· 

(στ) είδη της 5° (στ): 

1. όχι άνω των 50 ανά κιβώτιο, σε ξύλινα ή μεταλλικά κι¬ 
βώτια- στα κιβώτια αυτά κάθε εκρηκτικό τμήμα του 
«ΒΟΙΌΗΟΝ ΑΚΕΕΙΜΕυΚ» (πυροκροτητού με καψύλλιο 
κρούσεως) θα έχουν έτσι τακτοποιηθεί σε ξύλινο με εγκοπές 
υποστήριγμα ώστε η απόστασις μεταξύ των γειτνιαζόντων 
πυροκροτητών και μεταξύ των εξωπυροκροτητών 
«ΒΟυΟΗΟΝδ ΑΕΚυΜΕυΚδ» και της πλευράς του κιβω¬ 
τίου δεν είναι μικρότερη των 2ΕΜ(εκ)· κλείνοντας το κά¬ 
λυμμα του κιβωτίου θα εξασφαλίζεται πλήρης ακινησία του 
συνόλου- όχι περισσότερα των 3 κιβωτίων θα τοποθετούνται, · 
μη αφήνοντας κενά διαστήματα, σε ξύλινο κιβώτιο συσκευα¬ 
σίας με πλευρές πάχους όχι μικρότερου των 18 ΜΜ (χιλ.) ή 
■ 2. σε κυτία κατασκευασμένα από ξύλο ή μέταλλο- στα κυ¬ 
τία αυτά κάθε «ΒΟΙΙΕΗΟΝ ΑΕΚυΜΕΙΙΚ» θα υποστηρίζεται 
από πλαίσιο κατά τρόπο ώστε η απόσταση μεταξύ δύο 
«ΒΟΙΌΗΟΝ ΑΕΕϋΜΕυΚδ» και μεταξύ ενός «ΒΟΙΌΗΟΝ 
ΑΕΕϋΜΕυΚ» και της πλευράς του κυτίου να μην είναι μι- 

• κρότερξ των 20Μ (εκ.) και να εξασφαλίζεται η ακινησία του 
συνόλου- τα κυτία αυτά θα τοποθετούνται σε κιβώτιο συ¬ 
σκευασίας με πλευρές πάχους όχι μικροτέρου των 18 ΜΜ 
(χιλ.) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διάστημα όχι μι¬ 
κρότερο των 3 Ο.Μ (εκ.) γεμισμένο με αποσβεστικό υλικό σε 
όλα τα σημεία μεταξύ των κυτίων και μεταξύ των κυτίων και 
του κιβωτίου συσκευασίας- το κόλον δεν πρέπει να περιέχει 
περισσότερα από 150 «ΒΟϋΟΉΟΝ ΑΕΚυΜΕυΚδ». 

(2) Το κάλυμμα του κιβωτίου συσκευασίας θα κλείνει με 
βίδες ή μεντεσέδες και πτυσσόμενες ράβδους/μπάρες. 

(3) Κάθε κόλον περιέχον είδη της 5 0 θα είναι εφοδιασμένο 
με κλείσιμο προστατευόμενο είτε από μολυβδένιες είτε άλλες, 
σφραγίδες επί δύο κεφαλών κοχλίου εις τα άκρα του κυρίου 
άξονος του καλύμματος ή των πτυσσομένων ράβδων, είτε 
από λωρίδα, φέρουσα το εμπορικό σήμα, κολλημένη με γόμα 
στο κάλυμμα και στις δύο αντίθετες πλευρές του κιβωτίου. 

(4) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ κόλα 
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ζυγίζοντα πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα με χειρο¬ 
λαβές. 

(1) Είδη της 6° θα ρολλαρισθούν χωριστά σε χαρτί και θα 
τοποθετηθούν σε περιτυλίγματα κυματοειδούς ινοσανίδας. 
Θα συσκευασθούν όχι περισσόερα των 25 ανά κυτίο, σε κυτία 
από ισοσάνιδα ή φύλλο μετάλλου. Τα καλύμματα θα ασφαλί¬ 
ζονται γύρω - γύρω με κολλητικές ταινίες. ’Οχι πάνω από 
20 κυτία θα τοποθετούνται σε ξύλινο κιβώτιο συσκευα- 
σίας. 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 50ΚΟ. Κόλα 
ζυγίζοντα άνω των 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα με χειρολα¬ 
βή· 

(1) Είδη της 7° θα συσκευάζονται σε ξύλινα κιβώτια κλει¬ 
σμένα με βίδες ή μεντεσέδες και πτυσσόμενες ράβδους (μπά¬ 
ρες) και με πλευρές πάχους όχι μικρότερου των 16 ΜΜ 
(χιλ.), ή σε δοχεία κατασκευασμένα από μέταλλο ή κατάλ- 
ληση πλαστική ύλη επαρκούς αντοχής. Τα καλύμματα και οι 
πυθμένες των ξύλινων κιβωτίων μπορούν επίσης να κατα¬ 
σκευάζονται από πολύ πεπιεσμένη χαρτοσανίδα με πλευρές 
ίσης αντοχής. Είδη ζυγίζονται άνω των 20 ΚΟ μπορούν επί¬ 
σης να προωθούνται σε σκελετοκιβώτια ή χωρίς συσκευασία. 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 ΚΟ εάν 
περιέχει είδη καθένα των οποίων το περιεζόμενον ζυγίζει 
πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα με χειρολαβές. 

(1) Είδη της 8° θα συσκευάζονται σε ξύλινα κιβώτια, σε 
βαρέλια από ινοσανίδα ή οποία έχει καταστεί αδιαπέραστη, ή 
σε δοχεία μεταλλικά ή από κατάλληλη πλαστική ύλη επαρ¬ 
κούς αντοχής. Η κεφαλή αναφλέξεως θα προστατεύεται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διασπορά 
του γεμίσματος από το είδος. 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 ΚΟ· 
όμως, όταν χρησιμοποιούνται βαρέλια από ινοσανίδα, το κό¬ 
λον δεν θα ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ. Κιβώτια των οποίων το 
περιεχόμενον ζυγίζει πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα 
με χειρολαβές. 

Είδη της 9° θα κλείνονται σε ξύλινα είδη συσκευασίας. Το 
κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ. κόλα ζυγίζο¬ 
ντα πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα με χειρολαβές. 

Είδη της 10° θα συσκευάζονται σε ξύλινα κιβώτια. Κόλα 
ζυγίζονται πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα με χειρο¬ 
λαβές. 

Είδη της 11 0 θα συσκευάζονται ως εξής: 

(α) είδη διαμέτρου μικροτέρας των 13,2ΜΜ (χιλ.): όχι 
περισσότερα των 25 ανά κυτίο, συσκευασμένα σφικτά σε κυ¬ 
τία από ισοσάνιδα κλείνοντα σταθερά σε δοχεία κατασκευα¬ 
σμένα από κατάλληλη πλαστική ύλη επαρκούς αντοχής· τα 
κυτία αυτά ή δοχεία θα τοποθετούνται, χωρίς άδεια διαστή¬ 
ματα, σε ξύλινο κιβώτιο, με πλευρές πάχους όχι μικρότερου 
των 18 ΜΜ (χιλ.), το οποίο μπορεί να έχει επενδυθεί με πλά¬ 
κες - κασσιτέρου, φύλλο ψευδαργύρου ή φύλλο αλουμινίου, ή 
με κατάλληλη πλαστική ύλη επαρκούς αντοχής. 

Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 60 ΚΟ. Κόλα 
ζυγίζοντα πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα με χειρο¬ 
λαβές. 

(β) είδη διαμέτρου από 13.2 ΜΜ (χιλ.) μέχρι 57 ΜΜ 
(ΧΛ·): 

1. Χωριστά 

σε σωλήνα κατασκευασμένο από ινοσανίδα ή από κατάλληλη 
πλαστική ύλη, γερόν, εφαρμοστόν, κλείνοντα γερά και στα 
δύο άκρα· ή 

σε σωλήνα κατασκευασμένον από ινοσανίδα ή κατάλληλη 
πλαστική ύλη, γερόν, εφαρμοστόν, κλεισμένον στο ένα άκρο 
και ανοικτόν στο άλλο· ή 

σε σωλήνα κατασκευασμένον από ινοσανίδα ή κατάλληλη 
πλαστική ύλη, ανοικτόν και στα δύο άκρα αλλά με εσωτερική 
προεξοχή ή άλλον κατάλληλον εσωτερικόν μηχανισμόν ώστε 
να αποφεύγεται η μετακίνηση του είδους. 

Συσκευασμένα κατά τον τρόπο αυτόν, όχι περισσότερα 
από: 

300 είδη διαμέτρου όχι μικρότερης των 13.2 ΜΜ (χιλ.) 
και όχι μεγαλύτερης των 21 ΜΜ (χιλ.)· ή 

60 είδη διαμέτρου άνω των 21 ΜΜ (χιλ.), αλλά όχι άνω 
των 37 ΜΜ (χιλ.)· ή 

25 είδη διαμέτρου μεγαλύτερης των 37ΜΜ (χιλ.) και όχι 
μεγαλύτερης των 57 ΜΜ (χιλ.) θα τοποθετούνται σε στρώ¬ 


ματα σε ξύλινο κιβώτιο με πλευρές πάχους όχι μικρότερου 
των 18 ΜΜ (χιλ.), το δε ξύλινο κιβώτιο θα είναι επενδεδυ- 

2138 μένο με πλάκα κασσιτέρου, φύλλο ψευδαργύρου, ή φύλλο 
αλουμινίου. 

Προκειμένου περί ειδών συσκευασμένων σε σωλήνες ανοι¬ 
κτές και στα δύο άκρα ή στο ένα, το κιβώτιο της συσκεαυσίας 
θα είναι επενδεδυμένο στη πλευρά ή στις πλευρές που γειτνιά¬ 
ζουν με τα ανοικτά άκρα των σωλήνων με φύλλα πιλήματος 
πάχους όχι μικροτέρου των 7 μμ (χιλ.) ή με φύλλο του αυτού 
πάχους διπλής όψεως κυματοειδούς ινοσανίδος ή ομοίου υλι¬ 
κού. 

το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 ΚΟ. Κόλα 

2139 ζυγίζοντα πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα με χειρο¬ 
λαβές. 

2. Είδη διαμέτρου 20 ΜΜ (χιλ.) μπορούν επίσης να συ¬ 
σκευάζονται, όχι περισσότερα των 10 ανά κυτίον, σε γερά κυ¬ 
τία από ινοσανίδα επενδεδυμένα με κηρόν παραφίνης και 
εφοδιασμένα με κυψελοειδές κάτω παρέμβλημα και με χωρί¬ 
σματα από ινοσανίδα επιχρισμένην μη κηρόν παραφίνης. Τα 
κυτία θα κλείνονται με κομμιωμένη δικλείδα (κλαπέτο). Όχι 
περισσότερα των 30 Κυτίων θα συσκεαύζονται σφικτά σε ξύ¬ 
λινο κιβώτιο με πλευρές πάχους όχι μικρότερου των 18 ΜΜ 
(χιλ.), το δε ξύλινο κιβώτιο θα είναι επενδεδυμένο με φύλλο 
ψευδαργύρου, πλάκα κασσιτέρου ή φύλλο αλουμινίου. 

2140 Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 ΚΟ· 

Κόλα ζυγίζοντα πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα 

με χειρολαβές. 

3. Είδη διαμέτρου όχι μεγαλύτερας των 30 ΜΜ (χιλ.) 
μπορούν, σε αριθμό μη υπερβαίνοντα τον αναφερόμενον υπό 
στοιχίον I, ανωτέρω, να τοποθετούνται επίσης σε ταινίες και 
συσκευάζονται σε γερό χαλύβδινο δοχείο. Το δοχείο αυτό 
μπορεί να είναι κυλινδρικό. 

Τα είδη αυτά τοποθετούνται σε ταινίες θα περιβάλλονται 
από κατάλληλο μηχανισμό ώστε να αποτελούν συμπαγή μο¬ 
νάδα και να αποφεύγεται η απόσταση του καθενός των ει- 

2141 δών. Μία ή περισσότερες μονάδες θα στερεώνονται στο δο¬ 
χείο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μετατοπίζονται. 

Τα άκρα των ειδών των τοποθετημένων σε ταινίες θα 

2142 ακουμπούν πάνω σε αντικραδατικά μη μεταλλικά υποστη¬ 
ρίγματα. 

Το κάλυμμα του δοχείου πρέπει να κλείνει κατά τρόπον 

2143 στεγανόν και να ασφαλίζεται με μηχανισμόν ασφαλίσεως δυ- 
νάμενον να σφραγισθεί ώστε τα είδη να μη μπορούν να πέ¬ 
σουν. 

Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 ΚΟ· 

Κόλα ζυγίζοντα πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα 
με χειρολαβές. Υποδοχείς ικανοί να ρολλαρισθούν θα έχουν 
τα καπάκια τους εφοδιασμένα με γερή χειρολαβή ώστε να 
μπορούν να μεταφερθούν· 

4. είδη διαμέτρου όχι μικροτέρας των 30 Μ (χιλ.) και όχι 
μεγαλυτέρας των 57 Μ Μ (χιλ.) μπορούν επίσης να συσκευά¬ 
ζονται χωριστά σε γερό, εφαρμοστό, ερμητικά - κλεισμένο 
κυλινδρικό κυτίο κατασκευασμένο από ινώδη σανίδα, ίνα ή 
κατάλληλη πλαστική ύλη. Όχι περισσότερα των 40 των κυ¬ 
τίων αυτών θα τοποθετούνται σε στρώματα σε ξύλινο κιβώ¬ 
τιο με πλευρές πάχους όχι μικρότερου των 18 ΜΜ (χιλ.). 

Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω σπό 100 1ι§. Κόλα 
ζυγίζοντα πάνω από 30 Ι<§ θα είναι εφοδιασμένα με χειρολα¬ 
βές. 

(γ) λοιπά είδη της 11°: σύμφωνα με τις διατάξεις του πε¬ 
ριθωρίου 2139(1). Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 
100 1ί§. Κόλα ζυγίζοντα πάνω από 30 λ Η πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με χειρολαβές. 

Σημείωση: Προκειμένου πει ειδών περιεχόντων τόσον 
προωθητικόν όσον και εκρηκτικόν γέμισμα, η διάμετρος εις 
την οποίαν αναφερόμεθα είναι εκείνη του κυλινδικού τμήμα¬ 
τος του περιέχοντος το εκρηκτικό γέμισμα. 

Μικτή συσκευασία 

(1) Είδη αναφερόμενα υπό αριθμόν είδους του περιθωρίου 
2131 μπορούν να μη συμπεριλαμβάνονται στο αυτό κόλον 
είτε με είδη διαφόρου είδους αλλά του αυτού αριθμού είδους, 
είτε με είδη άλλου αριθμού είδους του ανωτέρω περιθωρίου, 
είτε με ύλες ή είδη ανήκοντα σε άλλες Κλάσεις, είτε με άλλα 
εμπορεύματα. 


2144 
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(2) Τα παρακάτω, όμως είδη μπορούν να συμπεριλαμβά- 
νονται στο αυτό χόλον: 

(α) είδη της 1°, μεταξύ των. 

Όταν είδη της 1 ° (α) και (β) συμπεριληφθούν στο αυτό 
κόλον, θα συσκευάζονται σύμφωνα με το περιθώριο 2133(α). 

Όταν είδη της 1 0 (γ) συμπεριληφθούν στο αυτό κόλον με 
είδη της 1 0 (α) ή (β) ή αμφότερα, τα είδη της 1 ° (γ) θα συ¬ 
σκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσες γι’ αυτά 
και η εξωτερική συσκευασία θα είναι προβλεπομένη για είδη 
της 1 0 (α) ή (β). Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 
120 Ιε§.· 

(β) είδη της 2 0 (α) με εκείνα της 2 ° (β), υπό τον όρον ότι 
αμφότερα περιέχοντα σε εσωτερικά είδη συσκευασίας αποτε- 
λούμενα εκ κυτίων τοποθετημένων σε ξύλινα κιβώτια. Το χό¬ 
λον δεν πρέπει να ζυγίζει πάρα πάνω από 100 Ιίβ’ 

(γ) είδη της 4°, μεταξύ των, λαμβανομένων υπόψει των 
διατάξεων για εσωτερικά είδη συσκευασίας, εντός ξυλίνου 
εσωτερικής συσκευασίας. Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει 
πάνω από 100 1ί§? 

(δ) είδη της 7 ° με εκείνα της 5 ° (α), (δ), (ε) και (στ), υπό 
τον όρον ότι η συσκευασία των τελευταίων τούτων εμποδίζει 
την μετάδοσιν πιθανής εκπυρσοκροτήσεως στα είδη της 7 0 . 

Σε ένα κόλον, 'ο αριθμός των ειδών 5 ° (α), (δ), (ε) και (στ) 
πρέπει να είναι ο αυτός με εκείνον των ειδών 7°. Το κόλον 
δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 

4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου πάνω στα κόλα 
(βλέπε Προσθήκην Α.9). 

Κόλα περιέχοντα είδη της Κλάσεως Ιβ θα φέρουν ετικέτα 
σύμφωνον με το μοντέλο Νο Ι,/Ομως κόλα περιέχοντα είδη 
της 1 ° (δ), 5 0 και 6 ° θα φέρουν δύο ετικέτες σύμφωνες προς 
το μοντέλο Νο 1. 

Β. Λεπτομέρειες (στοιχεία) του εγγράφου της μεταφο- 2146 
ράς. 

(1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μετά- 2147 
φοράς πρέπει να συμφωνεί με μίαν των ονομασιών των υπο¬ 
γραμμισμένων στο περιθώριο 2131· πρέπει να επχει υπο¬ 
γράμμιση και να ακολουθείται από λεπτομέρειες (στοιχεία) 

της Κλάσεως, τον αριθμό του είδους, μαζί με το , τυχόν, 
γράμμα, και τα αρχικά «ΑΟΚ» ή «ΚΙΕ)» (π.χ. 1β 2° (α), 

ΑΟΚ). 

(2) Τα παρακάτω πρέπει να βεβαιώνονται στο έγγραφο 
της μεταφοράς: 

«Η φύση των εμπορευμάτων, και το είδος συσκευασίας 
συμφωνούν με τις διατάξεις της ΑΟΚ». 

2148- 

2162 

Γ. Κενά είδη συσκευασίας 

Καμμία διάταξη 2163 

2164- 

2169 


ΚΛΑΣΗ 1γ. - ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΕΣ, ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

1. Κατάλογος εμπορευμάτων 

(1) Μεταξύ των υλών και των ειδών των καλυπτόμενων 2170 
υπό τόν τίτλον της Κλάσεως Ιγ, μόνον τα αναγραφόμενα στο . 
περιθώριο 2171 θα γίνονται δεκτά για μεταφορά, και τότε 

μόνον υπό επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Παραρτή¬ 
ματος και του Παραρτήματος Β. Αυτές οι ύλες και είδη που 
πρόκειται να γίνουν δεκτά για μεταφορά υπό ωρισμένους 
όρους θα θεωρούνται ως ύλες και είδη της ΑΟΚ. 

(2) Τα είδη που πρόκειται να γίνουν δεκτά πρέπει να πλη¬ 
ρούν τους παρακάτω όρους: 

(α) Το εκρηκτικό γέμισμα θα συγκροτείται, τακτοποιείται 
και διανέμεται κατά τοιούτον τρόπον ώστε ούτε η τριβή, το 
κούνημα ή κρούση, ακόμη και η ανάφλεξη των συσκευασμέ¬ 
νων ειδών να μπορούν να οδηγήσουν σε μία έκρηξη του όλου 
περιεχομένου του κόλου· 

(β) λευκός ή κίτρινος φώσφορος μπορεί να μη χρησιμο¬ 
ποιείται εκτός με είδη της 2° και 20°. 

(γ) η εκρηκτική σύνθεση των πυροτεχνημάτων (21 0 - 
24°), μαγνησίου (26°) και οι καπνογόνες συνθέσεις των πα¬ 
ρασιτοκτόνων (27°), δεν πρέπει να περιέχουν χλωρικά 
άλατα· 


(δ) το εκρηκτικό γέμισμα πρέπει" να πληροί τους όρους 
σταθερότητας της Προσθήκης Α.Ι. περιθώριο 3111, 

Α. Αναφλεκτήρες:' 

1° (α) Πυρεία ασφαλείας (με βάσιν χλωρικού καλιού και 2171 
θείου· 

(β) πυρεία με βάσιν χλωρικού καλιού και υποθειούχου φω¬ 
σφόρου (αεσκισουλφίδιο του φωσφόρου), ως και αναφλεκτή¬ 
ρες τριβής. 

- 2° Ταινίες εμπυρίων για φανούς ασφαλείας και ταινίες 
εμποτισμένων σε κηρό παραφίνης εμπυρίων για φανούς 
ασφαλείας. 1.000 εμπύρια δεν πρέπει να περιέχουν εκρητικό 
πάνω από 7.5 γραμμάρια. 

Για ταινίες καψυλλίων, βλέπε 15°. 

3 ° Πυροσωλήνες βραδείας - καύσεως (πυροσωλήνες απο- 
τελούμένοι από λεπτό αδιαπέραστο σωλήνα με στενό τμήμα 
πυρήνος μελανής πυρίτιδος). 

Για άλλους πυροσωλήνες, βλέπε Κλάσιν 1β, 1 ° (περιθώ¬ 
ριο 2131). 

4° Νήμα πυροκυλίνης (ΡΥΚΟΧΙΕΙΝ ΤΗΚΕΑϋ) (βαμ- 
βακόνημα εμπλουτισμένο με άζωτο). Βλέπε επίσης Προσθή¬ 
κην Α1 περιθώριο 3101. 

5° Σωληνωτοί αναφλεκτήρες («ΕΑΝΟΕδ ϋ’ ΑΕΕ- 
1)ΜΑΟΕ») (σωλήνες από ινοσανίδα, περιέχοντες μικρή ποσό¬ 
τητα συνθέσεως πυροσωλήνας εξ οξογονοποιημένων υλών 
και οργανικών υλών και, πιθανόν, εξ αρωματικών συνθέσεων 
εμπλουτισμένων με άζωτο) και καψύλλια θερμίτη με δισκία . 
αναφλεκτήρων. 

6° Αναφλεκτήρες ασφαλείας για πυροσωλήνες (φυσίγγια 
από χαρτί περιέχοντα εμπύριον διαπερασμένον με νήμα (φυ- 
τίλι) προοτιζόμενον να προκαλέσέι τριβήν, ή σχάση, ή παρό¬ 
μοιους μηχανισμούς). 

7° (α) Ηλεκτρικά εμπύρια χωρίς πυροκροτητή· 

(β) δισκία για ηλεκτρικά εμπύρια. 

8° Ηλεκτρικοί αναφλεκτήρες (π.χ. αναφλεκτήρες προορι- . 
ζόμενοι για ανάφλεξη φωτογραφικού μαγνησίου).. Το, γέμι¬ 
σμα του καθενός τούτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 γρ. 
ούτε να περιέχει πάνω από 106 στα εκατό βροντώδη υδράρ¬ 
γυρο. 

Σημείωση: Συσκευές τύπου ηλεκτρικού λαμπτήρος παρά- 
γουσαι ξαφνικό φως και περιέχουσαι γέμισμα αναφλέξεως 
όμοιο με εκείνο των ηλεκτρικών αναφλεκτήρων δεν υπόκει- 
νται στις διατάξεις της ΑΪ)Κ. 

Β. Πυροτεχνικά είδη κάι παιγνίδια: καψύλλια και (ταινίες) 
καψυλλίων: εκρηκτικά είδη· 

9° Πυροτεχνικά είδη εσωτερικού (π.χ. Κύλινδροι 
ΒΟδΟΟ, βόμβες κοφετί, κοτιγιόν). Είδη μέ βάσιν εμπλουτι¬ 
σμένο με άζωτο βάμβακα (κολλοδιοβάμβακας) δεν πρέπει να 
περιέχουν περισσότερο από 1 γραμμάριο ανά είδος. 

10° Εκρηγνυόμενα κουφέτα (μπομπόνια), λουλουδο - 
κροτίδες, ταινίες εμπλουτισμένες με αζωτούχο χαρτί (κολλο- 
διόχαρτο). 

11 ° (α) Εκρυγνυόμενα μπιζέλια, εκρυγνυόμενες βομβίδες 
και λοιπά όμοια πυροτεχνικά παιγνίδια περιέζοντα βροντώδη 
άργυρο· φ 

(β) εκρηγνυόμενα πυρεία (σπίρτα)· 

(γ) εξαρτήματα με βροντώδη άργυρο", 
προστίθεται ότι: στα ανωτέρω (α), (β) και (γ): 

1.000 είδη δεν πρέπει να περιέχουν πάνω από 2,5 γραμμά¬ 
ρια βροντώδη άργυρο. 

12° Εκρηκτικά χαλίκια, ·το καθένα μεταφέρον, εξωτε¬ 
ρικά, γέμισμα εκρηκτικής ύλης πλην κροτικού άλατος όχι 
πάνω από 3 γραμμάρια. 

13° Πυροτεχνικά πυρεία (π.χ. Βεγγαλικά πυρεία, πυρεία 
χρυσής βροχής, ή πυρεία ΟΑδΟΛΟΕ - ΟΓ - ΓΕΟ- 
ΨΕΚδ). 

14*° Μαγικά κεριά χωρίς κεφαλές αναφλέξεως. 

15 Ρ Καψύλλια για παιδικά παιγνίδια, ταινίες καψυλλίων 
και ελατήρια καψυλλίων. 

1.000 καψύλλια δεν πρέπει να περιέχουν πάνω από 7.5 
γραμμάρια εκρηκτικής ύλης ελευθέρας από κροτικό άλας. 

Για ταινίες καψυλλίων για φανούς ασφαλείας, βλέπε 2 °. 

16° Εκρηκτικοί φελλοί με εκρηκτικό γέμισμα έχον βάση 
φωσφόρου και χλωρικού άλατος ή με γέμισμα κροτικού άλα¬ 
τος ή ομοίας συνθέσεως πεπιεσμένο σε φυσίγγια κάρντ - 
μπορντ. 1.000 φελλοί εν πρέπει να περιέχουν περισσότερο 
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από 60 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης εκ χλωρικού άλατος 
ούτε περισσότερο από 10 γραμμάρια κροτικού άλατος συνθέ- 
σεως με βάσιν κροτικού άλατος. 

17° Στρογγυλά βαρελότα με εκρηκτικό γέμισμα έχον 
βάση φωσφόρου και χλωρικού άλατος. 1.000 βαρελότα δεν 
πρέπει να περιέχουν πάνω από 45 γραμμάρια εκρηκτικής 
ύλης. 

18° Καψύλλια από κάρτν - μπόρντ (πυρομαχικά παιγνι- 
διών) με εκρηκτικό γέμισμα έχον βάση φωσφόρου και χλωρι- 
κού άλατος ή με γέμισμα κροτικού άλατος ή ομοϊας αυνθέ- 
σεως. 1.000 καψύλλια δεν πρέπει να περιέχουν πάνω από 
25 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. 

10° Καψύλλια από κάρντ - μπόρντ εκρηγνυόμενα κάτω 
από το πόδι, με προστατευμέμο γέμισμα έχον βάση φωσφό¬ 
ρου και χλωρικού άλατος. 1.000 καψύλια δεν πρέπει να πε¬ 
ριέχουν περισσότερα από 30γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. 

20° (α) Εκρηκτικά φύλλα (ϋΕΤΟΝΑΤΙΝΟ 5ΗΕΕΤ5)· 

(β) ΜΑΚΤΙΝΙΚΑ5 (έτσι καλούνται τα Ισπανικά πυροτε¬ 
χνήματα. 

Αμφότερα περιλαμβάνουν ένα μίγμα από λευκό (κίτρινο) 
και ερυθρό φώσφορο με χλωρικό κάλιο και όχι λιγώτερο του 
50 στα, εκατόν αδρανών υλών που δεν συμμετέχουν στην 
αποσύνθεση του μίγματος φωσφόρου και χλωρικού άλατος. 

Ένα φύλλο δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 2,5 γραμμάρια 
και ένα ΜΑΚΤΙΝΙΚΑ πάνω από 0,1 γραμμάρια. 

Γ. Πυροτεχνήματα 

21 0 Πύραυλοι (ρουκέτες) ΑΝΤΙ - ΗΑΕί χωρίς πυροκρο¬ 
τητή, βόμβες και εσχάρες (όλμοι) (ΓΙΚΕΡΟΤ5). 

Το γέμισμα, συμπεριλαμβανομένου του προωθητικού γε¬ 
μίσματος, δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 14 ΚΟ ανά είδος, 
ή βόμβα ή όλμος (ΓΙΚΕΡΟΤ) όχι πάνω από 18 ΚΟ συνο¬ 
λικά. 

22° Εμπρηστικές βόμβες, ρουκέτες. Ρωμαϊκά κεριά, πη¬ 
γές (πίδακες), τροχοί και παρόμοια πυροτεχνήματα, με γέμι¬ 
σμα μη ζυγίζον πάνω από 1.200 γραμμάρια ανά είδος. 

23° ΟΑΝΝΟΝ 5ΗΟΤ5 (Βλήματα Πυροβόλου), ζυγίζον 
το καθένα όχι πάνω από 600 γρμμάρια κοκκώδους μελανής 
πυρίτιδας ή 220 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης όχι περισσότε¬ 
ρον επικίνδυνης της πυρίτιδας αλουμινίου με υπερχλωρικόν 
κάλιον, ΚΙΚίΕ 5ΗΟΤ5 (Βλήματα Τυφεκίου) (κροτικά) το 
καθένα περιέχον όχι πάνω από 20 γραμμ. κοκκώδη πυρί¬ 
τιδα, άπαντα εφοδιασμένα με πυροσωλήνες με καλυμμένα 
άκρα· και παρόμοια είδη παράγοντα δυνατή εκπυρσοκρό- 
τηση (κρότο). 

Για σιδηροδρομικά σήματα ομίχλης, βλέπε Κλάση 1β, 3 ° 

(περιθώριο 2131). 

24° Μικρά πυροτεχνήματα (π.χ. στρακαστρούκες, οφεί- 
δια, χρυσή βροχή, αργυρή βροχή, εάν περιέχουν όχι πάρα 
πάνω από 1.000 γραμμάρια κοκκώδη μελανή πυρίτιδα ανά 
144 είδη, υφαίστεια και κομήτες χειρός, εάν περιέχουν όχι 
παρά πάνω από 30 γραμμάρια κοκκώδους μελανής πυρίτι- 
δος το καθένα). 

25° Βεγγαλικά χωρίς κεφαλές αναφλέξεως (π.χ. Βεγγα- 
λικές δάδες, φώτα, φλόγες). 

26° ΜΑΟΝΕδΙϋΜ ΓΕΑ5Η - ΡΟΜ3ΕΚ5 (Μαγνήσιο 
για φλάς φωτογραφικών μηχανών), όχι πάρα πάνω από 5 
γραμμάρια ανά σακκούλα ή σωλήνα, σε χάρτινες σακκούλες 
ή μικρούς γυάλινους σωλήνες. 

4. παρασιτοκτόνα (ύλες και είδη): 

27° Καπνογόνες ύλες για γεωργικούς και δασικούς σκο¬ 
πούς, και καπνογόνα φυσίγγια προς χρήσιν ως παρασιτο- 
κτόνα. 

Για καπνογόνους μηχανισμούς περιέχοντας χλωρικά 
άλατα ή μεταφέροντα εκρηκτικό γέμισμα ή εκρηκτικό ανα¬ 
φλεκτικό γέμισμα, βλέπε Κλάσιν 1β, 9° (περιθώριο 2131). 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας 

(1) Τα είδη συσκευασίας θα είναι έτσι κλεισμένα και στα- 2172 
γανά ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτες απώλεια του περιε¬ 
χομένου. . 

(2) Τα είδη συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
κλεισιμάτων των, πρέπει να είναι επαρκώς άκαμπτα και 
γερά σε όλα τα μέρη τους ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
χαλάρωση διαρκούσης της μεταφοράς και να πληρούν τους 


κανονικούς όρους μεταφοράς. Τα είδη θα πρέπει να ασφαλί¬ 
ζονται σταθερά, και οι εσωτερικές συσκευασίες σταθερά 
ασφαλισμένες στις εξωτερικές συσκευασίες. Εκτός εάν άλλως 
ειδικώς ορίζεται στο άρθρο υπό τον τίτλον «Συσκευασία μιας 
ύλης ή εμπορευμάτων του αυτού είδους», τα εσωτερικά είδη 
συσκευασίας μπορούν να εσωκλείονται σε εξωτερικά είδη συ¬ 
σκευασίας, είτε ένα - ένα είτε ομαδικά. 

(3) Το αποσβεστικό υλικό θα ταιριάζει με τη φύση του πε¬ 
ριεχομένου. 

2. Συσκευασία μιας ύλης ή εμπορευμάτων του αυτού εί¬ 
δους. 

(1) Είδη της 1 0 (α) θα συσκευάζονται σε κυτία ή βι- 2171 
βλία. Τα κυτία αυτά ή βιβλία θα τυλίγονται με χοντρό χαρτί 
ώστε να αποτελούν ένα συλλογικό κόλον, όλες οι πτυχές του 
οποίου θα κολλούνται. Τα βιβλία μπορούν επίσης να τοποθε¬ 
τούνται σε κυτία κατασκευασμένα από ινώδη σανίδα ή από 
υλικό όχι ευχερώς εύφλεκτο (π.χ. ακετυλοκυτταρίνη). 

Τα από ινώδη σανίδα κυτία ή τα συλλογικά κόλα θα τοπο¬ 
θετούνται σε γερό κιβώτιο κατασκευασμένο από ξύλο, μέ¬ 
ταλλο, σανίδα πεπιεσμένου ξύλου, γερή στερεά ινώδη σανίδα 
ή διπλή όψεως κυματοειδούς ινώδους σανίδας. 

Όλες οι ενώσεις των μεταλλικών κιβωτίων θα κλείνονται 
με μαλακή κόλαση ή με διπλή - ραφή. 

Τα κιβώτια από ινώδη σανίδα θα κλείνονται με ενωμένα 
πτερύγια (κλαπέτα). Τα άκρα των εξωτερικών πτερυγίων, 
και όλες οι ενώσεις, είτε θα κολλούνται είτε θα κλείνουν στα¬ 
θερά δΓ άλλου καταλλήλου μέσου. 

Εάν τα από ινώδη σανίδα κυτία ή τα συλλογικά πακέτα 
συσκευάζονται σε κιβώτια από ινώδη σανίδα, το βάρος του 
κόλου δεν θα υπερβαίνει τα 20 ΚΟ. 

(2) Είδη της 1 ° (β) θα είναι έτσι συσκευασμένα σε κυτία 
ώστε να ποφεύγεται κάθε μετακίνησις. Όχι περισσότερα από 
12 από αυτά τα κυτία θα εγκλείονται σε πακέτο, όλες οι πτυ¬ 
χές του οποίου θα καλλούνται. 

Όχι περισσότερα από 12 από αυτά τα πακέτα θα τυλίγο¬ 
νται με γερό χαρτί ώστε να. αποτελούν ένα συλλογικό πακέτο, 
όλες οι πτυχές του οποίου θα κολλούνται. Τα συλλογικά πα¬ 
κέτα θα τοποθετούνται σε γερό κιβώτιο κατασκευασμένο από 
ξύλο, μέταλλο, χάρντ - μπόρντ πεπιεσμένου ξύλου, γερή στε¬ 
ρεά ινώδη σανίδα ή διπλής όψεως κυματοειδή ινώδη σανίδα. 

Όλες οι ενώσεις των μεταλλικών κιβωτίων θα ασφαλίζο¬ 
νται με μαλακή συγκόλληση ή διπλή ραφή. 

Κιβώτια από ινώδη σανίδα θα κλείνονται με ενωμένα πτε¬ 
ρύγια (κλαπέτα). Τα άκρα των εξωτερικών πτερυγίων και 
όλες οι ενώσεις, πρέπει είτε να κολλούνται είτε να κλείνονται 
σταθερά δι’ άλλου καταλλήλου μέσου. 

Εάν τα συλλογικά πακέτα συσκευάζονται σε κιβώτια από 
ινώδη σανίδα, το βάρος του κόλου δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 20 ΚΟ. 

(1) Είδη της 2° θα συσκευάζονται σε κυτία κατασκευα¬ 
σμένα από φύλλο μετάλλου ή ινώδη σανίδα. Όχι περισσότερα 
από 30 κιβώτια από φύλλο μετάλλου ή 144 κιβώτια από 
ινώδη σανίδα θα κλείνονται σε ένα πακέτο το οποίο δεν πρέ¬ 
πει να περιέχει περισσότερο από 90 γραμμάρια εκρηκτικής 
ύλης. Τα πακέτα αυτά θα τοποθετούνται σε κιβώτιο συ¬ 
σκευασίας, με καλώς ενωμένες πλευρές πάχους όχι μικροτέ- 
ρου των 18 ΜΜ (χιλ.), επενδεδυμένο με γερό χαρτί ή με λε¬ 
πτό φύλλο φευδαργύρου ή αλουμινίου ή με φύλλο από πλα¬ 
στικήν ύλην όχι ευχερώς εύφλεκτη. Πλευρικόν πάχος 11 
ΜΜ (χιλ.) αρκεί για κόλον που ζυγίζει όχι πάνω από 35 ΚΟ 
εάν το κιβώτιο περιβληθεί με σιδερένια ταινία. 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 ΚΟ. 

(1) Είδη της 3 0 θα συσκευάζονται σε ξύλινα κιβώτια επεν- 
δεδυμένα με γερό χαρτί ή λεπτό φύλλο ψευδαργύρου ή αλου¬ 
μινίου, ή σε βαρέλια αδιάβροχου ινώδους σανίδος. 

Μικρές αποστολές που ζυγίζουν όχι πάνω από 20 ΚΟ, πε- 
ριτυλιγμένες με κυματοειδή ινώδη σανίδα, μπορούν επίσης 
να γίνονται πακέτα με γερό δι - φύλλο χαρτί συσκευασίας 
ασφαλώς δεμένα με σπάγγο. 

(2) Οσάκις χρησιμοποιούνται βαρέλια από ινώδη σανίδα, 
το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 75 ΚΟ. 

(1) Νήμα πυροκυλίνης (ΡΥΚΟΧΥΕ1Ν ΤΗΚΕΑϋ) (4°) 2176 

θα ρολλάρεται, σε μήκη όχι υπερβαίνοντα τα 30 μ. ανά ρόλ- 
λον, ή ρόλλους ινώδους σανίδας, ο κάθε ρόλλος θα τυλίγεται 
σε χαρτί. Όχι περισσότεροι από 10 από αυτούς τους ρόλλους 
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θα τυλίγονται σε χαρτί συσκευασίας ώστε να αποτελούν πα¬ 
κέτα τα οποία θα ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό σε μι¬ 
κρά ξύλινα κιβώτια. Τα κιβώτια θα τοποθετούνται σε ξύλινο 
κιβώτιο συσκευασίας. 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 6.000 μ. 
νήματος πυροκυλίνης (ΡΥΚΟΧΥΕΙΝ ΤΗΚΕΑΰ). 

(1) Είδη της 5° θα συσκευάζονται, όχι περισσότερα των 
25 ανά κυτίον, σε κυτία κατασκευασμένα από πλάκα κασσι¬ 
τέρου ή ινώδη σανίδα εν τούτοις, καψύλλια θερμίτη μπορούν 
να συσκευάζονται, όχι περισσότερα από 100 ανά κυτίον, σε 
κυτία από ινώδη σανίδα. Όχι περισσότερα από 40 από αυτά 
τα κυτία θα ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό σε ξύλινο κι¬ 
βώτιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορούν να έλθουν σε 
επαφή είτε μεταξύ των είτε με τις πλευρές του κιβωτίου. 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 ΚΟ. 

(1) Είδη των 6° - 8° θα συσκευάζονται: 

(α) είδη της 6°: σε ξύλινα κιβώτια- 

(β) είδη της 7°(α): σε ξύλινα κιβώτια ή σε ξύλινα βυτία ή 
σε βαρέλια κατασκευασμένα από αδιαπέραστη ινώδη σανίδα- 
(γ) είδη της 7° (β): όχι περισσότερα των 1.000 ανά κυτίο, 
ασφαλιζόμενα με αποσβεστικό υλικό από πριονόσκονη (πριο¬ 
νίδια) σε κυτία από ινώδη σανίδα διηρημένα σε όχι λιγώτερο 
από τρία διαμερίσματα περιέχοντα το καθένα περίπου τον αυ¬ 
τόν αριθμόν ειδών και διαχωριζόμενα με τιθέμενα μεταξύ αυ¬ 
τών φύλλα από ινώδη σανίδα. Τα καλύμματα των κυτίων θα 
ασφαλίζονται με κομμιωμένες γύρω - γύρω ταινίες. Όχι πε¬ 
ρισσότερα από 100 από τα κυτία αυτά από ινώδη σανίδα θα 
τοποθετούνται σε διάτρητο δοχείο από φύλλο - σιδήρου. Το 
δοχείο τούτο θα ασφαλίζεται με αποσβεστικό υλικό σε κιβώ¬ 
τιο συσκευασίας ξύλινο το οποίο θα κλείνει με βίδες και του 
οποίου οι πλευρές θα έχουν πάχος όχι μικρότερο των 18 ΜΜ 
(χιλ.) κατά τοιούτο τρόπο ώστε να υπάρχει διάστημα όχι λι¬ 
γότερο των 3 ΕΜ (εκ.) γεμισμένο με αποσβεστικό υλικό σε 
όλα τα σημεία μεταξύ του δοχείου από φύλλο - σιδήρου και 
του κιβωτίου συσκευασίας- 

(δ) είδη της 8°: σε κυτία από ινώδη σανίδα. Τα κυτία θα 
γίνονται πακέτο το οποίο θα περιέχει όχι περισσότερους από 
1.000 ηλεκτρικούς αναφλεκτήρες. Το πακέτο θα τοποθετεί¬ 
ται σε ξύλινο κιβώτιο συσκευασίας. 

(2) Προκειμένου περί βαρελίων από ινώδη σανίδα, το κό¬ 
λον που περιέχει είδη της 7 0 (α) δεν πρέπει να ζυγίζει περισ¬ 
σότερο από 75 ΚΟ. Κόλον που περιέχει είδη της 7°(β) δεν 
πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 50 ΚΟ εάν ζυγίζει περισ¬ 
σότερο από 30ΚΟ θα είναι εφοδιασμένο με χειρολαβές. 

(1) Είδη των 9° - 26° θα εγκλείονται (εσωτερική συ- 
σκευασία): · 

(α) είδη των 9 0 και 10 0 : σε χάρτινα είδη συσκευασίας ή σε 
κυτία- 

(β) είδη της 11 ° (α): όχι περισσότερα των 500 ανά κυτίο 
από ινώδη σανίδα ή ανά μικρό ξύλινο κιβώτιο, ασφαλιζόμενα 
με αποσβεστικό υλικό από πριονίδια: 

1. σε κυτία από ινώδη σανίδα τα οποία θα τυλίγονται με 
χαρτί- ή 

2. σε μικρά ξύλινα κιβώτια- 

(γ) είδη της 11 0 (β) όχι περισσότερα των 10 ανά βιβλίο, 
σε βιβλία- όχι περισσότερα των 100 βιβλίων μαζί θα συ¬ 
σκευάζονται σε κυτίο από ινώδη σανίδα ή τυλίγονται με γερό 
χαρτί- 

(δ) είδη της 11° (γ): όχι περισσότερα από 10 ανά σακ- 
κούλα, σε σακκούλες χάρτινες ή από κατάλληλη πλαστική 
ύλη- όχι περισσότερες από 100 σακκούλες μαζί θα συσκευά¬ 
ζονται σε κυτίο από ινώδη σανίδα- 

(ε) είδη της 12°: όχι περισσότερα από 25 ανά κυτίο, σε 
κυτία από ινώδη σανίδα- 

(στ) είδη της 13°: κυτία τυλιγμένα σε χαρτί ώστε να απο¬ 
τελούν πακέτα περιέχοντα το καθένα όχι περισσότερα από 12 
κυτία- 

(ζ) είδη της 14°: σε κυτία ή σακκούλες από χαρτί ή κα¬ 
τάλληλη πλαστική ύλη. Οι συσκευασίες αυτές θα τυλίγονται 
σε χαρτί ώστε να αποτελούν πακέτα περιέχοντα το καθένα 
όχι περισσότερα των 144 των ειδών αυτών- 

(η) είδη της 15 0 : σε κυτία από ινώδη σανίδα περιέζοντα το 
καθένα: 

όχι περισσότερα των 100 καψυλλίων, το καθένα, γεμι¬ 
σμένο με όχι περισσότερα των 5 ΜΟεκρηκτικής ύλης- 


ή 

όχι περισσότερα των 50 καψυλλίων το καθένα γεμισμένο με 
όχι περισσότερα των 7,5 ΜΟ εκρηκτικής ύλης. 

Όχι περισσότερα των 12 από τα κυτία αυτά θα γίνονται 
χάρτινος ρόλλος, και όχι περισσότεροι από 12 ρόλλοι θα τυλί¬ 
γονται σε χαρτί συσκευασίας ώστε να αποτελούν πακέτο. 

Ταινίες των 50 καψυλλίων, το καθένα καψύλλιο γεμι¬ 
σμένο με όχι περισσότερα τών 5ΜΟ εκρηκτικής ύλης μπο¬ 
ρούν να συσκευάζονται κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

5 ταινίες ανά κυτίο, σε κυτία από ινώδη σανίδα τυλιγμένα 
6 μαζί σε χαρτί ισοδύναμο σε αντοχή με χαρτί ΚΚΑΓΤ (χο¬ 
ντρό χαρτί συσκευασίας) κατωτάτου βάρους 40 ΜΟ/μ 2 · 12 
μικρά θα τυλίγονται μαζί σε χαρτί της αυτής ποιότητος ώστε 
να αποτελέσουν ένα μεγάλο πακέτο- 

. _ „ (θ) είδη της 16°: ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό, όχι 

11 περισσότερα των 50 ανά κυτίο, σε κυτία από ινώδη σανίδα. 

Οι φελλοί θα καολούνται στον πυθμένα των κυτίων ή θα το¬ 
ποθετούνται στη θέση τους με κάποια ισοδύναμο μέθοδο. Το 
κάθε κυτίο θα τυλίγεται με χαρτί και όχι περισσότερα από 10 
κυτία θα τυλίγονται σε χαρτί συσκευασίας ώστε να αποτελούν 
πακέτο- 

(ι) είδη της 17 0 : όχι περισσότερα των 5 ανά κυτίο, σε κυ¬ 
τία από ινώδη σανίδα. Όχι περισσότερα των 200 κυτίων, 
τακτοποιημένων σε ρόλλους θα τοποθετούνται μαζί σε συλλο¬ 
γικό κυτίο από ινώδη σανίδα- 

(κ) είδη της 18°: ασφαλιζόμενα με αποσβεστικό υλικό, όχι 
περισσότερα των 10 ανά κυτίο, σε κυτία από ινώδη σανίδα. 
Όχι περισσότερα των 100 κυτίων, τακτοποιουμένων σε ρόλ¬ 
λους, θα τυλίγονται με χαρτί ώστε να αποτελέσουν πακέτο- 

(λ) είδη της 19°: ασφαλιζόμενα με αποσβεστικό υλικό, όχι 
περισσότερα των 15 ανά κυτίο, σε κυτία από ινώδη σανίδα. 
Όχι περισσότερα των 144 κυτίων, τακτοποιημένων σε ρόλ¬ 
λους, θα συσκευάζονται σε δεύτερο κυτίο από ινώδη σανίδα- 
(μ) είδη της 20° (α): ασφαλιζόμενα με αποσβεστικό υλικό, 
όχι περισσότερα των 144 ανά κιβώτιο, σε κιβώτια από 
ινώδη σανίδα- 

(ν) είδη της 20° (β) όχι περισσότερα των 75 ανά κυτίο, σε 
κυτία από ινώδη σανίδα- όχι περισσότερα των 72 κυτίων θα 
τυλίγονται με ινώδη σανίδα ώστε να αποτελέσουν ένα πα¬ 
κέτο- 

(ξ) είδη της 21°: σε κυτία από ινώδη σανίδα ή σε γερό 
χαρτί. Εάν το σημείο αναφλέξεως των ειδών δεν καλύπτεται 
από προστατευτικό κάλυμα, το καθένα είδος πρέπει πρώτα 
2179 να τυλιχθεί χωριστά με χαρτί. Το προωθητικό γέμισμα των 
βομβών που ζυγίζουν πάνω από 5 ΚΟ θα προστατεύονται 
από χάρτινο κιβώτιο καλύπτουν το κάτω μέρος της βόμβας- 

(ο) είδη της 22°: σε κυτία από ινώδη σανίδα ή σε χονδρό 
χαρτί. Όμως, μεγάλα πυροτεχνήματα δεν χρειάζεται να 
έχουν εσωτερική συσκευασία εάν το σημείο αναφλέξεώς τους 
καλύπτεται από προστατευτικό κάλυμμα - 

(π) είδη της 23°: ασφαλιζόμενα με αποσβεστικό υλικό σε 
κυτία κατασκευασμένα από ξύλο ή ινώδη σανίδα. Οι κεφαλές 
αναφλέξεως θα προστατεύονται από προστατευτικό κά¬ 
λυμμα- 

(ρ) είδη της 24°: σε κυτία από ινώδη σανίδα ή σε γερό 
χαρτί- . 

(σ) είδη της 25°: σε κυτία από ινώδη σανίδα ή σε γερό 
χαρτί. Εν τούτοις, μεγάλα πυροτεχνήματα δεν χρειάζεται να 
έχουν εσωτερική συσκευασία εάν το σημείο αναφλέξεώς τους 
έχει καλυφθεί με προστατευτικό κάλυμμα- 

(ι) είδη της 26°: σε κυτία από ινώδη σανίδα. Το κυτίο δεν 
πρέπει να περιέχει περισσοτέρους από 3 γυάλινους σωλήνες. 

(2) Οι εσωτερικές συσκευασίες οι αναφερόμενες στο (1) θα 
συσκευάζονται: 

(α) συσκευασίες περιέχουσες είδη των 10°. 13° και 14°, 
σε ξύλινα κιβώτια συσκευασίας- 

(β) συσκευασίες περιέχουσες ύλες ή είδη των 9°. 11°, 
12°, και 15°-26°.σε ξύλινα κιβώτια συσκευασίας με καλά 
ενωμένες πλευρές πάχους όχι μικροτέρου των 18 ΜΜ (χιλ.), 
επενδεδυμένα με γερό χαρτί ή λεπτό φύλλο ψευδαργύρου ή 
φύλλο αλουμινίου. Πλευρικό πάχος ΠΜΜ (χιλ.) αρκεί για 
κόλον που ζυγίζει όχι πάνω από 35 ΚΟ εάν το κιβώτιο περι¬ 
βάλλεται από σιδερή ταινία. 
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Το περιεχόμενον του κιβωτίου συσκευασίας περιορίζεται 
ως κάτωθι: 

προκειμένου για είδη της 17 °, σε 50 εξωτερικά κυτία από 
ινώδη σανίδα· 

προκειμένου για είδη της 18°, σε 25 πακέτα· 

προκειμένου για είδη της 20° (α), σε 50 κιβώτια από 
ινώδη σανίδα· 

προκειμένου για είδη της 20° (β), σε 50 πακέτα, το κά- 
θένα των 72 κυτίων από ινώδη σανίδα- και προκειμένου για 
είδη της 21 0 . σε αριθμό ειδών τέτοιο ώστε το βάρος του ολι¬ 
κού γεμίσματος να μην υπερβαίνει τα 56 Κ0· 

(γ) συσκευασία περιέχουσα ΜΑΟΝΕδίίΐΜ ΕΕΑ5Η - 
ΡθνϋΕΚδ(Μαγνήσιον Φωτογραφιών) (26°), είτε σύμ¬ 
φωνα με την (β) ανωτέρω, είτε σε ξύλινα κιβώτια συσκευα¬ 
σίας, το καθένα ζυγίζον όχι πάνω από 5Κ0, ή προκειμένου 
για συσκευασίες χάρτινων σακκουλών, σε γερά κιβώτια απο- 
ινώδη σανίδα το καθένα ζυγίζον όχι πάνω από 5Κ0. 

(3) Ξύλινα κιβώτια περιέχοντα είδη με εκρηκτικό γέμισμα 
με βάσιν φωσφόρου και χλωρικού άλατος πρέπει να κλείνο- 
νται με βίδες. 

(4) Κάλον περιέχον είδη των 9°, 11°, 12°, 15°- 22°, ή 
24° - 26° δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 ΚΟ δεν πρέ¬ 
πει να ζυγίζει πάνω από 50 ΚΟ εάν περιέχει είδη της 23 ° ή 
πάνω από 35 ΚΟ εάν οι πλευρές του κιβωτίου είναι πάχους 
μόνον 11ΜΜ (χιλ.) και το κιβώτιο περιβάλεται από σιδερέ¬ 
νια ταινία. 

(1) 'ΐλες των ειδών της 27° θα συσκευάζονται σε ξύ- 2180 
λινά κιβώτια επενδεδυμένα με χαρτί συσκευασίας, λαδό¬ 
χαρτο ή κυματοειδή ινώδη σανίδα. Ουδεμία επένδυση απαι¬ 
τείται εάν οι ύλες αυτές και τα είδη τυλιχθούν με χαρτί ή 
ινώδη σανίδα. 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 ΚΟ. 

(3) Καπνογόνα φυσίγγια προς χρήσιν ως παρασιτοκτόνα 
μπορούν, εάν είναι τυλιγμένα με χαρτί ή ινώδη σανίδα να συ- 
σκευασθούν επίσης: 

(α) σε κυτία από κυματοειδή ινώδη σανίδα ή σε γερά κι¬ 
βώτια από ινώδη σανίδα· τέτοιο κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει 
πάνω από 20 ΚΟ· ή 

(β) σε συνήθη κιβώτια από ινώδη σανίδα· τέτοιο κόλον δεν 
πρέπει να ζυγίζει πάνω από 5ΚΟ. 


Ειδικοί Όροι 


Αριθμός 

Είδους 

Περιγραφή 

•Τλης 

Ανώτατη Ποσότητα 
ανά ανά 

δοχείο κόλον 

Ειδικές 

Διατάξεις 

1“ 

Πυρεία 

5ΚΟ 5ΚΟ Δεν πρέπει να συ¬ 

σκευάζονται μαζί με 
ύλες των Κλάσεων 

3, 4.1 και 4.2 

2° & 3° 

Ταινίες εμπο¬ 
ρίων και πυρο¬ 
σωλήνες βρα¬ 
δείας καύσεως 

Μικτή συσκευασία 
απαγορεύεται 


4° 

Νήμα Πυροκυ- 
λίνης 

1.500 μ. νήματος 
πυροκυλίνης 


5° - 8° 

Όλα τα είδη 

Μικτή συσκευασία 
απαγορεύεται 


9° - 20° 

Όλα τα είδη 


Μικτή συσκευασία 


επιτρέπεται μόνον με 
μικρά είδη ή μη πυ¬ 
ροτεχνικά παιγνίδια, 
από τα οποία πρέπει 
να τηρούνται χωρι¬ 
στά. Το συλλογικό 
κιβώτιο πρέπει να 
πληροί τις προβλεπό- 
μενες προϋποθέσεις 
για τα περιεχόμενα 
εις αυτά είδη για τα 
οποία το περιθώριο 
2179(2) και (3) επι¬ 
βάλλει τους πιο αυ¬ 
στηρούς όρους. 


21° -25° Όλα τα είδη Μικτή συσκευασία 

επιτρέπεται μόνο με¬ 
ταξύ των. Το συλλο¬ 
γικό κιβώτιο πρέπει 
να πληροί τους προ- 
βλεπομένους για τα 
περιεχόμενα εις αυτά 
είδη για τα οποία το 
περιθώριο 2179(2) 
και (3) επιβάλλει 
τους πιο αυστηρούς 
όρους 


26° -27° Όλα τα είδη Μικτή συσκευασία 

απαγορεύεται 


Μικτή Συσκευασία 

(1) Ύλες και είδη ομαδοποιημένα υπό τον αυτόν αριθμόν 
είδους μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο κόλον. Οι 
εσωτερικές συσκευασίες θα είναι σύμφωνες με όσα έχουν κα- 
ταχωρηθεί για κάθε επικίνδυνη ύλη και η εξωτερική συ¬ 
σκευασία θα είναι εκείνη που' έχει καταχωρηθεί για τις επι¬ 
κίνδυνες ύλες του στο θέμα αριθμού είδους. Εν προκειμένω 
κιβώτιο από ινώδη σανίδα περιέχον είδη της 20°(α) θα θεω¬ 
ρείται ισοδύναμο με πακέτο περιέχον είδη 20°(β). 

(2) Εάν μικρότερες ποσότητες δεν προβλέπονται υπό τού 
άρθρου του φέροντος τον τίτλον «Συσκευασία μιας ύλης ή 
εμπορευμάτων του αυτού είδους», οι επικίνδυνες ύλες της 
Κλάσεως αυτής, σε ποσότητες μη υπερβαίνουσες τα 6 ΚΟ 
για όλες τις επικίνδυνες ύλες τις αναφερόμενες υπό τον αυτόν 
αριθμόν είδους ή υπό το αυτό γράμμα, μπορούν να εγκλείο- 
νται στο ίδιο κόλον είτε με επικίνδυνες ύλες άλλου αριθμού εί¬ 
δους ή άλλου γράμματος της αυτής Κλάσεως, ή με επικίνδυ¬ 
νες ύλες ανήκουσες σε άλλες Κλάσεις (εάν μικτή συσκευασία 
επιτρέπεται επίσης προκειμένου για τέτοιες ύλες), ή με άλλα 
εμπορεύματα υπό την επιφύλαξη των παρακάτω ειδικών 
όρων. 

Τα εσωτερικά είδη συσκευασίας πρέπει να πληρούν τους 
γενικούς και ειδικούς όρους συσκευασίας. Επιπροσθέτως 
πρέπει να τηρούνται οι γενικές διατάξεις οι περιεχόμενες στα 
περιθώρια 2001(5) και 2002(6) και (7). 

Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 100 ΚΟ ή πάνω 
από 50 ΚΟ εάν περιέχει ειδής της 25°. 


4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου επί των κόλων. 
(βλέπε προσθήκην Α.9) 

(1) Κόλα περιέχοντα είδη της Κλάσεως 1 γ, 16°ή2182 
21° έως 23°, θα φέρουν ετικέτα σύμφωνον με το μοντέλο 
Νο.1. 

(2) Κόλα περιέχοντα εύθραστα δοχεία μη ορατά από έξω 
θα φέρουν ετικέτα σύμφωνον με το μοντέλο Νο.12. 

Β. Λεπτομέρειες του εγγράφου της μεταφοράς. 

(1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο της με¬ 
ταφοράς πρέπει να συμφωνεί με μία των ονομασιών των υπο- 
γραμμιζομένων στο περιθώριο 2171· πρέπει να έχει υπο¬ 
γράμμιση και να ακολουθείται από τις λεπτομέρειες της 
Κλάσεως, τον αριθμό του είδους (μαζί με το τυχόν γράμμα) , 
και τα αρχικά της «ΑΡΚ» ή της «ΚΙΡ» (π.χ. 1γ, 1°(α), 
ΑΡΚ) . Η διατύπωση «Πυροτεχνήματα της ΑΡΚ, 1γ, αριθ¬ 
μός είδους ., .» , με λεπτομέρειες των αριθμών του είδους υπό 
τους οποίους αι μεταφερόμενες ύλες ή είδη αναγράφονται, 
επιτρέπεται επίσης στο έγγραφο μεταφοράς. 

(2) Προκειμένου περί υλών και ειδών των 2°, 4°, 5°, 8°, 
9 0 , 11° και 15°- 27°, τα παρακάτω πρέπει να βεβαιώνο¬ 
νται στο έγγραφο της μεταφοράς: «Η φύση των εμπορευμά¬ 
των και η συσκευασία. συμφωνούν μι= τις διηττπιξΒίΓ της 

ΑΡΗ,, 

Γ. Κενά Είδη Συσκευασίας 

Καμμία διάταξη 


2182 


2183 


2184 


2185- 

2189 

2190 
2191- 
2199 
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ΚΛΑΣΗ 2. ΑΕΡΙΑ: ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
Η ΔΙΑΛΥΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

1. Κατάλογος υλών 

(1) Μεταξύ των υλών και ειδών που καλύπτονται από τον 
τίτλον της Κλάσεως 2, μόνον τα απαριθμούμενα στο περιθώ¬ 
ριο 2201 θα γίνονται δεκτά για μεταφορά, και τότε μόνον 
υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Παραρτή¬ 
ματος και των διατάξεων του Παραρτήματος Β. Οι ύλες και 
είδη που γίνονται δεκτά για μεταφορά υπό ορισμένους όρους 
θα θεωρούνται ως ύλες και είδη της ΑΟΚ. 

(2) Οι ύλες που έχουν κρίσιμη θερμοκρασία κατωτέρα των 
50° 0 ή, εις 50° 0, πίεση ατμού μεγαλυτέραν των 300ΚΡα 
(3 ΒΑΚ)θεωρούνται ως ύλες της Κλάσεως 2. 

(3) Οι ύλες και τα είδη της Κλάσεως 2 ταξινομούνται ως 
κάτωθι: 

Α: Πεπιεσμένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία κάτω 
των -10° 0. 

Β: Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία 
-10° 0 ή άνω! 

(α) Υγροποιημένα αέρια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία 70° 

0 ή άνω· 

(β) Υγροποιημένα άερια έχοντα κρίσιμη θερμοκρασία 
-10° 0 ή άνω, αλλά κάτω των 70° 0· 

Γ: Βαθειά - κατεψυγμένα (ΟΕΕΡΕΥ-ΚΕΕΚΙΟΙΚΑΤΕΟ) 
υγροποιημένα άερια· 

Δ: Αέρια διαλυόμενα υπό πίεση· 

Ε: Διαμενητές Αεροζόλ και μή - ξαναγεμιζόμενα δοχεία 
(ΟΟΝΤΑΙΝΕΒ5) αερίου υπό πίεση- 

ΣΤ: Αέρια υποκείμενα σε ειδικούς όρους· και 
Ζ: Κενά δοχεία και κενές δεξαμενές. 

Οι ύλες και τα είδη της Κλάσεως 2 υποδιαιρούνται συμ- 
φώνως προς τις χημικές τους ιδιότητες, ως κάτωθι: 

(α) άφλεκτα· 

(α Τ) άφλεκτα, τοξικά* 

(β) εύφλεκτα· 

(β Τ) εύφλεκτα, τοξικά· 

(γ) χημικώς ασταθή· 

(γ Τ) χημικώς ασταθή, τοξικά. 

Εκτός εάν αλλιώς ορίζεται, οι χημικώς ασταθείς ύλες θα 
θεωρούνται ότι είναι εύφλεκτες. 

Τις ονομασίες των διαβρωτικών αερίων και ειδών που πε¬ 
ριέχουν τέτοια αέρια θα ακολουθεί η λέξη «διαβρωτικόν» σε 
εισαγωγικά. 

(4) Οι ύλες της Κλάσεως 2 που απαριθμούνται μεταξύ 
των χημικών ασταθών αερίων θα γίνονται δεκτές για μετα¬ 
φορά μόνον εάν τα απαραίτητα μέτρα έχουν παρθεί ώστε να 
αποφεύγεται η επικίνδυνη αποσύνθεσή τους, αυτοξειδοανα- 
γωγή ή πολυμερισμός διαρκούσης της μεταφοράς. 

Προς τον σκοπόν αυτόν, πρέπει να λαμβάνεται ειδικότερη 
μέριμνα να εξασφαλίζεται ότι τα δοχεία και οι δεξαμενές δεν 
περιέχουν ύλες που θα μπορούσαν να προαγάγουν αυτές τις 
αντιδράσεις. 

Α. Πεπιεσμένα αέρια (βλέπε επίσης περιθώριο 2201α υπό 2201 
2201 στοιχείο (α). Για αέρια της 1° (α) και (β) και 2°(α) 
μέσα σε διανεμητές αεροζόλ ή σε μη-ξαναγεμιζόμενα δοχεία 
0ΟΝΤΑΙΝΕΚ5) για αέρια υπό πίεση, βλέπε υπό στοιχεία 
10° και 11°). 

Αέρια έχοντα κριτικήν θερμοκρασίαν κάτω των -10° 0 
θεωρούνται ότι είναι πεπιεσμένα αέρια για τους σκοπούς της 
ΑΟΚ. 

1° Καθαρά αέρια και τεχνικώς - καθαρά αέρια 
(α) Άφλεκτα 

ΑΡΓΟΝ· ήλιον· κρυπτόν· νέον· άζωτον οξυγόνον· τετρα- 
φθοριομεθάνιο (Κ 14). 

(α Τ) Άφλεκτα, τοξικά 

Τριφθοριούχο βόριο - φθόριο (διαβρωτικόν)· τετραφθο- 
ριούχο πυρίτιο (διαβρωτικόν). 

(β) Εύφλεκτα 

Δευτέριο· υδρογόνο· μεθάνιο. 

(β Τ) Εύφλεκτα, τοξικά 
Μον.οξείδιο του άνθρακος 
(γ Τ) Χημικώς ασταθή, τοξικά 


Μονοξείδιο του αζώτου ΝΟ (άφλεκτο). 

2° Μίγματα αερίων 

(α) Άφλεκτα 

Μίγματα δύο ή περισσοτέρων των παρακάτω αερίων: 
σπάνια αέρια (περιέχοντα όχι περισσότερο του 10%, ξένον 
2200 (ΧΕΝΟΝ) κατ’ όγκον), άζωτον, οξυγόνον, διοξείδιο του άν¬ 
θρακος (όχι περισσότερο του 30% κατ’ όγκον)· άφλεκτα μίγ¬ 
ματα των δύο ή περισσοτέρων των παρακάτω αερίων: υδρο¬ 
γόνου, μεθανίου, αζώτου, σπανίων αερίων (περιεχόντων όχι 
περισσότερον του 10% Ξένον κατ’ όγκον), όχι περισσότερον 
του 30% διοξειδίου του άνθρακος κατ’ όγκον άζωτον περιέ- 
χον όχι άνω του 6% αιθυλ,ενίου κατ’ όγκον· αήρ. 

(β) Εύφλεκτα 

Μίγματα όχι λιγότερο του 90% μεθανίου κατ’ όγκον με 
υδρογονάνθρακες των 3° (β) και 5° (β)' εύφλεκτα μίγματα 
δύο ή περισσοτέρων των παρακάτω αερίων: υδρογόνου, με¬ 
θανίου, αζώτου, σπανίων αερίων (περιεχόντων όχι άνω του 
10% Ξένον κατ’ όγκον), όχι άνω του 30% διοξειδίου του άν¬ 
θρακος κατ’ όγκον) φυσικόν άεριον. 

(β Τ) Εύφλεκτα, τοξικά 

Αέριο Πόλεως (Δήμου): μίγματα υδρογόνου με όχι άνω 
του 10% σεληνιούχον υδρογόνον (ΗΥΠΚΟΟΕΝ 3ΕΕΕ- 
ΝΙϋΕ) ή φωσφίνην ή σιλάνιον ή γερμάνιο κατ’ όγκον ή με όχι 
άνω του 15% αρσίνην κατ’ όγκον μίγματα αζώτου ή σπα¬ 
νίων αερίων (περιεχόντων όχι άνω του 10% Ξένον κατ’ 
όγκον) με όχι άνω του 10% σεληνιούχου υδρογόνου ή φω¬ 
σφίνην ή σιλάνιον ή γερμάνιο κατ’ όγκον ή με όχι άνω του 
■ 15% αρσίνην κατ’ όγκον· 

υδραέριο· αέριο χημικής συνθέσεως (π.χ. εκ της μεθόδου 
ΕΙ50ΗΕΚ-ΤΚΟΡ30Η)· μίγματα μονοξειδίου του άνθρακος 
με υδρογόνο ή με μεθάνιο. 

(γ Τ) Χημικώς ασταθή, τοξικά 

Μίγματα υδρογόνου με όχι άνω του 10% διβοράνιο κατ’ 
όγκον· μίγματα αζώτου ή σπανίων αερίων (περιεχόντων όχι 
άνω του 10% Ξένον κατ’ όγκον) με όχι άνω του 10% διβο- 
ράνιο κατ’ όγκον. 

Β. Υγροποιημένα αέρια (βλέπε επίσης περιθώριο 2201α 
υπό στοιχεία (β) και (ε). Για αέρια των 3° έως 6° μέσα σε δια¬ 
νεμητές αεροζόλ ή μέσα σε μη-ξαναγεμιζόμενα δοχεία (00- 
ΝΤΑΙΝΕΚ5) για αέρια υπό πίεση, βλέπε υπό στοιχεία 10° 
και 11°): 

Αέρια έχοντα κριτικήν θερμοκρασίαν -10° 0 ή άνω θεω¬ 
ρούνται ότι είναι υγροποιημένα αέρια για τους σκοπούς της 
ΑϋΒ. 

(α) Υγροποιημένα αέρια έχοντα κριτικήν θερμοκρασίαν 
70° ή άνω: 

3° Καθαρά αέρια και τεχνικώς - καθαρά αέρια 
(α) Άφλεκτα 

Βρωμοχλωριοδιφθοριομεθάνιον (Κ 12 Β 1)· χλωριοδι- 
φθοριομεθάνιο (Κ 22)· χλωριοπενταφθοριοαιθάνιο (Κ 115)· 
Ι-χλωριο-2,2,2-τριφθοριοαιθάνιο (Κ 133α) διχλωριοδιεφθο- 
ριομεθάνιο (Κ 12)· διχλωριοφθοριομεθάνιο (Κ 21)· 1,2- 
διχλωριο-1,1,2,2,-τετραφθοριοαιθάνιο (Κ 114)· οκτωφθο- 
ριοκυκλοβουτάνιο (Κ0 318). 

(α Τ) Άφλεκτα, τοξικά 

Αμμωνία: χλωριούχο βόριον (διαβρωτικόν)· χλώριον 
(διαβρωτικόν)· τριφθοριούχον χλώριον (διαβρωτικόν)· εξα- 
φθοριοπροπυλένιον (Κ 216)· υδροβρώμιο (διαβρωτικόν)· με- 
θυλοβρωμίδιο· νιτροζυχλωρίδιο (διαβρωτικόν)· διοξείδιον 
του αζώτου ΝΟ (υπεροξείδιον αζώτου, τετροξείδιο του αζώ¬ 
του Ν 2 0.) (διαβρωτικόν)· φωσγένιον (διαβρωτικόν)· διοξεί¬ 
διον του θείου- φθοριούχο δύΕΡΗϋΚΥΕ· εξαφθοριούχο βολ- 
φράμιο. 

(β) Εύφλεκτα 

Βουτάνιο· Ι-Βουτυλένιο (1-βουτένιο)· 1-χλωριο-1,1- 
διφθοριοαιθάνιο (Κ 142β)· 0Ι8-2-βουτυλένιο (015-2- 
βουτένιο)· κυκλοπροπάνιο· 

1,1,- διφθοριοαιθάνιο (Κ 152α)· διμεθυλαιθήρ· ισοβουτά- 
νιο· ισοβουτυλένιο (ισοβουτένιο)· μεθυλσιλάνιο· προπάνιο· 
προπυλένιο' ΤΚΑΝ8-2-βουτυλένιο (ΤΚΑΝ5-2-βουτένιο)· 
1,1 1-τριφθοριοαιθάνιο. 

(β Τ) Εύφλεκτα, τοξικά 

Αρσίνη· διχλωροσιλάνιο· διμεθυλαμίνη· διμεθυλσιλάνιο’ 
αιθυλαμίνη· αιθυλοχλωρίδιο’ σεληνιούχο υδρογόνο· υδρό- 
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θειο· μεθυλαμίνη· μεθυλοχλωρίδιο· μεθυλική μερκαπτάνη· 
τριμεθυλαμίνη· τριμεθυλσιλάνιο. 

(γ) Χημικώς ασταθή 

1,2-βουταδιένιο, 1,3-Βουταδιένιο, χλωριούχο βινύλιο. 
Παρατήρηση: Σε δοχεία περιέχοντα 1,2-Βουταδιένιο, η 
συμπύκνωση οξυγόνου στην αέριο φάση δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 50 χστλ/μ 3 . 

(γ Τ) Χημικώς ασταθή, τοξικά 

Κυανογόνο· χλωροκυανίδιο (άφλεκτον) (διαβρωτικόν)· 
οξείδιο αιθυλενίου· μεθυλοβινυλοαιθέρας· τριφθοριοχλωροαι- 
θυλένιο (Η 1113)· βινυλοβρωμίδιο. 

Σημείωσις: Στην περίπτωση των αλογόνων υδρογοναν¬ 
θράκων, η χρήση ονομασιών συνήθων στο εμπόριο, όπως οι . 
παρακάτω, επιτρέπεται: ΑΕΟΟΕΒΕΝΕ, ΑΒΟΤΟΝ, ΕϋΙΕ- 
ΒΕΝ, ΕΕυΟΕΝΕ, ΕΟΒΑΝΕ, ΓΒΕΟΝ, ΕΒΕ5ΑΝΕ, ΕΒΙ- 
ΕΕΝ, Ι50ΕΟΝ, ΚΑΕΤΒΟΝ, ακολουθούμενες από τον αριθ¬ 
μόν αναγνωρίσεως της ύλης χωρίς το γράμμα Β. 

4ο. Μίγματα αερίων 
(α) Άφλεκτα 

Μίγματα υλών της 3° (α) μετά ή άνευ εξαφθοριοπροπυλε- 
νίου της 3° (α Τ), τα οποία ως: 

μίγμα Ε I έχουν πίεση ατμού εις 70° μη υπερβαίνουσαν τα 
1.3 ΜΡα/13 ΒΑΒ και πυκνότητα εις 50° 0 όχι μικροτέραν 
της πυκνότητας του διχλωροφθοριομεθανίου (1.30)· 

μίγμα Ε 2 έχουν πίεση ατμού εις 70° 0 μη υπερβαίνουσαν 3 
τα 1.9 ΜΡα/ΐ9 ΒΑΒ και πυκνότητας εις 50° 0 όχι μικροτέ- 
ραν της πυκνότητας του διχλωροδιφθοριομεθανίου 
( 1 . 21 .)· 

μίγμα Ε 3 έχουν πίεση ατμού εις 70° 0 μη υπερβαίνουσαν 
τα 3 ΜΡα/30 ΒΑΒ και πυκνότητα εις 50® 0 όχι μικροτέραν 
της πυκνότητα του χλωροδιφθοριομεθανίου (1.09)· 

Σημείωσις: 1. Τριχλωροφθοριομεθάνιον (Β 11), τριχλω- 
ροτριφθοριομεθάνιον (Β 113) καί χλωροτριφθοριομεθάνιο (Β 
133) δεν είναι υγροποιημένα αέρια εντός της έννοιας της 
ΑΏΒ και επομένως δεν υπόκεινται στους όρους της ΑϋΒ. 
Μπορούν εν τούτοις να συμπεριληφθούν εις την σύνθεση των 
μιγμάτων Ε 1' έως Ε 3. 

2. Βλέπε Σημείωσιν υπό στοιχείου 3°. 

Το αζεοτροπικόν μίγμα του διχλωροδιφθοριομεθανίου (Β 
12) και 1,1-διφθοριοαιθανίου (Β 152α), γνωστόν ως Β 
500· 

Το αζεοτροπικόν μίγμα του χλωροπενταφθοριομεθανίου 
(Β 115) και χλωροδιφθοριομεθανίου (Β 22), γνωστόν ως Β 
502. 

Το μίγμα του 19 έως 21 τοις εκατόν κατά βάρος διχλω- 
ροδιφθοριομεθανίου (Β 12) και 79 έως 81 στα εκατόν κατά 
βάρος βρωμοχλωροδιφθοριομεθανίου (Β 12 ΒΙ). 

(α Τ) Άφλεκτα,τοξικά. 

Μίγματα μεθυλοβρωμιδίου και χλωροπικρίνης έχοντα 
πίεση ατμού άνω των 300 ΚΡα/3 (ΒΑΒ) εις 50° 0. 

(β) Εύφλεκτα 

Μίγματα υδρογονανθράκων της 3ο (β) και αιθανίου και 
αιθυλενίου της 5ο (β), τα οποία ως: 

μίγμα Α έχουν πίεση ατμού εις 70° 0 μη υπερβαίνουσαν 
τα 1,1 ΜΡα/(11 ΒΑΒ) και πυκνότητα εις 50° 0 όχι κάτω 
των 0.525· 

μίγμα Α Ο έχουν πίεση ατμού εις τους 70° 0 μη υπερβαί- 
νουσαν τα 1,6 ΜΡα/(16 ΒΑΒ) και πυκνότητα εις 50° 0 όχι 
κάτω των 0.495.· 

μίγμα Α I έχουν πίεση ατμού εις 70° € υπερβαίνουσαν τα 
2,1 ΜΡα/(21 ΒΑΒ) και πυκνότητα εις 50° 0 όχι κάτω των 
0.485· 

μίγμα Β έχουν πίεση ατμού εις 70° 0 μη υπερβαίνουσαν 
τα 26 ΚΟ/ΟΜ 2 και πυκνότητα εις 50° 0 όχι κάτω των 
0.450- 

μίγμα Γ έχουν πίεση ατμού εις 70° Ο μη υπερβαίνουσαν 
τα 3,1 ΜΡα/(31 ΒΑΒ) και πυκνότητα εις 50° 0 όχι κάτω 
των 0.440. 

Σημείωσις: Στην περίπτωση των ανωτέρω μιγμάτων επι¬ 
τρέπεται η χρήση των παρακάτω συνήθων στο εμπόριο ονο¬ 
μασιών για τη περιγραφή των υλών αυτών: 

Ονομασία υπό στοιχείου 4° (β) Ονομασία συνήθης στο εμπό¬ 
ριο 

Μίγμα Α, μίγμα Α Ο βουτάνιον 

Μίγμα Γ προπάνιον 


Μίγματα υδρογονανθράκων των 3ο (β) και 5ο (β) περιέ¬ 
χοντα μεθάνιον. 

(β Τ) Εύφλεκτα, τοξικά 

Μίγματα δύο ή περισσοτέρων των παρακάτω αερίων: με- 
θυλσιλανίου, διμεθυλσιλανίου, τριμεθυλσιλανίου· μεθυλο- 
χλωριδίου και μεθυλενοχλωριδίου σε μίγματα έχοντα πίεση 
ατμού άνω των 300 ΚΡα/(3 ΒΑΒ) εις 50° 0 ■ 

Μίγματα μαθυλοχλωριδίου και χλωροπικρίνης και μίγ¬ 
ματα μεθυλοβρωμιδίου και αιθυλενιοβρωμιδίου έχοντα σε 
κάθε περίπτωση πίεση ατμού άνω των 300 ΚΡΑ/(3 ΒΑΒ). 
(γ) Χημικώς ασταθή 

Μίγματα 1,3 βουταδιενίου και υδρογονανθράκων της 3° 
(β) με πίεση ατμών σε 70° 0 όχι πάνω από 1,1 ΜΡα(11 
ΒΑΒ) και πυκνότητα σε 50° 0 όχι κάτω των 0,525. 

Μίγματα μεθυλακετυλίνης και προπαδιενίου με υδρογο¬ 
νάνθρακες της 3° (β), τα οποία ως: 

μίγμα Ρ 1 περιέχουν όχι άνω του 63% μεθυλακετυλενίου 
και προπαδιενίου κατ’ όγκον και το πολύ 24% προπανίου 
και προπυλενίου κατ’ όγκον, του ποσοστού των €, - κεκορε¬ 
σμένων υδρογονανθράκων όντος όχι κάτω των 14% κατ’ 
όγκον· και ως 

μίγμα Ρ 2 περιέχουν όχι άνω του 48% μεθυλακετυλενίου 
και προπαδιενίου κατ’ όγκον και το πολύ 50% προπανίου 
και προπυλενίου κατ’ όγκον, του ποσοστού των ίή - κεκορε¬ 
σμένων υδρογονανθράκων όντος όχι κάτω του 5% κατ’ 
όγκον. 

(γ Τ) Χημικώς ασταθή, τοξικά 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι άνω του 10% διοξειδίου του 
άνθρακος κατ’ όγκον αιθυλενοξείδιο περιέχον το πολύ 50% 
μεθυλικού άλατος μυρμηκικού οξέος κατ’ όγκον, με άζωτο 
συνολικής πιέσεως έως 1 ΜΡα (10 ΒΑΒ) σε θερμοκρασία 
50° 0· διχλωρο-διφθοριομεθάνιο περιέχον 12% αιθυλενοξεί- 
διο κατά βάρος. 

(β) Υγροποιημένα αέρια έχοντα κριτικήν θερμοκρασίαν 
-10° Ε ως άνω, αλλά κάτω των 70° 0: 

5° Καθαρά αέρια και τεχνικώς - καθαρά αέρια 
(α) Άφλεκτα 

Βρωμοτριφθοριομεθάνιο (Β 13 Β 1)· διοξείδιο του άνθρα¬ 
κος · χλωροτριφθοριομεθάνιο (Β 13)· εξαφθοριοαιθάνιο (Β 
116)· νιτρώδες οξύ Ν 2 0· εξαφθοριούχο θειον τ'ριφθοριομε- 
θάνιο (Β 23)· ξένον. 

Αναφορικά με το διοξείδιο του άνθρακος, βλέπε επίσης πε¬ 
ριθώριο 2201α υπό στοιχείον (γ). 

Σημείωσις: 1. Το νιτρώδες οξύ θα γίνεται δεκτό για μετα¬ 
φορά μόνον εάν δεν είναι κάτω του 99% καθαρόν. 

2. Βλέπε Σημείωσιν υπό στοιχείον 3ο. 

(α Τ) Άφλεκτα, τοξικά 
Υδροχλώριο (διαβρωτικόν). 

(β) Εύφλεκτα 

Αιθάνιο· αιθυλένιο· σιλάνιο. 

(β Τ) Εύφλεκτα, τοξικά 
Γερμάνιο, φωσφίνη. 

(γ) Χημικώς ασταθή 
1,1-διφθοριοαιθυλένιο· φθοριούχο βινύλιο. 

(γ Τ) Χημικώς ασταθή, τοξικά 
Διβοράνιο. 

6° Μίγματα αερίων 
(α) Άφλεκτα 

Διοξείδιο του άνθρακος περιέχον όχι κάτω του 1 % και όχι 
άνω του 10% άζωτον, οξυγόνου, αέρα ή σπάνια αέρια κατά 
βάρος- το αζεοτροπικόν μίγμα του χλωροτριφθοριομεθανίου 
(Β 13) και τριφθοριομεθανίου (Β 23), γνωστόν ως Β 503. 

Σημείωσις: Διοξείδιο του άνθρακος περιέχον όχι κάτω του 
1 % άζωτον, οξυγόνου, αέρα ή σπάνια αέρια κατά βάρος είναι 
ύλη της 5° (α). 

(γ) Χημικώς ασταθή 

Διοξείδιο του άνθρακος περιέχον όχι άνω του 35% αιθυ- 
λενοξειδίου κατά βάρος. 

(γ Τ) Χημικώς ασταθή, τοξικά ,. 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον άνω του 10% αλλά όχι άνω του 
50% διοξείδιο του άνθρακος κατά βάρος. 

Γ. Βαθειά - κατεψυγμένα (ΟΕΕΡΕΥ-ΒΕΕΒΙΟΕΒΑΤΕϋ) 
υγροποιημένα αέρια 

7° Καθαρά αέρια και τεχνικώς - καθαρά αέρια 
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(α) Άφλεκτα 

Αργόν διοξείδιο του άνθρακος· ήλιον κρυπτόν· νέον 
άζωτον νιτρώδες οξύ Ν,,Ο' οξυγόνον ξένον, 

(β) Εύφλεκτα 

αιθάνιο- αιθυλένιο· υδρογόνο· μεθάνιο. 

8ο. Μίγματα αερίων. 

(α) Άφλεκτα 

Αήρ· μίγματα υλών της 7ο (α) 

(β) Εύφλεκτα 

Μίγματα υλών της 7ο (β)· φυσικόν αέριον. 

Δ. Αέρια διαλυόμενα υπό πίεση 

Καθαρά αέρια και τεχνικώς - καθαρά αέρια 

(α Τ) Άφλεκτα, τοξικά 

' Αμμωνία διαλυομένη στο νερό με άνω του 35% αλλά όχι 
άνω του 40% αμμωνία κατά βάρος· 

αμμωνία διαλυομένη στο νερό με άνω του 40% αλλά όχι 
άνω του 50% αμμωνία κατά βάρος. 

Σημείωσις: Διάλυμα αμμωνίας με περιεχόμενο σε αμμω¬ 
νία τουλάχιστον 10% αλλά το πολύ 35% αμμωνία, είναι ου¬ 
σία της Κλάσεως 8. . 

(γ) Χημικώς ασταθή 

Ακετυλένιο διαλυόμενο σε διαλύτη (π.χ. ακετόνη) απορρο- 
φούμενο απο πορώδεις ύλες. 

Ε. Διανεμητές, αεροζόλ και μη - ξαναγεμιζόμενα δοχεία 
((ύΟΝΤΑΙΝΕΒδ) αερίου υπο πίεση (βλέπε επίσης περιθώριο 
2201α υπό στοιχείο (δ)): 

Σημείωσις: 1. Οι διανεμητές αεροζόλ είναι δοχεία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία μόνο φορά, είναι εφοδια¬ 
σμένα με βαλβίδα αφέσεως ή μηχανισμόν διασποράς, και πε¬ 
ριέχουν, υπό πίεση, αέριον ή μίγμα αερίων του περιθωρίου 
2208 (2) ή περιέχουν ενεργόν ύλην (εντομοκτόνον, κοσμητι¬ 
κήν (καλλυντικήν) κλπ.)) μαζί με αέριο ή μίγμα αερίων σαν 
προώθητική γόμωση, 

2. Μη - ξαναγεμιζόμενα δοχεία (ΟΝΤΑΙΝΕΚδ) αερίων 
υπό πίεση είναι δοχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο μια φορά και περιέχουν αέριο ή μίγμα αερίων του περι¬ 
θωρίου 2208 (2) και (3) (π.χ. βουτάνιο για μαγειρεία - κα¬ 
ταυλισμών, ψυκτικά αέρια· κλπ.). αλλά δεν είναι εφοδια¬ 
σμένα με βαλβίδα αφέσεως. 

3. Ο όρος «εύφλεκτες ύλες» σημαίνει: 

(I) αέρια (προώθητική γόμωση διανεμητών αεροζόλ- πε¬ 
ριεχόμενο μη - ξαναγεμιζομένων δοχείων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 
αερίου υπό πίεση) των οποίων τα μίγματα με αέρα μπορούν 
να αναφλεγούν και έχουν κατώτερο και ανώτερο όριο ανα- 
φλέξεως· 

(II) υγρά (ενεργείς ύλες διανεμητών αεροζόλ) της Κλά¬ 
σεως 3. 

4. Ο όρος «χημικώς ασταθή» εφαρμόζεται σε περιεχόμενο 
το οποίο ελλείψει ειδικών προφυλάξεων υφίσταται επικίνδυ¬ 
νον αποσύνθεση ή αυτο-πολυμερισμόν εις θερμοκρασίαν όχι 
άνω των 70° 0. 

10° Διανεμητές Αεροζόλ 
(α) Άφλεκτοι 

Με όχι εύφλεκτον περιεχόμενον. 

(α Τ) Άφλεκτοι, τοξικοί 
Με άφλεκτο τοξικό περιεχόμενο. 

(β) Εύφλεκτοι 

1. Με όχι άνω του 45% εύφλεκτο περιεχόμενο κατά βά- 
ρος. 

2. Με άνω του 45% εύφλεκτο περιεχόμενο κατά βάρος. 

(β Τ) Εύφλεκτες, τοξικές 

1. Με τοξικό περιεχόμενο και όχι άνω του 45% εύφλεκτο 
περιεχόμενο κατά βάρος. 

2. Με τοξικό περιεχόμενο και άνω του 45% εύφλεκτο πε¬ 
ριεχόμενο κατά βάρος. 

(γ) Χημικώς ασταθείς 
Με χημικώς - ασταθές περιεχόμενο. 

(γ Τ) Χημικώς ασταθείς, τοξικοί 
Με χημικώς - ασταθές τοξικό περιεχόμενο. 

11°. Μη-ξαναγεμιζόμενα δοχεία (ΠΟΝΤΑΙΝΕΚδ) αερίου 
υπό πίεση 

(α) Άφλεκτα 


(α τ) Άφλεκτα τοξικά: 

Με άφλεκτα περιεχόμενα. 

(β) Εύφλεκτα 
Με εύφλεκτο περιεχόμενο. 

(β Τ) Εύφλεκτα, τοξικά 
Με εύφλεκτο τοξικό περιεχόμενο. 

(γ) Χημικώς ασταθή 

Με χημικώς - ασταθές περιεχόμενο 

(γ Τ) Χημικώς ασταθή, τοξικά 

Με χημικώς - ασταθές τοξικό περιεχόμενο. 

ΣΤ. Αέρια υποκείμενα σε ειδικούς όρους 
12° Διάφορα μείγματα αερίων 

Μίγματα περιέχοντα αέρια αναφερόμενα σε άλλους αριθ¬ 
μούς είδους της παρούσης Κλάσεως, και μίγματα ενός ή πε¬ 
ρισσοτέρων αερίων αναφερομένων υπό άλλους αριθμούς εί¬ 
δους της παρούσης Κλάσεως με έναν η περισσότερους 
ατμούς υλών δεν εξαιρούνται της μεταφοράς συμφώνως προς 
της ΑϋΚ, υπό τον όρον ότι κατά την μεταφορά: 

1. το μίγμα παραμένει εξ ολοκλήρου αεριώδες· και 

2. αποκλείεται κάθε δυνατότης επικινδύνου αντιδρά- 
σεως. 

13° Αέρια Δοκιμών 

Αέρια και μίγματα αερίων μη αναφερόμενα υπό άλλους 
αριθμούς της παρούσης Κλάσεως και χρησιμοποιούμενα μό¬ 
νον για εργαστηριακές δοκιμές, υπό τον όρον ότι κατά τη με¬ 
ταφορά: 

(α) το αέριο ή μίγμα αερίων παραμένει εξ ολοκλήρου αερι¬ 
ώδες· και 

(β) αποκλείεται κάθε δυνατότης επικινδύνου αντιδρά- 
σεως. 

Ζ. Άδεια δοχεία και άδειες δεξαμενές 
14° Κενά δοχεία και κενές δεξαμενές, ακαθάριστα, που 
περιείχαν τετραφθοριομεθάνιο της 1° (α), ύλες της 1°, (α Τ) - 
(γ Τ)· 2°, (β) (γ Τ)· 3° - 6°· διοξείδιο του άνθρακος και νιτρώ- 
δες οξύ της 7° (α)· ή ύλες των 7° (β), 8° (β), 9°, 12° ή 13°.. 

Σημείωσις: 1. Δοχεία και δεξαμενές που μετά το-άδειασμα 
των υλών της 14° εξακολουθούν να περιέχουν μικρά κατά¬ 
λοιπα θεωρούνται ως κενά ακαθάριστα δοχεία ή δεξαμενές. 

2. Ακαθάριστα κενά δοχεία ή κενές δεξαμενές που περιεί¬ 
χαν αέρια της 1° (α) πλην του τετραφθοριομεθανίου (Κ 14), ή 
αέρια της 2° (α), 7° (α) πλην του διοξειδίου του άνθρακος και 
νιτρώδους οξέος, ή της 8° (α), δεν υπόκεινται στους όρους της 
ΑϋΚ. 

Αέρια και είδη παραδιδόμενα για μεταφορά σύμφωνα 
προς τις παρακάτω διατάξεις δεν υπόκεινται στους όρους ή 
τις διατάξεις τις σχετικές με την παρούσα Κλάση που δια¬ 
λαμβάνονται αλλού στο παρόν Παράρτημα ή το Παράρτημα 
Β: 

(α) πεπιεσμένα αέρια τα οποία δεν είναι ούτε εύφλεκτα 
ούτε τοξικά ούτε διαβρωτικά και η πίεση των οποίων στο δο¬ 
χείο, αναφερομένη σε θερμοκρασία 15° (ί, δεν υπερβαίνει τα 
200 ΚΡα (2 ΒΑΚ)· ο αυτός κανόνας ισχύει για μίγματα αε¬ 
ρίων περιέχοντα όχι άνω του 2% εύφλεκτα συστατικά μέρη· 
(β) υγροποιημένα αέρια περιεχόμενα σε ποσότητες μη 
υπερβαίνουσες τα 60 Ε, ή σε ποσότητες μικρότερες των 5 ί 
με όχι άνω των 25 γραμμαρίων υδρογόνου, μέσα σε ψυκτι¬ 
κές συσκευές (ψυγεία, μηχανές πάγου, κλπ.) και απαραίτητα 
για τη λειτουργία τους· 

(γ) διοξείδιο άνθρακος (5° (α)) σε μεταλλικά καψύλλια 
(δΟϋΟΚδ, δΡΑΒΚΕΕΤδ) εάν το διοξείδιο του άνθρακος σε 
αεριώδη κατάσταση δεν περιέχει άνω του 0.5% αέρα και τα 
καψύλλια περιέχουν όχι άνω των 25 γραμμαρίων διοξειδίου 
του άνθρακος και όχι άνω των 0.75 γραμμαρίων ανά ΕΜ 3 
χωρητικότητος· 

(δ) είδη των 10° και 11° χωρητικότητος μη υπερβαινού- 
σης τα 50 ΕΜ 3 . Κόλον με τέτοια είδη δεν θα ζυγίζει άνω των 
10 ΚΟ· 

(ε) υγροποιημένα αέρια πετρελαίου περιεχόμενα σε δεξα¬ 
μενές αυτοκινήτων σταθερά στερεωμένες στα οχήματα· η 
στρόφιγγα του καυσίμου μεταξύ των δεξαμενής και της μη¬ 
χανής πρέπει να είναι κλειστή και η ηλεκτρική επαφή ανοι¬ 
κτή. 


2201ε 
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2. Διατάξεις 

Α. Κόλα 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας 2202 

(1) Τα υλικά από τα οποία τα δοχεία και τα κλεισίματά 
τους κατασκευάζονται δεν πρέπει να κινδυνεύουν να προ¬ 
σβληθούν από το περιεχόμενο ή να σχηματίζουν επιβλαβείς ή 
επικινδύνους συνθέσεις (ενώσεις). 

Σημείωσις: Μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να μην 
επιτραπεί οποιαδήποτε υγρασία να εισέλθει στα δοχεία όταν 
γεμίζονται, και να ξηραίνονται τα δοχεία πλήρως μετά τις 
δοκιμές υδραυλικής πιέσεως (βλέπε περιθώριο 2216) τις διε¬ 
ξαγόμενες με νερό ή με υδατώδη διαλύματα. 

(2) Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των κλεισιμά¬ 
των των, θα είναι επαρκώς άκαμπτες και γερές σε όλα τα 
μέρη τους ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε χαλάρωση 
διαρκούσης της μεταφοράς και να τηρούνται οι κανονικοί 
όροι της μεταφοράς. Οταν προβλέπονται εξωτερικές συ¬ 
σκευασίες, τα δοχεία θα στερεώνονται στερεά σ’ αυτές. Εκτός 
εάν άλλως ορίζεται στο άρθρο το τιτλοφορούμενο «Συσκευα- 
σία μιας ύλης ή εμπορευμάτων του αυτού είδους», οι εσωτε-' 
ρικές συσκευασίες μπορούν να εγκλείονται στις εξωτερικές 
συσκευασίες, είτε μία-μία είτε ομαδικά. 

(3) Μεταλλικά δοχεία προοριζόμενα για τη μεταφορά αε¬ 
ρίων των 1° έως 6° και 9° θα περιέχουν μόνον το αέριο για το 
οποίο δοκιμάσθηκαν και του οποίου η ονομασία έχει γραφεία 
πάνω στο δοχείο (βλέπε περιθώριο 2218 (1) (α)). 

Ανακλήσεις επιτρέπονται: 2203 

(1) για μεταλλικά δοχεία δοκιμασθέντα για μία των υλών 
των 3° (α) ή 4° (α) για βρωμοτριφθοριομεθάνιο, χλωροτρι - ή 
τριφθοριομεθάνιο της 5° (α). Τα δοχεία αυτά μπορούν επίσης 
να γεμισθούν με κάποια άλλη ύλη των προαναφερθέντων ει¬ 
δών υπό τον όρον ότι η προβλεπομένη για την ύλη αυτή κα- 
τωτάτη πίεση δοκιμής δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής του 
δοχείου και ότι η ονομασία της ύλης και το'επιτρεπτόν ανώ¬ 
τατο βάρος γεμίσματος αναγράφονται επί του δοχείου· 

2. για μεταλλικά δοχεία δοκιμασθέντα για υδρογονάνθρα¬ 
κες των 3° (β) ή 4° (β). Τα δοχεία αυτά μπορούν επίσης να 
γεμισθούν με κάποιον άλλον υδρογονάνθρακα υπό τον όρον 
ότι η προβλεπομένη για την ύλη αυτή κατωτάτη πίεση δοκι¬ 
μής δεν υπερβαίνει τη πίεση δοκιμής του δοχείου και ότι η 
ονομασία της ύλης και το επιτρεπτόν ανώτατο βάρος γεμί¬ 
σματος αναγράφονται επί του δοχείου. 

Για 1 και 2, βλέπε επίσης περιθώρια 2215, 2218 (Γ) (α) 
και 2220, (1) έως (3). 

(4) Αλλαγή της ορισθείσης για ένα δοχείο χρήσεως επι¬ 
τρέπεται κατ’ αρχήν εάν δεν αντιβαίνει στους εθνικούς κανο¬ 
νισμούς· χρειάζεται όμως η έγκριση της αρμόδιας αρχής και 
η αντικατάσταση των αρχικών ενδείξεων (μαρκαρισμάτων) 
με τις ενδείξεις (μαρκαρίσματα) τις σχετικές με τη νέα 

χρήση- 

2. Συσκευασία μιας ύλης ή εμπορευμάτων του αυτού εί¬ 
δους 

Σημείωσις: Το διοξείδιο του άνθρακος και νιτρώδες οξύ 
(7ο (α)) και μίγματα των δύο αυτών αερίων της 8ο (α) κα¬ 
θώς και τα αέρια 7 (β) και 8 (β) (όρα Παράρτημα Β, περιθώ¬ 
ριο 21 105). 

α. Φύσις δοχείων 

(1) Τα δοχεία τα προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων 
των 1° έως 6°, 9°, 12” και 13° θα είναι έτσι κλεισμένα και 
στεγανά ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή των αε¬ 
ρίων. 

(2) Τα δοχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ανθρα- 
κούχο χάλυβα ή κράμα χάλυβος (ειδικοί χάλυβες). 

Τα κατωτέρω μπορούν εν τούτοις να χρησιμοποιού¬ 
νται: 

(α) χάλκινα δοχεία για: 

1. πεπιεσμένα αέρια της 1°, (α), (β) και (β Τ), και 2”, (α) 
και (β), των οποίων η πίεση πληρώσεως (γεμίσματος) η ανα- 
φερομένη σε θερμοκρασία 15° 0 δεν υπερβαίνει τα 20 Βατ 
(2Μρο) και 

2. πεπιεσμένα αέρια της 3° (α)· διοξείδιο του θείου της 3” 

(α Τ)· διμεθυλαιθέρας, αιθυλοχλωρίδιο και μεθυλενοχλωρί- 
διο της 3° (β Τ)· βινυχλωρίδιο της 3° (γ)' βινυβρωμίδιο της 
3” (γ Τ)· μίγματα Γ 1, Γ2 και Ε 3 της 4” (α). και αιθυλενοξεί- 


διο περιέχον όχι άνω του 10% διοξείδιο του άνθρακος κατά 
βάρος, της 4° (γ Τ)· 

(β) δοχεία από κράμα-αλουμινίου (βλέπε Προσθήκην Α.2) 
για: 

1. πεπιεσμένα αέρια της 1°, (α), (β) και (β Τ)· νιτρώδες 
οξύ (μονοξείδιο αζώτου) ΝΟ της 1” (γ Τ)· και πεπιεσμένα αέ¬ 
ρια της"2°, (α), (β) και (β Τ)· 

2. υγροποιημένα αέρια της 3“ (α)· διοξείδιο του θείου της 
3° (α Τ)· υγροποιημένα αέρια της 3° (β) πλην μεθυλσιλανίου· 
αεληνούχο υδρογόνο, και μεθυλική μερκαπτάνη της 3” (β Τ)· 
αιθυλενοξείδιο της 3° (γ Τ)· υγροποιημένα αέρια της 4°, (α) 
και (β)· αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι άνω του 10% διοξειδίου 
του άνθρακος και βάρος, της 4” (γ Τ)' και υγροποιημένα αέ¬ 
ρια της 5°, (α) και (β), και 6°, (α) και (γ). Διοξείδιο του θείου 
της 3” (α Τ) και ύλες της 3° (α) και 4° (α) θα είναι ξηρές· και 

3. διαλυόμενο ακετυλένιο της 9° (γ). 

Όλα τα αέρια τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν μέσα σε 
δοχεία από κράμα αλουμινίου θα είναι απαλλαγμένα από αλ¬ 
καλικές ακαθαρσίες. 

(1) Τα δοχεία για διαλυόμενο ακετυλένιο (9ο (γ)) θα πλη- 
ρούνται εξ ολοκλήρου με πορρώδες υλικό, ομοιόμορφα κατα¬ 
νεμημένο, τύπου εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή και το 
οποίο 

(α) δεν προσβάλλει τα δοχεία ή σχηματίζει επιβλαβείς ή 
επικίνδυνες ενώσεις είτε με το ακετυλένιο είτε με τον διαλύτη· 

(β) δεν εκτινάσσεται, ακόμη και μετά από παρατεταμένη 
χρήση ή από τράνταγμα, σε θερμοκρασίες μέχρι 60° Ο 

(γ) είναι ικανό να εμποδίσει την εξάπλωση της αποσυνθέ- 
σεως του ακετυλενίου στη μάζα. 

(2) Το διαλυτικό δεν πρέπει να προσβάλει τα δοχεία. 

(1) Τα παρακάτω υγροποιημένα αέρια μπορούν, επιπρο- 

σθέτως, να μεταφέρονται μέσα σε γυάλινους σωλήνες με χον¬ 
δρά τοιχώματα υπό τον όρον ότι η ποσότης της ύλης σε κάθε 
σωλήνα και ο βαθμός πληρώσεως των σωλήνων δεν υπερ¬ 
βαίνουν τους παρακάτω σημειουμένους αριθμούς: 
Ονομασία Αερίων Ποσότης Βαθμός πληρώ- 

'Υλης σεως του σωλή- 

νος 


Διοξείδιο του άνθρακος, 
υποξείδιο του αζώτου Ν 2 0 
(5° (α)), αιθάνιο, αιθυλένιο 

(5° (β)) 3 Γραμμ. ήμισυ της χωρη- 

τικότητος 

Αμμωνία, χλώριον, μεθυ- 

λοβρωμίδιο (3“ (α Τ)), 20 Γραμμ. δύο-τρίτα της 

χωρητικότητας 

κυκλοπροπάνιο (3° (β)), αι- 
θυλενοχλωρίδιο (3° (β Τ) 

Φωσγένιο, διοξείδιο του 

θείου (3° (α Τ) 100 Γραμμ. τρία-τέταρτα της 

χωρητικότητας 


(2) Οι γυάλινοι σωλήνες στεγανοί κατά της φλόγας και 
ασφαλισμένοι χωριστά με γη-διατόμων σε κλειστά καψύλλια 
από έλασμα τα οποία θα τοποθετούνται σε ξύλινο κιβώτιο ή 
σε κάποια άλλη εξωτερική συσκευασία κατάλληλης αντοχής 
(βλέπε επίσης περιθώριο 2222). 

(3) Για διοξείδιο του θείου της 3 0 (α Τ) γερά γυάλινα σι- 
φόνια περιέχονται όχι άνω των 1.5 ΚΟ ύλης και γεμάτα όχι 
άνω του 88 στα εκατόν της χωρητικότητός των επιτρέπονται 
επίσης. Τα σιφόνια θα ασφαλίζονται με γή-διατόμων, πριονί- 
διο ή κονιοποιημένο ανθρακικό ασβέστιο, ή με μίγμα από τα 
δύο τελευταία, μέσα σε ξύλινα κιβώτια ή σε κάποια άλλη 
εξωτερική συσκευασία επαρκούς αντοχής. Το κόλον δεν θα 
ζυγίζει άνω των 100 ΚΟ. Εάν ζυγίζει άνω των 30 ΚΟ θα 
είναι εφοδιασμένο με χειρολαβές. 

(1) Αέρια της 3° (α)· 3° (β) πλην μεθυλοδιλανίου· 3° (β Τ) 
πλην αρσίνης, διχλωροσιλανίου, διμεθυλοσιλανίου, σεληνού- 
χου υδρογόνου και τριμεθυλοσιλανίου· 3° (γ)· 3° (γ Τ) πλην 
χλωροκυανιδίου- και μίγματα της 4° (α) και 4° (β), μπορούν 
επίσης, υπό τον όρον ότι το βάρος του περιεχομένου ανά λί- 
τρον υγρού δεν υπερβαίνει είτε το ανώτατο βάρος του περιε¬ 
χομένου του οριζομένου στο περιθώριο 2220 είτε 150 
γραμμ. ανά σωλήνα, να περιληφθούν σε γυάλινους σωλήνες 
με χονδρό τοίχωμα, ή σε μεταλλικούς σωλήνες ιιε νονδρό 


2.204 


2205 


2206 
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τοίχωμα κατασκευασμένους από μέταλλο επιτρεπόμενο υπό 
του περιθωρίου 2203 (2). Οι σωλήνες θα είναι απαλλαγμέ¬ 
νοι από βλάβες δυνάμενες να εξασθενήσουν την αντοχήν 
τους· ειδικότερα, οι εσωτερικές τάσεις των γυάλινων σωλή¬ 
νων θα έχουν καταλλήλως ελαττωθεί και το πάχος των τοι¬ 
χωμάτων του σωλήνος δε θα είναι μικρότερο των 2 ΜΜ 
(χιλ.). Η στεγανότητα του συστήματος κλεισίματος θα εξα¬ 
σφαλίζεται με πρόσθετο μηχανισμό (κάλυμμα, κορώνα, 
σφραγίδα, δέσιμο, κλπ.) ικανόν να εμποδίζει οποιαδήποτε 
χαλάρωση του συστήματος κλεισίματος διαρκούσης της με¬ 
ταφοράς. Οι σωλήνες θα ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό 
σε μικρά κυτία κατασκευασμένα από ξύλο ή ινώδη σανίδα, 
του αριθμού των σωλήνων ανά κυτίον όντος τοιούτου ώστε το 
βάρος του υγρού του περιεχομένου στο κυτίο να μην υπερβαί¬ 
νει τα 600 γραμμάρια. Τα μικρά αυτά κυτία θα τοποθετού- 
νται.σε ξύλινα κιβώτια ή σε κάποια άλλη εξωτερική συσκευα- 
σία επαρκούς αντοχής· εάν το εις υγρόν περιεχόμενον του κι¬ 
βωτίου ζυγίζει περισσότερον των 5 ΚΟ το κιβώτιο θα επεν¬ 
δύεται με έλασμα μαλακής συγκολλήσεως. 

(2) Το κόλον δεν θα ζυγίζει άνω των 75 ΚΟ . 

(1) Τα αέρια της 7 ° (α) πλην του διοξειδίου του άνθρακος και 2207 
του υποξειδίου του αζώτου, και της 8° (α) πλην των μιγμά¬ 
των των περιεχόντων διοξείδιο του άνθρακος και υποξείδιο 
του αζώτου, θα εγκλείονται σε κλειστά, μεταλλικά με διπλό 
τοίχωμα δοχεία που είναι έτσι μονωμένα ώστε να μη μπο¬ 
ρούν να επικαλυφθούν από δρόσον ή παγετόν και τα οποία εί¬ 
ναι εφοδιασμένα με βαλβίδες ασφαλείας. 

(2) Τα αέρια της 7 0 (α) πλην του διοξειδίου του άνθρακος 
και του υποξειδίου του αζώτου, και της 8° (α) πλην των μιγ¬ 
μάτων των περιεχόντων διοξείδιο του άνθρακος και υποξει- 
δίου του αζώτου, μπορούν επίσης να εγκλείονται σε δοχεία τα 
οποία είναι ερμητικώς κλεισμένα και τα οποία: 

(α) είναι γυάλινα δοχεία διπλού τοιχώματος περιβεβλη- 
μένα δια κενού (νΑΟΕΙΙΙΜ - ΙΑΟΚΕΤΕϋ) ως και δια μιάς 
απορροφητικής μονωτικής ύλης· τα δοχεία αυτά θα προστα¬ 
τεύονται με συρμάτινους κάλαθους και θα τοποθετούνται σε 
μεταλλικά κιβώτια· ή 

(β) είναι μεταλλικά δοχεία προστατευόμενα κατά της με- 
ταδόσεως της θερμότητας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη 
μπορούν να επικαλυφθούν με δρόσον ή παγετόν· η χωρητικό¬ 
τητα των δοχείων αυτών δε θα υπερβαίνει τα 100 λίτρα. 

(3) Τα μεταλλικά κιβώτια τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) 

(α) και τα δοχειά τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) (β) ανω¬ 
τέρω θα είναι εφοδιασμένα με χειρολαβές. Τα ανοίγματα των 
δοχείων των αναφερομένων στα εδάφια (2) (α) και (β) θα εί¬ 
ναι εφοδιασμένα με μηχανισμούς επιτρέποντας τα αέρια να 
διαφεύγουν, εμοδίζοντας πιτσίλισμα του υγρού και έτσι στε¬ 
ρεωμένους ώστε να μη πέσουν. Στην περίπτωση του οξυγό¬ 
νου 7°(α) και μιγμάτων περιεχόντων οξυγόνον της 8°(α), οι 
ανωτέρω αναφερόμενοι μηχάνισμοί'και η απορροφητική μο¬ 
νωτική ύλη η περιβάλλουσα τα δοχεία η αναφερομένη στο, 
εδάφιο (2)(α) θα είναι από άκαυστο υλικό. 

(ί) Οι διανεμητές αεροζόλ (10ο) και τα μη-ξανα- 2208 
γεμιζόμενα δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) για αέριο υπό πίεση 
(11°) θα πληρούν τους παρακάτω όρους: - 

(α) οι διανεμητές αεροζόλ ποριέχουν μόνον αέριον ή 
μίγμα αερίων, και τα μη-ξαναγεμιζόμενα δοχεία (ΟΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚ.5) για αέριο υπό πίεση, θα είναι από μέταλλο. Ο όρος 
αυτός δε θα ισχύει για μη-ξαναγεμιζόμενα δοχεία (ΟΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚδ) για αέριο υπό πίεση με ανώτατη χωρητικότητα 100 
ΜΕ για βουτάνιο. Άλλοι διανεμητές αεροζόλ θα είναι κατα¬ 
σκευασμένοι από μέταλλο, πλαστική ύλη ή γυαλί. Δοχεία κα¬ 
τασκευασμένα από μέταλλο και έχοντα εξωτερική διάμετρο 
όχι μικρότερη των 40 ΜΜ (χιλ.) θα έχουν κοίλο πυθμένα· 

(β) δοχεία κατασκευασμένα από υλικά υποκείμενα σε 
θρυμματισμό, όπως το γυαλί ή ωρισμένες πλαστικές ύλες, θα 
εγκλείονται σε συσκευή (στενά - πλεγμένο συρμάτινο δίκτυ, 
εύκαμπτο κάλυμμα κατασκευασμένο από πλαστική ύλη, 
κλπ.) παρέχουσα προστασίαν για θραύσματα και διασποράν 
αυτών. Δοχεία των οποίων η χωρητικότητα δεν υπερβαίνει 
τα 150 0Μ 3 και των οποίων η εσωτερική πίεση στους 20ο Ο 
είναι κάτω των 0,15 ΜΡα εξαιρούνται από τον όρον αυτόν. 

(γ) Η χωρητικότητα των δοχείων των κατασκευασμένων 
από μέταλλο, δε θα υπερβαίνει τα 1.000 Ο Μ 3 · των δοχείων 


των κατασκευασμένων από πλαστικήν ύλην ή ύαλον, δε θα 
υπερβαίνει τα 500 ΟΜ 3 · 

(6) κάθε μοντέλο δοχείου, προτού τεθεί σε υπηρεσία, θα 
ικανοποιεί δοκιμήν υδραυλικής πιέοεως διεξαγομένην συμ- 
φώνως προς την Προσθήκην Α.2, περιθώριο 3291. Η εσω¬ 
τερική πίεση που πρόκειται να εφαρμοσθεί (πίεση δοκιμής) θα 
είναι 1.5 φορά την εσωτερική πίεση στους 50° με κατωτάτη 
πίεση 1 ΜΡα (10 6&γ). 

(ε) οι βαλβίδες αφέσεως των διανεμητών αεροζόλ, και οι 
μηχανισμοί διασποράς (διανομής) αυτών, θα εξασφοιλίζουν οι 
διανεμητές να είναι έτσι κλεισμένοι ώστε να είναι στεγανοί 
και θα προστατεύονται από τυχαίο άνοιγμα. Οι βαλβίδες και 
οι μηχανισμοί διασποράς (διανομής) που κλείνουν μόνον δι’ 
εσωτερικής πιέσεως δε θα γίνονται δεκτοί. 

(2) Τα παρακάτω αέρια θα γίνονται δεκτά ως προωθηταί, 
ή ως αέρια πληρώσεως, για διενεμητές αεροζόλ: - 

άερια της 1°, (α) και (β)' 2°, (α) και (β)· 3°, (α) και (β) πλην 
μεθυλοσιλανίου· αιθυλοχλωρίδιο και διμεθυλαιθέρας της 3° 

(β Τ)· 1,3 - βουταδιένιο της 3° (γ)· τριφθοριοχλωροαιθυλένιο 
της 3 (γ Τ)· αέρια της 4, (α) και (β)· αέρια της 5°, (α) και (β) 
πλην του σιλανίου· αέρια της 5° (γ) και 6 (α) και (γ). 

(3) Όλα τα αέρια της (2) και, επιπροσθέτως, τα παρα¬ 
κάτω αέρια θα γίνονται δεκτά ως αέρια πληρώσεως (γεμί¬ 
σματος) για μη-ξαναγεμιζόμενα δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 
για αέριο υπό πίεση· μεθυλοβρωμίδιο της 3 (α Τ)· διμεθυλα- 
μίνη, αιθυλαμίνη, μεθυλαμίνη, μεθυλική μερκαπτάνη και 
τριμεθυλαμίνη της 3 0 (β Τ)· αιθυλονοξείδιο, μεθυλοβινυλαι- 
θέρας και βινυβρωμίδιο της 3 ° (γ Τ)· αιθυλενοξείδιο περιέ- 
χον όχι άνω του 10% διοξείδιον του άνθρακος κατά βάρος, 
της 4° (γ Τ). 

(1) Η εσωτερική πίεση στους 50°0 των διανεμητών αερο- 2209 
ζόλ και των μη - ξαναγεμιζομένων δοχείων αερίου υπό πίεση 

δεν θα υπερβαίνει ούτε τα δύο - τρίτα της πιέσεως δοκιμής 
του δοχείου ούτε τα 1.2 ΜΡα (12 1 »γ). 

(2) Οι διανεμητές αερίου και τα μη - ξαναγεμιζόμενα δο¬ 
χεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) αερίου υπό πίεση θα είναι έτσι γεμι¬ 
σμένα ώστε στους 50°0 η φάση του υγρού να μην'υπερβαίνει 
το 95% της χωρητικότητάς των. Η χωρητικότητα των δια¬ 
νεμητών αεροζόλ είναι ο διαθέσιμος όγκος σε κλειστό διανε¬ 
μητή εφοδιασμένο με το υποστήριγμα της βαλβίδας, την 
βαλβίδα και το σωλήνα εμβυθίσεως. 

(3) Όλοι οι διανεμητές αεροζόλ και τα μη - ξαναγεμιζό¬ 
μενα δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) για αέριο υπό πίεση θα ικανο¬ 
ποιούν δοκιμήν στεγανότητας σύμφωνα με την Προσθήκη 
Α.2, περιθώριο 3292. 

(1) Οι διανεμητές αεροζόλ και τα μη - ξαναγεμιζόμενα δο- 2210 
χεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) αερίου υπό πίεση θα τοποθετούνται σε 

ξύλινα κιβώτια ή γερά από ινώδη σανίδα ή μέταλλο κυτία· οι 
διανεμητές αεροζόλ οι κατασκευασμένοι από γυαλί ή πλα¬ 
στική ύλη και υποκείμενοι σε θρυμματισμό θα διαχωρίζονται 
ο ένας από τον άλλον δι’ ενδιαμέσου τοποθετήσεως φύλλων 
από ινώδη σανίδα ή άλλη κατάλληλη ύλη. 

(2) Το κόλον δε θα ζυγίζει άνω των 50 ΚΟ εάν χρησιμο¬ 
ποιούνται κυτία από ινώδη σανίδα ή άνω των 75 ΚΟ εάν 
χρησιμοποιούνται άλλα μέσα συσκευασίας. 

(3) Όταν η μεταφορά είναι μεταφορά πλήρους φορτίου, 
εκάστου φορτίου περιλαμβάνοντος μόνον διανεμητάς αερο¬ 
ζόλ κατασκευασμένους από μέταλλο, οι διανεμητές μπορούν 
να ομαδοποιηθούν και στερεωθούν σε δίσκους με τη βοήθεια 
κατάλληλης πλαστικής ύλης, μέσω μεθόδου συρρικνώσεως 
και θερμο-στεγανότητας, υπό τον όρον ότι οι ομάδες των δια¬ 
νεμητών θα στοιβαχθούν και καταλλήλως ασφαλισθούν 
πάνω σε παλλέτες. 

β. Όροι διέποντες τα μεταλλικά δοχεία , 

(Οι όροι αυτοί δεν έχουν εφαρμογή για μεταλλικούς σωλή¬ 
νες αναφερόμενους στο περιθώριο 2206, για δοχεία αναφε¬ 
ρόμενα στο περιθώριο 2207 (2) (β), ή για διανεμητές αερο¬ 
ζόλ ή μη-ξαναγεμιζόμενα μεταλλικά δοχεία (0ΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚδ) για αέριο υπό πίεση, αναφερόμενα στο περιθώριο 
2208). 

1. - Κατασκευή και εφαρμογές (βλέπε επίσης περιθώριο 
2238). 

(1) Στην πίεση δοκιμής, η τάση του μετάλλου στο σημείο 2211 
της μεγαλύτερης τάσεως του δοχείου (περιθώρια 2215, 

2219 και 2220) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία - τέταρτα 
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της εγγυημένης κατωτάτης τάσεως αποδόσεως (Κε). Με τον 
όρο «τάσις αποδόσεως» νοείται ή τάση που παρήχθη η μό¬ 
νιμη επιμήκυνση εκ 2 %ο (τ.έ. 0.2 στοχ. εκατόν) ή, για χάλυ¬ 
βες μετά ωστενίτου, 1% του μήκους του πιεζόμετρου επί του 
τεμαχίου - δοκιμής. 

Σημείωσις: - Στην περίπτωση φύλλου - μετάλλου (ελά¬ 
σματος) ο άξων του τεμαχίου - δοκιμής αντοχής εις εφελκυ- 
σμόν 0α είναι σε ορθές γωνίες προς τη κατεύθυνση της ελά- 
σεως. Η μόνιμη επιμήκυνση του θραύσματος (Ε=5δ) θα με- 
τράται επί τεμαχίου - δοκιμής κυκλικής διατομής ένθα το 
μήκος του πιεζομέτρου Ε ισούται προς πέντε φορές τη διάμε¬ 
τρο δ' εάν τεμάχια - δοκιμής ορθογωνίου διατομής χρησιμο¬ 
ποιηθούν, το μήκος του πιεζομέτρου θα υπολογίζεται με τον 
τύπο Ε=5.65/Γ ο , όπου Γ ο δεικνύει την αρχική περιοχή 
(εμβαδόν) διατομής του δοχείου - δοκιμής. 

(2) (α) Χαλύβδινα δοχεία των οποίων η πίεση δοκιμής 
υπερβαίνει τα 60 ΜΡα (6 βατ) πρέπει να είναι κατασκευής 
άνευ ραφών ή συγκολλημένα. Για συγκολλημένα δοχεία, χά¬ 
λυβες (ανθρακούχοι ή κράματα) πλήρως ικανοποιητικής 
ικανότητας συγκολλήσεως πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

(β) Δοχεία των οποίων η πίεση - δοκιμής δεν υπερβαίνει 
τα 60ΚΟ/ΟΜ 2 είτε θα είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις του 
ανωτέρω εδαφίου (α), είτε θα είναι πριτσινωμένα είτε θα υπο- 
στούν σκληρή συγκόλληση υπό τον όρον ότι ο κατασκευαστής 
εγγυάται την εργασία του πριτσινώματος και της σκληρής 
συγκολλήσεως και ότι οι αρμόδιες αρχές της χώρους προελεύ- 
σεως έχουν δώσει την έγκρισή τους. 

(3) Τα εκ κράματος αργυλλίου (αλουμινίου) δοχεία πρέπει 
να είναι χωρίς ραφές ή συγκολλημένα. 

(4) Συγκολλημένα δοχεία γίνονται δεκτά μόνον υπό τον 
όρον ότι ο κατασκευαστής εγγυάται την ποιότητα της εργα¬ 
σίας της συγκολλήσεως και ότι οι αρμόδιες αρχές της χώρας 
προελεύσεως έχουν δώσει την έγκρισή τους. 

(1) Διάκριση γίνεται μεταξύ των παρακάτων τύπων δο- 2212 
χεϊων:- 

. (α) κύλινδροι με χωρητικότητα μη υπερβαίνουσα τα 150 
λίτρα - 

(β) δοχεία με χωρητικότητα όχι μικρότερη των 100 λι- 
τρών (εξαιρέσει κυλίνδρων συμμορφουμένων προς το εδάφιο 
(α)) και όχι μεγαλύτερη των 1.00 λιτρών (π.χ. κυλινδρικά 
δοχεία εφοδιασμένα με τσέρκια (στεφάνες) σπειροειδείς, και 
δοχεία επί πελμάτων (5ΚΙ05)· 

(γ) δεξαμενές (βλέπε Παράρτημα Β)· 

(δ) συγκροτήματα, γνωστά ως «πλαίσια», κυλίνδρων, 
συμμορφούμενα προς το εδάφιο (1) (α), των κυλίνδρων συν- 
δεομένων μεταξύ των δια σωληνώσεως και συγκρατουμένων 
σταθερά μεταξύ των δια μεταλλικού εξαρτήματος· 

(2) (α) Εάν, συμφώνως προς τους κανονισμούς της χώρας 
αναχωρήσεως, οι κύλινδροι οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) 

(α) υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με μηχανισμό προλή- 
ψεως του κυλίσματος, ο μηχανισμός αυτός δε θα πρέπει να 
είναι τμήμα του πώματος της βαλβίδας (περιθώριο 2213 
( 2 ))· 

(β) Δοχεία συμφώνως προς το εδάφιο (1) (β) τα οποία εί¬ 
ναι ικανά να,κυλιθούν πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κυλιό¬ 
μενες στεφάνες (ΚΟΕΕΙΝΟ ΗΟΟΡ5) ή αλλιώς να προστα¬ 
τεύονται από ζημιές οφειλόμενες στο κύλισμα (π.χ. δια με¬ 
τάλλου ανθεκτικού στη διάβρωση ψεκασμένου επί της εξωτε¬ 
ρικής επιφάνειας του δοχείου). 

Δοχεία συμφώνως προς το εδάφιο (1) (β) και (1) (γ) που 
είναι ικανά να κυλιθούν πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχα¬ 
νισμούς (πέλματα, δακτύλιοι, ταινίες) που να εξασφαλίζουν 
ότι μπορούν ασφαλώς να χειρισθούν δια μηχανικού μέσου και 
να είναι έτσι διευθετημένοι ώστε να μην εξασθενείται η 
αντοχή και να μη.προκαλούνται αδικαιολόγητοι τάσεις στο 
τοίχωμα του δοχείου. 

(γ) Πλαίσια κυλίνδρων, συμφώνως προς το εδάφιο (1) (δ) 
πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μηχανισμούς εξασφαλίζοντας 
ότι μπορούν να χειρισθούν ασφαλώς. Η σωλήνωσις και ο κύ¬ 
ριος κρουνός πρέπει να ευρϊσκονται εντός του πλαισίου και να 
είναι έτσι στερεωμένα ώστε να προστατεύονται κατά οποιασ- 
δήποτε ζημίας. 

(3) (α) Εξαιρέσει των αερίων των 7° και 8°, τα αέρια της 
Κλάσεως 2 μπορούν να μεταφέρονται σε κυλίνδρους συμφώ¬ 
νους προς το εδάφιο (1) (α). 


Σημείωσις: - Για πιθανούς περιορισμούς αναφορικά με τη 
χωρητικότητα κυλίνδρων για ωρισμένα αέρια, βλέπε περι¬ 
θώριο 2219. 

(β) Εξαιρέσει των φθορίου και τετραφθοριούχου πυριτίου 
(1° (α Τ))· μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) (1° (γ Τ)· μιγμάτων 
υδρογόνου με όχι άνω του 10% σεληνούχου υδρογόνου ή 
φωσφίνης ή σιλανίου ή γερμανίου κατ’ όγκον ή με όχι άνω 
του 15% αρσίνης κατ’ όγκον· μιγμάτων αζώτου ή σπανίων 
αερίων (περιεχόντων όχι άνω του 10% Ξένον κατ’ όγκον) με 
όχι άνω του 10% σεληνούχο υδρογόνο ή φωσφίνη ή σιλάνιο 
ή γερμάνιο κατ’ όγκον ή με όχι άνω του 15% αρσίνην κατ’ 
όγκον (2° (β Τ))· μιγμάτων υδρογόνου με όχι άνω του 10% 
διβοράνιο κατ’ όγκον- μιγμάτων αζώτου ή σπανίων αερίων 
(περιεχόντων όχι άνω του 10% Ξένον κατ’ όγκον) με όχι 
άνω του 10% διβοράνιο κατ’ όγκον (2° (γ Τ))· χλωριούχου 
βορίου, τριφθοριούχου χλωρίου, χλωριούχου νιτριζύλ (ΝΙΤ- 
Κ05ΥΕ), φθοριούχου δυΕΡΗϋΒΥΕ και εξαφθοριούχου 
βολφραμίου (3° (α Τ))· μεθυλοσιλανίου (3° (β)), αρσίνης, 6ι- 
χλωροσιλανίου, διμεθυλοσιλανίου, σεληνούχου υδρογόνου 
και τριμεθυλοσιλανίου (3° (β Τ))· χλώροκυανιδίου, κυανογό- 
νου και αιθυλενοξειδίου (3° (γ Τ))· μιγμάτων μεθυλοσιλανίων 
(4° (β Τ))· οξειδίου αιθυλενίου περιέχοντος το πολύ 50% 
ΜΕΤΗΥΕΓΟΚΜΑΤΕ (μεθυλικού μυρμηγκικού άλατος) 
κατά μάζα της 4° (γ Τ)) υποξειδίου του αζώτου (5° (α))· σιλα¬ 
νίου (5° (β))· και υλών της 5” (β Τ)), 5° (γ Τ), 7°, 8°, 12° και 
13°, αέρια της Κλάσεως 2 μπορούν να μεταφέρονται σε δο¬ 
χεία συμφώνως προς το εδάφιον (1) (β). 

(γ) Εξαιρέσει των τετραφθοριούχου πυριτίου (1° (α Τ))· 
μονοξειδίου του αζώτου (1° (γ Τ))· μιγμάτων υδρογόνου με 
όχι άνω του 10% σεληνούχο υδρογόνο, ή φωσφίνη ή σιλάνιο 
ή γερμάνιο κατ’ όγκον ή με όχι άνω του 15% αρσίνη κατ’ 
όγκον μιγμάτων αζώτου ή σπανίων αερίων (περιεχόντων 
όχι άνω του 10% Ξένον κατ’ όγκον) με όχι άνω του 10% σε¬ 
ληνούχο υδρογόνο ή φωσφίνη ή σιλάνιο ή γερμάνιο κατ’ 
όγκον ή με όχι άνω του 15% αρσίνη κατ’ όγκον (2° (β Τ))· 
μιγμάτων υδρογόνου με όχι άνω του 10% διβοράνιο κατ’ 
όγκον μιγμάτων αζώτου ή σπανίων αερίων (περιεχόντων 
όχι άνω του 10% Ξένον κατ’ όγκον) με όχι άνω του 10% δι- 
βοράνιο κατ’ όγκον (2° (γ Τ))· χλωριούχου βορίου, τριφθο- 
ριούχου χλωρίου, χλωριούχου ΝΙΤΚ05ΥΕ, φθοριούχου 
ΒυΕΡΗυΚΥΕ και εξαφθοριούχου βολφραμίου (3° (α Τ))· 
μεθυλοσιλανίου, σεληνούχου υδρογόνου και τριμεθυλοσιλα- 
νίου (3° (β Τ))· χλώροκυανιδίου, κυανογόνου και αιθυλενο- 
ξειδίου (3° (γ Τ))· μιγμάτων μεθυλοσιλανίων (4° (β Τ))· υλών 
της 4° (γ) και 4° (γ Τ)) πλην διχλωρο - διφθοριο - μεθανίου 
περιέχοντος 12% οξειδίου αιθυλενίου κατά μάζα, υποξειδίου 
του αζώτου (5° (α))' σιλανίου (5° (β))' και υλών της 5° (β Τ), 

5° (γ Τ), 7°, 8°, 12° και 13°, αέρια της Κλάσεως 2 μπορούν 
να μεταφέρονται σε πλαίσια κυλίνδρων συμφώνως προς το 
εδάφιο (1) (δ). Ο καθένας των κυλίνδρων σε πλαίσιο κυλίν¬ 
δρων θα περιέχει μόνο ένα και το αυτό πεπιεσμένο αέριο, 
υγροποιημένο αέριο ή αέριο διαλυμένο υπό πίεση. Κάθε κύ¬ 
λινδρος σε πλαίσιο κυλίνδρων για φθόριο (1° (α Τ)) ή διαλυ¬ 
μένο ακετυλένιο (9° (γ)) θα είναι εν τούτοις εφοδιασμένος με 
κρουνόν. Οι κύλινδροι σε πλαίσιο κυλίνδρων για ακετυλένιο 
πρέπει όλοι να περιέχουν το αυτό πορρώδες υλικό (περιθώριο 
2204). 

(1) Τα ανοίγματα για γέμισμα και άδειασμα δοχείων θα 2213 
είναι εφοδιασμένα με βαλβίδες τύπου θυρίδας ή βελονειδείς 
βαλβίδες. Βαλβίδες άλλων τύπων μπορούν να γίνουν, όμως, 
δεκτές εάν παρέχουν ίδιες εγγυήσεις ασφαλείας και έχουν την 
έγκριση της χώρας προελεύσεως. Παρ’ όλο τούτο, οποιοσδή¬ 
ποτε τύπος βαλβίδος υιοθετηθεί, το σύστημα προσαρτήσεάς 
της πρέπει να είναι γερό και τέτοιο ώστε η ικανοποιητική της 
κατάσταση να επαληθεύεται εύκολα προτού από κάθε γέμι¬ 
σμα. 

Εκτός από ανθρωποθυρίδα, η οποία εάν παρέχεται θα εί¬ 
ναι κλειστή με αποτελεσματικό κλείσιμο (κάλυμμα), και από 
τις απαραίτητες οπές για την αφαίρεση των ιζημάτων, τα δο¬ 
χεία και οι δεξαμενές συμφώνως προς το περιθώριο 2212 
(1) (β) και (γ) θα είναι εφοδιασμένα με άνω των δύο ανοιγμά¬ 
των, για γέμισμα και άνοιγμα αντιστοίχως. Εν τούτοις, χω¬ 
ρητικότητας όχι μικροτέρας των 100 Ε προοριζόμενα για τη 
μεταφορά διαλυμένου ακετυλενίου (9° (γ)) μπορούν να έχουν 
άνω των δύο ανοιγμάτων (οπών) για γέμισμα και άδειασμα. 
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Ομοίως, δοχεία και δεξαμενές συμφώνως προς περιθώ- 
ριον 2212 (1), (β) και (γ), προοριζόμενα για τη μεταφορά 
των υλών της 3° (β) και 4° (β) μπορούν να διαθέτουν και 
άλλα ανοίγματα (οπάς, στόμια) προοριζόμενα ειδικότερα για 
την επαλήθευση της στάθμης του υγρού και της πιέσεως του 
πιεζομέτρου: 

(2) Οι βαλβίδες (κρουνοί) θα προστατεύονται αποτελεσμα¬ 
τικά με πώματα ή μόνιμες φλάντζες. Τα πώματα θα διαθέ¬ 
τουν οπάς αερισμού καταλλήλου διατομής για να εκκενώ¬ 
νουν τα αέρια εάν προκύψει διαρροή στις βαλβίδες. Τα πώ¬ 
ματα ή οι φλάντζες θα προστατεύουν καταλλήλως τη βαλ¬ 
βίδα εάν ο κύλινδρος πέσει και διαρκούσης της μεταφοράς 
και στοιβασίας. Βαλβίδες τοποθετημένες εσωτερικά του λαι¬ 
μού των δοχείων και προστατευόμενες από κοχλιωτό πώμα, 
και δοχεία που μεταφέρονται συσκευασμένα σε προστατευ¬ 
τικά κιβώτια, δε θα χρειάζονται πώμα. Ομοίως, προστατευ¬ 
τικό πώμα δε θα χρειασθεί για βαλβίδες (κρουνούς) επί πλαι¬ 
σίων κυλίνδρων. 

(3) Δοχεία περιέχοντα φθόριο (1° (α Τ))· τριφθοριούχο 
χλώριο (3° (α Τ))· ή χλωροκυανίδιο 3” (γ Τ), ανεξαρτήτως 
εάν μεταφέρονται ή όχι συσκευασμένα σε προστατευτικά κι- 
βώτια, θα είναι εφοδιασμένα με πώματα από χάλυβα. Τα 
πώματα αυτά δε θα έχουν ανοίγματα και, καθ όλη τη μετα¬ 
φορά, θα είναι εφοδιασμένα με παρέμβυσμα εξασφαλίζον αέ¬ 
ριο - στεγανότητα και κατασκευασμένο από υλικό που δεν 
κινδυνεύει να προσβληθεί από το περιεχόμενο του δοχείου. 

(1) Προκειμένου περί δοχείων περιεχόντων τριφθοριούχο 
βόριον ή φθόριον (1° (α Τ))· τριφθοριούχο χλώριο ή υγροποι¬ 
ημένη αμμωνία (3° (α Τ))· αμμωνία διαλυμένη στο νερό (9° 
(α Τ)· χλωριούχο ΝΙΤΚΟδΙΙΕ (3° (α Τ))· ή διμεθυλαμίνη, αι- 
θυλαμίνη, μεθυλαμίνη ή τριμεθυλαμίνη (3° (β Τ)), βαλβίδες 
κατασκευασμένες από χαλκό ή οποιοδήποτε άλλο μέταλλο 
κινδυνεύον να προσβληθεί από τα αέρια αυτά δε θα γίνονται 
δεκτές. 

(2) Η χρήση υλικών περιεχόντων λίπος ή έλαιον προς εξα¬ 
σφάλιση της στεγανότητας των ενώσεων (ραφών) ή προς συ¬ 
ντήρηση των μηχανισμών κλεισίματος των δοχείων των 
χρησιμοποιημένων για οξυγόνο (1° (α))’ φθόριο (1 (α Τ))' 
μίγματα με οξυγόνο (2° (α))’ διοξείδιο του αζώτου, τριφθο- 
ριούχο χλώριο (3° (αΤ))' υποξείδιο του αζώτου (5 (α)) ή 
μίγματα της 12° περιέχοντα άνω του 10% οξυγόνον κατ’ 
όγκον απαγορεύεται. 

(3) Οι παρακάτω όροι θα ισχύουν για την κατασκευή των 
δοχείων των αναφερομένων στο περιθώριο 2207 (1): γ 

(α) Τα υλικά και η κατασκευή των δοχείων θα είναι σύμ¬ 
φωνα προς τους όρους της Προσθήκης Α.2, Β, περιθώρια 
3250 έως 3254. Όλα τα μηχανικά και τεχνολογικά χαρα¬ 
κτηριστικά του χρησιμοποιηθεντος υλικού θα καθιερούνται 
για κάθε δοχείο κατά την πρώτη δοκιμή- αναφορικά με την 
αντοχήν εις κρούσιν και το συντελεστήν κάμψεως, βλέπε 
Προσθήκην Α.2, Β, περιθώρια 3265 έως 3285. 

(β) Τα δοχεία θα είναι εφοδιασμένα με βαλβίδα ασφαλείας 
η οποία θα είναι ικανή να ανοίγει στη καθωρισμένη πίεση που 
εικονίζεται στο δοχείο. Οι βαλβίδες θα είναι έτσι κατασκευα¬ 
σμένες ώστε να λειτουργούν άριστα ακόμη και στη πιό χα¬ 
μηλή πίεση λειτουργίας. Το ασφαλές της λειτουργίας των 
στη θερμοκρασία αυτή θα καθιερούται και ελέγχεται με δο¬ 
κιμή κάθε βαλβίδας ή δείγματος βαλβίδων του αυτού τύπου 
κατασκευής. 

(γ) Οι οπές αερισμού και βαλβίδες ασφαλείας των δοχείων 
θα έχουν έτσι σχεδιασθεί ώστε να εμποδίζουν το πιτσίλιαμα 
του υγρού. 

(δ) Οι μηχανισμοί κλεισίματος θα είναι έτσι ρυθμισμένοι 
ώστε να μη μπορούν να ανοίγουν από αναρμόδια πρόσωπα. 

(ε) Δοχεία των οποίων το γέμισμα μετράται κατ όγκον θα 
διαθέτουν δείκτην στάθμης. 

(στ) Τα δοχεία θα είναι θερμικώς μονωμένα. Η θερμική 
μόνωση θα προστατεύται κατά της κρούσεως δια συνεχούς 
μεταλλικής επενδύσεως. Εάν ο χώρος μεταξύ του δοχείου 
και της μεταλλικής επενδύσεως είναι χωρίς αέρα (μόνωση 
δια κενού), η προστατευτική επένδυση θα σχεδιάζεται^ να 
αντέχει χωρίς παραμόρφωση σε εξωτερική πίεση τουλάχι¬ 
στον 100 ΚΡα (1 1)3.1-). Εάν η επένδυση έχει έτσι κλ'εισθεί 
ώστε να είναι αέριο - στεγής (π.χ. στη περίπτωση της μονώ- 
σεως δια κενού), θα διατίθεται μηχανισμός εμποδίζων οποια¬ 


δήποτε επικίνδυνη πίεση να αναπτυχθεί στο μονωτικό 
στρώμα στην περίπτωση ακαταλλήλου αέριο - στεγανότητας 
του δοχείου ή των εξαρτημάτων του. Ο μηχανισμός θα εμπο¬ 
δίζει την υγρασία να εισχωρήσει στη μόνωση. 

(4) Στην περίπτωση δοχείων περιεχόντων μίγματα της 4ό 
(γ) ή διαλυμένο ακετυλένιο (9° (γ)), τα μεταλλικά τμήματα 
των μηχανισμών κλεισίματος τα ερχόμενα σε επαφή με το 
περιεχόμενο δεν πρέπει να περιέχουν χαλκόν άνω του 70 
στοις εκατόν. Δοχεία για διαλυμένο ακετυλένιο (9° (γ)) μπο¬ 
ρούν επίσης να διαθέτουν ατμοφράκτες. 

(5) Δοχεία περιέχοντα οξυγόνο της 1“ (α) έως 7° (α) και 
εφαρμοσμένα σε ιχθυοδεξαμενές γίνονται ομοίως δεκτά εάν 
διαθέτουν συσκευές παρέχουσες τη δυνατότητα στο οξυγόνο 
να διαφεύγει βαθμιαία. 

2. - Επίσημος έλεγχος δοχείων (για δοχεία από κράμα 
αλουμινίου, βλέπε επίσης Προσθήκην Α.2). 

(1) Τα μεταλλικά δοχεία πρέπει να υποβάλλονται σε αρχι¬ 
κούς και περιοδικούς ελέγχους υπό την επίβλεψη εμπειρο¬ 
γνώμονα αναγνωρισμένου υπό της αρμοδίας αρχής. Η φύση 
των ελέγχων αυτών καθορίζεται στα περιθώρια 2216 και 

2217. 

(2) Για να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις των πε¬ 
ριθωρίων 2204 και 2221 (2), οι έλεγχοι των δοχείων των 
προοριζομένων να περιλάβουν διαλυμένο ακετυλένιο (9° (γ)) 
θα περιλαμβάνουν, επιπροσθέτως, έλεγχον της φύσεως του 
πορρώδους υλικού και της ποσότητος του διαλυτικού μέσου. 

(1)0 αρχικός έλεγχος καινουργών ή μη-μεταχειρισμένων 
δοχείων θα περιλαμβάνει. 

Α. - Επί καταλλήλου δείγματος δοχείων: - 
(α) έλεγχον του υλικού κατασκευής για τουλάχιστον την 
τάση αποδόσεως, την αντοχήν εις εφελκυσμόν, και τη μόνιμη 
επιμήκυνση του θραύσματος- οι εκ των ελέγχων αυτών προ- 
κύπτουσες τιμές πρέπει να συμφωνούν με τους εθνικούς κα¬ 
νονισμούς- _ , 

(β) μέτρηση του πάχους στο λεπτότερο σημείο του τοιχώ¬ 
ματος και υπολογισμός της τάσεως- 

(γ) έλεγχο της ομοιογένειας του υλικού για κάθε παρτίδα . 
κατασκευής, και επιθεώρηση της εξωτερικής και εσωτερικής 
καταστάσεως των δοχείων 
Β. - Για όλα τα δοχεία: - 

(δ) έλεγχο υδραυλικής πιέσεως συμφώνως προς τις διατά¬ 
ξεις των περιθωρίων 2219 έως 2221" 

(ε) επιθεώρηση των ενδείξεων επί των δοχείων (βλέπε πε¬ 
ριθώριο 2218). 

Γ. Επιπροσθέτως, για δοχεία προοριζόμενα για τη μετα¬ 
φορά διαλυμένου ακετυλενίου (9° (γ)):- 

(στ) επιθεώρηση όπως απαιτείται εκ των εθνικών κανονι- 
σμών. 

(2) Τα δοχεία πρέπει να αντέχουν στη πίεση του ελεγχου 
χωρίς να υφίσταται μόνιμο παραμόρφωση ή να παρουσιάζουν 
ρωγμές. 

(3) Στις περιοδικές επιθεωρήσεις θα επαναλαμβάνονται 
τα παρακάτω:- 

ο έλεγχος υδραυλικής πιέσεως- έλεγχος της εξωτερικής 
και εσωτερικής καταστάσεως του δοχείου (π.χ., δια ζυγί- 
σεως, εσωτερικής επιθεωρήσεως, ελέγχων του πάχους του 
τοιχώματος)· επαλήθευση του εξοπλισμού και των ενδείξεων 
και, εάν χρειασθεί, επαλήθευση των χαρακτηριστικών του 
υλικού δια καταλλήλων ελέγχων. 

Οι περιοδικές επιθεωρήσεις θα διεξάγονται:- 
(α) κάθε 2 χρόνια προκειμένου περί δοχείων προοριζομέ- 
νων για τη μεταφορά των αερίων της 1° (α Τ) και ·1 (γ Γ). 
αερίου πόλεως (δήμου) της 2° (β Τ)· αερίων της 3° (α Τ) 
πλην της αμμωνίας, εξαφθοριοπροπυλενίου και μεθυλοβρω- 
μιδίου- χλωροκυανιδίου της 3° (γ Τ)· και υλών της 5° (α Τ)·. 

(β) κάθε 5 χρόνια προκειμένου περί δοχείων προοριζομέ- 
νων για τη μεταφορά άλλων πεπιεσμένων και υγροποιημέ¬ 
νων αερίων (υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρα¬ 
κάτω εδαφίου (γ)) και δοχείων για τη μεταφορά αμμωνίας 
διαλυμένης υπό πίεση (9° (α Τ))- _ 

(γ) κάθε 10 χρόνια προκειμένου περί δοχείων προοριζομε- 
νων για τη μεταφορά αερίων της 1° (α) πλην του οξυγόνου 
μιγμάτων αζώτου με σπάνιά αέρια, της 2° (α)· αερίων της 3° 
(α) και 3° (β) πλην 1,1 - διφθοριομεθανίου, 1 - χώρο - 1,1 - 
διφθοριομεθανίου, μεθυλοσιλανίου και 1 , 1,1 - τριφθοριομεθα- 
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νίου και μιγμάτων αερίων της 4° (α) και 4° (β), εάν τα δοχεία 
έχουν χωρητικότητα όχι άνω των 150 λιτρών και η χώρα 
προελεύσεως δεν προβλέπει βραχύτερο χρονικό διάστημα. 

(δ) προκειμένου περί δοχείων προοριζομένων για τη μετα¬ 
φορά διαλυμένου ακετυλενίου (9° (γ)), το περιθώριο 2217 

(1) θα ισχύει, και προκειμένου περί των συμφώνων προς το 
περιθώριο 2207(1) δοχείων, το περιθώριο 2217 (2) θα 
ισχύει. 

1) Η εξωτερική κατάσταση (διάβρωση, παραμόρφωση) 2217 
και η κατάσταση (χαλάρωση, καθίζηση) του πορώδους υλι¬ 
κού σε δοχεία προοριζόμενα για τη μεταφορά διαλυμένου 
ακετυλενίου (9° (γ)) θα ελέγχονται κάθε 5 χρόνια. Η διεγμα- 
τοληψία θα εκτελείται δια της κοπής, εάν θεωρηθεί απαραί¬ 
τητο, καταλλήλου αριθμού δοχείων και επιθεωρήσεως αυ¬ 
τών εσωτερικώς για διάβρωση και για οποιεαδήποτε αλλα¬ 
γές που ενδέχεται να προέκυψαν στα συστατικά υλικά και το 
πορώδες υλικό. 

(2) Τα συμφώνους προς το περιθώριο 2207(1) δοχεία θα 
υποβάλονται κάθε 5 χρόνια σε εξωτερική επιθεώρηση και σε 
έλεγχο της στεγανότητας. Ο έλεγχος στεγανότητας θα διε¬ 
ξάγεται με το αέριο περιλαμβανόμενο στο δοχείο ή με αδρα¬ 
νές αέριο σε πίεση 0,2 ΜΡα (2 Βατ). Ο έλεγχος θα εκτελείται 
δια πιεζομέτρου ή μετρήσεως δία κενού. Η θερμική μόνωση 
δε θα αφαιρείται. Η πίεση δε θα υποχωρεί διαρκούσης της 
8-ώρου περιόδου ελέγχου. Αλλαγές απορρέουσες εκ της φύ- 
σεως του αερίου δοκιμής (ελέγχου) ή εκ διακυμάνσεων της 
θερμοκρασίας θα λαμβάνονται υπ’ όψει. 

(3) . - Ενδείξεις επί των δοχείων. 

1) Τα μεταλλικά δοχεία θα φέρουν τα παρακάτω στοιχεία 2218 
με γράμματα καθαρώς ευανάγνωστα και διάρκειας: - 
(α) μία των ονομασιών του αερίου ή του μίγματος αερίων, 
πλήρη, όπως δίδεται στο περιθώριο 2201, 1° εώς 9°. την 
επωνυμία ή το σήμα του κατασκευαστή ή ιδιοικτήτη· και τον 
αριθμό του δοχείου (βλεπε επίσης περιθώριο 2202 (3)). 
Προκειμένου περί αλογόνων υδρογονανθράκων των 1° (α), 

3° (α), 3° (α Τ), 3“ (β). 3» (γ Τ), 4° (α), 5° (α) και 6° (α), η 
χρήση του γράμματος Κ ακολουθουμένου υπό του αριθμού 
αναγνωρίσεως της ύλης επιτρέπεται επίσης· 

(β) το απόβατο του δοχείου χωρίς εξαρτήματα & συμπλη¬ 
ρώματα. 

(γ) επίσης, αν τα δοχεία προορίζονται για υγροποιημένα 
αέρια, το απόβαρο του δοχείου, συμπλεριλαμβανομένων 
ωρισμένων εξαρτημάτων και συμπληρωμάτω όπως βαλβί¬ 
δων, μεταλλικών πωμάτων κλπ. αλλά πλην του προσταυτευ- 
τικού καλύμματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στις (β) & (γ): Τα στοιχεία αυτά της μάζης, 
θα πρέπει να αναγρ’αφούν κατά την επομένη περιοδική δοκι¬ 
μασία. 

(δ) τη πίεση δοκιμής (βλέπε περιθώρια 2219 εώς 2221) 
και την ημερομηνία (μήνα, έτος) της γενομένης τελευταίας 
δοκιμής (ελέγχου) βλέπε περιθώρια 2216 και 2217)· 

(ε) τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που διεξήγαγε τους 
ελέγχους και επιθεωρήσεις· και επιπροσθέτως: 

(στ) προκειμένου περί πεπιεσμένων αερίων ή μιγμάτων 
πεπιεσμένων αερίων (1°, 2°, 12° και 13°): την ανωτάτη 
πίεση πληρώσεως στους 15°€ την επιτρεπομένη για το στο 
θέμα δοχείο (βλέπε περιθώριο 2219)· 

(ζ) προκειμένου περί φθοριούχου βορίου (1 0 (α Τ)), υγρο¬ 
ποιημένων αερίων (3° έως 6°) και αμμωνίας διαλυμένης 
στο νερό (9° (α Τ)): το επιτρεπόμενο ανώτατο γέμισμα, και 
τη χωρητικότητα. Προκειμένου για βαθειά κατεψυγμένα αέ- 
οια (ϋΕΕΡΕΥ - ΚΕΕΚΙΟΕΚΑΤΕΟ ΟΑ5Ε5) των 7 ° και 8 °: 
τη χωρητικότητα· 

(η) προκειμένου περί ακετυλενίου διαλυμένου σε διαλυτικό 
χέσο (9° (γ)): την επιτρεπομένη πίεση πληρώσεως (βλέπε 
τεριθώριο 2221 (2)), και το βάρος του κενού δοχείου συμπε- 
ιλαμβανομένου του βάρους των. εξαρτημάτων και παρακο¬ 
λουθημάτων, του πορώδους υλικού, και του διαλυτικού μέ¬ 
σου· 

(θ) προκειμένου περί μιγμάτων αερίων της 12° και αε- 
ιίων δοκιμών (ελέγχων) της 13°, οι λέξεις «μίγματα αε- 
>ίων» ή «αέρια ελέγχων», αναλόγως της περιπτώσεως θα 
•αράσσονται ..στο δοχείο σαν γενική ένδειξη του περιεχομέ- 
ου. Ακριβής περιγραφή του περιεχομένου θα εικονίζεται 
:αθ’ όλη τη μεταφορά" 


(ι) προκειμένου περί μεταλλικών δοχείων τα οποία, συμ- - 

φώνως προς το περιθώριο 2202(3), γίνονται δεκτά για τη 
μεταφορά ενός αριθμού διαφορετικών αερίων (δοχεία πολλα¬ 
πλής χρήσεως), ακριβής διάρκειας (ανεξίτηλος) περιγραφή ,·\·ι 

του περιεχομένου θα εικονίζεται διαρκούσης της μεταφο¬ 
ράς. 

(2) Οι ενδείξεις θα χαράσσονται είτε επί ενισχυμένου τμή¬ 
ματος του δοχείου, είτε επί δακτυλίου, είτε επί πλάκας ανα- 
γράφουσας στοιχεία, τοποθετημένης χωρίς να κινείται στο 
δοχείο. Επιπροσθέτως, η ονομασία της ύλης μπορεί να ση- 
μειούται στο δοχείο δΤ ορατής ευκρινούς επιγραφής δια βα- 
φής ή οιασδήποτε άλλης ισοδυνάμου μεθόδου. 

(γ) Πίεση δοκιμής, βαθμός πληρώσεως, και όριον χωρη¬ 
τικότητας, των δοχείων (βλέπε επίσης περιθώρια 2238, 

211 180 και 212 180. 

(1) Προκειμένου περί δοχείων προοριζομένων για τη με- 2219 
ταφορά πεπιεσμένων αερίων των 1°, 2° και 12°, η εσωτε¬ 
ρική πίεση (πίεση δοκιμής) η εφαρμοστέα για έλεγχο υδραυ¬ 
λικής πιέσεως πρέπει να είναι τουλάχιστον μιάμισυ φορά η 

πίεση πληρώσεως στους 15°Ε η σημειουμένη στο δοχείο, 
αλλά όχι μικρότερη των 1 ΜΡα (10 Β&γ). 

(2) Προκειμένου περί δοχείων προοριζομένων για τη με¬ 
ταφορά υλών της 1 0 (α) πλην του τετραφθοριομεθανίου’ δευ- 
τερίου και υδρογόνου της 1 °(β)· ή αερίων της 2°(α), η πίεση 
πληρώσεως δεν θα υπερβαίνει τα 25 ΜΡα (250 Β&γ) τα ανα- 
φερόμενα για θερμοκρασία 15 ° 0. Στην περίπτωση των δε¬ 
ξαμενών, η πίεση πληρώσεως δεν θα υπερβαίνει τα αναφερό- 
μενα σε θερμοκρασία 15°0. 

Προκειμένου περί δοχείων και δεξαμενών προοριζομένων 
για τη μεταφορά άλλων αερίων των 1 0 και 2 ° η πίεση πλη- · 
ρώσεως δεν θα υπερβαίνει τα 20 ΜΡα (200 Βατ) τα αναφε- 
ρόμενα σε θερμοκρασία 15°Ε. 

(3) Προκειμένου περί δοχείων προοριζομένων για τη με¬ 
ταφορά φθορίου (1 °(α Τ)) η εσωτερική πίεση (πίεση ελέγχου) 
η εφαρμοστέα για τον έλεγχο της υδραυλικής πίεσης θα είναι 
20 ΜΡα (200 Β&γ) και η πίεση πληρώσεως δεν θα υπερβαί¬ 
νει τα 2,8 ΜΡα (28 Βατ) σε θερμοκρασία 15°0· επιπροσθέ¬ 
τους, κανένα δοχείο δεν θα περιέχει περισσότερα των 5 ΚΟ 
φθορίου. 

Προκειμένου περί δοχείων προοριζομένων για τη μετα¬ 
φορά τριφθοριούχου βορίου (1°(α Τ)) η υδραυλική πίεση η 
εφαρμοστέα στην πίεση δοκιμής (ελέγχου) θα είναι είτε 30 
ΜΡα (300 Βατ), οπότε το ανώτατο βάρος του περιεχομένου 
ανά λίτρο χωρητικότητας δεν θα υπερβαίνει τα 0.86 Κ@. 

(4) Προκειμένου περί δοχείων προοριζομένων για τη μετα¬ 
φορά μονοξειδίου του αζώτου ΝΟ (1 ° (γ Τ)), η χωρητικό¬ 
τητα θα περιορίζεται στα 50 Ε· η υδραυλική πίεση η εφαρμο¬ 
στέα κατά την δοκιμή (πίεση δοκιμής) θα είναι 20 ΜΡα (200 
Β&γ)· και η πίεση πληρώσεως δεν θα υπερβαίνει τα 5 ΜΡα 
(50 Β&γ) σε θερμοκρασία 15 “(λ 

(5) Προκειμένου περί δοχείων προοριζομένων για τη με¬ 
ταφορά μιγμάτων υδρογόνου με όχι άνω του 10 τοις εκατόν 
σεληνούχου υδρογόνου ή φωσφίνης ή σιλανίου ή γερμανίου 
κατ’ όγκον ή με όχι άνω των 15 στα εκατό αρσίνης κατ’ 
όγκον μιγμάτων αζώτου ή σπανίων αερίων (περιεχόντων 
όχι άνω του 10 στα εκατόν, σεληνούχου υδρογόνου ή φωσφί¬ 
νης ή σιλανίου ή γερμανίου κατ’ όγκον ή με όχι άνω του 15 
στα εκατόν αρσίνης κατ’ όγκον (2° (β Τ))· μιγμάτων υδρο¬ 
γόνου με όχι άνω του 10 στα εκατόν διβορανίου κατ’ όγκον 
ή μιγμάτων αζώτου ή σπανίων αερίων (περιεχόντων όχι άνω 
του 10 στα εκατόν Ξένον κατ’ όγκον) με όχι άνω του στα 
10% διβορανίου κατ’ όγκον) (2ο (γ Τ)), η χωρητικότητα θα 
περιορίζεται σε 50 Ε· η υδραυλική πίεση η εφαρμοστέα στη 
δοκιμή (πίεση δοκιμής) δεν θα είναι μικρότερη των 20 ΜΡα 
(200 Β&γ) και η πίεση πληρώσεως δεν θα υπερβαίνει τα 5 
ΜΡα (50 Β&γ) σε θερμοκρασία 15°€. 

(6) Δοχεία συμφώνως με το περιθώριο 2207(1), στη θερ¬ 
μοκρασία πληρώσεως και σε πίεση 0,1 ΜΡα (1 Β&γ), δεν θα -ΐ 

γεμίζονται πέραν του 98 στα εκατόν της χωρητικότητός ? < 

των. * 

Οσάκις μεταφέρεται οξυγόνον της 7 0 (α), θα λαμβάνονται 
μέτρα αποφυγής οιουδήποτε χυσίματος της υγράς φάσεως 
(ΕΐρυΐΏ ΡΗΑ8Ε). 

(7) Οσάκις διαλυμένο ακετυλένιο (9°(γ)) μεταφέρεται σε 
δοχεία συμφώνως προς το περιθώριο 2212(1) (β), η χωρη- 
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τικότητα των δοχείων δεν θα υπερβαίνει τα 150 Υ. 

(8) Η χωρητικότης των δοχείων των προοριζομένων για 
τη μεταφορά μιγμάτων αερίων της 12 0 δεν θα υπερβαίνει τα 
50 Ε. Η πίεση του μίγματος δεν θα υπερβαίνει τα 15 ΜΡα 
(150 1>3γ) σε θερμοκρασία 15 °0. 

(9) Η χωρητικότητα των δοχείων των προοριζομένων για 
τη μεταφορά αερίων δοκιμής (ελέγχου) της 13 ° δεν θα υπερ¬ 
βαίνει τα 50 Ε. Η πίεση πληρώσεως σε θερμοκρασία 15 °€ 
δεν θα υπερβαίνει το 7 στα εκατόν της πιέαεως δοκιμής 
(ελέγχου) του δοχείου. 

(10) Στην περίπτωση του εξαφθοριούχου βολφραμίου (3 ° 
(α Τ)) η χωρητικότητα των δοχείων θα περιορίζεται στα 60 

Η χωρητικότητα δοχείων για τετραφθοριούχο πυρίτιο (1 0 
( α Τ))' χλωριούχο βόριο, χλωριοϋχο ΝΙΤΒ05ΥΕ και φθο¬ 
ριούχο δυΡΡΗυΚΥΙ. (3° (α Τ))· μεθυλοδιλανίου (3° (β))· 
αρσίνης, διχλωροσιλανίου, διμεθυλοσικανίου, σεληνοϋχου 
υδρογόνου και τριμεθυλοσιλανίου (3° (β Τ))· χλωροκυανι- 
δίου και κυανιδίου (3° (γ Τ))· μιγμάτων μεθυλοσιλανίου (4° 
(β Τ))· υλών της 4° (γ Τ) πλην διχλωροδιφθοριομεθανίου πε- 
ριεχουσών 12 τοις εκατόν αιθυλενοξειδίου κατά βάρος, σιλα- 
νίου (5° (β))· και υλών της 5° (β Τ) και (γ Τ), θα περιορίζε¬ 
ται στα 50. 

(11) Προκειμένου περί δοχείων προοριζομένων για τρι- 
φθοριοΰχον χλώριον (3 0 (α Τ)) η χωρητικότητα θα περιορί¬ 
ζεται στα 40 Ε. Μετά το γέμισμα, δοχείον περιέχον τριφθο- 
ριοΰχον χλώριον (3° (α Τ)), προτού παραδοθεί για μετα¬ 
φορά, θα κρατείται επί όχι ολιγοτέρων των 7 ημερών προς 
επαλήθευσιν της στεγανότητάς του. 

(1) Προκειμένου περί δοχείων προοριζομένων για τη με¬ 
ταφορά υγροποιημένων αερίων των 3 0 έως 6 °, και δοχείων 
προοριζομένων για τη μεταφορά αερίων διαλυθέντων υπό 
πίεση της 9°, η εφαρμοστέα υδραυλική πίεση κατά την δοκι¬ 
μήν (πίεση δοκιμής) δεν θα είναι μικρότερα των 1 ΜΡα (10 
Βατ). 

(2) Προκειμένου περί υγροποιημένων αερίων των 3° και 
4° θα τηρούνται αι καΐωτέρω τιμαί για την υδραυλική πίεση 
την εφαρμοστέα κατά την δοκιμήν (πίεση δοκιμής) και για 
τον επιτρεπόμενον ανώτατον βαθμόν πληρώσεως: 

Βλέπε στο τέλος του πίνακα της παραγράφου (2). 


Περιγραφή ύλης ' 

Αριθμός 

Είδους 

Κατωτάτη Ανώτατο Βάρος 
Πίεση Περιεχομένου 

Δοκιμής/ ανά λίτρο χώ- 

Ελέγχου ρητιχότητας 

ΜΡα ΚΟ 

Βρωμοχλωροδιφθοριομεθάνιο 

3» 

1 

1.61 

(Κ 12 Β 1) 




Χλωροδιφθοριομεθάνιο (Β 22) 

3» 

2,9 

1.03 

Χλωροπενταφθοριομεθάνιο (Κ 




115) 

3» 

2,5 

1.06 

1-χλωρο-2,2,2 - τριφθοριομε- 




θάνιο (Κ 133α) 

■3» 

1 

1.18 

Διχλωραδιφθοριομεθάνιο (Κ 




12)· 

3» 

1,8 

1.15 

Διχλωροφθοριομεθάνιο (Κ 21) 

3» 

1 

1.23 . 

1,2 - Διχλωρο - 1,1,2,2 - 




τετραφθοριομεθάνιο (Κ 114) 

3» 

1 

1.30 

Οκτωφθοριοκυχλοβουτάνιο 




(Β0 318) 

3°(α) 

1,1 

1,34 

Αμμωνία 

3> Τ) 

3,3 

0.53 

Χλωριούχο Βόριο 

3> Τ) 

1 

1.19 

Χλώριο 

3°(α Τ) 

2,2 

1.25 

Τριφθοριούχο Χλώριο 

3> Τ) 

3 

1.40 

Εξαφθοριοπροπυλένιο (Κ 216) 

3°(α Τ) 

2,2 

1.11 

Υδροβρώμιο 

3°(α Τ) 

6 

1.20 

Μεθυλοβρωμίδιο 

3°(« Τ) 

1 

1.51 

Διοξείδιο Αζώτου 

3°(α Τ) 

1 

1.30 

Χλωριούχο ΝΙΤΒ05ΥΕ 

3°(α Τ) 

1,3 

1.10 

Φωσγένιο 

3°(α Τ) 

2 

1.23 

Διοξείδιο Θείου 

3> Τ) 

1,4 

1.23 


Ιεριγραφή ύλης 

Αριθμός 

Κατωτάτη 

Ανώτατο Βάρος 


Είδους 

Πίεση 

Περιεχομένου 



Δοκιμής/ 

ανά λίτρο χω¬ 



Ελέγχου 

ρητικότητας 



ΜΡα 

ΚΟ 

Φθοριούχο 51ΙΕΡΗΥΒΥΕ 

3°(α Τ) 

5 

1.10 

Εξαφθοριούχο Βολφράμιο 

3°(α Τ) 

1 

2.70 

Βουτάνιο 

3°(β) 

1 

0.51 

1 -Βουτένιο 

3°(β) 

1 

0.53 

1-Χλωρό - 1, 1 - διφθοριο- 




μεθάνιο (Κ 142β) 

3°(β) 

1 

0.99 

0Ιδ-2-βουτένιο 

3°(β) 

1 

0.55 

ΚΥχλοπροπάνιο 

3°(β) 

2 

0.53 

1,1 -Διφθοριομεθάνιο (Κ 152α) 

3°(β) 

1,8 

0.79 

Διμεθυλιχός αιθήρ 

3°(β) 

1,8 

0,58 

Ισοβουτένιο 

3°(β) 

1 

0.49 

Ισοβοτάνιο 

3°(β) 

1 

0.52 

Μεθυλοδιλάνιο 

3°(β) 

22,5 

0.39 

Προπάνιο 

3°(β) 

2,5 

0.42 

Προπυλένιο 

3°(β) 

3 

0.43 

ΤΒΑΝ5 -2-βουτένιο 

3°(β) 

1 

0.54 

1,1.1 - Τριφθοριομεθάνιο 

3°(β) 

3,5 

0.75 

Αρσίνη 

3°(β Τ) 

4,2 

1.10 

Διχλωροσιλάνιο 

3°(β Τ) 

1 

0.90 

Διμεθυλαμίνη 

3°(β Τ) 

1 

0.59 

Διμεθυλοσιλάνιο 

3°(β Τ) 

22,5 

0.39 

Αιθυλαμίνη 

3°(β Τ) 

1 

0.61 

Αιθυλοχλωρίδιο 

3°^ Τ) 

1 

0.80 

Σεληνούχο Υδρογόνο 

3°(β Τ) 

3,1 

1.60 

Υδροσουλφίδιο 

3°(β Τ) 

5,5 

0.67 

Μεθυλαμίνη 

3°(β Τ) 

1,3 

0.58 

Μεθυλοχλωρίδιο 

3°(β Τ) 

1,7 

0.81 

Μεθυλική Μερχαπτάνη 

3°(β Τ) 

1 

0.78 

Τριμεθυλαμίνη 

3°(β Τ) 

1 

0.56 

Τριμεθυλοσιλάνιο 

3°(β Τ) 

22,5 

0.39 

Βουταδιένιο 

3°(γ) 

1 

0.55 

1,3 - Βουταδιένιο 

3°(γ) 

1 

0.59 

Βινυχλωρίδιο . 

3°(γ) 

1,2 

0.81 

Κυανογόνο 

3°(γ Τ) 

10 

0.70 

Χλωροχυανίδιο 

3°(γ Τ) 

2 

1.03 

Αιθυλενοξείδιο 

3°(γ Τ) 

1 

0.78 

Μεθυλοβινυλαιθέρας 

3°(γ Τ) 

1 

0.67 

Τριφθοριοχλωροαιθυλένιο (Κ 




113) 

3°(γ Τ) 

1,9 

1.13 

Βινυβρωμίδιο 

3°(γ Τ) 

1 

1.37 

Μίγμα Γ 1 

4°( α ) 

1,2 

1.23 

Μίγμα Γ 2 

4» 

1,8 

1.15 

Μίγμα Γ 3 

4» 

2,9 

1.03 

Μίγμα αερίων Κ 500 

4° (οι) 

2,2 

1.01 

Μίγμα αερίων Β 502 

4» 

3,1 

1.05 

Μίγμα 19 έως 2.1 στα εκα¬ 




τόν κατά βάρος διχλωροδι- 




φθοριομεθανϊου (Β 12) και 




79 έως 81 στα εκατόν κατά 




βάρος βρωμοχλωροδιφθορο- 




μεθανίου (Β 12 ΒΙ) 

4» 

1,2 

1.50 

Μίγματα μεθυλοβρωμιδίου 




και χλωροπιχρίνης 

4°(α Τ) 

1 

1.51 

Μίγμα Α (εμπορική ονομα¬ 




σία: βουτάνιο) 

4°(β) 

1 

0.50 

Μίγμα Α 0 (εμπορική ονο¬ 




μασία: βουτάνιο) 

4°(β) 

1,5 

0.47 

Μίγμα Α 1 

4°(β) 

2 

0.46 

Μίγμα Β 

4°(β) 

2,5 

0.43 

Μίγμα Γ (εμπορική ονομα¬ 

- 



σία: προπάνιο) 

4°(β) 

3 

0.42 

Μίγματα υδρογονανθράκων 




περιέχοντα μεθάνιο 

4°(β) 

22,5 

0.187 



3 

0.244 

Μίγματα μεθυλοσιλανίων 

4°(β Τ) 

22,5 

0.39 

Μίγματα μεθυλοχλωριδίου 

- 



και μεθυλενοχλωριδίου 

4° (β Τ) 

1,7 

0.81 

Μίγματα μεθυλοχλωριδίου 




και χλωροπιχρίνης 

4°(β Τ) 

1.7 

0.81 
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Περιγραφή ύλης 

Αριθμός 

Είδους 

Κατωτάτη 

Πίεση 

Δοκιμής/ 

Ελέγχου 

ΜΡα 

Ανώτατο Βάρος 
Περιεχομένου 
ανά λίτρο χω¬ 
ρητικότητας 
ΚΟ 

Μίγματα μεθυλοβρωμιδίου 
και αιθυλενοβρωμιδίου 

4°(β η 

1 

1.51 

Μίγματα 1,3 βουταδιενίου 
και υδρογονανθράκων της 3° 

4° 

1 

0,50 

Μίγμα αιθυλακετυλενίου / 
προπαδιενίου & υδρογοναν¬ 
θράκων 

Μίγμα Ρ 1 

4°(γ) 

3 

0.49 

Μίγμα Ρ 2 

4°(γ) 

2,4 

0.47 

Οξείδιο αιθυλενίου περιέχον 
το πολύ 10% διοξείδιο άν- 
θρακος κατά μάζα 

4°(γ Τ) 

2,8 

0.73 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον όχι 
άνω του 50 τοις εκατόν με- 
θυλικού άλατος μυρμηκικού 
οξέος κατά βάρος με άζωτο 
μέχρι ανωτάτης ολικής πιέ¬ 
σεως 1 ΜΡα (10 Βογ) στους 
50°(1. 

4°(γ Τ) 

2,5 

0.80 

Αιθυλενοξείδιο με άζωτο μέ¬ 
χρι ολικής πιέσεως 10 Κ0/ 
0Μ 2 στους 50 °0 

4°(γ Τ) 

1,5 

0.78 

Διχλωροδιφθοριομεθάνιο πε- 
ριέχον 12 τοις εκατόν αιθυλε- 
νοξείδιο κατά βάρος 

4 °(γ Τ) 

1,8 

1.09 


1. Οι προβλεπόμενες πιέσεις δοκιμής/ελέγχου είναι του- 2220 
λάχιστον ίσες προς τις πιέσεις ατμού των υγρών στους 70 °Θ, 
μειωμένες κατά 0,1 ΜΡα (1 1>3γ), της απαιτουμένης κατω- 

τάτης πιέσεως δοκιμής/ελέγχου ούσης,'εν τοϋτοις, 1 ΜΡα 

(10 1.3Γ). 

2. Ενόψη του υψηλού βαθμού τοξικότητος του φωσγενείου 
(χλωριούχο καρβονύλιο) (3°(α Τ)) και του χλωροκυανιδίου 
(3 ° (γ Τ)), η κατωτάτη πίεση δοκιμής/ελέγχου για τα αέρια 
αυτά έχει ορισθεί στα 2 ΜΡα (20 Β&γ). 

3. Οι ανώτατες προβλεπόμενες τιμές για τον βαθμόν πλη- 
ρώσεως σε ΚΟ/ΕΙΤΚΕ έχουν καθορισθεί ως κάτωθι: ανώ¬ 
τατο βάρος περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας = 0.95 
φορές την πυκνότητα υγράς φάσεως στους 50° Ο επιπροσθέ¬ 
τους, η φάση ατμού δεν πρέπει να εξαφανίζεται κάτω των 
60°0. 

(3) Προκειμένου περί δοχείων προοριζομένων να περιέ- 
,χουν υγροποιημένα αέρια των 5° και 6° ο βαθμός πληρώ- 
σεως θα είναι τέτοιος, ώστε η εσωτερική πίεση στους 65 °0 
μην υπερβαίνει την πίεση δοκιμής/ελέγχου των δοχείων. Θα 
τηρούνται οι παρακάτω τιμές (βλέπε επίσης παράγραφον 

(4)): 


Περιγραφή ύλης 

Αριθμός 

Είδους 

Κατωτάτη 

Πίεση 

Δοκιμής/ 

Ελέγχου 

ΜΡα 

Ανώτατο Βάρος 
Περιεχομένου 
ανά λίτρο χω¬ 
ρητικότητας 
ΚΟ 

Βρωμοτριφθοριομεθάνιο 

5° ία) 

4,2 

1.13 

(Κ 13 Β 1) 


12 

1.44 



25 

1.60 

Διοξείδιο Άνθρακα 

5° (α) 

19 

0.66 



25 

0.75 

Χλωροτριφθοριομεθάνιο 

5° (α) 

10 

0.83 

(Κ 13) 


12 

0.90 



19 

1.04 



25 

1.10 


Περιγραφή ύλης Αριθμός Κατωτάτη Ανώτατο Βάρος 

Είδους Πίεση Περιεχομένου 
Δοκιμής/ ανά λίτρο χω- 
Ελέγχου ρητικότητας 

ΜΡα ΚΟ 


Εξαφθοραιθάνιο (Β 116 

5° (α) 

20 


1.10 

Υποξείδιο του Αζώτου Ν 2 0 

5° (α) 

18 


0.68 



22,5 


0.74 



25 


0.75 

Εξαφθοριούχο Θείο 

5» 

7 


1.04 



14 


1.37 

Τριφθοριομεθάνιο (Κ 23) 

5° (α) 

19 


0.87 



25 


0.95 

Ξένον 

5° (α) 

13 


1.24 

Υδροχλωρίδιο 

5° (α Τ) 

10 


0.30 



12 


0.56 



15 


0.67 



20 


0.74 

Αιθάνιο 

5“ (β) 

9,5 


0.25 



12 


0.29 



30 


0.39 

Σιλάνιο 

5° (β) 

22,5 


0.32 



25 


0.41 

Αιθυλένιο 

5° (β) 

22,5 


0.34 



. 30 


0.37 

Γερμάνιο 

5° (β Τ) 

25 


1.02 

Φωσφίνη 

5° (β Τ) 

22,5 


0.30 



25 


0.51 

1.1-Διφθοριοαιθυλένιο 

5° (γ) 

25 


0.77 

Φθοριούχο βινύλιο 

5° (γ) 

25 


0.64 

Διβοράνιο 

5° (γ Τ) 

25 


0.072 




Συστατικά 



(βάρος 

τοις εκατόν) 

Διοξείδιο του άνθρακος 

6” 

19 

1 

0.64 

περιέχον (α) 1-10 


19 

1-10 

0.48 

τοις εκατόν άζωτον, οξυ-. 


25 

1 

0.73 

γόνον, αέρα ή σπάνια αέ¬ 


25 

1-10 

0.59 

ρια κατά βάρος 





Μίγμα αερίων Β 503 

6°(α) 

3,1 


0.11 



4,2 


0.20 



10 


0.66 

Διοξείδιο του άνθρακος περιέ¬ 





χον όχι άνω του 35 τοις 





εκατόν αιθυλενοξείδιο κατά 





βάρος 

6°(γ) 

19 


0.66 



25 


0.75 

Αιθυλενοξείδιο περιέχον άνω 





του 10 τοις εκατόν αλλά όχι 





άνω του 50 τοις εκατόν διο¬ 





ξειδίου του άνθρακα κατά 





βάρος 

6° (γ Τ) 

19 


0.66 



25 


0.75 


(4) Για ύλες της 5 ° πλην υδροχλωριδίου (5 0 (α Τ)· γερμα- 
νομεθανίου και φωσφίνης (5 ° (β Τ)· και διβορανίου (5 °(γ Τ), 
και για ύλες της 6°, η χρήση ελεχθέντων δοχείων σε κατώ¬ 
τερη πίεση της οριζομένης στη παράγραφο (3) για την στο 
θέμα ύλη επιτρέπεται, αλλά η ποσότητα της ύλης ανά δοχείο 
δεν θα υπερβαίνει εκείνην η οποία στου 65 °0 θα παρήγαγε 
εσωτερικώς του δοχείου πίεσην ίση με την πίεση δοκιμής/ 
ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή το επιτρεπόμενο ανώτατο 
φορτίο θα καθορίζεται υπό του εμπειρογνώμονα του αναγνω- 
ριζομένου υπό της αρμοδίας αρχής. 

(1) Προκειμένου περί αερίων διαλυομένων υπό πίεση, της 22 

9°, οι παρακάτω τιμές θα τηρούνται για την υδραυλική 
πίεση την εφαρμοστέα επί των δοχείων κατά την δοκιμήν/ 
έλεγχον (πίεση δοκιμής/ελέγχου), και για τον επιτρεπόμενου 
ανώτατου βαθμόν πληρώσεως: 
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Περιγραφή ύλης 

Αριθμός 

Κατωτάτη Ανώτατο Βάρος 


Είδους 

Πίεαη 

Περιεχομένου 


• 

Δοκιμής/ 

ανά λίτρο χω¬ 



Ελέγχου 

ρητικότητας 



ΜΡα 

ΚΟ 


Αμμωνία διαλυμένη υπό 
πίεαη στο νερό 
με άνω του 35% αλλά όχι 
άνω του 40% αμμωνία χατά 

βάρος 9° (α Τ) 1 0.80 

9° (α Τ) 1,2 0.77 

Διαλυμένο Αχετυλένιο 9° (γ) 6 βλέπε υπό στοι- 

χείον (2) 

(2) Προκειμένου περί διαλυμένου ακετυλενίου (9°(γ)), 
άπαξ και η ισορροπία επετεύχθη στους 15 η πίεση πληρώ- 
σεως του κυλίνδρου δεν θα υπερβαίνει την τιμήν την προβλε- 
πομένην υπό της αρμοδίας αρχής για την πορώδη μάζα, η 
οποία τιμή θα είναι χαραγμένη στον κύλινδρο. Η ποσότης του 
διαλυτικού μέσου και η ποσότητα του ακετυλενίου θα αντι¬ 
στοιχούν κι αυτές στους αριθμούς τους οριζομένους στην 
έγκριση. 

3. Μικτή Συσκευασία 

Οι ύλες της Κλάσεως αυτής πλην των υλών των 7° και 2222 
8 0 μπορούν να εγκλεισθούν στο ίδιον κόλον μεταξύ των εάν 
περιέχονται: 

(α) σε μεταλλικής πιέσεως δοχεία όγκου μη υπερβαίνο- 
ντος τα 10 λίτρα· 

(β) σε γυάλινους σωλήνες χονδρού - τοιχώματος ή γυά¬ 
λινα σιφόνια συμφώνους προς τα περιθώρια 2205 και 2206, 
υπό τον όρον ότι τα εύθραστα αυτά δοχεία (υποδοχείς) ασφα¬ 
λίζονται (στερεώνονται) συμφώνως προς τας διατάξεις του 
περιθωρίου 2201(7). Το αποσβεστικό υλικό θα ταιριάζει στις 
ιδιότητες του περιεχομένου. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα 
τοποθετούνται σε εξωτερική συσκευασία στην οποία θα τη¬ 
ρούνται αποτελεσματικά χωριστά η μία από την άλλη. 

(2) Είδη των 10° και 11° μπορούν να εγκλείονται στο 
ίδιο κόλον η μία με την άλλη υπό τους όρους τους προβλεπο- 
μένους στο περιθώριο 2210. 

(3) Επιπροσθέτως, ύλες συσκευασμένες συμφώνως προς 
τα περιθώρια 2205 και 2206 μπορούν να εγκλείονται στο 
ίδιο κόλον η μία με την άλλη υπό τους παρακάτω ειδικούς 
όρους. 

(4) Κόλον το οποίον θα πληροί τους όρους των (1) και (3) 
δεν θα ζυγίσει πάνω από 100 ΚΟ, ή πάνω από 7 5 ΚΟ εάν 
περιέχει εύθραυστα δοχεία.. 

Ειδικοί Όροι: 


Αρ. ή 

Περιγραφή Ύλης 

Ανώτατη Ποσότητα 

Ειδικές 

Γ ράμμα 


ανά δοχείο ανά κόλον 

Διατάξεις 

Είδους 





Αέρια συσκευα¬ 
σμένα συμφώνως 
προς το περιθώριο 
2205 




' Ολα τα αέρια τα 

στις ποσό- 6 ΚΟ 

Χλώριον 


. αναγραφόμενα στο 

τητες τις 

(3° (« Τ) 


περιθώριο αυτό 

προβλεπό- 

δεν θα συ¬ 



μενες στο 

σκευάζεται 



περιθώριο 

με διοξείδιο 



2205 

του θείου 

(3° («Τ) 

(α) 

Άφλεκτα Αέρια 


Δεν θα συ¬ 

(«Τ) 

Άφλεκτα Τοξικά 


σκευάζονται 

■ 

Αέρια 


με ύλες των 
Κλάσεων 

Ια, 1β, 1γ, 
3, 4.2, 5.2 

ή 7 


Αρ. ή Περιγραφή *Τλης Ανώτατη Ποσότητα Ειδικές 
Γράμμα ανά δοχείο ανά κόλον Διατάξεις 

Είδους 

(β) Εύφλεκτα Αέρια Δεν θα συ¬ 

σκευάζονται 
με ύλες τιμν 
Ελάσεων 
Ια, 1β, 1γ, · 
3, 4.1, 

4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 7 
ή 8 

Αέρια συσκευα¬ 
σμένα συμφώνως ' 
προς το περιθώριο 
2206 

' Ολα τα αέρια τα 
αναγραφόμενα στο 
περιθώριο πλην 


(«) 

αμμωνίας και κυ¬ 
κλοπροπανίου 

Άφλεκτα Αέρια 150 Ο 6 ΚΟ 

Δεν θα συ- 

(® Τ) 

Άφλεκτα Τοξικά 

σκευάζονται 


Αέρια 

με ύλες των 

(β) 

Εύφλεκτα Αέρια 

Κλάσεων 

Ια, 1β, 1γ, 
3, 4.2, 5.2 

ή 7 

(β Τ) 

Εύφλεκτα Τοξικά 

Δεν θα συ¬ 


Αέρια 

σκευάζονται 



με ύλες των 
Κλάσεων 

Ια, 1β, 1γ, 



3, 4.1, 

4.2, 4.3, 
5.1,5.2 ή 7 

(Τ) 

Χημικώς Ασταθή 


(γΤ) 

Αέρια 

Χημικώς Ασταθή 


3> Τ) 

Τοξικά Αέρια 

Αμμωνία 20 Ο 6ΚΟ 


3° (β) 

Κυκλοπροπάνιο 



4. Ενδείξεις και ετικέτες στα κόλα (βλέπε Προσθήκην Α.9) 

(1) Κάθε κόλον περιέχον δοχείον με αέρια των 1 0 έως 9°, 2223 

12° ή 13° ή μη-ξεναγεμιζόμενα δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ5) 

αερίου υπό πίεση της 11 ° θα μαρκάρονται ευανάγνωστα και 
ανεξίτηλα με την ένδειξη του περιεχομένου, προσθέτοντας 
«Κλάση 2». Το μαρκάρισμα αυτό θα είναι στην επίσημη 
γλώσσα της χώρας της αναχωρήσεως, και επίσης, εάν η . 
γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική, ή Γαλλική, ή Γερμανική, 
στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός εάν, τυχόν, συμ¬ 
φωνίες συνήφθησαν μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών 
προβλέπουσες ως αναφορικώς με την επιχείρηση της μετα¬ 
φοράς. 

Η παρούσα διάταξη δεν χρειάζεται να τηρηθεί εάν τα δο¬ 
χεία και οι ενδείξεις τους είναι σαφώς ορατά. 

(2) Κόλα περιέχοντα διανεμητές αεροζόλ της 10° θα μαρ- 
κάρονται με τη λέξη «ΑΕΡΟΖΟΛ» με γράμματα ευανάγνω¬ 
στα και ανεξίτηλα. 

(3) Οσάκις η αποστολή είναι αποστολή πλήρους φορτίου, 
οι ενδείξεις οι αναφερόμενες στην παράγραφο (1) δεν είναι 
υποχρεωτικές. 

(1) Κόλα τα οποία περιέχουν δοχεία κατασκευασμένα από 2224 
υλικά κινδυνεύοντα να θρυμματισθούν, όπως η ύαλος ή (ορι¬ 
σμένες πλαστικές ύλες, θα φέρουν ετικέτα συμφώνως προς το 
μοντέλο Νο.12. 
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δοχεία που προορίζονται για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα 
αέρια ή αέρια διαλυμένα υπό πίεση: 

(α) δοχεία ήδη σε υπηρεσία, θα πρέπει, με την επιφύλαξη 
των παρακάτω εξαιρέσεων, θα γίνονται δεκτά για διεθνή με¬ 
ταφορά εφ’ όσον το επιτρέπουν οι διατάξεις της συμβαλλομέ- 
νης χώρας στην οποία διεξήχθησαν οι δοκιμασίες σύμφωνα 

2225 με το περιθώριο 2216 και εφ’ όσον ετηρήθησαν οι προθε¬ 
σμίες οι προβλεπόμενες από τα περιθώρια 2216 (3) και 
2217 για τις περιοδικές επιθεωρήσεις- 

(β) προκειμένου περί δοχείων κατασκευασθέντων σύμ- 
φώνα με το προηγούμενο σύστημα (επιτρεπομένη τάση δύο- 
τρίτα, αντί τριών-τετάρτων, της τάσεως αποδόσεως), δεν θα 

2226 επιτρέπεται καμία αύξηση ούτε στη πίεση δοκιμής ούτε στη 
πίεση πληρώσεως (βλέπε περιθώριο 2211 (1))· 

(γ) μεταβατικά μέτρα για δεξαμενές: βλέπε περιθώριο 
211 180 και 211 184. 

(δ) μεταβατικά μέτρα για δεξαμενές-δοχεία: 
βλέπε περιθώριο 212 180. 


(2) Κάθε κόλον περιέχον αέρια της 7°(α) ή 8°(α) θα φέ¬ 
ρει, σε δύο αντίθετες πλευρές, ετικέτες συμφώνως προς το 
μοντέλο Νσ. 11, και εάν οι ύλες τις οποίες περιέχει εγκλείο- 
νται σε γυάλινα δοχεία (περιθώριο 2207(2) (α)), πρέπει, επι- 
προσθέτως. να φέρει ετικέτα συμφώνως προς το μοντέλο 
Νο.12. 

Κάθε κόλον περιέχον διανεμητές αεροζόλ 
των 10°(β) 2., 10°(β Τ) 2., 10°(γ) ή 10°(γ Τ), ή μη- 
ξαναγεμιζόμενα δοχεία ((ΖΟΝΤΑΙΝΕΚ5) αερίου υπό πίεση 
των 11° (β), 11 0 (β Τ), 11 ° (γ) ή 11 ° (γ Τ), θα φέρει ετικέτα 
συμφώνως προς το μοντέλο Νο. 2Α. 

Β. Λεπτομέρειες (στοιχεία) εγγράφου μεταφοράς 

(1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μετα¬ 
φοράς πρέπει να υπάρχει: 

(α) στην περίπτωση των καθαρών και τεχνικώς - καθα¬ 
ρών αερίων των 1°,3 0 ,5 0 ,7°ή9 0 , των διανεμητών αερο¬ 
ζόλ της 10°, των μη-ξαναγεμιζομένων δοχείων ((ΙΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚ5) αερίου υπό πίεση της 11°, και να είναι: μία των ονο¬ 
μασιών των υπογραμμιζομένων στο περιθώριο 220Γ 

(β) στην περίπτωση των μιγμάτων των αερίων των 2°, 

4°, 6°, 8°, 12° ή 13°: «μίγμα αερίων». Η περιγραφή αυτή 
πρέπει να συμπληρούται με την ένδειξη της συνθέσεως του 
μίγματος αερίων κατ’ όγκον στα εκατόν ή βάρος στα εκατόν. 
Συστατικά μέρη κάτω του ενός στα εκατόν δεν χρειάζεται να 
αναφέρονται. Στην περίπτωση των μιγμάτων αερίων των 
2°(α), 2°(β), 2°(β Τ), 4°(α), 4°(β), 4°(γ), 6°(α), 8°(α) ή 
8°(β) οι περιγραφές ή οι ονομασίες οι συνήθειες στο εμπόριο 
που υπογραμμίζονται στο περιθώριο 2201 μπορούν ομοίως 
να χρησιμοποιούνται, χωρίς τον καθορισμόν της συνθέ¬ 
σεως. 

Οι περιγραφές αυτές πρέπει να υπογραμμίζονται με κόκ¬ 
κινο και να ακολουθούνται από στοιχεία, της Κλάσεως, τον 
αριθμό του είδους (μαζί με το, τυχόν, γράμμα) και τα αρχικά 
«ΑΟΚ» ή «Βω» (π.χ., 2, 5°(α Τ), ΑΟΚ). 

(2) Προκειμένου περί αποστολών αερίων αναφερομένων 
μεταξύ των χημικώς ασταθών αερίων, ο αποστολέας οφείλει 
να πιστοποιεί τα-κάτωθι στο έγγραφο μεταφοράς: «Πάρθη- 
καν τα απαραίτητα μέτρα προς εκπλήρωση των όρων του πε¬ 
ριθωρίου 2200 (4) της ΑϋΚ», Στην περίπτωση αποστολών 
μιγμάτων αερίων της 12° ή αερίων δοκιμής/ελέγχου της 
13°, ο αποστολέας οφείλει να πιστοποιεί τα παρακάτω στο 
έγγραφο μεταφοράς: «Έχουν τηρηθεί οι όροι οι διαλαμβανό¬ 
μενοι στα 12° ή 13° του περιθωρίου 2201 της ΑΟΚ». 

(3) Προκειμένου περί αποστολών τριφθοριούχου χλωρίου 
(3°(α Τ)) ο αποστολέας οφείλει να πιστοποιεί τα κάτωθι στο 
έγγραφο μεταφοράς: «Μετά το γέμισμα με τριφθοριούχο 
χλώριο, το δοχείο ετηρήθη υπό παρατήρηση επί χρονικό διά¬ 
στημα όχι μικρότερο των επτά ημερών και η στεγανότητά 
του επαληθεύθηκε». 

(4) Προκειμένου περί δεξαμενών περιεχουσων αέρια της 
7°(α) ή 8°(α) πλην διοξειδίου του άνθρακος και υποξειδίου 
του αζώτου, στο έγγραφο μεταφοράς θα αναγράφεται: «Η δε¬ 
ξαμενή είναι σε μόνιμη επικοινωνία με την ατμοσφαίρα». 

2227- 

2236 

Γ. Κενά Είδη Συσκευασίας 

(1) Τα δοχεία και οι δεξαμενές της 14° θα κλείνουν με τον 2237 
ίδιο τρόπο σαν να επρόκειτο για πλήρη δοχεία και δεξαμενές. 

(2) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς πρέπει να συμ¬ 
φωνεί με ένα από τα ονόματα που δίδονται στην παρ. 14 
π.χ.: «Κενό δοχείο ή («Κενή δεξαμενή»), ακαθάριστο, 2, 

14ο, ΑΟΚ (ή Είδος 14, ΚΙϋ)». Το κείμενο αυτό πρέπει να 
φέρει υπογράμμιση. Η περιγραφή πρέπει να συμπληρώνεται 
με την προσθήκη των λέξεων: «Τελευταίο φορτίο» με την ονο¬ 
μασία και τον αριθ. είδους των εμπορευμάτων που φορτώθη¬ 
καν τελευταία: π.χ. 

Τελευταίο φορτίο: Αργόν Ι°(α). 

(2) Τα δοχεία της 14° που αναφέρονταιι στο περιθώριο 
2212 (I) (α) (β) και (δ) μπορούν να μεταφέρονται μετά την 
εκπνοή του χρονικού ορίου που τίθεται για την περιοδική δο¬ 
κιμασία που καθορίζεται στο περιθώριο 2215, προκειμένου 
να υποβληθούν σε δοκιμασίες. 

Δ. Μεταβατικές διατάξεις. 

Οι παρακάτω μεταβατικές διατάξεις θα εφαρμόζονται για 2238 


ΚΛΑΣΗ 3. ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 
1. Κατάλογος υλικών. 

(1) Μεταξύ των ευφλέκτων υλών και μιγμάτων που είναι 2300 
υγρά ή ιξώδη σε θερμοκρασίες έως 35° 0 1/ εκείνα που ανα- 
φέρονται στο περιθώριο 2301 ή που εμπίπτουν στην συλλο¬ 
γική επικεφαλίδα του περιθωρίου αυτού, υπόκεινται στις δια¬ 
τάξεις του που προβλέπονται στα περιθώρια 2300 (2) έως 

2322 και στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος ή του 
παραρτήματος Β. Και τότε χαρακτηρίζονται και θεωρούνται 
σαν ουσίες ΑϋΚ. 2/ 

(2) Εύφλεκτα υγρά, κατά την έννοια της ΑϋΚ, έχουν 
πίεση ατμών που δεν υπερβαίνει τις 300 ΚΡα (3 ΒΑΚ) σε 
θερμοκρασία 50° € και σημείο αναφλέξεως που δεν υπερβαί¬ 
νει τους 100° 0 εκτός από εκείνα τα έφλεκτα υγρά τα οποία, 
λόγω συμπληρωματικών επικινδύνων ιδιοτήτων, αναγράφο¬ 
νται ή ανήκουν σε άλλες κλάσεις. Το σημείο αναφλέξεως θα 
καθορίζεται όπως φαίνεται στο Παράρτημα Α.3, περιθώρια 
3300 έως 3302. 

(3) Ουσίες της Κλάσεως 3, πλην εκείνων της 12° και 13°, 
ταξινομημένες με τους διαφόρους αριθμούς ειδών του περι¬ 
θωρίου 2301, θα κατατάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 
ομάδες που διακρίνονται με το γράμμα (α), (β) και (γ) ανά¬ 
λογα με τον βαθμό κινδύνου των: 

Γράμμα (α): Πολύ επικίνδυνες ουσίες : 

Εύφλεκτα υγρά με σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως 
έως 35° 0 και εύφλεκτα υγρά με σημείο αναφλέξεως κάτω 
των 21° 0, τα οποία είναι ή εξαιρετικά τοξικά, σύμφωνα με 
τα κριτήρια του περιθωρίου 2600, ή εξαιρετικά διαβρωτικά, 
σύμφωνα με τα κριτήρια του περιθωρίου 2800. 

Γράμμα (β): Επικίνδυνες ουσίες : 

Εύφλεκτα υγρά με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21° (Ζ, 
τα οποία δεν κατατάσσονται στο γράμμα (α), με εξαίρεση τις 
ουσίες του περιθωρίου 2301,5° (γ). 

Γράμμα (γ): Ουσίες με μικρό κίνδυνο : 

Εύφλεκτα υγρά με σημείο αναφλέξεως από 21° 0 έως 
100° 0 και ουσίες του περιθωρίου 2301, 5° (γ). 

(4) Όταν, σαν αποτέλεσμα προσθηκών, το σημείο αναφλέ¬ 
ξεως, το σημείο βρασμού, το αρχικό.σημείο βρασμού ή η 
πίεση ατμών μιας ουσίας της Κλάσεως 3 δεν βρίσκεται μέσα 
στα όρια που προδιαγράφονται για τα διάφορα είδη του περι¬ 
θωρίου 2301 το μίγμα αυτό θα κατατάσσεται στον αριθμό εί¬ 
δους στο οποίο ανήκει επί τη βάσει του σημείου αναφλέξεώς 
του, του σημείου βρασμού του ή του αρχικού σημείου βρα¬ 
σμού ή της πιέσεως ατμού όπως πραγματικά καθορίζε¬ 
ται. 

(5) Ουσίες της Κλάσεως 3 που είναι ενδεχόμενο να σχη¬ 
ματίσουν εύκολα υπεροξείδια (όπως συμβαίνει με τους αιθέ¬ 
ρες ή σε ωρισμένες ετεροκυκλικές οξυγονωμένες ουσίες), δεν 
πρέπει να παραδίδονται για μεταφορά, εκτός αν το περιεχό¬ 
μενό των σε υπεροξείδιο, υπολογιζόμενο σαν υπεροξείδιο 
υδρογόνου (Η 2 0 2 ) δεν υπερβαίνει το 0.3 τοις' εκατό. 

Το περιεχόμενο υπεροξείδιο θα πρέπει να προσδιορίζεται 
όπως υποδεικνύεται στο Παράρτημα Α.3 περιθώριο 3303. 

1/ Προσδιορισμός της ιξώδους καταστάσεως σε 35° Ε θα 
βασίζεται σε κριτήρια δοκιμασίας με εισδυσιόμετρο (βλέπε 
Παράρτημα Α.3 περιθ. 3310 και 3311). 
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2/ Για τις ποσότητες ουσιών του περιθ. 2301 που δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσης Κλάσεως, είτε στο 
παρόν Παράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθώριο 
2301α. 

(6) Χημικώς ασταθείς ουσίες της Κλάσεως 3 δεν θα πρέ¬ 
πει να διακινούνταιθ για μεταφορά εκτός αν έχουν ληφθεί τα 
κατάλληλα μέτρα για πρόληψη επικινδύνου αποσυνθέσεώς ή 
πολυμερισμού των κατά την μεταφορά. Για τον σκοπό αυτό, 
θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα ώστε να 
εξασφαλίζεται το ότι τα δοχεία δεν περιέχουν καμμία ουσία 
που να είναι πιθανό να προκαλέσει τις αντιδράσεις αυτές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμη και όπου δεν αναφέρεται ουσία των 2301 
παραγράφων (α), (β) ή (γ) των διαφόρων ειδών του παρόντος 
περιθωρίου, ουσίες, διαλύματα, μίγματα και σκευάσματα 
μπορούν να κατατάσσονται στα γράμματα αυτά σύμφωνα με 
τα κριτήρια που εκτίθενται στο περιθώριο 2300. 

Α. Ουσίες με σημείο αναφλέξεως κάτω των 21° (λ μη τοξι- 
_ κές και μη διαβρωτικές 

Ε^ΰσίες^ΙΓΊτΐεση^ϊτμωνσΓδΟ'ΓΟ^ωπολύ ως 175 ΚΡα 
(1.75 ΒΑΚ) όπως π.χ.: 

.ακεταλδεϋδη (αλδεϋδη), 2-χλωροπροπάνιο, χλωριούχο 
βινυλιδένιο, κροτονυλένιο (2-βουτυλένιο), μεθυλο-ισοπροπ- 
υλικός αιθήρ, μεθυλομυρμηκικό ισοπροπάνιο, 2-μεθυλο-Ι- 
βουτένιο, 3-μεθυλο-Ι-βουτένιο (ισοπροπυλικό αιθυλένιο), 
1,4-πενταδιένιο, κανονικό αμυλένιο (Ι-πεντένιο). 

2. Ουσίες με πίεση ατμών με 50° Ο πλέον των 110 ΚΡα 
(1.10 ΒΑΒ) αλλά όχι πλέον των 175 ΚΡα (1.75 ΒΑΚ), 
όπως π.χ.: . 

α) αιθυλικός αιθήρ, ισοππρένιο, οξείδιο προπυλενίου 

β) Ι-χλωροπροπάνιο (χλωριούχο ισοπροπύλιο) κυκλοπε- 
ντένιο, διμεθοξυμεθάνιο (μεθυλάλη), βινυλικός αιθυλικός αι¬ 
θήρ, μεθυλικός προπυλικός αιθήρ, 2-μεθυλο2-βουτένιο, κα¬ 
νονικό πεντάνιο, 2-πεντένιο, θειούχο διμεθύλιο. 

3. Ουσίες με πίεση ατμών σε 50° Ο το πολύ 110 ΚΡα 
(1.10 ΒΑΚ) όπως π.χ.: 

β) ωρισμένα ακάθαρτα πετρέλαια και άλλα ορυκτά έλαια, 
πτητικά προϊόντα αποστάξεως πετρελαίου και άλλων ορυ¬ 
κτών ελαίων (πίσσας γαιάνθρακος, λιγνίτη, σχιστόλιθου, ξύ¬ 
λου ή τύρφης), π.χ. βενζίνη, πετρελαϊκός αιθήρ, προϊόντα συ- 
μπυκνώσεως φυσικού αερίου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ενώ σε ωρισμένες κλιματολογικές συν¬ 
θήκες η βενζίνη μπορεί να έχει πίεση ατμών σε 50® 0 περισ¬ 
σότερο απο 110 ΚΡα (1.10 ΒΑΚ) αλλά όχι πλέον των 150 
ΚΡα (1.50 ΚΡα ΒΑΚ). θα πρέπει να εξακολουθεί να ταξινο¬ 
μείται με του αριθμό του παρόντος άρθρου. 

Υδατάνθρακες όπως: 

βενζένιο, κυκλοεπτάυιο, κυκλοεξάνιο, κυκλοεξέυιο, κυκλο- 
πεντάυιο, αιθυλιβενζένιο, τεχνικό, επτάνια, επτένια, εξάνια, 
οκτάνια, οκτένια, τολουένιο. 

Αλογονωμένες ουσίες όπως: 

κανονικό βρωμιούχο βουτύλιο, χλωριούχο αμύλιο, χλω- 
ριούχα βουτύλια (χλωροβουτάνια), 1,1-διχλωροαιθάνιο 
(χλωριούχο αιθυλένιο), διχλωριούχο προπυλένιο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τοξικές αλογονωμένες ουσίες είναι ου¬ 
σίες του 16°. Διαβρωτικές αλογονωμένες ουσίες του 21° ή 
25°. 

Αλκοόλες, όπως: 

τριτογενής αμυλική αλκοόλη, τριτοταγής βουτανόλη (τρι- 
τοταγής βουτυλική αλκοόλη), τεχυηκή διακετονική αλκο¬ 
όλη, αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη) και τα υδατικά διαλύματα 
αυτών που περιέχουν πλέον του 70% αλκοόλη, ιαοπροπα- 
νόλη (ισοπροπυλική αλκοόλη). 

Αιθέρες, όπως: 

ακετάλη (1,-1-διαιθοξυαιθάνη), 1,2-διμεθοξυαιθάνη, διο- 
ξάνη, διοξολάνη, αιθυλικός βουτυλικός αιθήρ, βινυλικός ισο- 
βουτυλικός αιθήρ, διϊσοπροπυλικός αιθήρ, τετραϋδροφου- 
ράνη. 

Αλδεϋδες, όπως: 

βουτυραλδεϋδη, προποιοναλδεϋδη. 

Κετόνες, όπως: 

ακετόνη, αιθυλική μεθυλική κετόνη, μεθυλική ισοβουτυ- 
λική κετόνη, μεθυλική προπυλική κετόνη, μεθυλική βινυλική 
κετόνη. 


Εστέρες, όπως: 

δευτεροταγής βουτυλικός οξεικός, αιθυλικός οξεικός, ισο- 
βουτυλικός οξεικός, ισοπροπυλικός οξεικός, μεθυλικός οξει- 
κός, κανονικός προπυλικός οξεικός, βινυλικός οξεικός, αιθυ¬ 
λικός ακρυλικός, μεθυλικός ακρυλικός, τριαιθυλο-βορικός, 
τριμεθυλικός βορικός, μεθυλικός βουτυρικός, διμεθυλικός 
ανθρακικός, αιθυλικός μηρμυκικός, προπυλικοί μηρμυκικοί, 
μεθυλο-μεθακρυλικός, αιθυλο-προπιονικός, μεθυλο-προπιον- 
ικός. 

Ουσίες περιέχουσες θείο, όπως: 

αμυλο-μερκαπτάνη, βουτυλική μερκαπτάνη, προπυλική 
μερκαπτάνη, θειοφαίνιο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τοξικές ουσίες περιέχουσες θείο είναι 
ουσίες του 18°. 

4. Μίγματα ουσιών του 1° έως 3° περιέχουσες το πολύ 
55% νιτροκυτταρίνη με περιεχόμενο σε άζωτο το πολύ 
12.6% (διαλύματα κολλοδίου, διαλύματα ημικολλοδίου, 
άλλα διαλύματα νιτροκυτταρίνης και χρώματα νιτροκυτταρί- 
νης, βερνίκια και λάκκες.) 

α) με σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως το πολύ 35° 

Ο. 

β) με σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως πέραν των 

35°. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μίγματα με σημείο αναφλέξεως κάτω 
από 21° Οκαι: 

- περιέχοντα περισσότερο απο 35% νιτροκυτταρίνη, ανε¬ 
ξάρτητα με το περιεχόμενό των σε άζωτο, ή: 

- Περιέχοντα το πολύ 35% νιτροκυτταρίνη με περιεχό¬ 
μενο αζώτου πάνω από 12,6% θεωρούνται ως ουσίες της 
Κλάσεως Ια (όρια περιθώριο 2101, 1°) ή της Κλάσεως 4.1 
(όρα περιθώριο 2401 7° (α).) 

5. Ιξώδεις ουσίες όπως, συγκολλητικά, εμαγιέ, χρώματα, 
γυαλίσματα, βερνίκια και ωρισμένα χρώματα δερμάτων και' 
λιθογραφιών (ΚΟΤΟΟΚΑνΕ'ΚΕδ) με εξαίρεση τα μίγματα 
που περιέχουν νιτροκυτταρίνη: 

α) έχοντα σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως έως 35 0, ' 
Ο και εφ’ όσον δεν υπάγονται στο (γ), 

β) έχοντα σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως υπερβαί- 
νον τους 35° 0 και εφ’ όσον δεν υπάγονται στο (γ), 

γ) εφ’ όσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

1. ότι λιγώτερο από το 3% της στιβάδος καθαρού διαλύ¬ 
του αποχωρίζεται στην δοκιμασία αποχωρισμού διαλύτου, 
1/ και: 

2. ότι το ιξώδες 1 / και το σημείο αναφλέξεως συμφωνούν 
με τον ακόλουθο πίνακα: 


Κινητικό Ιξώδες «ν» 

Χρόνος Ροής τ 

Σημ. Αναφλέξεως 

(εξωπολικό) (σε 

σύμφωνα με τα 150 

σε “0 

βαθμό σχάσεως πλη¬ 
σίον τον 0) 

2431 - 1980 


χατ/5 σε 23“ 0 

^ Διάμετρος πίδα- 

* 

20 < ν < 80 

κος σε χστ. 

20 < τ < 60 4 

πάνω από 17 

80 < ν < 135 

60 < τ < 100 4 

» 10 

135 < ν < 220 

20 < τ < 32 6 

» 5 

220 < ν < 300 

32 < τ < 44 6 

» -1 

300 < ν < 700 

44 < τ < 100 6 

* -5 

700 < ν 

100 < τ 6 

-5 και κάτω 


6. Επιβλαβείς ουσίες και παρασκευάσματα χρησιμοποιού¬ 
μενα σαν παρασιτοκτόνα και έχοντα σημείο αναφλέξεως 
κάτω των 21° 0: 

α) έχοντα σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως έως 35 ° 

β) έχοντα σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως πάνω 
από 35° €. 

1/ Δοκιμασία αποχωρισμού διαλύτου: 

Η εν λόγω δοκιμασία διενεργείται σε 23 0 0 χρησιμοποιώ¬ 
ντας βαθμοτομημένο μετρικό κύλινδρο των 100 χστλ. με 
πώμα, συνολικού ύψους περίπου 25 εκ. και ενιαίας εσωτερι¬ 
κής διαμέτρου περίπου 3 εκ, στο βαθμοτομημένο τμήμα του. 
Η ουσία θα πρέπει να αναδευτεί ώστε να αποκτήσει ομοιο¬ 
γενή σύσταση και να χυθεί εντός του μετρικού κυλίνδρου έως 
την χαραγή των 100 χστλ. Θα πρέπει να εισαχθεί το πώμα 



1162 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


και ο κύλινδρος να αφεθεί σε ηρεμία επί 24 ώρες. Μετά 24 
ώρες θα πρέπει να μετρηθεί το ύψος της ανωτέρας στιβάδος 
σαν ποσοστό % του συνολικού ύψους του δείγματος. 

2/ Προσδιορισμός ιξώδους: 

Όπου η ουσία που μας απασχολεί ανήκει στα μη Νευτω- 
νικά ή όπου δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μέθοδος προσ¬ 
διορισμού ιξώδους με ροόμετρο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ιξωδόμετρό μεταβλητού βαθμού σχάσεως για να προσδιορι¬ 
στεί ο συντελεστής δυναμικού ιξώδους της ουσίας, σε 23° 0, 
σε αρκετό αριθμό βαθμών σχάσεως, οι λαμβανόμενες τιμές 
να συνδυαστούν με τον βαθμό σχάσεως και εν συνεχεία να 
εξωπολωθούν στον βαθμό σχάσεως μηδέν, το δυναμικό ιξώ¬ 
δες που λαμβάνομε κατ’ αυτόν τον τρόπο, διαιρούμενο με την 
πυκνότητα, μας δίνει το προφανές κινητικό ιξώδες σε βαθμό 
σχάσεως πλησίον του μηδενός. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ταξινόμηση ουσιών και παρασκευα¬ 
σμάτων του παρόντος άρθρου βασίζεται στα κριτήρια για επι¬ 
βλαβείς ουσίες της υποσημειώσεως 1 / του περιθωρίου 2600 
(1) και των παρατηρήσεων στα άρθρ. 71-88 του περιθώ- 
ριου 2601. 

Β. Τοξικές ουσίες με σημείο αναφλέξεως κάτω των 21° 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Τοξικές ουσίες που έχουν σημείο αναφλέξεως απο 21° 
και άνω, το υδροκυανικό οξύ και τα διαλύματά του ως και τα 
μεταλλικά καρβονύλια, είναι ουσίες της Κλάσεως 6.1. 

2. Σχετικά με τα κριτήρια τοξικότητος, βλέπε υποσημεί¬ 
ωση 1/ στο περιθώριο 2600 (1). 

3. Επιβλαβείς ουσίες που έχουν σημείο αναφλέξεως κάτω 
από 21 0 Ε είναι ουσίες των άρθρων 1-6 της κλάσεως αυ¬ 
τής. 

11. Νιτρίλια και ισονιτρίλια (ισοκυανιούχα) όπως: 

α) ακρυλονιτρίλιο, τριτοταγές ισοκυανιούχο βουτύλιο. 
β) ακετονιτρίλιο, βουτυρονιτρίλιο, 2-χλωροακρυλονιτρίλ- 
ιο, ισοβουτυρονιτρίλιο, μεθακρυλονιτρίλιο, πιβαλονιτρίλιο, 
προπιονττρίλιο. 

12. Ιμίνες, όπως: 
αιθυλονοϊμίνη, προπυλενοϊμίνη. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τις ουσίες αυτές απαιτούνται και εφαρ¬ 
μόζονται ειδικές συνθήκες συσκευασίας (βλέπε περιθώριο 
2303). 

13. Ισοκυανικό αιθύλιο, ισοκυανικό μεθύλιο. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τις ουσίες αυτές απαιτούνται και 

εφαρμόζονται ειδικές συνθήκες συσκευασίας (βλέπε περιθώ¬ 
ριο 2304). 

14. Άλλα ισοκυανικά, όπως: 

α) Τριτοταγές ισοκυανικό βουτύλιο, ισοκυανικό μεθοξυμε- 
θύλιο, ισοκυανικά προπύλια. 

β) κανονικό ισοκυανικό βουτύλιο, ισοκυανικό ισοβουτύλιο, 
διαλύματα ισοκυανικών με σημείο αναφλέξεως κάτω από 
21° 0 (ταξινομ. Κλάσεωςό.Ι περιθώριο2601, 18και 19). 

15. Λοιπές ουσίες περιέχουσες άζωτο, όπως: 
α) αλλυλαμίνη, 1,2-διμεθυλυδραζίνη, 

β) πυριδίνη. 

16. Αλογονωμένες οργανικές ουσίες, όπως: 

α) βρωμιούχο αλλύλιο, χλωροφορμικό αιθύλιο, χλωρο- 
φορμικό μεθύλιο, χλωροπρένιο, χλωριούχο, αλλύλιο. 

β) χλωροθειοφορμικό μεθύλιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο (δι- 
χλωριούχο αιθυλένιο), χλωρομεθυλομεθυλικός αιθήρ. 

17. Οξυγονωμένες οργανικές ουσίες, όπως: 

α) ακρολεϊνη, ορθοπυριτικό μεθύλιο (τετραμεθοξυσι- 
λάνη) 

β) οξεικό αλλύλιο, διαλλυλικός αιθήρ, μεθανόλη (μεθυλι- 
κήλ αλκοόλη), μεθακρυσταλδεϋδη. 

18. Οργανικές ουσίες περιέχουσες θείο, όπως: 

α) ισοθειοκυανικό ισοπροπύλιο, διθειούχος άνδρακας, 
β) αιθυλιμερκαπτάνη, διαιθυλικό σουλφίδιο, διαλύματα 
ισοθειοκυανιούχων με σημείο αναφλέξεως κάτω των 21 0 0 
(ταξ. Κλάσ. 6.Ϊ περιθώριο 2601, 20 (β)). 

19. Έντονα τοξικές ή τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα 
χρησιμοποιούμενα σαν παρασιτοκτόνα και έχοντα σημείο 
αναφλέξεως κάτω των 21 0 0. 

α) με σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως έως 35° 0 
και/ή έντονα τοξικές. 

β) με σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως πέραν των 
35° Ε και τοξικές. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Η ταξινόμηση ουσιών και σκευασμάτων του άρθρου 19 
(α) ή (β) θα πρέπει να βασίζεταιστα κριτήρια για έντονα τοξι¬ 
κές ή τοξικές ουσίες που περιέχονται στην υποσημείωση 1/ 
του περιθωρίου 2600 (1) και στις παρατηρήσεις των άρθρων 
71 - 88 του περιθωρίου 2601. 

2. Επιβλαβή παρασκευάσματα και ουσίες χρησιμοποιού¬ 
νται σαν παρασιτοκτόνα και έχουν σημείο αναφλέξεως κάτω 
των 21 ° 0, είναι ουσίες του 6° (α) ή (β). 

20. Έντονα τοξικές ή τοξικές ουσίες, διαλύματα, μίγματα 
και παρασκευάσματα με σημείο αναφλέξεως κάτω των 21° 

0 που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλους συλλογικούς 
τίτλους: 

α) με σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως έως 35° 
και/ή έντονα τοξικές. 

β) με σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως πέραν των 
35° Ε και τοξικές. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ταξινόμηση ουσιών, διαλυμάτων, 
μιγμάτων και παρασκευασμάτων του άρθρου 20 (α) ή (β) θα 
βασίζεται στα κριτήρια που εφαρμόζονται για έντονα τοξικές 
ή τοξικές ουσίες που περιέχονται στην υποσημείωση 1/ του 
περιθωρίου 2600 (1). 

. Γ. Διαβρωτικές ουσίες με σημείο αναφλέξεως κάτω των 

21° ε. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Διαβρωτικές ουσίες με σημείο αναφλέξεως 21 ° 0 και 
άνω και ωρισμένα όξινα αλίδια με σημείο αναφλέξεως κάτω 
των των 21 ° Ε είναι ουσίες της Κλάσεως 8. 

2. Σχετικά με τα κριτήρια διαβρώσεως βλέπε υποσημεί- ' 
ωση 1/στο περιθώριο 2800 (1). 

21. Χλωροσιλάνια, όπως: 

α) διμεθυλο-διχλωρο-σιλάνιο, αιθυλο-τριχλωροσιλάνιο, 
μεθυλο-τριχλωροσιλάνιο, τριμεθυλο-χλωροσιλάνιο, βινυλ- 
τριχλωροσιλάνιο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Χλωροσιλάνια που εκλύουν εύλεκτα αέ¬ 
ρια σε επαφή με το νερό ή με υγρό αέρα είναι ουσίες της Κλά¬ 
σεως 4.3 και δεν πρέπει να γίνονται δεκτές για μεταφορά 
παρά, μόνον αν ειδικά αναφέρονται στην κλάση αυτή. 

22. Αμίνες και τα διαλύματά των, όπως: 

α) ισοπροπυλαμίνη, υδατικά διαλύματα διμεθυλαμίνης, 
αιθυλαμίνης ή μεθυλαμίνης και τριμεθυλαμίνης, με σημείο 
ζέσεως έως 35° (I. 

β) ν-αμυλαμίνη, ν-βουτυλαμίνη, διαλυαμίνη, διαιθυλα- 
μίνη, διϊσοπροπυλαμίνη, διμεθυλο-Ν-προπυλαμίνη, ισοβου- 
τυλαμίνη, ν-προπυλαμίνη, πυρολιδίνη, τριαιθυλαμίνη, υδα¬ 
τικά διαλύματα διμεθυλαμίνης, αιθυλαμίνης, μεθυλαμίνης 
και τριμεθυλαμίνης, με σημείο ζέσεως πέραν των 35° 0. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η άνυδρη διμεθυλαμίνη, αιθυλαμίνη, 
μεθυλαμίνη και τριμεθυλαμίνη είναι ουσίες της Κλάσεως 2 
(βλέπε περιθώριο 2201, 3 (β τ)). 

23. Αλκυλυδραζίνες, όπως: 

α) 1,1-διμεθυλυδραζίνη, μεθυλυδραζίνη. 

24. Διαλύματα αλκοολικών, όπως: 

α) χλωρομυρμηκικό ισοπροπύλιο, ιωδιούχου αλλύλιο. 

β) χλωριούχο ακετύλιο, χλωριούχο, προπύλιο. 

26. Έντονα διαβρωτικές ή διαβρωτικές ουσίες, διαλύ¬ 
ματα, μίγματα ή παρασκευάσματα με σημείο αναφλέξεως 
κάτω των 21 ° 0 που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλη 
συλλογική κατηγορία: 

α) με σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως έως 35° 0 
και/ή έντονα διαβρωτικές. 

β) με σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως πέραν των 
35° Ε και διαβρωτικές. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ταξινόμηση ουσιών, διαλυμάτων, 
μιγμάτων ή παρασκευασμάτων κάτω από το άρθρο 26° (α) 
ή (β) θα βασίζεται στα κριτήρια που ισχύουν για έντονα δια¬ 
βρωτικές και διαβρωτικές ουσίες που περιέχονται στην υπο¬ 
σημείωση 1/ του περιθωρίου 2800 (1). 

Δ. Μη τοξικές και μη διαβρωτικές ουσίες, με σημείο αναφλέ¬ 
ξεως μεταξύ 21 Α και 100° Ε 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μη τοξικές και μη διαβρωτικές ουσίες 
σε διαλύματα και ομοιογενή μίγματα που έχουν σημείο ανα¬ 
φλέξεως 21 ° Ε και άνω (όπως ωρισμένα χρώματα ή βερνί¬ 
κια, πλην των ουσιών που περιέχουν νιτροκυτταρίνη), δεν θα 
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υπόκεινται στις απαιτήσεις της ΑϋΚ αν, στην δοκιμασία 
αποχωρισμού διαλύτου που περιγράφεται στην υποσημείωση 
1 / στο άρθρο 5, το πάχος της αποχωρισμένης στιβάδος δια¬ 
λύτου είναι λιγώτερο απο τό 3% του συνολικού ύψους, και αν 
οι ουσίες σε 23° 0 έχουν, (στο κύπελλο ροής το σύμμορφο 
προς το 150 2431 - 1980 με πίδακα διαμέτρου 6 χστ.), 
χρόνο ροής: 

α) τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα, ή 

β) τουλάχιστον 40 δλ. και με περιεχόμενο το πολύ 60% 
ουσιών της κλάσεως 3. 

31. Ουσίες που έχουν σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 0 0 
και 55° 0. 

γ) ωρισμένα πετρέλαια και άλλα ορυκτά έλαια, ημιβαρέα 
προϊόντα αποστάξεως πετρελαίου ή άλλων βαρέων ελαίων 
(πίσσας γαιάνθρακος, λιγνίτη σχιστόλιθου, ξύλου ή τύρφης), 
όπως: 

κηροζίνης, πετρελαίου, νάφθας διαλύτου, λευκού πνεύμα¬ 
τος (υποκαταστάτου τερεβινθίνης). 

Υδρογονάνθρακες, όπως: 

ΟΙΙΜΕΝΕ (ισοπροπυλοβενζένιο), 0ΥΜΕΝΕ5 (μεθυλοϊσο- 
προπυλικά βενζένια), Ν-ΟΕΟΑΝΕ, δικυκλο-πενταδιένιο, αι- 
θυλιβενζένιο, χημικώς καθαρό μεσιτυλένιο (1, 3, 5-τριμεθ- 
υλοβενζένιο), ΝΟΝΑΝΕ, πενταμεθυλοεπτάνιο (ισοδωδεκά- 
νιο), στυρένιο (βινυλ-βενζένιο) τερεβινθίνη, μ-ξυλένιο (1,3- 
διμεθυλοβενζένιο), Ο-ξυλένιο (1,2-διμεθυλ-βενζένιο), ρ-ξυλ- 
ένιο (1,4-διμεθυλοβενζένιο). 

Αλογονωμένες ουσίες, όπως: 

Χλωροβενζένιο (χλωριούχο φαινύλιο), διχλωροπεντάνια, 
1,3-διχλωροπροπάνια. 

Αλκοόλες, όπως: 

Ν-αμυλ αλκοόλη, 5Ε0-αμυλ-αλκοόλη, μεθυλοαμυλ αλκο- 
όλη (μεθυλο ισοβουτυλική καρβινόλη), βουτανόλη (ν-βουτυλ 
αλκοόλη), ν-βουτανόλη-2 (5ΕΟ-βουτυλ αλκοόλη), κυκλοπε- 
ντανόλη, διακετονική αλκοόλη, χημικώς καθαρή, 2-αιθοξ- 
οαιθανόλη (αιθυλενο-γλυκολικός μονοαιθυλικός αιθήρ), ισο- 
βουτανόλη (ισοβουτυλική οιλκοόλη), μεθοξυ-αιθανόλη 
ν-προπανόλη, υδατικά διοιλύματα αιθυλικής οιλκοόλης σε συ¬ 
μπύκνωση από 24% έως και 70%. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Υδατικά διαλύματα αιθυλικής αλκοό¬ 
λης σε συμπύκνωση μικρότερη από, 24% δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις του ΑϋΡΙ. 

Αιθέρες, όπως: 

1,2 διαιθοξυαιθάνιο (αιθυλενο-γλυκολικός διαιθυλικός αι¬ 
θήρ), δι-ν-βουτυλικός αιθήρ (ν-βουτυλικός αιθήρ), διϊσο- 
αμυλικός αιθήρ, φαινυλμεθυλικός αιθήρ (ανισόλη). 

Αλδεϋδες, όπως: 

2-αιθυλική εξαλδεϋδη, εξοιλδεϋδη, παραλδεύδη. 

Κετόνες, όπως: 

κυκλοεξανόνη, κυκλοπεντανόνη, διΐσοβουτυλο-κετόνη, 
οξείδιο μεσιτυλίου. 

Εστέρες, όπως: 

Οξεικό αμύλιο, οξεικό ν-βουτύλιο, αιθυλενογλυκολικός 
μονομεθυλικός αιθήρ (οξεικός), οξεικός αιθυλενο-γλυκολικός 
μονοαιθυλικός αιθήρ, οξεικό 2-αιθοαιθύλιο (οξεικός αιθυλε- 
νο-γλυκολικός μονοαιθυλικός αιθήρ), οξεικό 2-αιθυλοβουτ- 
ύλιο, αμιλοξεικό μεθύλιο, ακρυλικό ν-βουτύλιο, βουτυρικό 
αιθύλιο, μυρμηκικό ισοαμύλιο, γαλακτικό αιθύλιο, φωσφο¬ 
ρούχο τριαιθύλιο, φωσφορούχο τριμεθύλιο, πυριτικό τετρα- 
αιθύλιο. 

Αζωτούχες ουσίες, όπως: 

διμεθυλική αιθανολαμίνη (διμεθυλο-αμινοαιθανόλη), μορ- 
φολίνη, νιτρικό αμύλιο, νιτρομεθάνιο νιτροπροπάνια, ΡΙΟΟ- 
ΚΙΝΕ5 (μεθυλοπυριδίνες). 

32. Ουσίες με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55° 0 έως 
και 100° 0. 

γ) Ωρισμένα πετρέλαια και άλλα ορυκτά έλαια, βαρέα 
προϊόντα αποστάξεως πετρελαίου ή άλλων ορυκτών ελαίων, 
ωρισμένα αεριέλαια, ωρισμένες πίσσες και τα προϊόντα απο- 
στάξεώς των, έλαια θερμάνσεως, έλαια ντήζελ. 

Υδρογονάνθρακες, όπως: 

δεκαϋδροναφθαλίνη (δεκαλίνη), διαιθυλοβενζένια, τετραΰ- 
δροναφθαλίνη, ενδεκάνιο. 

Οξυγονωμένες ουσίες, όπως: 

οξεικό κυκλοεξύλιο, δι-ισοβουτυλική καρβινόλη (2,6- 


διμεθυλο επτανόλη), φουρφουμάλ (φουρφουραλδεϋδη), εξα- 
νόλες. 

Αλογονωμένες ουσίες, όπως: 

2-αιθυλ-εξυλ-χλωρίδιο. 

Αζωτούχες ουσίες, όπως: 

Ν,Ν-διμεθυλο-φορμαμίδη. 

33. γ) Μίγματα ουσιών του 31 (γ) περιέχοντα το πολύ 
55% νιτροκυττρίνη με περιεχόμενο άζωτο το πολύ έως 
12.6% (διοιλύματα κολλοδίων, ημικολλοδίων, άλλα διαλύ¬ 
ματα νιτροκυτταρίνης και βαφές νιτροκυτταρίνης, βερνίκια 
και λάκκες. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μίγματα περιέχοντα περισσότερο από 
55% νιτροκυτταρίνη, με οποιοδήποτε περιεχόμενο αζώτου ή 
περιέχοντα περισσότερη από 55% νιτροκυτταρίνη με περιε¬ 
χόμενο άζωτο πάνω από 12,5 %, είναι ουσίες της Κλάσεως 
Ια (βλέπε περιθώριο 2101, 1 °) ή της Κλάσεως 4.1 (βλέπε 
περιθώριο 2401, 7 (α)). 

34. γ) Μίγματα των ουσιών του 32 (γ) περιέχοντα το 
πολύ 55% νιτροκυτταρίνη με περιεχόμενο άζωτο το πολύ 
12,6% (διαλύματα κολλοδίων, ημικολλοδίων, πλην των 
διαλυμάτων νιτροκυτταρίνης και των χρωμάτων νιτροκυτ- 
ταρίνης, βερνίκια και λάκκες.) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μίγματα περιέχοντα πλέον του 55% 
νιτροκυτταρίνη, με οποιοδήποτε περιεχόμενο αζώτου, ή πε¬ 
ριέχοντα το πολύ 55% νιτροκυτταρίνη με περιεχόμενο άζωτο 
πάνω από 12.6%, είναι ουσίες της Κλάσεως Ια (βλέπε περι¬ 
θώριο 2101. 1) ή της Κλάσεως 4.1 (βλέπε περιθώριο 2401, 
7 (α)). 

Κενές συσκευασίες 

41. Κενές συσκευασίες, κενά βυτιοφόρα οχήματα, κενές 
αποσυνδεόμενες δεξαμενές και κενά εμπορευματοκιβώτια 
δεξαμενών, ακαθάριστα, που περιείχαν ουσίες της Κλάσεως 

3. 

Ουσίες των 1 - 6, 21 - 26, και 31 - 34 μεταφεράμενες 
σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις δεν υπόκεινται ούτε στις 
διατάξεις της παρούσης Κλάσεως που περιέχονται στο παρόν 
Παράρτημα, ούτε στις διατάξεις που περιέχονται στο Παράρ¬ 
τημα Β: 

1) α) Ουσίες ταξινομούμενες στην παράγρ. α) κάθε άρ¬ 
θρου: 

Το πολύ 500 χστλ. σε κάθε εσωτερική συσκευασία και το 
πολύ 1 λίτρο κατά συσκευασία (κόλον). 

β) Ουσίες ταξινομούμενες στην β) κάθε άρθρου: 
το πολύ 3 λίτρα κατά εσωτερική συσκευασία και το πολύ 6 
λίτρα κατά συσκευασία (κόλον). 

γ) Ουσίες ταξινομούμενες στην (γ) κάθε άρθρου: . 
το πολύ 3 λίτρα κατά εσωτερική συσκευασία και το πολύ 
45 λίτρα κατά κόλον. 

Οι ποσότητες αυτές ουσιών θα πρέπει να μεταφέρονται σε 
συνδυασμένες συσκευασίες οι οποίες θα πληρούν τουλάχιστον 
τις προϋποθέσεις του περιθωρίου 3538. 

Οι «Γενικές προϋποθέσεις συσκευασίας» του Παραρτήμα¬ 
τος Α,5 περιθώριο 2500 (1), (2) και (4) έως (7) πρέπει να 
τηρούνται. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περιπτώσεις ομοιογενών μιγμάτων 
που περιέχουν νερό, οι καθοριζόμενες ποσότητες αναλογούν 
μόνο στις ουσίες της Κλάσεως αυτής που περιέχονται στα 
μίγματα αυτά. * 

2. Το υγρό καύσιμο που περιέχεται στα ρεζερβουάρ των 
οχημάτων μεταφοράς και προορίζεται για την κίνησή των 
(ψυγεία π.χ.) Οι κρουνοί καυσίμου που βρίσκονται μεταξύ 
μηχανής και ρεζερβουάρ καυσίμου μοτοσυκλεττών και μοτο¬ 
ποδηλάτων που τα ρεζερβουάρ τους περιέχουν καύσιμο, πρέ¬ 
πει να είναι κλειστοί κατά την μεταφορά. Επίσης, οι εν λόγω 
μοτοσυκλέττες και/ή μοτοποδήλατα πρέπει να είναι φορτω¬ 
μένες σε όρθια θέση και στερεωμένες ώστε να μη πέφτουν. 

2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Α. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (ΚΟΛΑ) 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας 

1) Τα κόλα πρέπει να πληρούν τους όρους του Παραρτή¬ 
ματος Α.5 εκτός αν προδιαγράφονται ειδικοί όροι για την συ¬ 
σκευασία ωρισμένων ουσιών στα περιθώρια 2303 - 2310. 


2301α 


2302 


11θ4 
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2) Σύμφωνα με τους όρους των περιθωρίων 2300 (3) και 
3511 (2) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εξής: 

Κόλα της ομάδος συσκευασίας 1, μαρκαρισμένα με το 
γράμμα «X», προκειμένου για πολύ επικίνδυνες ουσίες ταξι¬ 
νομημένες στο γράμμα (α) κάθε άρθρου. 

Κόλα της ομάδος συσκευασίας 11 ή 1, μαρκαρισμένα με 
το γράμμα «Υ» ή «X» για τις επικίνδυνες ουσίες που ταξινο¬ 
μούνται στο γράμμα (β) κάθε άρθρου. 

Κόλα της ομάδος συσκευασίας 111, 11 ή 1, μαρκαρι- 
σμένα με το γράμμα «Υ» ή «X» για τις λιγώτερες επικίνδυνες 
ουσίες που ταξινομούνται στο γράμμα (γ) κάθε άρθρου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την μεταφορά ουσιών της κατηγο¬ 
ρίας 3 (Κλάσεως 3) σε δεξαμενοφόρα οχήματα, αποσυνδεό¬ 
μενες δεξαμενές ή δεξαμενές - εμπορευμάτοκιβώτια, βλέπε 
Παράρτημα Β. 

230 3 

2. Ειδικοί όροι συσκευασίας ° 

α) Ιμίνες του 12 θα πρέπει να συσκευάζονται σε χαλύβδινα 
δοχεία με τοιχώματα επαρκούς πάχους τα οποία πρέπει να 
κλείνονται με βιδωτό πώμα ή αεροστεγές και υδατοστεγές 
κάλυμμα εφαρμοζόμενο με φλάντζα κατάλληλη. Τα δοχεία, 
θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον ανά πενταετία 
να δοκιμάζονται με πίεση τουλάχιστον 0.3 ΜΡα (3 ΒΑΚ), 
σύμφωνα με το περιθώριο 2216. Κάθε δοχείο πρέπει να 
ασφαλίζεται με απορροφητικό υλικό περενθέματος σε ισχυρό 
στεγανό προστατευτικό μεταλλικό περίβλημα. Το προστα¬ 
τευτικό περίβλημα πρέπει να κλείνει ερμητικά και το κλεί¬ 
σιμό του να είναι ασφαλισμένο από κάθε τυχαίο απροιειδοποί- 
ηστο άνοιγμα. 

Η όλη μάζα του περιεχομένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 0.67 κιλά ανά λίτρο περιεκτικότητος. Το κάθε κόλον δεν 
πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 κιλά. Κόλα ζυγίζόντα 
περισσότερο από 30 κιλά, εκτός από όσα μεταφέρονται σαν 
ένα πλήρες φορτίο, πρέπει να είναι εφωδιασμένα με μέσα δια- 
κινήσεως (χειρολαβές κ.λπ.) 

β) Ιμίνες του 12 μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε χα¬ 
λύβδινα δοχεία επαρκούς πάχους τα οποία πρέπει να είναι 
κλεισμένα με βιδωτό πώμα και βιδωτό προστατευτικό κά¬ 
λυμμα ή ανάλογο σύστημα, υδατοστεγές και αεροστεγές. Τα 
δοχεία θα πρέπει αρχικά και περιοδικά, τουλάχιστον ανά πε¬ 
νταετία, να δοκιμάζονται με πίεση τουλάχιστον I ΜΡα (10 
ΒΑΚ) σύμφωνα με το περιθώριο 2216. 

Η μάζα του περιεχομένου., δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
0.67 κιλού ανά λίτρο περιεκτικότητος. Κάθε κόλον δεν πρέ¬ 
πει να ζυγίζει περισσότερο από 75 κιλά. 

Το ισοκυανικό μεθύλιο και το ισοκυανικό αιθύλιο του 13 πρέ- . 2304 

πει να συσκευάζονται: 

α) σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία κατασκευασμένα από κα¬ 
θαρό αλουμίνιο και με περιεκτικότητα το πολύ ενός λίτρου 
που δεν πρέπει να γεμίζονται περισσότερό από 90% της πε- 
ριεκτικότητός των. 

Τα δοχεία πρέπει να ασφαλίζονται, όχι περισσότερα από 
10 σε κάθε κιβώτιο, με το κατάλληλο υλικό παρενθέσεως σε 
ξύλινο κιβώτιο. Κόλα του είδους αυτού θα πρέπει να ικανο¬ 
ποιούν τις απαιτήσεις δοκομασίας για συνδιασμένη συακευα- 
σία και σύμφωνα με το περιθώριο 3538 για την ομάδα 1, 
ενώ δεν θα πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο από 30 κιλά, ή: 

β) σε δοχεία από καθαρό αλουμίνιο με πάχος τοιχωμάτων 
τουλάχιστον 5 χστ. ή σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα 
δοχεία πρέπει να είναι πλήρως συγκολλημένα και θα πρέπει 
να επιθεωρούνται αρχικά και περιοδικά κάθε πέντε χρόνια 
τουλάχιστον υπό πίεση τουλάχιστον 0.5 ΜΡα (5 ΒΑΚ) σύμ¬ 
φωνα με το περιθώριο 2216. Θα πρέπει να είναι έτσι κλει¬ 
σμένα ώστε να είναι στεγανά, με δύο πώματα, το ένα επί του 
άλλου και εξ αυτών το ένα πρέπει να είναι βιδωτό ή να ασφα¬ 
λίζεται κατά τρόπο εξ ίσου αποτελεσματικό. 

Ο βαθμός πληρώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90%. 

Βαλέλια περιέχοντα πλέον των 100 κιλών πρέπει να είναι 
εφωδιασμένα με εξογκωμένα (πιεσμένα απο μέσα) τσέρια κυ- 
λίσεως ή πρόσθετα τσέρκια κυλίσεως. 

Ουσίες ταξινομούμενες στην (α) των διαφόρων άρθρων 2305 
του περιθωρίου 2301 πρέπει να είναι συσκευασμένες: 

α) σε χαλύβδινα δοχεία με μη αφαιρουμένη κεφαλή, σύμ¬ 
φωνα με το περιθώριο 3520, ή: 

β) σε αλουμινένια δοχεία με μη αφαιρουμένη κεφοιλή, σύμ¬ 
φωνα με το περιθώριο 3521, ή: 


ι ) σε χαλύβδινα δοχεία (1ΕΚΚΙ0ΑΝ3) σύμφωνα με το πε¬ 
ριθώριο 3522, ή: 

δ) σε πλαστικά βαρέλια με μη αφαιρουμένη κεφαλή, περιε¬ 
κτικότητος το πολύ 60 λίτρων, ή σε πλαστικά (1 ΕΚΚΙ- 
ΟΑΝ5) σύμφωνα με το περιθώριο 3526 ή: 

ε) σε σύνθετες συσκευασίες (πλαστικά υλικά) σύμφωνα με 
το περιθώριο 3537, ή: 

ζ) σε συνδυασμό συσκευασιών με εσωτερικά δοχεία από 
γυαλί, πλαστικό υλικό ή μέταλλο, σύμφωνα με το περιθώριο 

3538. 

1) Ουσίες ταξινομούμενες στην (β) των διαφόρων άρθρων 230 
του περιθωρίου 2301, πρέπει να συσκευάζονται: 

α) σε χαλύβδινα βαρέλια, σύμφωνα με το περιθώριο 

3520, ή: 

β) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθώριο 

3521, ή: 

γ) σε χαλύβδινα δοχεία (1ΕΚΚΙ0ΑΝ5 - μπιντόνια) σύμ¬ 
φωνα με το περιθώριο 3521, ή: 

δ) σε πλαστικά βαρέλια ή μπιντόνια, σύμφωνα με το περι¬ 
θώριο 3526, ή: 

ε) σε σύνθετη συσκευασία (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα 
με το περιθώριο 3537, ή: 

ζ) σε συνδυασμό συσκευασιών, σύμφωνα με το περιθώριο 
3538. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: στα α), β) και δ): 

Βαρέλια με αφαιρουμένη κεφοιλή επιτρέπονται μόνον για 
ιξώδεις ουσίες με βαθμό ιξώδους πάνω από 200 χστ. 2 /5 σε 
23°€. 

2) Ουσίες ταξινομούμενες στην (β) των 3, 6, 15, 17, 22, 

24 και 25 μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε σύνθετες συ¬ 
σκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή πυρίμαχα), σύμφωνα με το 
περιθώριο 3539. 

Ουσίες ταξινομούμενες στην (γ) διαφόρων άρθρων του πε- 2ί 

ριθωρίου 2301 θα πρέπει να συσκευάζονται: 

α) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθώριο 3520, 

ή : 

β) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθώριο 

3521, ή: 

γ) σε χαλύβδινα μπιντόνια, σύμφωνα με το περιθώριο 

3522, ή: 

δ) σε πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια, σύμφωνα με το περι¬ 
θώριο 3526, ή: 

ε) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό), σύμ¬ 
φωνα με το περιθώριο 3537, ή: 

ζ) σε συνδιασμό συσκευασιών σύμφωνο με το περιθώριο 
3538, ή: 

η) σε σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή πυρί- 
ααχο). σύμφωνα με το περιθώριο 3539. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Στην (α), (β) και (δ): Βαρέλια με αφαιρούμενη κεφαλή 
επιτρέπονται μόνο για ιξώδεις ουσίες με βαθμό ιδώδους άνω 
των 200 χστ 2 /5 σε 23 0 €. 

2. Συσκευασίες σύμμορφες με το περιθώριο 2307 περιέ- 
χουσες ουσίες του αρθρ. 32 (γ) και 34 (γ) θα πρέπει μόνο να 
πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρ.λ 3300 (1), (2) και (4) 

-(?)· 

1) Η αιθυλική αλκοόλη και τα υδατικά διαλύματά της του 23Οι 

3(β) και 31(γ) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε ξύλινα 
βαρέλια με πώμα, σύμφωνα με το περιθώριο 3524. 

2) Ουσίες των 3(β), 4(β), 5(β) και γ), 6(β) 31(γ), 32(γ), 

33(γ) και 34(γ) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε συ¬ 
σκευασίες από λεπτό μέταλλο σύμφωνα με το περιθώριο 
3540. Συσκευασίες από λεπτό μέταλλο με αφαιρουμένη κε¬ 
φαλή επιτρέπονται επίσης μόνο για ιξώδεις ουσίες με βαθμό 
ιξώδους πάνω από 200 χστ. 2 /8 σε 23 °0 και για ουσίες του 
5 (Τ)· 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Συσκευασίες σύμφωνες με το περιθώριο 2308(2) περιέ- 
χουσες ουσίες του άρθρ. 32(γ) και 34(γ) θα πρέπει μόνο να 
πληρούν τις προδιαγραφές του περιθωρίου 3500(1), (2) και 

(4) - (7). 

Τα ανοίγματα των συσκευασιών για ουσίες του άρθρ. 6(α) 2301 

και (β), 11(α) και (β), 14(α) και (β), 15(α) και (β), 16(α) και 
(β), 17(α) και (β), 18(α) και (β), 19(α) και (β), 20(α) και (β), 
θα πρέπει να είναι έτσι κλεισμένες ώστε να είναι στεγανές με 
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δύο κλεισίματα εν σειρά, εκ των οποίων το ένα πρέπει να είναι 
βιδωτό ή στερεωμένο με τρόπο εξ ίσου αποτελεσματικό. 

Συσκευασίες περιέχουσες παρασκευάσματα του αρθρ. 
31(γ) ή 32(γ) που αφήνουν να εκφεύγουν μικρές ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακος και/ή αξώτου, θα πρέπει να αερίζο¬ 
νται, σύμφωνα με το περιθώριο 3500 (8). 

3. Μικτή Συσκευασία 

1) Ουσίες καλυπτόμενες από το ίδιο άρθρο μπορούν να συ¬ 
σκευάζονται μαζί σε συνδιασμό συσκευασίας, σύμφωνα με το 
περιθώριο 3538. 

2) Ουσίες διαφόρων άρθρων της Κλάσεως 3 σε ποσότητες 
μη υπερβαίνουσες τα πέντε λίτρα κατά συσκευασία, μπορούν 
να συσκευάζονται μαζί και/ή με εμπορεύματα που δεν υπό- 
κεινται στις διατάξεις του ΑϋΚ, σε συνδυασμένη συσκευασία 
σύμφωνα με το περιθώριο 3538, με την προϋπόθεση ότι δεν 
θά αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ των. 

3) Ουσίες της Κλάσεως 3, σε ποσότητες που δεν υπερβαί¬ 
νουν τα πέντε λίτρα κατά συσκευασία, μπορούν να συσκευά¬ 
ζονται σε συνδυασμένη συσκευασία, μπορούν να συσκευάζο¬ 
νται σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνη με το περιθώριο 
3538 με ουσίες ή πράγματα άλλων κλάσεων, με την προϋ¬ 
πόθεση ότι επιτρέπεται επίσης η μικτή συσκευασία για ουσίες 
ή πράγματα των κλάσεων, με την προϋπόθεση ότι επιτρέπε¬ 
ται επίσης η μικτή συσκευασία για ουσίες ή πράγματα των 
κλάσεων αυτών, και/ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις του ΑϋΚ, με την. προϋπόθεση ότι δεν αντι¬ 
δρούν επικίνδυνα μεταξύ των, εκτός αν κατωτέρω προβλέπε- 
ται κάτι διαφορετικό. 

4) Σαν επικίνδυνες αντιδράσεις θεωρούνται οι ακόλου¬ 
θες: 

α) καύση και/ή έκλυση σημαντικής θερμότητας, 

β) έκλυση ευφλέκτων και/ή τοξικών αερίων, 

γ) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών, 

δ) σχηματισμός ασταθών ουσιών. 

5) Η μικτή συσκευασία όξινων ουσιών με βασικές ουσίες 
σε μια συσκευασία δεν πρέπει να επιτρέπεται αν οι δύο αυτές 
ουσίες είναι συσκευασμένες σε εύθραυστα δοχεία. 

6) Οι διατάξεις των περιθωρίων 2001 (7) 2002 (6) και 
2302 θα πρέπει να τηρούνται. 

7) Αν χρησιμοποιούνται κιβώτια από ξύλο η μοριοσανίδα, 
κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πλέον των 100 κιλών. 


Ειδικοί Όροι 


Αρ. άρθρ. 

Περιγραφή Μεγίστη Ποσότης Ειδικές 

ουσίας - κατά κατά Διατάξεις 

δοχείο κόλον 

12 

I μίνες 


13 

ισοκυανικό με¬ 



θύλιο Δεν επιτρέπεται 

και αιθύλιο 

μικτή συσκευασία 


Ουσίες ταξινο- 0,5 λίτ. 

1 λίτ. Δεν επιτρέπεται να συ* 


μούμενες στην 

σκευάζονται μαζί με 


(α) κάθε άρ¬ 

ουσίες ή πράγματα 


θρου 

των κλάσεων Ια, 1 β, 
1γ, 5.2 (εκτός απο 



σκληρυντές και συστή¬ 
ματα ενώσεων) και 7. 


4. Μαρκάρισμα και ετικέτες κινδύνου στις συσκευασίες 2312 
(βλέπε Παράρτ. Α. 9). 

1) Συσκευασίες περιέχουσες ουσίες των άρθρ. 1 - 6, 11 - 
26, 31 και 33 θα πρέπει να φέρουν μια ετικέττα σύμφωνη με 
το υπόδειγμα αριθ. 3. Πάντως, αν ωρισμένες ουσίες είναι συ¬ 
σκευασμένες σε σύνθετες συσκεασίες (γιαλί, πορσελάνη ή πυ¬ 
ρίμαχο) σύμφωνα με το περιθώριο 3539 περιεχομένου πάνω 
από πέντε λίτρα, οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν δύο ετι- 
κέττες σύμφωνες με το υπόδειγμα Νο 3 (βλέπε περιθώριο 
3901 (2)). 

2) Συσκευασίες περιέχουσες ουσίες του άρθρ. 6 θα πρέπει 
επί πλέον να φέρουν ετικέττα σύμφωνη με το υπόδειγμα Νο 
6. ΙΑ. Όσες περιέχουν ουσίες του 11-20 μιά ετικέττα σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα 6.1 και όσες περιέχουν ουσίες των 
άρθρ. 21 -26 μια ετικέττα σύμφωνη με το υπόδειγμα Νο 8. 


3) Κόλα περιέχοντα συσκευασίες εύθραυστες που δεν φαί¬ 
νονται απ’ έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο απέναντι πλευρές 

2310 επιγραφή σύμφωνη με το υπόδειγμα Νο 12. 

4. Κόλα περιέχοντα συσκευασίες των οποίων τα κλεισί¬ 
ματα δεν φαίνονται απ’ έξω και κόλα που περιέχουν αεριζό¬ 
μενες συσκευασίες, ή αεριζόμενες συσκευασίες χωρίς εξωτε- 

2311 ρικό περίβλημα, θα πρέπει να φέρουν σε δύο απέναντι πλευ¬ 
ρές ετικέττα σύμφωνη με το υπόδειγμα Νο 11. 

Β. Στοιχεία του εγγράφου μεταφοράς 2313 

1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφο- 2314 
ράς πρέπει να συμφωνεί με ένα από τα ονόματα που είναι 
υπογραμμισμένα στο περιθώριο 2301. 

Αν η ουσία δεν αναφέρεται με το όνομά της, θα πρέπει να 
γράφεται το χημικό της όνομα. Για ουσίες και παρασκευά¬ 
σματα των άρθρ. 6 και 19, το όνομα αυτό θα αναγράφεται ν 
για το πλέον επικίνδυνο συστατικό, τόσο για το παρασιτο¬ 
κτόνο στοιχείο 1/όσο και για το εύφλεκτο στοιχείο (π.χ. πα¬ 
ραθείο σε εξάνιο). Η περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να 
υπογραμμίζεται και να ακολουθείται από στοιχεία της κλά¬ 
σεως, τον αριθ. άρθρου (μαζί με το τυχόν γράμμα) και τα αρ¬ 
χικά «ΑϋΚ» (ή «ΚΙϋ», π.χ.: 3, 14 (α), ΑΙ)Κ. 

2) Για φορτία χημικώς ασταθών ουσιών, ο αποστολέας 
πρέπει να πιστοποιεί στο έγγραφο μεταφοράς: «Ελήφθησαν 
μέτρα σύμφωνα με το περιθώριο 2300(6)». 

Γ. Κενές συσκευασίες 2315 - 2321 

1) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, του 41 θα πρέπει να εί¬ 
ναι κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στεγα- 
νότητος σαν να ήσαν γεμάτες. 

2) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, του 41 θα φέρουν τις 
ίδιες ετικέττες κινδύνου, σαν να ήσαν γεμάτες. 

3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να 2322 
συμφωνεί με ένα από τα ονόματα που είναι υπογραμμισμένα 

στο άρθρο 41, π.χ.: 

Κενή συσκευασία, 3, 41 ΑΡΚ . Η περιγραφή αυτή θα πρέ- 
πει να υπογραμμίζεται . 

Σε περίπτωση κενών δεξαμενοφόρων οχημάτων, κενών' 1 
αποσυνδεομένων δεξαμενών και κενών δεξαμενών/εμπορ- 
ευματοκιβωτίων, ακαθαρίστων, η περιγραφή αυτή θα συ¬ 
μπληρώνεται με την προσθήκη των λέξεων: 

«Τελευταίο φορτίο» μαζί με το όνομα και τον αριθ. άρθρου 
των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευταία, π.χ. Τελευ- 
ταίο φορτίο: Βενζίνη, 3° (β) 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2323 - 2399 

1/ Για την περιγραφή του παρασιτοκτόνου στοιχείου, το 
όνομα σύμφωνα με το Πρότυπο 180 Κ.Ι/50-1981 (βλέπε 
επίσης περιθώριο 2601, 71 έως 88) θα πρέπει να χρησιμο¬ 
ποιηθεί, αν αναφέρεται σ’ αυτό. 

Κλάσση 4.1. - ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ 
11. Κατάλογος υλών 

Μεταξύ των υλών των καλυπτομένων υπό τον τίτλον 2400 
Κλάση 4.1, οι αναγραφόμενες στο περιθώριο 2401 υπόκει- 
νται στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος και του Πα¬ 
ραρτήματος Β. Οι ύλες που γίνονται δεκτές για μεταφορά 
υπό ωρισμένου όρους θα θεωρούνται ως ύλες της ΑϋΚ. 

1° Ύλες οι οποίες μπορούν εύκολα να αναφλεγούν από 2401 
σπινθήρες, όπως ξυλάλευρο, πριονίδι, ροκανίδια, ξηρή ίνα 
(στο ξύλο), ξυλάνθρακας, παληόχαρτα και άχρηστα χαρτιά, 
ξυλοκυτταρίνη, χαρτο-ίνα, καλάμια (εκτός σπάρτου), αγριο¬ 
κάλαμο, σανός, άχυρο, καθώς και όταν υγρές (συμπεριλαμ¬ 
βανομένων του καλαμποκιού, ρυζιού, και λιναριού), φυτικές 
υφάνσιμες ύλες και υπολείμματα φυτικών υφανσίμων υλών, 
φελλός σε σχήμα κόνης ή κόκκων, εκταθείς ή όχι, μετά ή 
άνευ προσμίξεως τύρφης (πίσσας) ή άλλων υλών μη υποκει¬ 
μένων σε στιγμιαίαν οξείδωση, και υπολείμματα φελλού σε 
μικρούς βώλους. Βλέπε επίσης Κλάσιν 4.2, περιθώριον 
2431,8° - 10°, και περιθώριο 2431α, υπό στοιχείου (β). 

Σημείωσις: 1. Οι ύλες αυτές συμπεριλαμβάνονται στον 
κατάλογο μόνο για λόγους απαγορεύσεως μικτής φορτώ- 
σεως. Για τον σκοπόν αυτόν οι διατάξεις του περιθωρίου 
2416(1) ισχύουν. Κανένα άλλο άρθρο, είτε του παρόντος 
Παραρτήματος είτε του Παραρτήματος Β, έχει γι’ αυτές 
εφαρμογή. » 

2. Ο σανός ο οποίος εξακολουθεί να έχει βαθμόν υγρασίας 
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ο οποίος είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει σε ζύμωση δεν γίνεται 
δεκτός για μεταφορά. 

3. Περιτυλίγματα και πλάκες (φύλλα) εκταθέντος φελλού, 
κατασκευασμένα υπό πίεση, μετά ή ανευ προσμίξεως τύρφης 
(πίσσας) ή άλλων υλών μη υποκειμένων εις στιγμιαίαν οξεί¬ 
δωση, σε ουδεμία των διατάξεων της ΑϋΚ υπόκεινται. 

4. Φελλός εμπλουτισμένος με ύλες που εξακολουθούν να 
υπόκεινται σε στιγμιαία οξείδωση είναι ύλη της Κλάσεως 4.2 
(βλέπε περιθώριο 2431, 9°). 

2 ° (α) Θειον (συμπεριλαμβανομένων των ανθέων θείου)· 
(β) Θειον σε τετηγμένη κατάσταση. 

3 Κελλοϊδίνη, παραγομένη από ατελή εξάτμιση της αλ¬ 
κοόλης της περιεχομένης σε καλλόδιον και αποτελουμένη κυ¬ 
ρίως από κολλοδιοβάμβακα. 

4° Κυτταρινοΐδη (σολλουόϊδ) σε πλάκες, φύλλα, ράβδους 
ή σωλήνες, και υφάσματα επιχρισμένα με νιτροκυτταρί- 
νην. · 

5 Κυτταρινοΐδη Ταινιών, τ.ε. η πρώτη ύλη για ταινίες 
(Φ ιλ μ)> χωρίς εμουλσίνη (γαλακτώδες μίγμα), σε ρόλλους, 
και εμφανισθέντα φιλμ εκ κυτταρινοΐδης. 

6° Υπολείμματα Κυτταρονοΐδης και - υπολείμματα φιλμ 
κυτταρινοϊδης. 

Σημείωσις: Τα υπολείμματα νιτροκυτταρίνης, απηλαγμένα 
από ζελατίνη, σε πηνία, φύλλα ή λωρίδες, είναι ύλη της Κλά¬ 
σεως 4.2 (βλέπε περιθώριο 2431, 4°). 

7ο (α) Ασθενώς εμπλουτισμένη με άζωτο νιτροκυτταρίνη 
(όπως ο κολλοδιοβάμβαξ), τ.έ. με περιεχόμενο αζώτου μη 
υπερβαίνον το 12.6 στα εκατόν, καλώς σταθεροποιημένη και 
περιέχουσα επιπροσθέτως όχι λιγότερο του 25 στα εκατόν 
νερό ή αλκοόλην (μεθυλική, αιθυλική, κανονική προπυλική ή 
ισοπροπυλική, βουτυλική ή αμυλική αλκοόλη, ή μίγματα αυ¬ 
τών), επίσης εάν μετουσιωμένη, διαλύτης νάφθα, βενζόλιο, 
τολουόλη, ξυλένιο, μίγματα μετουσιωμένης αλκοόλης και 
ξυλένιου, μίγματα νερού και αλκοόλης, ή αλκοόλη περιέ¬ 
χουσα καμφορά σε διάλυμα· 


Σημείωσις: 1. Η νιτροκυτταρίνη με περιεχόμενον εις άζω- 
τον υπερβαίνον το 12.6 στα: εκατόν είναι ύλη της Κλάσεως 
Ια (Βλέπε περιθώριο 2101, 1°), 

2. Όταν η νιτροκυτταρίνη υγροποιηθεί με μετουσιωμένην 
αλκοόλην, η μετουσιωτική ύλη δεν πρέπει να έχει επιβλαβή 
επίδραση επί της σταθερότητος της νιτροκυτταρίνης. 


(β) πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη, χωρίς χρωστικές 
ουσίες, περιέχουσα όχι λιγότερο του Ιβ.τοις εκατόν πλαστι- 
κοποιητικήν ουσίαν (φθαλικόν βουτύλιον ή πλαστικοποιητι- 
κήν ουσίαν τουλάχιστον ισοδυνάμου αποτελέσματος) και 
στην οποία η νιτροκυτταρίνη έχει περιεχόμενον αζώτου μη 
υπερβαίνον το 12.6 στα εκατόν· η νιτροκυτταρίνη μπορεί να 
είναι υπό μορφήν ρινισμάτων (€ΗΙΡ8)? 

Σημείωσις: Πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη, χωρίς 
χρωστικές ουσίες, περιέχουσα όχι λιγότερο του 12 στα εκα¬ 
τόν και λιγότερο του 18 στα εκατόν φθαλικό βουτύλιο ή πλα- 
στικοποιητική ουσίαν τουλάχιστον ισοδυνάμου αποτελέσμα¬ 
τος είναι ύλη της Κλάσεως 1 α (βλέπε περιθώριο 2101, 4 0 ). 

(γ) πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη, με χρωστικές ου¬ 
σίες, περιέχουσα όχι λιγότερο του 18 στα εκατόν πλαστικο- 
ποιητικήν ουσίαν (φθαλικό βουτύλιο ή πλαστικοποιητική ου¬ 
σία τουλάχιστον ισοδυνάμου αποτελέσματος), στην οποία η 
νιτροκυτταρίνη έχει περιεχόμενο σε άζωτο μη υπερβαίνον το 
12.6 στα εκατόν και η οποία περιέχει όχι λιγότερο του 40 
στα εκατό νιτροκυτταρίνην· η νιτροκυτταρίνη μπορεί να είναι 
υπό μορφήν ρινισμάτων. 


Σημείωσις: Πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη, με χρω¬ 
στικές ουσίες, περιέχουσα λιγότερο του 40 στα εκατόν νιτρο- 
κυτταρίνην δεν υπόκειται στις διατάξεις της ΑΟΚ. 

Για·(α), (β) και (γ): ασθενώς εμπλουτισμένη με νίτρο νι- 
τροκυτταρίνη και πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη, με ή 
χωρίς χρωστικές ουσίες, δε γίνοται δεκτές προς μεταφοράν 
εκτός εάν πληρούν τους όρους της Προσθήκης Α.Ι ή τους 
ανωτέρω διαλαμβανόμενους όρους αναφορικώς με τη φύση 
και τη ποσότητα των προσθέτων υλών. 

Για (α), βλέπε επίσης Προσθήκην Α.Ι., περιθώριο 3101· 
για (β) και (γ), βλέπε επίσης Προσθήκην Α.Ι., περιθώριο 


8° Κόκκινος φώσφορος (άμορφος), υποθειούχος φώσφο¬ 
ρος και πενταθειούχος φώσφορος. 

Σημείωσις: Πενταθειούχος φώσφορος όχι απηλλαγμένος 
από λευκόν ή κίτρινον φώσφορον δε γίνεται δεκτός για μετα¬ 
φορά. 

9° Ελαστικόν (καουτσούκ) εδάφους, κόνις ελαστικού (κα¬ 
ουτσούκ). 

10° Γαιάνθραξ εις κόνιν, λιγνίτης εις κόνιν, κώκ λιγνίτου 
εις κόνιν, οπτάνθραξ εις κόνιν και ποάνθραξ εις κόνιν παρα- 
σκευασθέντα τεχνητώς (π.χ. δια κονιοποιήσεως ή άλλης κα- > 
τεργασίας), και κώκ εξ ανθρακοποιηθέντος λιγνίτου κατα- 
στάν αδρανές (τ.ε. μη υποκείμενον εις αυτόματον ανάφλεξιν). 

Σημείωσις: 1. Φυσικές κόνεις ληφθείσες ως υπολείμματα 
κατά την παραγωγήν άνθρακος, κώκ, λιγνίτου ή ποάνθρα- 
κος δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ. 

2. Κώκ εξ ανθρακοποιηθέντος λιγνίτου μη καταστάν τε¬ 
λείως αδρανές δε γίνεται δεκτόν για μεταφορά. 

11° (α) Ακάθαρτος ναφθαλίνη με σημείο τήξεως κάτω 
των 72°(λ 

(β) Καθαρή ναφθαλίνη και ακάθαρτος ναφθαλίνη με ση¬ 
μείο τήξεως 75 °0 και άνω· 

(γ) Ναφθαλίνη σε τετηγμένη κατάσταση. 

για (α) και (β), βλέπε επίσης περιθώριο 2401 α. 

12° Διογκούμενα πολυστυρένια, εκλύοντα εύφλεκτους 
ατμούς με σημείο αναφλέξεως το πολύ έως 55°Ο. 

Ναφθαλίνη σε μπάλλες ή νιφάδες (11 (α) & (β)) δεν υπό- 
κεινται στις διατάξεις της παρούσης Κλάσεως που περιλαμ¬ 
βάνονται στο Παράρτημα Β αν είναι συσκευασμένη, όχι πε¬ 
ρισσότερο απο 1 κιλό ανά κυτίο, σε στεγανά κλεισμένα κυτία 
από ξύλο ή μοριοσανίδα και τα κυτία αυτά περικλείονται, όχι 
περισσότερα απο 10 ανά κιβώτιο, σε ξύλινα κιβώτια. 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα ' 

1. Γ ενικοί όροι συσκευασίας 

(1) Τα είδη συσκευασίας θα είναι έτσι κλεισμένα και διευ¬ 
θετημένα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια του 
περιεχομένου. 

(2) Τα υλικά από τα οποία τα είδη συσκευασίας και τα 
κλεισίματά των είναι κατασκευασμένα δε θα πρέπει να κινδυ¬ 
νεύουν να προσβληθούν από το περιεχόμενο ή να σχηματί¬ 
ζουν με αυτό επιβλαβείς ή επικινδύνους ενώσεις. 

(3) τα είδη συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των κλει¬ 
σιμάτων των, πρέπει να είναι επαρκώς άκαμπτα και γερά εις 
όλα τα μέρη των για να αποφεύγεται οποιαδήποτε χαλά¬ 
ρωση διαρκούσης της μεταφοράς και να πληρούν τους κανο¬ 
νικούς όρους μεταφοράς. Στερεές ύλες θα ασφαλίζονται στα¬ 
θερά στις συσκευασίες τους, και εσωτερικές συσκευασίες θα 
ασφαλίζονται σταθερά στις εξωτερικές συσκευασίες. Εκτός 
εαν άλλως ορίζεται στο άρθρο το τιτλοφορούμενο «Συσκευα- 
σία μιας ύλης», οι εσωτερικές συσκευασίες μπορούν να 
εγκλείονται στις εξωτερικές συσκευασίες, είτε μία-μία είτε 
ομαδικά. 

(4) Το αποσβεστικό υλικό θα ταιριάζει με τη φύση του πε¬ 
ριεχομένου· ειδικότερα, πρέπει να είναι απορροφητικό όταν 
το περιεχόμενον είναι υγρόν ή είναι ενδεχόμενον να εξιδρώσει 
υγρό. 

2. Συσκευασία μιας ύλης 

(1) Το θειον της 2° (α) θα συσκευάζεται σε γερούς σάκ- 
κους (σαχκούλες) από χαρτί ή στενά-υφασμένη γιούτη. 

(2) Το θειον σε τετηγμένη κατάσταση, της 2°(β), δε θα 
μεταφέρεται κατ’ άλλον τρόπον ειμή σε δεξαμενές. 

Η κελλοϊδίνη (3°) θα είναι έτσι συσκευασμένη ώστε να 
αποφεύγεται η ξήρανσή της. 

(1) Η κυτταρινοΐδη (σελλουλόϊδ) σε πλάκες, φύλλα, ρά¬ 
βδους ή σωλήνες, και υφάσματα επιχρισμένα με νιτροκυττα- 
ρίνη, (4ο), θα εγκλείονται: 

(α) σε σταθερά - κλεισμένα ξύλινα είδη συσκευασίας, ή 

(β) σε γερά χάρτινα περιτυλίγματα τα οποία θα τοποθε¬ 
τούνται 

1. σε ξύλινους σκελετούς συσκευασίας, ή 

2. μεταξύ πλαισίων κατασκευασμένων από σανίδες, των 
άκρων των πλαισίων εκτεινομένων πέραν του χάρτινου περι- 


2402 
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2404 
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τυλίγματος και των πλαισίων δεμένων ομού με σιδηροται- 
νίες. ή 

3. σε περιτυλίγματα από στενά- υφασμένο ύφασμα. 

(2) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει άνω απο: 75ΚΟ προ- 
κειμένου περί κυτταροϊδίνης (σελλουλόϊδ) σε πλάκες, φύλλα ή 
σωλήνες και υφάσματα επιχρισμένα με νιτροκυτταρίνην, εαν 
το εξωτερικόν είδος συσκευασίας είναι κατασκευασμένο από 
ύφασμα σύμφωνα με την (1) (β)3· 

120 ΚΟ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

Φιλμ κυτταροϊδίνης (σελλουλόϊδ) σε ρόλλους και εμφανι- 2406 
σθέντα φιλμ κυτταροϊδίνης (5 °) θα εγκλείονται σε ξύλινα είδη 
συσκευασίας ή σε κυτία απο ινώδη σανίδα. 

(1) Υπολείμματα κυτταροϊδίνης (σελλουλόϊδ) και υπολείμ- 2407 
ματα φιλμ κυτταροϊδίνης (6°) θα εγκλείονται σε ξύλινα είδη 
συσκευασίας ή σε δύο γερούς σάκκους κατασκευασμένους 

από κανβά γιότας στενώς υφασμένον, των σάκκων όντων 
φλογοστεγανών ώστε να μην αναφλέγονται ακόμη και όταν 
έλθουν σε επαφή με φλόγα και εχόντων γερές και συνεχείς 
ραφές. Οι σάκκοι αυτοί θα τοποθετούνται ο ένας μέσα στον 
άλλον· μετά το γέμισμα τα ανοίγματά τους θα διπλωθούν 
χωριστά και πολλές φορές και θα ραφούν στενά ώστε να απο¬ 
φεύγεται οποιαδήποτε διαφυγή του περιεχομένου. Εν τού- 
τοις, τα υπολείματα κυτταροϊδίνης μπορούν να συσκευάζο¬ 
νται σε ένα σάκκον εάν τα υπολείμματα κυτταροϊδίνης συ- 
σκευασθούν αρχικώς σε γερό χαρτί συσκευασίας ή σε κατάλ¬ 
ληλη πλαστική ύλη και βεβαιούται στο έγγραφο μεταφοράς 
ότι τα υπολείμματα κυτταροϊδίνης δεν περιέχουν οιαδήποτε 
υπολείμματα υπό μορφήν κόνεος. 

(2) Κόλα έχοντα συσκευασίαν από ακατέργασο κανβά ή 
γιούτα δεν πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο από 40 ΚΟ σε 
μονή συσκευασία ούτε περισσότερο απο 80 ΚΟ σε διπλή συ- 
σκευασία. 

(3) Για τα στοιχεία (λεπτομέρειες) του εγγράφου μεταφο¬ 
ράς, βλέπε περιθώριο 2416(2). 

(1) Οι ύλες της 7°(α) θα συσκευάζονται: 2408 

(α) σε ξύλινα δοχεία ή βαρέλια κατασκευασμένα από αδια¬ 
πέραστη ινώδη σανίδα· τα δοχεία αυτά και βαρέλια θα έχουν 
επένδυση αδιαπέραστη από τα υγρά που περιέχουν τα κλει¬ 
σίματά των πρέπει να είναι στεγανά· ή 

(β) σε σάκκους αδιαπέραστους από ατμούς από τα υγρά 
που περιέχουν (π.χ. σάκκοι κατασκευασμένοι από ελαστικό 
(καουτσούκ) ή από κατάλληλη πλαστική ύλη μη ευχερώς εύ¬ 
φλεκτη), τοποθετημένους σε ξύλινο κιβώτιο ή σε μεταλλικό 
δοχείο· ή 

(γ) σε επενδεδυμένα με ψευδάργυρο ή μόλυβδο σιδηρά βα¬ 
ρέλια, ή 

(δ) σε δοχεία κατασκευασμένα απο πλάκες κασσιτέρου, 
φύλλα ψευδαργύρου ή φύλλα αργυλλίου και ασφαλισμένα με 
αποσβεστικό υλικό σε ξύλινα κιβώτια. 

(2) Η νιτροκυτταρίνη της 7 ° (α), εαν υγροποιημένη απο¬ 
κλειστικούς με νερό, μπορεί να συσκευασθεί σε βαρέλια από 
ινώδη σανίδα· η ινώδη σανίδα αυτή πρέπει να έχει υποστεί ει¬ 
δική επεξεργασία ώστε να είναι εντελώς αδιαπέραστη· τα 
κλεισίματα των βαρελιών θα είναι υδατο-ατμο-στεγανά. 

(3) Η νιτροκυτταρίνη της 7° (α), με προστιθέμενο ξυλένιο, 
δεν μπορεί να συσκευασθεί άλλως ειμή σε μεταλλικά δοχεία. 

(4) Οι ύλες της 7° (β) και (γ) θα συσκευάζονται: 

(α) σε ξύλινα είδη συσκευασίας επενδεδυμένα με γερό 
χαρτί ή φύλλο-ψευδαργύρου ή φύλλο αργυλλίου· ή 

(β) σε γερά βαρέλια από ινώδη σανίδα ή, υπό τον όρον ότι 
οι ύλες είναι απηλλαγμένες από κόνιν και ότι τούτο βεβαιού- 
ται στο έγγραφο μεταφοράς, σε κιβώτια από ινώδη σανίδα τα 
οποία έχουν καταστεί αδιαπέραστα· ή 

(γ) σε είδη συσκευασίας από φύλλο-μετάλλου. 

(5) Για ύλες της 7 0 , τα μεταλλικά δοχεία πρέπει να είναι 
έτσι κατασκευασμένα ώστε, λόγω της μεθόδου συναρμολο- 
γήσεως των τοιχωμάτων των, του τρόπου του κλεισίματός 
των, ή της υπάρξεως μηχανισμού ασφαλείας, να αποδίδουν 
όταν η εσωτερική πίεση φθάσει τιμήν μεγαλυτέραν των 0,3 
ΜΡα (3 6 &γ)· η ύπαρξη των κλεισιμάτων αυτών ή μηχανι¬ 
σμών ασφαλείας δεν πρέπει να εξασθενεί την αντοχή του δο¬ 
χείου ούτε την αντοχή του κλεισίματός του. 

(6) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο απο 75 


ΚΟ ή, εάν μπορεί να ρολλαρισθεί, όχι περισσότερο απο 300 
ΚΟ -εν τούτοις, βαρέλι από ινώδη σανίδα δεν πρέπει να ζυγί¬ 
ζει περισσότερο απο 75 ΚΟ και κιβώτιο από ινώδη σανίδα 
όχι περισσότερο απο 35 ΚΟ. 

(7) Για τα στοιχεία του έγγραφου μεταφοράς, βλέπε περι¬ 
θώριο 2416 (3). 

(1) Ο κόκκινος φώσφορος και ο πενταθειούχος φώσφορος 2409 
(8°) θα συσκευάζονται: 

(α) σε δοχεία κατασκευασμένα από φύλλον σιδήρου ή 
πλάκα κασσιτέρου, τα οποία θα τοποθετούνται σε γερό ξύλινο 
δοχείο- το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 
ΚΟ· ή 

(β) σε δοχεία κατασκευασμένα από γυαλί ή είδη κεραμει- 
κής πάχους όχι μικρότερου των 3 ΜΜ (χιλ.), ή από κατάλ¬ 
ληλη πλαστική ύλη, το καθένα περιέχον όχι περισσότερο από 
12.5. ΚΟ ύλης. Τα δοχεία αυτά θα ασφαλίζονται με αποσβε¬ 
στικό υλικό σε γερό ξύλινο κιβώτιο· το κόλον δεν πρέπει να 
ζυγίζει περισσότερο από 100 ΚΟ· ή 

(γ) σε μεταλλικά δοχεία τα οποία, εάν με το περιεχόμενό 
τους ζυγίζουν περισσότερο απο 200 ΚΟ, θα είναι εφοδια¬ 
σμένα με ενισχυτικές στεφάνες στα άκρα τους, και με κυλιό¬ 
μενες στεφάνες (ΚΟΣΚΙΝΟ ΗΟΟΡ5). 

(2) Ο υποθειούχος φώσφορος (8°) θα συσκευάζεται σε 
στεγανά μεταλλικά δοχεία, τα οποία θα ασφαλίζονται με 
αποσβεστικό υλικό σε ξύλινα κιβώτια με πολύ εφαρμοστές 
πλευρές. Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 
ΚΟ. 

Οι ύλες της 9° θα συσκευάζονται σε σταθερά κλειόμενα 2410 
στεγανά· δοχεία. 

(1) Οι ύλες της 10° θα συσκευάζονται σε μεταλλικά ή ξύ- 2411 
λινά δοχεία ή σε γερούς σάκκους. 

(2) Τα ξύλινα δοχεία και σάκκοι, δε θα γίνονται, εν τού- 

τοις, δεκτοί για γαιάνθρακα εις κόνιν, λιγνίτην εις κόνιν ή πο¬ 
άνθρακα εις κόνιν που παρασκευάσθηκαν τεχνητώς εκτός 
εάν η κόνις έχει τελείως ψυχθεί μετά από ξήρανσιν δια θερμό- 
τητος. . 

(3) Για τα στοιχεία (λεπτομέρειες) του εγγράφου μεταφο¬ 
ράς, βλέπε περιθώριο 2416(4). 

(1) Η ναφθαλίνη της 11° -(α) θα συσκευάζεται σε σταθερά 
- κλεισμένα ξύλινα ή μεταλλικά δοχεία 

(2) Η ναφθαλίνη της 11 0 (β) θα συσκευάζεται σε ξύλινα ή 2412 
μεταλλικά δοχεία, ή σε γερά κιβώτια από ινώδη σανίδα, ή σε 

γερούς σάκκους κατακσευασμένους από ύφασμα ή τετρά¬ 
φυλλο χαρτί ή από κατάλληλη πλαστική ύλη. 

Οσάκις χρησιμοποιούνται κιβώτια από ινώδη σανίδα, το 
κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω απο 30 ΚΟ. 

(3) Η ναφθαλίνη σε τετηγμένη κατάσταση 11° (γ), δεν 
πρέπει να μεταφέρεται άλλως ειμή εντός δεξαμενών. 

3. Μικτή συσκευασία 

(1) Ύλες ομαδοποιημένες υπό τον αυτόν αριθμόν είδους 2413 
μπορούν να συμπεριληφθούν στο αυτό κόλον. Οι εσωτερικές 
συσκευασίες θα συμφωνούν με ό,τι προβλέπεται για κάθε 

ύλην, και οι εξωτερικές συσκευασίες θα είναι οι καθορισθείσες 
για τις ύλες του εν θέματι αριθμού είδους. Κόλον περιέχον 
ράβδους και σωλήνες κυτταροϊδίνης (σελλουλόϊδ) ομού κα¬ 
τασκευασμένους σε περιτύλιγμα από ύφασμα δεν πρέπει να 
ζυγίζει πάνω απο 75 ΚΟ. 

(2) Εάν μικρότερες ποσότητες δεν προβλέπονται από το 
άρθρο το τιτλοφορούμενο «Συσκευασία μιας ύλης», οι ύλες 
της παρούσης Κλάσεως, σε ποσότητες μη υπερβαίνουσες τα 
6 ΚΟ για όλες τις ύλες τις αναφερόμενες υπό τον αυτόν αριθ¬ 
μόν είδους ή το αυτό γράμμα, μπορούν να εγκλείονται από 
αυτό κόλον είτε με ύλες άλλου αριθμού είδους είτε άλλου 
γράμματος της αυτής Κλάσεως, ή με επικίνδυνες ύλες ανή- 
κουσες σε άλλες Κλάδεις (εάν μικτή συσκευασία επιτρέπεται 
ομοίως προκειμένου περί τοιούτων υλών), ή με άλλα εμπο¬ 
ρεύματα, υπό την επιφύλαξη των παρακάτω ειδικών όρων. 

Οι εσωτερικές συσκευασίες πρέπει να πληρούν τους γενι¬ 
κούς και ειδικούς όρους συσκευασίας. Επιτροσθέτως, οι γενι¬ 
κές διατάξεις οι περιεχόμενες στα περιθώρια 2001(5) και 
2002(6) και (7) πρέπει να τηρούνται. 

Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 150 ΚΟ ή 
περισσότερο από 75 ΚΟ εάν περιέχει εύθραυστα δοχεία. 
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Ειδικοί Όροι 


Αριθμός 

Περιγραφή 

Ανώτατη Ποσότης Ειδικές 

Είδους 

Ύλης 

ανά 

ανά Διατάξεις 



δοχείο 

χόλον 

2» 

θειον 

5 ΚΟ 

■ 5ΚΟ Δεν πρέπει να συ- 




σκευάζεται μαζί με 
χλωρικά άλατα, 
υπερμαγγανικά, 
υπερχλωρικά άλατα 
ή υπεροξείδια (πλήν 
διαλυμμάτων υπερο- 
ξειδίου του υδρογό¬ 
νου) 

7°(«) 

Ασθενώς 
εμπλουτισμένη 
με άζωτο νίτρο- 




κυτταρίνη 
(όπως κολλο- 
διοβάμβαξ) 

100 Γραμμ. 

1 ΚΟ 

Δεν πρέπει να συ¬ 
σκευάζονται μαζί με 
ύλες των Κλάσεων. 
4.2. και 5.1. 

8ο 

Κόκκινος (άνυ- 
δρος) φωσφό- 




ρος 

5 ΚΟ 

5 ΚΟ 

8ο 

Υποθειούχος 




Φώσφορος 

Μικτή Συσκευασία 



δεν επιτρέπεται 



4. Ενδείξεις και ετικέτες κινδύνου στα κόλα 

(βλέπε προσθήκην Α.9) 2414 

(1) Κόλα περιέχοντα ύλες των 4° έως 8° θα φέρουν ετι¬ 
κέτα συμφώνως προς το μοντέλο Νο. 4.1. 

Εν τούτοις, εάν οι ύλες των 4° έως 7° είναι συσκευασμέ¬ 
νες σε περιτυλίγματα κατασκευασμένα από στενά υφάνσιμο 
ύφασμα συμφώνως προς το περιθώριο 2405(1) (β)3, σε κυ- 
τία από ινώδη σανίδα ή κιβώτια συμφώνως προς τα περιθώ¬ 
ρια 2406(1) και 2408(4)(β), σε σάκκους από ιούτη συμφώ¬ 
νως προς το περιθώριο 2407(1) ή σε βαρέλια από ινώδη σα¬ 
νίδα συμφώνως προς το περιθώριο 2408(1) (α), (2) και 4(β), 
τα κόλα θα φέρουν δύο ετικέτες συμφώνως προς το μοντέλο 
Νο. 4.1. 

Κόλα περιέχοντα διογκούμενα πολυστυρένια του 12° θα 
πρέπει να φέρουν την εξής επιγραφή: «Μακρυά από κάθε 
πηγή αναφλέξεως». Η επιγραφή αυτή θα πρέπει να αναγρά¬ 
φεται στην επίσημη γλώσσα της χώρας αναχωρήσεως, αν δε 
η γλώσσα αυτή δεν είναι Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, θα 
πρέπει να γράφεται επίσης και στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερ¬ 
μανικά, εκτός αν υπάρχουν άλλες συμφωνίες μεταξύ των εν¬ 
διαφερομένων για την μεταφορά χωρών. 

(2) Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία μη ορατά από έξω 
θα φέρουν ετικέτα σύμφωνη προς το μοδέλλο Νο. 12. Αν τα 
εύθραυστα δοχεία περιέχουν υγρά, τα κόλα επιπροσθέτως, 
εκτός αν πρόκειται για σφραγισμένες αμπούλες, θα φέρουν 
ετικέτες σύμφωνα με το μοδέλλο Νο 11. Οι ετικέτες αυτές θα 
τοποθετούνται ψηλά σε δύο απέναντι πλευρές των κιβωτίων 
ή κατά τρόπο ανάλογο, όταν χρησιμοποιούνται άλλες συ- 
σκευασίες. 

(3) Προκειμένου για αποστολές που μεταφέρονται σαν 
πλήρη φορτία, η ετικέττα Νο. 2Β δε χρειάζεται να τοποθετεί¬ 
ται στα κόλα. 

2415 

Β. Στοιχεία του εγγράφου μεταφοράς. 

1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφο- 2416 
ράς πρέπει να είναι σύμμορφη με μία από τις ονομασίες που 
υπογραμμίζονται στο περιθώριο 2401. Όπου η ονομασία 

της ουσίας δεν ορίζεται στην περίπτωση της 1 °, θα χρησιμο¬ 
ποιείται η εμπορική ονομασία. Η περιγραφή των εμπορευμά¬ 
των πρέπει να υπογραμμίζεται και να ακολουθείται από τα 
στοιχεία της Κλάσεως, τον αριθμό του είδους (μαζί με το τυ¬ 
χόν. γράμμα και τα αρχικά «ΑϋΚ» ή «ΚΙϋ» (π.χ. 4.1, 7ο 
(α), ΑΟΚ). 

2) Προκειμένου περί καταλοίπων ή αποβλήτων κυτταρί¬ 
νης (6°) συσκευασμένων σε γερό χαρτί συσκευασίας ή σε κα¬ 
τάλληλη πλαστική ύλη και τοποθετημένων, έτσι συσκευα¬ 
σμένων, σε σάκκους από πυκνά υφασυένο "κατέογαστο 


καμβά ή γιούτη, στο έγγραφο μεταφοράς πρέπει να βεβαιώ¬ 
νονται τα εξής: 

«Λεν περιέχει κατάλοιπα σε μορφή σκόνης» 

3) Προκειμένου για ύλες της 7°(β) και (γ) συσκευασμέ¬ 
νων σε κιβώτια από μοριοσανίδα, στο έγγραφο μεταφοράς 
πρέπει να βεβαιώνονται τα εξής: 

. «Υλες απηλλαγμένες από σκόνη». 

4) Προκειμένου για γαιάνθρακα σε σκόνη, για λιγνίτη σε 
σκόνη ή ποάνθρακα σε σκόνη (10°) που έχουν παραχθεί τε¬ 
χνητά και συσκευάστηκαν σε ξύλινα δοχεία ή σε σάκκους 
(βλέπε περιθώριο 2411(2)), στο έγγραφο μεταφοράς πρέπει 
να αναγράφονται τα εξής:: 

«'Υλες εντελώς ψυγμένες αφού ξηράνθηκαν με θερμό- 
τητα». 

2417 

-2423 

Γ. Κενά Είδη Συσκευασίας 

Καμμία διάταξη. 2424 

2425 

-2429 

ΚΛΑΣΗ 4.2. 

ΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΥΣΗ 
1. Κατάλογος Ουσιών 

Μεταξύ των ουσιών και των ειδών που καλύπτει η Κλάση 2430 
4.2., μόνον τα αναφερόμενα στο περιθώριο 2431 θα γίνονται 
δεκτά για μεταφορά, και τότε μόνον με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος και του Παραρτή¬ 
ματος Β. Οι ουσίες και τα είδη αυτά που θα γίνονται δεκτά 
για μεταφορά υπό ορισμένους όρους θα θεωρούνται ως ύλες 
και είδη της ΑΟΚ. 

1° Λευκός ή κίτρινος φώσφορος 2431 

2 ° Ενώσεις φοσφώρου με αλκαλικά μέταλλα ή αλκαλικά 
γαιώδη συστατικά, π.χ. φωσφίδιο νατρίου, φωσφίδιο ασβε¬ 
στίου, φωσφίδιο στροντίου. 

Παρατηρήσεις: 

1. Τα φωσφίδια αργιλλίου, μαγνησίου και ψευδαργύρου 
είναι ουσίες της Κλάσεως 6.1 (βλέπε περιθ. 2601,43°(α) ή 

(β)· . 

2. Άλλες ενώσεις φωσφόρου με βαρέα μέταλλα όπως σί¬ 
δηρος, χαλκός, κασσίτερος κλπ. δεν υπόκεινται στις διατά¬ 
ξεις της ΑΟΚ. 

3 ° Οργανο-μεταλλικές ενώσεις υποκείμενες σε αυτόματη 
καύση, όπως: αλκύλια αργιλλίου, αλκυλικά άλατα αργιλ- 
λίου, υδρίδια αλκυλικού αργιλλίου, αλκύλια λιθίου, αλκύλια 
μαγνησίου, αλκύλια ψευδαργύρου, αλκύλια γαλλίου και αλ¬ 
κύλια βορίου ως και διαλύματα αυτών που υπόκεινται σε αυ¬ 
τόματη καύση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Οργανομεταλλικές ενώσεις και διαλύματα αυτών που 
δεν υπόκεινται σε αυτόματη καύση αλλά που σε επαφή με 
νερό εκλύουν αναφλέξιμα αέρια, είναι ουσίες- της Κλάσεως 
4.3. (όρα περιθώριο 2471, 2°(ε)). 

2. Αναφλέξιμα διαλύματα των ουσιών 3° σε συμπυκνώ¬ 
σεις που δεν υπόκεινται σε αυτόματη καύση και που σε επαφή 
με νερό δεν εκλύουν αναφλέξιμα αέρια, είναι ουσίες της Κλά¬ 
σεως 3. Ο αποστολέας θα πρέπει να προσθέτει στο έγγραφο 
μεταφοράς τη φράση: «Ουσίες που δεν υπόκεινται σε αυτό¬ 
ματη καύση» (Βλέπε επίσης: Κλάση 4.3., περιθώριο 2471, 

2°(δ) Παρατήρηση 2). 

4. Κατάλοιπα φίλμ-νιτροκυτταρίνης, απηλλαγμένα από 
ζελατίνη, σε ρόλους, φύλλα ή λωρίδες. 

Παρατήρηση: 

Τα κατάλοιπα φίλμ-νιτροκυτταρίνης απηλλαγμένα από 
ζελατίνη δε θα γίνονται δεκτά για μεταφορά αν είναι σκονι¬ 
σμένα ή περιλαμβάνουν σκονισμένα κομμάτια. 

5° α) Μεταχειρισμένα ράκη και κατάλοιπα, 

(β) Λιπαρά ή ελαιώδη υφάσματα, θρυαλλίδες, σχοινί ή κλω¬ 
στή (νήμα)· 

(γ) Οι εξής λιπαρά ή ελαιώδη είδη: έριο (μαλλί), τρίχες (και 
αλογότριχες), τεχνητό έριο, αναμορφωμένο έριο (επίσης κα¬ 
λούμενο (ΨΟΟΕ 5ΗΟϋϋΥ), βαμβάκι, ξαναξασμένο βαμ¬ 
βάκι, τεγνητές ίνες (ΚΑΥΟΝ κλπ.) μετάξι, λινάρι, καννάβι 
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και γιούτα, επίσης υπό μορφή καταλοίπων κλωστηρίου ή 
υφαντουργείου. 

Για τα (α), (β) και (γ), βλέπε επίσης περιθώριο 2431α 
(από στοιχ. α)). 

Παρατήρηση: 

Βρεγμένες όλες του 5°(β) και (γ) δεν θα πρέπει να γίνο¬ 
νται δεκτές για μεταφορά. 

6° (α) Μέταλλα σε πυροφόρο μορφή, όπως: σκόνη και πυ- 
ρίτις (πούδρα) αργυλίου, μαγνησίου, νικελίου, τιτανίου, ψευ¬ 
δαργύρου ή ζιρκονίου, επίσης μίγματα πυρίτιδων και πυρίτι¬ 
δων κραμάτων, κόνις από φίλτρα υψικαμίνου- 

Παρατήρηση: 

Σκόνη και πυρίτις μετάλλων σε μη πυροφόρο μορφή, που 
σε επαφή με νερό εκλύουν αναφλέξιμα αέρια, είναι ουσίες της 
Κλάσεως 4.3. (βλέπε περιθώριο 2471, 1° (δ)). 

β) Άλατα διθειονικού (υδροθειώδους) οξέος (Η 2 5 2 0 4 ) 
όπως διθειονίτες (υδροσευλφίδια) νατρίου, καλιού ασβεστίου 
και ψευδαργύρου. 

γ) Άνυδρο σουλφίδιο καλιού και άνυδρο σουλφίδιο νατρίου 
ως και τα υδροξείδια των που περιέχουν λιγώτερο από 30% 
νερό κρυσταλλοποιήσεως, υδροσουλφίδια νατρίου που περιέ¬ 
χει λιγώτερο από 25% νερό κρυσταλλοποιήσεως. 

Παρατήρηση: 

Σουλφίδιο καλιού και σουλφίδιο νατρίου με περιεχόμενο 
τουλάχιστον 30% νερό κρυσταλλοποιήσεως και υδροσουλφί- 
διο νατρίου που περιέχει τουλάχιστο 25% κρυσταλλοποιή¬ 
σεως, είναι ουσίες της Κλάσεως 8 (βλέπε περιθώριο 2801 
45° (β)). 

Για το α) βλέπε επίσης περιθώριο 2431α στο (β). Για το 
β) βλέπε επίσης περιθώριο 2431α υπό στοιχ. (α). 

7° Πρόσφατα ασβεστοποιημένη αιθάλη. Βλέπε επίσης πε¬ 
ριθώριο 2431α υπό στοιχείο (α). 

8 0 Φρέσκο - σβησμένος ξυλάνθραξ, σε σκόνη, σε κόκκους 
ή σε βώλους. Βλέπε επίσης περιθώριο 2431α υπό στοιχείο 
(α) και Κλάση 4.1. περιθώριο 2401, 1°. 

Παρατήρηση: 

Με τον όρον «φρεσκοσβυσμένος ξυλάνθραξ» νοείται: 

Στην περίπτωση ξυλάνθρακος σε βώλους, ο ξυλάνθραξ 
που έχει σβηστεί το πολύ προ 4 ημερών. 

Σε περίπτωση ξυλάνθρακος σε σκόνη και ξυλάνθρακος σε 
κόκκους σε μέγεθος κόκκων λιγώτερο των 8 χστ. ο ξυλάν¬ 
θραξ που έχει σβηστεί προ 8 το πολύ ημερών και έχει ψυχθεί 
με αέρα σε λεπτά στρώματα ή με άλλη μέθοδο που εξασφαλί¬ 
ζει αντίστοιχο βαθμό ψύξεως. 

9° Μίγματα κοκκοποιημένων ή ποροδών καυσίμων ου¬ 
σιών με συστατικά που ακόμη υπόκεινται σε αυτόματη οξεί¬ 
δωση, όπως π.χ. το λινέλαιο και άλλα φυσικά ξηραινόμενα 
έλαια, βρασμένα ή με πρόσθετες ξηραντικές ενώσεις, ρητίνες, 
ρητινέλαιο, κατάλοιπα πετρελαίου κλπ. (π.χ. η ουσία η γνω¬ 
στή σαν κατάλοιπο φελλού, λουπουλίνη) και ελαιώδη κατά¬ 
λοιπα από την λεύκασιν σογιελαίου. 

Βλέπε επίσης περιθώριο 2431α υπό στοιχείο (α) και 
Κλάση 4.1., περιθώριο 2401, 1°. 

10° Χαρτί, χαρτόνι και προϊόντα κατασκευασμένα από 
χαρτί και/ή χαρτόνι (π.χ. περιτυλίγματα χαρτονιού και δα¬ 
κτύλιοι χαρτονιού), φύλλα από ίνα ξύλου, δέσμες (κούκλες) 
νημάτων, υφασμάτων, σπάγγος, κλωστή κατάλοιπα κλω¬ 
στηρίου ή υφαντουργείου, όλα εμποτισμένα με λάδια, λίπη, 
φυσικά ξηραινόμενα έλαια, βρασμένα ή με πρόσθετες ξηρα¬ 
ντικές ενώσεις ή άλλες εμποτισμένες ουσίες υποκείμενες σε 
αυτόματη οξείδωση. Βλέπε επίσης περιθώριο 2431α υπό 
στοιχείο (α) και Κλάση 4.1., περιθώριο 2401, 1°. 

Παρατήρηση: 

Ουσίες του 10° δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά αν η 
υγρασία των υπερβαίνει την υγρασία λόγω υδροσκοπικότη- 
τ0ς ' 

11 0 Η ουσία με βάση οξείδιο του σιδήρου που χρησιμο¬ 
ποιήθηκε για καθαρισμό φωταερίου (δαπανηθέν οξείδιο του 
σιδήρου). 

Παρατήρηση: 

Αν η ουσία που χρησιμοποιήθηκε για κάθαρση φωταερίου 
(δαπανηθέν οξείδιο σιδήρου), μετά την εναποθήκευση και 
εξαερισμό, δεν υπόκειται πλέον σε αυτόματη ανάφλεξη και 
εφ’ όσον τούτο πιστοποιείται στο έγγραφο μεταφοράς με την 
ένδειξη: «Ουσία μη υποκειμένη σε αυτόματη ανάφλεξη», δεν 
υπόκειται στις διατάξεις της ΑΏΕ. 


12° Μεταχειρισμένοι σάκκοι μαγιάς, ακαθάριστοι. Βλέπε 
επίσης περιθώριο 2431α υπό στοιχείον (α). 

13° Κενοί σάκκοι νικτρικού νατρίου κατασκευασμένοι 
από ύφασμα. 

Παρατήρηση: 

Υφααματένιοι σάκκοι από τους οποίους αφαιρέθηκε τε¬ 
λείως με πλύσιμο όλο το νιτρικό άλας που τους διεπότιζε, δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ. 

14° Κενές συσκευασίες, κενά βυτιοφόρα οχήματα, κενές 
αποσυνδεόμενες δεξαμενές και κενά δοχεία - δεξαμενές, ακα¬ 
θάριστα, που περιείχαν φώσφορο του 1°. 

15° Κενές συσκευασίες, κενά βυτιοφόρα οχήματα, κενές 
αποσυνδεόμενες δεξαμενές και κενά δοχεία - δεξαμενές, ακα¬ 
θάριστα, που περιείχαν ουσίες του 3°. 

Παρατήρηση: 

Σχετικά με τα 14° και 15°, κενές συσκευασίες που πε¬ 
ριείχαν ουσίες άλλες εκτός της Κλάσεως 4.2 δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις της ΑϋΕ. 

Επικίνδυνες ουσίες παραδιδόμενες για μεταφορά σύμ¬ 
φωνα με τις ακόλουθες διατάξεις δεν υπόκεινται ούτε στις 
διατάξεις της παρούσης Κλάσεως που περιέχονται στο παρόν 
Παράρτημα ούτε στις περιεχόμενες στο Παράρτ. Β: 

(α) Ουσίες των 5°, 6° (β), 7° έως 10°’και 12°, αν η κα¬ 
τάστασή των είναι τέτοια ώστε να αποκλείει κάθε κίνδυνο αυ¬ 
τόματης ανάφλεξης και εφ" όσον τούτο πιστοποιείται από τον 
αποστολέα στο έγγραφο της μεταφοράς με την ένδειξη: - 
«Ουσίες μη υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη» προκειμένου 
όμως για ουσίες της 8 ° και για ορισμένες ουσίες των 9° και 
10°, βλέπε Κλάση 4.1 περιθώριο 2401, 1°. 

(β) Κόνις και πυρίτις αργυλίου ή ψευδαργύρου του 
(6°(α)), π.χ. συσκευασμένη μαζί με βερνίκι για χρήση σε βιο¬ 
μηχανία χρωμάτων, αν είναι συσκευασμένη με προσοχή σε 
ποσότητες που δεν υπερβαίνουν το 1 κιλό. 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα 

1. Γενικοί Όροι Συσκευασίας. 

(1) Η συσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή και φροντι¬ 
σμένη έτσι ώστε να προλαμβάνει κάθε τυχόν απώλεια των 
περιεχομένων. 

(2) Τα υλικά από τα οποία οι συσκευασίες (κόλα) και τα 
κλεισίματά των είναι κατασκευασμένα, δεν θα πρέπει να υπό- 
κεινται σε προσβολή από το περιεχόμενο ούτε να σχηματί¬ 
ζουν επιβλαβείς ή επικίνδυνες ενώσεις με ή εντός αυτών. 

(3) Συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των κλεισιμάτων 
των, πρέπει να είναι αρκετά σκληρές και ανθεκτικές σε όλα τα 
μέρη των ώστε να προλαμβάνεται κάθε απώλεια κατά την 
μεταφορά και να αντιμετωπίζονται οι συνήθεις απαιτήσεις 
μεταφοράς. Ειδικώτερα στην περίπτωση ουσιών σε υγρή κα¬ 
τάσταση ή που είναι εμβαπτισμένες σε υγρό ή σε διάλυμα, τα 
δοχεία και.τα κλεισίματά των θα πρέπει (εκτός αν προβλέπε- 
ται άλλως στο κεφάλαιο με την επικεφαλίδα «Συσκευασία 
μιας ουσίας ή ειδών το ίδιου γένους», να μπορούν να υφίστα- 
νται οποιαδήποτε πίεση (λαμβανομένης υπ’ όψιν και της 
ατμοσφαιρικής πιέσεως), που μπορεί να δημιουργηθεί εντός 
των δοχείων σε συνήθη μεταφορά. Για τον σκοπόν αυτόν, 
πρέπει να αφήνεται ένας ελεύθερος χώρος, λαμβανομένης 
υπ’ όψιν και της διαφοράς θερμοκρασίας των ουσιών κατά 
τον χρόνο της πληρώσεως και της ανωτάτης μέσης θερμο¬ 
κρασίας που είναι ενδεχόμενο να φθάσουν κατά την μετα¬ 
φορά. Στερεές ουσίες θα πρέπει να στερεώνονται σταθερά στις 
συσκευασίες των, ενώ οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει 
να στερεώνονται σταθερά στις εξωτερικές συσκευασίες. Αν 
δεν καθορίζεται άλλως πως στο κεφάλαιο με τίτλο «Συσκευα¬ 
σία μιας μόνη ουσίας ή πραγμάτων του αυτού είδους», οι 
εσωτερικές συσκευασίες μπορούν να εγκλείονται σε εξωτερι¬ 
κές συσκευασίες είτε μία - μία ή κατά ομάδες. 

(4) Φιάλες και άλλα υάλινα δοχεία πρέπει να μην παρου¬ 
σιάζουν σφάλματα που πιθανόν να μειώνουν την αντοχή των, 
ειδικώτερα, οι εσωτερικές τάσεις πρέπει να ανακουφίζονται 
κατάλληλα. Το πάχος των τοιχωμάτων δεν πρέπει να είναι 
μικρότερο από 3 χστ. προκειμένου για δοχεία τα οποία, μαζί 
με το περιεχόμενό των ζυγίζουν πλέον των 35 κιλών και του¬ 
λάχιστον 2 χστ. στην περίπτωση άλλων δοχείων. 


2431α 


2432 
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Η στεγανότητης του συστήματος κλεισίματος πρέπει να 
εξασφαλίζεται με ένα πρόσθετο εξάρτημα (πώμα, κορώνα, 
σφραγίδα, δέσιμο, κ.λ.π), ικανό να προλάβει οποιαδήποτε 
χαλάρωση του συστήματος κλεισίματος κατά την μετα¬ 
φορά. 

(5)’0ταν προδιαγράφονται ή επιτρέπονται δοχεία κατα¬ 
σκευασμένα από γυαλί, πορσελάνη, πετρώδη ύλη ή παρόμοια 
υλικά αυτά θθα πρέπει να εξασφαλίζονται με αντικρουστικά 
υλικά σε προστατευτικές συσκευασίες. 

Τα αντικρουστικά υλικά θα πρέπει να είναι προσαρμο¬ 
σμένα στο είδος των περιεχομένων. Ειδικώτερα, θα πρέπει 
να είναι στεγνά και απορροφητικά όταν τα περιεχόμενα είναι 
ρευστά ή ενδέχεται να εξιδρώσουν. 

2. Συσκευασία μιας μόνον ουσίας ή πραγμάτων του ίδιου εί¬ 
δους. 

(1) Φώσφορος της 1° θα συσκευάζεται: 
α) Σε στεγανά επικασσιτερωμένα δοχεία ερμητικά κλειστά 
και τοποθετημένα εντός ξύλινων κιβωτίων ή: 

β) Σε Σιδερένια βαρέλια που κλείνουν ερμητικά. Πώματα 
που κλείνουν με πίεση δεν θα επιτρέπονται. Το αιδηρόφυλλο 
που αποτελεί το σώμα, τον πυθμένα και το καπάκι θά πρέπει 
να έχουν πάχος τουλάχιστον 1.5 χστ. Κάθε κόλον δεν πρέπει 
να ζυγίζει πλέον των 500 κιλών. Και αν ζυγίζει πλέον των 
100 κιλών πρέπει να είναι εφωδιασμένο με στεφάνια (τσέρ¬ 
κια) ή ενισχυτικά πλευρά και να είναι ηλεκτροσυγκολλημένο, 

ή : 

γ) Το πολύ 250 κιλά σε κάθε δοχείο, σε ερμητικά κλει¬ 
σμένα γυάλινα δοχεία ασφαλιζόμενα με αντικρουστικά υλικά, 
εντός στεγανών επικασσιτεριωμένων δοχείων κλεισμένων με 
μολυβδοκόλληση και εξασφαλισμένα παρομοίως με αντι- 
κρουστικά υλικά εντός ξύλινων κιβωτίων. 

2. Δοχεία και βαρέλια περιέχοντα φώσφορο θα πρέπει να 
είναι γεμισμένα με νερό 

(1) Ουσίες της 2° πρέπει να συσκευάζονται σε στεγανά 
επικασσιτεριωμένα δοχεία ερμητικά κλεισμένα και τοποθε¬ 
τημένα σε ξύλινα κιβώτια. 

(2) Ουσίες της 2° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε πο¬ 
σότητες όχι πλέον των 2 κιλών κατά δοχείο, σε δοχεία από 
γυαλί, πορσελάνη, πετρώδη ύλη ή παρόμοια υλικά, εξασφα- 
λιζόμενα με αντικρουστικά υλικά σε ξύλινα κιβώτια. 

(1) Ουσίες του 3 0 θα πρέπει να συσκευάζονται σε ερμητικά 
κλεισμένα μεταλλικά δοχεία που δεν μπορούν να προσβλη¬ 
θούν από τα περιεχόμενα, χωρητικότητος το πολύ 450 λί¬ 
τρων. 

Τα δοχεία αυτά θα πρέπει: 

- είτε να προφυλάσσονται από εξωτερικά περιβλήματα 
από ανθεκτικό στη φωτιά υλικό, ή: 

- να έχουν πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3 χστ. με 
κλείσιμο των ακροφυσίων γεμίσματος και εκροής εξασφαλι- 
ζόμενο με προστατευτικό πώμα. 

Τα δοχεία πρέπει να υποβάλλονται σε αρχική δοκιμασία 
και σε περιοδικές δοκιμασίες κάθε πέντε χρόνια με μία 
αδρανή ουσία δοκιμασίας, σε πίεση τουλάχιστον 1 ΜΡ5 (10 
ΒΑΚ). 

Τα δοχεία δεν πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από 90% 
της περιεκτικότητός των. Ένας χώρος 5% πρέπει να μένει 
κενός για ασφάλεια όταν το υγρό είναι σε θερμοκρασία 50 ° 0. 
Όταν παραδίδεται για μεταφορά, το υγρό πρέπει να βρίσκε¬ 
ται κάτω από στρώμα αδρανούς αερίου, η πίεση του οποίου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 ΚΡ5 (0,5 ΒΑΚ). 

Πάνω στην πινακίδα με τα στοιχεία του δοχείου πρέπει να 
είναι έντυπα τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) «Όργανο - μεταλλικές ουσίες, Κλάση 4.2» 
β) Το απόβαρο του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων των 
εξαρτημάτων και προσαρτημάτων. 

γ) Η πίεση και ημερομηνία δοκιμασίας (μήνας και έτος) 
της τελευταίας δοκιμασίας που έγινε. 

δ) Η σφραγίδα του εμπρειρογνώμονα που διενήργησε τις 
δοκιμασίες. 

ε) Η χωρητικότης του δοχείου και ο επιτρεπόμενος μέγι¬ 
στος βαθμός πληρώσεως. 

Ο ακριβής προορισμός των περιεχομένων και η φράση: 
«Απαγορεύεται το άνοιγμα κατά την μταφορά, γιατί υπόκει- 
ται σε αυτόματη ανάφλεξη» θα πρέπει να είναι γραμμένη ανε¬ 
ξίτηλα, διατυπωμένη σε επίσημη γλώσσα της χώρας αναχω- 


ρήσεως και επίσης, αν αυτή η γλώσσα δεν είναι η Αγγλική 
Γαλλική ή Γερμανική, και στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμα¬ 
νικά, εκτός αν άλλως προβλέπει κάποια συμφωνία μεταξύ 
των ενδιαφερομένων χωρών της επιχειρήσεως μεταφοράς. 

Κάθε συσκευασία (κόλον) δεν πρέπει να ζυγίζει πλέον των 
1.000 κιλών. 

(2) Ουσίες του 3 ° μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε ερ¬ 
μητικά κλεισμένα γυάλινα δοχεία χωρητικότητος το πολύ 5 
λίτρων που πρέπει να ασφαλίζονται με αντικρουστικά υλικό 
εντός μετάλλινων δοχείων. Τα γυάλινα δοχεία δεν πρέπει να 
γεμίζονται περισσότερο από 90% της χωρητικότητος των. 

(1) Ουσίες του 4° πρέπει να συσκευάζονται σε σάκκους το- 
ποθετουμένους σε βαρέλια κατασκευασμένα από αδιάβροχη 
ινοσανίδα ή σε δοχεία κατασκευασμένα από λευκοσίδηρο ή 
φύλλα αλουμινίου. Οι πλευρές των μεταλλικών δοχείων πρέ- 

2433 πει να είναι επενδυμένες με ινοσανίδα. 

Ο πυθμένας και τα καπάκια των σανιδένιων βαρελιών και 
των μεταλλικών δοχείων πρέπει να έχουν ξύλινη επένδυση. 

(2) Τα μετάλλινα δοχεία πρέπει να είναι εφωδιασμένα με 
κλεισίματα ή συσκευές ασφαλείας που να υποχωρούν όταν η 
εσωτερική πίεση φθάσει το πολύ σε 0.3 ΜΡ5 (3 ΒΑΚ). Η πα¬ 
ρουσία αυτών των κλεισιμάτων ή συσκευών ασφαλείας δεν 
θα πρέπει να παραβλάπτει την αντοχή των δοχείων ούτε να 
παρεμποδίζει το κλείσιμό των. 

(3) Κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 
κιλά. 

(1) Ουσίες του 5°(α) πρέπει να είναι στεγανά συμπιε¬ 
σμένες και τοποθετημένες σε υδατοστεγή μεταλλικά δοχεία. 

(2) Ουσίες του 5 0 (β) και (γ) πρέπει να είναι στεγανά συ¬ 
μπιεσμένες και συσκευασμένες είτε σε ξύλινα είτε σε κιβώτια 
από μοριοσανίδα ή σε χάρτινα ή υφασμάτινα περιτυλίγματα 
τέλεια στερεωμένα. 

(1) Ουσίες του 6° (α) πρέπει να συσκευάζονται σε ερμη- 

2434 τικά κλεισμένα δοχεία από μέταλλο, γυαλί ή κατάλληλα 
πλαστικά υλικά. Η ουσία θα πρέπει να αποστέλλεται με ένα 
προστατευτικό υγρό ή αέριο. Τα δοχεία θα πρέπει εν ανάγκη 
να είναι εφωδιασμένο με κατάλληλη συσκευή αντισταθμι¬ 
στική της πιέσεως. 

Τα γυάλινα δοχεία θα πρέπει να ασφαλίζονται με αντι- 
κρουστικά υλικά σε συσκευασίες από ινοσανίδα ή από μέ- 

2435 ταλλο. Τα αντικρουστικά υλικά θα πρέπει να είναι άκαυστα. 
Τα δοχεία που είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό 
πρέπει να τοποθετούνται εντός συσκευασίας ινοσανίδας ή με¬ 
τάλλου. Συσκευασίες που περιέχουν δοχεία από γυαλί ή πλα¬ 
στική ύλη πρέπει να τοποθετούνται εντός ξύλινων κιβωτίων. 
Κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 75 κιλά. 

(2) Ουσίες του 6° (β) και (γ) θα πρέπει να συσκευάζονται 
σε ερμητικά κλειστά δοχεία από μεταλλικό έλασμα ή σε χα¬ 
λύβδινα βαρέλια. Στην περίπτωση των δοχείων από μεταλ¬ 
λικά φύλλα, κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο 
από 50 κιλά. 

Ουσίες των 7° - 10° και 12° θα πρέπει να κλείνονται 
μέσα σε αεροστεγείς συσκευασίες. Ξύλινες συσκευασίες χρη¬ 
σιμοποιούμενες για ουσίες του 7° και 8° θα πρέπει να προ- 
βλέπονται με μια επένδυση αντιδιαρροής. 

Η ουσία που χρησιμοποιήθηκε για κάθαρση φωταερίου 
(σβυσμένο οξείδιο σιδήρου) του 11 ° θα πρέπει να συσκευάζε¬ 
ται σε στεγανά κλειστά δοχεία από φύλλο μετάλλου. 

Κενοί σάκκοι νιτρικού νατρίου του 13° θα πρέπει να συ¬ 
σκευάζονται μέσα σε σφιχτοδεμένα δέματα στερεά δεμένα με 
σπάγγο και τοποθετημένα είτε σε ξύλινο κιβώτιο είτε σε περι¬ 
τύλιγμα που θα αποτελείται από πολλαπλό χονδρό χαρτί με¬ 
γάλης αντοχής ή από υδατοστεγές (αδιάβροχο) ύφασμα. 

ΜΙΚΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(1) Ουσίες που ανήκουν στόν ίδιο αριθμό ομάδας, μπορούν 
να συμπεριληφθούν στο ίδιο κόλον. Οι εσωτερικές συσκευα¬ 
σίες θα πρέπει να είναι σύμμορφες με όσα προδιαγράφονται 
για κάθε ουσία, ενώ η εξωτερική συσκευασία θα είναι εκείνη 
που καθορίζεται για τις ουσίες που ανήκουν στον ίδιο αριθμό 
είδους. 

(2) Αν δεν προδιαγράφονται μικρότερες ποσότητες στο άρ¬ 
θρο υπό τον τίτλο «Συσκευασία μιας μόνης ουσία ή πραγμά¬ 
των του ίδιου είδους», ουσίες της παρούσης Κλάσεως, σε πο¬ 
σότητες που δεν υπερβαίνουν τα 8 κιλά στην περίπτωση στε- 
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ρεψν ή 3 λίτρων στην περίπτωση υγρών για όλες τις ουσίες 
που περιλαμβάνονται στον ίδιο αριθμό είδους ή στο ίδιο χόλον 
είτε με ουσίες άλλου αριθμού είδους ή άλλου ψηφίου της ίδιας 
κλάσεως, ή με επικίνδυνες ουσίες που ανήκουν σε άλλες κλά- 
σεις (αν παρομοίως επιτρέπεται μικτή συσκευασία στην περί¬ 
πτωση τέτοιων ουσιών), ή με άλλα εμπορεύματα, σύμφωνα 
με τους εξής ειδικούς όρους. 

Οι εσωτερικές συσκευασίες πρέπει να ικανοποιούν τους γε¬ 
νικούς και ειδικούς όρους συσκευασίας. Επί πλέον, οι γενικές 
διατάξεις των περιθωρίων 2001 (7), 2002 (6) και (7) πρέ¬ 
πει να τηρούνται. 

Κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 150 
κιλά ή περισσότερο από 75 κιλά αν περιέχει εύθραυστα δο- 
χεία. 


Ειδικοί Όροι 


Αρ. Είδους Περιγραφή 
ουσίας 

Μεγίστη Ποσότης Ειδικές 

κατά κατά Διατάξεις 

δοχείο κόλον 

1° 

Λευκός ή 

Δεν επιτρέπεται 


κίτρινος 

φώσφορος 

μικτή συσκευασία 

2° 

Φωσφίδια 

» » 

3° 

Αλκύλια ψευ¬ 



δαρ¬ 

Δεν επιτρέπεται 


γύρου κλπ. 

μικτή συσκευασία . 

6» 

Μέταλλα σε πυ¬ 

Δεν θα πρέπει να συ- 

ροφόρο μορφή 

3 κιλ. 3 κιλ. σκευάζονται με ελα¬ 

φρά νιτρώμένη νιτρο- 
κυτταρίνη και ερυθρό 
φώσφορο της Κλά¬ 
σεως 4.1, ούτε με δι- 
φθοριούχα 

4°, 5° 

6" (β) 

7° - 12° 

Όλες οι ουσίες 



Μαρκάρισμα και πινακίδες κινδύνου επί των κόλων 2443 
(Βλέπε Παράρτ. Α.9) 

(1) Κόλα περιέχοντα ουσίες των 1° έως4° και6° θα πρέ¬ 
πει να φέρουν πινακίδα σύμφωνα με το υπόδειγμα αρ. 4.2. 

Κόλα περιέχοντα ουσίες του 3° θα πρέπει επί πλέον να φέ¬ 
ρουν πινακίδα σύμφωνα με το υπόδειγμα 4.3. 

Όταν ουσίες του 4° συσκευάζονται σε υδατοστεγή βαρέ¬ 
λια από ινώδη ύλη σύμφωνα με το περιθώριο 2436(1), το 
κόλον θα πρέπει μολαταύτα να φέρει δύο πινακίδες σύμφωνα 
με το υπόδειγμα Νο 4.2 (όρα περιθώριο 3901). 

(2) Βαρέλια περιέχονται φώσφορο του 1 0 και έχοντα βι¬ 
δωτό κάλυμμα/πώμα, θα πρέπει να φέρουν επί πλέον στο 
επάνω μέρος και σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, δύο 
πινακίδες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 11, εκτός αν είναι 
εφωδιασμένα με σύστημα που τα κρατεί όρθια. 

(3) Κόλα περιέχοντα δοχεία εφωδιασμένα με εξαεριστήρες 
και δοχεία εφωδιασμένα με εξαεριστήρες χωρίς εξωτερική 
συσκευασία, που περιέχουν ουσίες του 6° (α), θα πρέπει να 
φέρουν σε δύο απέναντι πλευρές πινακίδα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Νο 11. Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία που 
δεν φαίνονται απ’ έξω, θα πρέπει να φέρουν πινακίδες σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα Νο 12. Αν τα εύθραυστα δοχεία περιέ¬ 
χουν υγρά, τα κόλα θα πρέπει επί πλέον, - να φέρουν πινακί¬ 
δες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 11. Οι πινακίδες θα πρέπει 
να είναι τοποθετημένες στο άνω μέρος δύο απέναντι πλευρών 
ενός κιβωτίου, ή κατά αντίστοιχο τρόπο σε συσκευασίες άλ¬ 
λου τύπου. 

Β. Λεπτομερή στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς. 2444 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς 2445 
πρέπει να συμφωνεί με ένα από τα ονόματα που υπογραμμί¬ 
ζονται στο περιθώριο 2431. Όπου δεν αναφέρεται το όνομα 
της ουσίας, για τα 2 °, 3 °, 9 °, ή 10 °, θα πρέπει να αναφέρε- 
ται η εμπορική ονομασία. Η περιγραφή των εμπορευμάτων 
θα πρέπει να υπογραμμίζεται και να ακολουθούν τα λεπτο¬ 
μερή στοιχεία της κλάσεως, ο αριθμός είδους (μαζί με το ψη¬ 
φίο αν υπάρχει) και τα αρχικά «ΑΟΚ» (ή «ΒΙϋ»), Π.Χ. 

4.2,5° (α) ΑϋΗ. 2446 

Γ ν ■ . -2552 

1 . Κ,ενες συσκευασίες 

(1) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες των 14° και 15° 2453 


πρέπει να κλείνονται κατά τον ίδιο τρόπο και να είναι ασφα¬ 
λείς κατά διαρροής στον ίδιο βαθμό σαν να ήσαν πλήρεις. 

(2) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, του 14° και 15°, θα 
πρέπει να φέρουν τις ίδιες πινακίδες κινδύνου σαν να ήσαν γε¬ 
μάτες. 

(3) Η περιγραφή στα έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να 
συμφωνεί με ένα από τα υπογραμμισμένα ονόματα στο 14° 
και 15°, π.χ.: Κενή συσκευσία , 4.2, 14°, ΑΟΒ. 

Το κείμενο αυτό πρέπει να υπογραμμίζεται. Σε περίπτωση 
κενών βυτιοφόρων / δεξαμενοφόρων οχημάτων, κενών απο- 
συναρμολογουμένων δεξαμενών και κενών δεξαμενών - κο- 
ντέηνερ ακαθαρίστων, η περιγραφή αυτή θα συμπληρώνεται 
με την προσθήκη των λέξεων «Τελευταίο φορτίο» μαζί με το 
όνομα και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που μετα¬ 
φέρθηκαν την τελευταία φορά, π.χ.: Τελευταίο φορτίο: Λευ- 
κός φώσφορος, 1°. 

2454 

-2569 

ΚΛΑΣΗ 4.3 

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ 
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

I. Κατάλογος ουσιών 

Μεταξύ των ουσιών και των ειδών που καλύπτονται από 2470 
την Κλάση 4.3, μόνον εκείνα που αναφέρονται στο περιθώριο 
2471 θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά, αλλά και 
τότε μόνον με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος και 
του Παραρτήματος Β. Οι ουσίες και τα είδη αυτά που θα γί¬ 
νονται δεκτά για μεταφορά υπό ωρισμένες συνθήκες και 
όρους,' θα θεωρούνται σαν ουσίες και είδη της ΑϋΚ. 

1° (α) Αλκαλομέταλλα και μέταλλα αλκαλικών γαιών, 2471 
π.χ. νάτριο, κάλιο, ασβέστιο ως επίσης και κράματα αλκαλο- 
μετάλλων. κράματα μετάλλων αλκαλικών γαιών και κρά¬ 
ματα αλκαλομετάλλων με μέταλλα αλκαλικών γαιών. 

β) αμαλγάματα αλκαλομετάλλων και αμαλγάματα με¬ 
τάλλων αλκαλικών γαιών. 

γ) εναιωρήματα αλκαλομετάλλων, 
δ) λοιπά μέταλλα και κράματα- μετάλλων που εκλύουν 
αναφλέξιμα αέρια σε επαφή με νερό, όπως: 
κόνις, πυρίτις και λεπτά ξέσματα οιλουμινίου, ψευδαργύρου, 
μαγνησίου και κράματα μαγνησίου περιέχοντα πλέον του 
50% μαγνήσιο και που θα είναι απηλλαγμένα μοριδίων που 
μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη (ή να την υποβοηθή¬ 
σουν), επικαλυμμένα κοκκία μαγνησίου μεγέθους κάθε μερι¬ 
δίου τουλάχιστον 149 ΌΜ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κόνις και πυρίτις μετάλλων σε πυροφόρο 
μορφή θεωρούνται ουσίες της Κλάσεως 4.2 (Βλέπε περιθώ¬ 
ριο 2431, 6° (α)). 

Σχετικά με το (δ) βλέπε επίσης περιθώριο 2471 (β) 

2° α) Ανθρακασβέστιο και καρβίδιο (αλουμινίου, 
β) υδρίδια αλκαλομετάλλων και αλκαλικών γαιών (π.χ. 
υδρίδιο λιθίου, υδρίδιο ασβεστίου), μικτά υδρίδια και υδρίδια 
βορίου ως και υδρίδια αλουμινίου αλκαλομετάλλων και με¬ 
τάλλων αλκαλικών γαιών. 
γ) Πυριτιούχα αλκάλεα 

δ) πυριτιούχο ασβέστιο σε σκόνη, κόκκους ή βώλους που 
περιέχει περισσότερο από 50% σιλικόνη, πυριτιούχο μαγκα- 
νιο-ασβέστιο (8ΙΕΙΟΟ-ΜΑΝΟΑΝΕ5Ε- ΟΑΚΟΙΙΙΜ) 

ε) οργανο-μεταλλικές ενώσεις που εκλύουν αναφλέξιμα 
αέρια σε επαφή με νερό, όπως: αλκύλια αλουμινίου, αλκυλο- 
αλίδια αλουμινίου, αλκυλο-υδρίδια αλουμινίου, αλκύλια λι¬ 
θίου, αλκύλια μαγνησίου, αλκύλια ψευδαργύρου, αλκύλια 
γαλλίου, αλκύλια βορίου και διαλύματα των ουσιών αυτών 
που εκλύουν αναφλέξιμα αέρια σε επαφή με νερό. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Οργανομεταλλικές ενώσεις και διαλύματα αυτών που 
υπόκεινται σε αυτόματη ανάφλεξη, είναι ουσίες της Κλάσεως 
4.2 (βλέπε περιθώριο 2431, 3°). 

2. Αναφλέξιμα διαλύματα και ουσίες του 2° (ε) σε συμπυ¬ 
κνώσεις που δεν υπόκεινται σε αυτόματη ανάφλεξη και που 
δεν εκλύουν αναφλέξιμα αέρια σε επαφή με νερό, είναι ουσίες 
της Κλάσεως 3. Ο αποστολέας θα πρέπει να αναγράφει στο 
έγγραφο μεταφοράς την φράση: «Ουσίες που δεν εκλύουν 
αναφλέξιμο ατμό όταν έρχονται σε επαφή με νερό» (Βλέπε 
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επίσης στην Κατηγορία 4.2 περιθώριο 24313°, ΠΑΡΑΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ 2). 

3° Αμίδια αλκαλομετάλλων και αλκαλικών γαιών, π.χ. 
νατριοαμίδιο (δΟϋΙϋΜ ΑΜΙΟΕ). Βλέπε επίσης περιθ. 

2471α στην παρ. α). · 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το κυαναμίδιο ασβεστίου δεν υπόκειται 
στις διατάξεις της ΑϋΚ. 

4° α) Τριχλωροσιλάνιο (πυριτιοχλωροφόρμιο) 

β) Μεθυλο-διχλωρο-σιλάνιο και αιυλο-διχλωροσιλάνιο. 

5° Τριφθοριοΰχο βόριο και διμεθυλο-αιθερικό βόριο. 

6° Κενά κόλα, κενά βυτιοφόρα οχήματα, κενές αποσυνδε¬ 
όμενες δεξαμενές, κενές δεξαμενές - εμπορευματοκιβώτια 
και κενά μικρά κονταίηνες χύμα, ακαθάριστα, στα οποία πε- 
ριείχοντο ουσίες της Κλάσεως 4.3. 

Ουσίες μεταφερόμενες σύμφωνα με τις κατωτέρω διατά- 2471α 
ξεις, δεν υπόκεινται ούτε στην διάταξη για την Κλάση αυτή 
που περιέχεται στο παρόν Παράρτημα, ούτε στις περιεχόμε- 
νες στο Παράρτημα Β: 

α) Νάτριο - αμίδιο της 3 ° σε ποσότητες που δεν υπερβαί¬ 
νουν τα 200 γρ. κατά κόλον, συσκευασμένες σε δοχεία που 
κλείουν έτσι ώστε να μην επιτρέπεται διαρροή και που είναι 
απρόσβλητα απο τα περιεχόμενα, εφ’ όσον τα δοχεία αυτά 
συσκευάζονται με προσοχή μέσα σε ισχυρή, χωρίς διαφυγές 
ξύλινη συσκευασία, με κλείσιμο που να αποκλείει διαφυγή. 

β)Κόνις και πυρίτις αλουμινίου η ψευδαργύρου του 1 0 (δ) 
συσκευασμένες μαζί με βερνίκι για χρήση σε βιομηχανία 
χρωμάτων, εφ’ όσον είναι συσκευασμένες σε ποσότητες, που 
δεν υπερβαίνουν το 1 κιλό. 

2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α. Κόλα 

I. Γενικές διατάξεις συσκευασίας. 

1) Οι συσκευασίες θα πρέπει να κλείνονται έτσι ώστε να 2472 
αποκλείεται διαρροή και να προλαμβάνεται η είσοδος υγρα¬ 
σίας και η ρποιαδήποτε απώλεια των περιεχομένων. 

2) Τά υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα δοχεία 
και τα σκεπάσματά των δεν θα πρέπει να είναι υποκείμενα σε 
προσβολή από τα περιεχόμενα ή να σχηματίζουν επιβλαβείς 
ή επικίνδυνες ενώσεις με αυτά. Τα δοχεία πρέπει οπωσδή¬ 
ποτε πάντα να είναι απαλλαγμένα από υγρασία. 

3) Οι συσκευασίες και τα καλύμματά των πρέπει να είναι 
αρκετά σκληρός και ισχυρός παντού ώστε να εμποδίζεται η 
χαλάρωση κατά την μεταφορά και για να εκπληρούν τις συ¬ 
νήθεις απαιτήσεις της μεταφοράς. Ειδικώτερα, στην περί¬ 
πτωση τών στερεών που είναι εμβαπτισμένα σε υγρό, τα δο¬ 
χεία και τα κλεισίματά των θα πρέπει, (εκτός αν το άρθρο με 
την επικεφαλίδα «Συσκευασία μιας μόνης ουσίας» προβλέπει 
κάτι άλλο), να μπορούν να αντέχουν σε κάθε πίεση που μπο¬ 
ρεί να προκύψει εντός των δοχείων σε ομαλές συνθήκες μετα¬ 
φοράς, λαμβανομένης επίσης υπ’ όψιν της πιέσεως του αέ- 
ρος. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος 
χώρος, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της διαφοράς θερμοκρα¬ 
σίας των ουσιών κατά τον χρόνο πληρώσεως και της υψηλο- 
τέροκ μέσης θερμοκρασίας που είναι ενδεχόμενο να φθάσουν 
κάτι» την διάρκεια της μεταφοράς. Στερεές ουσίες θα είναι 
ακλόνητα στερεωμένες στις συσκευασίες των και οι εσωτερι¬ 
κές συσκευασίες θα πρέπει να είναι ακλόνητα στερεωμένες 
στις εξωτερικές συσκευασίες. 

Εάν δεν καθορίζεται τίποτε άλλο στο άρθρο με τίτλο «Συ¬ 
σκευασία μιας μόνης ουσίας», οι εσωτερικές συσκευασίες 
μπορούν να περικλείονται σε εξωτερικές συσκευασίες είτε μία 
- μία είτε σε ομάδες. 

(4) Φιάλες και άλλα γυάλινα δοχεία θα πρέπει να μήν 
έχουν σφάλματα που μπορεί να μειώνουν την αντοχή των. 
Ειδικώτερα, θα πρέπει να ανακουφίζονται οι εσωτερικές τά¬ 
σεις. Το πάχος των τοιχωμάτων δεν θα πρέπει σε καμμία πε¬ 
ρίπτωση να είναι μικρότερο από 2 χστ. 

Η στεγανότης του κλεισίματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
με ένα πρόσθετο σύστημα (σκέπασμα, κορώνα σφραγίδα, πε¬ 
ρίδεση κ.λπ.) που θα μπορεί να προλάβει κάθε χαλάρωσή του 
κλεισίματος κατά την μεταφορά. 

(5) Αντικρουστικά υλικά θα πρέπει να είναι προσαρμο¬ 
σμένα στο είδος των περιεχομένων. 


Συσκευασία μιας μόνης ουσίας 

(1) Ουσίες του 1 0 (α) έως (γ) θα πρέπει να συσκευάζονται: 

α) σε δοχεία κατασκευασμένα από λαμαρίνα, λαμαρίνα με 
επένδυση μολύβδου ή από λευκοσίδηρο. Για ουσίες του 1 ° 
(β) πάντως, δεν θα γίνονται δεκτά δοχεία κατασκευαμένα 
από λαμαρίνα με επένδυση μολύβδου ή από λευκοσίδηρο. 

Τα δοχεία αυτά, με εξαίρεση τα σιδηροβάρελα, πρέπει να 
τοποθετούνται σε ξύλινα κιβώτια συσκευασίας ή σε προστα¬ 
τευτικούς σιδηροκλωβούς, ή: 

β) το πολύ 1 κιλό κατά δοχείο, σε δοχεία από γυαλί ή πή¬ 
λινα. Πέντε το πολύ από τα δοχεία αυτά μπορούν να συ¬ 
σκευάζονται σε ξύλινα κιβώτιο με αντιδιαρροϊκή επένδυση 
από συνηθισμένη λαμαρίνα, λαμαρίνα με επίστρωση μολύ¬ 
βδου ή λευκοσίδηρο, συναρμολογημένη με μολυβδοκόλληση. 
Για γιάλινα δοχεία που περιέχουν ποσότητες το πολύ 250 
γρ. το επενδεδυμένο ξύλινο κιβώτιο μπορεί να αντικαταστα- 
θεί με εξωτερικό κιβώτιο/δοχείο από συνηθισμένη λαμαρίνα, 
λαμαρίνα με επίστρωση μολύβδου ή λευκοσίδηρο. Τα γυά¬ 
λινα δοχεία πρέπει να σταθεροποιούνται μέσα στις εξωτερικές 
συσκευασίες με άκαυστα αντικρουστικά υλικά. 

2) Αν μία ουσία του 1 ° (α) δεν είναι συσκευασμένη σε συ¬ 
γκολλημένο μεταλλικό δοχείο που να έχει σκέπασμα ερμη¬ 
τικά κλεισμένο με μολυβοκόλληση, τότε: 

α) θα πρέπει να καλύπτεται εντελώς με ορυκτέλαιο του 
οποίου το σημείο αναφλέξεως να είναι πάνω από 50° 0 ή να 
είναι αρκετά ραντισμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι και 
τα εξογκώματα να καλύπτονται επαρκώς με το λάδι αυτό, ή: 

β) ο αέρας μέσα στο δοχείο θα πρέπει να έχει αντικαταστα- 
θεί τελείως με προστατευτικό αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο) και 
το δοχείο να είναι αεροστεγώς κλεισμένο, ή: 

γ) η ουσία να γεμίσει το δοχείο έως το επάνω χείλος τε¬ 
λείως και μετά την ψύξη να κλείνει αεροστεγώς το δοχείο. 

3) Σιδερένια δοχεία πρέπει να έχουν πλευρές πάχους του¬ 
λάχιστον 1.25 χστ. Αν δε μαζί με το περιεχόμενό των ζυγί¬ 
ζουν πλέον των 75 κιλών, θα πρέπει να είναι κολλημένα σε 
σκληρή κόλληση ή ηλεκτροκόλληση. Αν ζυγίζουν πλέον των 
125 κιλών θα πρέπει επίσης να είναι εφωδιασμένα με ακραία 
και στεφάνια κυλίσεως ή φλάτζες κυλίσεως. 

4) Ουσίες του 1 0 (δ) πρέπει να συσκευάζονται σε ερμητικά 
κλεισμένα δοχεία από μέταλλο, γυαλί ή κατάλληλο πλαστικό 
υλικό ή σε υδατοστεγείς σάκκους. Γυάλινα δοχεία και σάκκοι 
πρέπει να στερεώνονται με αντικρουστικά υλικά μέσα σε εξω¬ 
τερική συσκευασία από ξύλο, μέταλο ή ινοσανίδα. Κάθε κό¬ 
λον δεν πρέπει να ζυγίζει πλέον των 115 κιλ. 

(1) Ουσίες του 2 ° (α) έως (δ) πρέπει να συακευάζω- 
νται: 

(α) σε δοχεία από λαμαρίνα, λαμαρίνα με επένδυση μολύ¬ 
βδου ή λευκοσίδηρο. Για'ουσίες του 2 ° (β) και (γ) το δοχείο 
δεν πρέπει να περιέχει περισσότερα από 10 κιλά. 

Τα δοχεία αυτά, με εξαίρεση τα σιδεροβάρελα, πρέπει να 
τοποθετούνται μέσα σε ξύλινα κιβώτια ή σε προστατευτικούς 
σιδηροκλωβούς, ή: 

(β) όχι πλέον του 1 κιλού κατά δοχείο, σε δοχεία κατα- 
σκέυσμένα απο γυαλί ή πηλό ή κατάλληλο πλαστικό υλικό. 
Πέντε το πολύ τέτοια δοχεία πρέπει να συσκευάζονται σε ξύ¬ 
λινα κιβώτια με επένδυση αντιδιαρροϊκή από συνηθισμένη 
λαμαρίνα, λαμαρίνα με επένδυση μολύβδου η λευκοσίδηρο, 
που συναρμολογείται με μολυβδοκόλληση. 

Για γιάλινα δοχεία περιέχοντα ποσότητες που δεν υπερ¬ 
βαίνουν τα 250 γραμμάρια, το επενδεδυμένο ξυλοκιβώτιο 
μπορεί να αντικατασταθεί με εξωτερικό δοχείο απο συνηθι¬ 
σμένη λαμαρίνα, λαμαρίνα με μολύβδινη επένδυση η λευκο¬ 
σίδηρο. 

Τα γυάλινα δοχεία πρέπει να στερεώνονται σε κιβώτια συ¬ 
σκευασίας με άκαυστα αντικρουστικά υλικά. 

(2) Κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πλέον των 75 κιλών 
αν περιέχει ουσίες του 2° (β) ή (γ) και το πολύ 125 κιλά αν 
περιέχει ουσίες του 2° (δ). 

(3) Ουσίες του 2° (ε) πρέπει να συσκευάζονται σε ερμη¬ 
τικά κλειστά δοχεία απρόσβλητα από τα περιεχόμενά των, 
χωρητικότητος μέχρι 450 λίτρων. 

Τα δοχεία θα πρέπει: 

Είτε να στερεώνονται μέσα σε εξωτερικές συσκευασίες από 
υλικό ανθεκτικό στη φωτιά, 
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Είτε να έχουν πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3 χστ. με 
προστατευτικό κάλυμμα των κρουνών πληρώσεως και 
εκροής. 

Τα δοχεία πρέπει να υποβάλλονται στην αρχική δοκιμασία 
και με περιοδικές δοκιμασίες ανά πέντε έτη με αδρανή δοκι¬ 
μαστική ουσία και με πίεση τουλάχιστον 1 ΜΡΑ (10 ΒΑΚ). 

Τα εξής στοιχεία θα πρέπει να αναγράφονται πάνω στην 
πινακίδα ενδείξεων του δοχείου: 

α) «Οργανομεταλλικές ενώσεις, Κλάση 4.3», 
β) το απόβαρο του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων εξαρ¬ 
τημάτων και παρακολουθημάτων, 

γ) η πίεση δοκιμασίας και ημερομηνία (μήνας και χρόνος) 
της τελευταίας δοκιμασίας που έγινε, 

δ) η σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που εξετέλεσε τις δο¬ 
κιμασίες, 

ε) η περιεκτικότης του δοχείου και το μέγιστο επιτρεπό¬ 
μενο σημείο πληρώσεως. 

Ο ακριβής προορισμός των περιεχομένων και οι φράσεις: 
«Απαγορεύεται το άνοιγμα κατά την μεταφορά. Αναδίδει 
αναφλέξιμα αέρια σε επαφή με νερό» θα πρέπει να είναι ανεξί¬ 
τηλα σφραγισμένες και γραμμένες σε μια επίσημη γλώσσα 
της χώρας αποστολής, επίσης δε, αν η εν λόγω γλώσσα δεν 
είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική θα αναγράφεται και 
στα Αγγλικά, Γαλλικά η Γερμανικά, εκτός αν υπάρχει κά¬ 
ποια συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων χώρων που προ¬ 
βλέπει άλλως. 

Κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 1.000 
κιλά. 

(4) Ουσίες του 2 (ε) μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε 
ερμητικά κλειστά γυάλινα δοχεία περιεκτικότητος το πολύ 5 
λίτρων, τα οποία θα πρέπει να ασφαλίζονται και στερεώνο¬ 
νται με αντικρουστικά υλικά μέσα σε λαμαρινένια δοχεία. Τα 
γυάλινα δοχεία δεν πρέπει να γεμίζονται περισσότερο από 
90% της περιεκτηκότητάς των. 

Αμίδια του 3 0 θα πρέπει να συσκευάζονται σε ποσότητες 
το πολύ 10 κιλών κατά κυτίο ή βαρέλι, δε ερμητικά κλει¬ 
σμένα μεταλλικά κυτία ή βαρέλια, που θα τοποθετούνται 
μέσα σε ξύλινα κιβώτια. Κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πε¬ 
ρισσότερο από 75 κιλά. 

(1) Τριχλωροσιλάνιο (σιλικοχλωροφόρμιο) του 4° (α), με- 
θυλο-διχλωροσιλάνιο και αιθυλο-διχλωροσιλάνιο του 4° (β) 
θα πρέπει να συσκευάζονται σε δοχεία από ανοξείδωτο χά¬ 
λυβα με περιεκτικότητα το πολύ 500 λίτρα. Τα δοχεία πρέ¬ 
πει να είναι ερμητικά κλεισμένα. Το σύστημα κλεισίματος 
πρέπει να προστατεύεται ειδικά από κάλλυμα. 

Τα δοχεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να 
αντέχουν σε λειτουργική πίεση 0.4 ΜΡα (4 ΒΑΚ) και να δο¬ 
κιμάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντας κανονισμούς που διέ- 
πουν τα πιεστικά δοχεία στην χώρα αναχωρήσεως. Δοχεία 
με χωρητικότητα το πολύ 250 λίτρων θα πρέπει να έχουν 
τοιχώματα πάχους τουλάχιστον 2.5 χστ. και δοχεία με με- 
Ειδικοί όροι: 


γαλύτερη χωρητικότητα τοιχώματα πάχους τουλάχιστον 3 
χστ. 

' (2) Αν η πλήρωση γίνεται βάσει μάζας, ο βαθμός πληρώ¬ 
σεως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει: 

1.14 κιλό ανά λίτρο για τριχλωροσιλάνιο 

0.95 κιλό ανά λίτρο για μεθυλο-διχλωροσιλάνιο 

0.93 κιλό ανά λίτρο για αιθυλο-διχλωροσιλάνιο 

Αν η πλήρωση γίνεται με οπτικό έλεγχο, ο βαθμός πλη¬ 
ρώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 85%. 

Το αιθερικό διμεθυλικό τριφθοριούχο βόριο του 5° πρέπει 2477 
' να συσκευάζεται: 

α) σε ποσότητες το πολύ ενός λίτρου κατά δοχείο σε έρμη- / 
τικά σφραγισμένα δοχεία κατασκευασμένα από γυαλί, πηλό 
ή κατάλληλο πλαστικό υλικό, τοποθετημένα σε ξύλινα ή από 
ινοσανίδα κιβώτια συσκευασίας. Γυάλινα ή πήλινα δοχεία 
πρέπει να στερεώνονται στα κιβώτια συσκευασίας με τα κα¬ 
τάλληλα απορροφητικά, αδρανή και άκαυστα αντικρουστικά 
υλικά, ή να τοποθετούνται σε πολύ εφαρμοσττές συσκευασίες 
κατασκευασμένες από προσχηματισμένα αδρανή πλαστικά 
υλικά. Κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πλέον των 55 κιλών 
αν το κιβώτιο συσκευασίας είναι από ινοσανίδα και το πολύ 
125 κιλά αν το κιβώτιο συσκευασίας είναι ξύλινο. 

β) σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία κατασκευασμένα από 
κατάλληλο πλαστικό υλικό και με περιεκτικότητα το πολύ 
250 λίτρα, με κάθε δοχείο τοποθετημένο σε εφαρμοστό προ¬ 
στατευτικό χαλύβδινο περίβλημα με πλήρη τοιχώματα. 

γ) σε ερμητικά σφραγισμένα ανθεκτικά σε διάβρωση χα¬ 
λύβδινα βαρέλια χωρητικότητος το πολύ 450 λίτρων. 

3. Μικτή συσκευασία 

(1) Ουσίες που ανήκουν στην ομάδα με τον ίδιο αριθμό εί¬ 
δους μπορούν να περιλαμβάνονται στο ίδιο κόλον. Οι εσωτε¬ 
ρικές συσκευασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα προδια¬ 
γραφόμενα για κάθε ουσία, ενώ οι εξωτερικές συσκευασίες θα 
πρέπει να είναι εκείνες που καθορίζονται για τις ουσίες του εν 
λόγω αριθμού είδους. 

(2) Αν μικρότερες ποσότητες δεν προδιαγράφονται στο άρ¬ 
θρο με επικεφαλίδα «Συσκευασία μιας μόνης ουσίας» ουσίες 
της Κλάσεως αυτής, σε ποσότητες το πολύ έως 6 κιλ. σε πε¬ 
ρίπτωση στερεών ή 3 λίτρων σε περίπτωση υγρών, για όλες 
τις ουσίες που καταχωρίζονται με τον ίδιο αριθμό είδους ή το 
ίδιο ψηφίο, μπορούν να εγκλείονται στο ίδιο κόλον είτε με ου¬ 
σίες άλλου αριθμού είδους ή άλλου ψηφίου της ίδιας κλά¬ 
σεως, είτε με επικίνδυνες ουσίες που ανήκουν σε άλλες κλά- 
σεις (αν επιτρέπεται παρομοίως μικτή συσκευασία στην περί¬ 
πτωση των ουσιών αυτών) ή με άλλα εμπορεύματα, σύμ¬ 
φωνα με τους εξής ειδικούς όρους. 

Οι εσωτερικές συσκευασίες πρέπει να ικανοποιούν τους γε¬ 
νικούς όρους συσκευασίας. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι γε¬ 
νικοί όροι που περιέχονται στα περιθώρια 2001(7) και 
2002(6) & (7). 

Κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 150 κιλά ή 
πάνω από 75 κιλά εάν περιέχει εύθραυστα δοχεία. 


Αριθμός Περιγραφή Ανωτάτη Ποσότητα Ειδικές 

Είδους_Ύλης_ανά δογείο ανά κόλον Διατάξεις 


1°(α) 


2 °(«) 

2°(β) 


4° 


5° 


Αλκαλιμέταλλα και μέταλλα αλ¬ 
καλικών γαιών (π.χ. νάτριον, κά- 
λιον, βάριον) 


- σε εύθραστα δοχεία 

- σε άλλα δοχεία 
Ανθρακούχο ασβέστιο 

ΐδρίδια αλκαλιμετάλλων και με¬ 
τάλλων αλκαλικών γαιών (π.χ., 
λίθιο, υδρίθιο λιθίου, υδρίδιο 
ασβεστίου), μικτά υδρίδια, υδρίδια 
βορίου, και υδρίδια αργυλίου 

- σε εύθραυστα δοχεία 

- σε άλλα δοχεία 
όλες οι ουσίες 

Αιθερικό διμεθυλοτριφθορικό βόριο 


500 γρ. 500 γρ. 

1 ΚΟ 1ΚΟ 

Μικτή συσκευασία δεν επιτρέπεται 


500 γρ. 500 γρ. 

1 ΚΟ 1 ΚΟ 

Μικτή συσκευασία 
δεν επιτρέπεται 
Μικτή συσκευασία 
δεν επιτρέπεται 


Τα όρια των 500 γραμ. I ΚΟ ισχύουν για 
αλκαλιμέταλλα και μέταλλα αλκαλικών 
γαιών της 1°(α), και για υδρίδια αλκαλιμε- 
τάλλων και υδρίδια μετάλλων αλκαλικών 
γαιών, σε σχέση με το ολικό βάρος των 
υλών αυτών. Τα αλκαλιμέταλλα και μέ¬ 
ταλλα αλκαλικών γαιών, και ύλες της 
2°(β),.δεν μπορούν να συσκευάζονται μαζί 
με οξέα ούτε με υγρά περιέχοντα ύδωρ. 
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4. (Μαρκάρισμα και προειδοποιητικές πινακίδες στα κόλα 2479 
(βλ. Παράρτημα Α.9) 


■ (1) Κόλα περιέχοντα ουσίες της Κλάσεως 4.3 θα πρέπει 
να φέρουν πινακίδα του υποδείγματος 4.3 και πινακίδα σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα Νο. 10. 

(2) Κόλα περιέχοντα ουσίες των 4° και 5° θα πρέπει να 
φέρουν επί πλέον πινακίδες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο3 
και 8. 

(3) Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία αθέατα απ’ έξω, 
θα πρέπει να φέρουν πινακίδα σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 

12. Αν τα εύθραυστα δοχεία περιέχουν υγρά, τα κόλα θα 
πρέπει επί πλέον, εκτός από την περίπτωση σφραγισμένων 
αμπουλών, να φέρουν πινακίδες σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Νο 11. Οι πινακίδες αυτές θα πρέπει να είναι στερεωμένες 
στο επάνω μέρος και σε δύο αντίθετες πλευρές των κιβωτίων 
ή κατά ανάλογο τρόπο αν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευα- 
σίες. 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς 2480 

ο · · 2481 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς 
πρέπει να συμφωνεί με ένα από τα ονόματα που υπογραμμί¬ 
ζονται στο περιθώριο 2471. Αν δεν δίδεται το όνομα της ου¬ 
σίας, για ουσίες του 1°, θα πρέπει να δίδεται το εμπορικό 
όνομα. Η περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να υπογραμ¬ 
μίζεται και να ακολουθούν τα στοιχεία της κλάσεως, ο αριθ¬ 
μός είδους και το τυχόν ψηφίο, ως και τα αρχικά «ΑΟΒ» ή 
«ΗΠ>» π.χ.: 4.3, 2° (α) ΑϋΒ. 

Γ. Κενές συσκευασίες 2482 - 2497 


(1) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, του 6° θα κλείνονται 
κατά τον ίδιο τρόπο και θα είναι απηλλαγμένες από διαρροές 
στον ίδιο βαθμό σαν να ήσαν πλήρεις. 

(2) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, του 6° θα φέρουν τις 
ίδιες προειδοποιητικές πινακίδες σαν να ήσαν γεμάτες. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να 
συμφωνεί με ένα από τα ονόματα που υπογραμμίζονται στο 
6° (π.χ. «Κενή συσκευασία, 4.3, 6°, ΑΟΒ»). Το κείμενο 
αυτό πρέπει να υπογραμμίζεται. Στην περίπτωση κενών βυ¬ 
τιοφόρων οχημάτων, κενών αποσυνδεομένων δεξαμενών, 
κενών δεξαμενών/κοντέηνερς και κενών μικρών κοντέηνερς 
σε χύμα, ακαθαρίστων, ή περιγραφή αυτή θα συμπληρώνεται 
με την φράση: «Τελευταίο φορτίο» μαζί με το όνομα και τον 
αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν τελευ¬ 
ταία, π.χ. 

Τελευταίο φορτίο: τριχλωροσιλάνιο, 4° (α). 


ΚΛΑΣΗ 5.1 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
1. Κατάλογος υλών 

Μεταξύ των υλών και ειδών των καλυπτομένων υπό τον 2500 
τίτλον Κλάση 5.1, οι αναγραφόμενες στο περιθώριο 2501 
υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος και 
του Παραρτήματος Β. Οι ύλες αυτές και είδη που γίνονται 
δεκτά για μεταφορά υπό ορισμένους όρους θα θεωρούνται ως 
ύλες και είδη της ΑΟΒ. 

Σημείωσις: Εκτός εάν ειδικώς αναγράφονται στη Κλάση 
Ια ή Κλάση 1γ, μίγματα οξειδωτικών υλών με καύσιμες 
ύλες δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά εάν μπορούν να 
εκραγούν σε επαφή με φλόγα ή εάν είναι λίαν ευαίσθητα και 
περισσότερον ευαίσθητα στη κρούση και τριβή από το από το 
δινιτροβενζόλιο. 

1° Σταθεροποιημένα, υδάτινα διαλύματα υπεροξειδίου του 2501 
υδρογόνου περιέχοντα περισσότερο από 60 στα εκατόν υπε- 
ροξείδιο του υδρογόνου, και σταθεροποιημένο υπεροξείδιο 
του υδρογόνου. 

Σημείωση: 1. Για υδάτινα διαλύματα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου περιέχοντα όχι περισσότερο του 60 στα εκατόν 
υπεροξείδιο του υδρογόνου, βλέπε περιθώριο 2801, 62°. 

2. Υδάτινα διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου περιέ¬ 
χοντα του 60 στα εκατόν υπεροξείδιο του υδρογόνου, μη στα¬ 
θεροποιημένο, και υπεροξείδιο του υδρογόνου, μη σταθερο¬ 
ποιημένο, δεν γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

Τετρανιτρομεθάνιο, ελεύθερο από καυσίμους ακαθαρ¬ 
σίας. 

Σημείωση: Τετρανιτρομεθάνιο μη απαλλαγμένο από καυ¬ 
σίμους ακαθαρσίας δεν γίνεται δεκτό για μεταφορά. 

3° Υπερχλωρικό οξύ σε υδάτινα διαλύματα περιέχοντα πε¬ 


ρισσότερο από 50 στα εκατόν αλλά όχι περισσότερο από 72.5 
στα εκατόν υπερχλωρικού οξύ (ΗΟΙΌβ. Βλέπε επίσης περι¬ 
θώριο 2501α, υπό στοιχείου (α). 

Σημείωση: Υπερχλωρικό οξύ σε υδάτινα διαλύματα περιέ¬ 
χοντα όχι περισσότερο του 50 στα εκατόν υπερχλωρικό οξύ 
(ΗΕΕ0 4 ) είναι ύλη της Κλάσεως 8 (βλέπε περιθώριο 2801, 
4°). Υδάτινα διαλύματα υπερχλωρικού οξέος περιέχοντα πε¬ 
ρισσότερο από 72.5 στα εκατόν υπερχλωρικό οξύ δέν γίνο¬ 
νται δεκτά για μεταφορά· το ίδιο ισχύει για μίγματα υπερ- 
χλωρικού οξέος με οποιοδήποτε υγρό πλην του νερού. 

4° (α) Χλωρικά' Αλατα: ανόργανου χλωρικού άλατος ζιζα- 
νιοκτόνα αποτελούμενα από μίγματα χλωρικού νατρίου, 
χλωρικού καλιού ή χλωρικού ασβεστίου με υδροσκοπικό 
χλωρίδιο (όπως χλωριούχο μαγνήσιο ή χλωριούχο ασβέ¬ 
στιο)· 

Σημείωση: Χλωρικόν Αμμώνιον δεν γίνεται δεκτό για με¬ 
ταφορά. 

(β) Υπερχλωρικά άλατα (με εξαίρεση το υπερχλωρικόν 
αμμώνιον, βλέπε 5°). 

(γ) Χλωρικά άλατα νατρίου και καλιού. 

(δ) Μίγματα χλωρικών αλάτων, υπερχλωρικών αλάτων 
και χλωριωδών αλάτων (των (α), (β) και (γ) με άλληλα. 

Για τα (α), (β), (γ) και (δ), βλέπε επίσης περιθώριο 
2501α, υπό στοιχείου (β). 

5° Υπερχλωρικόν αμμώνιον. Βλέπε επίσης περιθώριο 
2501α υπό στοιχείου (β). 

6° (α) Νιτρικόν Αμμώνιον που περιέχει καύσιμες ουσίες 
(συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε οργανικής ουσίας 
υπολογισμένης σαν άνθρακα), με εξαίρεση οποιασδήποτε άλ¬ 
λης προσθέτου ουσίας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Νιτρικό αμμώνιο περιέχον πλέον του 0.2% καύσιμες 
ουσίες (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε οργανικής ου¬ 
σίας υπολογιζομένης σαν άνθρακα) δεν πρέπει να γίνεται δε¬ 
κτό για μεταφορά εκτός αν αποτελεί συστατικό εκρητικού 
της Κλάσεως Ια (βλέπε περιθώριο 2101, 12° ή 14°). 

2. Υδατικά διαλύματα νιτρικού αμμωνίου σε συμπύκνωση 
το πολύ 80% δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της ΑΟΒ. 

β) Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α1: Ομοιογενή 
μη διαχωριζόμενα μίγματα περιέχοντα τουλάχιστον 90% νι¬ 
τρικό αμμώνιο με πρόσθετο υλικό που είναι ανόργανο κα χη¬ 
μικά αδρανές έναντι του νιτρικού αμμωνίου και το πολύ 
0.2% καυσίμου ύλης (συμπεριλαμβανομένης οργανικής 
ύλης υπολογιζομένης σαν άνδρακα), ή μίγματα περιέχοντα 
το πολύ 90% αλλά περισσότερο από 70% νιτρικού αμμω¬ 
νίου και το πολύ 0.4% καυσίμου ύλης. 

γ) Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α2: Ομοιογενή, 
μη διαχωριζόμενα μίγματα νιτρικού αμμωνίου με άνθρακικό 
ασβέστιο και/ή δολομίτη, περιέχοντα πλέον των 80% αλλά 
λιγώτερο από 90% νιτρικό αμμώνιο και το πολύ 0.4% συνο¬ 
λικό καύσιμο υλικό. 

δ) Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α3: Ομοιογενή, 
μη διαχωριζόμενα μίγματα νιτρικού αμμωνίου και θεϊκού 
αμμωνίου, περιέχοντα περισσότερο από 45% αλλά λιγώτερο 
από 70% νιτρικό αμμώνιο και το πολύ 0.4% συνολικά καύ¬ 
σιμο υλικό. 

ε) Λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου τύπου Α4: Ομοιογενή, 
μη διαχωριζόμενα μίγματα (σύνθετα λιπάσματα), άζωτο/ 
φωσφορικού ή αζωτο/ποτασικού τύπου, περιέχοντα περισσό¬ 
τερο από . 70% και λιγώτερο από 90% νιτρικού αμμωνίου 
και το πολύ 0.4% συνολικά καύσιμο υλικό. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Για τον προσδιορισμό περιεκτικότητος νιτρικού αμμω¬ 
νίου, όλα τα ιόντα αξώτου για τα οποία υπάρχει στο μίγμα 
μοριακό ισοδύναμο των ιόντων αμμώνίου, θα υπολογίζονται 
σαν νιτρικό αμμώνιο. 

2. Λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο ή καύσιμες 
ύλες που υπερβαίνουν τις τιμές που αναφέρονται στο 6°(β) 
έως 6 (ε) αντίστοιχα, δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για με- 

* ταφορά παρά μόνο με τους όρους που εφαρμόζονται στην 
Κλάση Ια (βλέπε περιθώριο 2101, 12° (α). 

Βλέπε επίσης Παρατήρηση 4. 

3. Λιπάσματα με περιεχόμενο νιτρικό αμμώνιο κάτω των 
οριακών τιμών που αναφέρονται στο 6° (γ) έως 6° (ε)· αντί¬ 
στοιχα, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της ΑΓ)Β. 
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4. Λιπάσματα με περιεχόμενο νιτρικό αμμώνιο το πολύ 
45% και των οποίων το περιεχόμενο καυσίμων ουσιών είναι 
μεγαλύτερο από 0.4% δεν υπόκεινται στις διατάξεις της 
ΑϋΒ εφ' όσον η μοριακή περίσσεια του αζώτου έναντι των ιό¬ 
ντων αμμωνίου (υπολογιζομένων σαν νιτρικά κάλιο) δεν 
υπερβαίνει το 10% κατά μάζα. * 

Για (α) έως (ε) βλέπε επίσης περιθώριο 2501α υπό στοι¬ 
χεία (β)· 

7° α) Νιτρικό νάτριο. 

β) Μίγματα νιτρικού αμμωνίου με νιτρικά άλατα νατρίου, 
καλιού, ασβεστίου και μαγνησίου. 

γ) νιτρικό βάριο, νιτρικός μόλυβδος. 

Για (α), (β) και (γ) βλέπε επίσης περιθώριο 2501α υπό 
στοιχείο (β). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Εφ’ όσον δεν περιέχουν πλέον του 10% νιτρικό αμμώ¬ 
νιο, μίγματα νιτρικού αμμωνίου με νιτρικό ασβέστιο ή με νι¬ 
τρικό μαγνήσιο ή και με τα δύο, δεν υπόκεινται στις διατάξεις 
της ΑϋΚ. 

2. Κενοί υφασμάτινοι σάκκοι που περιείχαν νιτρικό νάτριο 
και δεν έχουν τέλεια απαλλαγεί απο το νίτρο που τους διαπο- 
τίζει, είναι είδη της Κλάσεως 4.2 (βλέπε περιθώριο 2431, 
13°). 

8° Ανόργανα νιτρώδη άλατα. Βλέπε επίσης περιθώρ. 
2501α υπό στοιχείο (β). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Νιτρώδη άλατα αμμωνίου και μίγματα 
ανοργάνου νιτρώδους άλατος με άλας αμμωνίου δεν θα γίνο¬ 
νται δεκτά για μεταφορά. 

9° (α) ΐπεροξείδια αλκαλικών μετάλλων και μίγματα πε- 
ριέχοντα υπεροξείδια αλκαλικών μετάλλων που δεν είναι πε¬ 
ρισσότερο επικίνδυνα από το υπεροξείδιο του νατρίου. 

β) Υπεροξείδια αλκαλικών γαιωδών μετάλλων, π.χ. διο¬ 
ξείδιο βαρύου. 

γ) υπερμαγγανικά άλατα νατρίου, καλιού, ασβεστίου και 
βαρύου. 

Για τα (α), (β) και (γ) βλέπε επίσης 2501α υπό στοιχείο 

(β)· 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Υπερμαγγανικά αμμώνιο και μίγματα υπερμαγγανικού 
με αμμωνιακό άλας δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

Διαλύματα χρωμικού οξέος είναι ουσίες της Κλάσεως 8 
(βλέπε περιθώριο 2801, 11° (β)). 

10° Τριοξείδιο χρωμίου (χρωμικός ανυδρίτης, επίσης κα¬ 
λούμενο χρωμικό οξύ). 

Βλέπε επίσης περιθώριο 2501α υπό στοιχείο (β). 

' 11 ° Κενές συσκευασίες, κενά βυτιοφόρα αυτοκίνητα κενές 
αποσυνδεόμενες δεξαμενές, κενές δεξαμενές/κοντέηνερς και 
κενά μικρά κοντέηνερς χύμα φορτίου, ακαθάριστα, που πε¬ 
ριείχαν ουσίες της Κλάσεως 5.1. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κενές συσκευασίες και κενές δεξαμενές 
που περιείχαν χλωρικό, υπερχλωρικό, χλωριώδες άλας των 
4° και 5°, ανόργανο νιτρώδες άλας του 8° ή ουσίες των 9° 
και 10° με κατάλοιπα απο προηγούμενα περιεχόμενά των 
προσκολλημένα στο έξω μέρος, δεν γίνονται δεκτές για μετα¬ 
φορά. 

Ουσίες παραδιδόμενες για μεταφορά σύμφωνα με τις κα¬ 
τωτέρω διατάξεις δεν υπόκεινται ούτε στις διατάξεις της πε- 
ριεχόμενες στο παρόν Παράρτημα για την παρούσα Κλάση, 
ούτε στις διατάξεις τις περιεχόμενες στο Παράρτημα Β. 

(α) Ουσίες του 3°, σε ποσότητες το πολύ 200 γρ. κατά δο¬ 
χείο, με την προϋπόθεση πως είναι συσκευασμένες σε δοχεία 
έτσι κλεισμένα ώστε να αποκλείεται διαρροή, απρόσβλητα 
από το περιεχόμενο και συσκευασμένα το πολύ ανά 10 κατά 
κιβώτιο, σε ξύλινα κιβώτια με αδρανές απορροφητικό αντι- 
κρουστικό υλικό. 

(β) Ουσίες των 4° - 10°, σε ποσότητες το πολύ 10 κιλ. συ¬ 
σκευασμένες το πολύ ανά 2 κιλά ανά δοχείο, σε δοχεία έτσι 
κλεισμένα, ώστε να αποκλείεται διαρροή, απρόσβλητα από 
το περιεχόμενο και περικλειόμενα σε ισχυρές, χωρίς διαρροές 
συσκευασίες από ξύλο ή λαμαρίνα, με κλεισίματα αποκλείο- 
ντα διαρροές. 

2. Διατάξεις 
Α. Κόλα 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας 

(1) Τα δοχεία θα είναι έτσι κλεισμένα και διευθετημένα 


ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια ή διαρροή του 
περιεχομένου. 

(2) Τα. υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα είδη 
συσκευασίας και τα κλεισίματά δεν πρέπει να κινδυνεύουν να 
προσβληθούν από το περιεχόμενο, ή να προκαλούν αποσύν¬ 
θεση του περιεχομένου, ή να σχηματίζουν με με το περιεχό¬ 
μενο επιβλαβείς ή επικίνδυνες χημικές ενώσεις. 

(3) Τα είδη συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
κλεισιμάτων των, πρέπει να είναι αρκετά άκαμπτα και στε¬ 
ρεά σε όλα τους τα μέρη, σε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
οποιαδήποτε χαλάρωση διαρκούσης της μεταφοράς και να 
πληρούν τους κανονικούς όρους μεταφοράς. Ειδικότερα, όταν 
οι ύλεςαυτές είναι σε υγρή κατάσταση, τα δοχεία και τα κλει¬ 
σίματά τους πρέπει, εκτός εάν το άρθρο το τιτλοφορούμενο 
«Συσκευασία μιας ύλης» προβλέπει άλλως, να είναι σε θέση 
να αντέχουν οποιαδήποτε πίεση η οποία, λαμβανομένης 
υπόψη της υπάρξεως αέρος, ενδέχεται να εγερθεί εσωτερι- 
κώς των δοχείων κατά την συνήθη μεταφορά. Δια το σκοπόν 
αυτόν ελεύθερος χώρος πρέπει να αφήνεται, λαμβανομένης 
υπόψη της διαφοράς μεταξύ της θερμοκρασίας των υλών 
κατά τον χρόνον του γεμίσματος και της ανωτάτης μέσης 
θερμοκρασίας την οποίαν ενδέχεται να φθάσουν διαρκούσης 
"της μεταφοράς. Εκτός, εάν αλλιώς ειδικώς ορίζεται στο άρ¬ 
θρο το τιτλοφορούμενο «Συσκευασία μιας ύλης», οι εσωτερι¬ 
κές συσκευασίες μπορούν να εγκλείονται σε εξωτερικές συ¬ 
σκευασίες, είτε μία - μία είτε ομαδικά. 

(4) Οι φιάλες και τα λοιπά γυάλινα δοχεία πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από βλάβες που κινδυνεύουν να εξασθενήσουν 
την αντοχή τους· ειδικότερα, πρέπει να αίρονται καταλλήλως 
οι εσωτερικές τάσεις. Τα τοιχώματα δεν πρέπει να έχουν πά¬ 
χος μικρότερο των 3 ΜΜ (χιλ.) στην περίπτωση δοχείων που 
ζυγίζουν, μαζί με το περιεχόμενό τους, άνω των 35 ΚΟ, και 
όχι μικρότερο των 2 ΜΜ (χιλ.) στην περίπτωση άλλων δο¬ 
χείων. 

Η στεγανότητα του συστήματος κλεισίματος πρέπει να 
εξασφαλίζεται με πρόσθετο μηχανισμό (πώμα, στέμμα (κο¬ 
ρώνα), σφραγίδα, δέσιμο, κ.λπ.) ικανόν να εμποδίζει οποια¬ 
δήποτε χαλάρωση του συστήματος κλεισίματος διαρκούσης 
της μεταφοράς. 

(5) Οσάκις δοχεία κατασκευασμένα από ύαλο, πορσελάνη, 
είδη κεραμεικής ή παρόμοια υλικά προβλέπονται ή επιτρέπο¬ 
νται, πρέπει να ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό σε προ¬ 
στατευτικές συσκευασίες. Το αποσβεστικό υλικό πρέπει να εί¬ 
ναι άκαυτο (αμίαντο, υαλοέριο, απορροφητική γη, τριπολική 
γη, κ.λπ.) και ανίκανο να σχηματίζει επικίνδυνες ενώσεις με 
το περιεχόμενο των δοχείων. Εάν το περιεχόμενον είναι 
υγρό, το αποσβεστικό υλικό θα είναι επίσης απορροφητικό 
και αναλογικό σε ποσότητα με τον όγκον του υγρού· αυτό το 
εσωτερικό απορροφητικό στρώμα δεν πρέπει, όμως, να έχει 
πάχος μικρότερο των 4 0Μ σε οποιοδήποτε σημείο. 

Συσκευασία μιας ύλης 

(1) Υδάτινα διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου της 
1°, θα συσκευάζονται σε βαρέλια ή άλλα δοχεία κατασκευα- 

2501α ομένα'άπό αργύλιο (αλουμίνιο) καθαρότητος 99.5 στα εκατό 
τουλάχιστον ή από ειδικό χάλυβα μη κινδυνεύοντα να προκα- 
λέση αποσύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Τα δοχεία 
αυτά θα είναι εφοδιασμένα με χειρολαβή· θα πρέπει να παρα¬ 
μένουν όρθια σε σταθερό σχήμα και πρέπει: 

(α) να διαθέτουν στο άνω μέρος αυτών μηχανισμόν κλεισί¬ 
ματος εξασφαλίζοντα ίσην εσωτερικήν και ατμοσφαιρικήν 
πίεση· ό μηχανισμός αυτός κλεισίματος πρέπει σε κάθε περί¬ 
πτωση να εμποδίζει οιανδήποτε διαφυγήν του υγρού και 
οιανδήποτε είσοδον ξένης ύλης στο δοχείο και πρέπει να προ¬ 
στατεύεται από αεριζόμενο πώμα·, ή 

(β) να είναι σε θέση να ανθίστανται σε εσωτερική πίεση 
0,25 Μρα/(2,5 Βηγ) και να διαθέτουν στο άνω μέρος μηχα¬ 
νισμόν ασφαλείας τιθέμενον σε λειτουργίαν όταν η επί πλέον 
εσωτερική πίεση είναι το πολύ 0,1 Μρα (1 Ββγ). 

(2) Τα δοχεία δεν θα πληρούνται πέραν του 90 στα εκατόν 
της χωρητικότητάς των. 

(3) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζεται άνω των 90 ΚΟ. 

Το τετρανιτρομεθάνιο (2°) θα περιέχεται σε φιάλες κατα¬ 
σκευασμένες από ύαλο, πορσελάνη, είδη κεραμεικής ή παρό¬ 
μοιο υλικό ή κατάλληλη πλαστική ύλη, με άκαυστους ανα- 
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στολείς, τοποθετημένους εσωτερικά ξυλίνου κιβωτίου με 
πλήρεις πλευρές· εύθραυστα δοχεία θα ασφαλίζονται εκεί με 
απορροφητικό αποσβεστικό υλικό. Τα δοχεία δεν θα πληρού- 
νται πέραν του 93 στα εκατόν της χωρητικότητας των. 

Υπερχλωρικό οξύ σε υδάτινα διαλύματα (3°) θα περιέχεται 2505 
σε γυάλιύα δοχεία, τα οποία θα πληρούνται με όχι περισσό¬ 
τερο του 93 στα εκατόν της χωρητικότητός των. Τα δοχεία 
θα ασφαλίζονται με απορροφητικό και άκαυστο αποσβεστικό 
υλικό σε άκαυστα προστατευτικά είδη συσκευασίας αδιαπέ¬ 
ραστα από υγρά ικανά να συγκρατοϋν το περιεχόμενο των 
δοχείων. Το κλείσιμο των δοχείων θα προστατεύεται από 
πώματα, εάν τα προστατευτικά είδη συσκευασίας δεν κλείουν 
πλήρως. 

Γυάλινες φιάλες κλεισμένες με γυάλινους αναστολείς μπο¬ 
ρούν επίσης να ασφαλίζονται με απορροφητικό και άκαυστο 
αποσβεστικό υλικό σε ξύλινα κιβώτια με πλήρεις πλευρές. 

Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία και μεταφερόμενα όχι 
ως πλήρη φορτία δεν πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο των 75 
ΚΟ και θα διαθέτουν χειρολαβή. 

(1) 'ΐλες των 4° και 5° και διαλύματα των υλών της 4° θα 2506 
συσκευάζονται σε δοχεία κατασκευασμένα από ύαλο, ή κα¬ 
τάλληλη πλαστική ύλη, ή μέταλλο· στερεές ύλες της 4° (β) 
μπορούν επίσης να εγκλείονται σε κάδους από χοντρό ξύλο. 

(2) Εύθραυστα δοχεία και δοχεία κατασκευασμένα από 
πλαστική ύλη πρέπει να ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό 
σε ξύλινα ή μεταλλικά προστατευτικά είδη συσκευασίας. 

Μπορούν επίσης να ασφαλισθούν χωριστά με άκαυστο απο¬ 
σβεστικό υλικό σε άθραυστα ενδιάμεσα δοχεία τα οποία με τη 
σειρά τους πρέπει σταθερά να τοποθετούνται ή ασφαλίζονται 
με προστατευτικό υλικό σε προστατευτικά είδη συσκευασίας. 

Το κάθε δοχείο πρέπει να περιέχει όχι περισσότερο από 5 ΚΟ 
ύλης. Προκειμένου περί δοχείων των οποίων το περιεχόμενο 
είναι υγρό, το αποσβεστικό υλικό πρέπει να είναι απορροφη¬ 
τικό. 

(3) Προκειμένου περί δοχείων κατασκευασμένων από 
πλαστικήν ύλην και περιεχόντων διαλύματα υλών της 4ο, τα 
προστατευτικά είδη συσκευασίας ενδέχεται να μην απαιτού¬ 
νται εάν τα τοιχώματα είναι σε κάθε σημείο πάχους όχι μι¬ 
κρότερο των 4 ΜΜ (χιλ.), όταν τα τοιχώματα έχουν ενισχυ- 
θεί με γερές ενισχυμένες στεφάνες, τα άκρα ενισχυθούν, το 
άνω μέρος διαθέτει δύο γερές χειρολαβές, και οι χειρολαβές, 
και το άνοιγμα είναι εφοδιασμένα με κοχλιωτό κλείσιμο. 

(4) Δοχεία για υγρά δεν πληρούνται πέραν του 95 τοις 
εκατόν της χωρητικότητός των. 

(5) Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία ή δοχεία κατα- · 
σκευασμένα από πλαστική ύλη (βλέπε (2) και (3)), εάν περιέ¬ 
χουν υγρά, και κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία ή δοχεία 
κατασκευασμένα από πλαστική ύλη (βλέπε (2)), εάν περιέ¬ 
χουν μόνον στερεές ύλες και μεταφέρονται όχι ως πλήρες 
φορτίο, δεν πρέπει να ζυγίζουν πάνω από 75 ΚΟ. Κόλα με¬ 
ταφερόμενα όχι ως πλήρες φορτίο θα διαθέτουν χειρολα¬ 
βή· 

(6) Κόλα που μπορούν να κυλιθούν δεν πρέπει να ζυγίζουν 
περισσότερο από 400 ΚΟ· εάν ζυγίζουν περισσότερο των 
275 ΚΟ πρέπει να διαθέτουν κυλιόμενες στεφάνες (Κο11ίη§ 

Ηοορδ). 

(7) Δοχεία περιέχοντα στερεά χλωρικά άλατα πλην των 
αναφερομένων υπό το στοιχείου (8) δεν πρέπει να περιέχουν 
καύσιμο υλικό πλην μικρού παρεμβύσματος από κηρό- 
χαρτο. 

(8) Εάν το χλωρικόν άλας είναι υπό μορφήν δισκίων, μετά 
ή άνευ καταλλήλου συνδετικής ύλης, και συσκευάζεται σε 
φιάλες περιέχουσες όχι άνω των 200 γραμ., επαρκής ποσό¬ 
τητα βαμβακο-ερίου μπορεί να χρησιμοποιείται για να εμπο- 
δισθεί η υπερβολική μετακίνηση των δισκίων στην φιάλη. Οι 
φιάλες θα συσκευάζονται σε κυτία από ινοσανίδα τοποθετού¬ 
μενα σε ενδιάμεση συσκευασία χωριστά από την εξωτερική 
συσκευασία. 

Η ενδιάμεση συσκευασία δεν θα περιέχει άνω του 1 ΚΟ ή 
το κόλον άνω των 6 ΚΟ χλωρικού άλατος. 

(1) Οι ύλες των 6°, 7°, και 8° θα συσκευάζονται: (α) σε βα- 2507 
ρέλια ή κιβώτια· ή 

(β) σε γερούς σάκκους κατασκευασμένους από στενά υφα- 
σμένο ύφασμα ή από γερό χαρτί τουλάχιστο πεντάφυλλο ή, σε 
ποσότητες μη υπερβαίνουσες τα 50 ΚΟ, σε σάκκους κατα¬ 


σκευασμένους από κατάλληλη πλαστική ύλη επαρκούς πά¬ 
χους και γερής ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια 
του περιεχομένου. 

Εάν η ύλη είναι περισσότερο υγροσκοπική από το νιτρικό 
νάτριο, οι σάκκοι οι κατασκευασμένοι από στενά υφασμένο' 
ύφασμα ή από γερό χαρτί πεντάφυλλα πρέπει να επενδύονται 
με κατάλληλη πλαστική ύλη ή να καθίστανται αδιαπέραστοι 
δια καταλλήλου μέσου. 

Κόλα τα οποία μπορούν να κυλιθούν δεν πρέπει να ζυγί¬ 
ζουν περισσότερο από 400 ΚΟ, εάν ζυγίζουν πάνω από 275 
ΚΟ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κυλιόμενες στεφάνες 
(Κο1Ιίη§ Ηοορδ). 

(1) Οι ύλες της 9° (α) θα συσκευάζονται: 2508 

(α) σε βαρέλια από χάλυβα· ή 

(β) σε δοχεία κατασκευασμένα από φύλλο-μετάλλου, 
φύλλο σιδήρου επενδεδυμένο με μόλυβδο, ή από λευκοσίδηρο 
ασφαλιζόμενα σε ξύλινα κιβώτια συσκευασίας έχοντα μεταλ¬ 
λικήν επένδυση καταστάσαν στεγανήν, π.χ. με μολυβο- 
συγκόληση. 

Όταν μεταφέρονται, ως πλήρες φορτίο οι ύλες της 9° (α) 
πρέπει να συσκευάζονται σε δοχεία από πλάκα κασσιτέρου 
τοποθετημένα αποκλειστικώς σε προστατευτικούς σιδηρούς 
καλάθους (Ιγοπ ΗοιηρβΓδ). 

(2) Δοχεία περιέχοντα ύλες της 9° (α) πρέπει να είναι έτσι 
κλεισμένα και στεγανά, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος 
υγρασίας. 

(3) ’Υλες της 9° (β) και (γ) θα συσκευάζονται: 

(α) σε άκαυστα δοχεία εφοδιασμένα με άκαυστο ερμητικό 
κλείσιμο. Εάν τα άκαυστα δοχεία είναι εύθραυστα, το καθένα 
θα ασφαλίζεται χωριστά με αποσβεστικό υλικό σε ξύλινο δο¬ 
χείο επενδεδυμένο με γερό χαρτί· ή 

(β) σε κάδους από σκληρό ξύλο με στενά εφαρμοσμένες σα¬ 
νίδες, επενδεδυμένους με γερό χαρτί. 

(4) Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία και μεταφερόμενα 
όχι ως πλήρη φορτία δεν πρέπει να ζυγίζουν πάνω από 75 
ΚΟ και θα διαθέτουν χειρολαβήν. 

Κόλα ικανά να κυλήσουν δεν πρέπει να ζυγίζουν πάνω από 
400 ΚΟ· πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κυλιόμενες στεφά¬ 
νες (Κο11ίη§ Ηοορδ) εάν ζυγίζουν πάνω από 275 ΚΟ. 

(1) Το τριοξείδιο του χρωμίου (10°) θα συσκευάζεται: 2509 

(α) σε δοχεία κατασκευασμένα από ύαλο, πορσελάνη, είδη 

κεραμεικής ή παρόμοια υλικά, σφιχτά ασφαλισμένα σε ξύλινο 
κιβώτιο με αδρανές και απορροφητικό αποσβεστικό υλικό" ή 
(β) σε μεταλλικά βαρέλια. 

(2) Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία μεταφερόμενα όχι 
ως πλήρες φορτίο δεν πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο από 75 
ΚΟ και θα είναι εφοδιασμένα με χειρολαβή. 

Κόλα ικανά να κυλίουν δεν πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο 
από 400 ΚΟ· πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κυλιόμενες στε¬ 
φάνες (Κο11ίη§ Ηοορδ) εάν ζυγίζουν περισσότερο από 275 
ΚΟ. 

3. Μικτή συσκευασία 

(1) Ύλες ομαδοποιημένες υπό το αυτό γράμμα μπορούν 2510 
να συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο κόλον. Οι εσωτερικές συ- 
σκευασίες θα συμφωνούν με ό,τι προβλέπεται για κάθε ύλη, 

και η εξωτερική συσκευασία θα είναι η ορισθείσα για τις ύλες 
του στο θέμα αριθμού είδους. 

(2) Εάν οι μικρότερες ποσότητες δεν προβλέπονται υπό 
του άρθρου του τιτλοφορούμενου «Συσκευασία μιας ύλης», οι 
ύλες της παρούσας Κλάσεως, σε ποσότητες μη υπερβαίνου¬ 
σες τα 6 ΚΟ προκειμένου περί στερεών ή τα 3 λίτρα προκει¬ 
μένου περί υγρών για όλες τις ύλες τις αναγραφόμενες υπό 
τον αυτόν αριθμόν είδους ή το αυτό γράμμα, μπορούν να 
εγκλείονται στο αυτό κόλον είτε με τις ύλες άλλου αριθμού εί¬ 
δους είτε άλλου γράμματος της αυτής Κλάσεως, ή με επικίν¬ 
δυνες ύλες ανήκουσες σε άλλες Κλάσεις (εάν μικτή συσκευα¬ 
σία επιτρέπεται ομοίως προκειμένου περί τοιούτων υλών), ή 
με άλλα εμπορεύματα, υπό την επιφύλαξη των παρακάτω ει¬ 
δικών όρων. 

Οι εσωτερικές συσκευασίες πρέπει να πληρούν τους γενι¬ 
κούς και ειδικούς όρους συσκευασίας. Επιπροσθέτως, οι γενι¬ 
κές διατάξεις των περιθωρίων 2001(5) και 2002(6) και (7) 
πρέπει να τηρούνται. 

Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 150 ΚΟ, 
ή περισσότερο από 75 ΚΟ εάν περιέχει εύθραυστα δοχεία. 
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Ειδικοί όροι: 


Αρ. Είδους 

Περιγραφή ύλης 

Ανωτάτη Ποσότητα 

Ειδικές 



ανά 

ανά 

Διατάξεις 



δοχείο 

κόλον 


1° 

Τπεροξείδιο υδρογόνου και 
υδάτινα διαλύματα υπερο- 
ξειδίου του υδρογόνου πε- 
ριέχοντα άνω των 60% 





υπεροξειδίου του υδρογόνου. 

Μικτή συσκευασία δεν επιτρέπεται. 


2° 

Τετρανιτρομεθάνιο 




3° 

ΐπερχλωρικό οξύ 




4° 

Διαλύματα υλών της 4ο 




4°(«) 

Χλωρικά ' Αλατα 



Δεν πρέπει να συσκευάζονται με ασθενώς 
εμπλουτισμένη νιτροκυτταρίνη, κόκκινο φώ¬ 
σφορο, άλατα υδροφθορικού οξέος, υγρές αλο- 
γονοποιημένες ερεθιστικές ουσίες, υδροχλωρικό 
οξύ, θείίκό οξύ, χλωροσουλφανικά οξέα, οξικό 
οξύ, βενζοϊκό οξύ, σαλικυλικόν οξύ, μυρμηκικόν 
οξύ, νιτρικόν οξύ, ελεύθερα σουλφονικά οξέα, 
μικτά αζωτούχα οξέα, θειον, υδραζίνη. Πρέπει 
να χωρίζονται από μη συνδεδυασμένο άνθρακα 
(υπό οποιαδήποτε μορφή), υποφωσφορώδη 
άλατα, αμμωνία και ενώσεις αυτής, τα αιθανο- 
λαμίνη, ανιλίνη, ξυλιδίνη, τολοϋδίνη ή εύφλεκτα 
υγρά έχοντα σημείο αναφλέξεως κάτω των 

21° 0. 


- σε εύθραυστα δοχεία 

1 ΚΟ 

2.75 ΚΟ 



- σε άλλα δοχεία 

5 ΚΟ 

5 ΚΟ 


4°(β) & 5° 

ΐπερχλωρικά "Αλατα 

5 ΚΟ 

5 ΚΟ 

Δεν πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ασθενώς 
εμπλουτισμένη με άζωτο νιτροκυτταρίνη, κόκ- 





κινο φώσφορο, διφθοριούχα, υγρές αλογονοποι- 
ημένες ερεθιστικές ουσίες, υδροχλωρικό οξύ 





θειϊκό οξύ, χλωροσουλφονικό οξύ, νιτρικό οξύ, 





μικτά αζωτούχα οξέα, ανιλίνη, πυριδίνη, ξυλι- 
δίνη, τολοϋδίνη, θειον, υδραζίνη. 

4°(τ) & (δ) 

Όλες οι ύλες 



Δεν πρέπει να συσκευάζονται μαζί με ασθενώς 
εμπλουτισμένη με άζωτο νιτροκυτταρίνη ή κόκ- 

1 




κινο φωοφόρο. 

6°, 7°, 8° 





9°(<χ) 

Τπεροξείδια 



Οι ίδιες ύλες που απαγορεύονται προκειμένου 
περί υπερχλωρικών αλάτων, ως και: κόνις αρ¬ 
γιλίου, πυρίτιο ή κόκκοι, οξικό οξύ - υδάτινα 
υγρά, εύφλεκτα υγρά των Κλάσεων 3 και 6.1, 
ύλες της Κλάσεως 4.1· τα μεταλλικά υπεροξεί- 
δια δεν πρέπει να συσκευάζονται στο ίδιο κόλον 
με τα διαλύματα του υπεροξειδίου του υδρογό¬ 
νου. 0 περιορισμός των 2.5 ΚΟ ισχύει για τα 
υπεροξείδια της 9ο (α) και (β) για όλες τις 
ύλες αυτές. Η χρήση πριονιδιού ή άλλων οργα¬ 
νικών υλών γεμίσματος απαγορεύεται. 

και (β) 

- σε εύθραυστα δοχεία 

500 γρ. 

2.5 ΚΟ 



-σε άλλα δοχεία 

5 ΚΟ 

5 ΚΟ 


9°(γ) 

Τπερμαγγανικά ' Αλατα 

5 ΚΟ 

5 ΚΟ 

Οι ίδιες ύλες που απαγορεύονται προκειμένου 
περί χλωρικών αλάτων ως και: διαλύματα υπε- 
ροξειδίου του υδρογόνου, γλυκερίνη και γλυ¬ 
κόλη. Πρέπει να χωρίζονται από τις ίδιες ύλες 
ως ορίζεται στην περίπτωση των χλωρικών 


1 



αλάτων. 

10° 

Χρωματικός ανυδρίτης 

4.5 ΚΟ 

4.5 ΚΟ 

Η χρήση πριονιδιού η άλλων οργανικών υλών 
πληρώσεως απαγορεύεται. 


(χρωμικό οξύ) 
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4. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) και ετικέτες κινδύνου επί των 
κόλων (βλέπε Προσθήκην Α.9) 

(1) Κόλα περιέχοντα ύλες της Κλάσεως 5.1 θα φέρουν ετι¬ 
κέτα του μοντέλου Νο. 5. Εν τούτοις, κόλα περιέχοντα ύλες 
της 1° εώς 5° ή της 8° -10° θα φέρουν δύο ετικέτες σύμφωνα 
προς το μοντέλο Νο. 5. 

Κόλα περιέχοντα ύλες της 3° θα φέρουν επιπροσθέτως ετι¬ 
κέτα σύμφωνα προς το μοντέλο Νο. 8. 

(2) Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία μη ορατά από έξω 
θα φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το μοντέλο Νο. 12. Εάν τα 
εύθραυστα δοχεία περιέχουν υγρά, τα κόλα, επιπροσθέτως, 
εκτός προκειμένου περί σφραγισμένων αμπουλών, θα φέρουν 
ετικέτες σύμφωνα προς το μοντέλο Νο. 11· οι ετικέτες αυτές 
θα τοποθετούνται ψηλά σε δύο αντίθετες πλευρές των κιβω¬ 
τίων ή κατά τρόπον ισοδύναμον όταν χρησιμοποιούνται άλλα 
είδη συσκευασίας. 

Β. - Στοιχεία του εγγράφου μεταφοράς 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς 
πρέπει να συμφωνεί με μία των ονομασιών των υπογραμμι¬ 
σμένων στο περιθώριο 250Τ πρέπει να υπογραμμίζεται με 
κόκκινο και ακολουθείται από τα στοιχεία της Κλάσεως, τον 
αριθμόν του είδους (μαζί με το, τυχόν, γράμμα), και τα αρ¬ 
χικά «ΑΟΚ» ή «ΚΙΟ» (π.χ. 5.1 4° (α), ΑΟΚ). 


Γ. - Κενές συσκευασίες 

(1) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες του 11 ° θα πρέπει να 
κλείνονται κατά τον ίδιο τρόπο και να αποκλείεται κάθε διαρ¬ 
ροή, στον ίδιο βαθμό, σαν να ήσαν πλήρεις. 

(2) Κενές συσκευασίες του 11°, ακαθάριστες, θα πρέπει 
να φέρουν τις ίδιες προειδοποιητικές πινακίδες σαν να ήσαν 
πλήρεις. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να εί¬ 
ναι σύμφωνη με ένα από τα ονόματα που προγραμματίζονται 
στο 11°, π.χ. Κενή συσκευασία , 5,1,11° ΑθΚ. Το κείμενο 
αυτό πρέπει να υπογραμμίζεται. Σε περίπτωση κενών βυτιο¬ 
φόρων ή δεξαμενοφόρων οχημάτων, κενών αποσυνδεομένων 
δεξαμενών - κοντέηνερς και κενών μικρών κοντέηνερς χύμα 
φορτίου, ακαθαρίστων, η παρούσα περιγραφή θα πρέπει να 
συμπληρώνεται με την προσθήκη της φράσεως: «Τελευταίο 
φορτίο» μαζύ με το όνομα και τον αριθμό είδους των εμπο¬ 
ρευμάτων που φορτώθηκαν για τελευταία φορά, π.χ. Τελευ¬ 
ταίο φορτίο: υπεροξείδιο υδρογόνου, 1 ° . 

(4) Κενοί υφασμάτινοι σάκκοι, ακαθάριστοι, που περιείχαν 
νιτρικό νάτριο του 7°(α) υπόκεινται στις διατάξεις της Κλά¬ 
σεως 4.2. (βλέπε περιθώριο 2441). 


ΚΛΑΣΗ 5.2 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ 

1. Κατάσταση υλών 

Μεταξύ των υλών και ειδών των καλυπτομένων υπό τον 
τίτλον της Κλάσεως 5.2, μόνον τα αναγραφόμενα εις περι- 
θώριον 2551 είναι δεκτά για μεταφορά, και τότε μόνον υπό 
την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος 
και του Παραρτήματος Β. Οι ύλες αυτές και είδη που γίνο¬ 
νται δεκτά για μεταφορά υπό ορισμένους όρους θα θεωρού¬ 
νται ως ύλες και είδη της ΑΟΚ. 

Σημείωση : - Οργανικά υπεροξείδια τα οποία μπορούν να 
εκραγούν σε επαφή με φλόγα ή τα οποία είναι περισσότερον 
ευαίσθητα στην κρούση και την τριβή από το δινιτροβενζόλιο 
δε γίνονται δεκτά για μεταφορά εκτός εάν ειδικώς αναγρά¬ 
φονται στη Κλάση ία (βλέπε περιθώριο 2101, 10° και Προ¬ 
σθήκην Α.1, περιθώριο 3112" επίσης περιθώριο 2551, 
Ομάς Ε κατωτέρω). 

Ομάς Α 

1° Υπεροξείδιο διτριτογενούς βουτυλίου (ΟΙΤΕΚΤΙΑΚΥ 
ΒΙΠΓΥί ΡΕΒΟΧΙΟΕ). 

2° Υδροϋπεροξείδιο τριτογενούς βουτυλίου (ΤΕΚΤΙΑΚΥ 
ΒΙίΤΥΕ ΗΥΟΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ) με όχι λιγότερο του 20 στα 
εκατόν υπεροξειδίου διτριτογενούς βουτυλίου και όχι λιγό¬ 
τερο του 20 στα εκατόν αδρανοποιητικής ουσίας (ΡΗΕΕΟ- 
ΜΑΤΙΖΕΚ). 

Σημείωση: - Υδροϋπεροξείδιο τριτογενούς βουτυλίου 
ΤΕΚτΙΑΗΥ ΒΙίΤΥΕ ΗΥΟΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ) με όχι λιγότερο 


2511 του 20 στα εκατόν υπεροξειδίου διτροτιγενούς βουτυλίου 
αλλά χωρίς αδρανοποιητική ουσία αναγράφεται υπό ρτοι- 
χείον 31°. 

3° Υπεροξικάν τριτογενές βουτύλιο (ΤΕΚΤΙΑΚΥ ΒΙΙΤΥΕ 
ΡΕΚΑΕΕΤΑΤΕ) με όχι λιγώτερο του 30 στα εκατόν αδρα- 
νοποιητικής ουσίας. 

4° Υπερβενζοϊκό τριτογενές βουτύλιο (ΤΕΚΤΙΑΚΥ 
ΒΙίΤΥΕ ΡΕΚΒΕΝΖΟΑΤΕ). 

5° ΤΕΚΤΙΑΚΥ ΒΙίΤΥΕ ΡΕΚΜΑΕΕΑΤΕ με όχι λιγώτερο 
του 50 στα εκατόν αδρανοποιητικής ουσίας. 

6° Διϋπερφθαλικόν διτριτογενές βουτύλιο (ΟΙΤΕΚΤΙΑΚΥ 
ΒΙΙΤΥΕ ΟΙΡΕΚΡΗΤΑΚΑΤΕ) με όχι λιγώτερο του 50 στα 
εκατόν αδρανοποιητικής ουσίας. 

7° 2,2 - ΒΙ5 (ΤΕΚΤΙΑΚΥ ΒΙΙΤΥΕ ΡΕΚΟΧΥ) ΒϋΤΑΝΕ 
με όχι λιγώτερο του 50 στα εκατόν αδρανοποιητικής ουσίας. 
8° Υπεροξείδιο Βενζούλιου : 

2512 (α) με όχι λιγώτερο του 10 στα εκατόν ύδωρ· 

2513 (β) με όχι λιγώτερο του 30 στα εκατόν αδρανοποιητικής 
ουσίας. 

Σημειώσεις : - 1. - Το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου σε ξηράν 
κατάσταση ή με λιγώτερο του 10 στα εκατόν ύδωρ ή λιγώ¬ 
τερο του 30 στα εκατόν αδρανοποιητικής ουσίας είναι ύλη 
της Κλάσεως Ια (βλέπε περιθώριο 2101 10° (α). 

2. - Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου περιέχον όχι λιγώτερο του 

2514 70 στα εκατόν ξηρά και αδρανή στερεά δεν υπόκειται στις 

-2520 διατάξεις της ΑΟΚ. 

2521 9° Υπεροξείδια κυκλοεξανόλης (ΐ - ΗΥΟΚΟΧΥ - I ? - 
ΗΥΡΚΟΡΕΚΟΧΥ ΟΙΕΥΕΕΟΗΕΧΥΕ ΡΕΚΟΧΙΡΕ ΑΝΟ 
ΒΙ5 (Ι-ΗΥΟΚΟΧΥ ΟΥ ΟΕΟΗΕΧΥΕ) υπεροξείδιο και μίγ¬ 
ματα των δύο αυτών ενώσεων)): - 

(α) με όχι λιγώτερο του 5 στα εκατόν ύδωρ· 

(β) με όχι λιγώτερο του 30 στα εκατόν αδρανοποιητικής 
ουσίας. 

Σημειώσεις : - 1. - Υπεροξείδια κυκλοεξανόλης και τα μίγ¬ 
ματά τους σε ξηρά κατάσταση ή με λιγώτερο του 5 στα εκα¬ 
τόν ύδωρ ή λιγώτερο του 30 στα εκατόν αδρανοποιητικής 
ουσίας είναι ύλες της Κλάσεως Ια (βλέπε περιθώριο 2101, 
10” (β)). 

2. - Υπεροξείδια κυκλοεξανόλης και τα μίγματά τους πε- 
ριέχονται όχι λιγώτερο του 70 στα εκατόν ξηρά και αδρανή 
στερεά δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ. 

10° α.α - ΡΙΜΕΤΗΥΕΒΕΝΖΥΕ ΗΥΡΚΟΡΕΚΟΧΙΡΕ 
(υδροϋπεροξείδιο διμεθυλοβενζυλίου) (011ΜΥΕ ΗΥΟΚΟΡΕ- 
ΚΟΧΙΟΕ) με περιεχόμενο σε υπεροξείδιο μη υπερβαίνον το 
95 στα εκατόν. 

11° Υπεροξείδιο ΡΙΕΑΙίΚΟΥΕ. 

12° 1,2,3,4 - ΤΕΤΚΑΝΥΟΚΟ - 1 - ΝΑΡΗΤΥΕ ΗΥΟ- 

2522 ΚΟΡΕΚΟΧΙΟΕ. 

-2549 13° 2,4 - ΡΙΟΗΕΟΚΟΒΕΝΖΟΥΕ ΡΕΚΟΧΙΡΕ (υπερο¬ 

ξείδιο διχλωροβενζοϋλίου). 

(α) με όχι λιγώτερο του 10 στα εκατόν ύδωρ· 

2550 (β) με όχι λιγώτερο του 30 στα εκατόν αδρανοποιητικής 
ουσίας (ΡΗΕΕΟΜΑΤΙΖΕΚ). 

14° Ρ-ΜΕΝΤΗΑΝΥΕ ΗΥΡΚΟΡΕΚΟΧΙΡΕ με περιεχό- 
μενον εις υπεροξείδιο μη υπερβαίνον το 95 στα εκατόν (υπό¬ 
λοιπον: αλκοόλαι και κετόναι). 

15° 8,6,6 - ΤΚΙΜΕΤΗΥΕ ΝΟΚΡΙΝΑΝΥΕΕ ΗΥΟΚΟ- 
ΡΕΚΟΧΙΡΕ (ΡΙΝΑΝΥΕ ΗΥΡΚΟΡΕΚΟΧΙΡΕ- ΡΙΝΑΝΕ 
ΗΥΡΚΟΡΕΚΟΧΙΡΕ) με περιεχόμενο εις υπεροξείδιο μη 
υπερβαίνον το 95 στα εκατόν (υπόλοιπον: αλκόλαι και 
κετόναι). 

16° ΡΙ-(&,α - ΡΙΜΕΤΗΥΚΕΒΕΝΖΥΕ) ΡΕΚΟΧΙΡ Ε με 
περιεχόμενον εις υπεροξείδιο μη υπερβαίνον το 95 στα 
εκατόν. 

Σημείωσις : - ΟΙ - (Α, ΟΟ-ΡΙΜΕΤΗΥΕΒΕΝΖΥΕ). 

2551 Το υπεροξείδιο του ΟΙΕΙίΜΥΕ περιέχον 60 στά εκατόν ή 
και περισσότερον στερεά και αδρανή στερεά δεν υπόκειται 
στις διατάξεις της ΑθΚ. 

17° ΡΑΚΑΟΗΕΟΚΟΒΕΝΖΟΥΕ ΚΡΕΚΟΧΙΡΕ 
Υπεροξείδιο (Παραχλωροβενζοϋλίου (: - 

(α) με όχι λιγώτερο του 10 στα εκατόν ύδωρ· 

(β) με όχι λιγώτερο του 30 στα εκατόν αδρανοποιητικής 
ουσίας (ΡΗΕΕΟΜΑΤΙΖΕΚ). 

Σημείωση : -1. - Το υπεροξείδιο παραχλωροβενζοϋλίου σε 
ξηρά κατάσταση ή με λιγώτερο του 10 στα εκατόν ύδωρ ή 
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λιγώτερο του 30 στα εκατόν αδρανοποιητικής ουσίας είναι 
ύλη της Κλάσεως Ια (βλέπε περιθώριο 2101, 10° (γ)). 

2. - Το υπεροξείδιο παραχλωροβενζοϋλίου περιέχον 70 
τοις εκατόν ή περισσότερον ξηρά και αδρανή στερεά δεν 
υπόκειται στις διατάξεις της ΑΟΚ. 

18° ΠΙ-Ι80ΡΚ0ΡΥΕΒΕΝΖΕΝΕ ΗΥΟΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ 
(ΙδΟΡΚϋΓΠΧυΜΥΙ ΗΥΡΚΟΡΕΚΟΧΙΡΕ) με 45 τοις 
εκατόν μίγμα αλκοόλης και ακετόνης. 

19° 4-ΜΕΤΗΥΕΡΕΝΤΑΝ - 2 - ΟΝΕ ΡΕΚΟΧΙΡΕ 
(Ι50Β11ΤΥΕΜΕΤΗΥΕΚΕΤ0ΝΕ ΡΕΚΟΧΙΡΕ) με όχι 
λιγώτερο του 40 στα εκατόν αδρανοποιητικής ουσίας. 

20° ΤΕΒΤΙΑΚΥ ΒυΤΥΕ («,* - 1 - 

ΡΙΜΕΤΗΥΕΒΕΝΖΫΕ) ΡΕΚΟΧΙΡΕ με όχι περισσότερο από 
95 στα εκατόν υπεροξείδιο. 

21° Υπεροξείδιο ΡΙΑ0ΕΤΥΕ (Διακετυλίου) με όχι 
λιγώτερο του 75 στα εκατόν αδρανοποιητικής ουσίας 
(ΡΗΕΡΟΜΑΤΙΖΕΚ). 1 

22° Υπεροξείδιο ακετυλο-βενζουλίου (ΑΟΕΤΥΕ 
ΒΕΝΖΟΥΕ ΡΕΚΟΧΙΡΕ) με όχι λιγώτερο του 60 στα 
εκατόν αδρανοποιητικής ουσίας. 

Σημείωσις : - Περί 1° έως 22”. "Υλες που είναι αδρανείς σε 
οργανικά υπεροξείδια και έχουν σημείον αναφλέξεως όχι 
χαμηλότερο των 100° Ο και σημείον βρασμού όχι 
χαμηλότερο των 150° Ο θεωρούνται ότι είναι 
αδρανοποιητικές ύλες. Οι ύλες της Ομάδος Α μπορούν 
επίσης να αραιωθούν με δίαλύτας που είναι αδρανείς στις 
ύλες αυτές. 

Ομάς Β 

30° Υπεροξείδιο Βουτανονίου (αιθυλο-μεθυλο-κετον- 
υπεροξείδιο) (ΒϋΤΑΝΟΝΕ ΡΕΚΟΧΙΡΕ (ΕΤΗΥΙ 
ΜΕΤΗΥΕ ΚΕΤΟΝΕ ΡΕΚΟΧΙΡΕ). 

(α) με όχι λιγώτερο του 50 στα εκατόν αδρανοποιητικής 
ουσίας (ΡΗΕΡΟΜΑΤΙΖΕΚ)· 

(β) σε διαλύματα περιέχοντα όχι άνω του 12 στα εκατόν 
του υπεροξειδίου αυτού σε διαλύτες που είναι αδρανείς εις 
τούτο. 

31° Υδροϋπεροξείδιο Τριτογενούς Βουτυλίου (ΤΕΚ- 
ΤΙΑΚΥ ΒϋΤΥΕ ΗΥΡΚΟΡΕΚΟΧΙΡΕ):- 

(α) με όχι λιγώτερο του 20 στα εκατόν υπεροξειδίου τριτο- 
γενούς βουτυλίου, χωρίς αδρανοποιητική ουσία (ΡΗΕΕΟ- 
ΜΑΤΙΖΕΚ)· 

(β) σε διαλύματα περιέχοντα όχι περισσότερο του 12 στα 
εκατόν του υπεροξειδίου αυτού σε διαλύτες που είναι αδρανείς 
εις τούτο. 

Σημείωση : - Περί 30 ° και 31°. 'Υλες που είναι αδρανείς 
σε οργανικά υπεροξείδια και έχουν σημείον αναφλέξεως όχι 
χαμηλώτερο των 100° Ο και σημείον βρασμού όχι χαμηλώ- 
τερο των 150°Ε θεωρούνται ως αδρανοποιητικές ύλες. 

Ομάς Γ 

35° Υπεροξικό οξύ περιέχον όχι περισσότερο του 40 στα 
εκατόν υπεροξικό οξύ και όχι λιγώτερο του 45 στα εκατόν 
οξικό οξύ και όχι λιγώτερο του 45 στα εκατόν οξικό οξύ και 
όχι λιγώτερο του 10 στα εκατόν ύδωρ. 

Σημείωση : - Περί Ομάδων Α, Β και Γ. Μίγματα προϊό¬ 
ντων αναφερομένων στις Ομάδες Α, Β και Γ γίνονται δεκτά 
για μεταφορά υπό την επιφύλαξη των όρων της Ομάδος Γ 
εάν περιέχουν υπεροξικό οξύ, και σε άλλες περιπτώσεις υπό 
την επιφύλαξη των όρων της Ομάδος Β. 

Ομάς Δ 

40° Δείγματα αδρανοποιηθέντων οργανικών υπεροξει- 
δίων μη αναγραφομένων στις Ομάδες Α, Β ή Γ, ή στα διαλύ¬ 
ματα αυτών, γίνονται δεκτά σε ποσότητες μη υπερβαίνουσες 
το 1 ΚΟ ανά κόλον υπό τον όρον ότι η σταθερότητά τους εν 
αποθηκεύσει είναι τουλάχιστον ίση προς εκείνην των υλών 
των αναγραφομένων στις Ομάδες Α και Β. 

Ομάς Ε 

Σημείωση : - Η Ομάς Ε περιλαμβάνει οργανικά υπεροξεί¬ 
δια τα οποία αποσυντίθεται ευχερώς σε συνήθη θερμοκρασία 
και επομένως πρέπει να μεταφέρονται μόνον υπό συνθήκας 
καταλλήλου ψύξεως. Μολονότι εκρηκτικής φύσεως ως ορί¬ 
ζονται υπό της Σημειώσεως της Κλάσεως 5.2, ολίγα οργα¬ 
νικά υπεροξείδια συμπεριλαμβάνονται στην Ομάδα Ε διότι 


μπορούν να .μεταφερθούν ασφαλώς σε κατεψυγμένη κατά¬ 
σταση και δια να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυσις αναφο¬ 
ρικά με τον χειρισμό τους. 

45° Υπεροξείδιο ΡΙΟΟΤΑΝΟΥΕ (υπεροξείδιο ΡΙ0ΑΡ- 
ΚΥΕΥΕ) τεχνικής καθαρότητος. 

46° Υπεροξείδιο ΑΟΕΤΥΕ ΟΥΟΕΟΗΕΧΑΝΕ 5ΕΈΡΗΟ- 
ΝΥΕ: - 

(α) περιέχον όχι λιγώτερο του 30 στα εκατόν ύδωρ· 

(β) σε διάλυμα όχι λιγώτερο του 80 στα εκατόν διαλύτου· 
(γ) σε διάλυμά όχι λιγώτερο του 70 στα εκατόν αδρανο- 
ποιητικής ουσίας (ΡΗΕΕΟΜΑΤΙΖΕΚ). 

47° Υπεροξυδιανθρακικό Διϊσοπροπύλιο (ΌΙΙ50ΡΚΟΡΥΕ 
ΡΕΚΟΧΥΡΙΟΑΚΒΟΝΑΤΕ): 

(α) τεχνικής καθαρότητος- 

(β) σε διάλυμά με όχι λιγώτερο του 50 στα εκατόν αδρα- 
νοποιητικήν ουσίαν ή διαλύτην 

48° Υπεροξείδιο Αιπροπιονυλίου (ΡΙΡΚΟΡΙΟΝΥΕ ΡΕ- 
ΚΟΧΙΠΕ) σε διάλυμα με όχι λιγότερο του 75 στα εκατόν 
διαλύτην. 

49° ΤΕΚΤΙΑΚΥ ΒΙΙΤΥΕ ΡΕΚΡΙΥΑΕΑΤΕ :- 
(α) τεχνικής καθαρότητος· 

(β) σε διάλυμά με όχι λιγώτερο του 25 στα εκατόν αδρα- 
νοποιητικήν ουσίαν ή διαλύτην. 

50° Υπεροξείδιο Β15 - (3,5,5 - ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΗΕΧΑ- 
ΝΟΥΕ) σε διάλυμα με όχι λιγώτερο του 20 στα εκατόν αδρα- 
νοποιητικήν ουσίαν (ΡΗΕΕΟΜΑΤΙΖΕΚ). 

51° Υπεροξείδιο Αιπελαργονυλίου (ΡΙΡΕΕΑΚΟΟΝΥΕ 
ΡΕΚΟΧΙΟΕ). τεχνικής καθαρότητος. 

52° ΤΕΚΤΙΑΚΥ ΒϋΤΥΕ ΡΕΚ - 2 - ΕΤΗΥΕΗΕΧΑΝΟ- 
ΑΤΕ τεχνικής καθαρότητος. 

53° Ρ1-2-ΕΤΗΥΕΗΕΧΥΕ - ΡΕΚΟΧΥΡΙ ΟΑΚΒΟΝΑΤΕ 
σε διάλυμα με όχι λιγώτερο του 55 στα εκατόν αδρανοποιη- 
τικήν ουσίαν (ΡΗΕΕΟΜΑΤΙΖΕΚ) ή διαλύτην. 

54° Υπεροξείδιο ΡΙΡΕΟΑΝΟΥΕ τεχνικής καθαρότη¬ 
τος. 

55° ΤΕΚΤΙΑΚΥ ΒυΤΥΕ ΡΕΚΙ50ΒΕΤΥΚΑΤΕ σε διά¬ 
λυμα με όχι λιγώτερο του 25 στα εκατόν διαλύτην. 

Σημειώσεις : - 1. - 'Υλες που είναι αδρανείς σε οργανικά 
υπεροξείδια και έχουν σημείον - αναφλέξεως όχι χαμηλώτε- 
ρον των 100°0 και σημείον βρασμού όχι χαμηλώτερον των 
150° 0 θεωρούνται ως αδρανοποιητικές ύλες (ΡΗΕΕΟΜΑ- 
ΤΙΖΙΝΟ δΙΙΒδΤΑΝΟΕΒ). 

2. - Οι αναφερθέντες διαλύτες είναι ύλες οι οποίες είναι 
αδρανείς σε οργανικά υπεροξείδια και οι οποίες επίσης πλη¬ 
ρούν ένα των παρακάτω όρων:- 

(α) δεν είναι εύφλεκτοι και έχουν σημείον βρασμού όχι χα¬ 
μηλότερο των 85°0· ή 

(β) δεν είναι εύφλεκτοι και έχουν σημείον βρασμού κάτω 
των 85 ° Ο αλλά όχι κάτω των 60 0 0, οπότε πρέπει να χρησι¬ 
μοποιούνται υποδοχείς (δοχεία) ερμητικώς κλεισμένα ή 
(γ) έχουν σημείον - αναφλέξεως όχι κάτω των 21 °0 και 
σημείον βρασμού όχι κάτω των 85 “0. ή 

(δ) έχουν σημείον - αναφλέξεως κάτω των 21 °0 αλλά όχι 
κάτω των 5°0 και σημείο βρασμού όχι κάτω των 60°0, 
οπότε πρέπει να χρησιμοποιούνται ερμητικώς κλεισμένοι 
υποδοχείς (δοχεία). 

Ομάδα ΣΤ 

99° Κενά είδη συσκευασίας , ακαθάριστα, και κενές δεξα¬ 
μενές, ακαθάριστες, που περιείχαν ύλες της Κλάσεως 5.2. 

2. Διατάξεις 
Α. Κόλα 

1. - Γενικοί όροι συσκευασίας 

(1) Τα υλικά από τα οποία τα είδη συσκευασίας και τα 
κλεισίματα των κατασκευάζονται δεν πρέπει να κινδυνεύουν 
να προσβληθούν από το περιεχόμενο ή να σχηρχτίζουν με 
αυτό επιβαλβείς ή επικινδύνους ενώσεις. 

(2) Τα είδη συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
κλεισιμάτων των, πρέπει να είναι επαρκώς άκαμπτα και 
γερά σε όλα τα μέρη τους ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
χαλάρωση διαρκούσης της μεταφοράς και να πληρούν τους 
συνήθεις όρους μεταφοράς. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα 
ασφαλίζονται σταθερά στις εξωτερικές συσκευασίες. Εκτός 
εάν άλλως ορίζεται στο άρθρο το τιτλοφορούμενο «Συσκευα-, 


2552 
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σία μιάς ύλης», οι εσωτερικές συσκευασίες, μπορούν να 
εγκλείονται σε εξωτερικές συσκευασίες είτε μία - μία είτε 
ομαδικά. 

(3) Το αποσβεστικό υλικό δεν πρέπει να είναι ευχερώς εύ¬ 
φλεκτο· επιπροσθέτως θα ταιριάζει στη φύση του περιεχομέ¬ 
νου και δεν πρέπει να προκαλεί την αποσύνθεση των υπερο- 
ξειδίων. 

2. - Συσκευασία μιάς ύλης . 

α. - Συσκευασία υλών της Ομάδος Α 

Τα δοχεία θα είναι έτσι κλεισμένα και στεγανά ώστε να 2553 
αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια του περιεχομένου. 

(1) 'Υλες των 1° έως 7°, 8° (β), 9° (β), 10° έως 12°, 13° 2554 

(β), 14° έώς 16°, 17° (β) και 18° έως 22° και τα διαλύματά 

τους πρέπει να συσκευάζοναι:- 

(α) σε κασσιτερωμένα δι’ εμβαπτίσεως εν θερμώ δοχεία ή σε 
δοχεία κατασκευασμένα από αργύλιο (αλουμίνιο) όχι λιγό¬ 
τερο του 99.5 στα εκατόν καθαρό· ή 

(β) σε δοχεία, κατασκευασμένα από κατάλληλη πλαστική 
ύλη, τα οποία θα τοποθετούνται σε προστατευτικές συσκευα¬ 
σίες· ή 

(γ) όχι άνω των 2 λιτρών ανά φιάλην, σε σφιχτά - κλειστές 
γυάλινες φιάλες που θα ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό 
σε προστατευτική συσκευασία εις τρόπον ώστε να προστατεύ¬ 
ονται από το σπάσιμο. 

(2) Ύλες των 1° έως 3°, 5° έως 7°, 8° (β), 9° (β), 10° έως 
12°, 13° (β), 16°, 18° και 20° μπορούν επίσης να συσκευάζο¬ 
νται σε γαλβανισμένα (ΗΟΤ -ΤΙΡΡΕΟ ΟΑΕΒΑΝΓΖΕΟ) δο- 

χ««· 

(3) Οι ύλες των 8° (α), 13° (α) και 17° (α) θα περιέχονται, 
όχι περισσότερες των 5 ΚΟ ανά είδος συσκευασίας, σε υδατο- 
στεγανά είδη συσκευασίας τοποθετούμενα σε ξύλινο κιβώτιο. 

(4) Γλοιώδη (σαν ζυμάρι) και στερεά υπεροξείδια μπορούν 
επίσης να συσκευάζονται σε σάκκους, κατασκευασμένους από 
κατάλληλη πλαστική ύλη, τοποθετουμένους σε κατάλληλα 
προστατευτικά είδη συσκευασίας. Το πάχος του υλικού συ¬ 
σκευασίας θα είναι επαρκές ώστε να εμποδίζεται οποιαδή¬ 
ποτε απώλεια του περιεχομένου από τους σάκκους κατά τη 
συνήθη μεταφορά. Τα στερεά υπεροξείδια μπορούν να συ¬ 
σκευάζονται, όχι περισσότερο του 1 ΚΟ ανά δοχείον, σε δο¬ 
χεία από ινοσανίδα επιχρισμένη με κηρόν παραφίνης τοποθε¬ 
τούμενα σε ξύλινο κιβώτιο· εν τούτοις, προκειμένου περί υπε- 
ροξειδίων κυκλοεξανόνης της 9° (α) το περιεχόμενο του δο¬ 
χείου θα περιορίζεται στα 500 γραμμ. 

(5) Οι ύλες της 10° και 14° εώς 18° μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε δοχεία κατασκευασμένα από φύλλο - με¬ 
τάλλου. 

(6) Με εξαίρεση σάκκους κατασκευασμένους από πλα¬ 
στική ύλη, τα δοχεία τα περιέχοντα υγρά ή γλοιώδη (σαν ζυ¬ 
μάρι) οργανικά υπεροξείδια δεν πρέπει να πληρούνται πέραν 
του 93 τοις εκατόν της χωρητικότητός των. 

(7) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο των 50 
ΚΟ. Κόλα ζυγίζοντα πάνω από 15 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα 
με χειρολαβήν. 

β. Συσκευασία υλών της Ομάδος Β 2555 

(1) Δοχεία γεμισμένα με ύλες της 30° (α) και 31°(α) θα εί¬ 
ναι εφοδιασμένα με μηχανισμόν εξαερισμού επιτρέποντα 
αντιστάθμιση μεταξύ της εσωτερικής πιέσεως και της ατμο¬ 
σφαιρικής πιέσεως και σε κάθε περίπτωση - ακόμη και στη 
περίπτωση εκτονώσεως του υγρού δια θερμάνσεως- εμποδί- 
ζοντα το υγρό να εκτιναχθεί καθώς και ακαθαρσίες να εισέλ¬ 
θουν στο δοχείο. Για ύλες της 30° (β) και 31° (β), μόνον δο¬ 
χεία έτσι κλεισμένα και στεγανά ώστε να αποφεύγεται οποια¬ 
δήποτε απώλεια του περιεχομένου θα γίνονται δεκτά. 

(2) Τα κόλα θα είναι εφοδιασμένα με βάση η οποία να τα 
κρατά όρθια χωρίς τον κίνδυνον να πέσουν. 

(1) Οι ύλες των 30° (α) και 31° (α) θα συκευάζονται:- 2556 

(α) σε εμβαπτισμένα εν θερμώ κασσιτερωμένα ή εμβαπτι¬ 
σμένα εν θερμώ γαλβανισμένα δοχεία ή σε δοχεία κατα¬ 
σκευασμένα από αργύλιο (αλουμίνιο) όχι λιγότερο του 99.5 
τοις εκατόν καθαρό, ή 

(β) σε δοχεία, κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστική 
ύλη, τοποθετούμενα σε προστατευτικές συσκευασίες. Η 
αντοχή των δοχείων αυτών θα είναι επαρκής ώστε να απο¬ 
φεύγεται οποιαδήποτε απώλεια του περιεχομένου κατά τη 
συνήθη μεταφοράν ή 


(γ) όχι άνω των 2 λιτρών ανά φιάλην, σε γυάλινες φιάλες, 
που θα ασφαλίζονται με αποσβεστικό υλικό σε προστατευτι¬ 
κές συσκευασίες ώστε να προστατεύονται από το σπάσιμο. · 

(2) Δοχεία περιέχοντα υγρά ή γλοιώδη (σαν ζυμάρι) οργα¬ 
νικά υπεροξείδια δεν πρέπει να γεμίζονται πέραν του 90 στα 
εκατόν της χωρητικότητός των. 

(3) Το κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 40. 

ΚΟ. Κόλα ζυγίζοντα περισσότερο από 15 ΚΟ θα είναι εφο¬ 
διασμένα με χειρολαβήν. 

(4) Οι ύλες της 30° (β) και 31° (β) μπορούν να αποστέλο- 
νται μόνον σε ποσότητες μη υπερβαίνουσες τα 5 ΚΟ σε δο¬ 
χεία ως ορίζεται εις (1) αλλά χωρίς να είναι εφοδιασμένα με 
μηχανισμόν εξαερισμού (σε γυάλινες φιάλες, μόνον σε ποσό- 
τητες μη υπερβαίνουσες το 1.5 λίτρο). Τα δοχεία δεν πρέπει 
να πληρούνται πέραν του 7 5 στα εκατόν της χωρητικότητός 
των. 

γ. - Συσκευασία υλών της Ομάδος Γ 

(1) Οι ύλες της 35° και μίγματα περιέχοντα υπεροξικό οξύ 2557 
θα συσκευάζονται, όχι περισσότερο από 25 ΚΟ ανα δοχείο, 

σε γυάλινα δοχεία με χονδρό τοίχωμα, ή σε δοχεία κατα¬ 
σκευασμένα από κατάλληλο πλαστική ύλη, εφοδιασμένα με 
ειδικό κλείσιμο κατασκευασμένο από κατάλληλη πλαστική 
ύλη ικανό να σφραγισθεί (στεγανοποιηθεί), σε επικοινωνία με 
την ατμοσφαίρα δι’ ανοίγματος κειμένου άνωθι της στάθμης 
του υγρού, και σε κάθε περίπτωση - ακόμη και στη περί¬ 
πτωση εκτονώσεως του υγρού διαθερμάνσεως - εμποδίζο¬ 
ντας το υγρό να εκτιναχθεί και ακαθαρσίες να εισέλθουν στο 
δοχείο. 

(2) Τα γυάλινα δοχεία θα ασφαλίζονται σταθερά, με κόνιν 
(άλευρο) καθαράς μίκας ή υαλο-έριο χρησιμοποιούμενα ως 
αποσβεστικό υλικό, σε προστατευτικά είδη συσκευασίας κα¬ 
τασκευασμένα από φύλλο - χάλυβος ή αργύλιο, ικανά να 
κλείνουν, και εφοδιασμένα με χειρολαβήν και βάση διατη¬ 
ρούσα αυτά όρθια χωρίς τον κίνδυνον να πέσουν τα δοχεία 
θα ασφαλίζονται ακόμη και εάν τα τοιχώματα των προστα¬ 
τευτικών συσκευασιών δεν είναι πλήρη. Δοχεία κατασκευα¬ 
σμένα από κατάλληλο πλαστική ύλη πρέπει να τοποθετούνται 
σε κλειστής - εφαρμογής προστατευτικά είδη συσκευασίας 
κατασκευασμένα από φύλλο - χάλυβα και ικανά να κλείνουν, 
δ. - Συσκευασία υλών της Ομάδος Α 

Οι ύλες της Ομάδος Δ θα συσκευάζονται, σε ποσότητες μη 2558 
υπερβαίνουσες το 1 ΚΟ ανά κόλον, σε κασσιτερωμένα δι’ εμ- 
βαπτίσεως εν θερμώ δοχεία, ή σε δοχεία κατασκευασμένα 
από αργύλιο (αλουμίνιο) όχι λιγότερο του 99.5 στα εκατόν 
καθαρό, ή σε φιάλες κατασκευασμένες από κατάλληλο πλα¬ 
στική ύλη καλουπιασμένες δι’ εγχύσεως ή φυσημένες και 
έχουσαι κατάλληλον πάχος τοιχώματος, ή σε γυάλινες φιά¬ 
λες τοποθετημένες σε προστατευτικά είδη συκευασίας κατα¬ 
σκευασμένα από φύλο - χάλυβος, αλουμίνιο ή ξύλο. Οι γυάλι¬ 
νες φιάλες θα ασφαλίζονται σταθερά στα προστατευτικά είδη 
συσκευασίας με κόνη (άλευρον) καθαράς μίκας ή υαλο-έριο 
χρησιμοποιούμενα ως αποσβεστικό υλικό. Στερεές ενώσεις 
μπορούν επίσης να συσκευάζονται σε σάκκους, κατασκευα¬ 
σμένους από κατάλληλο πλαστική ύλη επαρκούς πάχους, το¬ 
ποθετούμενοι ομοίως σε προστατευτικά είδη συσκευασίας κα¬ 
τασκευασμένα από φύλλο-χάλυβος, αλουμίνιο ή ξύλο. Εάν τα 
υπεροξείδια βγάζουν αέρια σε θερμοκρασία κάτω των 40 “0, 
τα δοχεία πρέπει να πληρούν τους όρους του περιθωρίου 
2555. 

ε. - Συσκευασία υλών της Ομάδας Ε 

(1) Κόλα περιέχουντα ύλες της Ομάδας Ε θα είναι εφόδια- 2559 
σμένα με μηχανισμόν εξαερισμού επιτρέποντα την αντιστάθ¬ 
μιση μεταξύ της εσωτερικής πιέσεως και της ατμοσφαιρικής 
πιέσεως και σε κάθε περίπτωση - ακόμη και στη περίπτωση 
εκτονώσεως του υγρού δια θερμάνσεως -^εμποδίζοντα το 

υγρό να εκτιναχθεί και ακαθαρσίες να εισέλθόυν στο δοχείο! " 

(2) Δοχεία περιέχοντα υγρά οργανικά υπεροξείδια δεν 
πρέπει να πληρούνται πέραν του 95 στα εκατόν της χωρητι¬ 
κότητός των, 

(1) Τλες της 45°, 51° και 54° θα συσκευάζονται, όχι πε- 2560 
ρισσότερο από 50 ΚΟ ανά δοχείον ή σάκκον, σε δοχεία ή 
σάκκους κατασκευασμένους από κατάλληλη πλαστική ύλη, 
τα οποία ή οι οποίοι θα τοποθετούνται σε κατάλληλα προστα¬ 
τευτικά είδη συσκευασίας σε ποσότητες μη υπερβαίνουσες τα 
50 ΚΟ ανά έδος συσκευασίας. 
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(2) Ύλες της 46° (α) θα συσκευάζονται, όχι περισσότερο 
από 5 ΚΟ ανά σάκκον, σε σάκκους κατασκευασμένους από 
κατάλληλη πλαστική ύλη, οι οποίοι θα τοποθετούνται, όχι 
άνω 20 ΚΟ ανά είδος συσκευασίας και είτε ένας - ένας είτε 
ομαδικά, σε κατάλληλα προστατευτικά είδη συσκευασίας. 

(3) Ύλες της 47° (α) θα συσκευάζονται:- 

(α) όχι περισσότερον του 1 ΚΟ ανά δοχείον, σε δοχεία κα¬ 
τασκευασμένα από κατάλληλη πλαστική ύλη· 

(β) όχι περισσότερον των 3 ΚΟ ανά μπώλ, σε μπωλ κατα¬ 
σκευασμένα από αργύλιον (αλουμίνιον) όχι λιγότερο των 
99.5 στα εκατόν καθαρόν, με πλαστικά πώματα. 

Το προστατευτικό είδος συσκευασίας δεν πρέπει να περιέ¬ 
χει περισσότερα των 10 ΚΟ της ύλης. 

(4) Οι ύλες των 46° (β) και (γ), 47° (β), 48°, 49° (β), 50°, 

52°, 53° και 55° θα συσκευάζονται, όχι άνω των 25 ΚΟ ανά 
δοχείο, σε δοχεία κατασκευασμένα από κατάλληλη πλαστική 
ύλη, τα οποία θα τοποθετούνται, όχι άνω των 50 ΚΟ ανά συ¬ 
σκευασίαν (αλλά όχι άνω των 25 ΚΟ ανά συσκευασίαν προ- 
κειμένου περί υλών της 52°), σε προστατευτικές συακευασίες. 

(5) Οι ύλες της 49° (α) θα συσκευάζονται, όχι άνω των 10 
ΚΟ ανά δοχείο, σε δοχεία κατασκευασμένα από κατάλληλη 
πλαστική ύλη, τα οποία θα τοποθετούνται, όχι άνω των 40 
ΚΟ ανά συσκευασίαν, σε προστατευτικές συσκευασίες. 

(6) Κόλα ζυγίζοντα άνω των 35 ΚΟ τα οποία περιέχουν' 
ύλες της Ομάδας Ε, θα είναι εφοδιασμένα με χειρολαβήν. 

στ. - Συσκευασία υλών σε μικρές ποσότητες 

Ύλες των 1° έως 22°, 30° και 31°, αποστελόμενες σε μι¬ 
κρές ποσότητες, μπορούν επίσης να συσκευάζονται ως κά¬ 
τωθι: 

(α) υγρά 

όχι άνω του 1 ΚΟ ανά κόλον, σε φιάλες, κατασκευασμένες 
από αργύλιον (αλουμίνιον), κατάλληλη πλαστική ύλη, ή 
ύαλο, με αναστολείς, κατασκευασμένους από κατάλληλη 
πλαστική ύλη, ή με κλεισίματα μοχλού ή κοχλιωτά κλεισί¬ 
ματα, έχοντα, και στη μία και στην άλλη περίπτωση, ελα¬ 
στικό παρέμβασμα. Οι φιάλες θα ασφαλίζονται με άλευρον 2561 
καθαράς μίκας ή υαλοέριο χρησιμοποιούμενα ως αποσβε¬ 
στικό υλικό σε κυτία ινοσανίδος ή ξύλινα. Το υλικό πληρώ- 
σεως πρέπει να είναι επαρκές σε ποσότητα για να απορροφή¬ 
σει ολόκληρο το υγρό. Οι φιάλες δεν πρέπει να γεμίζονται πέ¬ 
ραν του 75 στα εκατόν της χωρητικότητάς των 
(β) σε κατάσταση ζύμης ή κονιοποιημένες ύλες 
όχι άνω του 1 ΚΟ ανά κόλον, σε κυτία από αλουμίνιο ή 
από ινοσανίδα ή ξύλινα (των δύο τελευταίων επενδεδυμένων 
με αλουμίνιον ή με κατάλληλη πλαστική ύλη) με γερό κλείσι- 
μον. Ελεύθερος χώρος εκ 10 στα εκατόν θα αφήνεται στα 
είδη συσκευασίας. 

3. - Μικτή συσκευασία 

’ Υλες της Κλάσεως 5.2 μπορούν να εγκλείονται στο αυτό 2562 
κόλον είτε με άλλες ύλες ή είδη της ΑΠΚ είτε με άλλα εμπο¬ 
ρεύματα. Ύλες της Ομάδας Γ δεν πρέπει να συμπεριλαμβά- 
νονται στο αυτό κόλον με ύλες των Ομάδων Α, Β ή Ε. 

4. Ενδείξεις (Μαρκάρισμα) και ετικέτες κινδύνου επί των 2563 
κόλων (βλέπε Προσθήκην Α.9) 

(1) Κάθε κόλον περιέχον ύλες της Κλάσεως 5.2 θα φέρει 
ετικέτα σύμφωνα προς το μοντέλο Νο. 5. 

Κόλα περιέχοντα ύλες των 46° (α), 47° (α) και 49° (α) θα 
φέρουν επίσης ετικέτα σύμφωνη προς το μοντέλο Νο. 1. 

(2) Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία αόρατα από έξω 
θα φέρουν ετικέτα σύμφωνον προς το μοντέλο Νο. 9. Εάν τα 
εύθραυστα δοχεία περιέχουν υγρά, τα κόλα επιπροσθέτως, με 
εξαίρεση τις σφραγισμένες αμπούλες, θα φέρουν ετικέτεςο 
σύμφωνες προς το μοντέλο Νο. 8· κόλα περιέχοντα ύλες των 
30°, 31°, 35°, 40° και 45° έως 55° θα φέρουν επίσης ετικέτες 
σύμφωνες με το μοντέλο Νο. 8· οι ετικέτες αυτές θα τοποθε¬ 
τούνται ψηλά σε δύο αντίθετες πλευρές των κιβωτίων ή κατά 
τρόπον ισοδύναμον όταν χρησιμοποιούνται άλλα είδη συ¬ 
σκευασίας. 

2564 

Β. Στοιχεία του εγγράφου μεταφοράς 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς 2565 
πρέπει να συμφωνεί προς μίαν των ονομασιών των υπογραμ¬ 
μισμένων στο περιθώριο 2551· πρέπει να υπογραμμίζεται 
και να ακολουθείται από τα στοιχεία της Κλάσεως, τον αριθ- 


μόν του είδους (μαζί με το, τυχόν, γράμμα), και τα αρχικά 
«ΑΡΚ» ή «ΚΙΡ» (π.χ. 5.2, 8° (α), ΑΡΚ) . 

. 2566 

-2569 

Γ. Κενές συσκευασίες . 

(1) Κενές συσκευασίες του 99°, ακαθάριστες, θα κλείο- 2570 

νται με τον ίδιο τρόπο και χωρίς διαρροές, σαν να ήσαν πλή¬ 
ρες , 

(2) Κενές συσκευασίες του 99°, ακαθάριστες, θα φέρουν 
τις ίδιες πινακίδες κινδύνου σαν να ήσαν πλήρεις. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς πρέπει να συμ¬ 
φωνεί με ένα από τα ονόματα που υπογραμμίζονται στο 99 ° 
π.χ. Κενή συσκευασία, 5.2, 99° ΑΡΚ, Το κείμενο αυτό πρέ¬ 
πει να υπογραμμίζεται. Σε περίπτωση κενών βυτιοφόρων 
οχημάτων, κενών δεξαμενών και κενών κοντέηνερς ακαθα¬ 
ρίστων, η περιγραφή αυτή θα συμπληρώνεται με την προ¬ 
σθήκη της φράσεως: «Τελευταίο φορτίο» μαζύ με το όνομα 
και τον αριθμό είδους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν 
τελευταία, π.χ. Τελευταίο φορτίο: 2,6,6 -ΤΚΕΜΕΤΗΥΕ 
ΝΟΚΡΙΚΑΝΥΕ ΗΥΡΚΟΡΕΚΟΧΙΡΕ, 5.2,15. 

--—-- 2571 

-2599 

ΚΛΑΣΗ 6.1. ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

1. Κατάλογος Ουσιών 

(1) Μεταξύ των ουσιών και διαφόρων ειδών που καλύπτο- 2600 
νται από την Κλάση 6.1./, 1.- εκείνες που αναφέρονται στο 
περιθώριο 2601 ή καλύπτονται από συλλογικό τίτλο του πε¬ 
ριθωρίου αυτού, υπόκεινται στους όρους που εκτίθενται στα 
περιθώρια 2600(2) έως 2622 και στις διατάξεις του παρό¬ 
ντος Παραρτήματος και του Παραρτήματος Β. Τότε θεωρού¬ 
νται σαν ουσίες της ΑΡΚ, και 2.- 

Ουσίες της Κλάσεως 6.1 (εκτός των ουσιών των άρθρων 
1 έως 3) που είναι ταξινομημένες στα διάφορα άρθρα του πε¬ 
ριθωρίου 2601, θα υπάγονται σε μια από τις ακόλουθες ομά- . 
δες που καθορίζονται με το γράμμα (α), (β) ή (γ) ανάλογα μέ 
το βαθμό τοξικότητός των: 

γράμμα α): Εξαιρετικά τοξικές ουσίες. 

γράμμα β): Τοξικές ουσίες. 

γράμμα γ): Επιβλαβείς ουσίες. 

Όταν, σαν αποτέλεσμα προσθηκών, ουσίες της κλάσεως 
6.1. περνούν σε κατηγορίες τοξικότητος ή σημείου βρασμού 
άλλες από εκείνες που ανήκουν οι ουσίες οι καθοριζόμενες στο 
περιθώριο 2601, τα μίγματα αυτά ή τα διαλύματα θα ταξι¬ 
νομούνται στα άρθρα ή τα ψηφία στα οποία ανήκουν βάσει 
του τωρινού βαθμού τοξικότητος ή σημείου βρασμού των. 

Όταν, σαν αποτέλεσμα προσθηκών, ουσίες της Κλάσεως 
6.1. περνούν σε κατηγορία που έχει σημείο αναφλέξεως 
κάτω από 21 °0, τα μίγματα αυτά και τα διαλύματα θα τα¬ 
ξινομούνται στα αντίστοιχα στοιχεία και γράμματα (κεφα¬ 
λαία ή ψηφία) της Κλάσεως 3, λαμβανομένης υπ’ όψη της 
τοξικότητός των. 

Όταν, σαν αποτέλεσμα προσθηκών ουσιών της Κλάσεως 
8, ουσίες της Κλάσεως 6.1 αποκτούν επικράτηση διαβρωτι- 
κών ιδιοτήτων, τα μίγματα αυτά και τα διαλύματα θα πρέπει 
να ταξινομούνται στα αντίστοιχα άρθρα και ψηφία της Κλά¬ 
σεως 8. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοξικά αναφλέξιμα υγρά έχοντα σημείο 
αναφλέξεως κάτω των 21 °0 εκτός από το υδροκυανικό οξύ 
και τα διαλύματά του και τα καρβονύλια μετάλλων, είναι ου¬ 
σίες της Κλάσεως 2301, 11° έως 20°. 

1. Η επικεφαλίδα της Κλάσεως 6.1. καλύπτει τις τοξικές 
για τις οποίες είναι γνωστό από εμπειρία ή σχετικά με τις 
οποίες συνάγεται από πειράματα επί ζώων, ότι σε σχετικά μι¬ 
κρή ποσότητα είναι δυνατόν με μια μόνη επίδραση ή με επί¬ 
δραση σύντομης διάρκειας, να προκαλέσουν βλάβη στην αν¬ 
θρώπινη υγεία ή και θάνατο με την εισπνοή, με απορρόφηση 
από το δέρμα ή με την κατάποση. 

Ουσίες -συμπεριλαμβανομένων των παρασιτοκτόνων του 
71 0 έως 88 °- που δεν αναφέρονται ρητά και ειδικά, θα πρέ- 


1. Βλέπε οελ. 140 έως σελ. 142. 

2. Για ποσότητες ουσιών του περιθωρίου 2601 που δεν υπόκειται στις 
διατάξεις της παρούσης Κλάσεως ή στο παρόν Παράρτημα ή στο Παράρ¬ 
τημα Β, βλέπε περιθώριο 2601α. 


1182 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


πει να ταξινομούνται στο κατάλληλο άρθρο και ψηφίο σύμ¬ 
φωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

Για να γίνει εκτίμηση του τοξικού κινδύνου, θα πρέπει να 
ληφθεί υπ’ όψιν η ανθρώπινη εμπειρία σε περιπτώσεις τυ¬ 
χαίας δηλητηριάσεως και των ειδικών ιδιοτήτων που έχει 
καθεμιά ουσία, όπως η υγρή κατάσταση, η μεγάλη πτητικό- 
της, οποιαδήποτε πιθανότης απορροφήσεως από το δέρμα 
και διάφορες βιολογικές επιδράσεις. 

Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επί ανθρώπων, ο τοξικός 
κίνδυνος πρέπει να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας διαθέσιμα 
στοιχεία από πειράματα ζώων, σύμφωνα με τον κατωτέρω 
πίνακα. 


Υποδιαίρεση 

Στοματική 

Δερματική 

Τοξικότης 

Σε ομάδες 

Τοξικότης 

Τοξικότης 

Εισπνοής 

Άρθρου: 

ΐΑο 

ΙΑο 

Σκόνης 

Εξαιρετικά 

χσγρ/κιλό 

& ατμών 
σγρ/λίτ. 

τοξική (α) 

<5 

<40 

<0.5 

Τοξική (β) 

>5-50 

>40-200 

>0.5-2 

Επιβλαβής (γ) 

στερεά: 

>50-200 

υγρά: 

>50-500 

>200-1000 

>2-10 


Όπου μια ουσία παρουσιάζει διαφορετικούς βαθμούς τοξι- 
κότητος για δύο ή περισσότερα είδη εκθέσεως, θα πρέπει να 
ταξινομείται στον υψηλότερο απο τους βαθμούς τοξικότη- 
τος. 

Ουσίες, οι οποίες λόγω των κριτηρίων τοξικότητός των 
κανονικά θα εταξινομούντο στην κατηγορία «επιβλαβείς», 
ταξινομούνται σαν τοξικές αν η πίεση των ατμών των σε θερ¬ 
μοκρασία 20°0 είναι επαρκής για να δημιουργήσει μια 
ατμόσφαιρα που προκαλεί στα μάτια ερεθιστικό δακρυγόνο 
αποτέλεσμα, παρόμοι με τα δακρυγόνα αέρια. 

Τιμή 1Ός η για οξεία στοματική τοξικότητα 

Η δόση εκείνη της χορηγουμένης ουσίας θα έχει μεγάλη 
πιθανότητα να προκαλέσει θάνατο εντός 14 ημερών στο 
ήμισυ αρσενικών και θηλυκών ενηλίκων λευκών κουνελιών. 
Ο αριθμός των ζώων που δοκιμάστηκαν θα πρέπει να είναι 
επαρκής για να δώσει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα και 
θα πρέπει να είναι σύμφωνο με καλές φαρμακολογικές πρα¬ 
κτικές. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε χστγρ. ανά κιλό μάζη 
σώματος. 

Τιμή 1Χ ΐΑ για οξεία δερματική τοξικότητα 

Η δόση εκείνη της ουσίας η οποία χορηγουμένη με συνεχή 
επαφή για 24 ώρες στο γυμνό δέρμα λευκών κουνελιών, έχει 
μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσει θάνατο εντός 14 ημερών 
στο ήμισυ των ζώων που δοκιμάστηκαν. Ο αριθμός ζώων 
που δοκιμάστηκαν πρέπει να είναι επαρκής για να δώσει στα¬ 
τιστικά σημαντικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να συμφωνεί με 
τις καλές φαρμακολογικές πρακτικές. Το αποτέλεσμα εκ¬ 
φράζεται σε χστγρ. ανά κιλό μάζη σώματος. 

Τιμή IX..,, για οξεία τοξικότητα στην εισπνοή. 

Η συμπύκνωση εκείνη ατμού, αχλύος ή σκόνης, η οποία, 
χορηγουμένη με συνεχή εισπνοή επί μία ώρα τόσο σε αρσε¬ 
νικά όσο και σε θηλυκά ενήλικα λευκά ποντίκια έχει μεγάλη 
πιθανότητα να προκαλέσει θάνατο εντός 14 ημερών στα μισά 
από τα δοκιμασθέντα ζώα. Αν η ουσία αυτή χορηγήθηκε στα 
ζώα σαν σκόνη ή αχλύς, το 90% τουλάχιστον των διαθεσί¬ 
μων για εισπνοή μοριδίων πρέπει να έχουν διάμετρο το πολύ 
10 μΜ, με την προϋπόθεση πως θα μπορεί εύλογα να προ- 
βλεφθεί πως τέτοιες συμπυκνώσεις θα μπορούν να συναντή¬ 
σουν οι άνθρωποι κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Το απο¬ 
τέλεσμα εκφράζεται σε χσγρ. ανά λίτρο αέρος για τις σκόνες 
και αχλύες και σε χιλιοστόλιτρα ανά κυβικό μέτρο αέρος 
(μέρη στο εκατομμύριο) για τους ατμούς. 

Τα κριτήρια για τοξικότητα εισπνοής σκόνης και αχλύος 
βασίζονται στα στοιχεία ΙΧ Μ σχετικά με εκθέσεις επί 1 ώρα 
και όπου υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια στοιχεία θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, όπου υπάρχουν διαθέσιμα μόνο 
στοιχεία σχετικά με έκθεση 4 ωρών σε σκόνη και αχλύ, οι 
αριθμοί αυτοί μπορούν να πολλαπλασιάζονται με το 4 και το 


γινόμενο να υποκαθίσταται στα ανωτέρω κριτήρια π.χ. ΙΧ 50 
(4 ωρών) X 4 θεωρείται σαν αντίστοιχο του Ι_,Ο 50 (1 ώρας). 

Τοξικότητα εισπνοής ατμών. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια για την 
ταξινόμηση σε ομάδες (α) και (γ) που εκλύουν τοξικούς 
ατμούς, (όπου «V» είναι κεκορεσμένη συμπύκνωση ατμού σε 
χστλ/μ 3 αέρος σε 20Χ και σε σταθερή συνήθη ατμοσφαιρική 
πίεση): 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
ΣΤΟ ΙΔΙΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ: 

Εξαιρετικά τοξικό (α) Όπου V > 10 ΙΧ 50 και ΙΧ 5[Ι <1000 
χοτλ/μ 3 

Τοξικό (β) Όπου V > ΙΧ 50 <3.000 χστλ/μ 3 και 

δεν συγκεντρώνονται τα κριτήρια για (α) 
Επιβλαβές (γ) Όπου V > 1/5 ΙΧ 50 και Ε0 50 

<5.000 χστλ/μ 3 και δεν συγκεντρώνο¬ 
νται τα κριτήρια για (α) ή (β). 


Τα ανωτέρώ κριτήρια για τοξικότητα εισπνοής ατμών βα¬ 
σίζονται σε στοιχεία Ε0 50 σχετικά με εκθέσεις επί 1 ώρα και 
όπου υπάρχει διαθέσιμη μια τέτοια πληροφορία, πρέπει να 
χρησιμοποιείται. Ωστόσο, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
μόνον ΕΘ 50 σχετικά με τετράωρες εκθέσεις σε ατμούς, οι 
αριθμοί αυτοί μπορούν να πολλαπλασιάζονται επί δύο και το 
γινόμενο να υποκαθίσταται στα ανωτέρω κριτήρια, π.χ.: 
ΕΟ 50 (4 ωρών) X 2 θεωρείται το αντίστοιχο του IX 50 (1 
ώρα). 

ΤΟΞΙΚΟΤΗΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ 
ΟΡΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΜΑΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 


Όχι επικίνδυνα για μεταφορά 



Στον ανωτέρω πίνακα τα κριτήρια εκφράζονται με γρα¬ 
φική παράσταση σαν βοήθημα για εύκολη ταξινόμηση. 
Ωστόσο, επειδή όταν χρησιμοποιούνται γραφικές παραστά¬ 
σεις είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν προσεγγίσεις, για ουσίες 
που εμπίπτουν πάνω ή κοντά σε οριακές γραμμές ομάδων 
συσκευασίας, πρέπει να γίνεται έλεγχος με αριθμητικά κριτή¬ 
ρια. 

2) Για απαιτήσεις συσκευασίας των περιθωρίων 2605(2), 
2606(3) και 2607(2), ουσίες και μίγματα ουσιών με σημείο 
τήξεως πάνω από 45 °0 θεωρούνται στερεές. 

3) Οι χημικά ασταθείς ουσίες της Κλάσεως 6.1 θα γίνο¬ 
νται δεκτές για μεταφορά μόνον αν ελήφθησαν τα αναγκαία 
μέτρα για πρόληψη επικίνδυνης αποσυνθέσεώς των ή πολυ- 
μερισμού των κατά την μεταφορά. Για τον σκοπό αυτό, ιδιαί¬ 
τερη φροντίδα πρέπει να παίρνεται για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συσκευασίες δεν περιέχουν καμμιά ουσία που μπορεί να υπο¬ 
βοηθήσει τις αντιδράσεις αυτές. 

4) Το σημείο αναφλέξεως που αναφέρεται κατωτέρω θα 
πρέπει να προσδιορίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο 
Παράρτημα Α.3. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμη και όπου καμμία ουσία δεν είναι κα¬ 
ταχωρισμένη υπό τα ψηφία (α), (β) ή (γ) των διαφόρων ει¬ 
δών, ουσιών, διαλυμάτων, μιγμάτων και παρασκευασμά- 
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των, μπορεί να ταξινομείται υπό τα ψηφία αυτά με τα κριτή¬ 
ρια που εκτίθενται στο περιθώριο 2600. 

Α. Εξαιρετικά τοξιχές ουσίες που έχουν σημείο αναφλέ¬ 
ξεων κάτω από 21 °0 και σημείο βρασμού κάτω από 200°Ε 
χωρίς να είναι ουσίες της Κλάσεως 3. 

I. Τδροκυανίκό οξύ περιέχουν το πολύ 3% νερό (τελείως 
απορροφηθέν από αδρανή πορώδη ουσία ή σε υγρή κατά¬ 
σταση), με τον όρο η πλήρωση των δοχείων έγινε το πολύ 
προ ενός έτους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Ειδικοί όροι συσκευασίας εφαρμόζονται για την ουσία 
αυτή (βλέπε περιθώριο 2603(1)). 

2. Τδροκυανίκό οξϋ που δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις 
αυτές δεν πρέπει να γίνεται δεκτό για μεταφορά. 

2. Τα εξής διαλύματα υδροκυανικού οξέος: 

Υδατικά διαλύματα υδροκυανικού οξέος περιέχοντα το 
πολύ 20% καθαρού οξέος. 

Αλκοολικά διαλύματα υδροκυανικού οξέος περιέχοντα το 
πολύ 45% καθαρού οξέος σε μεθανόλη. 

Αλκοολικά διαλύματα υδροκυανικού οξέος περιέχοντα το 
πολύ 40% οξέος σε αιθανόλη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Ειδικοί όροι συσκευασίας εφαρμόζο¬ 
νται για τις ουσίες αυτές (βλέπε περιθώριο 2603(2)). 

2) Υδατικά διαλύματα υδροκυανικού οξέος περιέχοντα 
πλέον του 20% καθαρού οξέος, αλκοολικά διαλύματα υδρο- 
κυανικού οξέος περιέχοντα πλέον του 45% καθαρού οξέος σε 
μεθανόλη και αλκοολικά διαλύματα υδροκυανικού οξέος πε¬ 
ριέχοντα πλέον του 40% καθαρού οξέος σε αιθανόλη δεν θα 
πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

3. Τα εξής μεταλλικά καρβονύλια: 

Πεντακαρβονύλιο σιδήρου, τετρακαρβονύλιο νικελίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Ειδικοί όροι συσκευασίας εφαρμόζο¬ 
νται για τις ουσίες αυτές (βλέπε περιθώριο 2604). 

2) Για μεταλλικά καρβονύλια έχοντα σημείο αναφλέξεως 
21 °0 και άνω, βλέπε άρθ. 36. 'Αλλα μεταλλικά καρβονύλια 
με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 ° 0 δεν θα πρέπει να γί¬ 
νονται δεκτά για μεταφορά. 

Β. Οργανικές ουσίες με σημείο αναφλέξεως 21 ° 0 και άνω 
ή μη αναφλέξιμες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οργανικές ουσίες και παρασκευάσματα που 
χρησιμοποιούνται σαν παρασιτοκτόνα είναι ουσίες των 71 0 
έως 77° και 81° έως 83°. 

11. Αζωτούχες, ουσίες με σημείο βρασμού κάτω των 
200°0 όπως: 

α) κυανοϋδρική ακετόνη, 

β) ανιλίνη, βενζονιτρίλιο, διαμεθυλο - αμινο - ακετονιτρί- 
λιο, Ν, Ν-διμεθυλο-ανιλίνη, διμεθυλο-πυριδίνη, λακτονιτρί- 
λιο, μεθοξυ - προπριονι - τρίλιο, (μονο)χλωρο - ακετονιτρίλιο, 
τριχλωρο - ακετονιτρίλιο. 

δ) διαιθυλο - αμινο - ακετονιτρίλιο, Ν-μεθυλανιλίνη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισοκυανικά με σημείο ζέσεως κάτω των 
200°0 είναι ουσίες του 18°. 

12. Αζωτούχες ουσίες με σημείο ζέσεως από 200° και 
άνω, όπως: 

α)- 

β) 2-αμινο-βενζονιτρίλιο, αμινο - τρινιτρο - βενζονιτρίλιο, 
βενζιδίνη, βρωμο-ανιλίνες, Ν-βουτυλ-ανιλίνες, χλωρό - νίτρο 

- βενζένια, διχλωρο - ανιλίνες, βενζιδίνη διϋδροχλωριούχος, 
διμεθυλο - αμινο - βοράνιο, δινιτρο - ανιλίνες, δινιτρο - βενζέ¬ 
νια, δινιτρο - τολουένια, αιθυλο - λουϊδίνες, νίτρο - βενζο - τρι 

- φθορίδια, 3 - νίτρο - 4 - χλωρό - βενζοτρι - φθορίδιο, μονο - 
χλωρό - ανιλίνες, μονο - νιτροανιλίνες, μονονιτρο - τολουένια, 
βήτα - ναφθυλαμίνη, νίτρο - βενζένιο, νιτροξυλένια, φαινυλυ- 
δραζίνη, θείίκή βενζιδίνη, τολουϊδίνες, χυλιδίνες, 

γ) ακρυλαμίδιο, λιπονιτρίδιο, αμινοφαινόλες, ανισιδίνες, 
βενζυλ - κυανίδιο (φαινυλακετονιτρίλιο), διαμινο - διφαινυλο - 
μεθάνιο, Ν, Ν - διαιθυλαμιλίνη, αιθυλανιλίνες, Ν - αιθυλο - Ν 

- βενζυλανιλίνη, άλφα - ναφθυλαμίνη νιτροκρεοζόλες, νιτρο- 
φαινόλες, φαινετιδίνες, φαινυλο - ενεδιαμίνες, 2,4 - τολουϋ- 
λενεδιαμίνη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισαοκυανικά με σημείο ζέσεως 200 °€ και 
άνω είναι ουσίες του 19°. 

13. Οξυγονωμένες ουσίες με σημείο ζέσεως 200°€ και 
κάτω, όπως: 

α) Αλλυλ-αλκοόλη, θείίκό διμεθύλιο. 


β) αλδόλη (βήτα υδροξυβουτυραλδεϋδη), φαινόλη, θειϊκό 
χλωρο-διμεθύλιο, 

γ) φουρφουρυλική αλκοόλη, βορικό τριαλύλιο, μονοβουτυ- 
λιακός αιθήρ αιθυλενικής γλυκόλης, οξαλικό αιθύλιο, 

14. Οξυγονωμένες ουσίες με σημείο βρασμού 200°0 και 
άνω, όπως: 

α) . . . 

β) βενζοκινόνη, χοληστερόλες, κρεοζόλες, θειϊκό διαιθύ- 
λιο, ξυλενόλες. 

γ) αλκυλοξυ-φαινόλες, αλκυλοφαινόλες (με αλύσεις 02 
έως 08), υδροκινόνη, πυροκατεχόλη, · κινυδρόνη, ρεζορσι- 
νόλη. 

. 15. Αλογονοποιημένοι υδρογονάνθρακες με σημείο βρα¬ 
σμού κάτω των 200°0, όπως: 

α) . . . 

β) βρωμιούχιο βενζύλιο, βρώμιούχο αιθύλιο, χλωροφόρ¬ 
μιο, χλωριούχο βενζύλιο, διβρωμιούχο αιθυλένιο (8ΥΜ.- 
διβρωμοαΐθάνιο), ιωδιούχο μεθύλιο, πενταχλωραιθάνιο, 
1,1,1,2 - τετραχλωραιθάνιο, 1,1,2,2, - τετραχλωραιθάνιο 
(τετραχλωριούχος ασετυλίνη), τετραχλωριούχο άνθραξ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μίγματα διβρωμιούχου αιθυλενίου (0ΥΜ. 
διβρωμοαιθανίου) με βρώμιούχο μεθύλιο, έχοντα σε 50 °0 
πίεση ατμών μεγαλύτερη από 300 ΚΡα (3 ΒΑΚ), είναι, ου¬ 
σίες της Κλάσεως 2 (βλέπε περιθώριο 2201, 4° (β τ)). 

γ) βρωμοφόρμιο, χλωριούχο μεθυλένιο (διχλωρο - μεθά¬ 
νιο), 1,2 - διχλωρο - βενζένιο, τετραβρωμιούχος άνθραξ, τε- 
τραχλωρο - αιθυλένιο (υπερχλωρο - αιθυλένιο), τριχλωρο - 
αιθυλένιο, 1, 1, 1 - τριχλωροαιθάνιο, τριχλωρο - προπάνιο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μίγματα χλωριούχου μεθυλίου με 
χλωριούχο μεθυλένιο έχοντα σε 50 °0 πίεση ατμών μεγαλύ¬ 
τερη από 300 ΚΡα (3 ΒΑΚ) είναι ουσίες της Κλάσεως 2 
(βλέπε περιθώριο 2201, 4 (β, τ)). 

16. Άλλες αλογονοποιημένες ουσίες με σημείο βρασμού 
κάτω των 200 °0, όπως: 

α) χλωροπικρίνη, χρωρο - τριθορο - πυριμιδίνη επιβρωμο 

- υδρίνη, υπερχλωρο - μεθυλο - μερκαπτάνη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Μίγματα χλωροπικρίνης με βρω- 
μιούχο μεθύλιο ή χλωριούχο μεθύλιο, έχοντα σε 50 °0 πίεση 
ατμών μεγαλύτερη από 300 ΚΡα (3 ΒΑΚ), είναι ουσίες της 
Κλάσ. 2 (βλέπε περιθώριο 2201 4° (α τ) ή 4° (β τ)). 

2. Συμμετρικός διχλωρο - διμεθυλαιθήρ δεν θα γίνεται δε¬ 
κτός για μεταφορά. 

β) χλωρό - ακετυλ - αλδεϋδη, οξικό αιθυλοβρώμιο οξικό 
μεθυλοβρώμιο, βρωμιό - ακετόνη, οξικό αιθυλοχλώριο, 
οξικό μεθυλοχλώριο, χλωροακετόνη, χλωροφορμικό κύκλο - 
εξύλιο, χλωροφορμικό 2 - αιθυλεξύλιο, χλωροφορμικό φαινύ- 
λιο, 1 - χλωρό - 1 - νιτροπροπάνιο, 1 - χλωρό - 2 - προπα- 
νόλη, 1,2 - διβρωμο - 3 - βουτανόνη, συμ. - διχλωρο - ακε¬ 
τόνη, 1,3 - διχλωροϋδρίνη (1,3 - διχλωρο - 2 - προπανόλη), 
1,1 - διχλωρο - 1 - νιτροαιθάνιο, επιχλωρο - υδρίνη, 2,2 - 
διχλωραιθυλικός αιθήρ, διχλωροϊσο - προπυλικός αιθήρ, 3 - 
αμινοβενζοτριφθοριούχο, αιθυλενική χλωρό - υδρίνη (2 - 
χλωρό - αιθανόλη), πενταφθοριο - βενζαλδεϋδη, τριχλωρο - 
ακετυλ - αλδεϋδη (ΟΉΚΟΚΑΕ), τριχλωρο - νίτρο - αιθάνιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χλωροφορμικά άλατα που έχουν κυρίως 
διαβρωτικές ιδιότητες είναι ουσίες της Κλάσεως 8 (βλέπε πε¬ 
ριθώριο 2801, 64°). 

γ) 2 - χλωροφαινόλη, 3 - χλωρό - προπανόλη, διχλωρο - 
οξικό μεθύλιο, τριχλωρο - οξικό μεθύλιο. 

17. Αλογονοποιημένες ουσίες που έχουν σημείο ζέσεως 
200 °0 και άνω, όπως: 

α) χλωριούχος φαινυλ - καρμπουλαμίνη, κυανιούχο άλφα 

- βρωμοβενζύλιο. 

β) βρώμιούχο φαινακύλιο (ωμέγα - βρωμο - ακετοφαι- 
νόνη), βρώμιούχο νιτροβενζύλιο, βρώμιούχο ξυλύλιο, χλω¬ 
ριούχο φαινακύλιο, (ωμέγα - χλωρό - ακετοφαινόνη), χλω¬ 
ριούχο βενζυλιδένιο, ένυδρη εξαφθοριοακετόνη, ιωδιούχο 
βενζύλιο, πενταχλωρο - φαινικό νάτριο, τριχλωροβουτέ- 
νιο. 

γ) χλωρό - ανισιδίνες, χλωροβενζαλδεΰδη, τριτοταγές - 
βουτυλ - κύκλο - εξυλ - χλωρό - μυρμηκικό, χλωρό - νίτρο - 
ανιλίνες, χλωρό - νίτρο - τολουόλια, 3 - χλωρό - φαινόλη, 4 - 
χλωροφαινόλη, χλωρό - τολουϊδίνες, χλωριούχο βρωμοβεν¬ 
ζύλιο, . χλωριούχα χλωροβενζύλια, διχλωροφαινόλες, δι- 
χλωρο - τολουϊδίνες, εξαχλωρο - ακετόνη, εξαχλωροβενζέ- 
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νιο, εξαχλωρο - βουταδιένιο, εξαχλωρο - αιθάνιο, μονο - 
χλωρό - οξικό νάτριο, 1, 1, 2, 2 - τετραβρωμοαιθάνιο (τε- 
τραβρωμιούχο ακετυλένιο), τετραχλωροβενζένια, τετραχλω- 
ροφαινόλες, τριχλωροβενζένια, τριχλωροφαινόλες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Χλωροφορμικά άλατα που έχουν κυ¬ 
ρίως διαβρωτικές ιδιότητες είναι ουσίες της Κλάσεως 8 
(βλέπε περιθώριο 2801, 64°). 

2. η 2, 3, 7, 8 - τετραχλωρο - διβενζο - ρ - διοξίνη 
(Τ€Οϋ) σε συμπυκνώσεις που θεωρούνται εξαιρετικά τοξι- 
κές βάσει των κριτηρίων του περιθωρίου 2600 (1) υποσημ. 
1. - δεν θα γίνεται δεκτή για μεταφορά. 

18. Ισοκυανικές ενώσεις με σημείο βρασμού κάτω των 
200 °Ε όπως: 

α) . . . 

β) ισοκυανικό χλωραιθύλιο, ισοκυανικό κύκλο - αιθύλιο, 
ισοκυανικό φαινύλιο, ισοκυανικό τολύλιο, διαλύματα ισοκυα- 
νικών του 18°(β) και 19°(β) έχοντα σημείο αναφλέξεως 
21 και άνω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαλύματα των εν λόγω ισοκυανικών ενώ¬ 
σεων με σημείο αναφλέξεως κάτω των 21 °0 είναι ουσίες της 
Κλάσεως 3 (βλέπε περιθώριο 2301, 14°(β)). 
γ) . . . 

19. Ισοκυανικές ενώσεις με σημείο βρασμού 200 °0 και 
άνω, όπως: 

α) . . . 

β) δι-ισοκυανικό εξαμεθυλένιο, δι-ισοκυανικο 2, 4 - το- 
λουϋλένιο και ισομετρικά μίγματα, ισοκυανικό 3 - χλοωρο - 
4 μεθυλοφαινύλιο, ισοκυανικό τριχλωροφαινύλιο, ισοκυανικό 
4 - χλωροφαινύλιο, σιοκυανικό 3, 4 - διχλωροφαινύλιο, ισο- 
κυανικό άλφα - ναφύλιο, ισοκυανικό τοσύλιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Διαλύματα των ανωτέρω ισοκυανικών 
ενώσεων με σημείο αναφλέξεως κάτω των 21 °€ είναι ουσίες 
της Κλάσεως 3 (βλέπε περιθώριο 2301, 14°(β)). 

2. Διαλύματα των ανωτέρω ισοκυανικών ενώσεων με ση¬ 
μείο αναφλέξεως 21 ° € και άνω, είναι ουσίες της 18 ° (β). 

γ) ισοκυανικό 4, 4 - διαφινυλομεθάνιο, δ-σοκυανικό ισοφο- 
ρόνιο (ισοκυανικό 3 - ισοκυανικομεθυλικό - 3, 5, 5 - τριμε- 
θυλο - κυκλοεξύλιο), δι - ισοκυανικό 1,5- ναφθυλένιο, δι - 
ισοκυανικό τριμεθυλο - εξαμεθυλένιο, και ισομερή μίγματα 
αυτών, ισοκυανικό στεαρύλιο, διαλύματα ισοκυανικών του 
19° (γ) με σημείο αναφλέξεως 21 °0 και άνω. 

20. Ουσίες περιέχουσες θείο και που έχουν σημείο ζέσεως 
κάτω των 200°0 όπως: 

α) θειοφαινόλη. 

β) 2 - αιθυλο - θειοφαίνιο, φουρφουρυλομερκαπτάνη, ισο- 
θειοκυανικό αλλύλιο, ισοθειοκυανικό αιθύλιο, μερκαπτο - αι- 
θανόλη (τρι-γλυκόλη), θειοφωσγένιο, διαλύματα των ισο- 
θειοκυανικών της 20°(β) με σημείο αναφλέξεως 21°0 και 
άνω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαλύματα των εν λόγω ισοθειοκυανικών 
έχοντα σημείο αναφλέξεως κάτω των 21 °0 είναι ουσίες της 
Κλάσεως 3 (βλέπε περιθώριο 2301, 18°(β)). 
γ) ισοθειο - κυανικό μεθύλιο, 4 - τριαπεντανάλη. 

21. Ουσίες περιέχουσες θείο και έχουσες σημείο ζέσεως 
200 °0 και άνω, όπως: 

α) . . . 

β) 2 - ακετυλο - θειοφαίνιο, αμινοθειοφαινόλη. 

Τ). 

22. Ουσίες περιέχουσες φώσφορο και έχουσες σημείο ζέ¬ 
σεως κάτω των 200 °0 όπως: 

α) . . . 

β) τριαιθυλική φωσφίνη. 
γ) . . . 

23. Ουσίες περιέχουσες φώσφορο και που έχουν σημείο ζέ¬ 
σεως 200°0 και άνω, όπως: 

«)·■'· · 
β) αιθυλο - διφαινυλο - φωσφίνη, οξείδιο τριφαινυλο - φω- 
σφίνης, φωσφορικό τρικρεσύλιο με πλέον του 3% ορθο - ισο- 
μερή, τριαιθυλενο - φωσφοραμίδη. 
γ) . . . 

24. Οργανικές ενώσεις που δεν μπορούν να ταξινομηθούν 
σε άλλες συλλογικές , κατηγορίες, όπως: 

α) · · · 

β) κυανιούχο βενζοϋλιο. 

γ) 1, 5, 9 - κύκλο - δώδεκα - τριένιο. 


Γ. Οργανομεταλλικές ενώσεις και καρβονύλια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Τοξικές οργανομεταλλικές ενώσεις 
χρησιμοποιούμενες σαν παρασιτοκτόνα είναι ουσίες της 78° 
έως 80°. 

2. Αυτομάτως αναφλεγόμενες οργανομεταλλικές ενώσεις 
είναι ουσίες της Κλάσεως 4.2 (βλέπε περιθώριο 2431 3°). 
Οργανομεταλλικές ενώσεις οι οποίες, σε επαφή με νερό εκλύ¬ 
ουν αναφλέξιμα αέρια είναι ουσίες της Κλάσεως 4.3 (βλέπε 
περιθώριο 2471, 2° (ε)). 

31. Οργανομεταλλικές ενώσεις όπως: 

α) τετρά - αιθυλικός μόλυβδος, τετραμεθυλικός μόλυβδος, 
μίγματα αλκυλίων μολύβδου με αλογονομένες οργανικές 
ενώσεις, π.χ. υγρό αιθύλιο (αντικρουστικό πρόσθετο καυσί¬ 
μων κινητήρων). 

32. Οργανικές κασσίτερο - ενώσεις όπως: 
α) . . . 

β) χλωριούχος διβουτυλικός κασσίτερος, χλωριούχος δι- 
μεθυλικός κασσίτερος. 

γ) χλωριούχες ενώσεις μονο - αλκυλικού κασσιτέρου, άλ¬ 
λες ενώσεις διβουτυλικού κασσιτέρου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τριχλωριούχος βουτυλικός κασσίτερος 
είναι μία ουσία της Κλάσεως 8 (βλέπε περιθώριο 2801, 

2ΐ(β)). 

33. Οργανικές υδραργυρικές ενώσεις όπως: 
α) . . . 

β) . . . 
γ) . . . 

34. Οργανικές ενώσεις αρσενικού, όπως: 

*)···' 
β). . . 

γ) . . . 

35. Λοιπές οργανομεταλλικές ενώσεις όπως: 

Οργανικές ενώσεις αντιμονίου, καδμίου, χρωμίου, κοβαλ¬ 
τίου και Θαλλίου: 

α) . . . 

■ β) · · - 

γ) . . . 

36. Καρβονύλια, όπως: 

«) . . . 

β) . . . 

γ) καρβονύλιο χρωμίου, καρβονύλιο κοβαλτίου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πεντακαρβονύλιο σιδήρου και το πεντα- 
καρβονύλιο νικελίου είναι ουσίες του 3°. 

Δ. Ανόργανες ουσίες που μπορεί να ελκύσουν τοξικά αέρια 
σε επαφή με νερό (ή ατμοσφαιρική υγρασία), υδρατικά διαλύ¬ 
ματα ή οξέα. 

41. Ανόργανα κυανιούχα, όπως: 

α) στερά κυανιούχα, όπως κυανιούχο βάρυο, κυανιούχο 
ασβέστιο, κυανιούχο κάλιο, κυανιούχο νάτριο, διαλύματα 
ανόργανων κυανιούχων, παρασκευάσματα ανόργανων κυα- 
νιούχων. Σύμπλοκα κυανιούχα σε στερεή μορφή, όπως: χαλ- 
κοκυανιούχο νάτριο, κυανιούχο υδραργυρικό κάλιο, διαλύ¬ 
ματα συμπλοκών κυανιούχων. 

β) στερεά κυανιούχα, όπως κυανιούχος υδράργυρος. 
Σύμπλοκα κυανιούχα σε στερεή μορφή, όπως χαλκοκυα- 
νιούχο κάλιο. 

γ) · · · 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σίδηρε - κυανιούχα, σίδηρο - κυανιούχα, 
αλκαλικά θειοκυανιούχα και θειοκυανικό αμμώνιο, υπόκει- 
νται στις διατάξεις της ΑΌΚ. 

42. Αζίδια, όπως: 

α) αζίδιο βαρύου με τουλάχιστον 50% νερό ή αλκοόλες, 
β) υδατικά διαλύματα αζιδίου βαρύου και αζιδίου νατρίου. 

γ) · · · 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Αζίδια που μπορεί να εκραγούν σε 
επαφή με φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητα σε 
κρούση ή τριβή από το τρινιτρο - βενζένιο, δεν πρέπει να γίνο¬ 
νται δεκτά για μεταφορά, εκτός αν είναι ειδικά καταχωρι¬ 
σμένα στην Κλάση Ια. 

2. Αζίδιο βαρύου σε ξηρή κατάσταση ή με λιγώτερο από 
50% νερό ή αλκοόλες δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτό για με¬ 
ταφορά. 

43. Παρασκευάσματα φωσφιδίων περιέχοντα προσθήκες 
που σταματούν αυτόματη ανάφλεξη, όπως: 

α) φωσφορούχο αργίλιο, φωσφορούχο μαγνήσιο. 
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β) φωσφορούχος ψευδάργυρος. 

γ) · · · 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Τα παρασκευάσματα αυτά δεν πρέπει 
να γίνονται δεκτά για μεταφορά αν δεν περιέχουν προσθήκες 
που παρεμποδίζουν την αυτόματη ανάφλεξη. 

2. Παρασκευάσματα φωσφορούχου νατρίου, φωσφορού¬ 
χου ασβεστίου και φωσφορούχου στροντίου είναι ουσίες της 
Κλάσεως 4.2 (βλέπε περιθώριο 2431 2°). 

44. (β) Σιδηρο-σιλικόνη και μαγγανο - σιλικόνη με πλέον 
των 30% και λιγώτερη των 70% σιλικόνη, κράματα σίδηρο 
- σιλικόνης με αλουμίνιο, μαγγάνιο, ασβέστιο ή με περισσό¬ 
τερα του ενός από τα μέταλλα αυτά, με συνολική περιεκτικό¬ 
τητα σιλικόνης και στοιχείων άλλων πλην σιδήρου και μαγ¬ 
γανίου πλέον του 30% αλλά λιγώτερη από 70%. 
γ) . . . 

Ουσίες της 44 0 θα γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνου αν 
έχουν αποθηκευτεί για χρονικό διάστημα μικρότερρο των 
τριών ημερών σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Μπρικέττες σίδηρο - σιλικόνης και 
μαγγανο - σιλικόνης, με οποιοδήποτε περιεχόμενο σιλικόνης, 
δεν θα υπόκεινται στις διατάξεις του ΑΟΚ. 

2. Ουσίες της 44°-δεν θα υπόκεινται στις διατάξεις της 
ΑϋΚ αν δεν είναι υποκείμενες σε έκλυση επικινδύνων αερίων 
με την επίδραση υγρασίας κατά την μεταφορά και τούτο το 
πιστοποιεί ο αποστολέας στο έγγραφο μεταφοράς. 

Έ. Άλλες ανόργανες ουσίες. 

51. Ενώσεις αρσενικού, όπως: 

α) αρσενικό οξύ (υγρό), υγρές ενώσεις αρσενικού, τριχλω- 
ριούχο αρσενικό. 

β) αρσενικό οξύ (στερεό), τριοξείδιο αρσενικού (λευκό αρ¬ 
σενικό), πεντοξείδιο αρσενικού, αρσενικικό ασβέστιο, αρσενι- 
κικό αγνήσιο, αρσενικικό κάλιο, αρσενικικό νάτριο, αρσενιώ- 
δες κάλιο, άρσενιώδες νάτριο βρωμιούχο αρσενικό, 
γ) . . . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ουσίες και παρασκευάσματα περιέχοντα 
αρσενικό και χρησιμοποιούμενα σαν παρασιτοκτόνα, είναι 
ουσίες της 84°. 

52. Ενώσεις υδραργύρου, όπως: 

β) οξειξός υδράργυρος, χλωριούχος υδράργυρος, 
ϊ) · · · 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Ουσίες και παρασκευάσματα που πε¬ 
ριέχουν υδράργυρο και χρησιμοποιούνται σαν παρασιτο- 
κτόνα, είναι ουσίες της 86°. 

2. Το κιννάβαρι και ο χλωριούχος υδράργυρος (καλομέ- 
λας) δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ. 

3. Ο βροντώδης υδράργυρος δεν θα γίνεται δεκτός για με¬ 
ταφορά. 

4. Το κυανιούχο υδραργυρικό κάλιο και ο κυανιούχος 
υδράργυρος είναι ουσίες της 41°. 

53. Ενώσεις θαλλίου, όπως: 
β) . . . 

γ) . . . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ουσίες και ενώσεις ή παρασκευάσματα που 
περιέχουν θάλλιο και χρησιμοποιούνται σαν παρασιτοκτόνα 
είναι ουσίες της 88°. 

54. Βηρύλλιο και ενώσεις βηρυλλίου, όπως: 
β) βηρύλλιο σε σκόνη. 

γ) . . . 

55. Σελήνιο και ενώσεις σεληνίου, όπως: 
α) σεληνικά και σεληνιούχα άλατα. 

β) διθειούχο σελήνιο, διοξείδιο σεληνίου, 
γ) μεταλλικό σελήνιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σεληνικό οξύ είναι ουσία της Κλάσεως 8 
(βλέπε περιθώριο 2801, 11° (α)). 

56. Ενώσεις οσμίου, όπως: 
α) τετροξείδιο οσμίου. 

β). . . 
γ) . . . 

57. Ενώσεις τελλουρίου, όπως: 

β) διοξείδιο τελλουρίου, τελλουριούχο αλουμίνιο, τελλου- 
ριούχο κάδμιο, τελλουριούχος ψευδάργυρος, 
γ) . . . 

58. Ενώσεις βαναδίου, όπως: 

β) πεντοξείδιο βαναδίου, βαναδικά άλατα 
γ) . . . 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οξυ - τριχλωριούχο βανάδιο, τετρα- 
χλωριούχο βανάδιο και τριχλωριούχο βανάδιο είναι ουσίες 
της Κλάσεως 8 (βλέπε περιθώριο 2801, 21° & 22°). 

2. Χλωρικό και υπερχλωρικό βανάδιο είναι ουσίες της 
Κλάσεως 5.1 (βλέπε περιθώριο 2501, 4°). 

59. Ενώσεις αντιμονίου, όπως: 

γ) οξείδια αντιμονίου, άλατα αντιμονίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Πενταχλωριούχο αντιμόνιο, τριχλω- 
ριούχο αντιμόνιο και πενταφθοριούχο αντιμόνιο είναι ουσίες 
της Κλάσεως 8 (βλέπε περιθώριο 2801,21 22°.& 26°). 

2. Χλωρικό αντιμόνιο και υπερχλωρικό αντιμόνιο είναι 
ουσίες της Κλάσεως 5.1 (βλέπε περιθώριο 2501, 4°). 

3. Οξείδια αντιμονίου με περιεκτικότητα αρσενικού που 
δεν υπερβαίνει το 0.5% της συνολικής μάζας και τριθειούχου 
αντιμονίου, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑΌΚ. 

60. Ενώσεις βαρύου, όπως: 

γ) ανθρακικό βάρυο, χλωριούχο βάρυο, φθοριούχο βάρυο, 
υδροξείδιο βαρύου, οξείδιο βαρύου, θειούχο βάρυο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Χλωρικό βάρυο, νιτρικό βάρυο, νιτρώ- 
δες βάρυο, υπερχλωρικό βάρυο, υπερμαγγανικό βάρυο και 
υπεροξείδιο βαρύου είναι ουσίες της Κλάσεως 5.1 (βλέπε πε¬ 
ριθώριο 2501, 4°, 7°, 8° και 9°). 

2. Το αξίδιο βαρύου είναι ουσία της 42°. 

3. Στεαρικό βάρυο, θειϊκό βάρυο. και τιτανικό βάρυο δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις της ΑΙ)Κ. 

61. Ενώσεις καδμίου, όπως: 

γ) οξεικό βάρυο, ανθρακικό βάρυο, νιτρικό βάρυο, θειϊκό 
βάρυο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρωστικές καδμίου, όπως θειούχες ενώ¬ 
σεις βαρύου, σουλφοσεληνιούχες ενώσεις καδμίου και άλατα 
καδμίου ανωτέρων λιπαρών οξέων (π.χ. στεαρικό κάδμιο) 
δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑΟΚ. 

62. Ενώσεις μολύβδου, όπως: 

γ) οξείδια μολύβδου, όπως λευκός μόλυβδος και χρωμι¬ 
κός μόλυβδος, άλατα μολύβδου, συμπεριλαμβανομένου οξει- 
κού μολύβδου. ' · — '■ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Χλωρικός μόλυβδος, νιτρικός μόλυ¬ 
βδος και υπερχλωρικός μόλυβδος είναι ουσίες της Κλάσεως 
5.1 (βλέπε περιθώριο 2501, 4° και 7°). 

2. Άλατα μολύβδου και χρωστικές μολύβδου που δεν εί- ' 
ναι διαλυτά σε ο.Ι Ν υδροχλωρικό οξύ, δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις της ΑϋΚ. 

63. Κατάλοιπα και απόβλητα περιέχοντα ενώσεις αντιμο¬ 
νίου ή μολύβδου ή και των δύο, όπως: 

γ) ιλύς μολύβδου περιέχουσα λιγώτερο από 3% ελεύθερο 
θειϊκό οξύ, τέφρες αντιμονίου ή μολύβδου ή αντιμονίου και 
μολύβδου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ιλύς μολύβδου περιέχουσα πλέον του 3% 
ελευθέρου θειϊκού οξέος είναι ουσία της Κλάσεως 8 (βλέπε 
περιθώριο 2801, 1° (β)). 

64. Άλατα υδραζίνης, όπως: 

γ) διϋδροβρωμιούχος υδραζίνη, διϋδροχλωριούχος υδρα- 
ζίνη, μονο - υδροβρωμιούχος υδραζίνη, μονο - υδροχλωριού- 
χος υδραζίνη θειϊκή υδραζίνη. 

65. Φθοριούχες ενώσεις διαλυτές στο νερό, όπως: 

γ) φθοριούχο αμμώνιο, φθοριούχο κάλιο, φθοριούχο νά¬ 
τριο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβρωτικές φθοριούχες ενώσεις είναι ου¬ 
σίες της Κλάσεως 8 (βλέπε περιθώριο 2801, 25° & 26°). 

66. Σιλικοφθοριούχα, όπως: 

γ) σιλικοφθοριούχο αμμώνιο. 

67. γ) Οξαλικά άλατα διαλυτά σε νερό. 

68. Ανόργανες ενώσεις που δεν μπορούν να ταξινομηθούν 
σε άλλες συλλογικές κατηγορίες, όπως: 

«)■'■· 

β)··· 

γ) χλωριούχο κοβάλτιο, χλωριούχος χαλκός, τριοξείδιο 
μολυβδενίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ουσίες και παρασκευάσματα περιέχοντα 
χαλκό και χρησιμοποιούμενες σαν παρασιτοκτόνα, είναι ου¬ 
σίες της 87°. 

Ζ. Ουσίες και παρασκευάσματα πον χρησιμοποιούνται σαν 
παρασιτοκτόνα 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Αναφλέξιμες υγρές ουσίες και παρα¬ 
σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σαν παρασιτοκτόνα και 
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που είναι εξαιρετικά τοξικές, τοξικές ή επιβλαβείς και έχουν 
σημείο αναφλέξεως κάτω των 2 \°€, είναι ουσίες της Κλά- 
σεως 3 (βλέπε περιθώριο 2301, 6° ή 19°). 

2. Είδη διαποτισμένα με ουσίες και παρασκευάσματα χρη¬ 
σιμοποιούμενα σαν παρασιτοκτόνα της 71 0 έως 88 0 , όπως 
πλάκες ινοσανίδας, λωρίδες χαρτιού, μπάλλες βαμβακιού, 
φύλλα πλαστικών κλπ., σε αεροστεγείς και ερμητικά κλει¬ 
σμένους φακέλλους, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ. 

71-88: Τα είδη αυτά κατατάσσονται στα: 

ψηφίο (α): Εξαιρετικά τοξικές ουσίες και παρασκευά¬ 
σματα. 

ψηφίο (β): Τοξικές ουσίες και παρασκ. 

ψηφίο (γ): Βλαβερές ουσίες & παρασκευάσμ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Όλες οι δραστικές ουσίες και τα παρα- 
σκευάσματά των που χρησιμοποιούνται σαν παρασιτοκτόνα 
θα πρέπει να ταξινομούνται στα 71° έως 88 0 (α), (β), και (γ) 
σύμφωνα με την υποσημείωση 1. - στο περιθώριο 2600 (1). 

2. Αν είναι γνωστή μόνον η .τιμή του ΕΙ) 5() της δραστικής 
ουσίας και όχι των παρασκευασμάτων της, τότε τα τα παρα¬ 
σκευάσματα μπορούν να ταξινομούνται στα 71° έως 88° 
(α), (β) και (γ) χρησιμοποιώντας τους κατωτέρω πίνακες, 
στους οποίους οι αριθμοί που αναγράφονται στις στήλες (α), 
(β) και (γ) των 71 ° έως 88° παριστούν το ποσοστό % της 
δραστικής παρασιτοκτόνου ουσίας που περιέχουν τα παρα¬ 
σκευάσματα. 

3. Για ουσίες που δεν αναφέρονται στον κατάλογο και για 
τις οποίες είναι γνωστή η τιμή του Εϋ 50 της δραστικής ου- 
σίαες και όχι των διαφόρων παρασκευασμάτων, η ταξινό¬ 
μηση ενός παρασκευάσματος μπορεί να προσδιοριστεί από 
τον πίνακα της υποσημειώσεως 1. - του περιθωρίου 2600 
(1) χρησιμοποιώντας την τιμή του Εϋ„ που παίρνομε πολ¬ 
λαπλασιάζοντας την τιμή του Εϋ 50 της δραστικής ουσίας επί 
100/Χ όπου X το ποσοστό % της δραστικής ουσίας κατά 
μάζα, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 


αξία Ι.Ι) 50 παρασκευάσματος 


αξία ΙΡ, η δραστ. ουσίας X 100 
ποσοΑό % δραστ. ουσ. κατά μάζα 


4. Η ταξινόμηση σύμφωνα με τις σημειώσεις 2 & 3 ανω¬ 
τέρω δεν θα χρησιμοποιείται όταν τα παρασκευάσματα περιέ¬ 
χουν προσθήκες που επιδρούν στην τοξικότητα της ενεργού 
ουσίας ή όταν το παρασκεύασμα περιέχει.πλέον της μιάς δρα¬ 
στικής ουσίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ταξινόμηση θα βασί¬ 
ζεται στην τιμή Εϋ 50 τού εν λόγω παρασκευάσματος, σύμ¬ 
φωνα με τα κριτήρια της υποσημειώσεως 1. του περιθωρίου 
2600(1). Αν η τιμή της Εϋ 50 δεν είναι γνωστή, η ουσία θα 
ταξινομείται σαν (α) των 71 8 έως 88°. 


71° Οργανοφωσφοροΰχες 

71» 

% 

71 °(β) 

% 

71°(Τ) 

στερεό 

% υγρό 

ενώσεις όπως: 

Α0ΕΡΗΑΤΕ 




100-40 

ΑΜΙΟΙΤΗΙΟΝ 

_ 

- 

_ 

100-30 

ΑΖΙΝΡΗΟδ-ΕΤΗΥΕ 

- 

100-25 

25-2 

25-0.5 

ΑΖΙΝΡΗ05-ΜΕΤΗΥΕ 

- 

100-20 

20-2 

20-0.5 

ΒΚΟΜΟΡΗΟδ-ΕΤΗΥΕ 

_ 

_ 

100-10 

100-3 

ΟΑΚΒΟΡΗΕΝΙΤΗΙΟΝ 

_ 

100-20 

20-2 

20-0.5 

ΟΗΕΟΚΓΕνίΝΡΗΟδ 

- 

100-20 

20-2 

20-0.5 

0ΗΕΟΚΜΕΡΗΟ5 

- 

100-15 

15-1 

15-0 

ΟΗΕΟΚΡΥΚΙΡΗΟδ 

- 

- 

100-15 

100-4 

ΟΗΕΟΚΤΗΙΟΡΗΟδ · 

100-40 

40-5 

5-0 

5-0 

ΟΚΟΤΟΧΥΡΗΟδ 

- 

_ 

100-15 

100-3 

ΟΒΙΙΓΟΜΑΤΕ 


_ 

100-90 

100-20 

ϋΕΜΕΡΗΙΟ (Ο&δ) 

100-0 

_ 

_ 

- 

ϋΕΜΕΤΟΝ 

100-30 

30-3 

3-0 

3-0 

ϋΕΜΕΤΟΝ-Ο- 

ΜΕΤΗΥΕ-ΕΟ- 

ΤΗΙΟ-ΙδΟΜΕΚ 



100-10 

100-3 

ΤΗΙΟΝΟ-ΙδΟΜΕΚ 


- 

100-35 

100-5 

ϋΕΜΕΤΟΝ-5-ΜΕΤΗΥΕ 

- 

' - 

100-10 

100-3 

ϋΙΑΕΙΓΟδ 


- 

100-10 

100-2 

ϋΙΑΖΙΝΟΝ 

- 


100-15 

100-4 

ϋΚΗΕΟΡΕΝΤΗΙΟΝ 

- 

_ 

100-50 

100-10 

ϋΙΟΗΕΟΚνΟδ 


100-35 

35-5 

35-5 

ϋΙΟΚΟΤΟΡΗΟδ 

- 

100-25 

25-3 

25-0.5 

ϋΙΜΕΓΟΧ 

100-20 

20-2 

2-0 

2-0 

ϋΙΜΕΤΗΟΑΤΕ 

_ 

_ 

100-30 

100-10 

ϋΙΟΧΑΤΗΙΟΝ 


100-40 

40-4 

40-1 

ϋΙδυίΡΗΟΤΟΝ 


100-15 

15-2 

15-0 

ϋΙΤΗΙΑΝΟΝ 

_ 

- 

_ 

100-50 

ΕΝΟΟΤΗΙΟΝ 

- 

100-45 

45-5 

45-1 

ΕΚνΝ 

100-75 

75-15 

15-3 

15-3 

ΕΤΗΙΟΝ 

_ 

100-25 

25-2 

25-0.5 

ΕΤΗΟΑΤΕ-ΜΕΤΗΥΕ 

- 

- 

100-25 

100-5 


ΕΤΗΟΡΚΟΡΗΟδ 

100-65 

65-10 

10-3 

10-3 

ΡΕΝ1ΤΚ0ΤΗ10Ν 

- 

- 

100-45 

100-10 

ΡΕΝδϋΙΕΟΤΗΙΟΝ 

100-40 

40-4 

4-0 

4-0 

ΕΕΝΤΗΙΟΝ 

- 

_ 

100-60 

100-15 

ΕΟΝΟΓΟδ 

100-60 

60-6 

6-0 

6-0 

ΕΟΚΜΟΤΗΙΟΝ 

_ . 

_ 

100-65 

100-15 

ΜΑΕΑΤΗΙΟΝ 

_ 


- 

100-30 

ΜΕΟΑΚΒΑΜ 

_ 

100-30 

30-3 

30-0.5 

ΜΕΡΗΟδΓΟΕΑΝ 

100-25 

25-5 

5-50 

5-50 

ΜΕΤΗΙϋΑΤΗΙΟΝ 

_ 

100-40 

40-4 

40-1 

ΜΕΤΗΥΕΤΚΙΤΗ10Ν 

- 


100-15 

100-4 

ΜΕνίΝΡΗΟδ 

100-60 

60-5 

5-0 

5-0 

ΜΟΝΟΟΚΟΤΟΡΗΟδ 

_ 

100-25 

25-3 

25-0.5 

ΝΑΕΕϋ 

- 

_ 

100-50 

100-10 

ΟΜΕΤΗΟΑΤΕ 

_ 

_ 

100-10 

100-3 

ΟΧΥΟΕΜΕΤΟΝ-ΜΕΤΗΥΕ 

_ 

100-90 

90-9 

90-2 

ΟΧΥϋΙδυΐ.ΕΟΤΟΝ 

100-70 

70-5 

5-0 

5-0 

ΡΑΚΑΤΗΙΟΝ 

100-40 

40-4 

4-0 

4-0 

ΡΑΚΑΤΗΙΟΝ-ΜΕΤΗΥΙ 

_ 

100-15 

15-1 

15-0 

ΡΗΕΝΚΑΡΤΟΝ 

- 

- ' 

100-10 

100-2 

ΡΗΟΒΑΤΕ 

100-20 

20-2 

2-0 

2-0 

ΡΗΟδΑΕΟΝ 

- 

_ 

100-20 

100-5 

ΡΗΟδΓΟΕΑΝ 

ΡΗΟδΜΕΤ (ΡΗΤΗΑΕΟ- 

- 

100-15 

15-2 

15-0.5 

ΡΗΟδ) 

- 

- 

100-15 

100-4 

ΡΗΟδΡΗΑΜΙϋΟΝ 

- 

100-30 

30-3 

30-0.5 

ΡΙΚΙΜΙΡΗΟδ-ΕΤΗΥΕ 

- 

_ 

100-30 

100-5 

ΡΗΟΤΗΟΑΤΕ 

_ 

100-15 

15-1 

15-0 

ΡΥΚΑΖΟΡΗΟδ 

_ 

_ 

100-55 

100-15 

ΡΥΚΑΖΟΕΟΝ 

100-80 

80-5 

5-0 

5-0 

δΙΧΓΟΤΕΡ 

- 

100-10 

10-0 

10-0 

ΤΕΜΕΡΗΟδ 

_ 

_ 

- 

100-50 

ΤΕΡΡ 

100-10 

10-0 

- 

- 

ΤΕΚΒΙΙΓΟδ 

10-15 

15-3 

3-0 

3-0 

ΤΗΙΟΜΕΤΟΝ 

- 

100-50 

50-5 

50-1 

ΤΗΙΟΝΑΖΙΝ 

100-70 

70-5 

5-0 

5-0 

ΤΚΙΑΜΙΡΗΟδ 

_ 

100-20 

20-2 

20-0.5 

ΤΚΙΕΗΕΟΚΕΟΝ 

- 

_ 

100-80 

100-20 

ΤΒΙΟΗΕΟΚΝΑΤ 

_ 

100-30 

30-3 

30-0.5 

νΑΜΙϋΟΤΗΙΟΝ 

_ 

_ 

100-10 

100-3 


72°(α) 

72°(β) 

72°(γ) 


72. Χλωρικοί υδατάν¬ 
θρακες, όπως: 

% 

% 

στερεό 

% υγρό 

ΑΕβΚΙ.Ν 

ΟΑΜΡΗΕΟΗΕΟΚ (ΤΟΧΑ- 

— 

100-75 

75-7 

75-2 

ΡΗΕΝΕ) 

- 

- 

100-10 

100-3 

ΟΗΕΟΚΟΑΝΕ 

- 

- 

100-55 

100-10 

εΗΕΟΚΟΙΜΕΓΟΚΜ 

_ 

_ 

100-50 

100-10 

ϋϋΤ 

- 

- 

100-20 

100-5 

1,2-διβρωμο-3- 

χλωροπροπάνιο 

_ 

. 

100-30 

100-5 

ΟΙΕίϋΚΙΝ 

- 

100-90 

90-10 

90-2 

ΕΝϋΟδΙΙΕΓΑΝ 

- 

100-80 

80-8 

80-2 

ΕΝϋΚΙΝ 

100-60 

60-5 

5-0 

5-0 

ΗΕΡΤΑΟΗΕΟΒ 

_ 

100-80 

80-8 

80-2 

ΙδΟϋΚΙΝ 

_ 

100-10 

10-1 

10-0 

ΕΙΝϋΑΝΕ 

- 

- 

100-20 

100-5 

ρεντα<:ηεοκορηενοε 

73. Χλωρο-φαινοξυ-οξεικά 

- 

100-50 

50-5 

50-1 

παράγωγα όπως: 

2,4-ϋ 



100-75 

100-15 

2,4-ϋΒ 

_ 

_ 

- 

100-35 

ϋΙΟΗΕΟΗΡΚΟΡ 

_ 

- 

- 

100-40 

ΓΕΝΟΡΚΟΡ 

_ 

_ 

- 

100-30 

ΓΟΚΜΕΤΑΝΑΤΕ 


100-40 

40-4 

40-1 

ΜΟΡΑ 

- 

_ 

- 

100-35 

ΜΟΡΒ 



_ 

100-30 

ΜΕΟΟΡΚΟΡ 

_ 

_ 

- 

100-30 

2,4,5-Τ 

74. Αλογονοποιημένες οργα¬ 

- 

- 

100-60 

100-15 

νικές ενώσεις μη ταξινομημέ¬ 
νες στα 72° ή 73° όπως: 





Αΐχωο(:ΗΕθΚ 


_ 

100-35 

100-35 

ΒΕΝΖΟΥΕΡΚΟΡ-ΕΤΗΥΕ 


- 

- 

100-75 

ΒΚΟΜΟΧΥΝΙΕ 


- 

100-35 

100-10 

ΟΗΙΟΚϋΕαΟΝΕ 

_ 

- 

100-15 

100-4 

ΟΗΕΟΚΜΕςυΑΤ 

- 

- 

- 

100-30 

ΟΗΕΟΚΟΒΕΝΖΙΕΑΤΕ 

- 

- 

- 

100-35 

ϋΙΟΑΜΒΑ 


_ 

- 

100-50 

ϋΙΟΗΕΟΝΕ 

_ 

_ 

_ 

100-80 

ΟΙΟΟΓΟΕ - 

_ 

_ 

_ 

100-25 

10ΧΥΝΙΕ 


_ 

100-20 

100-5 

ΙδΟΒΕΝΖΑΝ 

100-5 

5-1 

1-0 

1-0 

ΜΙΚΕΧ 

_ 

_ 

100-60 

100-15 

ΡΚΟΡΑΟΗΕΟΚ 

_ 

_ 

- 

100-35 

ΡΚΟΡΑΝΙΕ 

_ 

_ 

- 

100-25 

ΤΕΤΚΑϋΙΓΟΝ 

- 

- 

- 

100-25 

.75. Αζωτούχος οργανικές 
ενώσεις μη ταξινομημένες σε 
άλλα άρθρα όπως: 
νΕΝζίυΐΝΟΕ 



100-25 

100-5 

ΒΙΝΑΡΑΟΒΥΖ 

- 

- 

100-25 

100-5 

ΒΙΙΤΟΟΑΚΒΟΧΙΝ 

- 

_ 

100-30 

100-5 

ΟΗΙΝΟΜΕΤΗΙΟΝΑΤΕ 

- 

- 

- 

100-55 
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ΟΥΑΝΑΖΙΝΕ 

_ 

100-35 

100-10 

ΟΥΟΕΟΗΕΧΙΜΙϋΕ 

_ 

100-10 

100-3 

ϋΙΝΟΒΙΙΤΟΝ 

_ 

100-10 

100-2 

ϋΙΝΟδΕΒ 

100-40 

40-5 

40-5 

ϋΙΝΟδΕΒ Α0ΕΤΑΤΕ 

_ 

100-10 

100-3 

ΟΙΝΟΤΕΚΒ 

100-50 

50-5 

50-1 

ϋΙΝΟΤΕΚΒ Α0ΕΤΑΤΕ 

_ 

100-10 

100-3 

ϋΙΡΗΕΝΑΜω 

- 

100-55 

100-10 

ϋΝΟΟ 

100-50 

50-5 

50-1 

ϋΟΌΙΝΕ 

_ 

_ 

100-25 

ϋΚΑΖΟΧΟΕΟΝ 

_ 

100-25 

100-5 

ΜΕΰΙΝΟΤΕΚΒ 

100-80 

80-8 

80-2 

ΜΕΤΗΥΙ Ι5ΟΤΗΙΟ0ΥΑ- 
ΝΑΤΕ 


100-35 

100-8 

ΝΙΤΚΟΓΕΝ 

_ 

_ 

100-30 

ΤΕΚΒυΜΕΤΟΝ 

_ 

_ 

100-20 

ΤΚΙΟΕΜΟΚΡΗ 

_ 

_ 

100-30 

76. Καρβονικά και θειοκαρ- 
βονικά, όπως: 

ΑΕϋΙΟΑΗΒ 100-15 

15-1 

1-0 

1-0 

ΑΜΙΝΌ0ΑΚΒ 

100-60 

60-6 

60-1 

ΒΑΚΒΑΝ 

_ 

_ 

100-30 

ΒΕΝϋΙΟΟΑΚΒ 

100-65 

65-5 

65-1 

ΟΑΚΒΑΒΥΕ 

_ 

100-80 

100-20 

ΟΑΚΒΟΓϋΚΑΝ 

100-10 

10-1 

10-0 

ϋΙ-ΑΙΧΑΤΕ 

_ 

100-80 

100-20 

ϋΙΜΕΤΙΕΑΝ 

100-50 

50-5 

50-1 " 

ϋΙΟΧΑΟΑΗΒ 

- 

100-10 

100-3 

ΕΡΤ0 

_ 

- 

100-80 

Ι50ΕΑΝ 

100-20 

20-2 

20-0.5 

ΜΕΒΟΑΡΤΟ-ΟΙΜΕΤΗυΚ - 

- 

100-10 

100-3 

ΜΕΤΑΜ-δΟϋΐυΜ 

- 

100-50 

100-10 

ΜΕΤΗΟΜΥΕ 

100-30 

30-3 

30-0.5 

ΜΕΧΑ0ΑΚΒΑΤΕ 

100-25 

.25-2 

25-0 

ΜΟΕΙΝΑΤΕ 

- 

_ 

100-25 

ΝΑΒΑΜ 

- 

100-80 

100-20 

ΟΧΑΜΥΕ - . 

100-10 

10-1 

10-0 

ΡΕΝϋΙΜΕΤΗΑΕΙΝ 

- 

_ 

100-50 

ΡΙΚΙΜΙΟΑΚΒ 

- 

100-75 

100-20 

ΡΚΟΜΕΟΑΚΒ 

_ 

100-15 

100-3 

ΡΚΟΡΟΧΙίΚ 

_ 

100-15 

100-4 

51ΙΕΕΑΕΕΑΤΕ 

- 

_ 

100-40 

ΤΗΙΒΑΜ 

_ 

_ 

100-25 

ΤΚΙ-ΑΕΕΑΤΕ 

- 

_ 

100-30 

77. Αλκαλοειδή, όπως: 

ΝΙΚΟΤΙΝΗ 


100-10 

100-2 

ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ 100-20 

20-0 

- 

- 


78. Οργανικές ενώσεις 


υδραργύρου, όπως: 
ΡΗΕΝΥΙΜΕΚΟϋΚΙΟ ΑΟΕ- 


ΤΑΤΕ (ΡΜΑ) ' - 

10-60 

60-6 

60-1.5 

ΟΗΕΟΚΟΕΜΕΤΗΟΧΥΕ- 

ΤΗΥΕ 

100-40 

40-4 

40-2 

ΡΗΕΝΥΕΜΕΚΟϋΚΥ ΡΥΚΟ- 
ΟΑΤΕΟΗΙΝ (ΡΜΒ) 

100-60 

60-6 

60-1,5 

79. Οργανικές ενώσεις ψευ- . 
δαργΰρου. όπως: 

ΓΕΝΤΙΝ ΑΟΕΤΑΤΕ 

• 

100-25 

100-5 

ΟΥΗΕΧΑΤΙΝ (ΤΚΙ0Υ0- 
ΕΟΗΕΧΥΕ - ΤΙΝ ΗΥΟΚΟ- 
ΧΙϋΕ) 


100-55 

100-10 

ΓΕΝΤΙΝ ΗΥϋΚΟΧΙϋΕ 

- 

100-20 

100-5 

80. "Αλλες οργανομεταλλικές 
ενώσεις που δεν μπορούν να 
ταξινομηθούν στα 78 & 79, 
όπως: 




81. Ποντικοκτόνα, όπως: 
ΟΗΕΟΒΟΡΗΑΟΙΝΟΝΕ 100-40 

40-4 

4-0 

4-0 

ΟΟυΜΑΟΗΕΟΚ 


100-10 

100-2 

οουΜΑΓίυκΥΐ 

- 

100-80 

100-20 

ΟΟΙΙΜΑΡΗΟδ 

100-30 

30-3 

30-0.5 

ΟΚΙΜΙϋΙΝΕ 100-25 

25-2 

2-0 

2-0 

ϋΙΟΟυΜΑΚΟΕ 

_ 

100-10 

100-2 

ϋΙΡΗΑΟΙΝΟΝΕ 100-25 

25-2 

2-0 

2-0 

ΉΆΚΓΑΚΙΝ 100-20 

20-2 

2-0 

2-0 

82. Παράγωγα του διπυριδυ- 
λίου, όπως: 

ϋίςυΑΤ 


100-45 

100-10 

ΜΟΒΓΑΜςυΑΤ 

- 

100-65 

100-15 

ΡΑΚΑςίμΑΤ 

100-40 

40-4 

40-4 

83. Οργανικές ενώσεις που " 
δεν μπορούν να ταξινομηθούν 
σε συλλογική κατηγορία από 

71 0 έως 81 °, όπως: 

ΑΙΧΕΤΗΚΙΝ 



100-30 

ΒΕΝΤΑΖΟΝΕ 

- 

_ 

100-50 

ϋΑΖΟΜΕΤ 

_ 

_ 

100-25 

ΰΕδΜΕΤΚΥΝ 

_ 

_ 

100-65 

ΟΙΕΕΝΖΟςυΑΤ 

- 

100-90 

100-20 

ϋΙΜΕΧΑΝΟ 

- 

100-45 

100-10 

ΕΝϋΟΤΗΑΕ-δΟϋΐυΜ 

100-75 

75-5 

75-2 

ΓίυΟΚΑΟΕΤΑΜΙΟΕ 

100-10 

10-1 

10-0 

ΡΙΝΟΟΝΕ 

- 

100-55 

100-10 


ΡΥΚΕΤΗΚΙΝΕ 

_ 

_ 

100-30 

ΚΟΤΕΝΟΝΕ 

84. Ανόργανες ενώσεις αρσε¬ 
νικού, όπως: 


100-25 

100-6 

ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ - 

100-40 

40-4 

40-1 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 

100-40 

40-4 

40-1 

ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ - 
85. Ανόργανες ενώσεις φθο-^ 
ρίου, όπως: 

Σιλικο-φθοριούχο 

100-20 

20-2 

20-0.5 

βάρυο - 

Σιλικο-φθοριούχο 

- 

100-35 

100-8 

νάτριο ~ 

86. Ανόργανες ενώσεις 
υδραργύρου, όπως: 


100-25 

100-5 

Χλωριούχος υδράργυρος 

100-70 

70-7 

70-1.5 

Οξείδιο υδραργύρου. - 

87. Ανόργανες ενώσεις χαλ¬ 
κού, όπως: 

100-35 

35-5 

35-0.5 

Οξυ-χλωριούχος χαλκός 

- 

- 

100-35 

θειϊκός χαλκός 

88. Ανόργανες ενώσεις Θαλ- 
λίου, όπως: 


100-20 

100-10 

Θειϊκό θάλλιο 

100-30 

30-3 

30-0.5 

89. (γ) Σπόροι δημητριακών, κατεργασμένοι σπόροι και 


άλλες ουσίες φυτικής προελεύσεως, διαποτισμένες με ένα ή 
περισσότερα παρασιτοκτόνα ή άλλες ουσίες της Κλάσεως &. 1 . 

Γ. Δραστικές ουσίες προοριζόμενες για εργαστήρια και 
πειράματα ή για βιομηχανική παραγωγή φαρμακευτικών 
προϊόντων, αν δεν αναφέρονται σε άλλα άρθρα της παρούσης 
Κλάσεως. 

90. Δραστικές ουσίες, όπως: 

α) ΟΟΙΧΗΚΖΙΝΕ, ΟΙΟΙΤΟΧΙΝ 
β) Αδρεναλίνη 
γ) ΡΗΕΝΟΒΑΚΒΙΤΑΕ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι δραστικές ουσίες και πολτοποιήσεις 
ή μίγματα των ουσιών αυτών του 90° με άλλες ουσίες πρέπει 
να ταξινομούνται σύμφωνα με την τοξικότητά των (βλέπε 
υποσημείωση 1 στο περιθώριο 2600(1)). 

2. Φαρμακευτικά προϊόντα έτοιμα για χρήση (δίσκίά; χά¬ 
πια, αμπούλες κλπ.) που περιέχουν ουσίες τόυ 90° δεν υπό- 
κεινται στις διατάξεις της ΑΟΚ. 

Η. Κενές συσκευασίες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κενές συσκευασίες με κατάλοιπα από προη¬ 
γούμενα περιεχόμενά των κολλημένα στο έξω μέρος δεν θα 
γίνονται δεκτές για μεταφορά. 

91. Κενές συσκευασίες, κενά βυτιοφόρα οχήματα, κενές 
δεξαμενές, κενές δεξαμενές κοντέηνερς και κενά κοντέηνερς 
χύμα εμπορ. ακαθάριστα, που περιείχαν ουσίες της Κλάσεως 
6 . 1 . 

Ουαίεςτων 11 ° - 24°, 32° - 36°,41 ° - 44°, 51 ° - 68°, 
71° - 88° και 90°, μεταφερόμενες σύμφωνα με τις κατω¬ 
τέρω διατάξεις, δεν υπόκεινται ούτε στις διατάξεις της παρού¬ 
σης Κλάσεως που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα, ούτε 
στις διατάξεις που περιέχονται στο Παράρτημα Β. 

α) Ουσίες ταξινομούμενες στο (α) κάθε άρθρου - είδους, δεν 
καλύπτονται από το παρόν περιθώριο. 

β)Ουσΐες ταξινομούμενες στο (β) κάθε είδους: Τγρα: όχι 
πλέον των 500 χλστ. σε κάθε εσωτερική συσκευασία και όχι 
πλέον των 2 λίτρων κατά συσκευασία. 

Στερεά: όχι πλέον του 1 κιλού σε κάθε εσωτερική συσκευα¬ 
σία και το πολύ 4 κιλά κατά συσκευασία. 

γ) Ουσίες ταξινομούμενες στο (γ) κάθε είδους: Υγρά: το 
πολύ 3 λίτρα κατά εσωτερ. συσκευασία και το πολύ 12 λίτρα 
κατά συσκευασία. 

Στερεά: Το πολύ 6 κιλά κατά εσωτερική συσκευασία και το 
πολύ 24 κιλά κατά συσκευασία. 

Οι ποσότητες αυτές ουσιών πρέπει να μεταφέρονται σε συν¬ 
δυασμένες συσκευασίες που τουλάχιστον πληρούν τους όρους 
του περιθωρίου 3538. 

Θα πρέπει να τηρούνται οι «Γενικοί όροι συσκευασίας» του 
περιθωρίου 3500(1) (2) και (4) έως (7). 

2. Διατάξεις 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας 

1) Τα κόλα θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Προσαρ¬ 
τήματος Α5 εκτός αν στα περιθώρια 2603 - 2609 προδια¬ 
γράφονται ειδικοί όροι για τη συσκευασία ωρισμένων ουσιών. 

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωρίου 2600 (1) και 


2601 


2601α 
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του περιθωρίου 3511 (2), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα 
εξής: 

Κόλα της ομάδας συσκευασϊας 1, μαρχαρισμένα με το 2602 
γράμμα «X» για τις εξαιρετικά τοξικές ουσίες που ταξινομού¬ 
νται με το γράμμα (α) καθενός είδους. 

Κόλα της ομάδος συσκευασϊας II ή I μαρχαρισμένα με το 
γράμμα «Υ» ή «X» για τις τοξικές ουσίες ποιΛταξινομούνται 
στο γράμμα (β) κάθε είδους. 

Κόλα της ομάδος συσκευασϊας III, II ή I μαρχαρισμένα με 
το γράμμα «Ζ», «Υ» ή «X» για τις επιβλαβείς ουσίες ταξινο¬ 
μούμενες στο γράμμα (γ) κάθε είδους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για'τη μεταφορά ουσιών της Κλάσεως 6.1 
με βυτιοφόρα οχήματα, αποσυνδεόμενες δεξαμενές ή δεξαμε¬ 
νές κοντέηνερς και για τη χύμα μεταφορά υγρών της Κλά¬ 
σεως αυτής, βλέπε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικοί όροι για συσκευασία ωρισμένων ουσιών 

1) Το υδροκυανικό οξύ του 1° πρέπει να συσκευάζεται: 2603 

α) όταν είναι τέλεια απορροφημένο από αδρανή πορώδη ου-' 

σία: σε ανθεκτικά μετάλλινα δοχεία περιεκτικότητος το πολύ 
7.5 λίτρων, τοποθετημένα σε ξύλινα κιβώτια κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη μπορούν να έλθουν σε επαφή μεταξύ των. 

Αυτός ο συνδυασμός συσκευασϊας πρέπει να πληροί τους εξής 
όρους: 

1. Τα δονεία πρέπει να δοκιμάζονται σε πίεση τουλάχιστον 
0.6 ΜΡα (6ΒΑΚ). 

2. Τα δοχεία πρέπει να είναι εντελώς γεμάτα με το πορώ¬ 
δες υλικό, το οποίο δεν πρέπει να κλυδωνίζεται ούτε να σχη¬ 
ματίζει επικίνδυνα κενά, ακόμη και μετά παρατεταμένη 
χρήση ή μετά κρούση, έστω και αν η θερμοκρασία φθάσει έως 
50°€. Στο καπάκι κάθε δοχείου θα πρέπει να αναγράφεται 
ανεξίτηλα η ημερομηνία πληρώσεως. 

3. Η συνδυασμένη συσκευασία πρέπει να ελεγχθεί και 
εγκριθεί σύμφωνα με την Προσθήκη Α.5 για την ομάδα συ- 
σκευασίας 1. Το κάθε κόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο 
από 120 κιλά. 

β) όταν είναι υγρό, αλλά όχι απορροφημένο από πορώδες 
υλικό: σε κυλίνδρους ανθρακούχου χάλυβος ανθεκτικούς σε 
πίεση, που θα ικανοποιούν τους εξής όρους: 

1. Προτού χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά, οι ανθεκτι¬ 
κοί σε πίεση κύλινδροι θα πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμα¬ 
σία πιέσεως τουλάχιστον 10 ΜΡΑ (100 ΒΑΚ). Η δοκιμασία 
πιέσεως θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά διετία και θα πρέ¬ 
πει να περιλαμβάνει λεπτομερή προσεκτικό έλεγχο του εσωτε¬ 
ρικού του δοχείου και έλεγχο του αποβάρου. 

2. Οι κύλινδροι πρέπει να είναι σύμμορφοι προς τις σχετικές 
διατάξεις της Κλάσεως 2 (βλέπε περιθώρια 2211, 2212, (1) 

(α), 2213, 2215 και 2218). 

3. Εκτός των ενδείξεων που προδιαγράφονται στο περιθώ¬ 
ριο 2218 (1) (α), (β), (δ), (ε) και (η), θα πρέπει να αναγράφε- · 
ται και η ημερομηνία της πλέον προσφάτου πληρώσεως (μή¬ 
νας/έτος). 

Μεγίστη επιτρεπομένη μάζα περεχομένου: 0.55 κιλού 
κατά λίτρο περιεκτικότητος. 

2) Διαλύματα υδροκυανικού οξέος του 2° πρέπει να συ¬ 
σκευάζονται σε γυάλινες αμπούλες κλεισμένες σε φλόγα, που 
να περιέχουν το πολύ 50 γρ. ή σε γυάλινες φιάλες έτσι κλει¬ 
σμένες ώστε να μην μπορεί να γίνει διαρροή και που περιέχουν 
το πολύ 250 γρ. 

Οι αμπούλες ή φιάλες πρέπει να με,ταφέρονται σε συνδυα¬ 
σμένες συσκευασίες που να πληρούν- τούς 'εξής όρους: 

α) Οι αμπούλες και οι φιάλες θα πρέπει να στερεώνονται με 
ανασχετικά αντιθλιπτικά υλικά σε αλουμινένια ή χαλύβδινα 
εξωτερικά περιβλήματα χωρίς διαρροές. Κάθε κόλον θα πρέ¬ 
πει να ζυγίζει το πολύ 15 κιλά, ή: , 

β) Οι αμπούλες και οι φιάλες θα πρέπει να στρέφωνται με 
ανασχετικά αντιθλιπτικά υλικά σε ξύλινα κιβώτια με επέν¬ 
δυση φύλλου επιψευδαργυρωμένου χωρίς διαρροές. Κάθε κό¬ 
λον δεν θα πρέπει να ζυγίζει πλέον των 75 κιλών. 

Οι συνδυασμένες συσκευασίες που αναφέρονται στο (α) και 
(β) θα πρέπει να έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί, σύμφωνα με 
το Προσάρτημα Α.5 για την ομάδα συσκευασϊας 1. 

Μεταλλικά καρβονύλια της 3 0 θα πρέπει να συσκευάζονται 2604 
ως εξής: 

1) Σε χυτές φιάλες χωρίς ραφή κατασκευασμένες από κα¬ 
θαρό αλουμίνιο χωρητίκότητος το πολύ 1 λίτρου και πάχους 


τοιχώματος τουλάχιστον 1 χστ., που θα πρέπει να δοκιμαστεί 
σε πίεση τουλάχιστον 1 ΜΡα (10 ΒΑΚ). Οι φιάλες θα πρέπει 
να κλείονται με μεταλλικό βιδωτό πώμα με αδρανή φλάντζα 
που θα πρέπει να βιδώνει σφιχτά στο λαιμό της φιάλης για να 
αποκλειστεί κάθε χαλάρωση κάτω από κανονικές συνθήκλες 
μεταφοράς. 

Το πολύ τέσσαρες αλουμινένιες φιάλες του τύπου αυτού 
μπορούν να συσκευάζονται σε εξωτερικές συσκευασίες από 
ξύλο, ινοσανίδα με άφλεκτα ανασχετικά αντιθλιπτικά υλικά. 

Μία τέτοια συνδυασμένη συσκευασία θα πρέπει να είναι σύμ- 
μορφη με σχεδιαστικό τύπο που έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί 
για ομάδα συσκευασϊας I, σύμφωνα με το Προσάρτημα Α.5. 

Κάθε κόλον θα πρέπει να ζυγίζει το πολύ 10 κιλά. 

2) Σε μεταλλικά δοχεία εφωδιασμένα με τελείως αντιδιαρ- 
ροϊκα συστήματα τα οποία θα πρέπει εν ανάγκη να είναι ασφα¬ 
λισμένα από κάθε μηχανική ζημία με προστατευτικά καλύμ¬ 
ματα. Χαλύβδινα δοχεία χωρητίκότητος το πολύ 150 λίτρων 
θα πρέπει να έχουν πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3 χστ. 
ενώ μεγαλύτερα χαλύβδινα δοχεία και δοχεία κατασκευα¬ 
σμένα από άλλα υλικά θα πρέπει να έχουν τοιχώματα αρκετού 
πάχους ώστε να εξασφαλίζουν ανάλογη μηχανική αντοχή. 

Μεγίστη επιτρεπομένη χωρητικότης δοχείων: 250 λίτρα. Η 
μάζα των περιεχομένων θα πρέπει να είναι το πολύ 1 κιλό 
κατά λίτρο περιεκτ. 

Προτού χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά, τα δοχεία θα 
πρέπει να δοκιμάζονται με υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1 
ΜΡα (10 ΒΑΚ). Η δοκιμασία πιέσεως θα πρέπει να επανα¬ 
λαμβάνεται κάθε πέντε χρόνια και θα πρέπει να περιλαμβάνει 
και λεπτομερή προσεκτική επιθεώρηση του εσωτερικού του 
δοχείου ως και έλεγχο του αποβάρου. Μεταλλικά δοχεία θα 
πρέπει να αναγράφουν τα εξής στοιχεία με ευανάγνωστα και 
ανεξίτηλα γράμματα: 

α) το όνομα της ουσίας ολογράφως (τα ονόματα και των 
δύο ουσιών μπορούν επίσης να αναφέρονται δίπλα - δίπλα σε 
περίπτωση εναλλακτικής χρήσεως. 

β) το όνομα του ιδιοκτήτη του δοχείου. 

γ) το απόβαρο του δοχείου, συμπεριλαμβανομένων και των 
όποιων εξαρτημάτων και συσκευών, όπως βαλβίδες, προστα¬ 
τευτικά καλύμματα κλπ. 

δ) την ημερομηνία (μήνας, έτος) της αρχικής δοκιμασίας 
και τη σφραγίδα του εμπειρογνώμονα που έκαμε τη δοκιμα¬ 
σία. 

ε) τη μεγίστη επιτρεπτή μάζα του περιεχομένου του δο¬ 
χείου σε κιλά. 

ζ) την εσωτερική πίεση (πίεση δοκιμασίας) που θα ασκείται 
κατά το τέστ υδραυλικής πιέσεως. 

1) Ουσίες ταξινομούμενες στην παρ. α) των διαφόρων άρ- 2605 
θρων - ειδών του περιθωρίου 2601 θα πρέπει να συσκευάζο¬ 
νται: 

α) σε χαλύβδινα βαρέλια με μη αφαιρούμενες κεφαλές, 
σύμφωνα με το περιθώριο 3520, ή: 

β) σε αλουμινένια βαρέλια με μη αφαιρούμενες κεφαλές, ■ 
σύμφωνα με το περιθώριο 3521, ή: 

γ) σε χαλύβδινα μπιτόνια σύμφωνα με το περιθώριο 3522, 

ή: 

δ) σε πλαστικά βαρέλια με μη αφαιρούμενες κεφαλές το 
πολύ 60 λίτρων, ή σε πλαστικά μπιτόνια, σύμφωνα με το πε¬ 
ριθώριο 3526 ή: 

ε) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμφωνα 
με το περιθώριο 3537, ή: 

ζ) σε συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερική συσκευασία - 
από γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο, σύμφωνα με το περιθώριο 
3538. 

2) Στερεές ουσίες κατά την έννοια του περιθωρίου 2600 
(2) μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

α) σε βαρέλια με αφαιρουμένη κεφαλή σύμφωνα με το περι¬ 
θώριο 3520 (χαλύβδινα), 3521 (αλουμινένια), 3523 (κό- 
ντρα-πλακέ), 3525 (ινοσανίδα) ή 3526 για πλαστικά υλικά, 
εν ανάγκη με ένα ή περισσοτέρους πυκνοϋφασμένους εσωτερι¬ 
κούς σάκκους, ή: 

β) σε συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα με το περιθώριο 
3538, με ένα ή περισσοτέρους πυκνοϋφασμένους εσωτερικούς 
σάκκους. 
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1) Ουσίες ταξινομούμενες στο (β) των διαφόρων άρθρων - 2606 

ειδών του περιθωρίου 2601 θα πρέπει να συσκευάζονται: 

α) σε χαλύβδινα βαρέλια, σύμφωνα με το περιθώριο 3520, 

ή : 

β) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθώριο 

3521, ή: 

γ) σε χαλύβδινα μπιτόνια, σύμφωνα με το περιθώριο 

3522, ή: 

δ) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια, σύμφωνα με 
το περιθώριο 3526, ή: 

ε) σε συνδυασμένες αυσκευσίες (από πλαστικό υλικό), σύμ¬ 
φωνα με το περιθώριο 3537, ή: 

ζ) σε συνδυασμένες συακευασίες, σύμφωνα με το περιθώριο 

3538. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ στα (α), (β) και (δ): Βαρέλια με αφαιρουμένη 
κεφαλή, επιτρέπονται μόνο για ιξώδεις ουσίες που έχουν 
βαθμό ιξώδους πάνω από 200 χστ. 2 σε 23 0 0 και για στερεά. 

2) Ουσίες ταξινομούμενες στο 15° (β) μπορούν επίσης να 
συσκευάζονται σε συνδυασμένες συσκευασίες (γυαλί πορσε¬ 
λάνη ή κεραμικά), σύμφωνα με το περιθώριο 3539. 

3) Στερεές ουσίες κατά την έννοια του περιθ. 2600(2) μπο- ’ 
ρούν να συσκευάζονται: 

α) σε βαρέλια με αφαιρουμένη κεφαλή, σύμφωνα με το πε- 
ριθ. 3523 (για κόντρα-πλακέ) ή 3525 (για ινοσανίδα), εν 
ανάγκη και με ένα ή περισσοτέρους πυκνοϋφασμένους εσωτε¬ 
ρικούς σάκκους, ή: 

β) σε ανθεκτικούς στο νερό σάκκους, σύμφωνα με το περι¬ 
θώριο 3533 (για ύφασμα), 3534' (για πλεκτό πλαστικό 
υλικό), 3535 (για πλαστικό φύλλο) ή 3536 για ανθεκτικό σε 
νερό χαρτί,' με την προϋπόθεση πως τα εμπορεύματα απο-. 
στέλλονται σαν πλήρες φορτίο ή σακκοι ασφαλίζοντα σε πελά¬ 
τες. 

1) Ουσίες ταξινομούμενες στο (γ) των διαφόρων ειδών του 2607 
περιθωρίου 2601 θα πρέπει να συσκευάζονται: 

α) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθώριο 3520, 

ή ; 

β) σε αλουμινένια βαρέλια σύμφωνα με το περιθώριο 

3521, ή: 

γ) σε χαλύβδινα μπιτόνια, σύμφωνα με το περιθώριο 

3522, ή: 

δ) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιτόνια σύμφωνα με 
το πεςριθώριο 3526, ή: 

ε) σε συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθώριο 
3538, ή: 

ζ) σε συνδυασμένες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή κερα¬ 
μικά) σύμφωνα με το περιθώριο 3539, ή: 

η) σε λεπτές μεταλλικές συσκευασίες σύμφωνα με το περι¬ 
θώριο 3540. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στο (α), (β), (δ) και (η): Βαρέλια με αφαιρού- 
μενες κεφαλές σύμφωνα με (α), (β) και (4) και λεπτές μεταλ¬ 
λικές συσκευασίες σύμφωνες με (η) επιτρέπονται μόνο για 
ιξώδεις ουσίες με βαθμό ιξώδους πάνω από 200 χστ. 2 σε 
23 °0 και για στερεά. 

2) Στερεές ουσίες κατά την ένοια του περιθ. 2600(2) μπο¬ 
ρούν επίσης να συσκευαστούν: 

α) σε βαρέλια με αφαιρουμένη κεφαλή, σύμφωνα με περιθ. 2607 
3523 για κόντρα-πλακέ ή 3525 για ινοσανίδα, εν ανάγκη με 
ένα ή περισσοτέρους πυκνοϋφασμένους εσωτερικούς σάκ¬ 
κους, ή: 

β) σε ανθεκτικούς στο νερό σάκκους σύμφωνα με τα περί-. 
θώρια 3533 για υφάσματα, 3534 (για πλαστικό ύφασμα), 

3535 για πλαστικό φύλλο ή 3536 για ανθεκτικό στο νερό 
χαρτί · 

Τα ανοίγματα των συσκευασιών, εκτός από τιςγυάλινες 2628 
αμπούλες κάωτους κυλίνδρους υπό πίεση, για μεταφορά 
υγρών με ιξώδες κάτω από 200 χστ. 2 /5 σε 23 0 θα πρέπει 
να μπορούν να κλείνουν έτσι ώστε να αποκλείονται διαρροές, 
με δύο συσκευές τοποθετημένες σε σειρά, η μία από τις οποίες 
θα βιδώνει ή θα ασφαλίζεται κατά ανάλογο τρόπο. 

Συσκευασίες περιέχουσες διμεθυλο-αμινο-βοράνιο του 2609 
12°(β) θα πρέπει νε είναι εφοδιασμένες με εξαεριστήρα σύμ¬ 
φωνα με το περιθώριο 3500(8). 

3. Μικτή συσκευασία : 2610 

1) Ουσίες που παλύπτονται από τον ίδιο αριθμό είδους 2611 


μπορούν να συσκευαστούν μαζύ σε συνδυασμένη συσκευασί, 
σύμφωνα με το περιθώριο 3538. 

2) Ουσίες διαφορετικών ειδών της Κλάσεώς 6.1. σε ποσό¬ 
τητες που δεν υπερβαίνουν, κατά συσκευασία, τα τρία λίτρα 
προκειμένου για υγρά και/ή τα 5 κιλά για στερεά, μπορούν 
να συσκευάζονται μαζύ και/ή με εμπορεύματα που δεν υπό- 
κεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ σε συνδυασμένες συσκευασίες 
σύμφωνα με το περιθ. 3538, εφ’ όσον δεν αντιδρούν επικίν¬ 
δυνα μεταξύ των. 

3) Εκτός αν άλλως ειδικά προβλέπεται κατωτέρω, ουσίες 
της Κλάσεως 6.1 σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν κατά δο¬ 
χείο τα 3 λίτρα προκειμένου για υγρά και/ή τα 5 λίτρα προ¬ 
κειμένου για στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζύ σε συν¬ 
δυασμένη συσκευασί σύμφωνα με το περιθ. 3538, με ουσίες ή 
αντικείμενα άλλων κλάσεων, με την προϋπόθεση πως επιτρέ¬ 
πεται ή μικτή συσκευασία και για τις ουσίες ή είδη των κλά¬ 
σεων αυτών, και/ή με εμπορεύματα τα οποία δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις της ΑΏΚ, με την προϋπόθεση ότι δεν αντι¬ 
δρούν επικίνδυνα μεταξύ των. 

4) Οι επόμενες θεωρούνται επικίνδυνες αντιδράσεις: 

α) καύση και/ή ανάδοση σημαντικής θερμότητος 

β) έκλυση αναφλεξίμων και/ή τιξικών αερίων 

γ) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών 

δ) σχηματισμός ασταθών ουσιών.” 

5) Η μικτή συσκευασία οξέων ουσιών με βασικές ουσίες σε 
μία συσκευασία δεν θα επιτρέπεται αν οι δύο αυτές ουσίες εί¬ 
ναι συσκευασμένες σε εύθραυστα δοχεία. 

6) Θ πρέπει νε εφαρμόζονται και να τηρούνται οι διατάξεις 
των περιθωρίων 2001(7), 2002(6) και (7) και 2602. 

7) Άν χρησιμοποιούνται ξύλινα ή ινοσανιδένια κιβώτια, 
κάθε κόλον πρέπει να ζυγίζει πλέον των 100 κιλών. 

Ειδικοί Όροι 

Μεγίστη Ποσό της 

Αρ. Είδους Περιγραφή κατά Ειδικές 

της ουσίας δοχείο κόλον Διατάξεις 

1 0 ΐδροκυανικό οξύ 

3° Πευταχαρονϋλιο Δεν επιτρέπεται μικτή συσκευασία 

σιδήρου και τε- 
τρακαρβουνύλιο 
νικελίου 

2° ΐδροκυανικό οξύ Δεν πρέπει να συ- 

σε διαλύμματα σκευάζεται με ουσίες 

ΐγρά ταξινομού- ή είδη των Κλάσεων 

μένα στο (α) κάθε Ια, Ιβ, Ιγ, 5.2 ή 7 

είδους 0,5 λιτ. 1 λιτρ. 



(Βλέπε Προσάρτημα Α.9). 

1) Κόλα περιέχοντα ουσίες των 1 0 έως 3° ή ουσίες ταξί- 2612 
νομούμενες στο (α) ή (β) άλλων ειδών, θα πρέπει να φέρουν 
πινακίδα σύμφωνα με το υποδ. Νο 6.1 

Άν, ουσίες του 15 0 (β) είναι συσκευασμένες σε συνδυασμέ¬ 
νες συσκευασίες (από-γυαλί, πορσελάνη ή κεραμεικά) σύμ¬ 
φωνα με το περιθ. 3539, περιεκτικότητος το πολύ δλΐτρων, 
τα κόλα θα πρέπει πάντων να φέρουν δύο πινακίδες σύμφωνα 
με το υπόδειγμα Νο 6.1. (βλέπε περιθ. 3901(2). 

2) Κόλα περιέχοντα ουσίες ταξινομούμενες στο (γ) κάθε 
είδους θα πρέπει να φέρουν πινακίδα σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο 6.ΙΑ. Ωστόσο, αν είναι συσκευασμένα υγρά σε 
συνδυασμένες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη κεραμεικά) 
σύμφωνα με το περιθώριο 3539, χωρητικότητος το πολύ 5 
λίτρων, τα κόλα πρέπει να φέρουν δύο πινακίδες σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Νο 6.ΙΑ (βλέπε περιθ. 3901 (2). 

3) Κόλα περιέχοντα ουσίες με σημείο αναφλέξεως κάτω 
των 55°, θα πρέπει επιπλέον να φέρουν πινακίδα σύμφωνα 
με το υπόδειγμα Νο3, ενώ κόλα περιέχοντα χλωροφορμιού- 
χες ενώσεις των 16° ή 17° θα πρέπει επί πλέον να φέρουν 
πινακίδα σύμφωνα με το υπόδ. Νο 8. 

4) Κόλα περιέχοντα εύθραυστες συσκευασίες που δεν παί- 
νονται απ’ έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο αντίθετες πλευρές 
πινακίδα σύμφωνα με το υπόδ. Νο 12. 

5) Κόλα περιέχοντα υγρά σε συσκευασίες των οποίων τα 
κλεισίματα δεν φαίνονται απ’ έξω, επίσης κόλα περιέχοντα 
συσκευασίες με εξαεριστήρες και συσκευασίες με εξαεριστή- 
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ρες αλλά χωρίς εξωτερική συσκευασία, θα πρέπει να φέρουν 
σε δυο αντίθετες πλευρές πινακίδα σύμφωνα με το υπόδ. Νο 

II. 

Β. Στοιχεία στο έγγραφο μεταφοράς : 

1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφο¬ 
ράς θα πρέπει να είναι σύμφωνα με ένα από τα ονόματα που 
υπογραμμίζονται στο περιθ. 2601. Άν ή ουσία δεν αναφέρε- 
ται ονομαστικά, θα πρέπει να αναγράφεται ή χημική ονομα¬ 
σία I./ Η περιγραφή των εμπορευμάτων θα πρέπει να υπογρ- 
μμίζεται και να επακολουθούν στοιχεία της κλάσεως, ο αριθ¬ 
μός είδους (μαζύ με το - τυχόν - γράμμα) και τα αρχικά 
«ΑΟΚ» (ή ΚΙϋ) π.χ. 6.1, II 0 (α) ΑΟΚ. 

2) Για υδροκυανικό οξύ του 1 0 ο αποστολέας θα πρέπει να 
πιστοποιεί στο έγγραφο μεταφοράς: «Το είδος των εμπορευ- 
μέτων και η συσκευασί είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΑΟΚ». 

3) Για ουσίες του 44°, ο αποστολέας θα πρέπει να πιστο¬ 
ποιεί στο έγγραφο μεταφοράς: «Αποθηκευμένα σε ανοικτό 
και ξηρό μέρος επί 3 ημέρες τουλάχιστον». 

4) Για αποστολές χημικώς ασταθών ουσιών, ο αποστο¬ 
λέας θα πρέπει να πιστοποιεί στο έγγραφο μεταφοράς: «Ελή- 
φθησαν μέτρα σύμφωνα με το περιθ. 2600(3)». 

Κενές Συσκευασίες 

1) Άν οι κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, του 91° είναι 
σάκοι, αυτοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε κιβώτια ή σε 
υδατοστεγείς σάκκους για να προληφθεί διαρροή ουσίας. 

2) 'Αλλες ακαθάριστες κενές συσκευασίες του 91 0 θα πρέ¬ 
πει να κλείνονται με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο βαθμό στε- 
γανότητος, σαν να ήσαν πλήρεις. 

3) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστε, του 91 ° θα πρέπει να 
φέρουν τις ίδιες πινακίδες κινδύνου σαν να ήσαν πλήρεις. 

4) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να 
συμφωνεί με ένα από τα ονόματα που υπογραμμίζονται στην 
91° π.χ.: Κενή σσκευασία, 61, 91° Α0Κ. Η περιγραφή 
αυτή θα πρέπει να υπογραμμίζεται. Σε περίπτωση κενών βυ¬ 
τιοφόρων οχημάτων, κενών δεξαμενών, κενών κοντέηνερο 
και κενών μικρών κοντέηνερς χύμα εμπ/των, ακαθαρίστων, 
η περιγραφή αυτή θα συπληρώνεται με την προσθήκη της 
φράσεως: «τελευταίο φορτίο» μαζύ με το όνομα και αριθμό εί¬ 
δους των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν την τελευταία 
φορά, π.χ. τελευταίο φορτίο: ΡΗΕΝΟΓ, 13°(β). 

1. Σε περίπτωση παρασιτοκτόνων, το όνομα που θα γράφε¬ 
ται, θα πρέπει να είναι εκείνο που δίδεται στο 150 8ΤΑΝ- 
ΟΑΚϋ Κ. 1750 - 1981 αν είναι καταχωρισμένο. 

ΚΛΑΣΗ 6.2. ΑΠΕΧΘΕΙΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΛΕΣ 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΜΟΛΥΝΣΗ 
1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΩΝ 

Μεταξύ των υλών και ειδών που καλύπτονται υπό τον τί¬ 
τλον Κλάση 6.2., μόνον εκείνες που αναγράφονται στο περι¬ 
θώριο 2651 γίνονται δεκτές προς μεταφοράν, και μόνον υπό 
την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος 
και του Παραρτήματος Β. Οι ύλες αυτές και είδη που γίνο¬ 
νται δεκτά για μεταφορά υπό ορισμένους όρους θεωρούνται 
ως ύλες και είδη της ΑΟΚ. 

1. (α) Νωποί τένοντες, ξακρίδια νωπών δερμάτων, μη 
ασβεστωμένων ή αλατισμένων, απορρίματα από νωπούς 
τένοντες ή από ξακρίδια νωπών δερμάτων 

Σημείωση: Ξακρίδια υγρών νωπών δερμάτων, ασβεστο- 
μένων ή αλατισμένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της 
ΑΟΚ. 

β) νωπά κρέατα, ή οπλές μη καθαρισμένες από κόκκαλο και 
μαλακά συναφή μέρη, νωπά κόκκαλα μη καθαρισμένα από 
το κρέας ή άλλα μαλακά συναφή μέρη- 

γ) ακατέργαστες γουρουνότριχες και μαλλί· 

2. Νωπά δέρματα, μη αλατισμένα ή αλατισμένα, από τα 
οποία προκλητικές ποσότητες αίματος ή άλμης στάζουν. 

Σημείωση: Κανονικώς αλατισμένα δέρματα περιέχοντα 
μικράν μόνον ποσότητα υγρασίας δεν υπόκεινται στις διατά¬ 
ξεις της ΑΟΚ. 

3. Καθαρισμένα ή ξηραμένα κόκκαλα, καθαρισμένα ή ξηρα¬ 
μένα κέρατα και οπλές. 


Σημείωση: Ξηρά κόκκαλα από τα οποία αφαιρέθηκε το λί¬ 
πος, μη αναδύοντα βρώμικη (σάπια) οσμή, δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις της Α0Κ . 

2613 4. Νωπές ρενέτες μοσχαριού, καθαρισμένες από όλα τα 

2614 ίχνη εδωδίμου ύλης. 

Σημείωση: Ξηραμένες ρενέτες μοσχαριού (ΟΑΙ.Γ ΚΕΝ- 
ΝΕΤ5) που δεν αναδύουν προκλητικήν οσμήν δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις της ΑΟΚ. 

5. Πεπιεσμένα υπολείμματα εκ της κατασκευής δερματό¬ 
κολλας (ασβεστούχα υπολείμματα, υπολείμματα από το 
ασβέστωμα ξακριδιών δερμάτων, ή υπολείμματα χρησιμο¬ 
ποιούμενα ως λιπάσματα). 

6. Μη πεπιεσμένα υπολείμματα εκ της κατασκευής δερ¬ 
ματόκολλας. 

7. Μη μολυνθέντα ούρα προστατευόμενα κατα της απο- 
συνθέσεως. 

8. Ανατομικά τεμάχια, εντόσθια και αδένες. 

α) μη - μολυνθέντα 

β) μολυνθέντα 

9. Κοπριά 

10. Περιττώματα 

11. 'Αλλες ύλες ζώων, απεχθείς ή δυνάμενες να προκα- 

2615 λέσουν μόλυνσιν, μη ήδη ειδικώς αναφερθείσαι εις 1° έως 

-2621 10°. 

12. Κενά είδη συσκευασίας και κενοί σάκκοι που περιείχαν 

2622 ύλες των 1° έως 8°, 10° και 11° και φύλλα που χρησιμοποιή¬ 
θηκαν για κάλυμμα των υλών της Κλάσεως 6.2. · 

Σημείωση: Εάν δεν εκκαθαρίσθηκαν, τα είδη αυτα της συ¬ 
σκευασίας, σάκκοι και φύλλα δεν γίνονται δεκτά για μετα¬ 
φορά. 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας 

1) Τα είδη συσκευασίας θα είναι έτσι κλεισμένα και στε¬ 
γανά ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια του περιε¬ 
χομένου. 

2) Τα είδη συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των κλει¬ 
σιμάτων των, πρέπει να είναι επαρκώς άκαμπτα και γερά σε 
όλα τα μέρη τους για νά αποφεύγεται οποιαδήποτε χαλά¬ 
ρωση διαρκούσης της μεταφοράς και πρέπει να τηρούν τους 
συνήθεις όρους μεταφοράς. Ειδικώτερα οσάκις οι ύλες είναι 
σε υγρά κατάσταση ή είναι υποκείμενες σε ζυμώσεις, τα δο¬ 
χεία και τα κλεισίματα αυτών πρέπει, εκτός εάν το άρθρο το 

2623 τιτλοφορούμενο «Συσκευασία μιας ύλης», προβλέπει άλλω- 

-2649 στε, να είναι σε θέση να ανθίστανται σε οποιαδήποτε πίεση η 

οποία, λαμβανομένης επίσης υπόψη της παρουσίας του αέ- 
ρος, ενδέχεται να εγερθεί εσωτερικώς των δοχείων κατα την 
συνήθη μεταφοράν. Για τον σκοπόν αυτόν ελεύθερος χώρος 
πρέπει να αφήνεται, λαμβανομένης υπόψη της διαφοράς με¬ 
ταξύ της θερμοκρασίας των υλών κατά τον χρόνον της πλη- 

2650 ρώσεως και της ανωτάτης μέσης θερμοκρασίας την οποίαν 
ενδέχεται να φθάσουν διαρκούσης της μεταφοράς. 

3) Ουδέν ίχνος του περιεχομένου πρέπει να κολλά στο 
εξωτερικό των κόλων. 

2. Συσκευασία μιας ύλης 

Οι ύλες της 1° θα συσκευάζονται: 

(α) εάν δεν αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο: 

1. σε μεταλλικά δοχεία εφοδιασμένα με ασφαλές κλέίσιμο 
ικανό να λειτουργεί σε εσωτερική πίεση, ή σε κάδους, μικρά 
βυτία (λεκάνες) ή κιβώτια· ή 

2651 2. στη περίπτωση των υλών της 1° (γ) σε ξηρά κατά¬ 
σταση, επίσης σε σάκκους, υπό τον όρον ότι η κακή οσμή 
μπορεί να αφαιρεθεί δι’ απολυμάνσεως. Στη περίπτωση υλών 
όχι σε ξηρά κατάσταση, η συσκευασία σε σάκκους επιτρέπε¬ 
ται μόνον από της 1ης Νοεμβρίου μέχρι της 15ης Απριλίου· , 

β) εάν αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο: 

1. σε είδη συσκευασίας οριζόμενα εν (α) 1,.ανωτέρω· ή 

2. υπό τον όρον ότι η κακή οσμή μπορεί να αφαιρεθεί δι’ 
απολυμάνσεως, σε σάκκους εμποτισμένους με καταλληλα 
απολυμαντικά. 

Οι ύλες της 2° θα συσκευάζονται: 

(α) εάν δεν αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο: 

1. σε κάδους, μικρές λεκάνες ή κιβώτια· ή 

2. κατά τους μήνες από Νοεμβρίου μέχρι Φεβρουάριου 
συμπεριλαμβανομένων, σε σάκκους εμποτισμένους με κα- 


2652 


2653 


2654 
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τάλληλα απολυμαντικά, υπό τον όρον ότι η κακή οσμή μπο¬ 
ρεί να αφαιρεθεί δι’ απολυμάνσεως· 

β) εάν αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο: 

1. σε είδη συσκευασίας οριζόμενα εν (α) 1. ανωτέρω· 

2. υπό τον όρον ότι η κακή οσμή μπορεί να αφαιρεθεί δι’ 
απολυμάνσεως, σε σάκκους εμποτισμένους με κατάλληλα 
απολυμαντικά. 

Οι όλες της 3° θα συσκευάζονται σε κάδους, μικρές λεκά- 2655 
νες, κιβώτια, μεταλλικά δοχεία ή σάκκους. 

Οι ύλες της 4° θα συσκευάζονται: 2656 

(α) εάν δεν αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο: 

σε κάδους, μικρές λεκάνες, κιβώτια, μεταλλικά δοχεία ή 
σάκκους· 

β) εάν αποστέλλονται ως πλήρες φορτίο: σε οποιαδήποτε 
κατάλληλα είδη συσκευασίας. 

Οι ύλες της 5° και 6° θα συσκευάζονται σε κάδους (βυτία, 2657 
βαρέλια), μικρές λεκάνες, κιβώτια ή μεταλλικά δοχεία. 

Οι ύλες της 7” θα συσκευάζονται σε ερμητικώς κλεισμένα 2658 
δοχεία κατασκευασμένα από γαλβανισμένο φύλλο-μετάλ- 
λου. 

.1) Οι ύλες της 8° θα συσκευάζονται σε μεταλλικά δοχεία 2659 
εφοδιασμένα με κατάλληλο κλείσιμο ικανό να λειτουργεί σε 
εσωτερική πίεση, σε κάδους ή μικρές λεκάνες· οι ύλες της 8“ 

(α) μπορούν επίσης να συσκευασθούν σε κιβώτια. 

2) Οι ύλες της 8” μπορούν επίσης να συσκευάζονται ως 
κάτωθι: 

α) ύλες της 8° (α), σε δοχεία κατασκευασμένα από ύαλο, 
πορσελάνη, είδη κεραμεικής, μέταλλο ή κατάλληλο πλα¬ 
στική ύλη. Τα δοχεία αυτά θα τοποθετούνται, είτε ένα - ένα 
είτε ομαδικά, σε γερό ξύλινο κιβώτιο, με απορροφητικό απο¬ 
σβεστικό υλικό εάν τα δοχεία είναι εύθραυστα. Εάν οι προς 
μεταφοράν ύλες έχουν εμβυθισθεί σε διατηρητικό ρευστό, οι 
απορροφητικές ύλες θα είναι επαρκούς ποσότητος ώστε να 
απορροφηθεί όλο το ρευστό. Το διατηρικό ρευστό δεν πρέπει 
να είναι εύφλεκτο. Κόλα ζυγίζοντα πάνω από 30 ΚΟ θα είναι 
εφοδιασμένα με χειρολαβάς· 

β) ύλες της 8° (β), σε κατάλληλα δοχεία τοποθετημένα με 
αποσβεστικό υλικό σε γερό ξύλινο κιβώτιο έχον μεταλλικήν 
επένδυση καταστάσαν στεγανήν π.χ. δια συγκολλήσεως. 

Κόλα ζυγίζονται πάνω από 30 ΚΟ θα είναι εφοδιασμένα με 
χειρολαβάς· 


Οι ύλες της 9° θα αποστέλλονται μόνον χύμα. 2660 

Οι ύλες της 10° θα συσκευάζονται σε δοχεία κατασκευα- 2661 

σμένα από φύλλο - μετάλλου. 

Οι ύλες της 11° θα συσκευάζονται σε μεταλλικά δοχεία 2662 
εφοδιασμένα με κλείσιμο ασφαλείας ικανό να λειτουργεί σε 
εσωτερική πίεση, ή σε κάδους, μικρές λεκάνες ή κιβώτια. 

3. Μικτή συσκευασία 2663 


' Υλες αναγραφόμενες υπό αριθμόν είδους του περιθωρίου 
2651 μπορούν να συμπεριληφθούν στο αυτό κόλον μόνον με 
ύλες αναγραφόμενες υπό τον αυτόν αριθμόν είδους, και τότε 
μόνον υπό τον όρον ότι θα χρησιμοποιηθούν τα είδη συσκευα¬ 
σίας τα προβλεπόμενα υπό των άρθρων Α.Ι. και 2 ανωτέρω. 

4. Ενδείξεις ίμαρκάρισμα) και ετικέτες κινδύνου επί των 2664 
κάλων (βλέπε Προσθήκην Α.9) 

Κόλα περιέχοντα εύθραυστα δοχεία αόρατα από έξω θα 
φέρουν ετικέτα σύμφωνον προς το μοντέλο Νο 9. Εάν τα εύ¬ 
θραυστα .δοχεία περιέχουν υγρά, τα κόλα, επιπροσθέτως, 
εκτός της περιπτώσεως των σφραγισμένων αμπουλών, θα 
φέρουν ετικέτες σύμφωνες προς το μοντέλο Νο 8· οι ετικέτες 
αυτές θα τοποθετούνται ψηλά σε δύο ετικέτες αντίθετες πλευ¬ 
ρές των κιβωτίων ή κατά τρόπον ισοδύναμον όταν χρησιμο¬ 
ποιούνται άλλα είδη συσκευασίας. 

2665 

Β. Στοιχεία εγγράφου μεταφοράς 2666 

Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφοράς 
πρέπει να συμφωνεί με μία των ονομασιών των υπογραμμι¬ 
σμένων στο περιθώριο 2651. Οσάκις η ονομασία της ύλης 
δεν σημειούται, θα χρησιμοποιείται η εμπορική ονομασία. Η 
περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να υπογραμμίζεται και 
ακολουθείται από τα στοιχεία της Κλάσεως, τον αριθμόν του 
είδους (μαζί με το, τυχόν, γράμμα) και τα αρχικά «ΑΟΒ» ή 
«ΚΙϋ» (π.χ. 6.2, 1° (α), ΑϋΚ. 

Γ. Κενά είδη συσκευασίας. 

1) Τα είδη της 12° θα καθαρίζονται και επεξεργάζονται με 2673 
κατάλληλα απολυμαντικά. 


2674 

2. Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς πρέπει να είναι: -2699 
«Κενή συσκευασία (ή κενός σάκκος, ή φύλλον), 6.2, 12°, 

ΑϋΚ (ή ΚΙ Ο)» Η περιγραφή αυτή πρέπει να υπογραμμίζε¬ 
ται. 

ΚΛΑΣΙΣ 7 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΣ ΥΛΕΣ 

Εισαγωγή . 

(1) Αντικείμενον 2700 

(α) Μεταξύ των υλών με ειδικήν ενέργειαν άνω των 0.002 

ΜΙΟΚΟΟυΚΙΕ ανά γραμμάριον και ειδών περιεχόντων τέ¬ 
τοιες ύλες, μόνον εκείνες και εκείνα που σημειούνται στους 
πίνακες του περιθωρίου 2703 γίνονται δεκτά για μεταφορά 
και τότε μόνον υπό τους όρους τους ανεφερομένους στους κα¬ 
ταλλήλους πίνακες του ρηθέντος περιθωρίου και στη προ¬ 
σθήκη Α.6 (περιθώρια 3600 - 3699). 

(β) Οι εν (α) ανωτέρω ύλες και είδη είναι ύλες και είδη της 
ΑΕ)Κ. 

ΣΗΜΕΙΩΣ1Σ: Καρδιακοί βηματοδότες περιέχοντες ρα- 
διενεργείς ύλες, όταν έχουν χειρουργικώς εμφυτευθεί σδε 
ασθενείς ή μεταφέρονται ραδιοφάρμακα εντός των ασθενών 
κατά την ιατρικήν των θεραπείαν, δεν υπόκεινται στην ΑΠΚ. 

(2) Ορισμοί και επεξηγήσεις 
Α και Α 2 

«Α^ σημαίνει την ανωτάτη ενέργεια ειδικής μορφής ραδιε¬ 
νεργών υλών που επιτρέπεται για κόλον Τύπου Α. «Α 2 » ση- 
μαίνει' την ανωτάτη ενέργεια ραδιενεργών υλών, πλην των 
ειδικής μορφής ραδιενεργών υλών, που επιτρέπεται για κό- 
λόν Τύπου Α. Οι τιμές είτε απαριθμούνται στη Προσθήκη 
Α.6 Γΐίναξ XXI είτε μπορούν να εξαχθούν σύμφωνα με την 
διαδικασία την περιγραφομένην στα περιθώρια 3690 και 
391 της Προσθήκης Α.6. 

Επιτρεπτέος αριθμός κόλων 

«Επιτρεπτέος αριθμός 1 /κόλων» σημαίνει τον ανώτατον 
αριθμόν κόλων Διασπαστής Κλάσεως II ή Διασπαστής Κλά¬ 
σεως III που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ένα μέρος κατά" 
την διάρκειαν της μεταφοράς ή διαρκούσης της αποθηκεύ- 
σεως κατά την διαμετακόμισιν (ΤΚΑΝ5ΙΤ 5ΤΟΚΑΟΕ). 

1/ Όταν η ομάδα αποτελείται από κόλα διαφόρων σχε¬ 
δίων, ο ανώτατος αριθμός κόλων θα είναι τέτοιος ώστε να 
ικανοποιείται ο παραπάνω τύπος. 

^ + ^3- + ....δεν θα υπερβαίνει την I. Ατό τύπο 
”ι Ν 2 Ν 3 . 

αυτόν τα ν , ν 2 , ν 3 .είναι οι αριθμοί των κολών για τα 

οποία οι αντίστοιχοι επιτρεπτέοι αριθμοί είναι τα Ν 2 , Ν 3 , 

•. αντιστοίχως. 

Σύστημα Συστολής: 

«Σύστημα Συστολής» σημαίνει τα συστατικά στοιχεία της 
συσκευασίας τα οριζόμενα υπό του σχεδιαστού και προοριζό- 
μενα να αυγκρατήσουν την ραδιενεργό ύλη διαρκούσης της 
μεταφοράς 

Σχέδιο 

«Σχέδιο» σημαίνει την περιγραφή ύλης ειδικής μορφής, ή 
κόλου ή συσκευασίας συγκεκριμένου είδους, η οποία παρέχει 
τη δυνατότητα της πλήρους αναγνωρίσεως αυτών. Η περι¬ 
γραφή μπορεί να περιλαμβάνει προσδιαγραφές, μηχανικά 
σχέδια, εκθέσεις δεικνύουσες τη συμμόρφωση προς τους κα¬ 
νονιστικούς (ρυθμιστικούς) όρους, και λοιπά σχετικά έγ¬ 
γραφα. 

Διασπαστές Ύλες 

«Διασπαστή Ύλη» σημαίνει πλουτόνιο - 238, πλουτόνιο - 
239, πλουτόνιο 241, ουράνιο - 233, ουράνιο 235 και όλες οι 
ύλες που περιέχουν οιαδήποτε των ραδιοπυρηνικών αυτών. 
Μη-ακτινοβόλον φυσικόν και εξασθενημένον ουράνιον δεν συ- 
μπεριλαμβάνονται στον ορισμόν αυτόν. 

Χαμηλής - στάθμης στερεές ραδιενεργείς ύλες . 

«Χαμηλής - στάθμης στερεές ραδιενεργός ύλη» (ΕΕ5) 
σημαίνει οιαδήποτε των κατωτέρω: 

(α) Στερεά (π.χ. ενοποιημένα υπολείματα, ενεργείς ύλες) 
στα οποία: 

(I) η ενέργεια κατά την συνήθη μεταφοράν είναι και παρα¬ 
μένει κατανεμημένη σε ολόκληρο το στερεό ή τη συλλογή 
στερεών ή είναι και παραμένει ομοιόμορφα κατανεμημένη σε 
στερεό συμπαγή άγοντα συνδέσεως (όπως σκυρόδεμα, πισά- 
σφαλτος, κεραμικόν)· 
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(II) η ενέργεια είναι και παραμένει αδιάλυτη σε τρόπον ρα¬ 
διενεργού ύλης ανά χόλον προερχομένη εκ των επιδράσεων 
του ανέμου, βροχής, κλπ., ή και από ολικής βύθισιν στο νερό 
να περιορίζεται κάτω των 0.1. Α 2 σε χρονική περίοδο μιας 
εβδομάδας· και 

(III) η μέση ενέργεια ολοκλήρου της ραδιενεργού ύλης δεν 
υπερβαίνει 2 X 10*3 Α 2 /Γραμμ. 

(β) Είδη μη-ραδιενεργούσης ύλης τα οποία μολύνονται με 
ραδιενεργόν ύλην, υπό τον όρον ίτι η ραδιενεργός μόλυνση εί¬ 
ναι μορφής μη δυναμένη ευχερώς να διασπαρεί και ότι το μέ¬ 
σον επίπεδον μολύνσεως σε Ιμ 2 (ή σε χώρο επιφάνειας εών ο 
χώρος είναι κάτω του Ιμ 2 ) δεν υπερβαίνει τα: 

740ΚΒ9/ΈΜ 2 για πομπούς β και γ και τους χαμηλής - 
τοξικότητας πομπούς α τους σημειουμένους στον Πίνακα 
XIX της Προσθήκης Α.6· και τα 74ΚΒΘ/ΘΜ 2 για άλλους 
πομπούς α. 

Ύλες Χαμηλής Ειδικής Ενέργειας (I) 

«'Τλες Χαμηλής Ειδικής Ενέργειας (I)» (Ε5Α) σημαίνει 
οιαδήποτε των κάτωθι: 

(α) Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και φυσικά ή χημικά 
συπυκνώματα των μεταλλευμάτων αυτών 

(β) Μη-ακτινοβόλον φυσικόν ή εξασθενημένον ουράνιον ή 
μη-ακτινοβόλος φυσικόν θόριον 

(γ) Οξείδιο του τριτίου σε υδατώδη διαλύμματα, υπό τον 
όρον ότι το συμπύκνωμα δεν υπερβαίνει τα 0.37ΤΒ§/Κ. 

(δ) 'Τλες στις οποίες η ενέργεια είναι ομοιόμορφα κατανε¬ 
μημένη και οι οποίες εαν εμειούντο στον κατώτατο όγκο αυ¬ 
τών υπό συνθήκας προφανώς αντιμετωπιζομένας κατά την 
μεταφορά, όπως διάλυση στο ύδωρ και μετέπειτα επανακρυ- 
στάλλωση· κατακρήμνιση (καθίζημα)· καύσις· απόξεση 
(εκτριβή)· κλπ., θα είχαν μέση ειδικήν ενέργειαν όχι μεγα- 
λυτέραν των 10' 4 Α 2 /0 (γραμμ.)· 

(ε) Είδη μη-ραδιενεργού ύλης τα οποία μολύνονται με ρα¬ 
διενεργό ύλην, υπό τον όρον ότι η μη-καθορισμένη μόλυνση 
επιφάνειας δεν υπερβαίνει δέκα φορές τις τιμές του Πίνακος 
XIX της Προσθήκης Α.6 και ότι το μολυνθέν είδος ή η επ’ 
αυτού μόλυνση, εάν εμειούτο στον κατώτατο όγκο αυτής υπό 
συνθήκας πιθανώς αντιμετωπιζομένας κατά την μεταφορά, 
όπως διάλυση στο ύδωρ και μετέπειται επανακρυστάλλωση· 
κατάμνιση (καθίζημα)· καύση- απόξεση (εκριβή)· κλπ. θα 
είχε μέσην ειδικήν ενέργειαν όχι μεγαλύτερη των 10~ 4 Α 2 /Ο 
(γραμμ.). 

Ύλες χαμηλής ειδικής ενεργείας (II) 

«Ύλες χαμηλής ειδικής ενεργείας (II)» σημαίνει οιανδή- 
ποτε των κατωτέρω: 

(α) Ύλες στις οποίες η ενέργεια κατά την συνήθη μεταφο¬ 
ράν είναι και παραμένει ομοιόμορφα κατανεμημένη και στις 
οποίες η μέση ειδική ενέργεια δεν υπερβαίνει τα 10"4 Α 2 /0 
(γραμμ.)· 

(β) Είδη μη-ραδιενεργού ύλης που μολύνονται με ραδιε¬ 
νεργόν ύλην, υπό τον όρον ότι η ραδιενεργός μόλυνσις είναι 
μορφής μη ευχερώς δυναμένης να διασπαρεί και ότι το επίπε¬ 
δον μέσης μολύνσεως σε I μ 2 (ή σε χώρον επιφάνειας εάν ο 
χώρος αυτός είναι κάτω του I μ 2 ) δεν υπερβαίνει τα: 
37ΚΒ§/ΘΜ 2 για πομπούς β και γ και χαμηλής τοξικότητος 
πομπούς α αναφερομένους στον Πίνακα XIX της Προσθήκης 
Α.6· και 37ΚΒ§/0Μ 2 για άλλους πομπούς α. 

Ανωτάτη πίεσις κανονικής λειτουργίας 
«Ανωτάτη πίεσις κανονικής λειτουργίας» σημαίνει την 
ανωτάτη πίεσιν άνω της ατμοσφαιρικής πιέσεως σε μέσον 
επίπεδον θαλάσσης η οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο 
σύστημα συστολής σε χρονική περίοδον ενός έτους υπό συν¬ 
θήκες θερμοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας αντιστοιχού¬ 
σες στις περιβαλλοντικές συνθήκες μεταφοράς ελλείψει εξαε- 
ρισμού, εξωτερικής ψύξεως δι’ επικουρικού συστήματος, ή 
μοχλών λειτουργίας κατά την διάρκεια της μεταφοράς. 
Πολύπλευρος Έγκριση . 

«Πολύπλευρος έγκριση» σημαίνει έγκριση της αρμόδιας 
αρχής της χώρας προελεύσεως και της αρμόδιας αρχής κάθε 
χώρας στην επιφάνεια της οποίας πρόκειται να διεξαχθεϊ η 
αποστολή. 

Κόλον 

«Κόλον Τύπου Α» σημαίνει συσκευασία Τύπου Α με το πε¬ 
ριυβρισμένο ραδιενεργό περιεχόμενό του. Επειδή το περιεχό¬ 
μενο ενός κόλου Τύπου Α περιορίζεται σε Α 1 ή Α 2 , ένα τέτοιο 


κόλον δεν χρειάζεται την έγκρισιν της αρμόδιας αρχής. 

«Κόλον Τύπου Βϋ)» σημαίνει συσκευασία Τύπου Β, μαζί 
με το ραδιενεργό περιεχόμενό του, το οποίον εφ’ όσον έχει 
σχεδιασθεί σύμφωνα με καθορισμένο σχέδιο και τα κριτήρια 
συστολής απαιτεί ετερόπλευρον (μονόπλευρον) έγκρισιν μό¬ 
νον του σχεδίου του κόλου και οιωνδήποτε όρων στοιβασίας 
που ενδέχεται να είναι απαραίτητοι για διάχυση της θερμό- 
τητος. 

«Κόλον Τύπου Β(Μ)» σημαίνει συσκευασία Τύπου Β, μαζί 
με το ραδιενεργό περιεχόμενό του, εφ’ όσον το σχέδιό του δεν 
πληροί ένα ή περισσότερα ειδικά συμπληρωματικά σχεδιά- 
σεως για κόλα Τύπου ΒΕΙ) βλέπε περιθώριο 3605 της Προ¬ 
σθήκης Α.6) απαιτεί πολύπλευρον έγκριση του σχεδίου του 
κόλου και, υπό ωρισμένας συνθήκες, των όρων προωθή- 
σεως. 

Συσκευασία 

«Συσκευασία» σημαίνει τη συναρμολόγηση συστατικών 
μερών απαραιτήτων να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς 
τους όρους συσκευασίας της παρούσας Κλάσεως. Μπορεί, ει¬ 
δικότερα, να αποτελείται από 'ένα ή περισσότερα δοχεία, 
απορροφητικό υλικό, χωρίσματα, προστασία (θωράκισις) 
κατά της ακτινοβολίας, και μηχανισμούς ψύξεως, για την 
απορρόφηση μηχανικών κρούσεων (σοκ) και για θερμική μό¬ 
νωση. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν το όχημα με το 
σύστημα στερεώσεως (ακινητοποιήσεως) (ΤΙΕ-ΠΟΨΝ 
8Υ5ΤΕΜ) όταν προορίζονται να αποτελόσουν αναπόσπαστον 
τμήμα της συσκευασίας. 

«Συσκευασία Τύπου Α» σημαίνει συσκευασία η οποία κατά 
τη συνήθη μεταφορά είναι ικανή να εμποδίσει οιανδήποτε 
απώλειαν ή διασποράν του ραδιενεργού περιεχομένου και συ- 
γκρατήσει την προστατευτική του λειτουργία. Οι όροι της 
κανονικής μεταφοράς θα ανατυπούνται βάσει των ελέγχων 
των προβλεπομένων υπό του περιθωρίου 3635 και 3636 
της Προσθήκης Α.6, τους οποίους ελέγχους η συσκευασία θα 
εικονίζει ότι διεξήλθε. 

«Συσκευασία Τύπου Β» σημαίνει συσκευασία η οποία είναι 
ικανή να ανθέξει όχι μόνον στους όρους της κανονικής μετα¬ 
φοράς, όπως η συσκευασία τύπου Α, αλλά και σε ατύχημα 
μεταφοράς. Οι όροι (συνθήκες) ενός τέτοιου ατυχήματος θα 
ανατυπούνται βάσει των ελέγχων των προβλεπομένων υπό 
των περιθωρίων 3635 έως 3637 της Προσθήκης Α.6, τους 
οποίους ελέγχους η συσκευασία, θα εικονίζεται ότι διεξήλθε 
υπό τας ομοίως προβλεπομένας συνθήκας (όρους). 

Επίπεδον Ακτινοβολίας 

«Επίπεδον Ακτινοβολίας» σημαίνει την αντίστοιχον ισοδύ¬ 
ναμον προς ραδιενεργόν δόση τιμή εκφραζομένην εις ΜΙΕΕΙ- 
ΒΕΜ ωριαίως. Τα επίπεδα ακτινοβολίας μπορούν να καθο¬ 
ρίζονται δι’ οργάνων, σε συνδυασμό με τη χρήση πινάκων με¬ 
τατροπής οσάκις απαιτείται ή με υπολογισμόν. Μετρημένες 
ή υπολογισθείσες πυκνότητες ροής ουδετερονίου μπορούν να 
μετατρέπονται σε επίπεδα ακτινοβολίας με τη χρήση των 
στοιχείων των διδομένων στον παρακάτω πίνακα. 

Πυκνότητες ροής ουδετερονίου θεωρούμενες ως 
ισοδύναμες προς επίπεδο ακτινοβολίας των 10 υδν/ωρ. 

(1 ΜΚΕΜ/Η) (ωριαίως) 


Ενέργεια ουδετερονίου 

Πυκνότητα ροής ισοδύναμη 
προς 10 ϋν/Η 

I ΜΚΕΜ/Η (Ν/ΘΜ 2 .5), 

Θερμική (ΤΗΕΚΜΑΕ) 

268 ■ 

5 ΚΕν 

228 

20 ΚΕν 

112 

100 ΚΕν 

32 

500 ΚΕν 

-12 

1 ΜΕν 

7.2 

5 ΜΕν 

7.2 

10 ΜΕν 

6.8 


Σημείωση: Ισοδύναμες πυκνότητες ροής για ενέργειες με¬ 
ταξύ των ανωτέρω αναφερομένων θα λαμβάνονται δια γραμ¬ 
μικής παρεμβολής. 
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Ραδιενεργό περιεχόμενο 

«Ραδιενεργό περιεχόμενο» σημαίνει τη ραδιενεργόν ύλην 
μαζί με οποιαδήποτε μολυνθέντα στερεά, υγρά ή αέρια του 
χόλου. 

Ραδιενεργός ύλη ειδικής μορφής 
«Ραδιενεργός ύλη ειδικής μορφής» σημαίνει είτε μη- 
δυναμένη να διασπαρεί στερεά ραδιενεργός ύλη είτε σφραγι¬ 
σμένη κάψουλα περιέχουσα ραδιενεργόν ύλην. Η σφραγι¬ 
σμένη κάψουλα θα είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να μπο¬ 
ρεί να ανοιχθεί μόνον με την καταστροφήν αυτής. Η ραδιε¬ 
νεργός ύλη ειδικής μορφής θα πληροί τους κάτωθι όρους: 

(α) Θα έχει τουλάχιστον μία διάσταση όχι κάτω των 5 
χιλ.· και 

(β) Θα πληροί τους σχετικούς όρους ελέγχου τους οριζο- 
μένους υπό των περιθωρίων 3640 έως 3642 της Προσθή¬ 
κης Α.6. 

Γενικώς, η έννοια «Ειδικής μορφής» παρέχει τη δυνατό¬ 
τητα στις ύλες που παρουσιάζουν υψηλότερον επίπεδον ενέρ¬ 
γειας να συμπεριλαμβάνονται σε κόλον Τύπου Α. 

Ειδική ενέργεια 

Η «ειδική ενέργεια» ραδιοπυρηνικού σημαίνει την ενέρ¬ 
γειαν ραδιοπυρηνικού ανά μάζαν μονάδος. Η ειδική ενέργεια 
ύλης στην οποία τα ραδιοπυρηνικά έχουν βασικώς ομοιομόρ- 
φως κατανεμηθεί είναι η ενέργεια της ύλης αυτής ανά μάζα 
μονάδος. 

Δείκτής Μεταφοράς 

Ο «δείκτης μεταφοράς» ενός χόλου σημαίνει: 

(α) Τον αριθμόν ο οποίος εκφράζει το επίπεδον της ανωτά- 
της ακτινοβολίας σε ΜΙΕΕΙΚΕΜ ωριαίως σε 1 μ. εκ της 
εξωτερικής επιφάνειας του κόλου' ή 

(β) προκειμένου περί κόλων της Διασπαστής Κλάσεως II ή 
Διασπαστής Κλάσεως III, τον ανώτερον των παρακάτω 
αριθμών: 

ο αριθμός ο οποίος εκφράζει το επίπεδον της ανωτάτης 
ακτινοβολίας, ως υπό στοιχείου (α) ανωτέρω, και ο αριθμός ο 
λαμβανόμενος δια διαιρέσεως του 50 με τον επιτρεπόμενου 
αριθμόν τοιούτων κόλων. 

Ο «δείκτης μεταφοράς» δοχείου σημαίνει είτε: 
το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς όλων των κόλων 
εντός του δοχείου, πλην των δοχείων των μεταφερόντων 
κόλα Διασπαστής Κλάσεως III, ο δείκτης μεταφοράς θα είναι 
50 εκτός εάν το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς των κό¬ 
λων αναγκαίοι υψηλότερον αριθμόν. 

είτε για δοχεία μη μεταφέροντα κόλα των Διασπαστών 
Κλάσεων II ή III και υπό πλήρες φορτίου, ο αριθμός ο οποίος 
εκφράζει το επίπεδον ανωτάτης ακτινοβολίας εις ηιδν/Η επι 
100 ή σε ΓΠΓβηι/Η σε 1 μ. εκ της εξωτερικής επιφάνειας του 
δοχείου πολλαπλασιαζόμενος επί της τιμής του παρακάτω 
πίνακος της καταλλήλου δια την ανωτάτην επιφάνειαν 
εγκάρσιάς τομής του δοχείου. 

Συντελεστές Πολλαπλασιασμού 


Μέγεθος φορτίου 

Συντελεστής 

Πολλαπλασιασμού 

Μέτρηση 


(μετρήσεις επιφάνειας εγκάρσιάς 
τομής του φορτίου καθέτως προς 
την ενδιαφερομένην κατεύθυνσιν) 

1 μ 2 και κάτω 

1 

) 1 μ 2 έως 5 μ 2 

3 

) 5 μ 2 έως 20 μ 2 

6 

)20 μ 2 έως 100 μ 2 

19 


(γ) Ο αριθμός ο οποίος εκφράζει το δείκτην μεταφοράς θα 
στρογγυλεύεται προς τα άνω μέχρι του πρώτου δεκαδικού 
ψηφίου. 

Μη-πεπιεσμένον αέριον 

«Μη-πεπιεσμένον αέριον» σημαίνει αέριον σε πίεση μη 
υπερβαίνουσα την ατμοσφαιρική πίεση του περιβάλλοντος 
όταν το σύστημα συστολής είναι κλειστό. 


Ετερόπλευρος (μονόπλευρος) έγκρισις 

«Ετερόπλευρος (μονόπλευρος) έγκρισις» σημαίνει την 
έγκρισιν της αρμόδιας αρχής της χώρας προελεύαεως και 
μόνον. Εάν η χώρα προελεύσεως δεν είναι συμβληθέν μέρος 
της ΑϋΚ, η έγκρισις θα απαιτεί επικύρωσιν της αρμόδιας 
αρχής της πρώτης χώρας ΑϋΚ εις την οποίαν θα φθάσει η 
αποστολή. 

Μη-ακτινοβόλον ουράνιον 

«Μη-ακτινοβόλον ουράνιον» σημαίνει ουράνιον περιέχον 
όχι άνω των ΙΟ -6 Ο (γραμμ.) πλουτονίου ανά Ο (γραμμ.) ου- 
ρανίου-235 και ενέργειαν προϊόντος διασπάσεως όχι μεγα- 
λυτέραν των 0.25 Μ€Ι ανά Ο (γραμμ.) ουρανίου-235. 

Μη ακτινοβόλον θόριον 

«Μη-ακτινοβόλον θόριον» σημαίνει θόριον περιέχον όχι 
άνω των 10~ 7 Ο (γραμμ.) ουρανίου-233 ανά Ο (γραμμ.) θο- 
ρίου-232. μ 

Ουράνιον- εξασθενημένον, εμπλουτισμένου, φυσικόν 

«Φυσικόν ουράνιον» σημαίνει χημικώς-διαχωρισμένον ου¬ 
ράνιον με τη φυσικώς - προκύπτουσα κατανομήν των ισοτό¬ 
πων ουρανίου (περίπου 99.28 τοις εκατόν ουρανίου-238 και 
0.72 τοις εκατόν ουρανίου-235). «Εξασθενημένον ουράνιον» 
σημαίνει ουράνιον περιέχον κάτω των 0.72 τοις εκατόν ου¬ 
ρανίου-235, του υπολοίπου όντος ουρανίου-238. «Εμπλουτι¬ 
σμένου ουράνιον» σημαίνει ουράνιον περιέχον άνω των 0.72 
τοις εκατόν ουρανίου-235, του υπολοίπου όντος ουρανίου- 
238. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει μία πολύ μικρή ποσό¬ 
τητα ουρανίου-234. 

(3) Απαγορεύσεις επί μικτής φορτώσεως 

Ύλες της Κλάσεως 7 περιεχόμενες σε κόλα φέροντα ετι¬ 
κέτα σύμφωνη προς τα μοντέλα 7Α, 7Β ή 7Γ δε θα φορτώνο¬ 
νται στο αυτό όχημα μαζί με ύλες και είδη της Κλάσεως Ια 
(περιθώριο 2101), 1β (περιθώριο 2131) ή 1γ (περιθώριο 
.2171) περιεχόμενα σε κόλα φέροντα μίαν ή δύο ετικέτες σύμ¬ 
φωνες προς το μοντέλο Νο 1. 

Οι ύλες και είδη της παρούσης Κλάσεως περιέχουν ένα ή 2701 
περισσότερα των ραδιοπυρηνικών των αναφερομένων στο κε¬ 
φαλαίου VI της Προσθήκης Α.6 (περιθώρια 3690 και 
3691). 

Ο κατωτέρω κατάλογος καθορίζει τους διαφόρους τύπους 2702 
αποστολής: 

1. Κενά κόλα που περιείχαν ραδιενεργείς ύλες- 

2. Είδη κατασκευασμένα από φυσικόν ή εξασθενημένον ου¬ 
ράνιον ή φυσικόν θόριον- 

3. Μικρές ποσότητες ραδιενεργών υλών - 

4. Όργανα και βιομηχανοποιηθέντα είδη- 

5. Ύλες χαμηλής ειδικής ενεργεϊας Ε5Α (I) 

6. Ύλες χαμηλής ειδικής ενεργεϊας Ε5Α (II) 

7. Χαμηλής στάθμης (επιπέδου) στερεές ραδιενεργείς ύλες- 

8. Ραδιενεργείς ύλες σε κόλα Τύπου Α- 

9. Ραδιενεργείς ύλες σε κόλα Τύπου Β(υ)-’ 

10. Ραδιενεργείς ύλες σε κόλα Τύπου Β(Μ)· . . 

11. Διασπαστές ύλες- 

12. Ραδιενεργείς ύλες μεταφερόμενες υπό ειδικήν διευθέτη- 
σιν. 

Πίνακας 1 2703 

Ι.Ύλες Ετικέτες κινδύνου επί 

των κόλων 

Κενά κόλα: που περιείχαν ραδιε- Ουδεμία 
νεργείς ύλες. 

2. Συσκευασία / Κόλον Σημείωση: Οιαδήποτε 

(α) Η συσκευασία θα είναι σύμ- ετικέτα σημειούσα 
φωνή με τους όρους του περιθω- κίνδυνον θα είναι κα- 
ρίου 3600 της Προσθήκης Α.6, λυμμένη ή θα αφαι- 
και θα κλείνεται ασφαλώς και σε ρείταϊ. 
καλή κατάσταση. 

(β) Επιτρεπόμενα επίπεδα εσωτε¬ 
ρικής μολύνσεως: όχι περισσότε¬ 
ρον από 100 φορές τα επίπεδα 
τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 
5. 

(γ) Οσάκις κενή συσκευασία περι¬ 
λαμβάνει φυσικόν ή εξασθενημέ¬ 
νον ουράνιον ή φυσικόν θόριον ■ 
στη κατασκευή της, η επιφάνειά 
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της θα καλύπτεται από ουσιαστι¬ 
κήν, μη-ενεργόν προστασίαν από 
μέταλλο ή από κάποιο άλλο ανθε¬ 
κτικό υλικό. 

3. Ανώτατον επίπεδον ακτινο¬ 
βολίας κόλου 

0,5 πιγοπι/Η (ωριαίως) στην επι¬ 
φάνεια του κόλου. 

4. Μικτή συσκευασία 
Ουδεμία διάταξη. 

5. Μόλυνση επί κόλων 

Μή - ωρισμένα όρια εξωτερικής 
μολύνσεως: 

β/ ϊ/ χαμηλής - τοξικότητας 
α, πομποί 

Φυσικόν / εξασθενημένον 
ουράνιον/φυσικόν θόριον 

Αλλοι α πομποί 

Για πλήρεις λεπτομέρειες, 
βλεπε περιθώριο 3651 της Προ¬ 
σθήκης Α.6. 

6. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) κό¬ 
λων 

(α) Τα κόλα θα μαρκάρονται 
καθαρά και ανεξίτηλα με το βά¬ 
ρος εάν τούτο είναι άνω των 50 
ΚΟ. 

(β) Πάσα ένδειξη αναφέρουσα ρα¬ 
διενεργόν κίνδυνον δεν θα είναι 
ορατή, 

7. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πε¬ 
ριλαμβάνει την περιγραφήν «Ρα- 
διενεργείς ύλες (Κενά κόλα), 7, 
πίνακας 1, ΑΟΚ», με την ονομα¬ 
σίαν υπογραμμισμένη. 

8. Αποθήκευση και προώθηση 
Ουδεμία διάταξη. 

9. Μεταφορά κόλων με οχή¬ 
ματα και δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 

Ουδεμία διάταξη. 

10. Μεταφορά σε χύμα με 
οχήματα και δοχεία (00ΝΤΆΙ- 
ΝΕΚδ 

Δεν έχει εφαρμογήν. 

12. Επιγραφές και ετικέτες επί 
οχημάτων, βυτιοφόρων ΤΑΝΚ 
ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ και δοχείων (00- 
ΝΤΑΙΝΕΚδ). 

Ουδεμία 

13. Απαγορεύσεις επί μικτής 
φορτώσεως 

Ουδεμία διάταξη. 

14. Απολύμανση οχημάτων, 
βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ ΟΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚδ και δοχείων (ΟΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚ5) 

Ουδεμία διάταξη 

15. Άλλες διατάξεις 
Ουδεμία. 


1. Ύλες 

Είδη κατασκευασθέντα από 
φυσικό η εξασθενημένο ουράνιο ή 
φυσικό θόριο. 

Η εξωτερική επιφάνεια του ου¬ 
ρανίου ή θορίου θα καλύπτεται 
από ουσιαστικήν, ανενεργόν προ¬ 
στασίαν (θωράκισιν) από μέταλλο 
ή κάποιο άλλο ανθεκτικό υλικό. 


3,7Βς/οιη 2 (ΙΟ- 4 
ΜΟΙ/ογπ 2 


37Βς/οπ. 2 ΙΟ" 3 



ΜΟΙ/οιτν 


Πίνακας 2 

Ετικέτες κινδύνου επί 
των κόλων 

Ουδεμία 


Σημείωση: Τέτοια είδη μπορεί . 
π.χ. να είναι αχρησιμοποίητες συ- 
σκευασίες προοριζόμενες για τη 
μεταφορά ραδιενεργών υλών. 

2. Συσκευασία / Κόλον 

Η συσκευασία θα είναι συμφώ- 
νως προς τους όρους του περιθω¬ 
ρίου 3600 της Προσθήκης Α.6. 

3. Επίπεδον ανωτάτης ακτινο¬ 
βολίας Κόλου 0.5 ΜΚΕΜ/Η 
(ωριαίως) στην επιφάνεια του κό¬ 
λου. 

4. Μικτή συσκευασία 

Ουδεμία διάταξη. 

5. Μόλυνση επί των κόλων 

Μη-ωρισμένα όρια εξωτερικής 

μολύνσεως: 

β/γ χαμηλής-τοξικότητος α πο¬ 
μποί 

φυσικόν/εξασθενημένον ουράνιον/ 
φυσικόν θόριον 
Αλλοι α πομποί 

Για πλήρεις λεπτομέρειες 
βλέπε περιθώριο 3651 της Προ¬ 
σθήκης Α.6. 

6. Ενδείξεις (Μαρκάρισμα) επί 
των κόλων 

Ουδεμία. 

7. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πε¬ 
ριλαμβάνει την περιγραφή «Ραδιε- 
νεργείς Ύλες (Βιομηχανοποιηθέ- 
ντα / Κατασκευασθέντα Είδη), 7, 
πίνακας 2, ΑϋΚ», με την ονομα¬ 
σία υπογραμμισμένη. 

8. Αποθήκευση και προώθηση 

Ουδεμία διάταξη. 

9. Μεταφορά κόλων με οχή¬ 
ματα και δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 

Ουδεμία δίαταξη. 

10. Μεταφορά εις χύμα με 
οχήματα και δοχεία (00ΝΤΑΙ- 
ΝΕΚδ) 

Δεν έχει εφαρμογήν. 

11. Μεταφορά με βυτιοφόρα 
και ΤΑΝΚ ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ. 

Δεν έχει εφαρμογήν. 

12. Επιγραφές και ετικέτες επί 
οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ 
ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ και δοχείων (00- 
ΝΤΑΙΝΕΚδ) 

Ουδεμία. 

13. Απαγορεύσεις επί μικτής 
φορτώσεως 

Ουδεμία διάταξη. 

14. Απολύμανση οχημάτων, 
βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ ΟΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚδ και δοχείων (ΟΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚδ) 

Ουδεμία διάταξη. 

15. Άλλες διατάξεις 

Ουδεμία. 


1. Ύλες 

Μικρές ποσότητες ραδιενεργών 
υλών σε ποσότητες που δεν υπερ¬ 
βαίνουν τους αριθμούς τους διδο- 
μένους στον κατωτέρω πίνακα 
και οι οποίες δεν περιέχουν άνω 


ΙΟ- 4 Μ0Ι/0Μ 2 

ΙΟ- 3 ΜΟΙ/ΟΜ 2 
ΙΟ- 5 ΜΟΙ/ΟΜ 2 


Πίνακας 3 

Ετικέτες κινδύνου επί 
των κόλων , 
Ουδεμία (αλλά βλέπε 
παράγραφον 15). 
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των 15 0 (γραμμαρίων) ουρα- 
νίου-235. 

Φύσις υλών 
Στερεά και άερια 
Ειδικής μορφής 
" Αλλων μορφών 
Τρίτιον 
Υγρά 

Οξείδιο Τριτίου σε υδατώδη δια- 
λύμματα 

κάτω των 3,7 ΟΒς/1 (0.1 Οϊ/ί) 
μεταξύ 3,7 ΟΒη και 370Βς/1 

(ο.ι α & ι.ο α) 

άνω των 3,7 ΟΒς/1 (1.0 Ο/ί) 
Άλλα υγρά 

Για μίγματα ραδιοπυρηνικών, 
βλέπε περιθώριο 3691 της Προ¬ 
σθήκης Α.6. 

Οι τιμές για το τρίτιο ισχύουν 
επίσης για τρίτιον ενεργού φωτει¬ 
νού χρώματος και τρίτιον απορ- 
ροφούμενον επί στερεών μεταφο¬ 
ρέων. 

2. Συσκευασία / Κόλον 

(α) Η συσκευασία θα είναι συμ- 
φώνως προς τους όρους του περι¬ 
θωρίου 3600 της Προσθήκης Α.6. 

(β) Κατά τη μεταφοράν δε θα 
υπάρχει διαρροή ραδιενεργού 
ύλης. 

3. Ανώτατον επίπεδον ακτινο¬ 
βολίας κόλου 

5 μδν/Η στην επιφάνεια του 
κόλου (0,5 Γητειη/Ιι) 

4. Μικτή συσκευασία 
Ουδεμία διάταξη. 

5. Μόλυνση (επί) των κόλων 
Μη-ωρισμένα όρια εξωτερικής 

μολύνσεως: 

β/τ/ χαμηλής - τοξικότητος 
α πομποί: 3,7 Βη/ψμ 2 
φυσικόν/εξασθενημένον ουρά¬ 
νιον/ 

φυσικόν θόριον: 37Βΐ|/οιη 2 
Άλλοι α πομποί: 0,37Βς/οπ 2 
Για πλήρεις λεπτομέρειες, 
βλέπε περιθώριο 3651 της Προ¬ 
σθήκης Α.6. 

6. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) επί 
των κόλων 

Η εξωτερική επιφάνεια του συ¬ 
στήματος συστολής θα φέρει την 
ένδειξιν «ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΝ» ως 
προειδοποίησιν για το άνοιγμα 
του κόλου. 

7. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα πε¬ 
ριλαμβάνει την περιγραφήν «Ρα- 
διενεργείς ύλες (Μικρές ποσότη¬ 
τες), 7, πίναξ 3, ΑϋΚ», με την 
ονομασίαν υπογραμμισμένην. 

8. Αποθήκευση και προώθηση 
Ουδεμία διάταξη. 

9. Μεταφορά κόλων με οχή¬ 
ματα και δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ5) 

Ουδεμία δίαταξη. 

10. Μεταφορά εις χύμα με 
οχήματα και δοχεία (ΓΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚ5) 

Δεν επιτρέπεται. 

11. Μεταφορά με βυτιοφόρα 
και ΤΑΝΚ ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ 

Δεν επιτρέπεται. 

12. Επιγραφές και ετικέτες επί 
οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ 


Όρια κόλου 


10- 3 Α1 
ΙΟ- 3 Α2 

0,74ΤΒς (20 ^¥ 


37 ΤΒη (1000 01) 

3.7 ΤΒς (1000 01) 
37 ΟΒη (1 01) 

10' 4 Α2 


(10' 4 Μ0Ι/0Μ 2 ) 


(10' 3 ΜΟΙ/ΟΜ 2 ) 
(10~ 5 ΜΟΙ/ΟΜ 2 ) 


00ΝΤΑ1ΝΕΒ5 και δοχείων (00- 
ΝΤΑΙΝΕΚ5). 

Ουδεμία. 

13. Απαγορεύσεις επί μικτής φορτώσεως 
Ουδεμία διάταξη. 

14. Απολύμανση οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ 00- 
ΝΤΑΙΝΕΚ8 και δοχείων (00ΝΤΑΙΝΕΚ5) 

Βλέπε περιθώριο 3695 (3) της Προσθήκης Α.6. 

15. Άλλες διατάξεις 

(α) Διατάξεις περί ατυχημάτων - βλέπε περιθώριο 3695 

(1) της Προσθήκης Α.6. 

(β) Απολύμανση εν αποθηκεύσει - βλέπε περιθώριο 3695 

(2) της Προσθήκης Α.6. 

(γ) Ραδιενεργείς ύλες που έχουν άλλες επικινδύνους ιδιό¬ 
τητες θα συμμορφούνται επίσης με τις διατάξεις της καταλ¬ 
λήλου κλάσεως. 


Πίνακας 4 

Ετικέτες κινδύνου επί των κόλων. 

Ουδεμία. 

1. Ύλες 

Όργανα και Βιομηχανοποιηθέντα Είδη όπως, ωρολόγια 
τοίχου, ηλεκτρονικές λυχνίες (λυχνίες ασυρμάτου) ή συ- 
σκευαί, που έχουν ραδιενεργείς ύλες ως συστατικόν μέρος αυ¬ 
τών, η ενέργεια των οποίων δεν υπερβαίνει τα ποσά που δίδο¬ 
νται στον παρακάτω πίνακα και οι οποίες δεν περιέχουν άνω 
των 15 Ο. (γραμμαρίων) ουρανίου-235. 


Φύσις υλών 

Στερεά 

Όρια Είδους 

Όρια Κόλου 

Ειδικής μορφής 

10 Ά. 

Α ι 

Αλλων μορφών 

ιο- 2 α 2 

α 2 

Υγρά 

ιο- 3 α 2 

10% 

Αέρια 



Τρίτιον 

0,74 ΤΒς . 

.-- 7,4 ΤΒ'* 


(20 01*) 

200 α° 

Ειδικής μορφής 

10-Ά. 

10 Ά, 

' Αλλων μορφών 

10% 

10- 2 Α 2 


Για μίγματα ραδιοπυρηνικών, βλέπε περιθώριο 3691 της Προσθή¬ 
κης Α.6. 

* Οι τιμές για το τρίτιο θα ισχύουν και για τρίτιο ενεργού φωτεινού 
χρώματος και τρίτιον απορροφούμενον επί στερεών μεταφορέων. 

2. Συσκευασία/Κόλον 

(α) Η συσκευασία θα είναι συμφώνως προς τους όρους του περιθω¬ 
ρίου 3600 της Προσθήκης Α.6. 

(β) Τα όργανα και είδη θα συσκευάζονται ασφαλώς. 

3. Ανώτατον επίπεδον ακτινοβολίας Κόλου 

5 μ5ν/Η (0.5 ΜΚΕΜ/Η) στην επιφάνεια του κόλου και 100 μδν/Η 
(10 ΜΚΕΜ/Η ή 10 ΕΜ από οποιοδήποτε σημείο επί της εξωτερικής 
επιφάνειας οιουδήποτε μη συσκευασμένου οργάνου ή είδους. ♦ 

4. Μικτή συσκευασία 
Ουδεμία διάταξις. 

5. Μόλυνσις κόλων 

Μη ωρισμένα όρια εξωτερικής μολύνσεως: 
β/γ/χαμηλής τοξικότητος α πομποί: 37Βς/εκ 2 (10’ 3 μΓί) 
Φυσικόν/εξασθενημένον ουράνιον/φυσικόν θόριον: 37Βη/εκ 2 (10' 3 
μΟί) 

Άλλοι α πομποί: 0,37Βη/εκ 2 (10' 5 μΟί) 

Για πλήρεις λεπτομέρειες, βλέπε περιθώριο 3651 της Προσθήκης 
Α.6. 

6. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) επί των κόλων 

Κάθε όργανον ή είδος (πλήν ραδιο-ακτινοβόλων χρονομέτρων ή συ¬ 
σκευών) θα φέρει την ένδειξη «ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΝ». 

7. Έγγραφα Μεταφοράς 

Το έγγραφον μεταφοράς θα περιλαμβάνει την περιγραφήν «Ραδιενερ¬ 
γείς ύλες (Όργανα) ή (Βιομηχανοποιηθέντα είδη), 7, πίναξ 4, ΑΟΚ», 
με την ονομασίαν υπογραμμισμένη. 

8. Αποθήκευση και προώθηση 
Ουδεμία διάταξη. 

9. Μεταφορά κόλων με οχήματα και δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ5) 
Ουδεμία διάταξη. 

10. Μεταφορά εις χύμα με οχήματα και δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ5) 
Δεν έχει εφαρμογήν. 
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π. Μεταφορά με βυτιοφόρα και ΤΑΝΚ (ΌΝΤΑΙΝΕΚ5 
Δεν έχει εφαρμογήν. 

12. Επιγραφές και Ετικέτες επί οχημάτων, βυτιοφόρων ΤΑΝΚ (Ό- 
ΝΤΑΙΝΕΚ3 και δοχείων (ΟΟΝΤΑ1ΝΕΚ3) 

Ουδεμία. 

13. Απαγορεύσεις επί μικτής φορτώσεως 
Ουδεμία διάταξη. 

14. Απολύμανση οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ8, δο¬ 
χείων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ5) 

Βλέπε περιθώριο 3695 (3) της Προσθήκης Α.6. 

15. Άλλες διατάξεις 

(α) Διατάξεις περί ατυχημάτων - βλέπε περιθώριο 3695 (1) της 
Προσθήκης Α.6. 

(β) Απολύμανση εν αποθηκεύσει - βλέπε περιθώριο 3695 (2) της 
Προσθήκης Α.6. 

1. Ύλες 

Ύλες χαμηλής ειδικής ενεργείας Ε5Α (1), ανήκουσες σε μιά των πα¬ 
ρακάτω ομάδων ως ορίζονται πλήρως στο περιθώριο 2700 (2): 

(I) Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου ή συμπυκνώματα (εδάφιο (α; 
του ορισμού). 

(II) Μη-ακτινοβόλον φυσικόν ή εξασθενημένον ουράνιον ή μηακτινο- 
βόλον φυσικόν θόριον (εδάφιον (β) του ορισμού). 

(III) Οξείδιο του τριτίου σε υδατώδη διαλύματα - συμπύκνωμα 10 
ΟΙ/Ι και κάτω, (εδάφιο (γ) του ορισμού). 

(IV) Ύλες με ομοιόμορφον ενέργειαν υπό συνθήκες κατωτάτου όγκου 
όχι μεγαλυτέρου των 10' 4 Α2/0 (εδάφιο (δ) του ορισμού). 

(V) Μη-ραδιενεργά είδη μολυνθέντα όχι περισσότερο από 10 φορές 
τα όρια κόλου τα αναφερόμενα στην παρακάτω παράγραφο 5 και κατά 
τρόπον ώστε η ειδική ενέργεια υπό συνθήκες κατώτάτου όγκου ουδέ¬ 
ποτε να υπερβαίνει τα ΙΟ -4 Α2/0 (εδάφιο (ε) του ορισμού). 

Πίνακας 5 

Ετικέτες κινδύνου επί των κόλων 
(Βλέπε Προσθήκην Α.9) 

Εκτός εάν. μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο ετικέτες των μοντέλων 
7Α, 7Β ή 7Γ θα τοποθετούνται εξωτερικώς σε δύο αντίθετες πλευρές, 
βλέπε περιθώριο 3653 έως 3655 της Προσθήκης Α6 για κατηγορία 
κόλου. Το περιεχόμενο θα περιγράφετατεπί των ετικετών ως «Ραδιενερ¬ 
γόν Ε5Α». Δευτερεύουσες ετικέτες: 

(I) Για νιτρικόν θόριον και νιτρικόν ουράνιον - απαιτούνται ετικέτες 
μοντέλου Νο 3. 

(II) Για φθοριούχο ουράνιο - απαιτούνται ετικέτες Νο. 4. 

Εάν υπάρχουν διασπαστές ύλες οι όροι του πίνακος II θα τηρούνται 
επιπροσθέτως των όρων του παρόντος πίνακος. 

2. Συσκευσία/Κόλον 

Κόλα μεταφερόμενα όχι ως συσκευασία πλήρους φορτίου θα είναι 
συμφώνως προς το περιθώριο 3600, περιθώριο 3650 έως 2655 και 
περιθώριο 3656(1) έως (4) της Προσθήκης Α.6. 

Ύλες της ανωτέρω παραγράφου 1(11) υπό μαζική στερεά μορφή θα 
συσκευάζονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η απόξεσις (εκτριβή), 
και υπό άλλες στερεές μορφές θα περιέχονται σε ουσιαστική θωράκιση. 

3. Ανώτατο επίπεδο ακτινοβολίας Κόλου 

2. Γη5ν/Η (200 ΜΚΕΜ/Η στην επιφάνεια του κόλου και 0,1 πι5ν/Η 
(10 ΜΚΕΜ/Η σε 1 μέτρο από την επιφάνεια αυτή (βλέπε περιθώρια 
3653 έως 3655 της Προσθήκης Α.6). 

Εκτός της περιπτώσεως πλήρους φορτίου οπότε το όριον είναι 10 
πι5ν/Η (1.000 ΜΚΕΜ/Η) στην επιφάνεια του κόλου και μπορεί να 
υπερβεί τα 0,1 ιη5ν/Η (10 ΜΚΕΜ/Η) σε 1 μέτρο από την επιφάνεια 
αυτή (βλέπε περιθώριο 3659(7) της Προσθήκης Α.6). 

4. Μικτή συσκευασία 

Βλέπε περιθώριο 3650 της Προσθήκης Α.6. 

5. Μόλυνση επί των κόλων 

(α) Μη ορισμένα όρια εξωτερικής μολύνσεως για· κόλα μεταφερό¬ 
μενα όχι ως πλήρες, φορτίο. 

β/γ/χαμηλής-τοξικότητος α πομποί: 3,7 Βς/εκ 2 (ΙΟ -4 μΟ) 
Φυσικόν/εξασθενημένον ουράνιον/ 
φυσικόν θόριον: 37 Βς/εκ 2 (10' 3 μΕί) 

Άλλοι α πομποί; 0,37 Βς/εκ 2 (ΙΟ -5 μΕΐ) 

Για πλήρεις λεπτομέρειες, βλέπε περιθώριο 3651 της Προσθήκης 
Α.6. 

(β) Για κόλα μεταφερόμενα ωςπλήρες φορτίο - 
Ουδεμία διάταξις. 

6. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) επί των κόλων 

Κόλα μεταφερόμενα ωςπλήρες φορτίο - πολυγραφημένη ή άλλως ση- 
μειουμένη ένδειξις «ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΝ Ε5Α». 


Κόλα μεταφερόμενα όχι ως πλήρες φορτίο - θα μαρκάρεται καθαρά 
και ανεξίτηλα το βάρος εάν υπερβάινει τα 50 ΚΕ. 

7. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα περιλαμβάνει την περιγραφήν «Ραδιενερ- 
γείς ύλες (Χαμηλής ειδικής ενεργείας Ε5Α(1)), 7, πίναξ 5, ΑϋΚ», με 
την ονομασίαν υπογραμμισμένην με κόκκινο, και τις λεπτομέρειες τις 
οριζόμενες στα περιθώρια 3680 και 3681 της Προσθήκης Α.6. 

8. Αποθήκευσις και προώθησις 

(α) Αποθήκευσις και διαχωρισμός από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα 
- βλέπε περιθώριο 3658(1) της Προσθήκης Α.6. 

(β) Αποθήκευση και διαχωρισμός από κόλα φέροντα ετικέτα «ΓΟΤΟ» 
περιθώριο 240001 της Προσθήκης Β.4 για τον πίνακα διαχωρι¬ 
σμού. 

(γ) Όριο δείκτου ολικής μεταφοράς για αποθήκευση, ουδέν όριον 
εκτός της περιπτώσεως κόλων Διασπαστής Κλάσεως II ή III, βλέπε πε¬ 
ριθώριο 3658(2) έως (5) της Προσθήκης Α.6. 

9. Μεταφορά κόλων με οχήματα και δοχεία (ΕΟΝΤΑΙΝΕΚ5) 

(α) Διαχωρισμός από κόλα φέροντα ετικέτα «ΓΟΤΟ» - βλέπε περιθώ¬ 
ριο 240 001 της Προσθήκης Β.4 για τον Πίνακα διαχωρισμού. 

(β) Όριο δείκτου ολικής μεταφοράς - 50. Το όριο αυτό δεν ισχύει για 
πλήρες φορτίο, υπό τον όρον ότι εάν υπάρχουν κόλα Διασπαστής Κλά¬ 
σεως II ή III δεν θα υπερβαίνεται ο επιτρεπόμενος αριθμός, (βλέπε περι- 
θώριον 3659(5) της Προσθήκης Α.6). 

(γ) Ανώτατα επίπεδα ακτινοβολίας για οχήματα και μεγάλα δοχεία 
(ΕΟΝΤΑΙΝΕΚ5) προκειμένου περί πλήρους φορτίου 
2 πι5ν/Η στην επιφάνεια (200 ΜΚΕΜ/Η) 

0,1 πι5ν/1ι σε 2 μέτρα από την επιφάνεια (10 ΜΚΕΜ/Η) 

(βλέπε περιθώριο 3659(1) της Προσθήκης Α.6). . 

Επίσης, για οχήματα - 20 ηι5ν/Η σε οποιαδήποτε κανονικώς κατα- 
ληφθείσα θέσιν - βλέπε περιθώριο 3659(8) της Προσθήκης Α.6. 

(δ) Κόλα μη συμμορφούμενα προς τους .όρους του περιθωρίου 3600 
βα μεταφέρονται ως πλήρες φορτίο, και δεν θα υπερβαίνουν τα όρια του 
παρακάτω πίνακος: 

Φύσις Υλών Όριο ενεργείας 

Οχήματος ή 

μεγάλου δοχείου (ΕΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚ) 

Στερεά Ουδέν όριον 

Οξείδιο του τριτίου σε υδατώδη 

διαλύματα 

Άλλα υγρά και αέρια 100 X Α 2 

10. Μεταφορά εις χύμα με οχήματα και δοχεία (ΕΟΝΤΑΙΝΕΚ5) 
Επιτρέπεται υπό πλήρες φορτίο υπό τον όρον ότι, μετά την φόρτωση, 

οι εξωτερικές επιφάνειες των οχημάτων θα έχουν προσεκτικώς καθαρι- 
σθεί υπό του αποστολέως και εφ’ όσον ουδεμία διαρροή μπορεί να προ¬ 
κόψει υπό κανονικήν μεταφοράν. Ποσοτικά όρια ως εις τον πίνακα της 
ανωτέρω παραγράφου 9. 

11. Μεταφορά με βυτιοφόρα και ΤΑΝΚ ΕΟΝΤΑΙΝΕΚ8 

α) Μεταφορά με βυτιοφόρα: επιτρέπεται για υγρά ή στερεά πλην του 
εξαφθοριούχομ ουρανίου και ουσιών υποκειμένων σε αυτανάφλεξη 
(βλέπε Προσθ. Α.6, περιθ. 3660). 

β) Μεταφορά σε δεξαμενές - κοντέηνερς: επιτρέπεται για υγρά ή στε¬ 
ρεά συμπεριλαμβανομένου του φυσικού ή εξασθενημένου (εξηντλημέ- 
νου) εξαφθοριούχου ουρανίου (βλέπε Προσθήκη Α.6, περιθώριο 3661). 

12. Επιγραφές και ετικέτες επί οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ 00- 
ΝΤΑΙΝΕΚ3 και δοχείων (ΕΟΝΤΑΙΝΕΚ3) (Βλέπε Προσθήκες Α.9 και 
Β.4). Δοχεία (ΕΟΝΤΑΙΝΕΚ8) - ετικέτες μοντέλων 7Α, 7Β ή 7Γ επί 
όλων των τεσσάρων πλευρών. Οχήματα και μεγάλα δοχεία (ΕΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚ5) - επιγραφές συμφώνως προς το μοντέλο της Προσθήκης Β.4 πε- 
ριθώριον 240 010 σε κάθε πλευρά και οπίσθιο τοίχωμα του οχήματος 
(βλέπε περιθώρια 3659(6) και 71 500). 

Δευτερεύουσες ετικέτες: 

(I) για νιτρικό θόριο στερεό και νιτρικό ουράνιο στερεό, απαιτούνται 
ετικέτες μοντέλου Νο. 5, 

(II) για εξαφθοριούχο ουράνιο και εξαϋδρικό νιτρικό ουράνιο σε διά¬ 
λυμα, ετικέτες μοντέλου Νο. 8. 

(III) για ουσίες που παρουσιάζουν πρόσθετες επικίνδυνες ιδιότητες 
και μεταφέρονται σαν πλήρες φορτίο, απαιτείται ανάλογη ετικέτα κινδύ¬ 
νου. . 

13. Απαγορεύσεις επί μικτής φορτώσεως 
Βλέπε περιθώριο 2700(3). 

14. Απολύμανση οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ (ΌΝΤΑΙΝΕΚ5 και 
δοχείων (ΕΟΝΤΑΙΝΕΚ8) 
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(α) Για αποστολές πλήρους φορτίου, μετά την εχφόρτωση, τα"Όχή- 
ματα θα απολυμαίνονται υπό του παραλήπτου στα επίπεδα του Πίνακος 
XIX της Προσθήκης Α.6 εκτός εάν χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά 
των ίδιων υλών. Βλέπε επίσης περιθώριο 3695(4) της Προσθήκης Α.6. 

(β) Για αποστολές όχι πλήρους φορτίου, βλέπε περιθώριο 3095(3) 
της Προσθήκης Α.6. 

15. 'Αλλες διατάξεις 

(α) Διατάξεις περί ατυχημάτων - βλέπε περιθώριο 3695(1) της Προ¬ 
σθήκης Α.6. 

(β) Απολύμανση εν αποθηκεύσει - βλέπε περιθώριο 3695(2) της 
Προσθήκης Α.6. 

1. Ύλες 

Ύλες χαμηλής ειδικής ενεργείας Ε5Α(ΙΙ) ανήκουσαι σε οποιαδήποτε 
των παρακάτω ομάδων ως ορίζονται πλήρως στο περιθώριο 2700(2): 

(I) "Υλες με ομοιόμορφον ενέργειαν όχι μεγαλυτέραν των 10' 4 Α2/0 
(εδάφιον (α) του ορισμού). 

(II) Μή-ραδιενεργά είδη μολυνθέντα σε επίπεδο μη υπερβαίνον τα 37 
ΕΗς/εκ 2 (1μ€ί) για β και γ πομπούς και χαμηλής τοξικότητος α πο¬ 
μπούς, ή 3,7 ΕΒη/εκ 2 για άλλους α πομπούς (εδάφιον (β) του ορισμού). 

Πίνακας 6 

Ετικέτες κινδύνου επί των κόλων. 

Ουδεμία απαιτείται εκτός εάν υπάρχουν διασπαστές ύλες, (βλέπε Πί¬ 
νακα II). 

Εάν υπάρχουν διασπαστές ύλες οι όροι του πίνακος II θα τηρούνται 
επιπροσθέτως των όρων του παρόντος πίνακος. 

2. Συσκευασία/Κόλον 

Η συσκευασία θα είναι συμφώνως προς τους όρους του περιθωρίου 
3600, περιθωρίου 3650 και περιθωρίου 3651 της Προσθήκης Α.6. 

3. Ανώτατον επίπεδον ακτινοβολίας Κόλου 

Κλειστά οχήματα υπό τους όρους του περιθωρίου 3659(7) (α) της 
Προσθήκης Α.6 - 10 ηιδν/Η στην επιφάνεια του κόλου και μπορούν να 
υπερβούν τα 0,1 ηιδν/Η σε ένα μέτρο από της επιφάνειας αυτής. Όλα 
τα άλλα οχήματα που δεν υπόκεινται στους όρους του περιθωρίου 
3659(7) (α) της Προσθήκης Α.6 - 2 ηιδν/Η στην επιφάνεια του κόλου 
και 0,1 ηιδν/Η σε ένα μέτρο από της επιφάνειας αυτής. 

4. Μικτή συσκευασία 

Βλέπε περιθώριο 3650 της Προσθήκης Α.6. 

5. Μόλυνση επί των κόλων 

Μη ωρισμένα όρια εξωτερικής μολύνσεως: 
β/γ/χαμηλής τοξικότητος α πομποί 3,7Βς/εκ 2 (10' 4 μ0ί) 

Φυσικόν/εξασθενημένον ουράνιον/ 

φυσικόν θόριον 37 Βς/εκ 2 (10’ 3 μΕί) 

"Αλλοι α πομποί 0,37 Βς/εκ 2 (10' 5 μΟί) 

Για πλήρεις λεπτομέρειες, βλέπε περιθώριο 3651 της Προσθήκης 
Α.6. 

6. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) κόλων 

Τα κόλα θα μαρκάρονται «ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΝ ΕδΑ» με δΤΕΝΕΙΕ. 

7. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα περιλαμβάνει την περιγραφήν «Ραδιενερ- 
γείς ύλες (χαμηλής ειδικής ενεργείας ΕδΑ (II), 7, πίνακα 6, ΑϋΗ», με 
την ονομασίαν υπογραμμισμένην και τις λεπτομέρειες τις οριζόμενες 
στα περιθώρια 3680 και 3681 της Προσθήκης Α.6. 

8. Αποθήκευση και προώθηση 
Μόνον υπό πλήρες φορτίον. 

9. Μεταφορά κόλων με οχήματα και δοχεία 
(α) Μεταφορά μόνον με πλήρες φορτίον. 

(β) Εάν η αποστολή περιλαμβάνει κόλα Διασπαστής Κλάσεως II ή 
III, δεν θα υπερβαίνεται ο επιτρεπόμενος αριθμός (βλέπε Πίνακα II). 

(γ) Ανώτατα επίπεδα ακτινοβολίας για οχήματα και μεγάλα δοχεία 
(ΕΟΝΤΑΙΝΕΒδ) - 

2 πιδν/Η (200 ΜΚΕΜ/Η στην επιφάνεια, 

0,1 ηιδν/Η (10 ΜΒΕΜ/Η σε 2 μέτρα από την επιφάνεια (βλέπε πε¬ 
ριθώριο- 3659(7) της Προσθήκης Α.6). 

Επίσης, για οχήματα - 20 ηιδν/Η για οποιαδήποτέ κανονικώς κατα- 
ληφθείσα θέσιν - (βλέπε περιθώριον 3659(8) της Προσθήκης Α.6). 
(δ) Δεν θα υπερβαίνονται τα όρια του παρακάτω πίνακος: 

Φύσις Υλών , Όριο ενεργείας 

Οχήματος ή 
μεγάλου δοχείου 

Στερεά Ουδέν όριον 

Οξείδιο του τριτίου σε υδατώδη 
διαλύματα 50,000 01 

"Αλλα υγρά και αέρια 100 X Α 2 


Μεταφορά εις χύμα σεοχήματα και δοχεία (ΕΟΝΤΑΙΝΕΒδ) 

Δεν επιτρέπεται. 

11 Μεταφορά με βυτιοφόρα και ΤΑΝΚ ΕΟΝΤΑΙΝΕΒδ 
Δεν επιτρέπεται. 

12. Εγγραφές και ετικέτες επί οχημάτων, βυτιοφόρων ΤΑΝΚ ΕΟ- 
ΝΤΑΙΝΕΚδ και δοχείων (ΕΟΝΤΑΙΝΕΒδ) (βλέπε Προσθήκες Α.9 και 
Β.4) 

Δοχεία ΕΟΝΤΑΙΝΕΒδ - ετικέτες των 7Α, 7Β ή 7Γ και στις τέσσερις 
πλευρές. 

Οχήματα και μεγάλα δοχεία (ΕΟΝΤΑΙΝΕΒδ - επιγραφές σύμφωνα 
με το μοντέλο της Προσθήκης Β.4, περιθώριο 240.010 σε κάθε πλευρά 
και οπίσθιο τοίχωμα του οχήματος (βλέπε περιθώρια 3659(6) και 71 
500). 

13. Απαγορεύσεις επί μικτής φορτώσεως 
Βλέπε περιθώριο 2700(3). 

14. Απολύμανση οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ ΕΟΝΤΑΙΝΕΒδ και 
δοχείων (ΕΟΝΤΑΙΝΕΒδ) 

Βλέπε περιθώριο 3695(3) και (4) της Προσθήκης Α.6. 

15. "Αλλες διατάξεις 

Διατάξεις περί ατυχημάτων - βλέπε περιθώριο 3695(1) της Προσθή¬ 
κης Α.6. 

Πίνακας 7 

Ετικέτες κινδύνου επί των κόλων. 

Ουδεμία απαιτείται έκτος εάν υπάρχουν διασπαστές ύλες (βλέπε πί¬ 
νακα II) 

1. Ύλες 

Χαμηλού επιπέδου στερεές ραδιενεργείς ύλες ΕΕδ, ανήκουσες σε 
οποιαδήποτε των παρακάτων ομάδων ως ορίζονται πλήρως στο περι¬ 
θώριο 2700(2): 

(I) Ύλες με ομοιόμορφον ενέργειαν όχι μεγαλυτέραν των 2 X 10 " 3 
Α 2 /Ε (εδάφιον (α) του ορισμού. 

(II) Μη-ραδιενεργά είδη μολυνθέντα σε επίπεδο μη υπερβαίνον τα 20 
ΕΙΕΙ/ΕΜ 2 για β και γ πομπούς και χαμηλής'τοξικότητος α πομπούς ή 
τα 2 ΕΙΕΙ/ΕΜ 2 για άλλους α πομπούς (εδάφιο (β) του ορισμού). 

Εάν υπάρχουν διασπαστές ύλες οι όροι του πίνακος II θα τηρούνται 
επιπροσθέτως των όρων του παρόντος πίνακος. 

2. Συσκευασία/Κόλον 

(α) Η συσκευασία θα είναι συμφώνως προς τους όρους των περιθω¬ 
ρίων 3600 και 3650 της Προσθήκης Α.6 και θα είναι σε θέση να ανθέ- 
ξει στους ελέγχους του περιθωρίου 3635(4) και (5) της Προσθήκης 
Α.6. 

(β) Υπό τους όρους των εν (α) αναφερομένων ελέγχων δεν θα υπάρ¬ 
χει: 

(I) απώλεια ή διασπορά του ραδιενεργού περιεχομένου, 

(II) αύξηση του ανωτάτου επιπέδου ακτινοβολίας του καταχωρηθέ- 
ντος ή υπολογισθέντος στην εξωτερική επιφάνεια για την προ του ελέγ¬ 
χου κατάσταση. 

3. Ανώτατον επίπεδον ακτινοβολίας Κόλου 

Κλειστά οχήματα υπό τους όρους του περιθωρίου 3659(7) (α) της 
Προσθήκης Α.6 - 10 ηιδν/Η (1000 ηηβπι) στην επιφάνεια του κόλου 
και μπορεί να υπερβεί τα 0,1 ηηδν/Η σε ένα μέτρο από την επιφάνεια αυ¬ 
τήν. 

Όλα τα άλλα οχήματα που δεν υπόκεινται στους όρους του περιθωρίου 
3659(7) (α).της Προσθήκης Α.6 - 2 ηιδν/Η στην επιφάνεια του κόλου 
και 0,1 ηιδν/Η σε ένα μέτρο από την επιφάνεια αυτή. 

4. Μικτή συσκευασία 

Βλέπε περιθώριο 3650 της Προσθήκης Α.6. 

5. Μόλυνση επί των κόλων 
Ουδεμία διάταξη. 

6. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) επί κόλων 

Τα κόλα θα μαρκάρονται «ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΝ ΕΕδ» ή με δΤΕΝΟΙΕ. 

7. Έγγραφα μεταφοράς 

Το έγγραφο μεταφοράς θα περιλαμβάνει την περιγραφήν «Ραδιενερ¬ 
γείς ύλες (Χαμηλού - επιπέδου στερεόν (ΕΕδ), 7, πίναξ 7, ΑϋΒ», με την 
ονομασίαν υπογραμμισμένην με κόκκινο, και τις λεπτομέρειες τις οριζό¬ 
μενες στα περιθώρια 3680 και 3681 της Προσθήκης Α.6. 

8. Αποθήκευση και προώθηση 
Μόνον υπό πλήρες φορτίον. 

9. Μεταφορά κόλων σε οχήματα και δοχεία (ΕΟΝΤΑΙΝΕΒδ) 

(α) Μεταφορά μόνον πλήρους φορτίου. 

(β) Εάν η αποστολή περιέχει κόλα Διασπαστής Κλάσεως II ή III ο 
επιτρεπόμενος αριθμός δεν θα υπερβαίνεται (βλέπε πίνακα II). 

(γ) Ανώτατα επίπεδα ακτινοβολίας για οχήματα και μεγάλα δοχεία 
(ΕΟΝΤΑΙΝΕΒδ - 2 πιδν/Η στην επιφάνεια, (200 ΜΒΕΜ) 

0,1 ηιδν/Η σε 2 μέτρα από την επιφάνεια - βλέπε περιθώριο 3659(7) 
της Προσθήκης Α.6. 
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10. Μεταφορά εις χύμα σε οχήματα και δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 
Δεν επιτρέπεται. 

11. Μεταφορά με βυτιοφόρα και ΤΑΝΚ ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ 
Δεν έχει εφαρμογήν. 

12. Επιγραφές και ετικέτες επί οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ 00- 
ΝΤΑΙΝΕΚδ και δοχείων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 

(Βλέπε Προσθήκες Α.9 και Β.4). 

Δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) - ετικέτες σύμφωνες προς τα μοντέλα 7Α, 
7Β ή 7Γ σε όλες και στις τέσσερες πλευρές. Οχήματα και μεγάλα δοχεία 
- επιγραφές σύμφωνες προς το μοντέλο της Προσθήκης Β.4, περιθώριο 
240 010 σε κάθε πλευρά και στο οπίσθιο τοίχωμα του οχήματος (βλέπε 
περιθώρια 3659(6) και 71 500). 

13. Απαγορεύσεις επί μικτής φορτώσεως 
Βλέπε περιθώριο 2700(3). 

14. Απολύμανση οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ και 
δοχείων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 

Μετά την εκφόρτωση, τα οχήματα θα απολυμαίνονται υπό του παρα¬ 
λήπτου στο επίπεδο το αναγραφόμενο στον Πίνακα XIX της Προσθήκης 
Α.6 εκτός εάν χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ιδίων υλών. Βλέπε 
επίσης περιθώριο 3695(3) και (4) της Προσθήκης Α.6. 

15. Άλλες διατάξεις 

Διατάξεις περί ατυχημάτων - βλέπε περιθώριο 3695(1) της Προσθή¬ 
κης Α.6. 

1. Ύλες 

Ραδιενεργείς ύλες σε κόλα Τύπου Α ενεργείας ανά κόλον Α 2 ή Α 1 εάν 
πρόκειται περί ειδικής μορφής. 

Πίνακας 8 

Ετικέτες κινδύνου επί των χόλων 
(Βλέπε Προσθήκην Α.9). 

Ετικέτες συμφώνως προς τα μοντέλα 7Α, 7Β ή 7Γ θα τοποθετούνται 
εξωτερικώς σε δύο αντίθετες πλευρές, βλέπε περιθώρια. 3653 έως 
3655 της Προσθήκης Α,6 για κατηγορία κόλου. 

Εάν υπάρχουν διασπαστές ύλες οι όροι του πίνακος II θα τηρούνται 
επιπροσθέτως των όρων του παρόντος πίνακος. 

2. Συσκευασία/Κόλον 

Τύπου Α, συμφώνως προς τους όρους του σχεδίου τους διδομένους 
στα περιθώρια 3600 και 3601 της Προσθήκης Α.6. 

3. Ανώτατον επίπεδον ακτινοβολίας Κόλου 
2 ιτιδν/Η στην επιφάνεια του κόλου και 

0,1 πιδν/Η σε 1 μέτρο από την επιφάνεια αυτή (βλέπε περιθώρια 
3653 έως 3655 της Προσθήκης Α.6), οπότε εκτός της περιπτώσεως 
πλήρους φορτίου, όταν το όριον είναι 10 ηιδν/ΐι στην επιφάνεια του κό¬ 
λου και μπορεί να υπερβεί τα 0,1 ηιδν/Η σε 1 μέτρο από της επιφάνειας 
αυτής (βλέπε περιθώριο 3659(7) της Προσθήκης Α.6). 

4. Μικτή συσκευασία 

(Βλέπε περιθώριο 3650 της Προσθήκης Α.6.). 

5. Μόλυνση επί των κόλων 

Μη ωρισμένα όρια εξωτερικής μολύνσεως: 
β/γ/χαμηλής τοξικότητος α πομποί 3,7 Βς/εκ 2 (ΙΟ -4 μΟί) 

Φυσικόν/εξασθενημένον ουράνιον/ 

φυσικόν θόριον 10' 3 μΟΙ/ΟΜ 2 

' Αλλοι α πομποί 10' 5 μ0Ι/0Μ 2 

Για πλήρεις λεπτομέρειες, βλέπε περιθώριο 3651 της Προσθήκης 
Α.6. 

6. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) κόλων 

Τα κόλα θα είναι καθαρά και ανεξίτηλα μαρκαρισμένα εξωτερικώς με 

(I) «Τύπος Α», 

(II) το βάρος του κόλου, εάν άνω των 50 ΚΟ. 

7. Έγγραφα μεταφοράς 

(α) Για ανακεφαλαίωση των όρων εγκρίσεως και κοινοποιήσεως - 
βλέπε περιθώριο 2704. 

(β) Το έγγραφο μεταφοράς πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή 
«Ραδιενεργείς ύλες κόλων Τύπου Α, πίνακος 8, Λϊ)Κ». με την ονομα¬ 
σίαν υπογραμμισμένην και τις λεπτομέρειες τις οριζόμενες στα περιθώ¬ 
ρια 3680 και 3681 της Προσθήκης Α.6. 

(γ) Οσάκις επωφελούμεθα της επιτρεπομένης ηυξημένης ενεργείας 
ανά κόλον εάν η ύλη είναι ειδικής μορφής, το πιστοποιητικόν της ετερο- 
πλεύρου εγκρίσεως του σχεδίου ειδικής μορφής θα είναι στην κατοχή 
του αποστολέως προ της πρώτης φορτώσεως (βλέπε περιθώριο 3671 
της Προσθήκης Α.6). 

8. Αποθήκευση και προώθηση 

(α) Αποθήκευση και διαχωρισμός από τα άλλα επικίνδυνα εμπορεύ- 
/«ν - ' ·- °6ν Π1 -- Π - 4ό τ' λ 61 


(β) Αποθήκευση και διαχωρισμός από κόλα φέροντα ετικέτες 
«ΓΟΤΟ» (βλέπε περιθώριο 240 001 της Προσθήκης Β.4 για τον πί¬ 
νακα διαχωρισμού). 

(γ) Όριο δείκτου ολικής μεταφοράς για αποθήκευση - 50 ανά ομάδα 
με 6 μέτρα μεταξύ ομάδων (βλέπε περιθώριο 3658(2) έως (5) της Προ¬ 
σθήκης Α.6). 

9. Μεταφορά κόλων με οχήματα και δοχεία (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 

(α) Διαχωρισμός από κόλα φέροντα ετικέτα «ΓΟΤΟ» βλέπε περιθώ-. 
ριο 240 001 της Προσθήκης Β.4 για πίνακες διαχωρισμού. 

(β) Όριο δείκτου της ολικής μεταφοράς -.50. Το όριο αυτό δεν ισχύει 
για πλήρες φορτίο, εφ’ όσον εάν υπάρχουν κόλα Διασπαστής Κλάσεως II 
ή III δεν υπερβαίνεται ο επιτρεπόμενος αριθμός. Βλέπε περιθώριο 
3659(5) της Προσθήκης Α.6. 

(γ) Ανώτατον επίπεδον ακτινοβολίας για οχήματα και μεγάλα δο¬ 
χεία προκειμένου περί πλήρους φορτίου 2 ιηδν/Η στην επιφάνεια, (200 
ΠΊΓβΓη) 

..«ηδν/Η σε 2 μέτρα από την επιφάνεια 10 ιτίΓβιη) (βλέπε περιθώριο 
3659(7) της Προσθήκης Α.6). 

Επίσης, για οχήματα - 20 ιοδν/Ιι σε οποιαδήποτε κανονικώς κατα- 
ληφθείσα θέση - βλέπε περιθώριο 3659(8) της Προσθήκης Α.6. 

10. Μεταφορά εις χύμα σε οχήματα και δοχεία. 

Δεν έχει εφαρμογήν. 

11. Μεταφορά με βυτία και ΤΑΝΚ ΨΟΝΤΑΙΝΕΡΣ. 

Δεν έχει εφαρμογήν. 

12. Επιγραφές και ετικέτες επί οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ 00- 
ΝΤΑΙΝΕΚδ και δοχείων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 

(βλέπε προσθήκες Α.9 και Β.4). 

Δοχεία - ετικέτες συμφώνως προς μοντέλα 7Α, 7Β ή 7Γ και στις τέσ¬ 
σερες πλευρές. 

Οχήματα και μεγάλα δοχεία - επιγραφές σύμφωνα με το μοντέλο της 
Προσθήκης /Δ, περιθώριο 240 1010, σε κάθε πλευρά και επί του οπι¬ 
σθίου τοιχώματος του οχήματος (βλέπε περιθώρια 3659(6) και 71 
500). 

13. Απαγόρευση επί μικτής φορτώσεως ■ 

Βλέπε περιθώριο 2700(3). 

14. Απολύμανση οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ και 
δοχείων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 

Βλέπε περιθώριο 3695(3) της Προσθήκης Α.6. 

15. Άλλες διατάξεις 

(α) Διατάξεις περί ατυχημάτων - βλέπε περιθώριο 3695(1) της Προ¬ 
σθήκης Α.6. 

(β) Απολύμανση εν αποθηκεύσει - βλέπε περιθώριο 3695(2) της 

Ποοαθόκης Α.6. 

• Υλες ' "Πίνακας 9 

Ραδιενεργείς ύλες σε Ετικέπες κινδύνου επί 
κόλα Τύπου Β(ΓΙ) των κόλων 

(Βλέπε Προσθήκη Α.9) 

Ουδέν όριον επί της ποσό- Ετικέτες των μοντέλων 
τητας ανά κόλον εκτός ως 7Α, 7Β ή 7Γ θα τοποθετού- 
προβλέπεται υπό των πιστό- νται εξωτερικώς στις αντίθε- 
ποιητικών εγκρίσεως. Εάν τες πλευρές, βλέπε περιθώ- 
υπάρχουν διασπαστές ύλες, ρια 3653 έως 3655 της 
οι όροι του πίνακα II θα τη- προσθήκης Α.6 για κατηγο- 
ρούνται επιπροσθέτως των ρία κόλου. 
όρων του .παρόντος πίνα- 
κος. 

2. Συσκευασία/Κόλον 

Τύπος Β(υ), συμφώνως προς τους όρους του σχεδίου τους 
διδομένους στα περιθώρια 3600 έως 3603 της Προσθήκης 
Α.6, τους απαιτούντας την μονόπλευρον έγκρισιν της αρμο¬ 
δίας αρχής· βλέπε περιθώριο 3672 της Προσθήκης Α.6. 

3. Ανώτατον επίπεδον ακτινοβολίας Κόλου 

2πι5ν/Ι> στην επιφάνεια του κόλου και 10 0,1 πιδν/Ιι σε 
1 μέτρο από την επιφάνεια αυτή. (Βλέπε περιθώρια 3653 
έως 3655 της Προσθήκης Α.6). .. · 

Εκτός της περιπτώσεως πλήρους φορτίου, οπότε το όριον 
είναι 10 ιτιδν/Η στην επιφάνεια του κόλου και μπορεί να 
υπερβεί τα 0,1 ιηδν/ΐι σε 1 μέτρο από της επιφάνειας αυτής. 

(Βλέπε περιθώριο 3659 (7) της Προσθήκης Α.6). 

4. Μικτή συσκευασία 

Βλέπε περιθώριο 3650 της Προσθήκης Α.6. 

5. Μόλυνση επί κόλων 

Μη-ωρισμένα όρια εξωτερικής μολύνσεως: β/γ/χαμηλής ■ 
τοξικότητος α πομποί: 3.7 Β<5/οιτι 2 (10' 4 Μ0Ι) 

Φυσικόν/εξασθενημένον ουράνιον/φυσικόν θόριον: 37 
"Ο' ’ ΠίΗ»»Γη 
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Λοιποί Πομποί άλφα; 0.37Β(^/θΓη 2 (10· 5 ΜΟ) 

..Για πλήρεις λεπτομέρειες, βλέπε περιθώριο 3651 της 
Προσθήκης Α,6. 

6. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) κόλων 

Τα κόλα θα μαρκάρονται εξωτερικώς καθαρά και ανεξί¬ 
τηλα με: 

(I) «ΤΥΠΟΣ Β(11)» 

(II) ένδειξη αναγνωρίσεως της αρμοδίας αρχής 

(III) το βάρος εάν άνω των 50 ΚΟ 

(IV) το τρίφυλλο σύμβολο ενσωματωμένο ή σταμπαρισμένο 
επί του-εξωτερικού του ανθεκτικού εις το πυρ και ύδωρ δο¬ 
χείου. 

7. Έγγραφα Μεταφοράς 

(α) Για ανακεφαλαίωση των όρων της εγκρίσεως και κοι- 
νοποιήσεως, βλέπε περιθώριο 2704. 

(β) Το έγγραφο μεταφοράς θα περιλαμβάνει την περιγρα¬ 
φήν «Ραδιενεργείς ύλες κόλων Τύπου Β(ϋ), 7, πίνακος 9, 
ΑΕ)Κ», με την ονομασίαν υπογραμμισμένην, και τις λεπτομέ¬ 
ρειες τις οριζόμενες στα περιθώρια 3680 και 3681 της Προ¬ 
σθήκης Α.6. 

(γ) Πιστοποιητικού μονοπλεύρου εγκρίσεως του σχεδίου 
του κόλου απαιτείται, βλέπε περιθώριο 3672 της Προσθή¬ 
κης Α.6. 

(δ) Προ ·της φορτώσεως οιουδήποτε κόλου ο αποστολεύς 
θα έχει στην κατοχή του όλα τα σχετικά πιστοποιητικά 
εγκρίσεως. 

(ε) Προ της πρώτης φορτώσεως συγκεκριμένου σχεδίου 
κόλου, εάν η ενέργεια είναι μεγαλύτερη των 3 X 10 3 Α 2 ή 3 X 
10 3 Α ) , ως ενδείκνυται, ή 3 X 10 4 €Ι, οποιουδήποτε τούτων 
όντος χαμηλοτέρου, ο αποστολεύς θα εξασφαλίζει όπως αντί¬ 
γραφα των πιστοποιητικών εγκρίσεως της αρμοδίας αρχής 
παρασχεθούν στις αρμόδιες αρχές τις θίγόμενες εκ της μετα- 
κινήσεως, βλέπε περιθώριο 3682(1) της Προσθήκης Α.6. 

(στ) Προ κάθε φορτώσεως όταν η ενέργεια είναι μεγαλύ¬ 
τερη των 3 X 10 3 Α 2 ή 3 X 10 3 Α 1 ως ενδείκνυται, ή 3 X 
10 4 (7Ι, οποιουδήποτε τούτων όντος χαμηλοτέρου, ο αποστο- 
λεύς οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στις αρμόδιες αρχές 
όλων τ:ων χωρών των θιγομένων εκ της κινήσεως, κατά προ¬ 
τίμηση προ δεκαπέντε ημερών ως λεπτομερώς αναφέρεται 
στο περιθώριο 3682 της Προσθήκης Α.6. 

(ζ) Οσάκις επωφελούμεθα της επιτρεπομένης ηυξημένης 
ενεργείας ανά κόλον διότι η ύλη είναι ειδικής μορφής, (βλέπε 
παραγράφους (α) και (στ) ανωτέρω), απαιτείται μονόπλευρον 
πιστοποιητικόν εγκρίσεως σχεδίου ειδικής μορφής (βλέπε πε¬ 
ριθώριο 3671 της Προσθήκης Α.6.). 

8. Αποθήκευση και προώθηση 

(α) Οποιεσδήποτε οδηγίες του πιστοποιητικού εγκρίσεως 
της αρμοδίας αρχής θα τηρούνται. 

(β) Αποθήκευση και διαχωρισμός από άλλα επικίνδυνα . 
εμπορεύματα - βλέπε περιθώριο 3658(1) της Προσθήκης 
Α.6; 

(γ) Αποθήκευση και διαχωρισμός από κόλα φέροντα τον 
τίτλον «ΕΟΤΟ» - βλέπε περιθώριο 240 001 της Προσθήκης 
Β.4 για πίνακα διαχωρισμού. 

(δ) Όριο δείκτου ολικής μεταφοράς για αποθήκευση - 50 
ανά ομάδα με 6 μέτρα μεταξύ των ομάδων - βλέπε περιθώ¬ 
ριο 3658(2) έως (5) της Προσθήκης Α.6. 

(ε) Ο αποστολεύς θα έχει τηρήσει τους προ της χρήσεως 
και προ της φορτώσεως όρους των περιθωρίων 3643 και 
3644 της Προσθήκης Α.6. 

(στ) Η θερμοκρασία των προσιτών επιφανειών του κόλου 
δε θα υπερβαίνει τους 50 °0 υπό σκιάν εκτός εάν η μεταφορά 
τελεί υπό συνθήκας (όρους) πλήρους φορτίου, οπότε το όριον 
είναι 82"Ο (βλέπε περιθώρια 3602(3) (β) και 3603(8) της 
Προσθήκης Α.6). 

(ζ) Εάν η μέση επιφανειακή ροή θερμότητος από κόλον 
υπερβαίνει τα 15 Ψ/Μ 2 , τότε το κόλον θα μεταφέρεται ως 
πλήρες φορτίο. 

9. Μεταφορά κόλων με οχήματα και δοχεία ((ΌΝΤΑΙ- 
ΝΕΚ5) 

(α) Διαχωρισμός από κόλα φέροντα τον τίτλον «ΕΟΤΟ» - 
βλέπε περιθώριο 240 001 της Προσθήκης Α.4 για πίνακα 
διαχωρισμού. 

(β) Όριο δείκτου ολικής μεταφοράς - 50. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει για πλήρες φορτίο εφ’ όσον εάν υπάρχουν κόλα Δια¬ 


σπαστής Κλάσεως II ή III δεν υπερβαίνεται ο επιτρεπόμενος 
αριθμός. Βλέπε περιθώριο 3659(5) της Προσθήκης Α.6. 

(γ) Ανώτατα επίπεδα ακτινοβολίας για οχήματα και με¬ 
γάλα δοχεία προκειμένου περί πλήρους φορτίου 
2 ητιδν/Η 200 ηοΓειτι/Η στην επιφάνεια 
Ο,ΐιηδν/Η 10 οητειη/Η σε 2 μέτρα από την επιφάνεια 

Βλέπε περιθώριο 3659(7) της Προσθήκης Α.6. 

Επίσης για οχήματα - 20 μδν/Η σε οποιαδήποτε κανονι- 
κώς καταληφθείσα θέση - βλέπε περιθώριο 3659(8) της 
Προσθήκης Α.6. 

((70- 10. Μεταφορά εις χύμα με οχήματα και δι 
ΝΤΑΙΝΕΚδ) 

Δεν έχει εφαρμογήν. 

11. Μεταφορά με βυτιοφόρα και ΤΑΝΚ ΓΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚδ 

Δεν έχει εφαρμογήν. 

12. Επιγραφές και ετικέτες επί οχημάτων, βυτιοφόρων, 
ΤΑΝΚ (ΌΝΤΑΙΝΕΚδ και δοχείων ((ΌΝΤΑΙΝΕΚδ) 
(Βλέπε Προσθήκες Α.9 και Β.4). 

Δοχεία - ετικέτες μοντέλων 7Α, 7Β ή 7Γ και στις τέσσερις 
πλευρές. 

Οχήματα και μεγάλα δοχεία - επιγραφές συμφώνως προς 
το μοντέλο της Προσθήκης Β.4 περιθώριο 240 010 σε κάθε 
πλευρά και στο οπίσθιο τοίχωμα του οχήματος (βλέπε περι¬ 
θώρια 3659(6) και 71 500). 

13. Απαγόρευση επί μικτής φορτώσεως 

Βλέπε περιθώριο 2700(3). 

14. Απολύμανση οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ €0- 
ΝΤΑΙΝΕΚδ και δοχείων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 

Βλέπε περιθώριο 3695(3) της Προσθήκης Α.6. 

15. Άλλες διατάξεις 

(α) Διατάξεις περί Ατυχημάτων - βλέπε περιθώριο 
3695(1) της Προσθήκης Α.6. 

(β) Απολύμανση εν αποθηκεύσει -· βλέπε περιθώριο 
3695(2) της Προσθήκης Α.6. 


Ε Ύλες 

Ραδιενεργείς ύλες Τύπου 
Β(Μ) κόλων 

Ήτοι σχέδιον κόλου Τύ¬ 
που Β το οποίον δεν πληροί 
έναν ή περισσοτέρους των ει¬ 
δικών προσθέτων όρων για 
κόλα Τύπου Β(υ (βλέπε πε¬ 
ριθώριο 3603 της Προσθή¬ 
κης Α.6). Ουδέν όριον επί 
της ποσότητος ανά κόλον 
εκτός ως προβλέπεται υπό 
του πιστοποιητικού εγκρί¬ 
σεως. Εάν υπάρχουν δια¬ 
σπαστές ύλες οι όροι του πί¬ 
νακος II θα τηρούνται επι¬ 
προσθέτους των όρων του 
παρόντος πίνακος. 

2. Συσκευασία/Κόλον 

Τύπος Β(Μ), συμφώνως προς τους όρους σχεδίου τους δι- 

δομένους στο περιθώριο 3604 της Προσθήκης Α.6 απαιτού- 
ντας πολύπλευρον έγκρισιν αρμόδιας αρχής, βλέπε περιθώ¬ 
ριο 3673 της Προσθήκης Α.6. 

3. Ανώτατον επίπεδον ακτινοβολίας κόλου 

2 ηυδν/Η στην επιφάνεια του κόλου και 0,1 πιδν/Η σε 1 
μέτρο από την επιφάνεια αυτή (Βλέπε περιθώρια 3653 έως 
3655 της Προσθήκης Α.6), εκτός της περιπτώσεως πλήρους 
φορτίου οπότε το όριο είναι 10 Πΐΐ^ν/Η στην επιφάνεια του 
κόλου και μπορεί να υπερβεί τα 0,1 ηιδν/Η σε 1 μέτρο από 
την επιφάνειαν αυτήν (βλέπε περιθώριο 3659(7) της Προ¬ 
σθήκης Α.6). 

4. Μικτή Συσκευασία 

Βλέπε περιθώριο 3650 της Προσθήκης Α.6. 

5. Μόλυνσις επί κόλων 
Μη-ωρισμένα όρια εξωτερικής μολύνσεως; 

β /γ/χαμηλής τοξικότητας α πομποί:3,7 Β,/ογπ 2 (ΙΟ' 
4 Μ0Ι) 


Πίνακας 10 " 

Ετικέττες κινδύνου επί 
των κόλων 

Βλέπε Προσθήκη Α.9) 
Ετικέτες των μοντέλων 
7Α, 7Β ή 7Γ θα τοποθετού¬ 
νται εξωτερικώς σε δύο αντί¬ 
θετες πλευρές, βλέπε περι¬ 
θώρια 3653 έως 3655 της 
προσθήκης Α.6 για κατηγο¬ 
ρία κόλου. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Φυσικόν/εξασθενημένον ουράνιον/ 
φυσικόν θόριον: 37 Β /οπτ (10' 3 Μ0Ι/0Μ 2 ) 

Άλλοι α πομποί: 37 Β 9 /ογτι 2 (ΙΟ -5 Μ0Ι/0Μ 4 ) 

Για πλήρες λεπτομέρειες, βλέπε περιθώριο 3651 της 
Προσθήκης Α.6. 

6. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) κόλων 

Τα κόλα θα μαρκάρονται εξωτερικώς καθαρά και ανεξί¬ 
τηλα με τον: - 

(I) «Τύπον Β(Μ)» 

(II) την ένδειξιν αναγνωρίσεως της αρμόδιας αρχής 

(III) το βάρος του κόλου αν είναι πάνω από 50 χιλιόγραμμα 

(IV) Το τρίφυλλο σύμβολο ενσωματωμένο ή σταμπαρισμένο 
στο εξωτερικό του ανθεκτικού στο πυρ και το ύδωρ δοχείου. 

7. Έγγραφα μεταφοράς 

(α) Για ανακεφαλαίωση των όρων εγκρίαεως και γνωστο- 
ποιήσεως - βλέπε περιθώριο 2704. 

(β) Το έγγραφο μεταφοράς θα περιλαμβάνει την περιγρα¬ 
φήν «Ραδιενεργείς ύλες κόλων Τύπου Β(Μ), 7, πίναξ 10, 
Α0Κ», με την ονομασία υπογραμμισμένην, και τις λεπτομέ¬ 
ρειες τις οριζόμενες στα περιθώρια 3680 και 3681 της Προ¬ 
σθήκης Α.6. 

(γ) Απαιτούνται πιστοποιητικά πολυπλεύρου εγκρίσεως 
σχεδίου κόλου, βλέπε περιθώριο 3673 της Προσθήκης Α.6. 

(δ) Εάν το κόλον είναι σχεδιασμένον κατά τρόπον ώστε να 
παρέχεται συνεχής εξαερισμός ή εάν το ολικόν περιεχόμενον 
υπερβαίνει τα 3 X 10 3 Α 2 ή 3 X 10 3 Α ) , ως ενδείκνυται ή τα 3 
X 10ΌΙ, οποιουδήποτε τούτων όντος χαμηλοτέρου, πολύ¬ 
πλευρα πιστοποιητικά φορτώσεως απαιτούνται εκτός εάν η 
αρμόδια αρχή εξουσιοδοτήσει τη μεταφορά με ειδική διάταξη 
στο πιστοποιητικό της σχεδίου κόλου, βλέπε περιθώριο 3675 
της Προσθήκης Α.6. 

(ε) Οσάκις επωφελούμεθα της ηυξημένης ενεργείας ανά 
κόλον της επιτρεπομένης εάν η ύλη είναι ειδικής μορφής, 

' βλέπε παράγραφον (δ) ανωτέρω, απαιτείται μονόπλευρον πι¬ 
στοποιητικού εγκρίσεως σχεδίου ειδικής μορφής (βλέπε περι¬ 
θώριο 3671 της Προσθήκης Α.6). 

(στ) Προ κάθε φορτώσεως ο αποστολέας οφείλει να γνωρί¬ 
ζει στις αρμόδιες αρχές όλων των χωρών των θιγομένων εκ 
της μεταφοράς κατά προτίμησιν προ δεκαπέντε ημερών ως 
λεπτομερώς αναφέρεται στο περιθώριο 3682(2) έως (4) της 
Προσθήκης Α.6. 

(ζ) Προ της φορτώσεως οιουδήποτε κόλου, ο αποστολέας 
θα έχει στην κατοχή του όλα τα σχετικά πιστοποιητικά 
εγκρίσεως. 

8. Αποθήκευση και προώθηση 

(α) Θα τηρούνται οιεσδήποτε οδηγίες των πιστοποιητικών 
εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής. 

(β) Αποθήκευση και διαχωρισμός από άλλα επικίνδυνα 
εμπορεύματα - βλέπε περιθώριον 3658(1) της Προσθήκης 
Α.6. 

(γ) Αποθήκευση και διαχωρισμός από κόλα φέροντα ετι-' 
κέτα «ΕΟΤΟ» - βλέπε περιθώριο 240 001 της Προσθήκης 
Β4 για πίνακα διαχωρισμού. 

(δ) Όριο δείκτου ολικής μεταφοράς για αποθήκευση - 50 
ανά ομάδα με 6 μέτρα μεταξύ των ομάδων - βλέπε περιθώριο 
3658(2) έως (5) της Προσθήκης Α.6. 

(ε) Ο αποστολέας θα έχει τηρήσει τους προ της χρήσεως 
και προ της φορτώσεως όρους των περιθωρίων 3643 και 
3644 της Προσθήκης Α.6. 

(στ) Εάν η θερμοκρασία επιφάνειας του κόλου υπερβαίνει 
τους 50 υπό σκιάν το κόλον θα μεταφέρεται ως πλήρες 
φορτίο - βλέπε περιθώριο 3602(4) (β) της Προσθήκης Α.6. 

(ζ) Εάν η μέση ροή επιφανειακής θερμότητος από έναν κό¬ 
λον υπερβαίνει τα 15 Ψ/Μ 2 , τότε το κόλον θα μεταφέρεται 
ως πλήρες φορτίο. 

(η) Κόλα ειδικώς προοριζόμενα να επιτρέπουν συνεχή εξα- 
ερισμόν - βλέπε περιθώριον 3604(2) της Προσθήκης Α.6 - 
θα μεταφέρονται μόνον υπό πλήρες φορτίο. 

9. Μεταφορά κόλων με οχήματα και δοχεία 

(α) Διαχωρισμός από κόλα φέροντα ετικέτα «ΕΟΤΟ» - 
, βλέπε περιθώριο 240 001 της Προσθήκης Β4 για τον πί¬ 
νακα διαχωρισμού. 

(β) Όριο δείκτου ολικής μεταφοράς - 50. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει για πλήρες φορτίο, εφ’ όσον εάν υπάρχουν κόλα Δια¬ 
σπαστής Κλάσεως II ή III δεν υπερβαίνεται ο επιτρεπόμενος 
αριθμός - βλέπε περιθώριον 3659(5) της Προσθήκης Α.6. 


(γ) Ανώτατα επίπεδα ακτινοβολίας για οχήματα και με¬ 
γάλα δοχεία προκειμένου περί πλήρους φορτίου 
2 πι5ν/1ι (200 ιϊιγ6ιτι/Η) στην επιφάνεια 
0,1 ιηδν/Η (10 ΓΠΓβπι/Η) σε 2 μέτρα από την επιφάνεια 
βλέπε περιθώριο 3659(7) της Προσθήκης Α.6. Επίσης για 
οχήματα 20. ιηδν/Η. σε οποιαδήποτε κανονικώς καταλη- 
φθείσα θέση - βλέπε περιθώριο 3659(8) της Προσθήκης Α.6. 

10. Μεταφορά εις χύμα με οχήματα και δοχεία 
Δεν έχει εφαρμογήν. 

11. Μεταφορά με βυτιοφόρα και ΤΑΝΚ (ΌΝΤΑΙ- 
ΝΕΚδ 

Δεν έχει εφαρμογήν. 

12. Επιγραφές και ετικέτες επί οχημάτων, βυτιοφόρων, 
ΤΑΝΚ (ΌΝΤΑΙΝΕΚδ και δοχείων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 
(βλέπε Προσθήκην Α9 και Β4) 

Δοχεία - ετικέτες των μοντέλων 7Α, 7Β ή 7Γ και στις τέσ¬ 
σερις πλευρές. 

Οχήματα και μεγάλα δοχεία - επιγραφές συμφώνως προς 
το μοντέλο της Προσθήκης Β4, περιθώριο 240 010 σε κάθε 
πλευρά και στο οπίσθιο τοίχωμα του οχήματος (βλέπε περι¬ 
θώρια 3659(6) και 71 500). 

13. Απαγόρευση επί μικτής φορτώσεως 
Βλέπε περιθώριο 2700(3). 

14. Απολύμανση οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ (Ό- 
ΝΤΑΙΝΕΚδ και δοχείων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ) 

Βλέπε περιθώριο 3695(3) της Προσθήκης Α.6. 

15. Άλλες διατάξεις 

(α) Διατάξεις περί ατυχημάτων - βλέπε περιθώριο 
3695(1) της Προσθήκης Α.6. 

(β) Απολύμανση εν αποθηκεύσει - βλέπε περιθώριο 
3695(2) της Προσθήκης Α.6. 

1. Διασπαστές 'Τλες Πίνακας 11 
ήτοι: Ετικέττες κινδύνου επί 

ουράνιον - 233, ουράνιον των κόλων 
- 235, πλουτόνιον - 238, Βλέπε Προσθήκη Α.9) 
πλουτόνιον - 239 πλουτό- Διασπαστή Κλάση I - ετι- 
νιον - 241, ή οιαδήποτε ύλη κέτες σύμφωναα προς τα μο- 
περιέχουσα οιανδήποτε των ντέλα 7Α, 7Β ή 7Γ. « 
ανωτέρω, εκτός από μη- Διασπαστή Κλάση II - 
ακτινοβοληθέν φυσικόν και ετικέτες σύμφωνα προς τα 
εξασθενημένον ουράνιον. μοντέλα 6Β ή 6Γ. 

Οι διασπαστές ύλες θα Διασπαστή Κλάση III - 
αποστέλλονται επίσης με ετικέτες συμφώνως προς το 
πλήρη τήρηαιν των όρων του μοντέλο 7Γ μόνον 
ενός εκ των άλλων πινάκων. Ετικέτες θα τοποθετού- 
ως ενδείκνυται για την ρα- νται εξωτερικώς σε δύο αντί- 
διενέργειαν. θετες πλευρές, βλέπε περι¬ 

θώρια 3653 έως 3655 της 
Προσθήκης Α6 για κατηγο¬ 
ρία κόλου. 

2. Συσκευασία/Κόλον 

(α) Οι κατωτέρω ύλες οι οριζόμενες πλήρως στο περιθώ¬ 
ριο 3610 της Προσθήκης Α.6 εξαιρούνται των όρων ειδικής 
συσκευασίας του παρόντος πίνακος: 

(I) Διασπαστές ύλες σε ποσότητα μη υπερβαίνουσα τα 15 

Ο. 

(II) Φυσικόν ή εξασθενημένον ουράνιον ακτινοβοληθέν 
(ΙΚΚΑΠΙΑΤΕΓ) σε θερμικόν αντιδραστήρα. 

(III) Αραιωμένα διαλύματα υδρογόνου σε περιορισμένα 
συμπυκνώματα και ποσότητες. 

(IV) Εμπλουτισμένον ουράνιον με όχι άνω του 1 τοις εκα¬ 
τόν ουρανίου-235, το οποίον δεν πρέπει να σχηματίζει διάτα- 
ξιν πλέγματος εάν μέταλλον ή οξείδιον. 

(V) 'Τλες διανεμημένες όχι άνω των 5 Ο (Γραμμαρίων 
ανά όγκον 10 λίτρων. 

(VI) Πλουτόνιον όταν είναι ολιγότερο του 1 ΚΟ ανά-κόλον 
και όταν όχι άνω του 20 τοις εκατόν της μάζης περιλαμβάνει 
πλουτόνιον - 239 ή 241. 

(VII) Εμπλουτισμένον διάλυμα νιτρικού ουρανυλίου περιέ- 
χον ουράνιον με όχι άνω του 2 τοις εκατόν ουράνιον - 235. 

(β) Άλλως, τα κόλα θα είναι σύμφωνα με τους όρους του 
σχεδίου της Διασπαστής Κλάσεως I, II ή III τους διδομένους 
στα περιθώρια 3611 έως 3624 της Προσθήκης Α.6 και θα 
έχουν την έγκρισιν της αρμόδιας αρχής, οσάκις απαιτείται, 
ως λεπτομερώς αναφέρεται στο περιθώριο 3674 της Προ¬ 
σθήκης Α.6. 
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3. Ανώτατο επίπεδο ακτινοβολίας χόλου 
Βλέπε κατάλληλον πίνακα. 

4. Μικτή συσκευασία 

Βλέπε περιθώριο 3650 της Προσθήκης Α.6. 

5. Μόλυνση επί χόλων 
Βλέπε κατάλληλον πίνακα. 

6. Ενδείξεις (μαρκάρισμα) κόλων 
Βλέπε κατάλληλον πίνακα. 

7. Έγγραφα μεταφοράς 

(α) Για ανακεφαλαίωση των όρων της εγκρίσεως και κοι- 
νοποιήσεως - βλέπε περιθώριον 2704. 

(β) Το έγγραφον μεταφοράς θα περιλαμβάνει τις λεπτομέ¬ 
ρειες τις οριζόμενες στον κατάλληλο πίνακα για τη φύση του 
περιεχομένου με την λέξιν «Διασπαστή» προτασσομένην της 
περιγραφής και υπογραμμισμένην. 

(γ) Μπορούν να απαιτηθούν πιστοποιητικά μονοπλεύρου ή 
πολυπλεύρου εγκρίσεως σχεδίου χόλου, βλέπε περιθώριο 
3674 της Προσθήκης Α.6. 

(δ) Τα σχέδια κόλων Διασπαστής Κλάσεως II συμμορφού- 
μενα προς το περιθώριον 3620 της Προσθήκης Α.6 θα έχουν 
πιστοποιητικά πολυπλεύρου εγκρίσεως της φορτώσεως. Ένα 
τέτοιο σχέδιο κόλου δεν απαιτεί προηγουμένην γνωστοποίη- 
σιν εκτός εάν ειδικώς ορίζεται στην έγκριση φορτώσεως της 
αρμόδιας αρχής. 

(ε) Τα σχέδια κόλων Διασπαστής Κλάσεως III θα έχουν 
πιστοποιητικά πολυπλεύρου εγκρίσεως της φορτώσεως 
εκτός εάν αρμόδια αρχή εξουσιοδοτεί τη μεταφορά δΤ ειδικής 
διατάξεως στο πιστοποιητικό της σχεδίου κόλου, βλέπε περι¬ 
θώριο 3675 της Προσθήκης Α.6. 

(στ) Προ κάθε φορτώσεως κόλου Διασπαστής Κλάσεως III 
το οποίον απαιτεί πολύπλευρον έγκρισιν του σχεδίου του κό¬ 
λου, βλέπε περιθώριο 3674 της Προσθήκης Α.6, ο αποστο¬ 
λέας οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές όλων των χω¬ 
ρών των θιγομένων εκ της μετακινήσεως κατά προτίμησιν 
προ δεκαπέντε ημερών ως λεπτομερώς αναφέρεται στο περι¬ 
θώριο 3682(2) έως (4) της Προσθήκης Α.6. 

(ζ) Προ της φορτώσεως οιουδήποτε κόλου ο αποστολέας 
θα έχει στην κατοχή του οιαδήποτε σχετικά πιστοποιητικά 
εκγρίσεως. 

8. Αποθήκευση και προώθηση 

(α) Πρέπει να τηρούνται οποιεσδήποτε οδηγίες των πιστο¬ 
ποιητικών εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής. 

(β) Όριο δείκτου ολικής μεταφοράς για αποθήκευση - 50 
ανά ομάδα με 6 μέτρα μεταξύ των ομάδων - βλέπε περιθώριο 
3658(2) έως (5) της Προσθήκης Α.6. 

(γ) Ο αποστολέας θα έχει συμμορφωθεί με τους προ της 
χρήσεως όρους του περιθωρίου 3643 της Προσθήκης Α.6. 

9. Μεταφορά κόλων με οχήματα και δοχεία. 

(α) Θα τηρούνται οποιεσδήποτε οδηγίες των πιστοποιητι¬ 
κών εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής 

(β) Όριο δείκτου ολικής μεταφοράς - 50. Το όριο αυτό δεν 
ισχύει για πλήρες φορτίο, εφ’ όσον, εάν υπάρχουν κόλα Δια¬ 
σπαστής Κλάσεως II ή III, ο επιτρεπόμενος αριθμός δεν 
υπερβαίνεται. Βλέπε περιθώριον 3659(5) της Προσθήκης 
Α6. 

10. Μεταφορά εις χύμα με οχήματα και δοχεία 

(α) Ουδείς περιορισμός για διασπαστό υλικό μέχρι αυνολι- 
κώς 150 (γραμμάρια) ή για διαλύματα εντός των ορίων 
ωρισμένου συμπυκνώματος και ποσότητος, βλέπε παράγρα¬ 
φον 2(α)(Ι), (III) και (VII) και περιθώριο 3610 της Προσθή¬ 
κης Α.6. 

(β) Δεν έχει εφαρμογήν για κόλα Διασπαστής Κλάσεως I ή 

II. 

(γ) Επιτρέπεται κατά την Διασπαστήν Κλάσιν III μόνον 
εάν καθαρίζεται στο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής. 

11. Μεταφορά με βυτιοφόρα και ΤΑΝΚ ΟΟΝΤΑΙ- 
ΝΕΚ5 

Δεν έχει εφαρμογή. 

12. Επιγραφές και ετικέτες επί των οχημάτων, βυτιοφό¬ 
ρων, ΤΑΝΚ ΟΟΝΤΑΙΝΕΚδ και δοχείων (ΟΟΝΤΑΙΝΕΚ5) 
(βλέπε Προσθήκες Α9 και Β4). 

Δοχεία - ετικέτες των μοντέλων 6Α, 6Β ή 6Γ και στις τέσ¬ 
σερις πλευρές. 


Οχήματα και μεγάλα δοχεία - επιγραφές συμφώνως προς 
το μοντέλο της Προσθήκης Β4, περιθώριο 240 010, σε κάθε 
πλευρά και στο οπίσθιο τοίχωμα του οχήματος (βλέπε περι¬ 
θώρια 3659(6) και 71 500). 

13. Απαγορεύσεις επί μικτής φορτώσεως 

Βλέπε περιθώριο 2700(3) 

14. Απολύμανση οχημάτων, βυτιοφόρων, ΤΑΝΚ 00- 
ΝΤΑΙΝΕΚ5 και δοχείων 

Βλέπε κατάλληλον πίνακα. 

15. Άλλες διατάξεις 

Διατάξεις περί ατυχημάτων - βλέπε περιθώριο 3695(1) 
της Προσθήκης Α.6. 


1. Ύλες 

Ραδιενεργείς ύλες μεταφερό- 
μενες υπό ειδικήν διευθέτη- 
σιν 

Εάν δεν είναι δυνατόν να 
τηρηθούν οι όροι του σχεδίου 
κόλου ή της φορτώσεως οι 
αποστολές θα μεταφέρονται 
υπό ειδικήν διευθέτηση η 
οποία θα εξασφαλίζει ότι το 
γενικόν επίπεδον ασφαλείας 
δε θα είναι μικρότερον από 
ό,τι θα ήτο εάν ετηρούντο 
όλοι οι ισχύοντες όροι. Βλέπε 
περιθώριο 3676 της Προ¬ 
σθήκης Α.6. 

Σημείωση. Για ανακεφα¬ 
λαίωση των όρων της εγκρί¬ 
σεως και γνωατοποιήσεως, 
βλέπε περιθώριο 2704. 

Ανακεφαλαίωση όρων εγκρίσεως και προειδοποιήσεως 
α) Έγκριση υλών ειδικής μορφής, και σχεδίων κόλων 


επι 


Πίνακας 12 
Ετικέττες κινδύνου 
των κόλων 

Βλέπε Προσθήκη Α.9) 
Ετικέτες συμφώνως προς 
το μοντέλο 7Γ θα τοποθε¬ 
τούνται εξωτερικώς σε δύο 
αντίθετες πλευρές εκτός αν 
άλλως προβλέπεται υπό του, 
πιστοποιητικού της αρμό¬ 
διας αρχής. 

Βλέπε 

3655(1) της 
Α6. 


περιθώριο 

Προσθήκης 


Αντικείμενου εγκρίσεως Αρμόδια αρχή της οποίας 
απαιτείται η έγκριση 

1 ' Υλη ειδικής μορφής εκτός Χώρα προελεύσεως 
των ειδών εκείνων που 
ορίζονται στους Πίνακες 3 
και 4 


2 Τύπος Α, Ε3Α και ΕΕ5, 

3 Τύπος Β (II) 

4 Τύπος Β (Μ) 

5 Διασπαστά κόλα 


Ουδεμία εκτός εάν το πε¬ 
ριεχόμενο είναι διασπαστό 
και δεν εξαιρείται των 
κατά το περιθώριο 3610 
της Προσθήκης Α6 όρων 
περί διασπαστού: Χώρα 
προελεύσεως 
Χώρα προελεύσεως 

Χώρα προελεύσεως και 
όλες οι καθ’ οδόν χώρες 


Σχέδια κόλου συμμορφού- Ουδεμία 
μένα προς το περιθώριο 
3620, 3623 ή 3624 της 
Προσθήκης Α6 

Σχέδια κόλου συμμορφού- Χώρα προελεύσεως 
μένα προς το περιθώριο 
3616 ή 3622 της Προ¬ 
σθήκης Α6 

Όλα τα άλλα σχέδια κόλων Χώρα προελεύσεως και 
όλες οι καθ’ οδόν χώρες 

Σημείωση: «Χώρα προελεύσεως» αναφέρεται στη χώρα από 
την οποία προήλθε το σχέδιο. 

Κόλα των διασπαστών κλάσεων εμπίπτουν επίσης σε μίαν ή 
άλλην των ανωτέρω κατηγοριών 2, 3 ή 4 σχεδίων κόλων 
και οι σχετικές διατάξεις ισχύουν επίσης γι’ αυτά. 
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(β) Έγκριση Φορτώσεων και Προειδοποίηση 


Κόλον Αρμόδια Προειδοποίηση κάθε 

Αρχή της φορτώσεως 

οποίας απαι¬ 
τείται η 
έγκριση για 
κάθε φόρ- 
τωση 

1. Τύπος Α, Ε5Α Ουδεμία Ουδεμία 

και ΕΕ5 


2. Τύπος Β(ΙΙ) 


3. Τύπος Β(Μ) - 
Συνεχώς εξαεριζό- 
μενος 


Ουδεμία Χώρα προελεύσεως και 
όλες οι καθ’ οδόν χώ¬ 
ρες όταν περιεχόμενον 
υπερβαίνει τα 3 X 
10 3 Α ( ή τα 3 X 
10 3 Α,, ως ενδείκνυται 
ή τα 3 X ΙΟ 4 01, οιου- 
δήποτε τούτων όντος 
χαμηλωτέρου 

Χώρα προε- Χώρα προελεύσεως και 
λεύσεως και όλες οι καθ’ οδόν χώρες 
όλες οι καθ’ 
οδόν χώρες 


4. Τύπος Β(Μ) - Χώρα προε- Χώρα προελεύσεως και 
Μη-συνεχώς εξαερι- λεύσεως και όλες οι καθ’ οδόν χώρες 
ζόμενος όλες οι καθ’ 

οδόν χώρες 
όταν το πε¬ 
ριεχόμενον 
υπερβαίνει τα 
. 3 X 10 3 Α ή 
3 X 10 3 Α 2 , 
ως ενδείκνυ- 
ται ή τα 
11.1 X ΙΟ 2 
ΤΒς (3 X 
10 4 01, οιου- 
δήποτε τού¬ 
των όντος 
χαμηλωτέ¬ 
ρου. 


5. Διασπαστά Κόλα 


Διασπαστή Κλά- Ουδεμία. 
σις I 


Ουδεμία 


Διασπαστή Κλά- Κόλα συμ- Ουδεμία εκτός εάν ορί- 
σις II μορφούμενα ζεται στην έγκριση φορ- 

προς περιθώ- τώσεως της αρμόδιας 
ριο 3620 τηςαρχής. 

Προσθήκης 
Α6 μόνον: 

Χώρα προε¬ 
λεύσεως και 
όλες οι καθ’ 
οδόν χώρες. 


Διασπαστή Κλά- 
σις III 


Χώρα προε- Χώρα προελεύσεως και 
λεύσεως και όλες οι καθ’ οδόν χώ- 
όλες οι καθ’ ρες. 
οδόν χώρες. 


6. Κόλα υπό την Χώρα προε- Χώρα προελεύσεως και 
επιφύλαξη της μετα-λεύσεως και όλες οι καθ’ οδόν χώρες, 
φοράς βάσει ειδικής όλες οι καθ’ 
διεθετήσεως. οδόν χώρες 


Σημείωση: Προ της φορτώσεως κόλου Τύπου Β(1ί) το περιε¬ 
χόμενο του οποίου υπερβαίνει τα 3 X 10 3 Α, ή 3 X 10 3 Α 2 , ως 


ενδείκνυται, ή τα 3 X ΙΟΈΙ, οιουδήποτε τούτων όντος χα¬ 
μηλωτέρου, για πρώτη φορά, ο αποστολέας οφείλει να εξα¬ 
σφαλίσει ότι αντίγραφα κάθε ισχύοντος πιστοποιητικού αρμό¬ 
διας αρχής αφορώντος το σχέδιο έχουν υποβληθεί στην αρ¬ 
μόδια αρχή των χωρών εκείνων εις την εδαφικήν περιφέρειαν 
των οποίων πρόκειται το κόλον να μεταφερθεί. Ως χώρα προ¬ 
ελεύσεως αναφέρεται η χώρα από την οποίαν προήλθε η φόρ¬ 
τωσες. 

Κόλα των διασπαστών κλάσεων εμπίπτουν επίσης εις την 
μίαν ή την άλλην επικεφαλίδα του παρόντος Πίνακα και οι 
σχετικές διατάξεις έχουν επίσης εφαρμογήν εις αυτά. 

ΚΛΑΣΗ 8 

ΔΙΑΒΡΩΤ1ΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
1. Κατάλογος ουσιών 

(1) Μεταξύ των ουσιών και ειδών που καλύπτονται από τον 
τίτλο της Κλάσεως 8,1, όσες αναγράφονται στο περιθώριο 
2801 ή εκφράζονται από συλλογικό τίτλο του ίδιου περιθω¬ 
ρίου, υπόκεινται στις διατάξεις και όρους πΟυ εκτίθενται στα 
περιθώρια 2800 (2) έως 2822 και στις διατάξεις του παρό¬ 
ντος Παραρτήματος και Παραρτήματος Β. Τότε δε θεωρού¬ 
νται ως ουσίες και είδη της ΑϋΚ 2. 

Ουσίες της Κλάσεως 8 (πλην των ουσιών των 6, 24 και 
25) που ταξινομούνται στα διάφορα είδη του περιθωρ. 2801, 
θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες ομάδες που 
χαρακτηρίζονται με το γράμμα (Α), (Β) ή (0), ανάλογα με το 
βαθμό διαβρωτικότητος: 

Γράμμα (Α): Εξαιρετικά διαβρωτικές 

Γράμμα (Β): Διαβρωτικές 

Γράμμα (0): Ελαφρά διαβρωτικές. 

Όταν, σαν αποτέλεσμα προσθηκών, ουσίες της Κλάσεως 8 
περνούν σε κατηγορίες διαβρωτικότητας άλλες από εκείνες 
στις οποίες ανήκουν οι ουσίες που καθορίζονται στο περιθώριο 
2801, αυτά τα μίγματα ή διαλύματα θα πρέπει να ταξινομού¬ 
νται στα είδη και στα ψηφία που ανήκουν βάσει του πραγματι¬ 
κού βαθμού διαβρωτικότητάς των. 

Όταν, σαν αποτέλεσμα προσθηκών, ουσίες της Κλάσεως 8 
περνούν σε κατηγορία που έχει σημείο αναφλέξεως κάτω των 
21° 0, τα μίγματα ή διαλύματα αυτά θα πρέπει να ταξινο¬ 
μούνται στα αντίστοιχα είδη ή ψηφία της Κλάσεως 3, λαμβα- 
νομένης υπ’ όψιν της διαβρωτικότητάς των. 

Όταν, σαν αποτέλεσμα προσθηκών ουσιών της Κλάσεως 
6.1, ουσίες της Κλάσεως 8 αποκτούν υπεροχή στις τοξικές 
ιδιότητες, τα μίγματα ή διαλύματα αυτά θα ταξινομούνται 
στα αντίστοιχα είδη και ψηφία (γράμματα) της Κλάσεως 6.1. 

(2) Για τις απαιτήσεις συσκευασίας των περιθωρίων 
2805(2), 2806(2) και 2807(2), ουσίες ή μίγματα ουσιών με 
σημείο τήξεως πάνω από 45° 0, θεωρούνται σαν στερεά. 

(3) Διαβρωτικά εύφλεκτα υγρά με σημείο αναφλέξεως 
κάτω από 21 °Γ, εκτός ωρισμένων όξινων αλαγόνων της 


1. Ο τίτλος της Κλάσεως 8 καλύπτει ουσίες οι οποίες με χημυιή δράση 
προσβάλλουν επιθηλιακούς ιστούς (δέρμα, βλεννογόνους ή οφθαλμούς) με 
τους οποίους έρχονται σε επαφή και ουσίες οι οποίες σε περίπτωση διαρροής 
είναι ικανές να βλάψουν ή να καταστρέψουν άλλα εμπορεύματα ή τα μέσα με¬ 
ταφοράς και που μπορούν επίσης να προκαλέσουν και άλλες καταστροφές. Ο 
τίτλος της Κλάσεως 8 καλύπτει επίσης ουσίες που σχηματίζουν διαβρωτικό 
υγρό μόνο παρουσία ύδατος, ή που δημιουργούν διαβρωτικούς ατμούς ή ομί¬ 
χλη επί παρουσία φυσιολογικής υγρασίας του αέρος. 

Απουσία άλλων δοκιμασιών, η διαβρωτική δράση μπορεί να προσδιορίζε¬ 
ται με πειράματα επί ζώων. 

Ουσίες που προκαλούν εμφανή νέκρωση του δερματικού ιστού στο σημείο 
επαφής όταν δοκιμάζονται επί άθικτου δέρματος ζώου επί χρονική περίοδο 
έως 4 ωρών, είναι ούσιες της ομάδος (0). 

Ουσίες οι οποίες, ενώ δεν είναι επικίνδυνες για τον επιθηλιακό ιστό, μπο¬ 
ρούν να διαβρώσουν χάλυβα ή αλουμίνιο, είναι επίσης ουσίες της ομάδος (0). 

Ουσίες που προκαλούν εμφανή νέκρωση του δερματικού ιστού στο σημείο 
επαφής όταν δοκιμαστούν σε άθικτο δέρμα ζώου επί περιόδου πλέον των 
τριών λεπτών και έως 60 λεπτά, είναι ουσίες της ομάδος (Β). 

Άλλες ουσίες καλυπτόμενες από τον τίτλο της κλάσεως 8, οι οποίες είναι 
περισσότερο διαβρωτικές από τις ουσίες της ομάδος (Β), είναι ουσίες της ομά¬ 
δος (Α). 

2. Για τις ποσότητες ουσιών που αναγράφονται στο περιθώριο 2801 και 
που δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσης Κλάσεως, είτε στο παρόν Πα¬ 
ράρτημα είτε στο Παράρτημα Β, βλέπε περιθώριο 2801α. 


2705 
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36° (Β), είναι ουσίες της Κλάσεως 3 (βλέπε περιθώριο 2301, 

21° έως 26°). 

(4) Διαβρωτικές ουσίες με μεγάλη τοξικότητα στην ει¬ 
σπνοή, όπως προσδιορίζεται στην υποσημείωση 1 του περι¬ 
θωρίου 2600(1), είναι ουσίες της Κλάσεως 6.1 (βλέπε περι¬ 
θώριο 2601). 

(5) Οι χημικοί ασταθείς ουσίες της Κλάσεως 8 θα πρέπει 
να γίνονται δεκτές για μεταφορά μόνο αν έχουν ληφθεί τα κα¬ 
τάλληλα μέτρα προλήψεως της επικινδύνου αποσυνθέσεώς 
των ή πολυμερισμού κατά τη μεταφορά. Για το σκοπό αυτό, 
θα πρέπει ιδιαίτερα να εξασφαλίζεται ότι τα δοχεία δεν περιέ¬ 
χουν οποιαδήποτε ουσία που μπορεί να προκαλέαει ή επιταχύ¬ 
νει τις αντιδράσεις αυτές. 

(6) Το σημείο αναφλέξεως που αναφέρεται κατωτέρω θα 
πρέπει να καθορίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στην 
Προσθήκη Α.3. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ακόμη και όταν καμμία ουσία δεν ταξί- 2801 
νομείται υπό τα ψηφία (Α), (Β) ή (0) των διαφόρων ειδών, ου¬ 
σίες, διαλύματα, μίγματα και παρασκευάσματα μπορούν να 
ταξινομούνται υπό τα ψηφία αυτά, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που εκτίθενται στο περιθώριο 2800. 

Α. Όξινες ουσίες 

Ανόργανα οξέα 

1. Θειϊκό οξύ και παρόμοιες ουσίες, όπως: 

α) χρωμοθειϊκό οξύ, τριξείδιο θείου, ΟΕΕϋΜ (καπνίζον 
θειϊκό οξύ). 

β) αλκυλο-σουλφονικά και αρυλο-σουλφονικά οξέα περιέ- 
χοντα περισσότερο από 5% ελευθέρου θειϊκού οξέος, θειϊκό 
οξύ, κατάλοιπα θειϊκού οξέος, υδατικά διαλύματα διθειϊκών, 
νιτροθειϊκό οξύ, ιλύς μολύβδου περιέχουσα θειϊκό οξύ. . 

(Ο... 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ιλύς μολύβδου περιέχουσα θειϊκό οξύ λιγώτερο από 3% 
ελεύθερο οξύ είναι ουσία της Κλάσεως 6.1. (βλέπε περιθώριο 
2601, 63° ((])). 

2. Αλκυλο-σουλφονικά και αρυλο-σουλφονικά οξέα, περιέ- 
χοντα το πολύ 5% ελευθέρου θειϊκού οξέος, είναι ουσίες της 
34°. 

2° Νιτρικά οξέα, όπως: 

α) νιτρικό οξύ περιέχον πλέον του 70% ελευθέρου οξέος, 
ερυθρό καπνίζον νιτρικό οξύ. 

β) νιτρικό οξύ περιέχον το πολύ 70% καθαρού οξέος. 

3 0 . Μίγματα ανοργάνων οξέων, εξαιρέσει του υδροφθορι- 
κού οξέος, όπως: 

α) μίγματα θειϊκού οξέος με περισσότερο από 30% νιτρικό 
οξύ. 

β) μίγματα θειϊκού οξέος με 30% το πολύ καθαρού νιτρι¬ 
κού οξέος, μίγματα θειϊκού οξέος με υδροχλωρικό οξύ, μίγ¬ 
ματα νιτρικού οξέος (περιέχοντα το πολύ 30% ΗΝ0 3 )με 
οξεικό οξύ και φωσφορικό οξύ. .· ■ 

1. Μίγματα νιτρικού οξέος με υδροχλωρικό οξύ δεν θα γί¬ 
νονται δεκτά για μεταφορά. 

2. Μίγματα καταλοίπων θειϊκού και νιτρικού οξέος που δεν 
απονιτρώθηκαν, δεν γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

4°. Διαλύματα υπερχλωρικού οξέος: 

β) Υδατικά διαλύματα υπερχλωρικού οξέος περιέχοντα το 
πολύ 50% καθαρού οξέος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Υδατικά διαλύματα υπερχλωρικού οξέος περιέχοντα περισ¬ 
σότερο από 50% αλλά το πολύ 72.5% καθαρού οξέος είναι 
ουσίες της Κλάσεως 5.1 (βλέπε περιθώριο 2501,3°). 

Διαλύματα περιέχοντα πλέον του 72,5% καθαρού οξέος 
δεν γίνονται για μεταφορά. Το αυτό ισχύει και για μίγματα 
υπερχλωρικού οξέος με οποιοδήποτε υγρό πλην νερού. 

5°. Διαλύματα αλογονιδίων υδρογόνου (με εξαίρεση το 
υδροφθορικό οξύ), όπως: 

β) διαλύματα υδροβρωμικού οξέος, διαλύματα υδροχλωρι¬ 
κού οξέος, διαλύματα ιδριωδικού οξέος, υδατικά διαλύματα 
ουσιών της παραγρ, 21 και 22 (β) με εξαίρεση τα υδατικά 
διαλύματα χλωριούχου αλουμινίου και τα υδατικά διαλύματα 
βρωμιούχου αλουμινίου. 

γ) υδατικά διαλύματα ουσιών της παρ. 22 (γ), υδατικά 
διαλύματα βρωμιούχου αλουμινίου, υδατικά διαλύματα χλω¬ 
ριούχου αλουμινίου. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Το βρωμιούχο υδρογόνο και χλωριούχο υδρογόνο είναι ου¬ 
σίες της Κλάσεως 2 (βλέπε περιθώριο 2201, 3 0 (ΑΤ)και 5°). 

6 0 . Άνυδρο υδροφθορικό οξύ (φθοριούχο υδρογόνο), υδα¬ 
τικά διαλύματα υδροφθορικού οξέος περιέχοντα πλέον του 
85% άνυδρο υδροφθορικό οξύ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τις ουσίες αυτές προβλέπονται και εφαρμόζονται ειδι¬ 
κές συνθήκες συσκευασίες (βλέπε περιθ. 2803). 

7 0 . α) υδατικά διαλύματα υ δροφθορικού οξέος περιέχοντα 
το πολύ 60% αλλά το πολύ 85% άνυδρο υδροφθορικό οξύ, 
μίγματα ανοργάνων οξέων με υδατικά διαλύματα υδροφθορι- 
κού οξέος. 

β) υδατικά διαλύματα υδροφθορικού οξέος περιέχοντα το 
πολύ 60% ανύδρου υδροφθορικού οξέος. 

8°. Διαλύματα υδροβαροφθορικού οξέος: 

β) Υδατικά διαλύματα υδροφθορικού οξέος περιέχοντα το 
πολύ 78% καθαρού οξέος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Διαλύματα υδροφθορικού οξέος περιέχοντα πλέον του 78% 
καθαρού οξέος δεν γίνονται δεκτά για μεταφορά. 

9°. β) Υδροφθοριοπυριτικό οξύ (Η 2 δίΕ 6 ). 

10°. Λοιπά φθόριό - οξέα, όπως: 

α) φθόριό - σουλφονικό οξύ 

β) διφθοριο - φωσφορικό οξύ (άνυδρο), φθόριό - φωσφορικό 
οξύ (άνυδρο), εξαψθοριο - φωσφορικό οξύ. 

11°. Λοιπά ανόργανα οξέα, όπως: 

α) σεληνικό οξύ 

β) διαλύματα χρωμικού οξέος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 


Το άνυδρο τριοξείδιο χρωμίου είναι ουσία της Κλάσεως 
5.1. (βλέπε περιθώριο 2501, 10°). 

γ) Χλωροπλατινικό οξύ, φωσφορικό οξύ. 

Ανόργανα αλογονίδια, όξινα άλατα και άλλες αλογονωμέ- 
νες ουσίες. 

21 °. Υγρά αλογονίδια και άλλες υγρές αλογονωμένες ου¬ 
σίες (πλην των φθοριούχων ενώσεων), οι οποίες, σε επαφή με 
υγρό αέρα ή νερό εκλύουν όξινους ατμούς, όπως: 

α) χλωροσουλφονικό οξύ (δΟ„(ΟΗ) ΟΕ), χλωριούχο χρω- 
μύλιο (οξυχλωριούχο χρώμιο) (0ΚΟ 2 €Ε_, διχλωριούχο δισθ. 
θείο (5 2 ΓΓ 2 , χλωριούχο διοξείδιο θείου (δΟΧΕ 2 ), χλωριούχο 
οξείδιο θείου (80ΕΕ„, διχλωριούχο θείο (80Ε„, τετραχλω- 
ριούχο βανάδιο (VIIΕ 4 ), τριβρωμιούχο βόριο (ΒΒΚ 3 ). 

β) χλωριούχο πυροσουλφουρύλιο (δ 2 Ο 5 0Ε„, άνυδρος χλω- 
ριούχος κασσίτερος (δΝ0Ε 4 , χλωριούχο θειοφωσφορύλιο 
(ΡδόΕ , οξυχλωριούχος φώσφορος (χλωριούχο φωσφορύλιο, 
ΡΟΕΓ 3 ), οξυτριχλωριούχο βανάδιο (νθ€Ε 3 , πενταχλω- 
ριούχο αντιμόνιο ( δΒ ΘΕ 5 και μη υδατικά διαλύματα πεντα- 
χλωριούχου αντιμονίου, μονοχλωριούχου ιωδίου (ΙΘΕ), τε- 
τραχλωριούχου πυριτίου (δίΟΕ 4 , τετραχλωριούχου τιτανίου 
(Τί0Ε 4 ), τριβρωμιούχου φωσφόρου (ΡβΚ 3 ), τριχλωριούχου 
βουτυλο-κασσιτέρου ((Ζ 4 Η 9 δΝ €Ε 3 ), τριχλωριούχου φωσφό¬ 
ρου (Ρ0ΕΑ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ο πενταϋδρικός χλωριούχος κασσίτερος είναι ουσία της 
παρ. 22° (γ). 

2) Υδατικά διαλύματα των ουσιών της παρ. 21° είναι ου¬ 
σίες της παρ. 5° (β). 

22°. Στερεά αλογονίδια και άλλες αλογονωμένες ουσίες 
(πλην των φθοριούχων ενώσεων), οι οποίες σε επαφή με υγρό 
αέρα ή νερό εκλύουν ατμούς, όπως: 

β) άνυδρο βρωμιούχο αλουμίνιο (ΑΕ ΒΚρ, άνυδρο χλω¬ 
ριούχο αλουμίνιο (ΑΕ 0Ε 3 ), οξυβρωμιουχος φώσφορος 
(ΡΟΒΚ 3 ), πενταχλωριούχος φώσφορος (Ρ0Ε 5 ), τριχλω- 
ριούχο αντιμόνιο (δΒ ΕΕ 3 ), μίγματα τριχλωριούχου τιτανίου, 
μη πυροφόρα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 


Το εξαϋδρικό βρωμιούχο αλουμίνιο, το εξαϋδρικό χλω¬ 
ριούχο αλουμίνιο και το μονοϋδρικό χλωριούχο αλουμίνιο δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ. 

γ) χλωριούχος τρισθενής σίδηρος (τριχλωριούχος σίδηρος 
(άνυδρος) (Γβο1 3 ), πενταϋδρικός χλωριούχος κασσίτερος (δΝ 
€Ε 4 .5Η 2 0), χλωριούχος ψευδάργυρος (ΖΝ 0Ε„) πενταχλω- 
ριούχο μολυβδαίνιο (Μο ο1 5 ), τετραχλωριούχο ζιρκόνιο (ΖΚ 
0Ε 4 ), τριχλωριούχο βανάδιο (ΥΟΕ,). 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ο εξαϋδρικός χλωριούχος σίδηρος δεν υπόκειται στις 
διατάξεις της ΑΟΚ. 

2. Υδατικά διαλύματα των ουσιών της 22° είναι ουσίες 
της 5°. 

23°. Θειϊκά άλατα περιέχοντα θειϊκό οξύ και διθειϊκα 
άλατα όπως: 

β) διθειϊκό αμμώνιο, διθειϊκό κάλιο, διθειϊκό νάτριο και 
θειϊκός μόλυβδος, περιέχοντα 3% και πλέον θειϊκό οξύ. 

γ) διθειϊκό αμμώνιο, διθειϊκό κάλιο και διθειϊκό νάτριο, πε¬ 
ριέχοντα λιγώτερο από 3% ελεύθερο θειϊκό οξυ. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Υδατικά διαλύματα διθειϊκών αλάτων είναι ουσίες της 

10 (Ρ)· 

2. Θειϊκός μόλυβδος.περιέχων λιγώτερο από 3% ελεύθερο 
θειϊκό οξύ, είναι ουσία της Κλάσεως 6.1 (βλέπε περιθώριο 
2601, 63°(γ). 

24°. Βρώμιο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Δια την ουσία αυτή εφαρμόζονται ειδικές συνθήκες συ- 
σκευασίας (βλέπε περιθώριο 2804). 

25°. Εξαφθοριούχο μολυβδαίνιο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για την ουσία αυτή εφαρμόζονται ειδικές συνθήκες συ- 
σκευασίας (βλέπε περιθώριο 2803). 

26°. Λοιπές ενώσεις φθορίου, όπως: 
α) πενταφθοριούχο βρώμιο, τριφθοριούχο βρώμιο, 
β) τριφθοριούχο αμμώνιο, διφθοριούχο κάλιο, διφθοριούχο 
νάτριο, φθοριούχο χλώριο, πενταφθοριούχο αντιμόνιο. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Το φθοριούχο αμμώνιο, φθοριούχο κάλιο, φθοριούχο νά¬ 
τριο και οι φθοριούχες σιλικόνες είναι ουσίες της Κλάσεως 6.1 
(βλέπε περιθώριο 2601, 65° (γ) και 66° (γ)). 

27°. Ουσίες ανόργανων οξέων που δεν μπορούν να ταξινο¬ 
μηθούν υπό άλλους συλλογικούς τίτλους, όπως: 
β) πεντοξείδιο φωσφόρου (άνυδρο φωσφορικό οξύ), 
γ) χλωριούχο κυάνιο, θειϊκή υδροχυλαμίνη. 

Οργανικές ουσίες 

31°. Στερεά καρβοξυλικά και δικαρβοξυλικά οξέα, στερεά 
αλογονωμένα καρβοξυλικά οξέα και στερεοί ανυδρίτες αυτών, 
όπως: 

β) βρωμο-οξεικό οξυ, χλωρο-οξεικό οξύ (μονοχλωρο- 
οξεικό οξύ), τριχλωρο-οξεικό τριχλωρο-οξεικός ανυδρίτης. 

γ) μηλεϊνικός ανυδρίτης, φθαλικός ανυδρίτης, τετραϋδρο- 
φθαλικός ανυδρίτης. 

32°. Υγρά καρβοξυλικά οξέα και υγρά αλογονωμένα 
οξέα και υγροί ανυδρίτες αυτών, όπως: 
α) τριφθοριο-οξεικο οξύ, 

γ) κρυσταλλικό οξεικό και υδατικά διαλύματα οξεικού 
οξέος περιέχοντα πλέον του 80% καθαρό οξύ, ακρυλικό οκύ, 
διαλύματα βρωμο-οξεικού οξέος, διαλύματα χλωρο-οξεικού 
οξέος (μονο-χλωρο-οξεικού οξέος), μίγματα χλωρο-οξεικού 
οξέος (μονοχλωρόοξεικού οξέος), μίγματα χλωρο-οξεικού 
οξέος, διχλωρο-οξεικό οξύ, μυρμηκικό οξύ περιέχον περισσό¬ 
τερο από 70% καθαρό οξύ, θειογλυκολικό οξύ, διαλύματα 
τριχλωρο-οξεικού οξέος, οξεικός ανυδρίτης. 

γ) οξεικό οξύ,περιέχον από 50 έως 80% καθαρό οξύ, 
2-χλωροπροπιονικό οξύ, 5-χλωροβαλερικό οξύ, μυρμηκικό 
οξύ περιέχον από 50 έως 70% καθαρό οξύ, επταφθοριοβου- 
τυρικό οξύ, μετακρυλικό οξύ, προπιονικό οξύ περιέχον λιγώ¬ 
τερο από 50% καθαρό οξύ, βουτυρικός ανυδρίτης, προπιονι- 
κός ανυδρίτης. υ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Μυρμηκικό οξύ, οξεικό οξύ και προπιονικό οξύ με περιεχό¬ 
μενο καθαρό οξύ οξύ λιγώτερο από 50% δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις της ΑΟΚ. 

33°. Σύμπλοκες ενώσεις ενώσεις τριφθοριούχου βορίου, 
όπως: 

β) τριφθοριούχο βόριο - οξεικό οξύ (σύμπλοκο άλας), σύ- 
μπλοκο βόριο - προπιονικό οξύ, σύμπλοκο τριφθοριούχο βό¬ 
ριο - αιθήρ, σύμπλοκο τριφθοριούχο βόριο - φαινόλη. 

34°. Αλκυλο - σουλφονικά και αρυλο - σουλφονικά οξέα 
όπως: 

β) νιτρο-βένζενιο-σουλφονικο οξύ, φαινολο-σουλφονικό 
οξύ. 


γ) 3-βενζινιδιο-σουλφονικό οξύ, μεθανο-σουλφονικό οξύ, 
τολουενιο-σουλφονικά οξέα και διαλύματα αυτών. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Αλκυλο-σουλφονικά και αρυλο-σουλφονικά οξέα περιέχο¬ 
ντα περισσότερο από 5% ελεύθερο θειϊκό οξύ είναι ουσίες της 
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35°. Στερεά οργανικά όξινα αλογονίδια, όπως: 
β) διχλωρο-κινοξαλινο-καρβονύλιο χλωριούχο, χλωριού¬ 
χος ανισόλη, χλωριούχο 2,4-διχλωροβενζοϋλιο, χλωριούχο 
νιτρο-βενζενο-σουλφονύλιο, χλωριούχο ρ-νιτρο-βενζοϋλιο, 
χλωριούχο ισοφθαλοϋλιο. 

36°. Υγρά οργανικά αλογονίδια, όπως: 
β) βρωμιούχο ακετύλιο, βρωμιούχο βρωμο-ακετύλιο, 
χλωριούχο βενζοϋλιο, χλωριούχο χλωρο-ακετύλιο, χλω¬ 
ριούχο διαιθυλικό θειοφωσφο^ύλιο, χλωριούχο φουμαρύλιο, 
χλωριούχο πιβαλοϋλιο (χλωριούχο τριμεθυλόακετύλιο), 
χλωριούχο τριχλωρο-ακετύλιο, χλωριούχο βαρερύλιο, ιω- 
διούχο ακετύλιο. 

γ) χλωριούχο βενζενο-σουλφονύλιο, χλωριούχο ο-χλωρ- 
οβενζοϋλιο, χλωριούχο ρ-χλωροβενζοϋλιο, χλωριούχο διμε- 
θυλο-τριφωσφορύλιο. 

37°. Αλκυλο-χλωροσιλάνια και αρυλ-χλωροσιλάνια με 
σημείο αμαφλέξεως πάνω από 21°, όπως: 

β) αλλυλο-τριχλωροσιλάνιο, αμυλο-τριχλωροσιλάνιο, 
βουτυλο-τριχλωροσιλάνιο, χλωροφαινιλο-τριχλωαλάνιο, κυ- 
κλο-εξανυλο-τριχλωροσιλάνιο, κυκλο-εξυλο-τριχλωροσιλάν- 
ιο, διχλωρο-φαινυλο-τριχλωροσιλάνιο, διαιθυλο-διχλωροσιλ- 
άνιο, διφαινυλο-διχλωροσιλάνιο, δωδεκυλ-τριχλωροσιλάνιο, 
εξυλ-τριχλλωροσιλάνιο, μεθυλο-φαινυλο-διχλωροσιλάνιο, 
μονυλ-τριχλωροσιλάνιο, οκταδεκυλο-τριχλωροσιλάνιο, φαι- 
νυλο-τριχλωροσιλάνιο, προπυλο-τριχλωροσιλάνιο. 

γ)··· 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Χλωροσιλάνια που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με 
νερό ή υγρό αέρα, είναι ουσίες της Κλάσεως 4.3. και δεν πρέ¬ 
πει να γίνονται δεκτές για μεταφορά, εκτός αν στην Κλάση 
αυτή αναφέρονται σε ειδική εξαίρεση. 

38°. Όξινοι φωσφορικοί εστέρες, όπως: 
γ) όξινο φωσφρορικό διβουτύλιο, όξινο φωσφορικό διπρο- 
πύλιο, όξινο φωσφορικό βουτύλιο, όξινο φωσφορικό ισοκτύ- 
λιο, όξινο φωσφορικό ισοπροπύλιο. 

39°. Όξινες οργανικές ουσίες που δεν. μπορούν να ταξινο¬ 
μηθούν υπό άλλους συλλογικούς τίτλους, όπως: 

β) ακετοπολυσιλάνια, ακετοξυσιλάνια, αιθυλο-τριακετοξ- 
υσιλάνια. 

Β. Βασικές ουσίες 
Ανόργανες ουσίες 

41°. Βασικές στερεές ενώσεις αλκαλικών μετάλλων 
όπως: 

β) υδροξείδιο καισίου, υδροξείδιο λιθίου, υδροξείδιο καλιού 
(καυστικό ποτάσα), υδροξείδιο νατρίου (καυστική σόδα), 
οξείδιο καλιού, οξείδιο νατρίου. 

γ) άσβεστος σόδας (μίγματα καυστικής σόδας και μη 
εσβεσμένης ασβέστου). 

42°. Διαλύματα αλκαλικών ουσιών, όπως: 
β) διαλύματα αργιλικού νατρίου, διαλύματα υδροξειδίου 
καλιού (ΡΟΤΑ8Η ΕΥΕ) και υδροξειδίου νατρίου (καυστικής 
σόδας), αλκαλικά διαλύματα κρεοζόλης, φαινόλης και ξυλε- 
νόλης, αλκαλικά κατάλοιπα (π.χ. διϋλίσεως). 

43°. Διαλύματα αμμωνίας: 

γ) διαλύματα αμμωνίας περιέχοντα τουλάχιστον 10% και 
το πολύ 35% αμμωνία. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

■ 1. Διαλύματα αμμωνίας περιέχοντα περισσότερη .από 
35% αμμωνία, είναι ουσίες της Κλάσεως 2 (βλέπε περιθώ¬ 
ριο 2201, 9°, (ατ)). 

2. Διαλύματα αμμωνίας περιέχοντα λιγώτερο από 10% 
αμμωνία, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑΟΚ. 

44°. Υδραζίνη και υδατικά διαλύματά της: 
α) άνυδρη υδραζίνη, υδατικά διαλύματα υδραζίνης περιέ¬ 
χοντα περισσότερο από 64% υδραζίνη. 

β) υδατικά διαλύματα υδραζίνης περιέζοντα το πολύ 64% 
υδραζίνη. 

45°. Σουλφίδια και υδριογονοσουλφίδια, όπως: 
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β) διαλύματα θειούχου αμμωνίου και διαλύματα πολυ- 
θειούχου αμμωνίου, θειούχο κάλιο και θειούχο νάτριο περιέ- 
χοντα τουλάχιστον 30% νερού κρυσταλλώσεως και υδρογο- 
νοσουλφίδιο νατρίου περιέχον τουλάχιστον 25% νερού κρυ¬ 
σταλλώσεως. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Άνυδρο θειούχο κάλιο και άνυδρο θειούχο νάτριο ως και 
τα υδροξείδια αυτών που περιέχουν λιγώτερο από 30% νερό 
κρυσταλλώσεως, επίσης υδρογονοσουλφίδιο νατρίου περιέ¬ 
χον τουλάχιστον 25% νερό κρυσταλλώσεως είναι ουσίες της 
Κλάσεως 4.2 (βλέπε περιθώριο 2431, 6° (γ)). 

γ) υδατικά διαλύματα σουλφιδίων και υδρογονοσουλφι- 
δίων με εξαίρεση το θειούχο αμμώνιο σε διάλυμα και το πο- 
λυθειούχο αμμώνιο σε διάλυμα. 

Οργανικές ουσίες 

51°. Υδροξείδια τετρα-αλκυλαμμωνίου, όπως: 
β) υδροξείδιο τετρα-μεθυλαμμωνίου 
52°. Στερεές αλκυλαμίνες, αρυλαμίνες και πολυαμίνες 
όπως: 

γ) διαιθυλενο-διαμίνη (πιπερζίνη), εξαμεθυλοδιαμίνη. 

53°. Υγρές αλκυλαμίνες, αρυλαμίνες και πολυαμίνες, 
όπως: 

β) βενζυλο-διμεθυλαμίνη, κυκλο-εξυλαμίνη, διαλύματα 
χαλκεθυλεν-διαμίνης, δι-ν-βουτυλαμίνη, διεθυλενοτριαμίνη, 
Ν, Ν-δι-αιθυλεθυλεν-διαμίνη, Ν, Ν-διμεθυλοκυκλο-εξυλαμ- 
ίνη, αιθυλενο-διαμίνη, διαλύματα εξαμεθυλονο-διαμίνης, 
τριαιθυλ-νετετραμίνη. 

γ) βενζυλαμίνη, δισαμινο-προπυλαμίνη (διπροπυλενετρια- 
μίνη, 3,3-ιμινο-διπροπυλαμίνη), δικυκλο-εξυλαμίνη, διαιθυ- 
λομιν-προπυλαμίνη, 2-αιθυλοεξυλαμίνη, ισορρονεδιαμίνη, 
πεντα-αιθυλενοεξαμίνη, τετρα-αιθυλενοπενταμίνη, τριβουτυ- 
λαμίνη, τριμεθυλ-κυκλοεξυλαμίνη, τριμεθυλ-εξαμεθυλ-νεδ- 
ιαμίνες. 

54°. Αμινοαλκοόλες, όπως: 
γ) αιθανολαμίνη και διαλύματα αυτής. 

Γ. Λοιπές διαβρωτικές ουσίες 
61°. Υποχλωριώδη διαλύματα, όπως: 
β) διαλύματα υποχλωριώδους καλιού και διαλύματα υπο- 
χλωριώδους νατρίου περιέχοντα τουλάχιστον 16% επιφε- 
λούς χλωρίου. 

γ) διαλύματα υποχλωριώδους καλιού και διαλύματα υπο¬ 
χλωριώδους νατρίου περιέχοντα πλέον του 5% αλλά το πολύ 
16% διαθεσίμου χλωρίου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Υποχλωριώδη διαλύματα περιέχοντα το πολύ 5% διαθε¬ 
σίμου χλωρίου δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ, 
62°. Διαλύματα υπεροξειδίου υδρογόνου, 
β) υδατικά διαλύματα υπεροξειδίου υδρογόνου περιέχοντα 
τουλάχιστον 20% και το πολύ 60% υπεροξειδίου υδρογό- # 
νου. 

γ) υδατικά διαλύματα υπεροξειδίου υδρογόνου περιέχοντα 
τουλάχιστον 8% και το πολύ 20% υπεροξειδίου υδρογόνου. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Διαλύματα περιέχοντα πλέον του 60% υπεροξείδιο 
υδρογόνου είναι ουσίες της Κλάσεως 5.1 (βλέπε περιθώριο 
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2. Διαλύματα περιέχοντα λιγώτερο από 8% υπεροξείδιο 
υδρογόνου δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ. 

63°. Διαλύματα φορμαλδεΰδης: 
γ) υδατικά διαλύματα φορμαλδεΰδης, π.χ. φορμαλίνη, με 
5% τουλάχιστον φορμαλδεΰδη. Επίσης, με 35% το πολύ με- 
θανόλη. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Υδατικά διαλύματα φορμαλδεΰδης με λιγώτερο από 5% 
φορμαλδεΰδη, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ. 

64°. Εστέρες οργανικών και ανοργάνων οξέων, οι ιδιότη¬ 
τες των οποίων είναι κυρίως διαβρωτικές, όπως: 

α) χλωροφορμικοί εστέρες, όπως: χλωροφορμικό αλλύλιο, 
χλωροφορμικό βενζύλιο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Εστέρες οργανικών και ανοργάνων οξέων, οι ιδιότητες 
των οποίων είναι κυρίως τοξικές, είναι ουσίες της Κλάσεως 
6.1 (βλέπε περιθώριο 2601 16° και 17°). 

65°. Στερεές διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα 
που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλους συλλογικούς τί¬ 
τλους, όπως: 


α) ... 

β) βρωμιούχο διφαινυλομεθύλιο 

γ) ... 

66°. Υγρές διαβρωτικές ουσίες, διαλύματα και παρα¬ 
σκευάσματα, που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλους 
συλλογικούς τίτλους, όπως: 

α) ... 

β) ΒΕΝΖΟΤΚΚΖΗΕΟΚΙΟΕ (τριχλωρο-μεθυλο-βενζένιο), 
1-ΡΕΝΤΟΕ (3-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΡΕΝΤΕΝΕ-4-ΥΝΕ-1-ΟΕ). 

γ) ,.. 

Δ. Κενά είδη συσκευασίας 

71°. Κενά είδη συσκευασίας, κενά βυτιοφόρα οχήματα, 
κενές λυόμενες δεξαμενές, κενές δεξαμενές-κοντέηνερς και 
κενά μικρά κοντέηνερς σε χύμα, ακαθάριστα, που περιείχαν 
ουσίες της Κλάσεως 8. 

Ουσίες των παραγρ. 1 - 5,7 - 11,21 - 23, 26, 27, 31 - 
39, 41 - 45, 51 - 54 και 61 - 66, μεταφερόμενες σύμφωνα 
με τις ακόλουθες διατάξεις, δεν υπόκεινται ούτε στις διατάξεις 
της παρούσης Κλάσεως που περιλαμβάνει το παρόν Παράρ¬ 
τημα, ούρτε στις διατάξεις που περιέχει το Παράρτημα Β: 

1) α) Ουσίες ταξινομούμενες υπό το ψηφίο (α) κάθε παρα¬ 
γράφου: 

» Υγρά: το πολύ 100 χστλ. ανά εσωτερικό δοχείο και το 
πολύ 400 χστλ. κατά δέμα. 

Στερεά: το πολύ 500 γρ. κατά εσωτερικό δοχείο και το 
πολύ 2 κιλά κατά δέμα. 

β) Ουσίες ταξινομούμενες στο ψηφίο (β) κάθε παραγρά¬ 
φου: 

Υγρά: το πολύ 1 λίτρο ανά εσωτερικό δοχείο και το πολύ 4 
λίτρα ανά δέμα. 

Στερεά: το πολύ 3 κιλά ανά εσωτερικό δέμα και το πολύ 12 
λίτρα ανά κόλον. 

γ) Ουσίες ταξινομούμενες στο ψηφίο (γ) κάθε παραγρά¬ 
φου: 

Υγρά: το πολύ 3 λίτρα κατά εσωτερικό δοχείο και το πολύ ^ 
12 λίτρα κατά κόλον. 

Στερεά: το πολύ 6 κιλά ανά εσωτερικό δέμα και το πολύ 24 
κιλά ανά κόλον. 

Οι ποσότητες αυτές ουσιών πρέπει να μεταφέρονται σε σύν¬ 
θετες συσκευασίες που πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγρα¬ 
φές του περιθωρίου 3538 (β) και (δ). 

Οι «Γενικές διατάξεις και όροι συσκευασίας» του περιθω¬ 
ρίου 3500 (1), (2), και (4) έως (7) πρέπει να τηρούνται οπωσ¬ 
δήποτε. 

(2) Αλκαλικά διαλύματα ή οξέα σε μπαταρίες εναποθηκεύ- 
σεως μεταλλικά ή πλαστικά περιβλήματα. Οι μπαταρίες θα 
πρέπει να είναι έτσι προφυλαγμένες ώστε να εμποδίζεται και 
προλαμβάνεται τυχόν βραχυκύκλωμα , ολίσθηση, πτώση ή 
ζημία. Πρέπει να είναι εφοδιασμένες με χειρολαβές. Ωστόσο, 
οι χειρολαβές δεν είναι απαραίτητες αν οι μπαταρίες είναι το¬ 
ποθετημένες και με ασφάλεια συσκευασμένες κατάλληλα, π.χ. 
πάνω σε παλέτες. 

Κανένα επικίνδυνο ίχνος αλκάλεως ή οξέος δεν πρέπει να 
εμφανίζεται έξω από τη συσκευασία. 

2. Διατάξεις 

Α. Κόλα 

1. Γενικοί όροι συσκευασίας 

(1) Οι συσκευασίες πρέπει να πληρούν τους όρους του Πα¬ 
ραρτήματος Α.5 εκτός αν στα περιθώρια 2803 - 2808 προ¬ 
διαγράφονται ειδικές διατάξεις και όροι για την συσκευασία 
ωρισμένων ουσιών. 

(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιθωρίων 2800 (1) 
και 3511 (2) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εξής: 

Συσκευασίες της ομάδος συσκευασίας 1, μαρκαρισμένες με 
το γράμμα «X» για τις εξαιρετικά διαβρωτικές ουσίες που τα¬ 
ξινομούνται στο ψηφίο (α) κάθε παραγράφου. 

Συσκευασίες της ομάδος II και I, μαρκαρισμένες με το 
γράμμα «Υ» ή «X» για τις διαβρωτικές ουσίες που ταξινομού¬ 
νται στο ψηφίο (β) κάθε παραγράφου. 

Συσκευασίες των ομάδων III, II ή I, μαρκαρισμένες με το 
γράμμα «Ζ» ,«Υ» ή «X» για τις ελαφρά διαβρωτικές ουσίες 
που ταξινομούνται στο ψηφίο (γ) κάθε παραγράφου. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για την μεταφορά ουσιών της Κλάσεως 8 σε βυτιοφόρα 
οχήματα, λυόμενες δεξαμενές ή δεξαμενοφόρα κοντέηνερς και 


2801α 


2802 
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για την μεταφορά χύμα στερεών της παρούσης Κλάσεως, 
βλέπε Παράρτημα Β. 

2. Ειδικοί όροι για συσκευασία ωρισμένων ουσιών 

Ανυδρο υδροφθορικό οξύ και υδατικά διαλύματα υδροφθο- 
ρικού οξέος περιέχοντα περισσότερο από 85% ανύδρου υδρο- 
φθορικού οξέος της παρ. 6° ή εξαφθοριούχου μολυβδαινίου 
της 25 , θα πρέπει να συσκευάζεται σε δοχεία πιέσεως από 
ανδρακούχο χάλυβα ή κατάλληλο κράμα χάλυβος. Επιτρέπο¬ 
νται τα εξής δοχεία πιέσεως: 

α) Κύλινδροι με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 150 
λίτρα, 

β) δοχεία με περιεκτικότητα τουλάχιστον 100 λίτρα και το 
πολύ 1000 λίτρα (π.χ. κυλινδρικά δοχεία εφωδιασμένα με 
στεφάνες κυλίσεως ή δοχεία προσαρμοσμένα σε πέλματα ολι- 
σθήσεως (5ΚΙϋδ). 

Τα δοχεία πιέσεως πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές 
απαιτήσεις της Κλάσεως 2 (βλέπε περιθώρια 2211, 2213 

(1) και (2), 2215, 2216 και 2218). 

Το πάχος τοιχωμάτων των δοχείων πιέσεως θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 3 χστ. Προτού χρησιμοποιηθούν για πρώτη 
φορά, τα δοχεία πιέσεως πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμασία 
υδραυλικής πιέσεως τουλάχιστον I ΜΡα (10 ΒΑΚ). Η δοκι¬ 
μασία πιέσεως θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε οκτώ έτη 
και θα πρέπει να συνοδεύεται και από εσωτερική επιθεώρηση 
του δοχείου πιέσεως και από έλεγχο του εξοπλισμού του. Επί 
πλέον, η αντίσταση έναντι διαβρώσεως των δοχείων πιέσεως 
πρέπει να ελέγχεται με τα κατάλληλα όργανα (π.χ. υπερή¬ 
χους) και να βεβαιώνεται η κατάσταση τού εξοπλισμού ανά 
διετία. 

Οι δοκιμασίες και επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται 
υπό την επίβλεψη εμπειρογνώμονος αναγνωρισμένου από την 
αρμόδια αρχή, 

Η μεγίστη μάζα του περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότη- 
τος θα πρέπει να είναι: 

0,84 κιλά για το άνυδρο υδροφθορικό οξύ και τα υδατικά 
διαλύματα υδροφθορικού οξέος, 

1,93 κιλά για το εξαφθοριούχο μολυβδαίνιο. 

_ (1) Το βρώμιο της παρ. 24 θα πρέπει να συσκευάζεται σε 
υάλινες εσωτερικές συσκευασίες με περιεχόμενο 2,5 λίτρα το 
πολύ εκάστη, οι οποίες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε 
συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα με το περιθώριο 3528. Οι 
συνδυαμένες (σύνθετες) συσκευασίες θα πρέπει να δοκιμάζο- 
νται και να εγκρίνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Α.5 για 
την ομάδα συσκευασίας 1. 

(2) Βρώμιο που περιέχει λιγώτερο από 0,005% νερό, ή 
μεταξύ 0,005 και 0,2% νερό, εφ' όσον στην τελευταία περί¬ 
πτωση έχουν ληφθεί μέτρα προλήψεως της διαβρώσεως της 
εσωτερικής έπενδύσεως των δοχείων, μπορεί επίσης να μετα- 
φέρεται σε δοχεία που ικανοποιούν και πληρούν τους κατω¬ 
τέρω όρους: 

α) Τα δοχεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα 
και να είναι εξωπλισμένα με στεγανή επένδυση από μόλυβδο ή 
από κάποιο άλλο υλικό που να παρέχει ανάλογη προστασία 
και με ερμητικό κάλυμμα. Δοχεία κατασκευασμένα από μέ¬ 
ταλλο ΜΟΝΕΕ ή νικέλιο ή με επένδυση νικελίου θα επιτρέπο¬ 
νται επίσης. 

β) Η χωρητικότης του δοχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
450 λίτρα. 

γ) Τα δοχεία δεν πρέπει να πληρούνται περισσότερο από το 
92% της χωρητικότητάς των ή πλέον των 2.86 κιλών ανά 
λίτρο περιεκτικότητος. 

δ) Ια δοχεία πρέπει να είναι ηλεκτροσυγκολλημένα και 
προορισμένα για υπολογιζομένη πίεση τουλάχιστο 2,1 ΜΡα 
(21 ΒΑΒ). Τα υλικά και η όλη κατασκευή πρέπει από κάθε 
άποψη να πληρούν τις ανάλογες απαιτήσεις της Κλάσεως 2 
(βλέπε περιθώριο 2211)), Η αρχική δοκιμασία των χωρίς 
εσωτερική επένδυση δοχείων θα υπόκεινται στις διατάξεις της 
Κλάσεως 2 (βλέπε περιθώρια 2215 (1) και 2216 (1)). 

ε) Τα πώματα θα πρέπει να προεξέχουν όσο το δυνατόν λι¬ 
γώτερο από τα δοχεία και να είναι εφοδιασμένα με προστατευ¬ 
τικά καλύμματα. Τα πώματα και τα καλύματα θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με φλάντζες από υλικό απρόσβλητο από το 
βρώμιο. Τα πώματα πρέπει να βρίσκονται στο άνω μέρος των 
δοχείων κατά τρόπο ώστε να μη μπορούν σε καμμιά περί¬ 
πτωση να έρχονται σε μόνιμη επαφή με την υγρή φάση. 


ζ) Τα δοχεία πρέπει να είναι εφωδιασμένα με εξαρτήματα 
που να επιτρέπουν την σταθερή όρθια τοποθέτηση και με λα¬ 
βές ανυψώσεως (κρίκους, φλάντζες κ.λπ.) στο επάνω μέρος, 
2803 που *Χ ουν δοκιμαστεί για αντοχή σε διπλάσιο από το 
ενεργό βάρος. 

(3) Προτού τεθούν σε υπηρεσία, τα δοχεία που είναι σύμ- 
μορφα προς την παράγρ. (2) ανωτέρω, πρέπει να υποβληθούν 
σε δοκιμασία για μορφή για διαρροή με πίεση τουλάχιστον 
0,2 ΜΡα (2 ΒΑΚ). Η δοκιμασία διαρροής θα πρέπει να επα¬ 
ναλαμβάνεται ανά διετία και να συνοδεύεται από εσωτερική 
επιθεώρηση του δοχείου και από έλεγχο του αποβάρου του. Η 
δοκιμασία και η επιθεώρηση θα πρέπει να διενεργούνται υπό 
την επίβλεψη εμπειρογνώμονος ανεγνωρισμένου από την αρ¬ 
μοδία αρχή. 

(4) Δοχεία σύμμορφα προς την παράγρ. (2) θα πρέπει να 
φέρουν γραμμένα με ευανάγνωστα και ανεξίτηλα γράμ¬ 
ματα: 

α) το όνομα ή το σήμα του Καταστατικού και τον αριθμό 
του δοχείου, 

β) την λέξη «Βρώμιο», 

γ) το απόβαρο του δοχείου και την μεγίστη επιτρεπομένη 
μάζα του όταν είναι γεμάτο, 

δ) την ημερομηνία (μήνα και έτος) της αρχικής δοκιμασίας 
και της πλέον προσφάτου δοκιμασίας που υπεβλήθη. 

ε) την σφραγίδα του εμπειρογνώμονος που διενήργησε την 
δοκιμασία. 

(1) Ουσίες ταξινομούμενες υπό το ψηφίο (α) των διαφόρων 
παραγράφων του περιθωρίου 2801 πρέπει να συσκευάζο¬ 
νται: 

α) σε χαλύβδινα βαρέλια μονοκόμματα (των οποίων δεν 
αφαιρείται το επάνω μέρος), σύμμορφα προς το περιθώριο 
3520, ή: 

β) σε μονοκόμματα αλουμινένια βαρέλια σύμμορφα προς το 
περιθώριο 3521, ή: 

γ) σε χαλύβδινα μπιντόνια, σύμμορφα προς το περιθώριιο 
3522, ή: 

δ) σε μονοκόμματα πλαστικά βαρέλια χωρητικότητος το 
πολύ 60 λίτρων ή σε πλαστικά μπιντόνια σύμμορφα προς το 
περιθώριο 3526, ή: 

ε) σε σύνθετες (συνδυασμένες, συσκευασίες (από πλαστικό 
υλικό), σύμφωνα με το περιθώριο 3537, ή: 

ζ) σε συνδιασμένες συσκευασίες με εσωτερική συσκευασία 
γυαλιού, πλαστικούο ή μετάλλου, σύμφωνα με το περιθώριο 
3538, ή: 

η) σε συνδυασμένες συσκευασίες (γυαλιού, πορσελάνης ή 
κεραμικού), σύμφωνα με το περιθώριο 3539. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. (στην παρ. δ): Η επιτρεπόμενη περίοδος χρηαιμοποιή- 
σεως συσκευασιών προοριζομένων για την μεταφορά νιτρικού 
οξέος της παρ. 2 (α) και υδατίνων διαλυμάτων υδροφθορικού 
οξέος της παρ. 7 (α) θα είναι δύο έτη από την ημερομηνία κα¬ 
τασκευής (παραγωγής) των. 

2. (στην παρ. ζ και η): Οι εσωτερικές συσκευασίες ή τα υά- 
λινα δοχεία δεν θα πρέπει να επιτρέπονται για φθοριούχα της 
παρ. 7 (α), 10, (α), 26 (α) ή 33 (α). 

(2) Στερεές ουσίες με την έννοια του περιθ. 2800 (2) μπο¬ 
ρούν επίσης να συσκευάζονται: 

α) σε βαρέλια μα αφαιρούμενο το επάνω μέρος σύμμορφα 
προς τα περιθώρια 3520 για τα χυλύβδινα, 3521 για τα 
αλουμινένια, 3523 για τα κοντραπλακεδένια, 3525 για τα 
από μοριοσανίδα ή 3526 για τα πλαστικά, εν ανάγκη δε με 
ένα ή περισσοτέρους εσωτερικούς σάκκους χωρίς πόρους, ή: 

β) σε σύνθετες συσκευασίες, σύμμορφες πρός το περιθώριο 
3538/με ένα ή περισσοτέρους εσωτερικούς σάκκους χωρίς 
πόρους. 

(I) Ουσίες ταξινομούμενες στο ψηφίο (β) των διαφόρων ει¬ 
δών του περιθωρίου 2801 θα πρέπει να συσκευάζονται: 
α) σε χαλύβδινα βαρέλια σύμφωνα με το περιθώριο 3520, 

ή ; 

β) σε αλουμινένια βαρέλια βάσει του περιθωρίου 3521, ή: 
γ) σε χαλύβδινα μπιντόνια σύμφωνα με το περιθώριο 
3522, ή: 

δ) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιντόνια σύμφωνα με 
το περιθώριο 3526 ή: 

ε) σε σύνθετες συσκευασίες (από πλαστικό υλικό) σύμμορ¬ 
φες με το περιθώριο 3537, ή: 
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ζ) σε σύνθετες συσκευασίες, σύμφωνα με το περιθώριο 

3538, ή: 

η) σε σύνθετες συσκευασίες (από γυαλί, πορσελάνη ή κερα¬ 
μικά), σύμφωνα με το περιθώριο 3539. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. στις (α), (β) και (δ): Βαρέλια με αφαιρούμενο το επάνω 
μέρος επιτρέπονται μόνο για ιξώδεις ουσίες με βαθμό ιξώ¬ 
δους πάνω από 200 χστ 2 /5σε 23° 0 και για στερεά. 

2. στην (δ): Η επιτρεπομένη περίοδος χρήσεως για συ¬ 
σκευασίες προορισμένες για μεταφορά νιτρικού οξέος με πε¬ 
ριεχόμενο καθαρού οξέος πλέον του 55% της παρ. 2 ° (β) και 
υδατικών διαλυμάτων υδροφθορικού οξέος της παρ. 7°(β) 
θα είναι δύο έτη από την ημερομηνία κατασκευής των. 

3. στην (ζ) και (η): Εσωτερικές συσκευασίες ή δοχεία από 
γυαλί δεν επιτρέπονται για φθοριούχα της παρ. 7 0 (β), 8 ° (β), 

9°(β), 10(β), 26(β) ή και 33(β). 

(2) Στερεές ουσίες με την έννοια του περιθωρίου 2800 (2) 
μπορούν επίσης να συσκευάζονται: 

α) σε βαρέλια με αφαιρούμενο το επάνω μέρος σύμμορφα 
προς τα περιθώρια 3523 (από κόντρα - πλακέ) ή 3525 (από 
μοριοσανίδα), εν ανάγκη δε με ένα ή περισσοτέρους εσωτερι¬ 
κούς σάκκους χωρίς πόρους, ή: 

(β) σε ανθεκτικούς στο νερό σάκκους, σύμφωνα με τα περι¬ 
θώρια 3533 για τους υφασμάτινος, 3534 για υφαντό πλα¬ 
στικό υλικό, 3535 για πλαστική μεμβράνη (φύλλο πλαστι¬ 
κού) ή 3536 για ανθεκτικό στο νερό χαρτί, με την προϋπό¬ 
θεση ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται σαν πλήρες φορτίο, ή 
αν οι σάκκοι είναι ασφαλώς τοποθετημένοι σε παλέττες. 

(1) Ουσίες ταξινομούμενες υπό το στοιχείο (γ) των διαφό- 2807 
ρων ειδών του περιθωρίου 2801 θα πρέπει να συσκευάζο¬ 
νται: 

(α) σε χαλύβδινα βαρέλια, σύμμορφα προς το περιθώριο 

3520, ή: 

(β) σε αλουμινένια βαρέλια, σύμμορφα προς το περιθώριο 

3521, ή: 

(γ) σε χαλύβδινα μπιντόνια, σύμμορφα προς το περιθώριο 

3522, ή: 

(δ) σε πλαστικά βαρέλια ή πλαστικά μπιντόνια, σύμμορφα 
προς το περιθώριο 3526, ή: 

(ε) σε συνδυασμένες συσκευασίες, (από πλαστικά υλικά), 
σύμμορφες προς το περιθώριο 3537, ή: 

(ζ) σε συνδυασμένες συσκευασίες, σύμμορφες προς το περι¬ 
θώριο 3538, ή: 

(η) σε συνδυασμένες συσκευασίες (γυαλί - πορσελάνη ή κε¬ 
ραμικό), σύμμορφες προς το περιθώριο 3539, ή: 

(θ) σε συσκευασίες από λεπτό μέταλλο, σύμμορφες προς το 
περιθώριο 3540. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

στην (α), (β), (δ), και (θ): Βαρέλια με αφαιρούμενο το 
επάνω μέρος σύμμορφα προς τις (α), (β), και (δ) και συσκευα¬ 
σίες με αφαιρούμενο το επάνω μέρος από λεπτό μέταλλο σύμ¬ 
μορφες προς την (θ) επιτρέπονται μόνο για ιξώδεις ουσίες, με 
βαθμό ιξώδους πάνω από 200 χστ. 2 σε 23° € και για στε¬ 
ρεά. 

(2) Στερεές ουσίες κατά την έννοια του περιθ. 2800(2) 
μπορούν επίσης να συσκευάζωνται: 

(α) σε βαρέλια μα αφαιρούμενο το άνω μέρος, σύμμορφα 
προς τα περιθώρια 3523 (για κόντρα - πλακέ) ή 3525 (για 
μοριοσανίδα), εν ανάγκη δε και με ένα ή περισσοτέρους εσω¬ 
τερικούς σάκκους χωρίς πόρους, ή: 

(β) σε σάκκους ανθεκτικούς σε νερό, σύμμορφους προς τα 
περιθώρια 3533 (για υφασμάτινο σάκκο), 3534 (για υφα¬ 
ντούς πλαστικούς), 3535 (για πλαστικό φύλλο) ή 3535 (για 
ανθεκτικό σε νερό χαρτί). 

Συσκευασίες που περιέχουν ουσίες της 61 0 ή 62 0 θα πρέ- 2808 
πει να είναι εφωδιασμένες με εξαερισμό, σύμφωνα με το περι¬ 
θώριο 3500(8). 
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3. Μικτή συσκευασία 

(1) . Ουσίες καλυπτόμενες από τον ίδιο αριθμό παραγρά- 2811 
φου μπορούν να συσκευάζονται μαζύ σε συνδυασμένη συ¬ 
σκευασία, σύμμορφη προ το περιθώριο 3538. 

(2) . Ουσίες διαφορετικών παραγράφων της Κλάσεως 8, 
σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν κατά συσκευασία τα 3 λί¬ 


τρα για υγρά και/ή τα 5 κιλά για στερεά, μπορούν να συ- 
ακευάζωνται μαζύ και/ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις της ΑϋΚ, σε συνδυασμένη συσκευασία, σύμ¬ 
μορφη προς το περιθώριο 3538, εφ’ όσον δεν αντιδρούν επι¬ 
κίνδυνα μεταξύ των. 

(3) . Άν δεν προβλέπεται τίποτε το διαφορετικό κατω¬ 
τέρω, ουσίες της Κλάσεως 8 σε ποσότητες που δεν υπερβαί¬ 
νουν κατά συσκευασία τα 3 λίτρα για τα υγρά και/ή τα 5 
κιλά για τα στερεά, μπορούν να συσκευάζονται μαζύ σε συν¬ 
δυασμένη συσκευασία, σύμμορφη προς το περιθ. 3538, με 
ουσίες ή αντικείμενα άλλων κλάσεων, με την προϋπόθεση 
πως η μικτή συσκευασία επιτρέπεται επίσης και για τις ου¬ 
σίες ή τα αντικείμενα των Κλάσεων αυτών, και/ή με εμπο¬ 
ρεύματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ΑϋΚ, με την 
προϋπόθεση ότι δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ των. 

(4) . Επικίνδυνες αντιδράσεις θεωρούνται οι εξής: 

(α) ανάδυση ανφλεξίμων και/ή τοξικών αερίων 

(γ) σχηματισμός διαβρωτικών υγρών 

(δ) σχηματισμός ασταθών ουσιών 

(5) . Η μικτή συσκευασία όξινων ουσιών με βασικές ουσίες 
σε μία συσκευασία δεν πρέπει να επιτρέπεται εφ’ όσον οι δύο 
ουσίες είναι συσκευασμένες σε ευπαθή και εύθραυστα περι¬ 
βλήματα. 

(6) . Οι διατάξεις των περιθωρίων 2001(7), 2002(6) και 

(7) ως· και 2802 θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε. 

(7) . Άν χρησιμοποιούνται κουτιά από ξύλο ή μοριοσανίδα, 
κάθε χόλον δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 100 κιλά. 


Ειδικοί" Όροι ■ 

Αρ. Είδους Περιγραφή 
της ουσίας 

Μεγίστη Ποσότης 

κατά Ειδικές 

δοχείο κόλον Διατάξεις 

1° 

Υπερχλωρικό οξύ 

Απαγορεύεται η μικτή συσκευασία 


περιέχον το πολύ 

εκτός από το υπερχλωρικό οξύ 


50% καθαρό οξύ 

της κλάσεως 5.1 (βλέπε 
περιθώριο 2501, 3°) 

6° 

’Ανυδρο υδροφθο- 
ρικό οξύ υδατικά 

Απαγορεύεται μικτή συσκευασία 


διαλύματα υδρο- 
φθορικού οξέος πε¬ 
ριέχοντα το πολύ 
85% άνυδρου υδρο- 
φθορικού οξέος 


24° 

Βρώμιο 


25° 

Εξαφθοριούχο μο- 
λυβδένιο 



Ουσίες ταξινομούμενες στο ψηφίο 0,5 λίτρ. 1 λίτρ. Δεν θα πρέπει να αν¬ 
ία) κάθε παραγρ. σκευάζονται μαζί με 

άλλες ουσίες ή είδη 
των κλάσεων Ια, 
1β, 1γ,.5.2 ή 7. 

4. Μαρκάρισμα και ετικέττες κινδύνου στα κόλα 
(βλέπε Παραρτ. Α.9) 

(1.) Κόλα περιέχοντα ουσίες της παρούσης Κλάσεως θα 
πρέπει να φέρουν σχετική ετικέττα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Νο 8. 

(2) Αν ωρισμένα υγρά είναι συσκευασμένα σε σύνθετες συ¬ 
σκευασίες (γυαλιού, πορσελάνης ή κεραμικού) σύμφωνα με 
το περιθώριο 3539 χωρητικότητος το πολύ 5 λίτρων, τα 
κόλα θα πρέπει πάντως να φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με 
το μοδέλλο Νο 8 (βλέπε Παράρτ. Α.9 περιθώριο 3901 (2). 

(3) Κόλα περιέχοντα ουσίες που έχουν σημείο αναφλέξεως 
έως 55 °0 θα πρέπει επί πλέον να φέρουν ετικέττα σύμφωνα 
με το υπόδειγμα Νο 3, ενώ όσα περιέχουν ΟΕΕΙίΜ (καπνί¬ 
ζουν θειϊκό οξύ) της 1 ° (α) ή ουσίες της 6 °, 7 0 24 ° έως 26 0 
ή 44°, ετικέττα σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 6.1, ενώ όσα 
περιέχουν ουσίες της 62° ετικέττα σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο 5. 

(4) Κόλα περιέχοντα εύθραυστες συσκευασίες που δεν φαί¬ 
νονται απ’ έξω, θα πρέπει να φέρουν σε δύο απέναντι πλευρές 
από μια ετικέττα σύμμορφη προς το υπόδειγμα Νο 12. 

(5) Κόλα περιέχοντα υγρά σε συσκευασίες των οποίων τα 
κλεισίματα δεν φαίνονται απ’ έξω και κόλα περιέχοντα εξαε- 
ριζόμενες συσκευασίες ή εξαεριζόμενες συσκευασίες χωρίς 
εξωτερικό περίβλημα, θα πρέπει να φέρουν σε δυό απέναντι 
πλευρές ετικκέτα σύμμορφη προς το μοδέλλο ΝοΙΙ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Β. Στοιχεία αναγραφόμενα στο έγγραφο μεταφοράς 

(1) Η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφο¬ 
ράς πρέπει να συμφωνεί με ένα από τα ονόματα που υπογραμ¬ 
μίζονται στο περιθώριο 2801. Αν η ουσία δεν αναφέρεται ονο- 
μαστικά, πρέπει να αναγράφεται η χημική ονομασία. Η περι¬ 
γραφή των εμπορευμάτων πρέπει να υπογραμμίζεται και να 
ακολουθούν τα στοιχεία της Κλάσεως, ο αριθμός πραγράφου 
(είδους) μαζί με το τυχόν ψηφίο και τα αρχικά «ΑϋΚ» ή 
«ΚΙϋ» π.χ.: 8,1° (α), ΑϋΚ. 

(2) Στην περίπτωση βρωμίου περιέχοντος από 0,005 έως 
0,2% νερό που μεταφέρεται σε δοχεία σύμμορφα προς το πε¬ 
ριθώριο 2804 (2), ο αποστολέας πρέπει να πιστοποιεί στο έγ¬ 
γραφο μεταφοράς ότι: «Πάρθηκαν μέτρα για πρόληψη δια- 
βρώσεως της επενδύσεως των δοχείων». 

(3) Για αποστολέας - φορτία χημικώς σταθών ουσιών, ο 
αποστολεύς πρέπει να πιστοποιεί στο έγγραφο μεταφοράς ότι: 
«Πάρθηκαν μέτρα συμφώνα με το περιθ. 2800 (5). 

Γ. Κενές συσκευασίες 

(1) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της παρ. 71 0 θα πρέ¬ 


2813 

2814 


πει να είναι κλεισμένες με τον ίδιο τρόπο και με τον αυτό 
βαθμό στεγανότητος σαν να ήσαν πλήρεις. 

(2) Κενές συσκευασίες, ακαθάριστες, της 71 0 θα πρεπει να 
φέρουν τις ίδιες ετικέττες κινδύνου σαν να ήσαν πλήρεις. 

(3) Η περιγραφή στο έγγραφο μεταφοράς θα πρέπει να 
συμφωνεί με μια από τις περιγραφές που υπογραμμίζονται 
στην παρ. 71°, π.χ.«Κενή συσκευασια, 8, 71 «ΑϋΚ» . Το 
κείμενο αυτό πρέπει να είναι υπογραμμισμένο. Σε περίπτωση 
κενών βυτιοφόρων οχημάτων, κενών αποσυνδεομένων δεξα¬ 
μενών, κενών δεξαμενών - κοντέηνερς και κενών μικρών 
εμπορευματοκιβωτίων φορτίου χύμα, ακαθαρίστων, η περι¬ 
γραφή αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται με την προσθήκη 
των λέξεων «τελευταίο φορτίο» μαζί με το όνομα και τον 
αριθμό παραγράφου/είδους των εμπορευμάτων που φορτω¬ 
θήκαν την τελευταία φορά, π.χ.: Τελευταίο φορτίο: θειι'κο οξυ. 


1 0 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΪΡΩΠΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 


που αφορά τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς 
(ΑϋΚ) και πρωτόκολλο υπογραφής που έγινε στη Γενεύη στις 30 Σε¬ 
πτεμβρίου 1957 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


Συνημμένο Α 

Οδηγίες σχετικές με τα επικίνδυνα υλικά και αντικείμενα. 

III Μέρος - Παράρτημα του συνημμένου Α 

Περιθω¬ 

ριακά 

Παράρτημα Α.1 Προϋποθέσεις σταθερότητος και ασφα¬ 
λείας σχετικές με εκρηκτικό υλικό, με 
στερεό εύφλεκτο υλικό και με οργανικά 
υπεροξείδια, κανόνες σχετικοί με την 
δοκιμασία. 3100 

και επομ. 

Παράρτημα Α.2 Οδηγίες σχετικές με την φύση των δο¬ 
χείων σε κράμα αργίλλου για μερικά 
αέρια της τάξης 2. Οδηγίες σχετικά με 
τα υλικά και την κατασκευή δοχείων 
προορισμένων για την μεταφορά των 
ρευστοποιημένων αερίων που έχουν 
ψυκτεί πολύ της τάξης 2. Οδηγίες σχε¬ 
τικά με τις δοκιμασίες επί των κυτίων 
και φυσιγγίων με αέρια υπό πίεση των 



10° και 11° της τάξης 2. 

3200 



και επομ. 

Παράρτημα Α.3 

Δοκιμασίες σχετικές με ρευστά εύφλε¬ 
κτα υλικά των τάξεων 3, 6.1 και 8. 

3300 



και επομ. 

Παράρτημα Α.4 

Επιφυλασσόμενο Η 

3400 



και επομ. 

Παράρτημα Α.5 

Γενικές προϋποθέσεις συσκευασίας τύ¬ 
πων συσκευασίας απαιτήσεις σχετικές 
με τις συσκευασίες και σχετικές οδηγίες 
των δοκιμασιών περί αυσκευασιών. 

3500 



και επομ. 

Παράρτημα Α.6 

Οδηγίες σχετικές με ραδιο-ενεργά 
υλικά της τάξης 7. · 

3600 



και επομ. 

Παράρτημα Α.7 

Επιφυλασσόμενο 

3700 



και επομ. 

Παράρτημα Α.8 

Επιφυλασσόμενο 

3800 



και επομ. 

Παράρτημα Α.9 

Οδηγίες σχετικές με τις ετικέττες κιν¬ 
δύνου. Εξήγηση των σχημάτων και τύ¬ 
πων/ είδους ετικεττών. 

3900 



και επομ. 


III Μέρος - Παράρτημα του συνημμένου Α. 

Παράρτημα Α.1 

. 3000 

Α. Προϋποθέσεις σταθερότητος και ασφαλείας σχετικές με -3099 
εκρηκτικά υλικά, με εύφλεκτα στερεά υλικά και με οργανικά 
υπεροξείδια. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Οι προϋποθέσεις σταθερότητος που αναγράφονται κατω¬ 
τέρω είναι τα ελάχιστα σχετικά που ορίζουν την απαιτοϋμενη 
σταθερότητα των υλικών που επιτρέπονται για μεταφορά. 

Τα υλικά αυτά μπορούν να δοθούν για μεταφορά μόνον αν 
συμφωνούν απόλυτα με τις εξής οδηγίες. 

Στο περιθώριο 21011ο, περιθώριο 2171, 4ο και περιθώ¬ 
ριο 2401, 7ο. 

α) Η νιτροκυτταρίνη που θερμαίνεται επί 1 /2 ώρα σε 
132 °0 δεν πρέπει να παράγει εμφανείς κιτρινο-καφέ νιτρι¬ 
κούς ατμούς. 

Η θερμοκρασία ανάφλεξης πρέπει να υπερβαίνει τους 
180°0. 

Η πυροξυλική κλωστή πρέπει να πληρεί τις ίδιες προϋπο¬ 
θέσεις σταθερότητος όπως η νιτροκυτταρίνη. Βλ. περιθώρια 
3150 3151 α και 3153. 

Εις περιθώριο 2101 3ο, 4ο και 5ο και περιθώριο 2401 
7ο β και γ. 

1. Σκόνες με νιτροκυτταρίνη που δεν περιλαμβάνουν νι¬ 
τρογλυκερίνη πλαστικοποιημένες νιτροκυτταρίνες. 

3 γρ. σκόνης ή πλαστικοποιημένης νιτροκυτταρίνης θερ¬ 
μαινόμενη επί 1 ώρα σε 132 “0 δεν πρέπει να παράγει εμφα¬ 
νές κιτρινο-καφέ νιτρικούς ατμούς. Η θερμοκρασία ανάφλε¬ 
ξης πρέπει να υπερβαίνει τους 170°0. 

2. Σκόνες με νιτροκυτταρίνη περιέχοντας νιτρογλυκε- 
ρίνη. 

1 γρ. σκόνη θερμαινόμενη επί μία ώρα σε 110°0 δεν πρέ¬ 
πει να παράγει εμφανείς κιτρινο-καφέ νιτρικούς ατμούς. 

Η θερμοκρασία ανάφλεξης πρέπει να είναι ανώτερη από 
160°0. 

Για το 1 και 2 βλέπε περιθώρια 3150, 3151 Β και 3153. 

Εις περιθώριο 2101 6ο και 7ο και 8ο α και β και 9ο α β 
και γ. 

1. Το τρινιτροτολουόνιο (τολίτης) τα μίγματα τα λεγάμενα 
ρευστά το τρινιτροτολουόλη και η τρινιτρανισόλη του 6ο το 
εξύλιο (εξανιτροδιφαινυλανίνη) και πικρικό οξύ του 7ο α) τα 
πεντολίτια (μίγματα τετρανιτρικά, πενταερυθρά και τρινιτρο¬ 
τολουόλη) και τα εξολύτια μίγματα τριμεθυλένια - τρινιτρα- 
μίνη και τρινιτροτολουόλη) του 7ο Β, την φλεγματοποιημένη 
πενθρίτη και το φλεγματοποιημένο οξογόνιο του 7ο γ, την 
τρίνιτρορεσορκίνη του 8ο α, το τετρύλιο (τρινιτροφαινυλμε- 
θυλνιτραμίνιο) του 8ο Β. την πενθρίτη (τετρανιτρικά της πε- 
νταερυθρίτης) και το οξυγόνιο (τριμεθυλένιο - τρινιτραμίνη) 
του 9 οα, οι πεντολίτες (μίγμα πενθρίτης κάι τρινιτροτολουό¬ 
λου) και εξολίτης (μίγμα εξογόνιου και τρινιτρολολουόλιου) 
του 9ο Β και τα μίγματα πενθρίτιδος ή εξογόνιου με κερί πα¬ 
ραφίνης ή με ανάλογες ουσίες στο κερί ή στην παραφίνη του 
9ογ, θερμαινόμενα επί 3 ώρες σε θερμοκρασία 90 °0 δεν 
πρέπει να παράγουν εμφανές κιτρινο-καφέ νιτρικούς ατμούς. 
Βλέπε περιθώρια 3150 και 3152α. 

2. Τα οργανικά νιτρικά σώματα που αναφέρονται υπό 8ο 
διαφορετικά από την τρίνιτρορεσορκίνη και το τετρύλιο (τρινι- 
τροφενυλμεθυλνιτραμίνη) θερμαινόμενα επί 48 ώρες σε θερ¬ 
μοκρασία 75 °0 δεν πρέπει να παράγουν εμφανές κιτρινο- 
καφέ νιτρικούς ατμούς βλ. περιθ. 3150 και 3152Β. 

3. Τα οργανικά νιτρικά σώματα που αναφέρονται στο 8ο 
δεν πρέπει να είναι πιο ευαίσθητα τόσο στην ανάφλεξη όσο και 
στη σύγκρουση και τριβή από» 

- την τρίνιτρορεσορκίνη εάν είναι διαλυτά στο νερό 

- το τετρύλιο (τρινιτροφενυλμεθυλνιτραμίνη) αν είναι αδιά¬ 
λυτα στο νερό 

Βλέπε περιθ. 3150,3152, 3154,3155, 3156, 3104 εις 
περιθώριο 2101, 11ο α) και β. 

1. Η μαύρη σκόνη του 1 Ιοα δεν πρέπει να είναι πιο ευαί¬ 
σθητη τόσο στην ανάφλεξη όσο στη σύγκρουση και στην τριβή 
από τη σκόνη κυνηγίου την πιο λεπτή έχουσα την εξής σύν¬ 
θεση» 

75% νιτρικό κάλλιο, 10% θείο και 15% άνθρακα πυριτι¬ 
δοποιίας βλ. περιθ. 3150, 3154, 3155 και 3156. 

2. Οι σκόνες αργού ορυχείου ανάλογες με τη μαύρη σκόνη 
του 1 Ιοβ, δεν πρέπει να είναι πιο ευαίσθητες τόσο στην ανά¬ 
φλεξη όσο και στη σύγκρουση και τριβή από το εκρηκτικό 
που συγκρίνονται έχουσες και την εξής σύνθεση» 75% νι- 


3100 τρικό κάλλιο, 10% θείο και 15% λιγνίτη Βλ. περιθ. 3150, 
3154, 3155 και 3156. 

Εις περιθώριο 2101, 12ο «Τα εκρηκτικά με βάση νιτρι¬ 
κού σε σκόνη του 12οα και τα εκρηκτικά χωρίς ανόργανα νι¬ 
τρικά σε σκόνη του 12οβ πρέπει να δύνανται να αποθηκεύο- 

3101 νται επί 48 ώρες σε 75 °€ χωρίς να παράγουν εμφανείς κι- 
τρινοκαφέ νιτρικούς ατμούς. Πριν την αποθήκευση δεν πρέπει 
να είναι πιο ευαίσθητα τόσο στην ανάφλεξη όσο και στη σύ¬ 
γκρουση και την τριβή από το εκρηκτικό της σύγκρισης που 
έχει την εξής σύνθεση» 

80% νιτρικό αμμώνιο 
12% τρινιτροτολουόλη, 

6% νιτρογλυκερίνης και 

2% αλεύρι ξύλου Βλ. περιθ. 3150, 3152 β, 3154 α και 
β, 3155 και 3156. 

3102 Ένα δείγμα του εκρηκτικού συγκρίσεως που αναφέρεται 
ανωτέρω, διατηρείται στη διάθεση των συμβαλλομένων 
Κρατών, στο εργαστήριο του Κέντρου Σπουδών και Ερευνών 
των Γαιανθρακωρυχίων της Γαλλίας (ΕΕΚΓΗΑΒ) ΤΘ 2 
60550 νΕΚΝΕυίΕ - ΕΝ - ΗΑΓΑΤΤΕ, ΓΑΛΛΙΑ. 

Εις περιθώριο 2101, 13ο Τα χλωριοποιημένα και υπερ- 
χλωριοποιημένα εκρηκτικά δεν πρέπει να περιέχουν κανένα 
αμμωνιακό άλας. 

Δεν πρέπει επίσης να είναι πιο ευαίσθητα τόσο στην ανά¬ 
φλεξη όσο στη σύγκρουση και την τριβή, από το χλωρικοποι- 
ημένο εκρηκτικό, που έχει την εξής σύνθεση» 

80% χλωρικό κάλλιο 
10% δινιτροτολουόλιο 
5% τρινιτροτολουόλη 
4% ρετσινέλαιο 

3103 1% αλεύρι ξύλου. 

Βλέπε περιθ. 3150, 3154, 3155 και 3156. 

Εις περιθώριο 2101, 14οακαιβ. Τα εκρηκτικά των 14οα 
και β δεν πρέπει να είναι πιο ευαίσθητα τόσο στην ανάφλεξη 
όσο και στη σύγκρουση και τριβή από την εκρηκτική ζελατίνα 
με 93% νιτρογλυκερίνη ή τους δυναμίτες με ΟΙΙΗΚ που δεν 
περιέχουν πλέον του 75% νιτρογλυκερίνη ή γλυκερίνη. 

Πρέπει να ικανοποιούν στη δοκιμασία αφιφρώσεις του πε¬ 
ριθωρίου 3158. 

Βλέπε περιθώριο 3150, 3154 β 3155 και 3156. 

Εις περιθώριο 2101, 14γ «Τα εκρηκτικά του 14°0 πρέ¬ 
πει να δύνανται να αποθηκευθούν επί 48 ώρες σε 75 °0 χω¬ 
ρίς να παράγουν εμφανές κιτρινο-καφέ νιτρικούς ατμούς. 
Προ και μετά την αποθήκευση δεν πρέπει να είναι πιο ευαί¬ 
σθητα τόσο στην ανάφλεξη όσο στη σύγκρουση και τριβή από 
το εκρηκτικό συγκρίσεως που έχει την εξής σύνθεση» 

37,7% νιτρογλυκόζη ή νιτρογλυκερίνη ή μίγμα των δύο, 

1,8% κολοδιοβάμβακα 

4,0% τρινιτροτολουόλη 

52,5% νιτρικό αμμώνιο και 

4,0% αλεύρι ξύλου 

Βλέπε περιθ. 3150, 3152 β, 3154, αβγ και δ, 3155 και 
3156. 

Εις περιθώριο 2131, Ιοβ το εκρηκτικό υλικό δεν πρέπει 
να είναι πιο ευαίσθητο τόσο στην ανάφλεξη όσο στη σύ¬ 
γκρουση και τριβή από το τετρύλιο. Βλέπε περιθώριο 3150, 
3154, 3155, 3156. 

Εις περιθώριο 2131 1 «Το εκρηκτικό υλικό δεν πρέπει 
να είναι πιο ευαίσθητο τόσο στην ανάφλεξη όσο στη σύ¬ 
γκρουση και την τριβή από την πενθρίτη. Βλέπε περιθώριο 
3150, 3154, 3155 και 3156. 

Εις περιθώριο 2131, 5οδ ο φόρτος διάδωσης δεν πρέπει 
να είναι πιο ευαίσθητος τόσο στην ανάφλεξη όσο στη σύ¬ 
γκρουση και την τριβή από το τετρύλιο. Βλέπε περ. 3150, 
3154, 3155 και 3156. 

Εις περιθώριο 2170 (2) δ το εκρηκτικό φορτίο αφού απο- 
θηκεύθηκε επί 4 εβδομάδες σε 50 °0, δεν πρέπει να παρου¬ 
σιάσει αλλοιώσεις που θα ωφείλοντο σε ανεπαρκή σταθερό¬ 
τητα. Βλέπε παρ. 3150 και 3157. 

Εις περιθώριο 2551, Ιο έως 50ο, τα υλικά θα υποβλη¬ 
θούν στις δοκιμασίες που περιγράφονται στα περιθώρια 
3154, 3155 και 3156. 


3105 


3106 

3107 


3108 

3109 

3110 

3111 

3112 
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Β. Οδηγίες σχετικές με τις δοκιμασίες. -3149 

(1) Οι τρόποι εκτέλεσης των δοκιμασιών που αναφέρονται 3150 
πιο κάτω, είναι εφαρμόσιμες όταν οι διαφοροποιήσεις των 
απόψεων εκδηλώνονται στην έγκριση των υλικών της οδικής 
μεταφοράς. 

(2) Αν παρακολουθούμε άλλες μεθόδους ή τρόπους εκτέ¬ 
λεσης των δοκιμασιών για την εξακρίβωση των προϋποθέ¬ 
σεων σταθερότητος που αναφέρονται κατωτέρω στο παράρ¬ 
τημα αυτό, οι μέθοδοι αυτοί πρέπει να οδηγούν στην ίδια 
εκτίμηση από αυτή στην οποία θα μπορούσαμε να φθάσουμε 
με τις μεθόδους που αναγράφονται πιο κάτω. 

(3) Στην εκτέλεση των δοκιμασιών σταθερότητος με θέρ- 3150 
μανση για τις οποίες πρόκειται κατωτέρω, η θερμοκρασία 

της μελέτης που περιέχει το υπό δοκιμασίαν δείγμα, δεν θα 
πρέπει να διαφεύγει περισσότερο από 2 0 0 της θερμοκρασίας 
ως καθορίζεται. 

Η διάρκεια της δοκιμασίας θα πρέπει να είναι σεβαστή κο¬ 
ντά στα 2 λεπτά ακρίβειας, όταν αυτή η διάρκεια πρέπει να 
είναι 30 λεπτά ή 60 λεπτά και πλησίον 1 ώρας ακρίβειας 
όταν η διάρκεια πρέπει να είναι 48 ώρες και κοντά στις 24 
ώρες ακρίβειας όταν η διάρκεια πρέπει να είναι 4 εβδομάδες. 

Το θερμαντήριο πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε μετά την 
εισαγωγή του δείγματος η θερμοκρασία να είχει λάβει την 
άξια της σε πέντε λεπτά το πολύ. 

(4) Πριν να υποβληθούν στις δοκιμασίες των περιθωρίων 
3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156 οι ουσίες που δειγ- 
ματολήφθηκαν πρέπει να αποξηραίνονται τουλάχιστον επί 15 
ώρες στη θερμοκρασία που επικρατεί, σ’ ένα θάλαμο αποξή¬ 
ρανσης εν κενώ περιέχων λειωμένο και κοκκώδες χλωριούχο 
ασβέστιο. Το υλικό θα τοποθετηθεί σε λεπτό στρώμα και γι 
αυτό τα υλικά που δεν είναι κονιορτώδη ούτε ινώδη θα συ¬ 
ντρίβονται ή θα ξυστούν ή θα κοπούν σε μικρά κομματάκια. 

Η πίεση στο θάλαμο αποξήρανσης θα πρέπει να είναι κάτω 
από 6,6 ΚΡ α (0,066 ΒΑΚ). 

(5) Πριν στεγνώσουν υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρο- 
νται στην παράγραφο 4 πιο πάνω, τα υλικά του περιθωρίου 
2101, Ιο (εκτός αυτών.που περιέχουν παραφίνη ή ανάλογη 
ουσία) 2ο, 9ο α και β, και αυτές του περιθωρίου 2401, 7οΒ 
θα υποβληθούν σε προηγούμενη αποξήρανση σε καλώς αερι¬ 
ζόμενο θερμαντήριο, του οποίου η θερμοκρασία θα έχει καθο¬ 
ριστεί σε 70 °0 και που θα εξακουλουθείται τόσο όσο η απώ¬ 
λεια της μάζας ανά τέταρτο της ώρας δεν θα είναι λιγότερη 
από 0,3% του ζυγίσματος. 

Β. Για τα υλικά του περιθωρίου 2101, Ιο (όταν περιέχουν 
παραφίνη ή ανάλογη ουσία) 7ο γ και 9ογ η προηγούμενη 
αποξήρανση θα πρέπει να γίνει όπως αναφέρεται στο εδάφιο 
«α» πιο πάνω, μόνον που η θερμοκρασία του θερμαντηρίου θα 
ρυθμιστεί μεταξύ 40°Θ και 50°€. 

6. Η νιτροκυτταρίνη του περιθωρίου 2401 7οα θα υπο¬ 
βληθεί πρώτα σε προηγούμενη αποξήρανση υπό τις προϋπο¬ 
θέσεις που οιναγράφονται στο εδάφιο 5α πιο πάνω. Η αποξή¬ 
ρανση θα τελειοποιηθεί με παραμονή 15 ωρών τουλάχιστον 
σε θάλαμο που περιέχει συμπυκνωμένο θειϊκό οξύ. 

Δοκιμασία χημικής σταθερότητος στη θερμότητα. 3151 

Εις περιθώρια 3101 και 3102. 

α Δοκιμασία στα υλικά που απαριθμούνται στο περιθώριο 

3101. 

(1) Σε κάθε ένα από τους υάλινους δοκιμαστικούς σωλήνες 
που έχουν τις εξής διαστάσεις» 

Μήκος 350μμ 

Εσωτερική διάμετρο 16μμ 

Πάχος του τοιχώματος 1,5 μμ. 

Βάζομε 1 γρ. αποξηραμένο υλικό επί χλωριούχου ασβε¬ 
στίου (η αποξήρανση πρέπει να γίνει αν χρειαστεί με ανα¬ 
γωγή του υλικού σε κομμάτια που έχουν μάζα μη υπερβαί- 
νουσα τα 0,005 γρ. εκάστη). 

Οι δύο δοκιμαστικοί σωλήνες που επικαλύφθηκαν ολοσχε- 
ρώς, χωρίς η επικάλυψη να παρέχει αντίσταση, τοποθετού¬ 
νται σε θερμαντήριο που επιτρέπει την ορατότητα για τα 4/5 
τουλάχιστον του μήκους των, και διατηρούνται <3ε συνεχή 
θερμοκρασία 132 "Ο επί 30 λεπτά. Παρατηρούμε αν κατά τη 
διάρκεια αυτή παράγεται νιτρικό αέριο σε κατάσταση κιτρινο- 
καφέ ατμού που παρατηρούνται πολύ καλά σε λευκό πάτο/ 
βάθους. 


(2) Η ουσία θεωρείται σταθερή αν απουσιάζουν οι ατμοί 
αυτοί. 

Β Δοκιμασία επί της σκόνης που απαριθμείται στο περιθώ¬ 
ριο 3102. ' 

(1) Σκόνες νιτροκυτταρίνης μη περιέχουσες ζελατοποιη- 
μένες ή όχι νιτρογλυκερίνη και πλαστικοποιημένες νιτροκυτ- 
ταρίνες. 

Εισάγουμε 3γ σκόνη στις γυάλινες δοκιμαστικές σωλήνες 
ίδιες με αυτές που αναφέρονται στο α, και τοποθετούνται 
ακολούθως στο θερμαντήριο όπου υπάρχει συνεχής θερμο¬ 
κρασία 132°0. 

(2) Σκόνες νιτροκυτταρίνης περιέχουσες νιτρογλυκερίνη. 

Βάζομε 1 γρ. σκόνη σε γυάλινες δοκιμαστικές σωλήνες 

όμοιες με αυτές του α, και τις τοποθετούμε ακολούθως σε 
θερμαντήριο όπου διατηρείται συνεχής θερμοκρασία 

ιιο°ε. 

(3) Οι δοκιμαστικοί σωλήνες που περιέχουν τις σκόνες του 
1 και 2 διατηρούνται στο θερμαντήριο επί μία ώρα. 

Κατά τη διάρκεια αυτή δεν πρέπει να παρατηρηθούν νι¬ 
τρικά αέρια. 

Παρατήρηση και εκτίμηση ως το α. 

Εις περιθώρια 3103 και 3105. 3152 

α Δοκιμασίες επί υλικών που απαριθμούνται στο περιθώ¬ 
ριο 3103, 1. 

(1) Δύο δείγματα εκρηκτικού, με μάζα μονάδος ΙΟγ θα 
τοποθετηθεί σε γυάλινα κυλινδρικά φιυαλίδια των οποίων η 
εσωτερική διάμετρος είναι 3 εκ. το ύψος 5 εκ. μέχρι την 
κάτω επιφάνεια του καπακιού πολύ καλά κλεισμένα με το 
πώμα τους και θερμαινόμενα σε θερμαντήριο, όπου παρατη¬ 
ρούνται καλώς επί 3 ώρες με συνεχή σταθερή θερμοκρασία 
90°(:. 

(2) Κατά το διάστημα αυτό δεν πρέπει να παρατηρηθούν 
νιτρικά αέρια. Η διαπίστωση και εκτίμηση όπως το περιθώ¬ 
ριο 3151α. 

β. Δοκιμασία επί των υλικών που απαριθμούνται στα περί-. 
θώρια 3103, 2 και 3105. 

(1) Δύο δείγματα εκρηκτικού με μάζα μονάδος 10 γρ. το¬ 
ποθετούνται σε γυάλινα κυλινδρικά φιαλίδια των οποίων η 
εσωτερική διάμετρος είναι 3 εκατ, το ύψος 5 εκατ. μέχρι την 
κάτω επιφάνεια του καπακιού των και καλά κλεισμένα και 
θερμαινόμενα σε θερμαντήριο όπου παρατηρούνται καλώς 
επί 48 ώρες με συνεχή σταθερή θερμοκρασία 75°€. ■ 

(2) Κατά την περίοδο αυτή δεν πρέπει να παρατηρούνται . 
νιτρικά αέρια. 

Εκτίμηση και παρατήρηση ως στο περιθώριο 3151 α. 

Θερμοκρασία ανάφλεξης (βλέπε περιθώριο 3101 και 3153 
3102). 

(1) Η θερμοκρασία ανάφλεξης καθορίζεται με το να θερ¬ 
μαίνουμε 0,2 γρ. υλικού κλεισμένο σε γυάλινο δοκιμαστικό * 

σωλήνα που βυθίζεται σε μπάνιο από κράμα του 1)^000. Η 
δοκιμαστική σωλήνα τοποθετείται στο μπάνιο όταν αυτό έχει 
θερμοκρασία 100° 0. Η θερμοκρασία του μπάνιου αυξάνεται 
ακολούθως τμηματικά με 5°Θ το λεπτό. 

(2) Οι δοκιμαστικοί σωλήνες πρέπει να έχουν τις εξής δια¬ 
στάσεις. 

Μήκος 125μμ 

Εσωτερική διάμετρο 15μμ 

Πάχος τοιχώματος 0,5μμ και πρέπει να βυθίζονται σε βά¬ 
θος 20μμ. 

(3) Η δοκιμασία πρέπει να επαναληφθεί τρεις φορές ανα¬ 
γράφοντας εκάστη φορά τη θερμοκρασία στην οποία μία ανά¬ 
φλεξη του υλικού γίνεται δηλαδή γρήγορη ή αργή καύση, 
εμπρησμός, έκρηξη. 

(4) Η πιο χαμηλή θερμοκρασία που σημειώνεται κατά τις 
τρεις δοκιμασίες δείχνει τη θερμοκρασία ανάφλεξης. 

Δοκιμασία ευαισθησίας στη θέρμανση μέχρις ερυθροποίη- 3154 
σης και ανάφλεξης. Βλέπε περ. 3103 έως 3110. 

α. Δοκιμασία του ημισφαιρικού βάζου σε ερυθροποιημένο 
σίδηρο (βλέπε περ. 3103 έως 3106 και 3108 έως 3110). 

(1) Σ’ ένα ημισφαιρικό βάζο από σίδηρο πάχους Ιμμ και 
διαμέτρου 120μμ που θερμαίνεται μέχρις ερυθροποίησης, 
πετάμε αυξανόμενες ποσότητες 0,5 γρ. μέχρι 1θ γρ. του υπό 
δοκιμασία εκρηκτικού. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας πρέπει να διακρίνονται 
ως εξής» 

I. Ανάφλεξη με αργή καύση (εκρηκτικά με νιτρικό αμμώ- 
νιο) 

ιι. Ανάφλεξη με γρήγορη καύση (χλωριούχα- εκρη¬ 
κτικά) 

III. Ανάφλεξη με βίαιη καύση και εμπρησμό (μαύρη 
σκόνη) 

ιι Έκρηξη πυροκροτικός υδράργυρος. 

(2) Πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψη μας την επιρροή της 
μάζας του χρησιμοποιημένου εκρηκτικού κατά την πορεία 
των φαινομένων. 

(3) Το υπό εξέταση εκρηκτικό δεν πρέπει να παρουσιάζει 
καμία κύρια διαφορά με το εκρηκτικό σύγκρισης. 

(4) Τα σιδερένια βάζα πρέπει να πλένονται σχολαστικά 
πριν από κάθε δοκιμασία και να αντικαθίστανται συχνά. 

(Β) Δοκιμασία ικανότητας ανάφλεξης. 

Βλέπε περ. 3103 έως 3110 

(1) Το υπό δοκιμασία εκρηκτικό τοποθετείται υπό μορφή 
μικρού σωρού σε σιδερένια πλάκα - χρησιμοποιώντας- σύμ¬ 
φωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας α - αυξανόμενες 
ποσότητες 0,5 γρ. μέχρι 100 γρ. Μάξιμουμ. 

(2) Η κορυφή του μικρού σωρού τίθεται στη συνέχεια σε 
επαφή με τη φλόγα ενός σπίρτου και σημειώνουμε αν το 
εκρηκτικό ανάβει και καίει αργά, εμπήζεται ή εκρήγνυται 
και εάν αφού ανάψει η καύση συνεχίζεται ακόμη και μετά την 
απομάκρυνση του σπίρτου. 

Αν δε σημειωθεί ανάφλεξη, προβαίνουμε σε ανάλογη δοκι¬ 
μασία θέτοντας το εκρηκτικό σε επαφή με φλόγα αερίου και 
κάνουμε τις ίδιες διαπιστώσεις. 

3) Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας τίθενται σε παραλλη¬ 
λισμό με αυτά που έχομε για το εκρηκτικό συγκρίσεως. 

(γ) Δοκιμασία καύσης υπό απομόνωση σε κουτάκι ατσά¬ 
λινο. 

Βλέπε περιθώριο 3107. 

(1) Η δοκιμασία καύσης γίνεται σε κυβικό ατσάλινο κου¬ 
τάκι, 8 εκ. μήκους και Ιμμπάχους τοιχώματος. Το κουτάκι 
έχει κατασκευαστεί από απαλό φύλλο ατσαλιού και κλεισμένο 
με τον πλέον αδιάβροχο δυνατό τρόπο, με το να διπλώσουμε 
το πλευρό του καπακιού (εικ. 1). 

(2) Αν πρόκειται για εκρηκτικά που είναι ευαίσθηκτα στην 
τριβή πρέπει να αποφεύγουμε όταν καλύπτουμε την επιφά¬ 
νεια με ένα φύλλο χάρτου, να εισέλθουν σωματίδια εκρηκτι¬ 
κού στα πλευρά και να παραμένουν εκεί όταν διπλώνουμε την 
πλευρά του καπακιού. 

Το κουτάκι έχει γεμίσει πλήρως με εκρηκτικό ώστε να 
έχει κατά το μέτρο του δυνατού την ίδια πυκνότητα με αυτή 
των φυσιγγίων. Το κουτάκι τοποτεθείται στη φωτιά με προ¬ 
σοχή ώστε να αποφύγουμε την άμεση ανάφλεξη του εκρηκτι¬ 
κού. 

Θα περιτυλιχθεί μερικές φορές με χαρτί περιτυλίγμα¬ 
τος. 

Μια σωρός ξύλα ύψους 0,8 μ θα ετοιμαστεί για τη φωτιά 
τοποθετώντας προηγουμένως στο έδαφος ένα στρώμα μαλ¬ 
λιού ξύλου και μετά κατά μήκος τρία κομμάτια ξύλου μήκους 
περίπου 0,5μ και φάρδους 0,25μ, και πάνω τους εγκάρσια 
άλλα τρία κομμάτια ξύλα ίδιου μεγέθους. Τρία στρώματα μι¬ 
κρού ξύλου κομμένου σε μήκος περίπου 0,2μ μεταξύ των 
οποίων θα τοποθετηθεί μαλλί ξύλου, επάνω στο σύνολο. Από 
κάθε πλευρά θα τοποθετηθούν 3 με 4 κομμάτια ξύλου μή¬ 
κους 0,5μ περίπου θα στηρίζονται στο σωρό των ξύλων για 
να αποφεύγουμε να πέσει όταν καεί. Η φωτιά τίθεται στη 
σωρό των ξύλων μέσω καμματιού αναμμένου μαλλιού ξύλου. 

(3) Θα καθορίσουμε αν το εκρηκτικό εμπρίζεται ή εκρή- 
γνυται. 

Πόση ώρα διαρκεί η καύση και με ποιες εκδηλώσεις ανα¬ 
πτύσσεται και ποιές είναι οι αλλαγές στο κουτάκι. 

(4) Η δοκιμασία επαναλαμβάνεται 4 φορές. 

Μία φωτογραφία θα ληφθεί από τα ατσάλινα κουτάκια 
μετά τη χρήση των. 

Δοκιμασία θέρμανσης με απομόνωση σε ατσάλινο φυσίγ¬ 
γιο με φωτεινό δίσκο μετρημένης διαμέτρου (δοκιμασία 


ατσάλινου φυσιγγίου) Βλέπε περιθώρια 3103 έως 3110 και 
3112. 

(1) Δοκιμασίες υπό α και γ μπορούν να συμπληρωθούν με 
την εξής δοκιμασία. 

(2) Περιγραφή του ατσάλινου φυσιγγίου - εικόνα. 

Το φυσίγγι έχει κατασκευαστεί με κυρτώσεις ατσάλινου 
φύλλου ικανού να υποστεί βαθεία κύρτωση. πχ αρ υλικού 
1.0336.505γρ συμφ ΏΙΝ 1623 φύλλο 1 

Οι διαστάσεις είναι Εσωτερική διάμετρος 24μμ 

Πάχος ενός τοιχώματος 0,5μμ 

Μήκος 75μμ. 

Στην άκρη που έχει άνοιγμα έχει και εξωτερικό στεφάνι. 
Για να κλείσει τοποθετούμε δίσκο κεντρικού φωτός που αντέ¬ 
χει στην πίεση στο στεφάνι και πιέζεται μαζί με αυτό συρμα- 
τοποιημένο εξωτερικά, στεφάνι που γλιστρά στο φυσίγγι και 
με υποδοχή βίδας, βιδωμένο στο στεφάνι αυτό. 

Ο δίσκος έχει κατασκευατεί από ατσάλι χρωμίου που 
αντέχει στην θερμότητα (πχ αρ υλικού 1.4873 σύμφωνα με 
φύλλο «5ΤΑΗΕ-ΕΙ5ΕΝ - ΨΕΚΚ5ΤΟΕΓ» 490-52) με πά- 
χος 6μμ. 

Για την ροή των αερίων αποσύνθεσης κάνομε χρήση δί¬ 
σκων με κυλινδρικό κεντρικό φως (α) που έχει τις εξής δια¬ 
στάσεις» διαμέτρου 1, 0-1, 5-2, 0-2, 5-3-4-5-6-8-10-12- 
14-16-18-19-20 μμ, προσαυξάνονται με τη διάμετρο 24 
μμ όταν το φυσίγγι χρησιμοποιείται χωρίς δίσκο και χωρίς 
σύστημα κλεισίματος. 

Το συρματοποιημένο στεφάνι και η υποδοχή της βίδας εί¬ 
ναι από ατσάλι με μαγγάνιο και χρώμιο που αντέχει σε θερ¬ 
μοκρασία 800ο0 (π.χ. αρ. υλικού 1.3817 σύμφωνα με το 
φύλλο «5ΤΑΗΕ-ΕΙ5ΕΝ “ΨΕΚΚ5ΤΟΕΕ” 49052). 

Με τους δίσκους φωτός των 1 έως 8μμ διαμέτρου, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται υποδοχές βίδας μεφώς (Β) των 10μμ 
διαμέτρου, αν ηδιάμετρος του φωτός είναι πάνω από 8μμ 
αυτή της υποδοχής της βίδας πρέπει να έχει διάμετρο 20μμ. 

Κάθε φυσίγγιο χρησιμεύει για μία δοκιμασία. 

Οι δίσκοι όμως τα στεφάνια και οι υποδοχές βίδας μπο¬ 
ρούν να χρησιμοποιηθούν πάλι αν δενυποστούν ζημία. Το 
φώς του δίσκου πρέπει να ελεχθεί μεμέτρηση μετά από κάθε 
δοκιμασία. 

(3) Σύστημα θέρμανσης και προστασίας (εικ. 3) 

Η θέρμανση γίνεται' μεαέριο πόλεως μεθερμαντική δύ¬ 
ναμη μικροτέρα από 16,75 Μ1/μ3 μέσω 4 καυστήρων που 
παράγουν περίπου ΙΟΨ για κατανάλωση 0,6 λ/δευτ. 

Αφού η καταστροφή του φυσιγγίου είναι δυνατή η θέρ¬ 
μανση πραγματοποιείται σε κουτί που προστατεύει από θραύ¬ 
σματα, ατσάλινο πάχους ΙΟμμ συγκολλημένο και ανοικτό 
από τη μία πλευρά προς τα επάνω. Το φυσίγγι κρεμιέται με¬ 
ταξύ δύο ράβδων διαμέτρου 4μμ, εισερχόμενο στις ανοιγμέ¬ 
νες τρύπες των αντίθετων τοιχωμάτων του κουτιού και μετά 
θερμαίνοντας με 4 καυστήρες ΤΕ0ΕΕ (εξωτερικής διαμέ¬ 
τρου της σωλήνας 19μμ) αυτού που βρίσκεται προς τα κάτω, 
θερμαίνει την βάση του κουτιού, αυτού που βρίσκεται αρι¬ 
στερά και δεξιά του τοιχώματος πίσω στο κλείσιμο. 

Οι σωλήνες των καυστήρων εισέρχονται και σταθερο¬ 
ποιούνται σε οπές 20μμ διαμέτρου που έχουν ανοιχθεί στα 
τοιχώματα του προστατευτικού κουτιού των θραυσμάτων. 

Οι καυστήρες ανάβονται ταυτόχρονα από καντήλι και ρυθ¬ 
μίζονται σε μεγάλη προσφορά αέρος ώστε οι άκρες του εσω¬ 
τερικού κωνίδιου μπλε από φλόγα να αγγίζουν σχεδόν το φυ- 
σίγγΐ ' 

Όλη η εγκατάσταση βρίσκεται σε δοκιμαστήριο και είναι 
χωρισμένο από την αίθουσα παρατήρησης με χοντρό τοί¬ 
χωμα όπου παρατηρητικά γυαλία έχουν εφαρμοσθεί με τε¬ 
θωρακισμένο γυαλί και ατσάλινες πλάκες με σχισμές. Το 
προστατευτικό σε θραύσματα κουτί έχει τοποθετηθεί με την 
πλευρά ανοικτή προς την αίθουσα παρατηρήσεως. Θα απο¬ 
φύγουμε να επηρεάζονται οι φλόγες από ρεύμα αέρος. Η αί¬ 
θουσα δοκιμασίας έχει εφοδιαστεί με ένα σύστημα που επι¬ 
τρέπει την απορρόφηση αερίου αποσύνθεσης και καπνού 
έκρηξης. 

Ελλείψει αερίου πολέως η θέρμανση δύναται να γίνει με 
αέριο προπανίου. Το προπάνιο τραβιέται τότε από εμπορική 
φιάλη εφοδιασμένη με ελλατωτήριο (4,9 ΚΡο(0,049ΒΑΚ) 
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περνά από μετρητή (μετρητή με φυσητικό μηχάνημα περιε¬ 
κτικότητας 2 λίτρων με 4,9 ΚΡ&(0,049ΒΑΚ) και κατευθύ- 
νεται από διανομέα προς τους 4 καυστήρες των οποίων τα 
στόμια έχουν διάμετρο (άνοιγμα) Ο,δμμ. 

Έκαστος καυστήρας καταναλώνει το πολύ περίπου 1,7 
λίτρα προπάνιο το λεπτό. 

Τα φιαλίδια αερίου και ο μετρητής τοποθετούνται έξω από 
το δοκιμαστήριο. 

4. Εκτέλεση της δοκιμασίας. 

Γεμίζουμε το φυσίγγι με εκρηκτικό υλικό μέχρι 15μμ 
κάτω από το χείλος, δηλαδή επί ύψος 60μμ. Αν το υλικό εί¬ 
ναι σκόνη σπρώχνουμε με προσεκτικές κινήσεις κτυπήματος 
του φυσιγγίου και μετά με ελαφρά πίεση με ένα ξυλάκι. 

Εάν το υλικό είναι ζελατινώδες εισάγεται στο φυσίγγι με 
μια σπάτουλα, κάθε φορά που εισάγομε σ’ αυτό μια ποσότητα 
την πιέζουμε ελαφρά με ένα ξυλάκι αποφεύγοντας να δη- 
μιουργηθούν φυσαλλίδες αέρος. 

Αφού ζυγίσουμε την εισαγόμενη ποσότητα γλιστράμε το 
σιρματοποιημένο στεφάνι στο φυσίγγι, τοποθετείται ο δίσκος 
φωτός και η υποδοχή της βίδας, σφίγγεται με το χέρι. Θα 
προσέξουμε να μην υπάρχει υλικό μεταξύ στεφάνης και του 
δίσκου ούτε στα δίκτυα. Τότε το φυσίγγι τοποθετείται σε δυ¬ 
νατά στερεοποιημένο συσφιγκτήρα με προστασία κατά ξαφνι¬ 
κής έκρηξης και ο υποδοχέας της βίδας’ σφίγγεται με ένα 
κλειδί. Το έτοιμο προς δοκιμασία φυσίγγι κρεμιέται μεταξύ 
των δύο ράβδων του προστατευτικού κουτιού θραυσμά¬ 
των. 

Ανάβουμε το κανδήλι και μετά το κλείσιμο του δοκιμαστη¬ 
ρίου, ανοίγουμε την παροχή αερίου στους 4 καυστήρες. Συγ¬ 
χρόνως ένα χρονόμετρο τίθεται σε λειτουργία για να μετρηθεί 
ο χρόνος (τΐ) μεταξύ του ανάμματος και της ανάφλεξης του 
υλικού που χαρακτηρίζεται από την έξοδο μιας φλόγας του 
φωτός του δίσκου και ο χρόνος τ2 μεταξύ του ανάμματος και 
της έκρηξης. Αφού τελειώσει η δοκιμασία η εισαγωγή αερίου 
σταματά και το σύστημα αναρρόφησης μέσα στο δοκιμαστή¬ 
ριο τίθεται σε λειτουργία. 

Θα μπούμε σ’ αυτό το δοκιμαστήριο μόνον μετά από επαρ¬ 
κές χρονικό διάστημα. 

Για να εξασφαλίσουμε τέλεια λειτουργία του θερμαντικού 
συστήματος, οι δοκιμασίες θα προηγούνται από την δοκιμα¬ 
σία εν λευκώ. 

(5) Ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Η σχετική μέτρηση της ευαισθησίας ενός υλικού, στη θέρ¬ 
μανση μέσα στο φυσίγγι από ατσάλι, εκφράζεται από τη διά- 
μετρο-όριο που είναι η μέγιστη διάμετρος του φωτός που εκ¬ 
φράζεται σε μιλίμετρα με το οποίο σε τρεις δοκιμασίες απο- 
κτάμε τουλάχιστον μια έκρηξη του φυσιγγιού δηλαδή η κα¬ 
ταστροφή αυτού σε τουλάχιστον 3 θραύσματα. Η θερμική 
ευαισθησία αυξάνεται με το χρόνο τι και τ2 βαθμιαία μείωση. 

θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τα οργανικά υπεροξείδια 
(εκτός) αυτών που υγροποιούνται ή διαλύονται με πτητικές 
ουσίες πχ νερό για τα οποία το όριο της διαμέτρου είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο από 0,2μμ όπως εκρηκτικά υλικά τάξης Ια 
βλέπε επίσης.σημείωση περιθωρίου 2550. 

ε. Δοκιμασία θέρμανσης σε δοχείο με πίεση, με δίσκο κε¬ 
ντρικού φωτός και μεμβράνη (δοκιμασία στο δοχείο με πίεση) 
Βλέπε περιθώριο 3112 

(1) Για τα οργανικά υπεροξείδια οι δοκιμασίες οι αναφερό- 
μενες υπό α, β και δ δύνανται να συμπληρωθούν με την εξής 
δοκιμασία 

(2) Περιγραφή του δοχείου πίεσης (εικ 4 έως 6) 

Οι εικόνες 4 έως 6 και οι σχετικές εξηγήσεις αποδίδουν τις 
λεπτομέρειες της χρησιμοποιημένης συσκευής όπως και οι 
διαστάσεις και τα υλικά των συστατικών των εξαρτημά¬ 
των. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η χρήση 24 δίσκων φωτός 
προβλέπεται και η διάμετρος αυτών είναι 1, 0-1, 2-1, 5-2, 
0-2, 5-3, 0-3, 5-4, 0-4, 5-5, 0-5, 5-6, 0-7, 0-8, 0-9, 
0-10, 0-11, 0-12, 0-14, 0-16, 0-18, 0-20, 0-22,0 και 
24,0μμ 

Οι δίσκοι αυτοί έχουν πάχος 2,0μμ - 0,2μμ, 

Η μεμβράνη διάρρηξης κόβεται με ποπίδι σε φύλλο ορεί¬ 
χαλκου 0,05μμ πάχους που αντέχει σε πίεση διάρρηξης 
0,53 ΜΡα- 0,05 ΜΡα (5,3 ΒΑΚ — 0,5 ΒΑΗ) σε κανονική 


θερμοκρασία 0 μη επαναψημένος ελασματοποιημένος ορεί¬ 
χαλκος με 67% χαλκό αρμόζει. 

(3) Σύστημα θέρμανσης 

Το δοχείο με πίεση θερμαίνεται με βουτάνιο τεχνικής 
ποιότητος, που τραβιέται από φιάλη έχουσα ελαττωτήριο. Η 
παραγωγή θερμότητος πρέπει να είναι περίπου 3,1 ΚΨ Αν 
αυτό το αέριο έχει θερμαντική δύναμη κατωτέρα από 113 
ΜΙ/μ3 (από 100 ΚΡα(ΙΒΑΒ) και 20ο 0) η παροχή θα πρέ¬ 
πει να είναι 0,1 μ3/ώρα περίπου. 

Γίνεται χρήση καυστήρα ΤΕΘΕΙ! για βουτάνιο. Η ποσό- 
της αερίου μετράται με περιστρεπτόμετρο ή με μετρητή που 
έχει ρυθμιστεί με την βρύση του καυστήρα. 

Αντί για βουτάνιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αέριο 
πόλεως ή προπάνιο με την χρήση κατάλληλου καυστήρα, εφ’ 
όσον η παραγωγή θερμότητος αερίου θα είναι επίσης περίπου 
3,1 π.χ. σε περίπτωση θερμικής δύναμης μικρότερης από το 
αέριο πόλεως των 17 Μ]/μ3 πρέπει να παρέχει περίπου 
0,67μ3/ώρα. Η φιάλη αερίου, το περιστρεπτόμετρο ή ο με¬ 
τρητής πρέπει να τοποθετούνται έξω από την αίθουσα της δο¬ 
κιμασίας. 

4. Εκτέλεση της δοκιμασίας. 

Για κανονική δοκιμασία τοποθετούμε 10 γραμμάρια του 
υλικού στο δοχείο. Αν πρόκειται για υλικό του οποίου αγνο¬ 
ούμε την ευαισθησία αρχίζουμε με μικρότερες ποσότητες, 
πρώτα με 1 γρ μετά αν είναι δυνατόν, με 5 γραμμάρια, και 
τέλος με 10 γραμμάρια. Ο βυθός του δοχείου πρέπει να έχει 
επικαλυφθεί ομοιόμορφα με το υλικό. Τοποθετούμε την μεμ¬ 
βράνη διαρρήξεως. τον δίσκο κεντρικού φωτός και το στεφάνι 
της γαρνιτούρας. Οι υποδοχές στις βίδες με τα πιαστράκια 
σφίγγονται με το χέρι και οι υποδοχείς της βίδας που το επι¬ 
καλύπτει με ένα κλειδί. Η μεμβράνη διαρρήξεως καλύπτεται 
με νερό σε επαρκή ποσότητα ώστε να διατηρηθεί η μεμβράνη 
σε χαμηλή θερμοκρασία. 

Το δοχείο με πίεση τοποθετείται σε ένα τρίποδα (με εσωτε¬ 
ρική διάμετρο του στεφανιού 67μμ) που βρίσκεται μέσα σε 
ένα προστατευτικό κύλινδρο. Το στεφάνι που βρίσκεται στο 
κάτω μέρος του δοχείου τοποθετείται στον τρίποδα. 

Ανάβουμε τον καυστήρα Η είσοδος του αερίου ρυθμίζεται 
με την προβλεπόμενη παροχή και η παροχή νερού ώστε το 
χρώμα της φλόγας να είναι μπλέ και ο εσωτερικός κώνος της 
φλόγας να είναι μπλέ ανοικτός. 

Ο τρίποδας πρέπει να έχει ύψος τόσο ώστε ο εσωτερικός 
κώνος να αγγίζει περίπου το βυθό του δοχείου. Ακολούθως ο 
καυστήρας τοποθετείται κάτω από το δοχείο από ένα 
άνοιγμα στον προστατευτικό κύλινδρο. 

Η αίθουσα όπου εκτελείται η δοκιμασία πρέπει να έχει 
καλό εξαερισμό και δεν επιτρέπεται η είσοδος κατά την δοκι¬ 
μασία. 

Το δοχείο παρατηρείται απ’ έξω μέσω καθρεπτών ή μέσω 
οπής παρατήρησης στον τοίχο, εφοδιασμένη με τεθωρακι¬ 
σμένο γυαλί. 

Μετράμε το χρόνο τΐ μεταξύ της αρχής της θέρμανσης 
και της αρχής μιας αντίδρασης (φλόγας ανάπτυξης καπνού 
φυσήματος) και ο χρόνος τ2 μέχρι το τέλος της αντίδρασης 
(έκρηξη τέλος του φυσήματος και ανάπτυξη καπνού ή σβήσι- 
μου της φλόγας). Στη συνέχεια κρυώνουμε το δοχείο με νερό 
και το καθαρίζουμε. 

(5) Ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Η σχετική μέτρηση της ευαισθησίας ενός υλικού στη θέρ¬ 
μανση μέσα στο δοχείο πίεσης εκφράζεται από το όριο διαμέ¬ 
τρου, αυτή είναι η μεγαλύτερη διάμετρος του φωτός που εκ¬ 
φράζεται σε μιλιμέτρ με την οποία σε τρεις δοκιμασίες η με- 
βράνη σχίζεται τουλάχιστον μία φορά όταν μένει άθικτη κατά 
τις τρεις δοκιμασίες με την αμέσως μεγαλύτερα διάμετρο. 

Η θερμική ευαισθησία αυξάνεται με αυξανόμενο όριο δια¬ 
μέτρου και διαδοχικά μειωμένους χρόνους τΐ και τ2. 

θα πρέπει να θεωρήσουμε οργανικά υπεροξείδια (εκτός 
αυτών που υγροποιούνται ή διαλύονται με πτητικές ουσίες πχ 
νερό) για τις οποίες το όριο διαμέτρου είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
από 9μμ όπως εκρηκτικά υλικά της τάξης Ια (βλέπε επίσης 
σημείωση υπό περιθ 2550) 

Δοκιμασία ευαισθησίας στη σύγκρουση (βλέπε περιθ. 
3103 έως 3110 και 3112. 
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Δοκιμασία με τον κόπανο σύγκρουσης 1 (εικόνα 7 και 8 . 
Με χρήση μιας εκρίκτου συγκρίσεως. 

(1) Το αποξηραμένο υπό τις προϋποθέσεις του περιθωρίου 
3150 εκρηκτικό τίθεται κατ’ ακολουθίαν υπό την εξής μορφή 

α. Τα συμπαγή εκρηκτικά τρίβονται αρκετά λεπτά ώστε 
να δύναται να περάσει από κόσκινο με ανοίγματα Ιμμ και 
κρατάμε για την δοκιμασία το απομείναν υλικό σε κόσκινο με 
ανοίγματα 0,5μμ Τα κονιορτοποιημένα εκρηκτικά περνιού- 
νται από κόσκινο με ανοίγματα Ιμμ και κρατάμε για την δο¬ 
κιμασία συγκρούσεως το σύνολο του κλάσματος που περνά 
από το κόσκινο αυτό. 

γ. Τα ζελατινώδη και πλαστικά εκρηκτικά τίθενται υπό 
μορφή μικρών σφαιρικών χαπακιών μάζας μεταξύ 25 και 
35μγ. 

(2) Η συσκευή για την εκτέλεση της δοκιμασίας αποτελεί- 
ται από μια μάζα που γλιστρά μεταξύ δύο ράβδων και που 
μπορούν να σταθεροποιηθούν σε καθορισμένο ύψος πτώσης. 
Η μάζα αυτή πρέπει να έχει εύκολη απελευθέρωση με σκοπό 
την πτώση. 

Η μάζα δεν πίπτει άμεσα στο εκρηκτικό απλά πίπτει σε ένα 
ιγδιοκόπανο αποτέλούμενο από ένα άνω τμήμα Δ και κάτω 
τμήμα Ε αμφότερα από πολύ σκληρό ατσάλι που γλιστρά 
ελαφρά στο στεφάνι οδηγού Γ (εικόνα 7). 

Το δείγμα του εκρηκτικού τοποθετείται μεταξύ του άνω 
τμήματος και του κάτω του ιγδιοκόπανου 

Αυτός και το στεφάνι οδηγού βρίσκονται σ’ ένα προστατευ¬ 
τικό κύλινδρο 0 από στομιοποιημένο ατσάλι τοποθετημένο σ’ 
ένα ατσάλινο μπλοκ Β που βυθίζεται σε τσιμέντινη βάση Α 
(εικόνα 8 ). 

Οι διατάξεις των- διαφορετικών τμημάτων αναγράφονται 
στο πιό κάτω σχέδιο. 

(3) Οι δοκιμασίες εκτελούνται μια μια επί του εξεταστέου 
εκρηκτικού και επί του εκρηκτικού σύγκρισης με τον εξής 
τρόπο 

α. Το εκρητικό υπό μορφή σφαιρικού χαπακιού (αν πρόκει¬ 
ται για πλαστικό) ή μετρημένο με μέτρο γόμωσης δυνατότη- 
τος 0,05 κυβ εκατ (αν είναι κονιορτώδες ή υπό μορφή τριμ¬ 
μάτων) τοποθετείται προσεκτικά μεταξύ των δύο τμημάτων 
του ιγδιοκοπάνου του οποίου οι επιφάνειες επαφής δεν πρέπει 
να είναι υγρές. 

Η επικρατούσα θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 
30°€ ούτε να είναι κάτω από 15°0. Κάθε δείγμα του εκρη¬ 
κτικού πρέπει να δέχεται την σύγκρουση μόνον μια φορά. 
Μετά από κάθε δοκιμασία το ιγδιοκόπανο και το στεφάνι- 
οδηγού πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά και τυχόν υπό¬ 
λοιπο εκρηκτικού πρέπει να αφαιρεθεί. 

β. Οι δοκιμασίες πρέπει να αρχίζουν με ύψος πτώσεως που 
πιθανόν να προκαλούν την απόλυτη έκρηξη των δοκιμασμέ¬ 
νων εκρηκτικών. Μειώνουμε σταδιακά το ύψος πτώσεως μέ- 
χρις ότου η έκρηξη να είναι ημιτελής ή μηδενική. Στο ύψος 
αυτό προβαίνουμε σε τέσσερις δοκιμασίες συγκρούσεως και 
οιν κατά μια απ’ αυτές τις δοκιμασίες υπάρχει καθαρή έκρηξη 
προβαίνουμε εκ νέου σε τέσσερις δοκιμασίες με ύψος πτώσης 
λίγο χαμηλώτερο από το προηγούμενο και συνεχίζουμε 
ούτω. 

γ. θεωρείται ως όριο ευαισθησίας στο ύψος σύγκρουσης η 
πιο χαμηλή που προκάλεσε καθαρή έκρηξη κατά μία σειρά 
τουλάχιστον 4 δοκιμασιών που εκτελέστηκαν στο ύψος αυτό. 

δ.Η δοκιμασία σύγκρουσης πραγματοποιείται κανονικά 
με μία μάζα 2Κγ. Όμως αν η ευαισθησία στη σύγκρουση με 
την μάζα αυτή ξεπερνά το ύψος πτώσεως 60 με 70 εκ, η δο¬ 
κιμασία σύγκρουσης πρέπει να εκτελεστεί με μάζα πτώσεως 
5 ΧΥ· 

β. Δοκιμασία με κόπανο συγκρούσεως 11 (εικόνες 9 
έως 13 με αριθμητική μείωση της ευαισθησίας στη σύ¬ 
γκρουση (ενέργεια του κτυπήματος σε)) 

(I) Η δοκιμασία που αναφέρεται υπό το α δυνατό να αντι- 
κατασταθεί από την εξής δοκιμασία. 

2. Περιγραφή της συσκευής. 

Τα κύρια τμήματα της συσκευής είναι το σύστημα κρού¬ 
σης βλέπε εδάφιο 4 μπλοκ σε χυτό ατσάλι με μία έμβαση το 
αμόνι, η κολόνα, η εγκοπή ολίσθησης, οι κόπανοι με σύ¬ 
στημα, η κολόνα, η εγκοπή ολίσθησης, οι κόπανοι με σύ¬ 


στημα απελευθέρωσης (εικόνα 9). Στο ατσάλινο μπλοκ 
(230χ250χ200μμ (με έμβαση (450χ450χ60μμ) προερ- 
χομένη από χύσιμο έχει βιδωθεί ένα αμόνι από ατσάλι 
(ΙΟΟμμ διαμέτρου 70μμ ύψους). Στην πίσω πλευρά το 
μπλοκ έχει βιδωθεί ένα στήριγμα επί του οποίου στερεοποιεί¬ 
ται η κολώνα αποτελούμενη από ατσάλινη σωλήνα χωρίς 
ένωση (90μμ ε 75μμι). 

Οι δύο εγκοπές ολίσθησης στερεοποιούνται στην κολώνα 
μέσω τριών τραβέρσων και είναι εφοδιασμένες με μία κρεμά¬ 
στρα για να περιορισθεί η αναπήδηση του κόπανου, και με 
μία κινητή μεζούρα για να καθοριστεί το ύψος της πτώσης. 
Το σύστημα ανάρτισης και απελευθέρωσης του κόπανου μπο¬ 
ρεί να μετακινηθεί μεταξύ των εγκοπών ολίσθησης και στερο- 
ποιείται στη θέση του με ένα μοχλό που σφίγει δύο σκέλη. Η 
συσκευή στερεοποιείται η βάση της επεκτείνεται σ’ όλη την 
επιφάνειά της και οι εγκοπές ολίσθησης που είναι ακριβώς 
κάθετες, σε μία μάζα τσιμέντου (600χ600χ600μμ) μέσω 4' 
βιδών που είναι σφραγισμένες μέσα στο τσιμέντο. 

Ένα ξύλινο κουτί που προστατεύει από τα θραύσματα με 
εσωτερική επένδυση από μολύβι 2 μμ πάχους, το οποίο ανοί¬ 
γει εύκολα περικλείει την συσκευή μέχρι το επίπεδο της κάτω 

Ένα σύστημα αναρρόφησης επιτρέπει την αποβολή αε¬ 
ρίων εκρήξεως και της σκόνης του υλικού. 

3. Περιγραφή κοπάνων. 

Κάθε κόπανος έχει δύο αυλάκια συνοδείας που τον διατη¬ 
ρεί μεταξύ των εγκοπών ολίσθησης κατά την μετακίνηση 
των από ένα τμήμα αναρτήσεως ένα κινητό κυλινδρικό ιγδιο- 
κόπανο και ένα σύστημα παύσης που στερεοποιείται στον κό¬ 
πανο με βίδες, (εικόνα 11). Το ιγδιοκόπανο είναι από ενισχυ- 
μένο ατσάλι ΗΚΟ 60 με 63, και η ελάχιστη διάμετρός του 
είναι 25μμ έχει και μία εξοχή που εμποδίζει την είσοδό του 
στο σώμα του κόπανου κατά την πτώση. 

Υπάρχουν τρεις κόπανοι με διαφορετικές μάζες. Η μάζα 
του 1 κγ χρησιμοποιείται για τα υλικά με μεγάλη ευαισθη¬ 
σία. Η μάζα των 5Κγ χρησιμοποιείται για υλικά με ελάχιστη 
ευαισθησία. Η μάζα των 10 Κγ χρησιμοποιείται για υλικά με 
ελάχιστη ευαισθησία. Οι κόπανοι των 5 και 10 χγ είναι από 
συμπαγές και στερεό ατσάλι (Α0 37-1 τουλάχιστον σύμ¬ 
φωνα με ϋΙΝ 17000) 

Ο κόπανος του 1 Κγ πρέπει να έχει στερεό κέντρο από 
ατσάλι φέροντας το ιγδιοκόπανο και αποτελεί μαζί του την 
κύρια μάζα του κόπανου. 

Ο κόποινος του 1 Κγ χρησιμεύει για ύψος πτώσεων από 
10 έως 50 εκατ. (ενέργεια του κτυπήματος 0,981 με 4,91). 

Εκείνος των 5 Κγ για ύψος πτώσεως από 15 έως 60 
εκατ. (ενέργεια του κτυπήματος 7,4 1 με 29,4 1 και εκείνος 
των 10 Κγ για ύψος πτώσεως των 35 με 50 εκατ. (ενέργεια 
κτυπήματος 34,3 1 με 58,9 1). 

4 Περιγραφή του συστήματος κρούσης 

Το προς δοκιμασία δείγμα έχει κλειστεί στο σύστημα 
κρούσης (εικόνα 11 ) που αποτελείται από 2 κυλίνδρους 
ατσάλινους, υπερεπικειμένους συναξωνικά και ένα στεφάνι 
συνοδείας επίσης από ατσάλι. Οι κύλινδοι είναι σωλήνες από 
ατσάλι για τα επίπεδα των ελάστρων με 10 μμ διάμετρο. 

των ελάστρων με ΙΟμμ διάμετρο (τύπου με μέση έκκλιση - 4 
μικρόν για αντοχή - 2 μικρόν και δηλαδή 

10 -0,003 

- 0,005 μμ^ ύψος με λειανόμενες επιφάνειες και 
στρογγυλοποιημένες γωνιακές γραμμές (ακτίνα κυρτότητος 
μ 0,5μμ) και σκληρότητα ΗΟΟ από 58 μέχρι 65. 

Το στεφάνι συνοδείας έχει εξωτερική διάμετρο ] 6 μμ,_. 
εσωτερική διάμετρο διορθωμένη από 

^0 + 0,005 μμ 

+ 0,010 μμ/6 και ύψος 13 μμ 

Τα όρια των μέτρων της εσωτερικής διαμέτρου μπορούν 
να ελεγχθούν με ειδικό όργανο ελέγχου. 

Οι κύλινδροι και τα στεφάνια συνοδείας θα καθαρίζονται 
από κάθε λίπος με ασετόνη πριν να χρησιμοποιηθούν. 

Το σύστημα κρούσης ευρίσκεται επάνω σε ενδιάμεσο αμόνι 
26 μμ διαμέτρου και 26 μμ ύψους επικεντρωμένο με στεφάνι 
επικεντρώσεως που φέρει άλλο στεφάνι εξαερισμού για την 
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διαφυγή των αερίων (ειχών 11 και 12). Οι κύλινδροι χρησι¬ 
μοποιούνται μία φορά για κάθε επιφάνεια βάσης. 

Σε περίπτωση εκρίξεως. το στεφάνι συνοδείας δεν χρησι¬ 
μοποιείται πιά. 

(5). Προετοιμασία δειγμάτων 

Τα εκρηκτικά υλικά δοκιμάζονταισε στεγνή κατάσταση. 
Τα υλικά του περιθωρίου 2101, 11ο και 14ο δοκιμάζονται 
στην, κατάσταση που παραδίδονται, εφ' όσον η περιεκτικό- 
τητά τους σε νερό αντιστοιχεί στην πραγματική αξία που ση¬ 
μειώνεται από τον παρασκευαστή. 

Αν η περιεκτικότης σε νερό είναι πιο μεγάλη, τα μίγματα 
θα πρέπει να αποξηραίνονται πριν να δοκιμασθούν μέχρι του 
ποσοστού της ανάλογης υγρασίας. 

Επίσης για τα στερεά σώματα πλην των ζυμαρωδών πρέ¬ 
πει να τηρηθεί το εξής. 

α. Τα κονιορτώδη υλικά πρέπει να κοσκινίζονται (μέγεθος 
της οπής του κόσκινου 0,5 μμ ο,τι περνά από το κόσκινο χρη¬ 
σιμοποιείται για τη δοκιμασία. 

β. Τα συμπιεσμένα υλικά τα λειωμένα ή με άλλο τρόπο συ¬ 
γκεντρωμένα πρέπει να κομματιάζονται σε πολύ μικρά κομ¬ 
μάτια και να κοσκινίζονται. 

Το κοσκινισμένο τμήμα του 0,5 μμ με I μμ Φ χρησιμο¬ 
ποιείται για τη δοκιμασία. 

6. Εκτέλεση της δοκιμασίας. 

Για τα κονιορτώδη υλικά μετράμε ένα δείγμα με μιά κυ¬ 
λινδρική μεζούρα 40 μμ3 (διάτριση 3,7 Φ X 3,7 μμ. Για τα 
ζυματώδη υλικά χρησιμοποιούμε κυλινδρική σωλήνα με ίδιο 
όγκο, την οποία χώνουμε στη μάζα. Μετά το αλφάδιασμα 
του πλεονάσματος της Μεζούρας το δείγμα αποσπάται με τη 
βοήθεια ενός ξυλακίου. Για τα ρευστά εκρηκτικά υλικά, χρη¬ 
σιμοποιούμε ένα μικρό σιφωνάκι 40 μμ 3 λεπτά τεντομένο. 

Το δείγμα τοποθετείται στο σύστημα κρούσης ανοικτό το 
οποίο βρίσκεται στο ενδιάμεσο αμόνι με το στεφάνι επικε- 
ντρώσεως, και για τα κονιορτώδη ή ζυματώδη υλικά ο άνω 
ατσάλινος κύλινδρος πιέζεται προσεκτικά ελαφρά με τον δεί¬ 
κτη μέχρι να αγγίξουμε το δείγμα, χωρίς να το πιέζομε 
όμως. 

Για τα ρευστά υλικά το άνω ατσάλινο κυλινδράκι πιέζεται 
με μία συρρόμενη ράβδο μιας συρόμενης βάσης μέχρις από¬ 
στασης 1 μμ από το κάτω κύλινδρο και διατηρείται στη 
στάση αυτή με ένα στεφάνι από καουτσού, που έχει προηγου¬ 
μένως εφαρμοστεί, εικόνα 13. 

Το σύστημα έχει τοποθετηθεί και επικεντρωθεί στο αμόνι. 
το προστατευτικό ξύλινο κουτί έχει κλείσει, ο κόπανος έχει 
κρεμαστεί στο ύψος πτώσεως που είχε προβλεφθεί και απε¬ 
λευθερώνεται και μετά τίθεται σε λειτουργία το σύστημα 
αναρρόφησης. 

Η δοκιμασία επαναλαμβάνεται 6 φορές σε κάθε ύψος πτώ¬ 
σης. 

7. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας 
σχετικά με την ευαισθησία στη σύγκρουση κάνουμε την δια¬ 
φορά μεταξύ «καμμίας αντίδρασης» «αποσύνθεσης» (χωρίς 
φλόγα ούτε έκρηξη, που αναγνωρίζεται από τον χρωματισμό 
ή την οσμή και έκρηξη (με απαλή μέχρι δυνατή έκρηξη) για 
μερικά υλικά αποκτάμε μία ανάφλεξη χωρίς θόρυβό έκρη¬ 
ξης». 

Η αντίδραση αυτή θεωρείται όμως σαν έκρηξη (και σημει¬ 
ώνεται με τους όρους εντός εισαγωγικών) διότι αφορά όλο το 
δείγμα και υπό ιδίων προϋποθέσεων ή έκρηξη δύναται να γί¬ 
νει). 

Για να μετρήσουμε την ευαισθησία σύγκρουσης του υλι¬ 
κού, καθορίζομε την μάζα του κόπανου σε γχ και το ύψος της 
πτώσης το πιο χαμηλό σε πόντους, στο οποίο ύψος, γίνεται 
τουλάχιστον μία έκρηξη κατά τις έξ δοκιμασίες, όπως και 
στην ενέργεια του κτυπήματος σε) που προκύπτει. Η ευαι¬ 
σθησία στη σύγκρουση,ενός υλικού είναι τόσο πιο μεγάλη όσο 
η ενέργεια του κτυπήματος σε ) είναι πιο χαμηλή (1 = 
,ΙΟΙΙΕΕ - ΤΖΟΤΛ). 

Δοκιμασία της ευαισθησίας στην τριβή (βλέπε περιθώριο 
3103 μέχρι 3110 και 3112). 
α. Δοκιμασία τριβής μέσα σε γουδί από πορσελάνη. 


(1) Το εκρηκτικό πρέπει να αποξηραίνονται σε χλωριούχο 
ασβέστι. Ένα δείγμα του εκρηκτικού συμπιέζεται και συντρί¬ 
βεται μέσα, σε ένα γουδί από πορσελάνη (μή περασμένο με 
βερνίκι) με ένα ιγδιοκόπανο (το οποίο επίσης δεν έχει περα¬ 
στεί με βερνίκι). 

Το γουδί και το ιγδιοκόπανο πρέπει να έχουν θερμοκρασία 
περίπου 10° υψηλότερη από την επικρατούσα θερμοκρασία. 

(15° 0 με 30° 0 ). 

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας τίθενται σε παραλληλι- 3156(2) 
σμό με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με το εκρηκτικό 
αυγκρίσεως και διακρίνονται ως εξής»: 

ι. κανένα αποτέλεσμα. 

ιι. Ασθενείς μεμονωμένοι κροταλισμοί. 

ιιι. Συχνοί κροταλισμοί ή πολύ δυνατοί μεμονωμένοι κρο¬ 
ταλισμοί. 

3. Τα εκρηκτικά που κατά την δοκιμασία δίνουν το αποτέ¬ 
λεσμα ι θεωρούνται ως σχεδόν μη ευαίσθητα στην τριβή. 

Θεωρούνται ως μεσαία ευαίσθητα αν δίνουν αποτέλεσμα 
ιι. θεωρούνται ως πολύ ευαίσθητα όταν δίνουν το αποτέλεσμα 
ιιι. 

β. Δοκιμασία με την συσκευή της τριβής (εικόνα 14 και 
15) · _ . 

1 Η δοκιμασία που αναφέρεται στο α δύναται να αντικατα- 
σταθεί με την εξής δοκιμασία. 

2) Περιγραφή της συσκευής 

Η συσκευή της τριβής αποτελείται από μία έμβαση σε 
χυτό ατσάλι επάνω στην οποία τοποθετήθηκε το ίδιο σύ¬ 
στημα της τριβής που αποτελείται από στερεά ράβδο πορσε¬ 
λάνης και κινητή πλακέτα από πορσελάνη, (εικόνα 14). 

Για μερικά υλικά έχομε «μια ανάφλεξη χωρίς θόρυβο 
εκρήξεως» Αυτή η αντίδραση θεωρείται ως σαν έκρηξη (και 
αναφέρεται με τους όρους εντός εισαγωγικών, διότι αναφέρε- 
ται σε όλο το δείγμα και διότι υπό τις ίδιες προϋποθέσεις μπο-, 
ρεί να σημειωθεί η έκρηξη. Η πλάκα πορσελάνης στερεο¬ 
ποιείται σε ένα αμαξάκι που οδηγείται σε δύο εκγοπές ολί¬ 
σθησης. Δια μέσου μιας μπιέλλας ένα μετατρεπτικό όργανο 
ταλαντεύσεως και ένα γρανάρισμα το αμαξάκι τίθεται σε κί¬ 
νηση με ηλεκτρική μηχανή, αφού το ανάβουμε με διακόπτη 
με πίεση, ώστε η πλάκα από πορσελάνη εκτελεί κάτω από τη 
ράβδο πορσελάνης μια κίνηση πήγαινε-έλα» 10 μμ μήκους. 

Η βάση της ράβδου περιστρέφεται γύρω από ένα άξονα για 
να επιτραπεί η αλλαγή της ράβδου πορσελάνης παρατείνεται 
από βραχίωνα βαρών με έξ εγκοπές για την ανάρτιση μιάς 
μάζας. Η ισορροπία στη θέση μηδέν (χωρίς βάρος) πραγμα¬ 
τοποιείται από μία μάζα ισορρόπησης. Όταν η βάση της ρά¬ 
βδου τοποθετείται στην πλάκα από πορσελάνη, ο επιμήκης 
άξων της ράβδου από πορσελάνη είναι κάθετος στην πλάκα. 

Μια εκ των μαζών αναρτάται μέσω αγκύλης στην προβλεπό- 
μενη εγκοπή. Το βάρος της ράβδου κυμαίνεται μεταξύ 0,5 
και 36 Κγ. 


3) Περιγραφή της πλάκας και της ράβδο πορσελάνης 

Οι πλάκες από πορσελάνη κατασκευάστηκαν από τεχνική 
λευκή καθαρή πορσελάνη πουέχουν τις εξής διαστάσεις 
25x25x5 μμ. Οι δύο πιφάνειες τριβής των πλακών έχουν 
γίνει (πριν το ψήσιμο) πολύ τραχείς με τη βοήθεια τριβής με 
ένα σφουγγάρι. 

Το πέρασμα σφουγγαριού' είναι πολύ φανερό. 

Οι κυλινδρισμοί στις ράβδους είναι επίσης από τεχνική 
λευκή πορσελάνη. Έχουν μήκος 15 μμ και διάμετρο 10 μμ, 
και οι ακραίες επιφάνειες τραχείς στρογγυλές με ακτίνα κυρ- 
τότητας ΙΟμμ. 

Δείγματα των ράβδων και πλακέττων από πορσελάνη αυ¬ 
τής της ποιότητας που περιγράφεται ανωτέρω κατατέθηκαν 
στην «ΒΙΙΝϋΕδΑΝδΤΑΕΤ ΓϋΚ ΜΑΤΕΚΙΑΕΡΚΙΈυΝΟ» 
στο Βερολίνο ϋΑΗΕΕΜ, και μπορεί να δώσει την διεύθυνση 
των κατασκευαστών. 

Επειδή η άθικτη φυσική τραχύτης των πλακών και ρά¬ 
βδων, αποτελούν κύρια προϋπόθεση για την αντίδραση του 
3156 εκρηκτικού υλικού, κάθε τμήμα επιφάνειας πρέπει να χρησι¬ 
μοποιηθεί μόνον μία φορά. 

Συνεπώς, οι δύο ακραίες επιφάνειες εκάστης ράβδου από 
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πορσελάνη αρκούν για δύο δοκιμασίες, οι δύο επιφάνειες τρι¬ 
βής μιας πλακέττας, εκάατη για περίπου 3 έως 6 δοκιμα¬ 
σίες. 

4) Προετοιμασία των δειγμάτων 

Τα εκρηκτικά υλικά δοκιμάζονται σε ξηρά κατάσταση, τα 
υλικά του περιθωρίου 2101, 11ο έως 14ο, δοκιμάζονται 
όπως παραδίδονται εφ’ όσον η περιεκτικότης τους σε νερό 
ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία που αναφέρεται από 
τον κατασκευαστή. 

Αν η περιεκτικότης σε νερό είναι μεγαλύτερη, τα μίγματα 
θα πρέπει να αποξηραίνονται πριν την δοκιμασία μέχρι να 
φθάσει το ποσοστό υγρασίας που αναφέρεται. 

Επιπλέον για τα στερεά υλικά-πέραν από τα ζυματώδη 
πρέπει να σημειώνουμε τα εξής». 

α. Τα κονιορτώδη υλικά κοσκινίζονται (άνοιγμα κόσκινου 
0,5 μμ) ό,τι περνά από το κόσκινο χρησιμοποιείται για την 
δοκιμασία. 

β. Τα συμπιεσμένα υλικά λειωμένα ή κατά κάποιο άλλο 
τρόπο συγκεντρωμένα κομματιάζονται σε πολύ μικρά κομ¬ 
ματάκια και κοσκινίζονται. Ό,τι περνά από το κόσκινο με 
άνοιγμα 0,5 μμ χρησιμοποιείται για την δοκιμασία. 

5) Εκτέλεση των δοκιμασιών 

Μια πλάκα από πορσελάνη στερεοποιείται στο αμαξάκι 
της συσκευής τριβής, ώστε τα ίχνη του σφουγγαρίσματος να 
είναι εγκάρσια στην κατεύθυνση της κίνησης. Η ποσότης που 
δοκιμάζεται είναι περίπου 10 μμ3 και μετράται για τα κο- 
νιορτώδη υλικά με κυλινδρική μεζούρα (2,3 φ X 4 μμ) για τα 
ζυματώδη υλικά το δείγμα μετράται με κυλινδρική σωλήνα 
που χώνεται στη μάζα. Αφού αφαιρεθεί το πλεόνασμα της με¬ 
ζούρας το δείγμα αποσπάται με ένα ξυλαράκι και τοποθετεί¬ 
ται στην πλάκα από πορσελάνη. Στην συγκεντρωμένη ποσό¬ 
τητα τοποθετούμε τη ράβδο από πορσελάνη που είναι γερά 
τεντωμένη όπως στην εικόνα 15. 

Ο βραχίωνας του βάρους ερματίζεται με την προβλεπό- 
μενη μάζα και διακόπτης πιέσεως τίθεται σε λειτουργία». 

Πρέπει να προσέχουμε, η ράβδος να βρίσκεται στο δείγμα 
και να υπάρχει μπροστά της επαρκής ποσότης υλικού που θα 
δοκιμαστεί για να έρχεται κάτω από τη ράβδο όταν κινείται η 
πλάκα. 

6) Ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων κάνομε διάκριση 
μεταξύ «καμμιάς αντίδρασης» «αποσύνθεσης» (χρωματισμός 
οσμή) «ανάφλεξης» «κροταλισμού» και «έκρηξης». 

Η σχετική μέτρηση της ευαισθησίας στην τριβή ενός υλι¬ 
κού εντός της συσκευής τριβής όπως περιγράφεται και εκ¬ 
φράζεται χωρίς να ληφθεί υπ’ όψη ο συντελεστής τριβής, με 
το μικρότερο βάρος επί της ράβδου εκφραζόμενο σε χγ στην 
οποία μεσολαβεί κατά τις εξ δοκιμασίες, τουλάχιστον μια. 
φορά μια ανάφλεξη, ένας κροταλισμός, μία έκρηξη. 

Παραδεχόμεθα ήδη ότι η ανάφλεξη κάι οι κροταλισμοί εί¬ 
ναι επικίνδυνες αντιδράσεις. 

Η ευαισθησία στην τριβή ενός εκρηκτικού υλικού, είναι 
τόσο πιο μεγάλη όσο η καθαριζόμενη αξία του βάρους στη 
ράβδο (μάζα φόρτωαης σχετικά με το μήκος οτυ βραχίωνα 
βάρους, που είναι πιο μικρό. 

Τα ρευστά εκρηκτικά και τα υλικά που έχουν ζυματώδη 
φύση δεν είναι γενικά ευαίσθητα στην τριβή υπό τις προϋπο¬ 
θέσεις αυτής της δοκιμασίας, διότι η ελάχιστη θερμοκρασία 
τριβής που παράγει δεν αρκεί, ως συνέχεια της γλοίωσης για 
να γίνει η ανάφλεξη. 

Με τα υλικά αυτά η απουσία αντίδρασης δεν είναι μια έν¬ 
δειξη ότι το υλικό είναι ακίνδυνο. 

Η σταθερότητα των προϊόντων που αναγράφονται στο πε- 3157 
ριθώριο 3111 ελέγχεται σύμφωνα με τις κανονικές μεθόδους 
εργαστηρίων. 

Δοκιμασία αφίδρωσης των δυναμιτών περιθ. 31.07. 3158 

1. Η συσκευή για την δοκιμασία αφίδρωσης των δυναμι¬ 
τών (εικόνα 16 με 18.) αποτελείται από κούφιο κύλινδρο από 
μπρούντζο. 

■ Ο κύλινδρος αυτός ο οποίος είναι κλειστός από τη μία 


πλευρά από δίσκο του ίδιου μετάλλου, έχει εσωτερική διάμε¬ 
τρο 15,7 μμ και βάθος 40μμ. Έχει τρυπηθεί σε 20 σημεία 
από 0,5 μμ διάμετρο (4 σειρές των 5 τρυπών) στην περιφέ¬ 
ρεια. 

Ένα μπρούντζινο κυλινδρικό έμβολο επί 48μμ που έχει 
συνολικό ύψος 52μμ δύναται να γλυστρά στον κύλινδρο που 
τέθηκε κάθετα, αυτό το έμβολο με διάμετρο 15,6 μμ έχει 
επιβαρυνθεί με μία μάζα 2,220 γρ. ώστε να προκαλέσει 
πίεση 118 ΚΡΑ (1,18 ΒΑΚ). 

2. Διαμορφώνουμε με 5γ - 8γρ δυναμίτη ένα μικρό λου¬ 
κάνικο 30μμ μήκος και 15 μμ διάμετρο που τυλίγομε σε 
πολύ λεπτό πανί και τον τοποθετούμε στον κύλινδρο. Μετά 
τοποθετούμε επάνω του το έμβολο και τη μάζα επιφόρτωσης 
του ώστε ο δυναμίτης να υποβληθεί σε πίεση 118 ΚΡΑ (1,18 
ΒΑΚ). 

Σημειώνουμε το χρόνο στο τέλος του οποίου εμφανίζονται 
τα πρώτα ίχνη ελαιωδών σταγόνων (νιτρογλυκερίνης) στις 
εξωτερικές οπές των οπών του κυλίνδρου. 

3. Η δυναμίτης θεωρείται ικανοποιητική αν ο χρόνος που 
τρέχει πριν την εμφάνιση των ρευστών ιδρωμάτων είναι ανώ¬ 
τερος από 5 λεπτά. Η δοκιμασία γίνεται σε θερμοκρασία 

15°Ε με 25°(λ 3159 

3199 

Δοκιμασία καύσης 
Περιθώριο 3154 γ. 



Εικόνα I. Ατσάλινο κουτάκι. 

(πάχος ..τοιχ. Ιμμ) 

διαστ. σε μμ.) 

1) γενική όψη 

2) κάθετη τομή 

3) τομή Α-Β 

4) Ανάπτυξη του τοιχώματος 

5) Ανάπτυξη της βάσης και του καπακιού 

6) χείλος που διπλώνεται. 
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Δοκιμασία θέρμανσης ατσάλινοι; φυσιγγίου με δίσκο μετρημένου φωτός 
(περιθ. 3154 δ. 



Εικόνα 2 Ατσάλινο φυσίγγι 
και εξαρτήματα 



Εικόνα 3 

Θερμαντικό σύστημα και 
προστασία 


Διαστάσεις σε μμ «Για τα υλικά κατασκευής Βλέπε περιθ. 3154 δ, 2 και 

3. 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 
. 7. 

8 . 

9. 

10 . 

11 . 

12. 


Φυσίγγι (Ια εξωτερική στεφάνη) 

Δικτυοτό στεφάνι με επιφάνεια ελαφράς τριβής. 
Διακόπτης φωτός α—1,0.... 20,0 0 

Υποδοχή βίδας β—10 αντιστ 20 0 · 

Πλαγιασμένη επιφάνεια. 

2 φρεζαρισμένες επιφάνειες κλειδί 4 ι. 

2 φρεζαρισμένες επιφάνειες κλειδί 36. 

Κουτί προστατευτικό από θραύσματα. 

2 ράβδοι για την ανάρτιση του φυσιγγίου. 
Συναρμολογούμενο φυσίγγι. 

Θέση καυστήρα τοποθετημένη πίσω. 

οι άλλοι καυστήρες είναι τοποθετημένοι εμφανώς. 

Καντήλι. 
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Δοκιμασία θέρμανσης σ’ ένα δοχείο με πίεση, δίσκο κεντρικού φωτός και 
μεμβράνη (εις περιθ 3154,Ε 



Εικόνα 4 Δοχείο πιέσεως. 



Εικόνα 5 Δοχείο πιέσεως. 


Συναρμολογούμενο. 

Σχηματικές όψεις σε κάθετη 
κοπή και σε επίπεδο. 

1 Δοχείο πίεσης (σε ανοξείδωτο ατσάλι) 

(Ια) Συγκολλημενη ένωση. 

2 Υποδοχή βίδας που επικαλύπτει (συγκολημμένο ατσάλι). 

3 Δίσκος κεντρικού φωτός (ανοξείδωτο ατσάλι). 

4 ακίνητη ροδέλλα γαρνιτούρας πάχους 0,5. 

5 Δακτύλιος πιέσεως (ανοξείδωτο ατσάλι). 

6 Λαβή ορείχαλκου. 

6α. Βίδα ορειχάλκου (υλικό Μ4 X 8 ΟΙΝ 88) 

7 Μεμβράνη διάρρηξης (για το υλικό βλέπε περ 3154-Ε,2 

8 Υποδοχή βίδας με πιαστράκια (ορείχαλκος Μ 6 ϋΙΝ 315) 

8α. Δακτύλιος ορειχάλκου 6 ϋΙΝ 125) 

9 Μπουλόνι με μάτι (ανοξείδωτο ατσάλι) 

10, Άξων για την υποδοχή της βίδας με πιαστράκια (ανοξ. ατσάλι). 

Ενα ανοξείδωτο ατσάλι που αρμόζει μπορεί να έχει την εξής σύν¬ 
θεση 

ΟΚ 18% ΝΙ 


9%Μν< 2%, 5ι< 1%,0< 0,12%. 
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Δοκιμασία θέρμανσης σε δοχείο πιέσεως με δίσκο κεντρικό 
φωτός και μεμβράνη ' 

( εις περ 3154 Ε) 



Εικόνα 6 Δακτύλιος πιέσεως του δοχείου λεπτομέρειας σε 
κάθετη κοπή και επίπεδη ..^διαστάσεις σε μμ^ 
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Δοκιμασία με κόπανο συγκρούσεως I ,εις περ 3155 α) 



Εικόνα 7 Σύστημα 
Κρούσης ,κάθετη κοπή 
διαστάσεις σε μμ 

Α. Βάση από τσιμέντο 
Β Ατσάλινο μπλοκ 
Γ Προστατευτικός κύλινδρος 
Π Ιγδοκόπανο ανω μέρος 
Ε Ιγδοκόπανο κάτω μέρος 
Ε στεφάνη συνοδείας. 


Εικόνα 8 Εμβαση 

για το σύστημμα 

κρούσης κάθετη κοπή, 
διαστάσεις σε μμ 
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Δοκιμασία του κόπανου σύγκρουσης II 

( εις περ 31553 


ίοϊ 


' 


II» 


Εικόνα 9 

κόπανος σύγκρουσης II 
Γενική όψη από μπροστά 
και από πλάγια 
διαστάσεις σε μμ 

1. Έμβαση 450x450x60 

2. Ατσάλινο μπλοκ 230x250x200 

3. Αμόνι 1000 Χ70 

4. Κολώνα 

5. Μέση τραβέρσας 

6. 2 εγκοπές ολίσθησης. 

7. Οδοντώδης ράβδος. 

8. Μεζούρα 

9. Κόπανος 

10. Σύστημα ανάρτησης και απελευθέρωσης 

11. Πλάκα επικεντρώσεως. 

12. Ενδιάμεσο αμόνι (εναλάξιμο) 26 0 X 26 

13. Στεφάνη επικεντρώσεως με διάτριση (οπή) 

14. Σύστημα κρούσης. 


Εικόνα 10 

κόπανος σύγκρουσης II 
κάτω μέρος. 
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Δοκιμασία κόπανου σύγκρουσης II 
( εις περ 3155 β. 



Εικόνα II (κόπανος ) μάζα πρώσης 5 Κγ. 

ΐ) Τμήμα ανάρτησης 
2^ αναγνωριστικό σημείο ύφους. 

3) Εγκοπή οδηγού 
φ) Ιγδοκόπανο -κυλινδρικό 
5 ) Σύστημα παύσης. 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΒΑϋυοτίΟΝ ΟΡΡΙΟΙΕΙΙΕ Δοκιμασία κόπανου σύγκρουσης II 


( εις περ 3155 β,. 



διαστάσεις σε μμ 



ι 


Εικόνα 13 Σύστημα κρούσης για ρευστά υλικά διαστάσεις σε μμ. 

1 Ατσάλινοι κύλινδροι^ 

2 Στεφάνη συνοδείας για ατσάλινους κυλίνδρους,” 

3. Στεφάνη επικεντρώσεως με οπη. 

α κάθετη κοπή 

β επίπεδη 

4 Στεφάνη από καουτσούκ 

5 ρεθστό υλικό (40μμ3) 

6 διάστημα χωρίς ρευστό 

ιιιμιιι Το αχσ άλι, δύναται να έχει την έξης σύνθεση ΟΚ ϊ 1,55% 

0 $ 1 , 0 % 

αν Μαξ 0,25% , Μν ϊ 0,35% 

-ΗΗΟ 58 ..65 

( ατσάλι από θερμική διεργασία). 
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εις περιθ 3156 β 





Εικόνα 14 


Συσκευή τριβής 


Σχηματικές όψεις σε 


Έΐκ.· ονα 15 Θέση αναχώρησης 
της ράβδου στο δείγμα 


επίπεδη και κάθετη κοπή, 
ΐ) ατσάλινη έμβαση 
2 ^ κινητό αμαξάκι 

3 ) πλάκα από πορσελάνη 

25X25X5 μμ στερεοποιημένη στο αμαξάκι 

4) Στερεά ράβδος από πορσελάνη 

100 X Ι5μμ 

^Δείγμα που θα εξεταστεί περίπου Ι0μμ3 

6 ) Συσφιγκτήρας ράβδων. 

7 ) Βραχίωνας βάρους ρ 

δ^Μαζα ισορροπίας 

9) Διακόπτης 

10^ Μανιβέλλα για την ρύθμιση του αμαξιού σε θέση αναχώ¬ 
ρησης. 

II^ Προς την ηλεκτρική μηχανή. 
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Δοκιμασία αφυδρώοεωζ των δυναμιτών 
(εις περ 3158) 



Εικόνα 16 

Κούφιος μπρούτζινος κύλινδρος κλεισμένος από τη μια πλευρά. 
Επίπεδος με κάθετη κοπή 
διαστάσεις σε μμ 

Εικόνα 18 Μπρούτζινο κυλινδρικό έμβολο 

1 4 σειρές από 5 οπές των 0,5 0 

2 Χαλκός 

3 Πλάκα όσιό μολύβι με κεντρικό κώνο στην κάτω πλευρά 

4 4 ανοίγματα περίπου 46 Χ5β που είναι κανονικά σκορπισμένα 
στην περιφέρεια. 
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Παράστημα Α.2 

Α. Σχετικές οδηγίες με την φύση των δοχείων από κράμ- 
ματα αλουμινίου για μερικά αέρια της τάξης 2. 

I. Ποιότης υλικού 

1. Τα υλικά των δοχείων από κράμα αλουμινίου που γίνο- 3200 
νται δεκτά για τα αέρια που αναφέρονται στο περιθώριο 

2203. 

2, Β. Πρέπει να ικανοποιήσουν τις εξής απαιτήσεις. 

Α Β ί 0 


Αντοχή στην έλξη 
ΚΜ σε 

ΜΡα(=Ν/μμ2) 49 με 186 196 με 372196 με 372343 με 490 
όριο εμφανούς ελα¬ 
στικότητας ΚΕ σε 
ΜΡα(=Ν/μμ2) (μό¬ 
νιμη παραμόρφωση 

λ=0,2%). 10 με 167 59 με 314 137 με 334206 με 412 

επιμήκυνση στη ρήξη 

(Ι=5δ)% 12 με 40 12 με 30 12 με 30 11 με 16 

δοκιμή λυγίσματος ν=5 ν=6 1'=6 ν=7 

(διάμετρος τόρνου (Κμ^98) (Κμί325) (Κμί325) (Κμ5392) 

δ=ν.Ε 

Ε= πάχος της δοκιμαστικής σωλήνας, 
αριθ. σειράς της 

ΑΜΕΚΚΛΝ 

Α33Ο0ΙΑΤΙΟΝ ν=6 ν=7 ν=7 ν=8 

(Κμ>98) (Κμ>325) (Κμ>325) (Κμ>392) 
1000 5000 6000 2000 

. *Βλ. «ΑΕΙΙΜΙΝΙ11Μ δΤΑΝϋΑΒϋδ ΑΝϋ ΩΑΤΑ» 

5η έκδοση Ιανουάριος 1976, δημοσίευση από την «ΑΕ- 
ΙΙΜΙΝΙϋΜ Α55Ο0ΙΑΤΙΟΝ, 750, 3δΑΒ. Νέα Τόρκη. 

Οι πραγματικές ιδιότητες θα εξαρτηθούν από την σύνθεση 
του θεωρημένου κράματος, όπως και από την τελική διεργα¬ 
σία του δοχείου, αλλά όποιο κι αν είναι το κράμα που χρησι¬ 
μοποιείται και το πάχος του δοχείου θα υπολογισθεί με την 
βοήθεια των εξής κανόνων. 

Ρ ΜΡα X Ρ . Ρ ΜΡ« X Ρ 

^ 2ΧΚε + ΡΜΡ η ^ 2ΧΒε + ΡΜΡ 

1,30 1,30 

όπου Ε = ελάχιστο πάχος του τοιχώματος του δοχείου σε μμ 
Ρ ΜΡα = Πίεση δοκιμασίας, σε ΜΡα (Ρ = Πίεση της δο¬ 
κιμασίας σε ΒΑΗ. 

ϋ Ονομαστική εξωτερική διάμετρος του δοχείου σε μμ 
Κε = Όριο ελάχιστης ελαστικότητας εγγυημένο με 0,2% 
μονίμου επιμήκυνσης σε Μ Ρ α ( = Ν/μμ2). 

Επίσης, η αξία του ελάχιστου εγγυημένου καταναγκα¬ 
σμού της δοκιμασίας (Βε) που μεσολαβεί στον κανόνα δεν 
πρέπει να είναι σε καμμία περίπτωση ανώτερη από 0,85 φο¬ 
ρές της ελάχιστης εγγυημένης αξίας της αντοχής στην έλξη 
(Βμ) όποιος και νάναι ο τύπος του κράματος που χρησιμο¬ 
ποιείται. 

Σημείωση: 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά βασίζονται στα πειράματα 
που έγιναν μέχρι τώρα με τα εξής υλικά που χρησιμοποιήθη¬ 
καν για τα δοχεία. 

Κολόνα Α - Αλουμίνιο όχι σε κράμα 
τιτλομετρημένο 99,5% 

Κολόνα Β - κράματα αλουμινίου και μαγνησίου 
Κολόνα Γ - κράματα αλουμινίου, πυρίτιο και μαγνήσιο 
όπως Ι50/Β209- Αλ-5ί-Μγ (Αλουμίνιο ένωση 6351) 
Κολόνα Δ - κράματα αλουμινίου χαλκού και μαγνη¬ 
σίου. 

2. Η επιμήκυνση στη ρήξη (σπάσιμο). 

(I = 5δ) μετράται με δοκιμαστική σωλήνα στην περιστρο¬ 
φική τομή της οποίας η απόσταξη μεταξύ διακριτικών ση¬ 


μείων I είναι ίση με 5X τη διάμετρο δ. Σε περίπτωση χρήσης 
δοκιμαστικών σωλήνων με παραλληλόγραμμη τομή, η από¬ 
σταση μεταξύ διακριτικών σημείων πρέπει να υπολογιστεί με 
τον κανόνα I = 5,65 όπου Ε 0 είναι η αρχική τομή του 
δοκιμαστικού σωλήνα. 

3α. Η προσπάθεια λυγίσματος (βλέπε σχήμα) θα πραγμα-, 
τοποιηθεί σε δείγματα που θα έχουν αποκτηθεί με την 
εγκοπή σε δύο ίσια τμήματα σε φάρδος της 3ης αλλά που δεν 
είναι μικρότερη από 25 μμ, ενός δακτυλίου από μπουκάλι. 

Τα δείγματα θα ξυστούν μόνο στα χείλη. 

Β. Η δοκιμασία λυγίσματος πρέπει να εκτελείται στο εν¬ 
διάμεσο ενός τόρνου διαμέτρου δ και δύο περιστροφικών στη¬ 
ριγμάτων που έχουν απόσταση μεταξύ των (Δ+3ε). Κατά 
την διάρκεια της δοκιμασίας οι εσωτερικές όψεις πρέπει να 
έχουν απόσταση που δεν υπερβαίνει την διάμετρο του τόρνου. 

γ. Το δείγμα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει λαβές όταν θα 
έχει λυγιστεί προς τα μέσα, στον τορνέα, όσο η απόσταση με¬ 
ταξύ των εσωτερικών όψεων δεν θα υπερβαίνει την διάμετρο 
του τορνέα. 



πάχους του δείγματος θα πρέπει να συμφωνεί με τις αξίες 
που αναγράφονται στον πίνακα. 

(σχήμα δοκιμής λυγίσματος). 

2. Μια ελάχιστη αξία επιμήκυνσης πιο μικρή γίνεται πα- 
ραδεκτέα, εφ’ όσον μια συμπληρωματική δοκιμή που εγκρί- 
νεται από την αρμόδια αρχή της χώρας όπου κατασκευάζο¬ 
νται τα δοχεία, αποδεικνύει ότι η ασφάλεια της μεταφοράς 
εξασφαλίζεται υπό των ιδίων προϋποθέσεων με τα δοχεία 
που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αξίες του πίνακα (υπ 

ί)· 

(3) Το ελάχιστο πάχος του τοιχώματος των δοχείων στο 
πιο αδύνατο σημείο του πρέπει να είναι το εξής: 

Όταν η διάμετρος του δοχείου είναι μικρότερη από 50 μμ 
- 1,5 μμ τουλάχιστον. 

Όταν η διάμετρος του δοχείου είναι από 50 μμ μέχρι 150 
μμ 2 μμ τουλάχιστον. 

Όταν η διάμετρος του δοχείου είναι μεγαλύτερη από 150 
μμ, 3 μμ τουλάχιστον. 

4. Οι βάσεις των δοχείων θα έχουν ημι-περιστροφικό 
προφίλ ελλειψοειδές ή σε σώμα λαβής καλαθιού. 

θα πρέπει να παρουσιάζουν την ίδια ασφάλεια με το σώμα 
του δοχείου. 

II. Επίσημη συμπληρωματική δοκιμασία των κραμάτων 3201 
αλουμινίου. 

(1) Επί πλέον από τις εξετάσεις που αναγράφονται στα π'έ : 
ριθώρια 2215, 2216, 2217, πρέπει επίσης να προβούμε 
στον έλεγχο της δυνατότητας διακρυσταλλικής διάβρωσης 
του εσωτερικού τοιχώματος του δοχείου, κατά την χρήση 
ενός κράματος αλουμινίου περιέχοντος χαλκό ή κράμα αλου¬ 
μινίου περιέχοντος μαγνήσιο ή μαγγάνιο όταν η περιεκτικό- 
της του μαγνησίου υπερβαίνει το 3,5% ή όταν η περιεκτικό- 
της σε μαγγάνιο είναι χαμηλώτερη από 0,5%. 

2. Όταν πρόκειται για κράμα αλουμινίου χαλκού, η δοκι¬ 
μασία γίνεται από τον κατασκευαστή κατά την επικύρωση 
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ενός νέου κράματος από την αρμόδια αρχή. Θα επαναληφθεί 
κατ’ ακολουθίαν κατά την παραγωγή για κάθε χύσιμο του 
•κράματος. 

3. Όταν πρόκειται για κράμα αλουμινίου / μαγνησίου, η 
δοκιμασία γίνεται από τον κατασκευαστή κατά την επικύ¬ 
ρωση ενός νέου κράματος και η διαδικασία κατασκευής από 
την αρμόδια αρχή. Η δοκιμή επαναλαμβάνεται όταν επιφέρε- 
ται τροποποίηση στη σύνθεση του κράματος ή της διαδικα¬ 
σίας κατασκευής. 

4. α) Προετοιμασία κραμάτων αλουμινίου / χαλκού. 

Πριν να δοκιμαστεί το κράμα αλουμινίου / χαλκού στην 

δοκιμή διάβρωσης, τα δείγματα καθαρίζονται από τα λίπη 
τους μέσω αρμόζοντος διαλύτου και ακολούθως αποξηραίνο¬ 
νται. 

Β. Προετοιμασία κραμάτων αλουμινίου / Μαγνησίου. 

Πριν να υποβληθεί το κράμα αλουμινίου /%/ μαγνησίου 
στην δοκιμή διάβρωσης τα δείγματα θα θερμαίνονται επί 7 
ημέρες σε θερμοκρασία 100° 0. 

Μετά θα καθαρίζονται από τα λίπη των με κατάλληλο δια- 
λυτικό και στη συνέχεια θα αποξηραίνονται. 

γ. Εκτέλεση. 

Το εσωτερικό τοίχωμα ενός δείγματος 1000 μμ2 
(33,3 X 30 μμ) του υλικού περιέχοντος χαλκό, θα επεξερ¬ 
γαστεί με την επικρατούσα θερμοκρασία επί 24 ώρες, με 
1000 μλ υδατικό διάλειμμα περιέχοντος 3% Να €Ε και 
0,5% Η(Χ. 

δ. εξέταση 

Αφού πλυθεί και στεγνώσει το δείγμα θα εξεταστεί μικρο- 
γραφικά με μεγέθυνση 100 με 500 σε μια τομή 20μμ μή¬ 
κους, κατά προτίμηση μετά από ηλεκτρολυτίκή στίλ- 
βωση. 

Το βάθος της επίθεσης δεν πρέπει να ξεπερνά την δεύτερη 
σειρά κόκκων από την επιφάνεια που υποβέλεται στην δοκιμή 
διάβρωσης. Κατά κανόνα αν η πρώτη σειρά κόκκων έχει το¬ 
ποθετηθεί η δεύτερη σειρά πρέπει να έχει τοποθετηθεί μόνον 
τμηματικά. 

Για τις πλαγιογραφημένες (προφίλ) η εξέταση θα γίνει με 
ίση γωνία σχετική με την επιφάνεια. 

Σε περίπτωση που μετά από ηλεκτρολυτίκή στίλβωση θε¬ 
ωρηθεί αναγκαίο να προκαλούμε ειδική εμφάνιση των ενώ¬ 
σεων των κόκκων για περαιτέρω εξέταση, αυτή η μέθοδος θα 
είναι η μέθοδος η εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή. 

III. Προστασία της εσωτερικής επιφάνειας. 

Η εσωτερική επιφάνεια των δοχείων από κράματα αλου- . 3202 

μίνιου, πρέπει να επικαλυφθεί με αρμόζουσα προστασία που 
θα εμποδίζει την διάβρωση όταν οι αρμόδιοι σταθμοί δοκιμής 
θα το θεωρήσουν απαραίτητο. 

3204- 

Βλέπε οδηγίες σχετικά με τα υλικά και την κατασκευή 3249 
των δοχείων που προορίζονται για την μεταφορά ρευστοποι- 
ημένων αερίων με πολλή ψύξη της Τάξης 2. 

1. Τα δοχεία πρέπει να κατασκευάζονται από ατσάλι, 3250 
(αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό ή κράμα χαλκού, π.χ. 
ορείχαλκο. Τα δοχεία από χαλκό ή κράμα χαλκού επιτρέπο¬ 
νται μόνον για αέρια που δεν περιέχουν ακετυλένιο. Το αιθυ¬ 
λένιο δύναται όμως να περιέει το πολύ 0,005% ακετυλένιο. 

2. Δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον υλικά κατάλληλα 
στην ελάχιστη θερμοκρασία υπηρεσίας των δοχείων και των 
εξαρτημάτων τους. 

Για την κατασκευή των δοχείων τα εξής υλικά γίνονται 3251 
αποδεκτά: 

α Τα ατσάλινα που δεν υφίστανται ελαφρά ρήξη (σπάσιμο) 
με την ελάχιστη θερμοκρασία υπηρεσίας (βλέπε περ. 3265). 

Κάνουν για χρήση: 

1. Το ατσάλι μη ενωμένο (από κράμα) 
μέχρι θερμοκρασίας - 60°0. 

2. Το ατσάλι ενωμένο (κράμα) με το νικέλιο (με τιτλομέ- 
τρηση από 0,5% με 0,9% Νικέλιο) μέχρι θερμοκρασίας 
- 196°0 ανάλογα με την περιεκτικότητα του Νικελίου). 

3. Το αυστενιτικό ατσάλι με χρώμιο και νικέλιο μέχρι θερ¬ 
μοκρασίας -270°0. 

Β Το αλουμίνιο με τιτλομέτρηση 99,5% τουλάχιστον ή 
κράματα (αλουμινίου (βλέπε περιθ. 3266). 


γ. Ο αποδειδωμένος χαλκός με τιτλομέτρηση 99,9% του¬ 
λάχιστον ή κράματα από χαλκό που έχουν περιεκτικότητα σε 
χαλκό πλέον του 56% (βλέπε περιθώριο 3267). 

1. Τα δοχεία δεν μπορούν να είναι παρά μόνον χωρίς 
ένωση ή συγκολλημένα. 

2. Τα δοχεία σύμφωνα με το περιθώριο 2207 από αυστε- 
νιτικό ατσάλι από χαλκό ή κράμα χαλκού, μπορούν επίσης να 
έχουν συγκολληθεί σκληρά. 

Τα εξαρτήματα μπορούν να στερεοποιούνται στα δοχεία με 
βίδες ή ως εξής: 

α. Δοχεία από ατσάλι ή αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, με 
συγκόλληση. 

β. Δοχεία από αυστενιτικό ατσάλι από χαλκό ή κράμα 
χαλκού, με συγκόλληση ή σκληρή συγκόλληση. 

Η κατασκευή των δοχείων και η στερεοποίησή τους στο 
όχημα στο πλαίσιο ή στο πλαίσιο του κοντέινερ πρέπει να εί¬ 
ναι τέτοια ώστε ένα κρύωμα των τμημάτων στήριξης που δύ- 
νανται να γίνου εύθραυστά, να αποφεύγεται σίγουρα. Τα όρ¬ 
γανα στερεοποίησης των δοχείων πρέπει τα ίδια να έχουν κα¬ 
τασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όταν το δοχείο έχει την πιο 
χαμηλή θερμοκρασία υπηρεσίας να παρουσιάζουν ακόμη τις 
απαραίτητες μηχανικές ιδιότητες. 

I. Υλικά - δοχεία. 

α Δοχεία από ατσάλι 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοχείων, 
και τα κορδόνια συγκόλλησης πρέπει στην ελάχιστη θερμο¬ 
κρασία τους να ικανοποιούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέ¬ 
σεις σχετικά με την αντοχή. 

Οι δοκιμασίες δύνανται να γίνουν με δοκιμαστικούς σωλή¬ 
νες με εγκοπή σαν II ή δοκιμαστικές σωλήνες με εγκοπή σαν 
V. 

Συνημμένο Α.2 
Υλικό 

Επανατακτικότης α) των λαμαρινών και 
των κορδονιών συγκόλλησης στην ελάχιστη 
θερμοκρασία λειτουργίας. 

1/τετρ. εκ. β) 1)τετρ. εκ. 0). 


ατσάλι όχι σε κράμα 
κρυωμένο 
σιδηρικό ατσάλι 

34,3 

27,4 

σε κράμα 

Νι<5% 

34,3 

21,6 

σιδηρικό ατσάλι 



σε κράμα 

5%^ Νι^9% 

44,1 

34,3 

αστενιτικό ατσάλι 
με Οτ - Νι 

39,2 

31.4 


α. Οι τιμές επανατακτικότητας που καθορίστηκαν με δια¬ 
φορετικούς δοκιμαστικούς σωλήνες, δεν συγκρίνονται μεταξύ 
των. Βλέπε επίσης περιθωριακά 3275 έως 3277. 

β. Οι αξίες συσχετίζονται με δοκιμαστικούς σωλήνες με 
εγκοπή σε II των οποίων η περιγραφή δίδεται στο κάτωθι 
σχέδιο. 

ο. Οι αξίες συσχετίζονται με δοκιμαστικές σωλήνες που 
έχουν εγκοπή σε V, σύμφωνα με 150 Κ 148. 


( σχέδιο 55 β 34 φωτοτυπία). 



3252 


3253 


3254 


3255- 

3264 

3265 
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Για τα αυστενιτικά ατσάλια μόνον το κορδόνι συγκόλλη¬ 
σης πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμασία (επανατακτικότη- 
τος) 

Για τις θερμοκρασίες λειτουργίας κατωτέρα από 196°0 η 
δοκιμασία (επανατακτικότητος) δεν εκτελείται στην ελάχιστη 
θερμοκρασία λειτουργίας αλλά σε 196°0. 

β Δοχεία σε οιλουμίνιο και σε κράμα αλουμινίου. 


(Ρ 36 Φωτ.) 



Κενΐρο Ρυγκο'λλησης 


Οι ενώσεις των δοχείων πρέπει στην ατμοσφαιρική θερμό- 3266 
κρασία να ικανοποιούν τις κάτωθι προϋποθέσεις σχετικά με 
τον συντελεστή λυγίσματος. 

Πάχος της λαμαρίνας Συντελεστής λυγίσματος Κ 
Ε σε μμ για την ένωση α). 



Λ- Τ 


} 


Ρίζα στην Ρίζα στην 

συμπιεσμένη ζώνη τεντωμένη ζώνη 


Ζήνη αλλοίωσης 


<12 2*15 >12 

>12 με 20 2*12 >10 

>20 >9 >8 

α βλέπε περιθ. 3285 

γ Δοχεία δεξαμενές από χαλκό και κράμα χαλκού. 

Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν δοκιμασίες για να καθορι¬ 
στεί αν η επανατακτικότητα είναι επαρκής. 

2 Δοκιμασίες 

α δοκιμασία (επανατακτικότητος) 

Οι τιμές της επανατακτικότητας που αναφέρουται στο πε¬ 
ριθώριο 3265 συσχετίζονται με δοκιμαστικούς σωλήνες 
10x10 μμ με εγκοπή σε II ή με δοκιμαστικές σωλήνες 
10x10 μμ με εγκοπή σε V. 

Σημείωση «I» Για ό,τι αφορά το σχήμα του δοκιμαστικού 
σωλήνα βλέπε σημ. β και 0 του περιθωρίου 3265 (Πίνακας). 

2. Για τις λαμαρίνες που έχουν πάχος μικρότερο από 10 
μμ αλλά "τουλάχιστον 5μμ χρησιμοποιούμε δοκιμαστικούς 
σωλήνες με 10 μμ Χεμμ τομής όπου το «ε» αντιπροσωπεύει 
το πάχος της λαμαρίνας. Αυτές οι δοκιμασίες της επανατα¬ 
κτικότητας δίδουν γενικά πιο υψηλές τιμές από τις κανονικές 
δοκιμαστικές σωλήνες. 

3. Για λαμαρίνες πάχους λιγώτερο από 5 μμ και για τις 
ενώσεις των δεν εκτελούμε δοκιμασία επανατακτικότητας. 

(1) Για την δοκιμασία των λαμαρινών η επανατακτικότης 
καθορίζεται σε τρεις δοπιμαστικούς σωλήνες. 

Η δειγματοληψία γίνεται εγκαρσίως στην κατεύθυνση 
ελασματοποίησης αν πρόκειται για δοκιμαστικούς σωλήνες 
με εγκοπή σε V. 

(2) . Για τη δοπιμασία των ενώσεων οι δοκιμαστικοί σωλή¬ 
νες θα δειγματοληφθούν ως εξής: 

Ε<10 

- 3 δοκιμαστικοί σωλήνες στο κέντρο της συγκόλλησης 

- 3 δοκιμαστικοί σωλήνες στην ζώνη αλλοίωσης λόγω συ¬ 
γκόλλησης (η εγκοπή βρίσκεται εντελώς εκτός της λειωμέ¬ 
νης ζώνης και στο πιο κοντινό σημείο αυτής) 




Δηλαδή στο σύνολο 6 δοκιμαστικοί σωλήνες. Οι δοκιμα¬ 
στικοί σωλήνες κατασκευάζονται ώστε να έχουν το μεγαλύ¬ 
τερο δυνατό πάχος. 

10<ε<20 

— 3 δοκιμαστικοί σωλήνες στο κέντρο της θυγκόλλησης 

- 3 δοκιμαστικοί σωλήνες στη ζώνη αλλοίωσης 


δηλαδή στο σύνολο 6 δοκιμαστικοί σωλήνες. 

Ε>20 

2 σύνολο των 3 δοκιμαστικών σωλήνων (I σύνολο στην 
άνω πλευρά, I σύνολο στην κάτω πλευρά) σε κάθε τοποθεσία 
που σημειώνεται κατωτέρω.» 


3267 

3268 
-3274 


3275 



3276 



Ζώνη αλλοίωσης. 

δηλαδή στο σύνολο 12 δοκιμαστικού σωλήνες. 



(1) Για τις λαμαρίνες ο μέσος όρος των τριών δοκιμασιών 
πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες αξίες που αναφέρονται στο 
περιθώριο 3265. Καμμία από τις αξίες δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από.30% του ελάχιστου που αναφέρεται. 

(2) Για τις συγκολλήσεις οι μέσες αξίες που προκύπτουν 
από τις 3 δοκιμαστικές σωλήνες που δειγματολήφθησαν σε 
διάφορα σημεία, κέντρο της συγκόλλησης και ζώνη αλλοίω¬ 
σης, πρέπει να συμφωνούν στις ελάχιστες αξίες που αναφέρο- 
νται. 

Καμμία εκ των αξιών δεν πρέπει να είναι κάτω από το 
30% του ελάχιστου που αναφέρεται. 3278 

-3284 

Β. Καθορισμός του συντελεστή λυγίσματος 

(1) Ο συντελεστής λυγίσματος Κ που αναφέρεται στο περι¬ 
θώριο 3266 ορίζεται ως εξής: 

Κ = 50| 

δεδομένου ότι ε είναι το πάχος της λαμαρίνας με μμ 
δεδομένου ότι ρ μέση ακτίνα κυρτότητος. 
σε μμ της δοκιμαστικής σωλήνας κατά την εμφάνιση του 
πρώτου σχίσματος στην ελκτική ζώνη. 

(2) Ο συντελεστής λυγίσματος Κ καθορίζεται για την 
ένωση. Το φάρδος του δοκιμαστικού σωλήνα είναι ίσο με 3ε. 

(3) Τέσσερις δοκιμασίες εκτελούνται στην ένωση των 
οποίων 2 με ρίζα στην συμπιεσμένη ζώνη (σχ. 1, και 2) με 
την ρίζα στην τεντωμένη ζώνη (σχ. 2). 

Όλες οι προκύπτουσες αξίες πρέπει να ικανοποιούν τις 
ελάχιστες αξίες που αναφέρονται στο περιθώριο 3266. 
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σχ I Σχ 2 

Γ Οδηγίες σχετικές με τις δοκιμασίες στα κουτιά και τις 
φιάλες γκαζ υπό πίεση των 10° και 11° της κλάσης 2. 

1. Δοκιμασίες πίεσης και σπάσιμου στο μοντέλο του δο¬ 
χείου. 

Δοκιμασίες υδραυλικής πίεσης θα εκτελοϋνται επί τουλά¬ 
χιστον 5 άδειων δοχείων κάθε μοντέλου. 

α) Μέχρι την καθορισμένη πίεση δοκιμασίας καμία οφθαλ¬ 
μοφανής και μόνιμη διαρροή ούτε παραμόρφωση δεν πρέπει 
να προκαλείται. 

Β. Μέχρι την εμφάνιση κάποιας διαρροής ή σπασίματος ή 
τυχόν κοίλη βάση πρέπει να βουλιάξει πρώτα και το δοχείο 
θα απωλέσει την στεγανότητα ή θα σπάσει, μόνον από μία 
πίεση 1,2 φορές με την πίεση δοκιμασίας. 

2. Δοκιμασιές στεγανότητος επί όλων των δοχείων. 

(1) Για την δοκιμασία επί των κυτίων γκαζιού υπό πίεση 
(10ο) και επί των φιαλών γκάζ υπό πίεση 1 Ιο σε μπάνιο με 
ζεστό νερό, η θερμοκρασία του οποίου καιη διάρκεια της δο¬ 
κιμασίας θα εξετασθούν ώστε η εσωτερική πίεση κάθε δο¬ 
χείου να φτάσει τουλάχιστον στο 90% αυτής που θα είχε επι¬ 
τευχθεί σε 55ο €. 

Όμως αν το περιεχόμενο είναι ευαίσθητο στην θερμότητα 
ή αν τα δοχεία είναι από πλαστική ύλη που μαλακώνει στη 
θερμοκρασία της δοκιμασίας αυτής, η θερμοκρασία του μπά¬ 
νιου θα είναι από 20ο 0 μέχρι 30ο 0. Ένα κουτί στα 2000 
θα πρέπει άλλωστε να εξετασθεί στην θερμοκρασία που προ- 
βλέπεται στο προηγούμενο έδαφος. 

(2) Καμμία μόνιμη διαρροή ούτε παραμόρφωση των δο¬ 
χείων θα πρέπει να παραλεκρθεί. 

Η διάταξη σχετικά με την μόνιμη παραμόρφωση δεν εφαρ¬ 
μόζεται στα δοχεία από πλαστικό υλικό που μαλακώνουν. 

Δοκιμασίες σχετικές με εύφλεκτα ρευστά των κλάαεων 
3,6.1 και 8. 

Δοκιμασία για τον καθορισμό του σημείου φωτισμού. 

(1) Το σημείο φωτισμού καθορίζεται με ένα από τα εξής 
μηχανήματα. 

α που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες που 
δεν υπερβαίνουν τους 50ο 0 μηχάνημα του ΑΒΕΕ, ΑΒΕΕ- 
ΡΕΝ8ΚΥ, του ΕΙΈΗΑΙΚΕ - ΓΙΝΑΝΟΕδ του ΤΑΟ. 

Β που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες 
πάνω από 50ο 0 μηχάνημα του ΡΕΝ5ΚΥ ΜΑΚΤΕΝ5 του 
ΕΙΌΗΑΙΚΕ - ΡΙΝΑΝ0Ε5. 

γ. Ελλείψει αυτών οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα με κλει¬ 
στό χοάνι που μπορεί να δώσει αποτέλεσμα που δεν απομα¬ 
κρύνεται πλέον των 2ο 0 των αποτελεσμάτων που θα έδιναν 
ένα εκ των ανωτέρων μηχανημάτων. 

(2) Για τον καθορισμό του σημείου φωτισμού για τις μπο¬ 
γιές και τις κόλλες και ιξώδη προϊόντα παρεμφερή που περιέ¬ 
χουν διαλύτες μπορούν μόνον να χρησιμοποιούνται μηχανή¬ 
ματα και μέθοδοι δοκιμασίας που είναι κατάλληλα για τον 
καθορισμό του σημείου φωτισμού και των ιξωδων ρευστών 
όπως 

Η μέθοδος Α των κανόνων 1Ρ 170/59 η πιο πρόσφατοι. 

Οι γερμανικοί κανόνες ϋΙΝ 53213 και ΤΟΕ 14 301 
φύλλο 2 

Ο τρόπος εκτέλεσης του μέτρου θα είναι 3301 

α. Για το μηχάνημα ΑΒΕΕ εκείνος του κανόνα ΙΡ/33/ 

44. Αυτός ο κανόνας θα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
το μηχάνημα ΑΒΕΕ ΡΕΝ5ΚΥ. 

β. Για το μηχάνημα ΡΕΝ5ΚΥ ΜΑΚΤΕΝ8 εκείνο του κα¬ 
νόνα ΙΡ/34/47 ή του κανόνα 093/46 του Α5ΤΜ 
γ. Για το μηχάνημα ΤΑΟ, εκείνο του κανόνα 053/46 του 
ΑδΤΜ 


3291 


3292 


3293 

-3299 


3300 


δ. Για το μηχάνημα ΕΕΙΟΗΑΙΚΕ, εκείνο της οδηγίας που 
επισυνάπτεται στο Υπουργικό διάταγμα (Γαλλία) της 26 
Οκτωβρίου 1925, μετά από εισαγωγή του Υπουργείου 
Εμπορίου και Βιομηχανίας που δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ της 
29ης Οκτωβρίου 1925. 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης άλλου μηχανήματος, ο 
τρόπος εκτέλεσης θα απαιτήσει τις εξής προφυλάξεις 

1. Ο καθορισμός πρέπει να γίνεται με προφύλαξη από ρεύ¬ 
ματα (αέρος). 

2. Η ταχύτης θέρμανσης του δοκιμασμένου ρευστού δεν 
πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τους 5ο 0 ανά λεπτό. 

3. Η φλόγα (λυχνίας) πρέπει να έχει μήκος 5μμ (0,5 μμ) 

4. Πρέπει να παρουσιάζουμε την φλόγα της (λυχνίας) στην 
οπή του δοχείου κάθε φορά που η θερμοκρασία του ρευστού 
θα έχει αυξηθεί κατά Ιο 0 

ΤΗΕ ΙΝδΤΙΤυΤΕ ΟΓ ΡΕΤΚΟΕΕΙΙΜ, 61 ΝΕΧΥ 0Α- 
νΕΝϋΙδΗ 5ΤΚΕΕΤ ΕΟΝϋΟΝ ΨΙ 

ΑΜΕΚΙΟΑΝ 500ΙΕΤΥ ΕΟΚ ΤΕ5ΤΙΝΟ ΜΑΤΕΚΙΑΕ5. 
1916 ΚΑΟΕ 5ΤΚ ΡΗΙΕΑϋΕΕΡΗΙΑ 3 (Ρα). 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης όσον αφορά την ταξινόμηση 
ενός εύφλεκτου ρευστού, θα συγκρατήσουμε τον αριθμό της 
απαρίθμησης που προτείνεται από τον αποστολέα, αν αντι- 
δοκιμής της μέτρησης του σημείου φωτισμού γενομένης επί 
του εν λόγω ρευστού, δίδει την τιμή που δεν απέχει πλέον από 
2ο 0 των ορίων (αντίστοιχα 21ο, 55ο και 100ο €), που ανα- 
φέρονται στο περιθώριο 2301. 

Αν μία αντι-δοκιμή δίδει τιμή που απέχει πλέον των 2ο € 
των ορίων αυτών, θα πρέπει να γίνει δεύτερη αντι-δοκιμή και 
συγκρατήσουμε τελικά την υψηλότερη των τιμών. 

Δοκιμασία καθορισμού της περιεκτικότητας σε υπεριξεί- 
διο. 

Ο καθορισμός του ποσοστού υπεροξειδίου σ' ένα ρευστό θα 
γίνει με τον εξής τρόπο εκτέλεσης. 

Χύνουμε σε φιαλίδιο του ΕΚΕΕΝΜΕΥΕΒ μία μάζα Ρ.-τ 
(γύρω στα 5 γρ που ζυγίζεται με ακρίβεια 1 εκ γρ.) του ρευ- 
στού που θα δοκιμαστεί, προσθέτουμε 20 κυβ εκατ. οξικό 
ανυδρίτη και 1 γρ περίπου στερεό κιονιοποιημένο ιωδιούχο 
κάλιο, το ανακινούμε και μετά από 10 λεπτά το θερμαίνομε 
σε 60ο 0 για 3 λεπτά. Έπειτα το αφήνουμε να κρυώσει 5 λε¬ 
πτά. Τότε προσθέτουμε 25 κυβ εκατ νερό, και μετά από 1 /2 
ώρας ησυχία τιτλομετράμε το ιώδιο με ένα διάλειμμα ιοκα- 
νονικού υποθειώδους νατρίου, χωρίς να προσθέσουμε δείκτη 
πλήρους αποχρωματισμού δείχνοντας το τέλος της αντίδρα¬ 
σης. 

Εάν V είναι ο αριθμός των κυβ. εκατ. του διαλείμματος 
του υποθειώδους που χρειάζεται το ποσοστό υπεροξειδίου 
(που επιμετράται σε Η202) που περιέχει το δείγμα προκύ¬ 
πτει από την φόρμουλα 

Γ7Υ 

ΙΟΟρ. 

Δοκιμασία για τον καθορισμό της ρευστότητος. 

Για να καθορισθεί η ρευστότης των ρευστών ή των ιξώδων 
υλικών και των μιγμάτων της κλάσσης 3, πρέπει να χρησι¬ 
μοποιηθεί η εξής μέθοδος δοκιμασίας. 

Μηχάνημα (συσκευή) 

(ΡΕΝΕΤΚΟΜΕΤΚΕ) Το εμπορικό πενετρόμετρο (συ¬ 
σκευή που μετρά με την εισαγωγή την σκληρότητα) σήμ- 
φωνα με τον κανόνα 150 2137-1972 με ράβδο, οδηγό των 
47,5 - 0,05 γρ δίσκο κοσκινισμένο από ΟΕΙΚΑΕΠΙΜ με κω¬ 
νικές οπές, έχοντας μάζα 102,5 ± 0,05 γρ βλέπε σχήμα, 
δοχείο εισαγωγής με εσωτερική διάμετρο 72 με 80 μμ, προ- 
οριζόμενο για την αποδοχή του δείγματος. 

β. Διαδικασία της δοκιμασίας. 

το δείγμα τοποθετείται σε δοχείο εισαγωγής το αργότερο 
μισή ώρα πριν απ τη μέτρηση. 

Το δοχείο που έχει κλειστεί με στεγανό τρόπο τοποθετείται 
έτσι ώστε να μείνει ακίνητο μέχρι την μέτρηση. 

Το δείγμα θερμαίνεται στο δοχείο εισαγωγής κλεισμένο - 
στεγανά σε 35οΕ ± 0,5Κ και τοποθετείται στο πλατώ του 
πενετρόμετρου μόνον αμέσως πριν την μέτρηση, (το πολύ δύο 
λεπτά). 
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Επειτα βάζομε το κέντρο 8 του κοσκινισμένου δίσκου στην 
επιφάνεια του ρευστού και το βάθος της εισαγωγής μετράται 
σχετικά με το χρόνο. 

Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας. 

Ενα υλικό δεν υποβάλλεται στις προϋποθέσεις της κλάσ- 
σης 3 του ΑϋΚ εάν το κέντρο 5 επιφέρθηκε στην επιφάνεια 
του δείγματος, η εισαγωγή φαίνεται στο καντράν της ράβδου 
μετρήσεως. 

α. Μετά από διάρκεια φόρτωσης 5 δευτερολέπτων ±0,1 
δευτερόλ. είναι κατώτερο από 150 δέκατα του μμ ± 3 δέ¬ 
κατα μμ. 

β) Μετά από διάρκεια φόρτωσης 5 δευτ ±0,1 δευτ. είναι 
ανώτερη από 150 δέκατα μμ ± 3 δέκατα μμ, αλλά η συ¬ 
μπληρωματική εισαγωγή μετά από νέα περίοδο 55 δευτ ± 


0,5 δευτ, είναι κατώτερη από 50 δέκατα μμ ± 5 δέκατα 

μμ· 

Σημείωση. Σε περίπτωση δειγμάτων που έχουν σημείο 
διοχέτευσης, είναι συχνά αδύνατος να έχομε λεία επιφάνεια 
3311 στο δοχείο εισαγωγής και συνεπώς να καθορίσουμε καθαρά 
τις αρχικές προϋποθέσεις μέτρησης για την επαφή του κέ¬ 
ντρου 8. 

Επίσης στην περίπτωση μερικών δειγμάτων η σύγκρουση 
του κοσκινισμένου δίσκου μπορεί να προκαλέσει ελαστική πα¬ 
ραμόρφωση στην επιφάνεια, απ όπου κατά τα πρώτα δευτε¬ 
ρόλεπτα λαμβάνομε την εντύπωση μιας πιό βαθειάς εισαγω- 

γής. 

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμο να 
γίνει η εκτίμηση που αναφέρεται υπό του β κατωτέρω. 


Αρρθήάίοβ Α-3 




± 0,1 ΠΊΓΠ 
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Συνημμένο Α.5 

Γενικές προϋποθέσεις συσκευασίας, τύποι συσκευασίας, 
απαιτήσεις σχετικές με τις συσκευασίες και οδηγίες σχετικά 
με τις δοκιμασίες επί των συσκευασιών. 

Σημ. Οι οδηγίες αυτές είναι εφαρμόσιμες στις συσκευασίες 
που περιέχουν υλικά των κλάσεων 3, 6.1 ή 8. 

Τμήμα 1. Γενικές προϋποθέσεις συσκευασίας 

(1) Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται και να 
κλείνονται έτσι ώστε να αποφεύγουμε - για δέμα έτοιμο για 
αποστολή - κάθε απώλεια του περιεχομένου που θα μπο¬ 
ρούσε να προκύψει κατά τις κανονικές συνθήκες μεταφοράς, 
δηλαδή αλλαγή θερμοκρασίας, υγρασία, πίεση. 

Κανένα επικίνδυνο υλικό δεν πρέπει να κολλήσει έξω από 
το δέμα. Αυτές οι διατάξεις είναι εφαρμόσιμες συγχρόνως 
στις καινούργιες συσκευασίες που επαναχρησιμοποιούνται. 

(2) Τα τμήματα συσκευασίας που βρίσκονται σε άμεση 
επαφή με τα επικίνδυνα υλικά δεν πρέπει να αλλοιώνονται με 
χημικές δράσεις ή άλλα τοιαύτα των υλικών αυτών. Σε αντί¬ 
θετη περίπτωση πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εσωτερική 
κατάλληλη επένδυση ή να έχουν επωφεληθεί από κατάλληλη 
επεξεργασία. Αυτά τα τμήματα της συσκευασίας δεν πρέπει 
να έχουν συστατικά που πιθανόν μπορεί να αντιδρούν επικίν¬ 
δυνα με το περιεχόμενο, να γίνουν επικίνδυνα υλικά ή να τα 
εξασθενήσουν αρκετά. 

(3) Κάθε συσκευασία εκτός από τις εσωτερικές συσκευα¬ 
σίες των συνδυασμένων συσκευασιών πρέπει να συμφωνεί με 
έναν τύπο δοκιμασμένης κατασκευής, επικυρωμένο από τις 
οδηγίες που απαριθμούνται στο τμήμα IV. 

Οι συσκευασίες που έχουν κατασκευαστεί σε σειρά, πρέπει 
να συμφωνούν με τον τύπο της επικυρωμένης κατα¬ 
σκευής. 

(4) 'Οταν οι συσκευασίες είναι πλήρεις από ρευστό, πρέπει 
να αφειθεί περιθώριο γέμισης αρκετά μεγάλο για να εξασφα¬ 
λιστεί η μή απώλεια του ρευστού και η μή μόνιμη παραμόρ¬ 
φωση της συσκευασίας μετά την διαστολή του ρευστού λόγω 
των θερμοκρασιών που μπορεί να παρουσιασθούν κατά την 
μεταφορά. 

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προβλέπονται στις δια¬ 
φορετικές κλάσεις, ο μέγιστος βαθμός γέμισης με θερμοκρα¬ 
σία γέμισης 15 °0 δεν πρέπει να υπερβαίνει 

«) 

Σημείο βρασμού 60 100 200 

αρχή βρασμού 60 300 

του υλικού σε 100 200 300 


Βαθμός γέμισης 

σε % της 90 92 94 96 98 

χωρητικότητος 

της συσκευασίας 


δηλαδή 


β) Βαθμός γέμισης = — —- % της 

1-α(50-τ Γ ) 

περιεκτικότητας της συσκευασίας. 

Στις φόρμουλες (τους τύπους) α αντιπροσωπεύει τον μέσο 
συντελεστή κυβικής διατολής του ρευστού μεταξύ 15°0 και 
50 “0 και δηλαδή για μεγίστη μεταβολή της θερμοκρασίας 
35 Χ. 

Το α υπολογίζεται με την φόρμουλα 

„ _ δ15 - δ50 
35 X δ Γ „ 

51 ) 

αφού δ 15 και δ 50 είναι οι μέσες σχετικές πυκνότητες ή του ρευ¬ 
στού σε 15°0 και 50°0 και τ ρ η μέση θερμοκρασία του ρευ¬ 
στού κατά την γέμιση. 


Η έκφραση «σχετική πυκνότης» (δ) θεωρείται συνώνυμο 
της «πυκνότητας» και θα χρησιμοποιηθεί παντού στο παρόν 
κεφάλαιο. 


(5) Οι εσωτερικές συσκευασίες πρέπει να συσκευάζονται 
στην εξωτερική συσκευασία ώστε να αποφευχθεί, σε κανονι¬ 
κές συνθήκες μεταφοράς, το σπάσιμό τους, η διάτρισή των, 
και η απώλεια του περιεχομένου των στην εξωτερική συ¬ 
σκευασία. 

Οι εσωτερικές συσκευασίες που έχουν πιθανότητα να σπά¬ 
σουν ή να διατρηθούν εύκολα ό.πως οι συσκευασίες από γυαλί, 
3500 πορσελάνη, ψαμμόλιθο ή από μερικά πλαστικά υλικά κλπ, 
πρέπει να υπόκεινται μέσα σε εξωτερική συσκευασία βάζο¬ 
ντας ανάμεσά τους ένα κατάλληλο υλικό στοιβασμού. 

Μία διαρροή του περιεχομένου δεν πρέπει να αλλοιώσει 
σημαντικά τις προστατευτικές ιδιότητες στοιβασμού και εξω¬ 
τερικής συσκευασίας. 

(6) Μία ίδια εξωτερική συσκευασία δεν πρέπει να συμπερι¬ 
λαμβάνει εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν διαφορετικά 
υλικά που μπορούν να αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ των. 
(βλέπε επίσης τις διατάξεις περί της συσκευασίας από κοινού 
στις διάφορες κλάσεις). 

(7) Το κλείσιμο των συσκευασιών που περιέχουν βρεγμένα 
υλικά ή διαλείμματα υλικών, πρέπει να είναι έτσι ώστε το πο¬ 
σοστό του ρευστού (νερό, διάλειμμα ή φλεγματικό) να μη πέ¬ 
σουν κατά την μεταφορά κάτω από τα προβλεπόμενα όρια. 

(8) Σε περίπτωση που μπορεί να αναπτυχθεί υπερπίεση σε 
μία συσκευασία λόγω παραγωγής αερίου από το περιεχόμενο 
(μετά από αύξηση της θερμοκρασίας ή για άλλους λόγους) η 
συσκευασία μπορεί να έχει εφοδιαστεί με οπή αερισμού εφό¬ 
σον τα αέρια που προκαλούνται δεν είναι επικίνδυνα από 
άποψη τοξικότητας ή ευφλεκτικότητας ή ποσότητας που 
ελευθερώνεται κλπ. 

Η οπή αερισμού πρέπει να έχει κατασκευαστεί με τρόπο να 
αποφεύγεται η διαρροή υγρού και η εισαγωγή ξένων υλικών 
κατά τις μεταφορές που πραγματοποιούνται υπό κανονικές 
συνθήκες τοποθετημένης της συσκευασίας στη θέση που προ- 
βλέπεται για την μεταφορά. 

Δεν είναι δυνατόν όμως να μεταφέρουμε ένα υλικό με τέ¬ 
τοια συσκευασία παρά μόνον όταν προβλέπεται τοιαύτη οπή 
αερισμού για το υλικό αυτό στις συνθήκες μεταφοράς της 
αντίστοιχης κλάσης. 

(9) Οι καινούργιες συσκευασίες που επαναχρησιμοποιού- 
νται ή που αναπαρασκευάζονται, πρέπει να μπορέσουν να 
πραγματοποιηθούν κατά τις δοκιμασίες επιτυχώς, που προ- 
βλέπονται στο τμήμα IV. Πριν γεμίσει και πριν παρουσιασθεί 
για μεταφορά μία συσκευασία και κάθε συσκευασία, πρέπει 
να ελεγχθεί και να αναγνωρισθεί - εξαιρουμένης της διάβρω¬ 
σης - από μόλυνση ή άλλες φθορές. Κάθε συσκευασία που πα¬ 
ρουσιάζει σημεία αδυναμίας σχετικά με τον τύπο της επικυ¬ 
ρωμένης κατασκευής, δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται ή 
να διορθώνεται ώστε να μπορέσει να αντέξει στις δοκιμασίες 
για τον τύπο της κατασκευής. 

(10) Οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για τα ρευστά 
υλικά, πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμασία στεγανότητος για 
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο περιθώριο 3560 και 
τις προϋποθέσεις του εν λόγω περιθωρίου. 

(11) Τα ρευστά πρέπει να φορτώνονται μόνο σε συσκευα¬ 
σίες που έχουν αρκετή αντοχή για την εσωτερική πίεση η 
οποία μπορεί να αναπτυχθεί υπό κανονικές συνθήκες μεταφο¬ 
ράς. 

Οι συσκευασίες όπου αναγράφεται η πίεση της υδραυλικής 
πίεσης (ως προβλέπεται στο περιθώριο 3512 (I) δ, θα γεμι- 
σθούν μόνον με ένα ρευστό που έχει πίεση ατμού. 

α. Ώστε η συνολική μανομετρική πίεση στη συσκευασία 
(δηλαδή η πίεση ατμού του υλικού που την περιέχει, συν την 
τμηματική πίεση του αέρα ή άλλων αδρανών αερίων και 
μείον 100 ΚΡα) σε 55 καθορισμένο για μέγιστο ποσοστό 
γέμισης σύμφωνα με το (4) ανωτέρω, και μία θερμοκρασία 
γέμισης 15 δεν υπερβαίνει τα 2/3 της πίεσης της δοκιμα¬ 
σίας που αναγράφεται. 

β. Η κατώτερη με 50°0 στις 4/7 του συνόλου της πίεσης 
δοκιμασίας που αναγράφεται και 100 ΚΡα. 

γ. Η κατώτερη με 55 °€ στα 2/3 του συνόλου της πίεσης 
δοκιμασίας που αναγράφεται και 100 ΚΡα. 

Τμήμα II Τύποι συσκευασίας 

(I) Με την επιφύλαξη, ως προς τις ειδικές διατάξεις εκά- 
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στης κλάσης, οι εξής αναφερόμενες δοκιμασίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. 

Βαρέλια: Κυλινδρικές συσκρυασίες με επίπεδη ή κυρτή 
βάση από μέταλλο ή χαρτόνι, πλαστικό - κόντρα πλακέ ή 
(άλλο κατάλληλο υλικό. Αυτός ο ορισμός συμπεριλαμβάνει τις 
συσκευσίες που έχουν άλλες μορφές από μέταλλο ή πλαστικό 
π.χ. οι στρογγυλές συσκευασίες με κωνικό κιονόκρανο ή οι 
συσκευασίες με μορφή κουβά. 

Τα ξύλινα βαρέλια και μπιτόνια δεν καλύπτονται από τον 
ορισμό αυτό. 

Ξύλινα βαρέλια. Συσκευασίες από φυσικό ξύλο με κυκλική 
τομή, με κυρτό τοίχωμα αποτελούμενα από δούγες και βά¬ 
σεις και εφοδιασμένες με κύκλους. 

Μπιντόνια: Συσκευασίες από μέταλλο ή πλαστικό με πα¬ 
ραλληλόγραμμη τομή ή πολυγωνική τομή εφοδιασμένα με 
μία ή πλείονες οπές. 

Κουτιά: Συσκευασίες με γεμάτες φάτσες παραλληλόγραμ¬ 
μες ή κόντρα - πλακέ, ανασυνιστώμενο ξύλο, χαρτόνι, πλα¬ 
στικό ή άλλο κατάλληλο υλικό χωρίς οπή. 

Σάκκοι. Εύκαμπτες συσκευασίες από χαρτί, από ταινία 
πλαστική από ύφασμα από υφαντό υλικό ή άλλο κατάλληλο 
υλικό. 

Σύνθετη συσκευασία (πλαστικό υλικό) 

Συσκευασία αποτελουμένη από εσωτερικό πλαστικό δο¬ 
χείο και εξωτερική συσκευασία (μέταλλο χαρτόνι κόντρα 
πλοϊκέ κλπ). 

Έτσι και συναρμολογηθεί αυτή η συσκευασία θα μείνει ένα 
αδιαίρετο σύνολο. 

Γεμίζεται, στοκάρεται, αποστέλλεται και αδειάζεται ως εί¬ 
ναι. 

Σύνθετη συσκευασία. (Γυοιλί, πορσελάνη, ψαμμόλιθος). 

Συσκευασία που αποτελείται από εσωτερικό δοχείο από 
γυοιλί πορσελάνη, ψαμμόλιθο και από εξωτερική συσκευασία 
(μέτοιλλο, ξύλο, πλαστικό, διάχυτο πλαστικό κλπ). 

Έτσι κοιι συναρμολογηθεί αυτή η συσκευασία θα παραμεί- 
νει ένα αδιαίρετο σύνολο. 

Γεμίζεται, στοκάρεται, αποστέλλεται και αδειάζεται ως 
έχεΐ ' 

Πρέπει να υποβάλλεται στις δοκιμασίες που προβλέπονται 
στα περιθώρια 3552 (Ι)α ή β, 3553 και 3554. 

Συνδυασμένη συσκευασία 

Συνδυαμός συσκευασιών για την μεταφορά αποτελούμε- 
νος από μία ή περισσότερες συσκευασίες υποκείμενες σε μία 
εξωτερική συσκευασία όπως προβλέπεται στο περιθώριο 

3500 (5). 

(2) Με την επιφύλαξη ως προς τις ειδικές διατάξεις εκά- 
στης κλάσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής συσκευα¬ 
σίες. 

Σύνθετη συσκευασία (υαλός πορσελάνη ψαμμόλιθος) Εφό¬ 
σον υπέστησαν τις δοκιμασίες που προβλέπονται στο περιθώ¬ 
ριο 3552 (I) 3ε). 

Ελαφρές μεταλλικές συσκευασίες. 

Συσκευασίες με κυκλική τομή, ελλειψοειδή, παραλληλό¬ 
γραμμη ή πολυγωνική επίσης κωνική, όπως και συσκευασίες 
με κωνικό κιονόκρανο ή σε σχήμα κουβά, σε λευκοσίδηρο ή 
ελαφρά μέταλλα που έχουν πάχος καμιά φορά κατωτέρο από 
0,5 μμ με επίπεδη ή κυρτή βάση, εφοδιασμένα με μία ή 
πλείονες οπές και όχι καλυμένα από τους ορισμούς που δίδο¬ 
νται για τα βαρέλια και τα μπιντόνια, του περιθωρίου 3510 

( Ι)· 

(3) Οι ορισμοί που αναφέρονται κατωτέρω εφαρμόζονται 
στις συσκευασίες που απαριθμούνται υπό (1) και (2) πιο 
κάτω. 

Δέμα. Τελικό προϊόν της επιχείρησης συσκευασίας, έτοιμο- 
για την αποστολή αποτελούμενο από την ίδια την συσκευασία 
με το περιεχόμενό του. 

Μεγίστη περιεκτικότης (ως αναφέρεται στο τμήμα III). 

Μέγιστος εσωτερικός όγκος των δοχείων ή των συσκευα¬ 
σιών που εκφράζονται σε λίτρα. 

Συσκευασία. Δοχείο και όλα τα άλλα στοιχεία ή υλικά 
αναγκαία για να επιτραπεί στο δοχείο να εκτελεί την ιδιότητα 
συστολής). 

Εξωτερική συσκευασία. Εξωτερική προστασία μιάς σύνθε¬ 


της συσκευασίας ή συνδιασμένης συσκευασίας με απορροφη¬ 
τικά υλικά στοιβασμένα υλικά και οποιαδήποτε άλλα στοι¬ 
χεία για να περιέχουν και προστατεύουν τα εσωτερικά δοχεία 
ή τις εσωτερικές συσκευασίες. 

Εσωτερικές συσκευασίες. Συσκευασίες που πρέπει να 
έχουν εφοδιαστεί από εξωτερική συσκευασία για την μετα¬ 
φορά, «Κλείσιμο» Σύστημα που χρησιμοποιείται να κλείνει το 
άνοιγμα ενός δοχείου. 

Καθαρή μέγιστη μάζα. Η καθαρή μέγιστη μάζα του περιε¬ 
χομένου μιας μοναδικής συσκευασίας και του περιεχομένου 
των εκφραζόμενη σε Χγ. 

Δοχείο. Περίβολος συγκράτησης που προορίζεται για την 
αποδοχή ή για να περιέχει υλικά ή πράγματα περιλαμβανό¬ 
μενα και τα μέσα κλεισίματος όποια και νάναι. 

Εσωτερικό δοχείο: Δοχείο που πρέπει να έχει προβλεφθεί 
από εξωτερική συσκευασία για να εκτελεί την ιδιότητα παρα¬ 
κράτησης. 

«Σημείωση». 

Το εσωτερικό στοιχείο των συνδυασμένων συσκευασιών, 
ονομάζεται πάντα «εσωτερική συσκευασία» και όχι εσωτε¬ 
ρικό δοχείο. 

Ένα υάλινο μπουκάλι είναι παράδειγμα «εσωτερικής συ¬ 
σκευασίας. 

Το «εσωτερικό στοιχείο μιάς «σύνθετης συσκευασίας» ονο- 
» μάζεται κανονικά «εσωτερικό δοχείο» πχ το εσωτερικό στοι¬ 
χείο μιάς σύνθεσης συσκευασίας του τύπου 6ΗΑΙ (πλαστικό 
είνει «εσωτερικό δοχείο» του τύπου αυτού, δεδομένου ότι δεν 
προορίζεται κανονικά για να εκτελεί την ιδιότητα «της παρα¬ 
κράτησης» χωρίς την «εξωτερική συσκευασία» και δεν πρό¬ 
κειται λοιπόν για εσωτερική συσκευασία». 

Κωδικοποίηση των τύπων κατασκευών για συσκευασίες 
σύμφωνες με το περιθώριο 3510 (1) και (2). 

(1) Ο κώδικας αποτελείται από ένα αραβικό αριθμό που 
δείχνει τον τύπο συσκευασίας π.χ. βαρέλι μπιτόνι κ.λπ, από 
ένα ή περισσότερα κεφαλαία γράμματα σε λατινικούς χαρα¬ 
κτήρες που δείχνουν το υλικό ατσάλι ξύλο κ.λπ. διαφορετικά, 
ένας αραβικός αριθμός δείχνει την κατηγορία συσκευασίας 
στο πλαίσιο του τύπου στον οποίο ανήκει η συσκευασία αυτή. 

Σε περίπτωση σύνθετων συσκευασιών, δύο κεφαλαία 
γράμματα σε λατινικούς χαρακτήρες θα χρησιμοποιηθούν. 

Το πρώτο δείχνει το υλικό του εσωτερικού δοχείου, και το 
δεύτερο εκείνο της εξωτερικής συσκευασίας. 

Σε περίπτωση συνδυασμένων συσκευασιών μόνον ο κώδι¬ 
κας που δείχνει την εξωτερική συσκευασία θα χρησιμοποιη¬ 
θεί. 

Οι εξής αριθμοί δείχνουν τον τύπο συσκευασίας. 

1. Βαρέλι. 

2. Βαρέλι από ξύλο. 

3. Μπιτόνι. 

4. Κουτί. 

5. Σάκκος. 

6. Σύνθετη συσκευασία. 

0. Μεταλλικές ελαφρές συσκευασίες. 

Τα κεφαλαία γράμματα που αναφέρονται κατωτέρω δεί¬ 
χνουν το υλικό. 

Α Ατσάλι 

(περιλαμβάνει όλους τους τύπους και όλες τις μεταχειρί¬ 
σεις της επιφάνειας). 

Β Αλουμίνιο 

Ε Φυσικό ξύλο 

ϋ Κόντρα - πλακέ. 

Γ Ανακατασκευασμένο ξύλο 

Ο Χαρτόνι 

Η Πλαστικό, συμπεριλαμβανομένου και του διαχυμένου 
πλαστικού. 

Ε Ύφασμα 

Μ Χαρτί πολυζαρωμένο. 

Ν Μέταλλο (άλλο από ατσάλι ή το αλουμίνιο) 

Ρ Γυοιλί πορσελάνη ή ψαμμόλιθος 

(2) Τρεις ομάδες συσκευασιών προβλέπονται στις ειδικές 
οδηγίες για κάθε κλάση. ανάλογα με το βαθμό κινδύνου που 
παρουσιάζουν τα μεταφερτέ:* υλικά. 


3511 
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Ομάδα συσκευασίας I. Για τα υλικά της ομάδας Α 
Ομάδα συσκευασίας II. Για.τα υλικά της ομάδος Β 
Ομάδα συσκευασίας III. Για τα υλικά της ομάδος 0 των 
αριθμών της απαρίθμησης των υλικών. 

Ο κωδικός συσκευασίας ακολουθείται στη σημείωση, από 
ένα γράμμα που δείχνει τις ομάδες των υλικών για τα οποία 
ο τύπος κατασκευής έχει εγκριθεί δηλαδή X για τις ομάδες 
συσκευασίας I έως III. 



Τ Για τις ομάδες συσκευασίας II και III 

Ζ Για την ομάδα συσκευασίας III. 

Σημείωση. 

(1) Εκάστη συσκευασία πρέπει να φέρει σημειώσεις διάρ¬ 
κειας πολύ οφθαλμοφανείς. 

Η σημείωση των καινούργιων συσκευασιών που κατα¬ 
σκευάζονται σύμφωνα με τον τύπο της εγκεκριμένης κατα¬ 
σκευής αποτελείται: 

α. ι σύμβολο — 

για τις συσκευασίες σύμφωνα με το περιθώριο 3510 (1). 

Για τις μεταλλικές συσκευασίες όπου η σημείωση γίνεται’ 
με εκτύπωση γραμμάτων «ΙΙΝ» μπορούν να εφαρμοσθούν 
αντί του συμβόλου 

η 

ιι. Το σύμβολο «ΑΟΚ» (ή «ΚΙϋ/ΑΟΚ» για τις εγκεκριμέ¬ 
νες συσκευασίες τόσο για την σιδηροδρομική μεταφορά όσο 
και για την οδική), αντί του 

υ 

η 

για τις συσκευασίες σύμφωνα με το περιθώριο 3510 (2). 

β. Το κωδικό συσκευασίας, σύμφωνα με το περιθώριο 

3511 (1). 

0) Με κωδικό που αποτελείται από 2 τμήματα. 

ι. με ένα γράμμα (Χ/Τ/Ζ) που δείχνει την ομάδα ή τις 
ομάδες συσκευασίας για τις οποίες ο τύπος κατασκευής έχει 
εγκριθεί. 

ιι. Για τις συσκευασίες χωρίς εσωτερικές συσκευασίες που 
προορίζονται για να περιέχουν ρευστά υλικών των οποίων η 
ιξωδότης, ε 23 °Ε είναι κατώτερη ή ίση με 200 μμ 2 /δευτ 
της σημείωσης της σχετικής πυκνότητος (στρογγυλοποιη- 
μένη στο πρώτο δέκατο) του υλικού με το οποίο ο τύπος κα¬ 
τασκευής δοκιμάστηκε όταν η πυκνότητα αυτή είναι ανώτερη 
από 1,2. 

Για τις συσκευασίες που προορίζονται να περιέχουν ρευστά 
υλικά των οποίων η ιξωδότητα με 23 ° € είναι ανώτερη από 
200 μμ 2 % δευτερ, των στερεών υλικών ή των εσωτερικών 
συσκευασιών, της σημείωσης της μέγιστης μικτής μάζας σε 
ΧΤ· 

δ. Από το γράμμα «5» αν η συσκευασία προορίζεται να πε¬ 
ριέχει ρευστά υλικά των οποίων η ιξωδότης με 23° 0 είναι 
ανώτερη από 200 μμ 2 /δευτερ. των στερεών υλικών ή των 
εσωτερικών συσκευασιών, δηλαδή αν η συσκευασία υπέστη 
επιτυχώς τη δοκιμασία υδραυλικής πίεσης, της σημείωσης 
της πίεσης δοκιμασίας σε ΚΡ α-στρογγυλοποιημένης στο δέ¬ 
κατο. 

ε) Του έτους κατασκευής (οι δύο τελευταίοι αριθμοί). Εξ 
άλλου, για τις συσκευασίες των τύπων ΙΗ και 3Η τουλάχι¬ 
στον της κατασκευής, που μπορεί επίσης να σημειωθεί σε μέ¬ 
ρος διαφορετικό από το υπόλοιπο της σημείωσης. 


Για το σκοπό αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 
εξής σύστημα: 



ζ) Το σήμα του Κράτους που εγκρίθηκε. 

(Διακριτικό σήμα στη διεθνή κυκλοφορία που προβλέπεται 
3512 από τη Σύμβαση της Βιέννης περί της οδικής κυκλοφορίας 
(Βιέννη 1968). 

η) Ένα αριθμό εγγραφής και το όνομα ή το σήμα του κα¬ 
τασκευαστή ή άλλο διακριτικό σήμα της συσκευασίας, καθο¬ 
ρισμένο από τις αρμόδιες αρχές. 

(2) Κάθε συσκευασία που επαναχρησιμοποιήτο που ίσως 
θα υποβληθεί σε ανακατασκευή θα μπορούσε να σβήσει το 
σήμα, θα πρέπει να φέρει τις σημειώσεις υπό α) β), γ) δ) και ε) 
υπό μόνιμη μορφή (π.χ. εκτύπωση, ώστε να αντέχουν στην 
ανακατασκευή. 

(3) Ο αριθμός εγγραφής ισχύει μόνον για ένα μόνο τύπο 
κατασκευής ή για μία σειρά τύπων κατασκευών. Διάφορες 
ενέργειες επιφάνειας ανήκουν στον ίδιο τύπο κατασκευής. 

Ανά σειρά τύπων κατασκευής, πρέπει να θεωρήσουμε συ¬ 
σκευασίες της ίδιας κατασκευής του ίδιου πάχους των τοιχω¬ 
μάτων, ενός ίδιου υλικού, και ιδίας τομής που διαφοροποιού¬ 
νται μόνο στα ύψη κατωτέρων κατασκευών, ανάλογα με τον 
εγκεκριμένο τύπο κατασκευής. 

Τα κλεισίματα των δοχείων πρέπει να αναγνωρίζονται 
όπως αυτά που αναφέρονται στην έκθεση δοκιμασίας: 

(4) Ο ανακατασκευαστής συσκευασίας πρέπει μετά την 
ανακατασκευή να επιφέρει στις συσκευασίες πλησίον των ση¬ 
μάτων διάρκειας που προβλέπονται στο α και ε ένα σήμα που 
αναφέρει με την εξής σειρά: 

θ) το σήμα του Κράτους όπου έγινε η ανακατασκευή. 
Διακριτικό σήμα στη διεθνή κυκλοφορία προβλεπόμενο 
από τη σύμβαση της Βιέννης περί της οδικής κυκλοφορίας 
Βιέννη 1968. 

ι. Το εγκεκριμένο σύμβολο ή όνομα του ανακατασκευα- 
ατή. 

κ. Το έτος της ανακατασκευής, το γράμμα «Κ» και για 
κάθε συσκευασία που υπέστη επιτυχώς την δοκιμασία ατεγα- 
νότητος σύμφωνα με το περιθώριο 3500 (10) το συμπληρω¬ 
ματικό γράμμα «Ε». 

(5) Οι συσκευασίες των οποίων η σημείωση συμφωνεί με 
το παρόν περιθώριο, αλλά που εγκρίθηκαν σε ένα Κράτος που 
δεν είναι συμβεβλημμένο με το ΑΟΚ, μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά σύμφωνα με το ΑΟΚ. 

(6) Παραδείγματα για τις σημειώσεις. 

Για το καινούργιο βαρέλι σε ατσάλι. 

υ 1ΑΙ/Τ14/150/83 α) ι), β), γ), δ) και ε 
η ΝΕ/νΕΙ23 1) και η. 

Για ανακατασκευασμένο βαρέλι από ατσάλι 
υ ΙΑΙ/Υ I 4/150/83 α) ι) β) γ) δ) και ε) 
η ΝΕ/ΚΒ/84/ΚΕ θ), ι) και κ) 

Για καινούργιες ελαφρές μεταλλικές συσκευασίες 
ΚΙΟ/ΑΟΚ/ΟΑΙ/4/75/83 α) ιι) β) γ) δ) και ε) με το επάνω 
μη κινητό. 

ΝΕ/νΕ 123 )) η) 

ΚΙΟ/ΑΟΚ/ΟΑ2/Υ/83 α) ιι) β) γ) και ε) με το επάνω κι¬ 
νητό, προοριζόμενα για τα ρευστά υλικά των οποίων η ιξω¬ 
δότης με 23° Ο είναι ανώτερη από 200 μ 2 /δευτερ. 
ΝΕ/ΥΕ 124 ), η. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 3513 

Ο κατασκευαστής βεβαιώνει με την σημείωση, σύμφωνα 
με το περιθώριο 3512 (I) ότι οι συσκευασίες που κατασκευά¬ 
στηκαν σε σειρά ανταποκρίνονται στον τύπο εγκεκριμένης 
κατασκευής και ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
έγκριση έχουν πληρωθεί. 

Ευρετήριο των αυσκευασιών 3514 


τύπου 

υλικού 

κατηγορία 

Κωδικός 

Περιθώριο 

Α Συσκευασίες σύμφωνα με το περιθ. 3510 (I) φέρουσες 

το σήμα «1!Ν» 



I Βαρέλια 

Α Ατσάλινα 

Με άνω τμήμα μη κινητ. 

ΙΑΙ 




με άνω τμήμα κινητό 

ΙΑ2 

3520 


Β Αλουμίνιο 

Με άνω τμήμα μη κινητ. 

ΙΒΙ 




με άνω τμήμα κινητό 

ΙΒ2 

3521 


ϋ Κόντρα-πλακε 


Ιϋ 

3523 


0 Χαρτόνι 


ΙΟ 

3525 


Η πλαστικό 

με άνω τμ . μη κινητό 

’ ΙΗΙ 




με άνω τμ. κινητό 

ΙΗ2 

3526 

2 Βαρέλια 

0 Ξύλο 

με κλείθρο 

20 




με άνω τμήμα κινητό 

202 

3524 

3 Μπιτόνια 

Α Ατσάλι 

Με άνω τμήμα μη κινητό 

3ΑΙ 




με άνω τμήμα κινητό 

3Α2 

3522 

* 

Η Πλαστικό 

Με άνω τμήμα μη κινητό 

3ΗΙ 




με άνω τμήμα κινητό 

3Η2 

3526 

4 Κουτιά 

Α Ατσάλι 


4ΑΙ 




με εσωτερική επένδυση 

4Α2 

3532 


Β Αλουμίνιο 


4ΒΙ 




με εσωτερ. επένδυση 

4Β2 

3532 


0 Φυσικό ξύλο 

συνηθισμένο 

401 




Με στεγανά τοιχώματα 
στα κονιορτώδη υλικά 

402 

3527 


ϋ Κόντρα-πλακέ 


4ϋ 

3528 


Γ Ανακατασκευασμένο ξύλο 


4Γ 

3529 


0 Χαρτόνι 


40 

3530 


Η πλαστικό 

διεσταλμένο 

4Η1 




σκληρό 

4Η2 

3531 

5 Σάκκοι 

Η Υφασμα 

Χωρίς εσωτ. επένδυση 

5ΗΙ 



πλαστικό 

μη κοσκινίζοντας 

5Η2 

3534 



ανθετικά στο νερό 

5Η3 



Η. Ταινία πλαστική 


5Η4 

3535 

Σύμφωνα με το περιθώρ 

ιο 3538, αυτές οι συσκευασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 

εξωτερικές συσκευασίες 

συνδιασμένων συσκευασιών. 

5 Σάκκοι 

Ε Ύφασμα 

Χωρίς εσωτ. επένδυση 

5ΕΙ 




μη κοσκινίζοντες 

5Ε2 

3533 



ανθεκτικά στο νερό 

5Ε3 

— 


Μ Χαρτί 

Πολυζαρωμένο 
πολυζαρωμένο ανθεκτ. 

5 ΜΙ 




στο νερό. 

5ΜΙ 

3536 
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6 Σύνθετες 
συσκευασίες 

Δοχείο πλαστικό 

Με εξωτερ. βαρέλι 
από ατσάλι 

6ΗΑ1 




Με κιβώτιο ή εξωτερι¬ 
κό κουτί από ατσάλι 

6ΗΑ2 




Με εξωτερικό βαρέλι 
αλουμινίου 

6ΗΒΙ 




Με κιβώτιο ή εξωτ. 
κουτί από αλουμίνιο 

6ΗΒ2 


ΐ 


Με εξωτερ, 
κουτί ξύλου 

6Ηε 

3537 



Με εξωτ. βαρέλι 
από κόντρα πλακέ 

6ΗϋΙ 




Με εξωτερικό κουτί 
από κόντρα πλακέ 

6Ηϋ2 




Με εξωτ. βαρέλι 
από χαρτόνι 

6ΗΟΙ 




Με εξωτ. κουτί 
από χαρτόνι 

6Η02 

*· 



Με εξωτερικό βαρέλι 
από πλαστικό 

6ΗΗ 


Β. Συσκευασίες που 

μπορούν να είναι σύμφωνες ως προς 

το περιθώριο 3510 (1) ή (2). 



6. Σύνθετες 
συσκευασίες 

Δοχείο από 
γυαλί, πορσελάνη 
ή ψαμμόλιθο 

Με εξωτερικό βαρέλι 
από ατσάλι 

6ΡΑΙ 



* 

Με εξωτερικό κιβώτιο 
αλουμινίου 

6ΡΒ1 




Με κιβώτιο ή εξωτερ. 
κουτί αλουμινίου 

6ΡΒ2 




Με εξωτερικό κουτί 
ξύλου 

6Κ0 




Με εξωτερικό βαρέλι 
από κόντρα πλακέ 

6ΡϋΙ 




Με εξωτερικό καλάθι 
ξύλινο 

6Ρϋ2 

3539 



Με εξωτερικό βαρέλι 
από χαρτόνι 

6ΡΟΙ 




Με εξωτερικό κουτί 
από χαρτόνι 

Με εξωτερική συσκευασία από 
διεσταλμένο υλικό πλαστικό 

6Ρ02 

6ΡΗ1 




Με εξωτερική συσκευασία 
από σκληρό πλαστικό 

6ΡΗ2 


0. Συσκευασίες σύμφωνες αποκλειστικά με το περιθώριο 

3510 (2) με το σήμα «ΑϋΚ» (011 

«ΚΙϋ/ΑΟΚ») 


ο. Ελαφρές 
μεταλλικές 
συσκευασίες 

Α Ατσάλι 

Με επάνω μη κινητό 

Με επάνω κινητό 

ΟΑΙ 

ΟΑ2 

3540 
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Τμήμα III. Απαιτήσεις σχετικές με τις συσκευασίες. 

Α. Συσκευασίες σύμφωνες με το περιθώριο 3510(1). 
Βαρέλια από ατσάλι 
ΙΑΙ με επάνω μη κινητό 
ΙΑ2 Με επάνω κινητό 

α; Η λαμαρίνα του κρίκου και των βάσεων πρέπει να είναι 
από κατάλληλο ατσάλι. 

Το πάχος του πρέπει να είναι ανάλογο με την περιεκτικό¬ 
τητα του βαρελιού, και της χρήσης για την οποία προορίζε¬ 
ται. 

β. Οι ενώσεις του κρίκου πρέπει να συγκολλούνται στα βα¬ 
ρέλια που προορίζονται για να περιέχουν πλέον από 40 λίτρα 
ενός υγρού. Οι ενώσεις του κρίκου πρέπει να σφίγγονται μη¬ 
χανικά ή να συγκολλούνται στα βαρέλια που προορίζονται 
για να περιέχουν στερεά υλικά ή 40 λίτρα ή λιγότερο από 40 
λίτρα ρευστού. 

0. Οι ενώσεις των βάσεων των χειλών πρέπει να σφηνώ¬ 
νονται μηχανικά ή να συγκολλούνται. 

δ) Αν οι κύκλοι του ρουλεμάν επιστρέφονται πρέπει να είναι 
σφιχτά εναρμονισμένα στον κρίκο και να σταθεροποιούνται 
ώστε να μην μπορέσουν να μετακινηθούν. Οι κύκλοι κυλίσμα¬ 
τος δεν πρέπει να συγκολλούνται ανά τα σημεία. 

ε) Οι εσωτερικές επενδύσεις όπως οι επενδύσεις από μόλυ¬ 
βδο, γαλβανισμένες, κασσιτερομένες, βερνικοποιημένες 
κ.λπ., πρέπει να είναι ανθεκτικές και ευλύγιστες και να κολ¬ 
ληθούν σ’ οποιοδήποτε σημείο στο ατσάλι συμπεριλαμβανο¬ 
μένων και των κλειδαριών. 

ζ) Οι οπές γεμίσματος - αδειάσματος και εξαερισμού στον 
κρίκο ή στις βάσεις των βαρελιών με το επάνω μέρος μη κι¬ 
νητό (ΙΑΙ, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 εκατοστά διάμε¬ 
τρο. Τα βαρέλια που είναι εφοδιασμένα με οπές πιο φαρδιές 
θεωρείται του τύπου με το επάνω μέρος κινητό (ΙΑ2). 

η) Οι κλειδαριές πρέπει να φέρουν μία ένωση (γαρνιτούρα 
στεγανότητος) εκτός αν μία κωνική συρματοποίηση εξασφα¬ 
λίζει συγκρατητέα στεγανότητα. 

θ) Οι κλειδαριές των βαρελιών με το επάνω μέρος μη κι¬ 
νητό, πρέπει να είναι συρματοποιημένου τύπου, ή να μπορούν 
να εξασφαλίζονται από ένα συρματοποιημένο σύστημα ή από 
άλλο τύπο τουλάχιστον εξ ίσου αποτελεσματικό. 

ι) Τα συστήματα κλεισίματος των βαρελιών με το επάνω 
μέρος κινητό πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έτσι ώστε να 
παραμείνουν πολύ καλά κλεισμένα και να παραμένουν τα βα¬ 
ρέλια στεγανά υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

Τα επάνω μέρη που είναι κινητά πρέπει να είναι εφοδια¬ 
σμένα με ενώσεις ή άλλα στοιχεία στεγανότητος. 

κ) Μεγίστη περιεκτικότητα των βαρελιών 450 λίτρα, 
λ) Μεγίστη καθαρή μάζα 400 χγ. 

Βαρέλια από αλουμίνιο 

ΙΒ1 Με επάνω μέρος μη κινητό 

ΙΒ2 Με επάνω μέρος κινητό. 

α) Ο κρίκος και οι βάσεις πρέπει να είναι από αλουμίνιο με 
99% τουλάχιστον καθαρότητα ή από κράμα με βάση το 
αλουμίνιο με ανθεκτικότητα στη "διάβρωση και μηχανικές 
ιδιότητες κατάλληλες για την περιεκτικότητα του βαρελιού 
για την χρήση την οποία προορίζονται. 

β) Οι οπές γεμίσματος αδειάσματος και αερισμού στον 
κρίκο ή στις βάσεις των βαρελιών, με το επάνω μέρος μη κι¬ 
νητό (ΙΒ1) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 εκατοστά διάμε¬ 
τρο. 

Τα βαρέλια που είναι εφοδιασμένα από πιο φαρδιές οπές 
θεωρούνται σαν να είναι του τύπου με επάνω έρος κινητό 
(ΙΒ2). 1 

γ) Βαρέλιά από αλουμίνιο ΙΒ1. 

Οι ενώσεις των βάσεων εάν υπάρχουν πρέπει να έχουν ενι- 
σχυθεί αρκετά για να εξασφαλιστεί η προστασία των. 

Οι ενώσεις του κρίκου και των βάσεων αν υπάρχουν πρέ¬ 
πει να συγκολλούνται. 

Η κλειδαριά πρέπει να είναι του τύπου συρματώδους, για 
να μπορέσει.να εξασφαλιστεί από το συρματώδες σύστημα ή 
άλλο τύπο εξ ίσου αποτελεσματικό. 


Οι κλειδαριές πρέπει να αποτελούνται από μία ένωση (στε¬ 
γανή γαρνιτούρα) εκτός αν μία κωνική συρματοποίηση εξα- 

3520 σφαλίζει συγκριτητέα στεγανότητα. 

δ) Βαρέλια από αλουμίνιο ΙΒ2. 

Ο κρίκος του βαρελιού πρέπει να είναι χωρίς ένωση, ήτοι 
να έχει ένωση συγκολλημένη. 

Τα συστήματα του κλεισίματος πρέπει να έχουν κατα¬ 
σκευαστεί έτσι ώστε να παραμένουν καλώς κλειστά και να 
παραμένουν στεγανά. 

Τα βαρέλια υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

Τα επάνω κινητά τμήματα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί 
από ενώσεις ή άλλα στοιχεία στεγανότητος. 
ε) Μεγίστη περιεκτικότης βαρελιών 450 λίτρα, 
ζ) Μεγίστη καθαρή μάζα 400 Χγ. 

Μπιντόνια από ατσάλι. 

3Α1 Με επάνω τμήμα μη κινητό 
3Α2 Με επάνω τμήμα κινητό. 

α) Ο κρίκος και οι βάσεις πρέπει να έχουν κατασκευαστεί 
από ατσάλινη λαμαρίνα ενός κατάλληλου τύπου και επαρ¬ 
κούς πάχους λόγω του περιεχομένου του μπιντονιού και για 
την χρήση για την οποία προορίζονται. 

β) Το χείλος όλων των μπιντονιών πρέπει να έχουν σφη¬ 
νωθεί μηχανικά ή συγκολληθεί. 

Οι ενώσεις του κρίκου των μπιντονιών που προορίζονται 
για την μεταφορά 40 λίτρων ρευστού πρέπει να έχουν συ¬ 
γκολληθεί. 

Οι ενώσεις του κρίκου των μπιντονιών που προορίζονται 
για την μεταφορά 40 λίτρων ή λιγώτερο πρέπει να έχουν 
σφηνωθεί μηχανικά ή συγκολληθεί. 

γ) Οι οπές των μπιντονιών 3Α1 δεν πρέπει να είναι μεγα¬ 
λύτερες σε διάμετρο πάνω από 7 εκατοστά. 

Τα μπιντόνια που έχουν μεγαλύτερες οπές θεωρούνται ως 
του τύπου με επάνω τμήμα κινητό (3Α2). 

δ) Η κλειδαριά πρέπει να είναι του τύπου συρματοποιημέ- 
νου δηλαδή να μπορεί να έχει εξασφαλιστεί από συρματοποι- 
ημένο σύστημα, ή άλλο τύπο εξ ίσου αποτελεσματικό, 
ε) Μεγίστη περιεκτικότης των μπιντονιών. 60 Λίτρα, 
ζ) Μέγιστη καθαρή μάζα 120 Χγ. 

Βαρέλια από κόντρα-πλακέ. 

1ϋ 

α) Το ξύλο που χρησιμοποιείται, έχει ξεραθεί καλώς, 
εμπορικά απαλλαγμένο από υγρασία και καθαρό από ελάτ¬ 
τωμα της φύσης που εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του 
βαρελιού για την προβλεπόμενη χρήση. 

Αν χρησιμοποιείται άλλο από το κόντρα-πλακέ υλικό για 
την κατασκευή των βάσεων, πρέπει να έχει την ίδια ποιότητα 

3521 με εκείνη του κόντρα-πλακέ. 

β) Το κόντρα πλακέ που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 2 πτυχές για τον κρίκο και τουλάχιστον 3 πτυ¬ 
χές για τις βάσεις. Οι πτυχές πρέπει να σταυρώνονται στην 
κατεύθυνση των νερών και να έχουν κολληθεί γερά με κόλλα 
. που αντέχει στο νερό. 

γ) Ο κρίκος και οι βάσεις πρέπει να έχουν κατασκευαστεί 
σύμφωνα με την περιεκτικότητα του βαρελιού και της χρή¬ 
σης για την οποία προορίζονται. 

δ) Για να αποφευχθεί η διαρροή του περιεχομένου από τα 
ενδιάμεσα διαστήματα (αρμούς) τα καλύμματα θα έχουν 
επενδυθεί από χαρτί ΚΚΑΑΓΤ ή άλλο ανάλογο υλικό που 
πρέπει να στερεοποιείται γερά στο κάλυμμα και να επεκταθεί 
«π’ έξω σε όλη την περιφέρεια. 

ε) Μεγίστη περιεκτικότης των βαρελιών 250 λίτρα, 
ζ) Μέγιστη καθαρή μάζα 400 Κγ. 

Βαρέλια από φυσικό ξύλο. 

201 Με οπή και κλείσιμο. 

202 Με επάνω τμήμα κινητό. 

α) Το χρησιμοποιούμενο ξύλο πρέπει να έχει καλή ποιό¬ 
τητα με ίσες ίνες να έχει αποξηρανθεί καλώς, απηλλαγμένο 
από κόμβους και φλοιούς από μούχλα και κόμβους ή άλλα 
ελαττώματα των οποίων η φύση εμποδίζει την απότελεσμα- 
τικότητα του βαρελιού για την προβλεπόμενη χρήση. 


3522 


3523 


3524 
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β) Ο κρίκος και οι βάσεις πρέπει να έχουν κατασκευαστεί 
σύμφωνα με την περιεκτικότητα του βαρελιού και την χρήση 
για την οποία προορίζεται. 

γ) Οι δούγες και οι βάσεις πρέπει να έχουν πριονιστεί ή 
ανασχισθεί προς την κατεύθυνση του ξύλου ώστε κανένας 
ετήσιος κόμβος να μην επεκταθεί πλέον από το 1/2 του πά¬ 
χους της δούγας ή της βάσης. 

δ) Τα στεφάνια του βαρελιού πρέπει να είναι από ατσάλι ή 
σίδηρο και καλής ποιότητος. Για τα βαρέλια που το άνω 
τμήμα τους είναι κινητό 202 εγκρίνονται και στεφάνια από 
κατάλληλο σκληρό ξύλο. 

ε) Βαρέλια από φυσικό ξύλο 201. 

Η διάμετρος της λωρίδας δεν πρέπει να εξέχει στο μισό του 
φάρδους της δούγας όπου τοποθετείται η οπή κλεισίμα¬ 
τος. 

ζ) Βαρέλια από φυσικό ξύλο 2(12. 

Οι βάσεις πρέπει να εφαρμόζουν καλά στις υποδοχές, 
θ) Μεγίστη περιεκτικότης βαρελιών 250 λίτρα, 
ι) Μεγίστη καθαρή μάζα 400 χγ. 

Βαρέλια από χαρτόνι. 3525 

ΙΟ 

α) Ο κρίκος του βαρελιού πρέπει να έχει κατασκευαστεί με 
πολλαπλές πτυχές από παχύ χαρτί ή χαρτόνι (μη κυματώ¬ 
δες) που έχουν κολληθεί ή ελασματοποιηθεί γερά και μπορεί 
να αποτελείται από μερικά στρώματα ασφάλτου παραφινο- 
ποιημένου χαρτιού ΚΚΑΓΤ μεταλλικό φύλλο, πλαστικό 
κ.λπ. 

β) Οι βάσεις πρέπει να είναι από φυσικό ξύλο, χαρτόνι, μέ¬ 
ταλλο κόντρα-πλακέ ή πλαστικό που μπορούν να έχουν επεν¬ 
δυθεί με 1 ή πολλαπλά στρώματα προστασίας από άσφαλτο, 
παραφινοποιημένο χαρτί ΚΚΑΓΤ μεταλλικό φύλλο, πλα¬ 
στικό κ.λπ. 

γ) Ο κρίκος του βαρελιού οι βάσεις και οι ενώσεις του πρέ¬ 
πει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το περιεχόμενο του 
βαρελιού και με τη χρήση για την οποία προορίζεται. 

δ) Η συναρμολογούμενη συσκευασία πρέπει να είναι αρ¬ 
κετά ανθεκτική στο νερό για να μην υπάρχει αποκόλληση 
των στρωμάτων υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς, 
ε) Μεγίστη περιεκτικότης του βαρελιού 450 ΛΙΤΡΑ, 
ζ) Μεγίστη καθαρή μάζα 400 Χγ. 

Βαρέλια και μπιντόνια από πλαστικό. 3526 

1Η1 Βαρέλια με πάνω τμήμα μη κινητό. 

1Η2 Βαρέλια με άνω τμήμα κινητό. 

3Η1 Μπιντόνια με άνω τμήμα μη κινητό. 

3Η2 Μπιντόνια με άνω τμήμα κινητό, 
α) Οι συσκευασίες πρέπει να μπορέσουν να ανθέξουν στις 
φυσικές (ειδικά μηχανικές και θερμικές) και χημικές αναζη¬ 
τήσεις σχετικές με τη μεταφορά και να παραμείνουν στεγανά. 

Πρέπει να μπορέσουν να αντέξουν στα επικίνδυνα υλικά και 
στις αναθυμιάσεις των. Πρέπει επίσης να μπορέσουν να αντέ¬ 
ξουν κατά το απαιτούμενο μέτρο στην παλαίωση και στις 
υπεριώδεις ακτίνες. Οι συσκευασίες πρέπει να προσφέρονται 
για σίγουρη μεταχείριση. 

β) Η επιτρεπόμενη χρήση των συσκευασιών για τη μετα¬ 
φορά επικίνδυνων φορτίων είναι πέντε χρόνια από την κατα¬ 
σκευή των, εφόσον οι συνθήκες της μεταφοράς των διαφόρων 
κλάσεων δεν προβλέπουν συντομότερη διάρκεια χρήσης. 

γ) Εάν χρειάζεται προστασία για τις υπεριώδεις ακτίνες, 
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με ενσωμάτωση μαύρου του 
άνθρακα ή άλλων κατάλληλων χρωστικών ή αντενεργών. 

Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να είναι συμβιβάσιμα με το πε¬ 
ριεχόμενο και πρέπει να διατηρούν την αποτελεσματικότητά 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης της συσκευασίας. 

■ Σε περίπτωση χρήσης μαύρου του άνθρακα - χρωστικών 
ή αντενεργικών - που διαφέρουν από εκείνα που χρησιμο¬ 
ποιούνται για την κατασκευή του τύπου δοκιμασίας της κα¬ 
τασκευής, μπορούμε να μην ξανακάνομε τις δοκιμασίες αν η 
περιεκτικότης σε μαύρο του άνθρακος δεν υπερβαίνει τα 2% 
σε μάζα ή αν η περιεκτικότης σε χρωστικά δεν υπερβαίνει τα 
3% σε μάζα. 

Η περιεκτικότης σε αντενεργά υπεριωδών ακτινών δεν 
έχει όρια. 


δ) Τα προσθετικά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκο¬ 
πούς από την προστασία από υπεριώδεις ακτίνες μπορούν να 
εισέλθουν στην σύνθεση της πλαστικής ύλης εφόσον δεν αλ¬ 
λοιώνουν τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του υλικού συ¬ 
σκευασίας. 

Σε τοιαύτη περίπτωση η υποχρέωση να επαναληφθούν οι 
δοκιμασίες μπορεί να εξαφανιστεί. 

3. Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλι¬ 
στεί ότι η χρησιμοποιηθείσα ύλη για την κατασκευή της συ¬ 
σκευασίας είναι συμβιβάσιμη με τα εμπορεύματα που οι συ¬ 
σκευασίες προορίζονται να περιέχουν (βλ. περιθ. 3551(5). 

Ζ) Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται από κατάλ¬ 
ληλο πλαστικό υλικό που η προέλευση και ειδικά τα στοιχεία 
είναι γνωστά. Η κατασκευή των πρέπει να αρμόζει τέλεια στα 
πλαστικά υλικά και να ανταποκριθεϊ στην ανάπτυξη της τε¬ 
χνικής. Για τις καινούργιες συσκευασίες δεν μπορούμε να 
χρησιμοποιούμε χρησιμοποιημένα υλικά, διαφορετικά από 
τα υπόλοιπα της παραγωγής που προέρχονται από την ίδια 
σειρά. 

θ) Το πάχος του τοιχώματος πρέπει να είναι σε κάθε ση¬ 
μείο της συσκευασίας ανάλογο στην περιεκτικότητά του και 
στη χρήση για την οποία προορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη 
μας τις συνθήκες στις οποίες μπορεί να εκτίθεται κάθε ση¬ 
μείο. 

ι) Οι οπές γεμίσματος, αδειάσματος και εξαερισμού στον 
κρίκο ή στις βάσεις των βαρελιών με άνω τμήμα μη κινητό 
(1Η1) και των μπιντονιών με άνω τμήμα μη κινητό (3Η1) 
δεν πρέπει να έχουν διάμετρο άνω των 7 εκατοστών. 

Τα βαρέλια και τα μπιντόνια που έχουν μεγαλύτερες οπές 
θεωρούνται ως του τύπου με κινητό άνω τμήμα (1Η2, 3Η2). 

4. Τα βαρέλια με επάνω κινητό τμήμα (1Η2) και τα μπι¬ 

ντόνια (3Η2) άνω κινητό τμήμα που χρησιμοποιούνται για 
στερεά υλικά πρέπει να παραμένουν σε κάθε σημείο στεγανά 
σχετικά με το υλικό γεμίσματος. „ . 

Τα συστήματα κλεισίματος των βαρελιών και μπιντονιών 
με όινω τμήμα κινητό .πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε 
να παραμένουν καλά κλειστά και στεγανά υπό κανονικές συν¬ 
θήκες μεταφοράς. 

Τα άνω κινητά τμήματα πρέπει να εφοδιάζονται με ενώ¬ 
σεις ατεγανότητος εκτός εάν από την φύση και κατασκευή 
των το βαρέλι ή το μπιντόνι είναι στεγανό ακόμη όταν το άνω 
κινητό τμήμα στερεοποιείται σωστά. 

κ) Η μεγίστη επιτρεπομένη διαπερατότης (ΡΕΚΜΕΑ- 
ΤΙΟΝ) για τα εύφλεκτα ρευστά είναι βίθθβΤ μ ε 23°€. 
Βλέπε περιθ. 3556. 


Β-47/ΙΙ/100-105 

λ) Μεγίστη περιεκτικότης των βαρελιών και μπιντο- 
νιών 

1Η1 και 1Η2 450 Λίτρα. 

3Η1 και 3Η2 60 λίτρα, 
μ) Μεγίστη καθαρή μάζα 
1Η1 και 1Η2 400 χγ. 

3Η1 και 3Η2 120 χγ. 

Κιβώτια από φυσικό ξύλο. 3527 

401 - κοινά. 

402 - Με σταγανά στα κονιορτώδη υλ. τοιχώματα. 

Σημείωση. Για τα κιβώτια από κόντρα πλακέ, βλέπε 

3528, για τα κιβώτια από ανακατασκευή ξύλου βλέπε περ. 

3529. 

α. Το ξύλο που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει καλά απο- 
ξηρανθεί από εμπορική άποψη, απαλλαγμένο από υγρασία 
και καθαρό από ελαττώματα που τυχόν μειώνουν την ανθε- 
κτικότητα έκαστου συστατικού στοιχείου του κιβωτίου. Η 
ανθεκτικότητα του χρησιμοποιημένου υλικού και ο τρόπος 
κατασκευής πρέπει να έχουν προσαρμοστεί στην περιεκτικό¬ 
τητα του κιβωτίου και στη χρήση για την οποία προορίζεται. 


1238 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Το άνω μέρος και η βάση μπορούν να είναι από ανακατα¬ 
σκευασμένο ξύλο, ανθεκτικό στο νερό, όπως σκληρή σανίδα, 
σανίδα από μικρότερα στοιχεία ή άλλο κατάλληλο τύπο. 

β. Κιβώτια από σανίδες στεγανές στα κονιορτώδη 402. 

Κάθε συστατικό στοιχείο του κιβωτίου πρέπει να είναι μο¬ 
νοκόμματο ή ανάλογο. Τα στοιχεία θεωρούνται ως ανάλογα 
σε μονοκόμματα στοιχεία όταν συναρμολογούνται από συ¬ 
γκόλληση, σύμφωνα με μία από τις εξής μεθόδους. 

Συναρμολόγηση ΓΙΝΠΕΗΜΑΝΝ (με ουρά χελιδονιού) με 
ρέλι και γλωσσίτσα, με ημι-ξύλο ή πλακέ ένωση, με τουλάχι¬ 
στον δύο κυματώδη συνδετικά ελάσματα από μέταλο σε κάθε 
ένωση. 

γ. Μέγιστη καθαρή μάζα 400 χγ. 

Κιβώτιο από κόντρα πλακέ. 

4ϋ. 

α. Το χρησιμοποιημένο κόντρα πλακέ πρέπει να έχει του¬ 
λάχιστον 3 πτυχές. 

Πρέπει να αποτελείται από φύλλα που έχουν αποξηρανθεί 
καλώς και που έχουν γίνει διά ξετυλίγματος, αποκοπής τε¬ 
μαχισμού ή πριονίσματος, από εμπορική άποψη απαλλαγ¬ 
μένα από υγρασία και από ελαττώματα της φύσης να ελατ¬ 
τώσει τη δυνατότητα του κιβωτίου. 

Όλες οι πτυχές πρέπει να κολλούνται με κόλλα που αντέ¬ 
χει στο νερό. Άλλα κατάλληλα υλικά μπορούν να χρησιμο¬ 
ποιηθούν με κόντρα πλακέ για την κατασκευή των κιβωτίων. 
Οι σανίδες των κιβωτίων πρέπει να έχουν καρφωθεί γερά ή 
να έχουν στερεοποιηθεί στα πλευρά των γωνιών ή στις άκρες 
ή να έχουν συναρμολογηθεί με άλλα συστήματα εξ ίσου κα¬ 
τάλληλα. 

β. Μεγίστη καθαρή μάζα. 

Κιβώτια από ανακατασκευασμένο ξύλο. 

4Γ 

α. Τα τοιχώματα των κιβωτίων πρέπει να είναι από ανα¬ 
κατασκευασμένο ξύλο που να αντέχει στο νερό, όπως οι σκλη¬ 
ρές σανίδες από σωματίδια ή άλλο κατάλληλο τύπο. Η ανθε- 
κτικότης του χρησιμοποιημένου υλικού και ο τρόπος κατα¬ 
σκευής, πρέπει να εφαρμόζονται στην περιεκτικότητα του κι¬ 
βωτίου και στη χρήση για την οποία προορίζεται. 

β. Τα άλλα τμήματα του κιβωτίου μπορούν να συνίστα- 
νται από άλλα κατάλληλα υλικά. 

γ. Τα κιβώτια πρέπει να συναρμολογούνται γερά με κα¬ 
τάλληλα συστήματα. 

δ. Μεγίστη καθαρή μάζα. 400 χγ. 

40 

α. Ένα συμπαγές χαρτόνι ή κυματώδες χαρτόνι 
«ντουμπλ-φας» (με ένα ή περισσότερα στρώματα) καλής 
ποιότητος, εφαρμοσμένο στη χωρητικότητα και στη χρήση 
για την οποία προορίζεται πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Η ανθε- 
κτικότης στο νερό της εξωτερικής επιφάνειας πρέπει να είναι 
τοιαύτη ώστε η αύξηση της μετρημένης μάζας κατά τη δοκι¬ 
μασία καθορισμού της απορρόφησης νερού, διάρκειας 30 λε¬ 
πτών, κατά τη μέθοδο του ΟΟΒΒ, να μην είναι ανώτερη από 
155 γρ/μ 2 (σύμφωνα με τον κανόνα 150 535-1976). 

Το χαρτόνι πρέπει να έχει την κατάλληλη ιδιότητα να λο¬ 
γίζεται χωρίς να σπάει. Το χαρτόνι πρέπει να έχει κοπεί να 
έχει λυγίσει χωρίς σκίσιμο και να συναρμολογείται χωρίς 
ρίγματα, χωρίς να έχει σπάσει στην επιφάνεια ή με υπερβο¬ 
λική ευκαμψία. Οι ραβδώσεις πρέπει να έχουν κολληθεί γερά 
στα φύλλα επικαλύψεως. 

β. Οι κεφαλές των κιβωτίων μπορούν να έχουν ξύλινο 
πλαίσιο ή ολόκληρο ξύλο. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενισχύσεις από ξύλινους ρά¬ 
βδους. 

γ. Οι ενώσεις των κιβωτίων πρέπει να είναι γομμαρισμέ- 
νες με λωρίδα κολλημένη ή καρφιτσωμένη. 

Οι ενώσεις με πόδι πρέπει να παρουσιάζουν κατάλληλη 
επικάλυψη. 

Όταν το κλείσιμο γίνεται με κόλλα ή με γομαρισμένη λω¬ 
ρίδα η κόλλα πρέπει να είναι ανθεκτική στο νερό. 

Οι διαστάσεις του κιβωτίου πρέπει να έχουν εφαρμοστεί 
στο περιθώριο. 

δ. Μέγιστη καθαρή μάζα 400 χγ. 

Κιβώτια από πλαστικό 


4Η1 κιβώτια από διασταλλόμενο πλαστικό 

4Η2 Κιβώτια από' σκληρό πλαστικό. 

α. Το’ κιβώτιο πρέπει να είναι από κατάλληλο πλαστικό 
και να έχει σκληρότητα εφαρμοσμένη στην περιεκτικότητα 
και στη χρήση για την οποία προορίζεται. Πρέπει να έχει αρ¬ 
κετή ανθεκτικότητα, στην παλαίωση και στην (αλλοίωση που 
προκαλείται είτε από το μεταφερθέν υλικό είτε από υπεριώ¬ 
δεις ακτίνες. 

Β. Ένα κιβώτιο από διασταλμένο πλαστικό πρέπει να συ¬ 
μπεριλαμβάνει δύο τμήματα από χυτό διασταλμένο πλα¬ 
στικό, ένα κάτω τμήμα περιλαμβάνοντας κυψέλες για τις 
εσωτερικές αυσκευασίες και ένα άνω τμήμα που καλύπτει το 
κάτω τμήμα και που εφαρμόζεται μέσα σ’ αυτό. 

3528 Τα άνω και κάτω τμήματα πρέπει να έχουν κατασκευα¬ 
στεί έτσι ώστε να ενσωματώνονται οι εσωτερικές αυσκευασίες 
χωρίς επί πλέον σύστημα. Για πώματα των εσωτερικών συ- 
σκευασιών δεν πρέπει να έλθουν σε επαφή με την εσωτερική 
επιφάνεια του άνω τμήματος του κιβωτίου. 

γ. Για την αποστολή, τα κιβώτια από διεσταλμένο πλα¬ 
στικό πρέπει να κλείνονται με αυτοκόλλητη ταινία που είναι 
ανθεκτική στην έλξη για να εμποδίσουμε να ανοίξει το κιβώ¬ 
τιο. Η αυτοκόλλτη ταινία πρέπει να είναι ανθεκτική στις κα¬ 
κοκαιρίες και η κόλλα της πρέπει να είναι συμβιβασμένη με 
το διεσταλμένο πλαστικό του κιβωτίου. 

Άλλα συστήματα κλεισίματος μπορούν να χρησιμοποιη¬ 
θούν εφ" όσον έχουν εξ ίσου αποτελεσματικότητα. 

δ. Για τα κιβώτια από σκληρό πλαστικό η προστασία κατά 
τις υπεριώδεις ακτίνες αν χρειάζεται πρέπει να γίνεται πρό¬ 
σθεση του μαύρου του άνθρακα ή άλλου χρωστικού ή καταλ¬ 
λήλων αντενεργών. 

3529 Τα προσθετικά αυτά πρέπει να είναι συμβιβάσιμα με το 
περιεχόμενο και πρέπει να κρατάνε την αποτελεσματικότητά 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του κιβωτίου. 

Αν γίνεται χρήση του μαύρου άνθρακα, χρωστικών ή 
αντενεργών που διαφέρουν απ’ αυτά που χρησιμοποιούνται 
για την κατασκευή του τύπου της δοκιμασμένης κατασκευής, 
η υποχρέωση να γίνουν καινούργιες δοκιμασίες παύσει, αν η 
περιεκτικότητα σε μαύρο του άνθρακα δεν υπερβαίνει το 2% 
σε μάζα ή αν η περιεκτικότητα σε χρωστικό δεν υπερβαίνει το 
3% σε μάζα. 

Η περιεκτικότης σε αντενεργείς υπεριώδεις ακτίνες δεν 
έχει οριοθετηθεί. 

ε) Τα κιβώτια από σκληρό πλαστικό πρέπει να έχουν συ- 

3530 στήματα κλεισίματος κατασκευασμένα από κατάλληλο 
υλικό, αρκετά γερό και η κατασκευή των πρέπει να είναι έτσι 
ώστε να αποκλείει κάθε απρόβλεπτο άνοιγμα. 

ζ) Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς 
εκτός της προστασίας εκ των υπεριωδών ακτινών, μπορούν 
να συμπεριληφθούν στη σύνθεση του πλαστικού των κιβω¬ 
τίων (4Η1 και 4Η2) εφ’ όσον δεν αλλοιώσουν τις φυσικές και 
χημικές ιδιότητες του υλικού συσκευασίας. Σε τοιαύτη περί- 
■ πτώση η υποχρέωση να προβούμε σε νέες δοκιμασίες μπορεί 
να εξαφανιστεί. 

η) Μεγίστη καθαρή μάζα 4Η1 60 χγ. 

4Η2 400 χγ. 

Κιβώτια από ατσάλι ή από αλουμίνιο. 

4Α1 από ατσάλι. 

4Α2 από ατσάλι με εσωτερική επένδυση. 

4Β1 από αλουμίνιο 

4Β2 από αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση. 

α. Η σκληρότης «ανθεκτικότητα» και η κατασκευή του κι¬ 
βωτίου πρέπει να είναι ανάλογες με την περιεκτικότητά του 
και στη χρήση για την οποία προορίζεται. -· 

β. Τα κιβώτια 4Α2 και 4Β2 πρέπει να έχουν εσωτερική 
επένδυση από χαρτόνι ή από φόδρα επένδυσης, ανάλογα με 
την περίπτωση ή πρέπει να έχουν πρόβλεψη με κατάλληλη 
εσωτερική επένδυση. 

Αν η επένδυση είναι μεταλλική με διπλό κάρφωμα, πρέπει 
να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί η εισαγωγή υλικών στα 
ενδιάμεσα των ενώσεων. 

γ. Οι κλειδαριές μπορούν να είναι από κάθε κατάλληλο 
τύπο. Πρέπει να παραμένουν κλειστά καλά υπό κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς. 

3531 δ. Μεγίστη καθαρή μάζα 400 χγ. 


3532 
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Σάκκοι υφασμάτινοι. 3533 

. 51,1 Χωρίς φόδρα ή εσωτερική επένδυση. 

51,2 Μη κοσκινώδεις 
513 Ανθεκτικοί στο νερό. 

α) Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν 
καλή ποιότητα. 

Η ανθεκτικότητα του υφάσματος και η κατασκευή του 
σάκκου πρέπει να είναι ανάλογη στην περιεκτικότητα του 
σάκκου και της χρήσης για την οποία προορίζεται, 
β) Μη κοσκινώδεις σάκκοι. 512. 

Οι σάκκοι πρέπει να έχουν στεγανότητα στα κονιορτώδη 
δια π.χ. 

- ένα χαρτί κολλημένο στην εσωτερική επιφάνεια του σάκ¬ 
κου με μία κόλλα που αντέχει στο νερό όπως η άσφαλτος. 

- με μια ταινία πλαστική κολλημένη στην εσωτερική επι¬ 
φάνεια του σάκκου. 

- με μία ή πολλαπλές εσωτερικές φόδρες από χαρτί ή 
πλαστικό. 

γ) Σάκκος που αντέχει στο νερό 513. 

Ο σάκκος πρέπει να έχει γίνει αδιάβροχος ώστε να απο¬ 
φευχθεί κάθε εισαγωγή υγρασίας π.χ. 

- με εσωτερικές ξεχωριστές φόδρες από χαρτί ανθεκτικό 
στο νερό π.χ. χαρτί ΚΚΑΡΤ παραφινοποιημένο ή ασφαλτο- 
ποιημένο χαρτί ή χαρτί ΚΚΑΡΤ επικαλλυμένο με πλαστικό. 

- με πλαστική ταινία που έχει κολληθεί στην εσωτερική 
επιφάνεια του σάκκου. 

- μία ή περισσότερες εσωτερικές φόδρες από πλαστικό, 
δ) Μεγίστη καθαρή μάζα. 

3534 Σάκκοι από πλαστικό ύφασμα. 

5Η1 Χωρίς φόδρα ή εσωτερική επένδυση. 

5Η2 Μη κοσκινώδεις. 

5Η3 Ανθεκτικοί στο νερό. 

α) Οι σάκκοι πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από ταινίες ή 
μονο-νήματα από κατάλληλο πλαστικό που να έχουν τραβη¬ 
χτεί με έλξη. 

Η ανθεκτικότητα του χρησιμοποιημένου υλικού και η κα¬ 
τασκευή του σάκκου πρέπει να είναι ανάλογες στην περιεκτι¬ 
κότητα του σάκκου και της χρήσης στην οποία προορίζεται. 

β) Οι σάκκοι μπορούν να έχουν προβλεφθεί από εσωτερική 
επένδυση από πλαστική ταινία ή από λεπτή εσωτερική επέν¬ 
δυση από πλαστικό. 

γ) Αν το φύλλο υφάσματος που χρησιμοποιείται είναι επί¬ 
πεδο, οι σάκκοι πρέπει να κατασκευάζονται με ραφή ή άλλο 
μέσο που να εξασφαλίζει το κλείσιμο της βάσης και τη μία 
πλευρά. Αν το ύφασμα είναι σωληνοειδές η βάση της τσάντας 
πρέπει να κλεϊνεται με ραφή ή με ύφανση ή με άλλο τύπο 
κλεισίματος που προσφέρει τέτοια ανθεκτικότητα. 
δ) Μη κοσκινώδεις σάκκοι 5Η2. 

Η τσάντα πρέπει να έχει γίνει στεγανή στα κονιορτώδη δια 
π.χ. ενός πλαστικού χάρτου ή ταινίας κολλημένης στην εσω¬ 
τερική επιφάνεια του σάκκου. 

- με μία ή περισσότερες ξεχωριστές εσωτερικές φόδρες 
από χαρτί ή πλαστικό. 

ε) Σάκκους που αντέχουν στο νερό 5Η3. 

Ο σάκκος πρέπει να έχει γίνει στεγανός ώστε να αποφευ¬ 
χθεί κάθε είσοδος υγρασίας με π.χ. 

- εσωτερικές ξεχωριστές φόδρες από χαρτί που αντέχει 
στο νερό (π.χ. χαρτί ΚΚΑΓΤ) παραφινοποιημένο - διπλό 
ασφαλτοποιημένο ή επενδεδυμένο με πλαστικό). 

- με πλαστική ταινία κολλημένη στην εσωτερική ή εξωτε¬ 
ρική επιφάνεια του σάκκου. 

- με μία ή περισσότερες εσωτερικές φόδρες από πλαστικό, 
ζ) Μεγίστη καθαρή μάζα 50 χγ. 

Σάκκοι από πλαστική ταινία. 3535 

5Η4 

α) Οι σάκκοι πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από κατάλ¬ 
ληλο πλαστικό. Η ανθεκτικότητα του χρησιμοποιούμενου 
υλικού και η κατασκευή του σάκκου πρέπει να είναι ανάλογη 
με την περιεκτικότητα του σάκκου και της χρήσης στην 
οποία προορίζεται. 

Οι ενώσεις πρέπει να αντέχουν στις πιέσεις και στις συ¬ 


γκρούσεις που μπορεί να υποστεί η τσάντα υπό κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς. 

β) Μεγίστη καθαρή μάζα 50 χγ. 

Σάκκοι από χαρτί. 3536 

5Μ1 Πολύπτυχοι 

5Μ2 Πολύπτυχοι ανθεκτικοί στο νερό. 

α) Οι σάκκοι πρέπει να κατασκευάζονται από κατάλληλο 
χαρτί ΚΚΑΓΤ ή από ανάλογο χαρτί συνιστώμενο από τουλά¬ 
χιστον 3 πτυχές. 

Η ανθεκτικότητα του χάρτου και η κατασκευή του σάκκου 
πρέπει να είναι ανάλογες με την περιεκτικότητα του σάκκου 
και της χρήσης για την οποία προορίζεται. 

Οι ενώσεις και οι κλειδαριές πρέπει να είναι στεγανές στα 
κονιορτώδη. 

β) Σάκκοι από χαρτί 5Μ2. 

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί χαρτί που αντέχει στο νερό για 
τις εξωτερικές πτυχές ή για εκείνον που θα έλθει σε επαφή με 
αυτόν. Αν υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης του περιεχομένου με 
την υγρασία ή αν το περιεχόμενο συσκευάζεται σε υγρή κατά¬ 
σταση, η εσωτερική πτυχή θα πρέπει επίσης να αντέχει στο 
νερό. 

Οι ενώσεις της πλευράς όπως και οι άνω και κάτω κλειδα¬ 
ριές πρέπει να είναι στεγανές στα κονιορτώδη και ανθεκτικές 
στο νερό. 

γ) Μεγίστη καθαρή μάζα 50 Χγ. 

Σύνθετες συσκευασϊες (πλαστικό υλικό). 3537 

6ΗΑ1 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από ατσάλι. 

6ΗΑ2 Πλαστικό δοχείο με εξωτερική διχτυωτή συσκευα- 
σία ή εξωτερικό ατσάλινο κιβώτιο. 

6ΗΒ1 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από αλουμί¬ 
νιο. 

6ΗΒ2 Πλαστικό δοχείο με εξωτερική δικτυωτή συσκευα- 
σία ή εξωτερικό αλουμίνιο κιβώτιο. 

6Η0 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο., 

6Ηϋ1 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα 
πλακέ. 

6Ηϋ2 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από κόντρα 
πλακέ. 

6Η01 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από χαρτόνι. 

6Η02 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από χαρ¬ 
τόνι. 

6ΗΗ Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από πλα¬ 
στικό. 

α. Εσωτερικό δοχείο. 

(1) Το εσωτερικό πλαστικό δοχείο πρέπει να πληρεί τις 
διατάξεις του περιθωρίου 3526 α και γ μέχρι θ. 

(2) Το εσωτερικό πλαστικό δοχείο πρέπει να εφαρμόζεται 
χωρίς συμπληρωματικό σύστημα, στην εξωτερική συσκευα- 
σία που δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει ανωμαλίες (εξοχές) 
που μπορούν να προκαλούν αποξύσεις του πλαστικού. 

(3) Μεγίστη περιεκτικότης ' του εσωτερικού δοχείου 
6ΗΑ1, 6ΗΒ1, 6Ηϋ1, 6Η01, 6ΗΗ 250 λίτρα. 

6ΗΑ2, 6ΗΒ2, 6Η0, 6Ηϋ2, 6Η02 60 λίτρα. 

(4) Μεγίστη καθαρή μάζα. 

6ΗΑ1, 6ΗΒ1, 6Ηϋ1, 6Η01, 6ΗΗ 400 χγ. 

6ΗΑ2, 6ΗΒ2, 6Η0, 6Ηϋ2, 6Η02 75 χγ. 

Β. Εξωτερική συσκευασία 

(1) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό ατσάλινο ή από αλουμί¬ 
νιο βαρέλι 6ΗΑ1 ή 6ΗΒ1. 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνετάι ανά¬ 
λογα με την περίπτωση στα χαρακτηριστικά της κατασκευής 
που αναφέρονται στο περιθώριο 3520 α μέχρι ι ή 3521 α) 
μέχρι δ. 

(2) Πλαστικό δοχείο με εξωτερική δικτυωτή συσκευασία ή 
εξωτερικό κιβώτιο από ατσάλι ή αλουμίνιο 6ΗΑ2 ή 6ΗΒ2. 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
χαρακτηριστικά της συσκευασίας που αναφέρεται στο περι¬ 
θώριο 3532. 

(3) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από ξύλο 6Η0. 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα χα¬ 
ρακτηριστικά κατασκευής που αναφέρονται στο περιθώριο. 

(4) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ. 3527 



1240 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6ΗΠΙ Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται 
στα χαρακτηριστικά κατασκευής που αναφέρονται στο περι¬ 
θώριο 3523. 

(5) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από κοντρα¬ 
πλακέ 6Η02. Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρί- 
νεται στα χαρακτηριστικά της κατασκευής που αναφέρονται 
στο περιθώριο 3528. 

(6) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από χαρτόνι 
6Η01. Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται 
στα χαρακτηριστικά της κατασκευής που αναφέρονται στο 
περιθώριο 3525 α μέχρι δ. 

(7) Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από χαρτόνι 
6Η02. Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται 
στα χαρακτηριστικά της κατασκευής που αναφέρονται στο 
περιθώριο 3530. 

α μέχρι γ. . 

8. Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από πλαστικό 
6ΗΗ. Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται 
στα χαρακτηριστικά της κατασκευής που αναφέρονται στο 
περιθώριο 3526 α και γ μέχρι θ. 

Συνδιασμένες συσκευασίες. 

α. Εσωτερικές συσκευασίας. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

- συσκευασίες από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμόλιθο που 
μπορούν να περιέχουν το πολύ 5 λίτρα ρευστά ή 5 χγ στερεά 
υλικά. 

- συσκευασίες από πλαστικό που μπορούν να περιέχουν το 
πολύ 30 λίτρα ρευστά ή 30 χγ στερεά υλικά. 

- συσκευασίες από μέταλλα που μπορούν να περιέχουν το 
πολύ 40 λίτρα ρευστά ή 40 χγ στερεά υλικά. 

- Τσάντες ή σάκκους από χαρτί, ύφασμα ή πλαστικό ή 
πλαστική ταινία που μπορούν να περιέχουν το πολύ 5χγ ρευ¬ 
στά-υλικά σε τσάντες και 5 χγ σε σάκκους. 

- κουτιά χαρτονένια που λυγίζουν και κιβώτια από χαρ- 
τόνι'ή πλαστικό που μπορούν να περιέχουν το πολύ 10 χγ 
στερεά υλικά. 

- Μικρές συσκευασίες άλλου τύπου, όπως σωλήνες που 
μπορούν να περιέχουν το πολύ 1 λίτρο ρευστό ή 1 χγ στερεό 
υλικό. 

β. Εξωτερικές συσκευασίες. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

- εξωτερικές συσκευασίες από ατσάλι ή από αλουμίνιο 
(περιθώριο 3532). 

Κόντρα πλακέ (περιθώριο 3528 φυσικό ξύλο (περιθώριο 
3527) χαρτόνι (περιθώριο 3530) ανακατασκευασμένο ξύλο 
περιθώριο 3529 και πλαστικό περιθώριο 3531. 

Β. Συσκευασίες που μπορούν" να συμφωνούν στα περιθώ¬ 
ρια 3510 (1) ή (2). 

Σύνθετες συσκευασίες (γυαλί πορσελάνη ή ψαμμόλιθος) 3539 

6ΡΑ1 - δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από ατσάλι. 

6ΡΑ2 - δοχείο με εξωτερική δικτυωτή συσκευασία ή εξω¬ 
τερικό ατσάλινο κιβώτιο. 

6ΡΒ1 - δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από αλουμίνιο. 

6ΡΒ2 - δοχείο με εξωτερική δικτυωτή συσκευασία ή εξω¬ 
τερικό κιβώτιο από αλουμίνιο. 

6Ρ€ δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από ξύλο. 

6ΡΠ1 δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ. 

6Ρϋ2 δοχείο με εξωτερικό λύγινο καλάθι. 

6Ρ01 δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από χαρτόνι. 

6Ρ02 δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από χαρτόνι. 

6ΡΗ1 δοχείο με εξωτερική συσκευασία από διασταλμένο 
πλαστικό. 

6ΡΗ2 δοχείο με εξωτερική συσκευασία από σκληρό πλα¬ 
στικό. 

α) Εσωτερικό δοχείο. 

(1) Τα δοχεία πρέπει να έχουν κατάλληλη μορφή (κυλιν¬ 
δρική ή απιοειδή) και να έχουν κατασκευαστεί από υλικό κα¬ 
λής ποιότητος απαλλαγμένο από ελαττώματα που έχουν την 
φύση να ελαττώνουν την αντοχή. 

Τα τοιχώματα πρέπει να είναι σε κάθε σημείο αρκετά πα- 
χέα και απαλλαγμένα από εσωτερικές πιέσεις. 

(2) Συρματοποιημένες κλειδωνιές από πλαστικό πώματα 


από τριμμένο γυαλί ή άλλες κλειδωνιές εξ ίσου αποτελεσμα¬ 
τικές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κλειδωνιές των δο¬ 
χείων. 

Ολα τα τμήματα των κλειδωνιών που θα μπορούσαν να 
έλθουν σ’ επαφή με το περιεχόμενο του δοχείου πρέπει να εί¬ 
ναι ανθεκτικά στη δράση του περιεχομένου. 

Πρέπει να προσέχουμε την συναρμολόγηση των κλειδα¬ 
ριών ώστε να είναι στεγανές και να μπλοκάρονται κατά την 
μεταφορά, για να αποφεύγεται η χαλάρωσή των. 

Αν οι κλειδωνιές με αερισμό χρειάζονται θα πρέπει να είναι 
στεγανές. 

(3) Το δοχείο πρέπει να εφαρμόζεται καλά στην εξωτερική 
συσκευασία μέσω υλικών που μετριάζουν τους κραδασμούς ή 
με απορροφητικά υλικά. 

(4) Μεγίστη περιεκτικότης του δοχείου. 60 λίτρα. 

(5) Μεγίστη καθαρή μάζα 75 Χγ. 

Β. Εξωτερική συσκευασία. 

(1) Δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από ατσάλι 6ΡΑ1. 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
■ χαρακτηριστικά της κατασκευής που αναφέρονται στο περι- 

3528 _ θώριο α μέχρι ι). 

Το κινητό πώμα που χρειάζεται για τον τύπο αυτό συ¬ 
σκευασίας μπορεί να έχει τη μορφή καπακιού. . 

(2) Δοχείο με εξωτερική δικτυωτή συσκευασία ή με εξωτε¬ 
ρικό κιβώτιο από ατσάλι 6ΡΑ2. 

Η εξωτερική. συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
χαρακτηριστικά της κατασκευής που αναφέρονται στο περι¬ 
θώριο 3532 α μέχρι γ. 

Αν τα δοχεία είναι κυλινδρικά και σε κάθετη θέση η εξωτε¬ 
ρική συσκευασία πρέπει να υπερβαίνει σε ύψος άλλωστε και οι 
κλειδωνιές των. 

Αν η εξωτερική συσκευασία σε μορφή εξωτερική δικτυωτή 
συσκευασία περιτυλίγει ένα απιοειδές δοχείο και αν η μορφή 
του προσαρμόζεται σ’ αυτό πρέπει να είναι εφοδιασμένο από 
ένα πώμα προστασίας (καπέλο). 

(3) Δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από αλουμίνιο. 6ΡΒ1. 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

χαρακτηριστικά της κατασκευής που αναφέρονται στο περι¬ 
θώριο 3521 α μέχρι δ. 

4. Δοχείο με εξωτερική δικτυωτή συσκευασία ή εξωτερικό 
κιβώτιο από αλουμίνιο. 6ΡΒ2. 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
χαρακτηριστικά της κατασκευής που αναφέρονται στο περι¬ 
θώριο 3532. 

(5) Δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από ξύλο. 6Ρ0. 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο περιθώριο 3527. 

(6) Δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ. 6Ρϋ1. 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

χαρακτηριστικά της κατασκευής που αναφέρονται στο περι¬ 
θώριο 3523. 

(7) Δοχείο με εξωτερικό λύγινο καλάθι. 6Ρϋ2. 

Τα λύγινα καλάθια πρέπει να κατασκευάζονται κατάλ¬ 
ληλα και από υλικό καλής ποιότητος. Πρέπει να εφοδιάζο¬ 
νται από προστατευτικό πώμα (καπέλλο) ώστε να αποφεύ¬ 
γουμε τη ζημία των δοχείων. 

(8) Δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από χαρτόνι. 6Ρ01. 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

χαρακτηριστικά της κατασκευής που συνιστώνται στο περι¬ 
θώριο 3525 α μέχρι δ). 

9. Δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από χαρτόνι 6Ρ02. 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

χαρακτηριστικά της κατασκευής που αναφέρονται στο περι¬ 
θώριο 3530 α μέχρι γ. 

10. Δοχεία με εξωτερική συσκευασία από διασταλμένο 
πλαστικό ή από σκληρό πλαστικό. 6ΡΗ1 ή 6ΡΗ2. 

Τα υλικά των δύο αυτών εξωτερικών συσκευασιών πρέπει 
να ανταποκρίνονται στις διατάξεις που αναφέρονται στο περι¬ 
θώριο 3531 α μέχρι ζ. Η συσκευασία από σκληρό πλαστικό 
πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο μεγάλης πυκνότητος ή 
από άλλο πλαστικό υλικό που συγκρίνεται με αυτό. 

Το κινητό πώμα που χρειάζεται για τον τύπο αυτό συ¬ 
σκευασίας, μπορεί να έχει τη μορφή καπακιού. 
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Γ. Συσκευασίες σύμφωνες μόνον με το περιθώριο 
3510(2). 

Ελαφρές μεταλλικές συσκευασίες 3540 

ΟΑ1 με άνω τμήμα μη κινητό 

ΟΑ2 με άνω τμήμα κινητό. 

α) Η λαμαρίνα του κρίκου και των βάσεων πρέπει να είναι 
από κατάλληλο ατσάλι. 

Το πάχος της πρέπει να είναι ανάλογο με την περιεκτικό¬ 
τητα των συσκευασιών και με την χρήση στην οποία προορί¬ 
ζεται. 

β) Οι ενώσεις πρέπει να είναι συγκολλημένες και συναρμο- 
λογημένες τουλάχιστον με διπλό καρφίτσωμα ή να πραγμα¬ 
τοποιούνται με ένα σύστημα που εξασφαλίζει ανάλογη 
αντοχή και στεγανότητα. 

γ) Εσωτερικές επενδύσεις όπως γαλβανισμένες κασσιτε- 
ροποιημένες ή βερνικοποιημένες επενδύσεις κ.λπ., πρέπει να 
είναι ανθεκτικές και να κολλάνε σε κάθε σημείο στο ατσάλι 
συμπεριλαμβανομένων και των κλειδαριών. 

δ) Οι οπές γεμίσματος αδειάσματος και εξαερισμού στον 
κρίκο ή στις βάσεις των συσκευασιών με άνω τμήμα μη κι¬ 
νητό (ΟΑ1), δεν πρέπει να εξέχουν τα 7 εκατοστά διάμετρο. 

Οι συσκευασίες που έχουν πιο φαρδιές οπές θεωρούνται κινη¬ 
τού τύπου. ΟΑ2. 

ε) Οι κλειδωνιές των συσκευασιών με άνω τμήμα μη κι¬ 
νητό πρέπει να είναι είτε του τύπου συρματοποιημένου είτε να 
είναι εξασφαλισμένες από ένα συρματοποιημένο σύστηοα ή 
άλλο τύπο εξ ίσου αποτελεσματικό. 

ζ) Μέγιστη περιεκτικότητα των συσκευασιών 40 λίτρα. 

η) Μέγιστη καθαρή μάζα 50 χγ. 

Τμήμα IV Οδηγίες σχετικές με τις δοκιμασίες περί των 
συσκευασιών. 3541 

-3549 

Α' Δοκιμασίες περί των τύπων κατασκευών 

Εκτέλεση και επανάληψη των δοκιμαστών 3550 

1. Ο τύπος κατασκευής κάθε συσκευασίας πρέπει να δοκι¬ 
μαστεί και να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ή από οργανι¬ 
σμό που ορίζεται απ’ αυτή. 

2. Οι δοκιμασίες σύμφωνα με την παράγραφο (1) πρέπει 
να επαναλαμβάνονται μετά από κάθε τροποποίηση του τύπου 
κατασκευής, εκτός εάν ο οργανισμός προβεί στις δοκιμασίες 
για τις οποίες είναι επιφορτισμένος, έδωσε την έγκρισή του 
για τροποποίηση του τύπου κατασκευής. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση μία νέα έγκριση του τύ¬ 
που κατασκευής δεν απαιτείται. 

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να 
αποδειχθεί, με δοκιμασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του παρό¬ 
ντος τμήματος, ότι όλες οι συσκευασίες οι κατασκευασμένες 
σε σειρά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των δοκιμασιών 
στον τύπο κατασκευής. 

4. Ο οργανισμός ο επιφορτισμένος με τη διεξαγωγή των 
δοκιμασιών πρέπει να γράφει τα χρησιμοποιημένα για τη δο¬ 
κιμασία υλικά, .κατά τη διεξαγωγή των δοκιμασιών στα 
υλικά αυτά ή με τη διατήρηση των δειγμάτων ή των στοι¬ 
χείων των υλικών. 

5. Εάν χρειάζεται εσωτερική επένδυση για λόγους ασφα-, 
λείας, πρέπει να διατηρήσει τις προστατευτικές της ιδιότητες 
ακόμα και μετά τις δοκιμασίες. 

Προετοιμασία των συσκευασιών και των δεμάτων για τις 3551 
δοκιμασίες. 

1. Οι δοκιμασίες πρέπει να εκτελούνται επί συσκευασιών 
και δεμάτων που είναι έτοιμες προς αποστολή συμπεριλαμ¬ 
βανομένων και των εσωτερικών συσκευασιών και των συν- 
δυαζομένων. 

Οι εσωτερικές συσκευασίες ή δοχεία ή μοναδικές συσκευα¬ 
σίες πρέπει να γεμίζονται τουλάχιστον για 95% της περιεκτι- 
κότητός τους για τα στερεά υλικά και το 98% για τα ρευστά. 

Τα υλικά που πρέπει να μεταφέρονται στα δέματα μπορούν 
να αντικαθιστούνται από άλλα υλικά εκτός εάν έχουν την 
φύση να δίδουν ψευδή αποτελέσματα των δοκιμαστών. Για 
τα στερεά υλικά αν χρησιμοποιείται άλλο υλικό, πρέπει να 
έχει τις ίδιες ιδιότητες (μάζα σπειρομέτρηση κ.λπ.) με το 
υλικό που θα μεταφερθεί. Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων 
βαρών όπως σάκκων με ψήγματα μολύβδου για να απο- 


κτάμε την απαιτούμενη συνολική μάζα δέματος εφόσον τοπο¬ 
θετούνται έτσι ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέ¬ 
σματα της δοκιμασίας. 

Κατάλληλα μίγματα στερεών κονιορτωδών υλικών όπως 
π.χ. σκόνη πολυαιθυλένιου ή ΡνΟ με πριονίδι λεπτή άμμο 
κ.λπ. μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν υλικά γεμίσματος 
ως αντικατάσταση των υλικών που έχουν με 23 0 μία ιζω- 
δότητα μεγαλύτερη από 2680μμ2/δευτ. 

2. Για τις δοκιμασίες πτώσεως σχετικά με τα ρευστά όταν 
χρησιμοποιείται άλλο υλικό πρέπει να έχει πυκνότητα σχε¬ 
τική και ιωδότητα ανάλογη ως προς το υλικό που θα μετα¬ 
φερθεί. 

Το νερό μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τις δοκιμα¬ 
σίες πτώσεως υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πε¬ 
ριθώριο 3552(4). 

3. Οι συσκευασίες από χαρτί ή χαρτόνι πρέπει να κλιματί¬ 
ζονται πρώτα επί 24 ώρες τουλάχιστον σε ατμόσφαιρα 
έχουσα σχετική υγρασία και θερμοκρασία που ελέγχονται. 

Η επιλογή μεταξύ 3 λύσεων είναι δυνατή. 

Οι συνθήκες που κρίνονται προτιμότερες για τον κλιματι¬ 
σμό αυτό είναι 

23°€ ± 2°0 ± για θερμοκρασία και 50% + 2% για 
την σχετική υγρασία. 

Οι άλλες δύο είναι αντιστοίχους 20°€ ± 2 0 0 και 65% 

± 2% και 27°0 ± 2°0 και 65% ± 2%. 

4. Τα βαρέλια από φυσικό ξύλο με οπή πρέπει να παραμέ¬ 
νουν γεμάτα νερό τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τις δοκιμα¬ 
σίες. 

5. Τα βαρέλια και τα μπιντόνια από πλαστικό σύμφωνα με 
το περιθώριο 3526 και αν χρειαστεί οι σύνθετες κατασκευές 
(πλαστικές) σύμφωνες με το περιθώριο 3537 για να αποδεί¬ 
ξουν την επάρκεια στο χημικό συμβιβασμό με τα ρευστά 
υλικά πρέπει να υποβάλλονται σε αποθήκευση στην επικρα¬ 
τούσα θερμοκρασία επί 6 μήνες, περίοδο κατά την οποία τα 
δείγματα δοκιμασίας θα παραμείνουν γεμάτα εμπορεύματα 
που προορίζονται για μεταφορά. 

Κατά τις πρώτες και τελευταίες 24 ώρες της αποθήκευ¬ 
σης τα δείγματα δοκιμασίας θα τοποθετούνται με την κλει¬ 
δωνιά τους προς τα κάτω. Όμως οι συσκευασίες εφοδιασμέ¬ 
νες με εξαερισμό θα υποβάλλονται σ’ αυτό μόνον για πέντε 
λεπτά κάθε φορά. Μετά την αποθήκευση τα δείγματα δοκι¬ 
μασίας θα πρέπει να υποβάλλονται στις δοκιμασίες που προ- 
βλέπονται στα περιθώρια 3552 με 3556. 

Για τα εσωτερικά δοχεία των σύνθετων συσκευασιών 
(πλαστικά) δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται ο επαρκής συμ¬ 
βιβασμός όταν γνωρίζομε ότι οι ιδιότητες ανθεκτικότητας 
του πλαστικού δεν τροποποιούνται σημαντικά υπό τη δράση 
του υλικού γεμίσματος. 

ΐπο σημαντική τροποποίηση των ιδιοτήτων της ανθεκτι¬ 
κότητας εννοούμε: 

α) Μία σημαντική ευθραυστότητα. 

. β) Μία σημαντική μείωση της ελαστικής πίεσης εκτός εάν 
συνδυάζεται με αύξηση τουλάχιστον ανάλογη με την ελα¬ 
στική επιμήκυνση. 

Σημείωση: Για τα πλαστικά βαρέλια και μπιντόνια και για 
τις πλαστικές σύνθετες συσκευασίες από πολυαιθυλένιο με 
υψηλή μοριακή μάζα βλέπε επίσης το (6) κατωτέρω. 

6. Για τα βαρέλια και μπιντόνια σύμφωνα με το περιθώριο 
3526 αν χρειάζεται για σύνθετες συσκευασίες σύμφωνα με το 
περιθώριο 3537 από πολυαιθυλένιο με υψηλή μοριακή μάζα 

. ανταποκρινόμενο στις εξής ιδιότητες. 

- σχετική πυκνότης με 23°Ο μετά από θερμικό κλιματι¬ 
σμό επί μία ώρα σε 100°0>0,940 σύμφωνα με τον κανόνα 
150 1183. 

— τιμή σύντηξης (ΜΕΕΤ ΡΓΟ\ν ΠΑΤΕ) 190 0/21,6 χγ 
φορτίου (ΕΟΑϋ)<12 γρ/10 λεπτά, σύμφωνα με τον κα¬ 
νόνα 150 1133. 

Ο χημικός συμβιβασμός με τα ρευστά υλικά που απαριθ- 
μούνται στον κατάλογο των υλικών τμήμα II του συνημμένου 
στο παρόν μπορεί να αποδεικνύεται με τα τροποποιημένα 
ρευστά (δΤΑΝϋΑΚϋ) βλέπε 1 του συνημμένου) ως εξής: 

Ο επαρκής χημικός συμβιβασμός των συσκευασιών αυ¬ 
τών μπορεί να αποδεικνύεται με μία αποθήκευση επί 3 εβδο- 
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μάδες με 40 °0 με το κατάλληλο τυποποιημένο ρευστό. 
Όταν το τυποποιημένο ρευστό είναι νερό η απόδειξη του 
επαρκούς χημικού συμβιβασμού δεν απαιτείται. 

Κατά τις πρώτες και τελευταίες 24 ώρες της αποθήκευ¬ 
σης τα δείγματα της δοκιμασίας θα τοποθετούνται με την 
κλειδαριά προς τα κάτω. Όμως οι συσκευασίες που είναι 
εφοδιασμένες με οπή εξαερισμού θα τοποθετούνται έτσι μόνον 
για 5 λεπτά κάθε φορά. Μετά την αποθήκευση αυτή τα δείγ¬ 
ματα τηξ δοκιμασίας θα πρέπει να υποβάλλονται στις δοκι¬ 
μασίες που προβλέπονται στα περιθώρια 3552 έως 3556. 

Όταν ένας τύπος συσκευασίας ικανοποιήσει τις δοκιμασίες 
εγκρίσεως με ένα τυποποιημένο ρευστό τα παρόμοια υλικά 
γεμίσματος που απαριθμήθηκαν στο τμήμα II του παρόντος 
συνημμένου μπορούν να γίνονται δεκτά για τη μεταφορά χω¬ 
ρίς καμμία άλλη δοκιμασία υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

- Οι σχετικές πυκνότητες των υλικών γεμίσματος δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τον 
καθορισμό του ύψους πτώσεως για τη δοκιμασία πτώσεως 
και της μάζας για τη δοκιμασία της δεματοποίησης. 

Οι πιέσεις των εξατμίσεων των υλικών γεμίσματος με 
50°0 ή 55°0 δεν πρέπει να υπερβαίνουν εκείνη που χρησι¬ 
μοποιήθηκε για τον καθορισμό της πίεσης για τη δοκιμασία 
της εσωτερικής πιέσεως. 

Συσκευασία 


7. Όταν τα βαρέλια και τα μπιντόνια σύμφωνα με το περι¬ 
θώριο 3526 και αν χρειαστεί οι σύνθετες συσκευασίες σύμ¬ 
φωνα με το περιθώριο 3537 από πολυαιθυλένιο με υψηλή 
μοριακή μάζα ικανοποίησαν στη δοκιμασία σύμφωνα με την 
παράγραφο (6) του παρόντος περιθωρίου, άλλα υλικά γεμί¬ 
σματος από αυτά που αναφέρονταιι στο τμήμα II του συνημ¬ 
μένου μπορούν επίσης να εγκρίνονται. Η έγκριση αυτή γίνε¬ 
ται μετά από δοκιμασίες σε εργαστήριο που θα πρέπει να 
αποδεικνύουν ότι η δράση των υλικών γεμίσματος στους δο¬ 
κιμαστικούς σωλήνες είναι πιο ασθενής από αυτή των τυπο¬ 
ποιημένων υγρών. Οι μηχανισμοί αλλοιώσεων που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη είναι οι εξής: 

Μάλαξη με φούσκωμα, έναρξη μιας σχισμής υπό κάποια 
πίεση και αντιδράσεις μοριακής εξασθένησης. 

Οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές της παραγράφου 6 του πα¬ 
ρόντος περιθωρίου εμφανίζονται όσον αφορά τις σχετικές πυ¬ 
κνότητες και την πίεση των εξατμίσεων. 

Δοκιμασία πτώσεως (βλέπε κανόνα 150 2248) 3552 

1. Αριθμός δειγμάτων (ανά τύπο κατασκευής κατασκευα- 
στού) και προσανατολισμού του δείγματος για τη δοκιμασία 
πτώσεως: 

- Για τις δοκιμασίες πτώσεως που είναι διαφορετικές από 
τις επίπεδες δοκιμασίες το κέντρο βάρους πρέπει να βρίσκε¬ 
ται καθέτως από το σημείο κρούσης. 

προσανατολισμός του 
δείγματος για την 
δοκιμασία πτώσεως 


Αρ. Δειγμάτων 
ανά δοκιμασία 


α. βαρέλια από ατσάλι 


Πρώτη δοκιμασία (με τρία δείγματα) 

βαρέλια από αλουμίνιο 


Η συσκευασία πρέπει να κτυπήσει 

Μπιτόνια από ατσάλι 


την επιφάνεια κρούσεως διαγωνίως 

Βαρέλια από κόντρα-πλακέ 

έξ τρία για 

στο χείλος της βάσης ή αν δεν 

Βαρέλια από ξύλο 

κάθε 

υπάρχει χείλος σε μια περιφερειακή 

Βαρέλια από χαρτόνι 

δοκιμασία 

ένωση ή άκρο. 

Βαρέλια και μπιτόνια από πλαστ. 


Δεύτερη δοκιμασία (με τα άλλα 

Σύνθετες (πλαστικές) συσκευασίες 


τρία δείγματα) η συσκευασία 

σε μορφή βαρελιών. 


πρέπει να χτυπήσει την επιφάνεια 

Σύνθετες συσκευασίες 


κρούσεως στο πιο ασθενές 

(γυαλί πορσελάνη ψαμμόλιθος 


τμήμα που δεν δοκιμάστηκε 

σύμφωνα με περιθώριο 3510 (I) 


κατά την πρώτη δοκιμασία πτώσεως 

Πίεση σε μορφή βαρελίων 

~ 

πχ σε μια κλειδωνιά ή για 

Ελαφρές μεταλλικές συσκευασίες 


μερικά κυλινδρικά βαρέλια στην 
επιμήκη ένωση που είναι συγκολ¬ 
λημένη στον κρίκο. 


β. Κιβώτια από φυσικό ξύλο 
Κιβώτια από κόντρα πλακέ 
Μπιτόνια από ανακατασκευασμένο ξύλο, 
κιβώτια από χαρτόνι 
-κιβώτια από πλαστικό 
κιβώτια από ατσάλι ή αλουμίνιο 
- σύνθετες συσκευασίες 


(πλαστικές σε μορφή κιβωτίου 
σύνθετες συσκευασίες γυαλί 
πορσελάνη ψαμμόλιθο 
σύμφωνα με το περιθώριο 3510 (I) 
σε μορφή κιβωτίου 


πέντε 

ένα για κάθε 
δοκιμασία 
πτώσεως. 


Πρώτη δοκιμασία 
επίπεδη στη βάση 
Δεύτερη δοκιμασία 
Επίπεδη στο άνω τμήμα 
Τρίτη δοκιμασία επίπεδη 
στο μακρύτερο πλευρό 
Τέταρτη δοκιμασία επίπεδη 
στο κοντίτερο πλευρό 
Πέμπτη δοκιμασία σε μία γωνία 


γ. Σάκκοι από 
ύφασμα 

Σάκκοι από χαρτί ' 

Τρία (δύο δοκιμασίες) 
πτώσεως ανά συσκευασία) 

Πρώτη δοκιμασία επίπεδη 
σε μία φάτσα του σάκκου 

Δεύτερη δοκ. στο άκρο του σάκκου 

δ. Σάκκοι από ύφασμα 


Ιη δοκιμ. επίπεδη σε ευρεία ■.··- 

πλαστικό 

Τρία 

φάτσα του σάκκου 

Σάκκοι από ταινία 

τρεις δοκιμασίες 

2η δοκιμασία επίπεδη σε στενή 

πλαστική 

πτώσεως ανά συσκευασία) 

φάτσα του σάκκου. 

3η δοκιμασία στο άκρο του σάκκου 


ε) σύνθετες συσκευασίες 
(γυαλί πορσελάνη 
ψαμμόλιθος, 
σύμφωνα με το περιθ. 
3510 (2) σε μορφή 
βαρελιού ή κιβωτίου. 


τρεις 

μία για κάθε δοκιμασία 
πτώσεως 


Διαγώνιος στο χείλος της 
βάσης ή αν δεν υπάρχει 
χείλος στην περιφερειακή 
ένωση ή στο άκρο 
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(2) Ειδική προετοιμασία των δειγμάτων δοκιμασίας για 
την δοκιμασία πτώσεως. 

Η δοκιμασία στα βαρέλια, μπιντόνια και κιβώτια από 
πλαστικό σύμφωνα με τα περιθώρια 3526 και 3531 στις 
σύνθετες (πλαστικές) συσκευασίες σύμφωνα με το περιθώριο 
3537 και τις συνδιασμένες συσκευασίες, με εσωτερικές πλα¬ 
στικές συσκευασίες σύμφωνα με το περιθώριο 3538 με εξαί¬ 
ρεση τους πλαστικούς σάκκους και κιβώτια πρέπει να χρησι¬ 
μοποιείται μιά και η θερμοκρασία του δείγματος δοκιμασίας 
και του περιεχομένου τους έχει μειωθεί μέχρι -18°0 ήχαμη- 
λώτερα. 

Αν τα δείγματα δοκιμασίας με την εξωτερική συσκευααία 
από χαρτόνι προετοιμάζονται κατ’ αυτό τον τρόπο ο κλιματι¬ 
σμός που προβλέπεται στο περιθώριο 3551 (3) μπορεί να 
παραλείπεται. Τα ρευστά υλικά που χρησιμοποιούνται για 
την δοκιμασία πρέπει να διατηρούνται στη ρευστή κατάσταση 
αν χρειάζεται με την προσθήκη αντι-ψυκτικού. 

3. Επιφάνεια κρούσης 

Η επιφάνεια κρούσης πρέπει να είναι σκληρή επιφάνεια μη 
ελαστική επίπεδη και οριζόντια. 

(4) Ύψος πτώσεως 

Για τα στερεά υλικά· 

Ομάδα συσκ 1 Ομάδα συσκ 2 Ομάδα συσκ 3 

1,8μ 1,2μ 0,8μ 

Για τα ρευστά 

Αν η δοκιμασία πραγματοποιείται με νερό 

α. για τα υλικά που θα μεταφέρονται των οποίων η σχε¬ 
τική πυκνότης δεν υπερβαίνει το 1,2 
Ομάδα συσκ 1 Ομάδα συσκ 2 Ομάδα συσκ 3 

1,8μ 1,2μ 0,8μ 

β. Για τα υλικά που θα μεταφέρονται και των οποίων η 
σχετική πυκνότης δεν υπερβαίνει το 1,2 ύψος πτώσεως πρέ¬ 
πει να υπολογίζεται ανάλογα με την σχετική πυκνότητα του 
υλικού που θα μεταφερθεί στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δέ¬ 
κατο ως εξής 

Ομάς συσκ 1 Ομάς συσκ 2 Ομάς συσκ III 

σχετ πυκνότης X σχετική πυκν X σχετ πυκν X 

1 »5(μ) 1,0(μ) 0,67(μ) 

γ. Για τις συσκευασίες από ελαφρό μέταλλο που προορίζο¬ 
νται για την μεταφορά των υλικών των οποίων η ιξωδότητα 
με 23°0 είναι ανώτερη από 200μμ2/δευτ (που ανταποκρί- 
νεται σε χρόνο ξεχυλίσματος των 30 δευτερολέπτων,με 180 
βάζο του οποίου το στόμιο έχει διάμετρο 6μμ σύμφωνα με 
τον κανόνα 180 2431-1980) 


ι. του οποίου η πυκνότης δεν υπερβαίνει το 1,2 
Ομάδα συσκ 2 Ομάδα συσκ 3 

0,6 μ 0,4 μ 

ιι. Για τα υλικά που θα μεταφέρονται και των οποίων η 
σχετική πυκνότης υπερβαίνει το 1,2 ύψους πτώσεως πρέπει 
να υπολογίζεται ανάλογα με την σχετική πυκνότητα του υλι¬ 
κού που θα μεταφερθεί στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δέ¬ 
κατο, ως εξής: 

-ομάς συσκ II Ομάς συσκ III 

σχετική πυκνότητα X σχετική πυκνότης X 

0,5μ 0,33μ 


Εάν η δοκιμασία πραγματοποιείται με το υλικό που θα με¬ 
ταφερθεί ή με το ρευστό υλικό του οποίου η σχετική πυκνότης 
είναι τουλάχιστον ίση, 

Ομάς συσκ I Ομάς συσκ II Ομάς συσκ III 

1,8μ 1,2 μ 0,8μ 


(5) Κριτήριο αποδοχής 

α. Κάθε συσκευασία περιέχοντας ένα ρευστό πρέπει να εί- ' 
ναι στεγανή όταν η ισορροπία μεταξύ των εσωτερικών πιέ¬ 
σεων και εξωτερικών έχει επιτευχθεί. Όμως για τις εσωτερι¬ 
κές συσκευασίες των συνδιασμένων συσκευασιών ή των σύν¬ 
θετων συσκευασιών (ύαλος πορσελάνη ψαμμόλιθος) δεν 
χρειάζεται εξισορρόπηση των πιέσεων. 

β. Αν βαρέλια που το άνω τμήμα των είναι κινητό, για 
ρευστά υλικά, υποβλήθηκαν σε δοκιμασία πτώσεως και κτύ- 
πησαν την επιφάνεια κρούσης στο άνω τμήμα το δείγμα δοκι¬ 
μασίας υπέστη την δοκιμασία επιτυχώς εφ’ όσον το περιεχό¬ 
μενο συγκρατήθηκε ολόκληρο με εσωτερική συσκευασία (πχ 
πλαστικός σάκκος) ακόμη και αν η κλειδωνιά του βαρελιού 
στο άνω τμήμα δεν είναι πλέον στεγανή στα κονιορτώδη. 

γ. Η εσωτερική πτυχή των σάκκων δεν πρέπει να παρου¬ 
σιάζει αλλοιώσεις πού μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια μεταφοράς. 


δ. Η εξωτερική συσκευασία μιας σύνθεσης συσκευασίας ή 
συνδιασμένης συσκευασίας δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοι¬ 
ώσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της 
μεταφοράς. 

Δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή υλικού που περιέζεται η 
εσωτερική συσκευασία. 

ε) Μια πολύ ελάχιστη διαρροή από την κλειδωνιά/ τις 
κλειδωνιές, κατά την σύγκρουση δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν 
ελάττωμα της συσκευασίας εφ’ όσον δεν υπάρχει άλλη διαρ¬ 
ροή. 

Δοκιμασία στεγανότητος 

(ι) Η δοκιμασία στεγανότητος πρέπει να πραγματοποιείται 
σε όλους τους τύπους συσκευασίας που προορίζονται για να 
περιέχουν ρευστά υλικά. Όμως αυτή η δοκιμασία δεν απαι¬ 
τείται για 

- τις εσωτερικές συσκευασίες των συνδιασμένων 'συσκευα- 
σιών. 

- τα εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (γυαλιού, 
πορσελάνης ή ψαμμόλιθου) συμφώνως με το περιθώριο 
3510(2) 

- Οι συσκευασίες των οποίων το άνω τμήμα είναι κινητό που 
προορίζονται να περιέχουν υλικά των οποίων η ιξωδότης με 
23ο0 είναι μεγαλύτερη από 200μμ2/δευτ.. 


2. Αριθμός δειγμάτων δοκιμασίας φ 

Τρία δείγματα δοκιμασίας ανά τύπο κατασκευής και ανα- 
κατασκευής. 

(3) Ειδική προετοιμασία των δειγμάτων για την δοκιμα¬ 
σία. 

Ένα ουδέτερο σημείο του δείγματος δοκιμασίας πρέπει να 
τρυπάται για την εισαγωγή συμπεπιεσμένου αέρος, ώστε να 
μπορέσει να δοκιμαστεί η στεγανότητα της κλειδωνιάς. 

Οι κλειδωνιές των συσκευασιών που είναι εφοδιασμένες με. 
οπή εξαερισμού πρέπει να αντικαθιστούνται με κλειδωνιές 
χωρίς οπή εξαερισμού. 

(4) Μέθοδος δοκιμασίας 

Τα δείγματα δοκιμασίας πρέπει να τοποθετούνται κάτω 
από το νερό. 

Ο τρόπος για να κρατηθούν τα δείγματα δοκιμασίας κάτω 
από το νερό, δεν πρέπει να αλλοιώσει το αποτέλεσμα της δο¬ 
κιμασίας. 

Οι ενώσεις ή τα άλλα τμήματα των συσκευασιών όπου θα 
μπορούσε να υπάρχει διαρροή, μπορούν επίσης να καλύπτο¬ 
νται από αφρό σαπουνιού από βαρύ λάδι ή οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο ρευστό. 


3553 
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Άλλες μέθοδοι εξ ίσου αποτελεσματικές μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν. 

(5) Εφαρμοστέα πίεση αέρος. 

Ομάς συσκ. I Ομάς συσκ. 2 Ομάς συσκ. 3 

Τουλάχ. 30ΚΡα Τουλάχ. 20ΚΡα Τουλάχ. 20ΚΡα 

(6) Κριτήριο αποδοχής. 

Καμμία διαρροή δεν πρέπει να παρατηρείται. 

Δοκιμασία εσωτερικής πιέσεως (υδραυλική) 

(1) Η δοκιμασία υδραυλικής πίεσης πρέπει να πραγματο¬ 
ποιείται επί όλων των τύπων συσκευασιών από ατσάλι, αλου¬ 
μίνιο ή πλαστικό, επί όλων των σύνθετων συσκευασιών που 
προορίζονται να περιέχουν ρευστά υλικά. Όμως αυτή η δοκι¬ 
μασία δεν απαιτείται «για» 

- τις εσωτερικές συσκευασίες των συνδιασμένων συσκευα¬ 
σιών 

- τα εσωτερικά δοχεία των σύνθετων συσκευασιών (γυαλί 
πορσελάνη ή ψαμμόλιθο) σύμφωνα με το περιθώριο 3510. 

( 2 ) 

- τις συσκευασίες με άνω τμήμα κινητό που προορίζονται να 
περιέχουν υλικά των οποίων η ιξωδότης με 23οΟ είναι 
ανώτερη από 200μμ2/δευτερ. 

2 Αριθμός δειγμάτων δοκιμασίας 
Τρία δείγματα δοκιμασίας ανά τύπο κατασκευής και ανα- 
κατασκευαστή. 

(3) Ειδική προετοιμασία των συσκευασιών για την δοκι¬ 
μασία. 

Ένα ουδέτερο σημείο δείγματος δοκιμασίας πρέπει να 
τρυπηθεί για την εισαγωγή της πίεσης έτσι ώστε να μπορέσει 
να δοκιμαστεί η κλειδωνιά. Οι κλειδωνιές των συσκευασιών 
που έχουν οπή εξαερισμού πρέπει να αντικαθιστώνται από 
κλειδωνιές χωρίς οπή εξαερισμού. 

(4) Μέθοδος και πίεση δοκιμασίας 
Οι συσκευασίες πρέπει να υποβάλλονται επί 5 λεπτά (30 
λεπτά για τις συσκευασίες από πλαστικό υλικό) σε υδραυλική 
πίεση που δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 

α. Την συνολική μανομετρική πίεση που μετράται μέσα 
στη συσκευασία (δηλαδή την πίεση της εξάτμισης του υλικού 
γεμίσματος και την τμηματική πίεση αέρος ή των άλλων 
αδρανών αερίων μείον 100 ΚΡα με 55ο0 πολλαπλασιαζό- 
μενο με ένα συντελεστή ασφαλείας των 1,5. 

Αυτή η συνολική μανομετρική πίεση πρέπει να καθορίζεται 
για ένα μέγιστο βαθμό γεμίσματος σύμφωνα με αυτό που 
αναφέρεται στο περιθώριο 3500(4) και θερμοκρασία γεμί¬ 
σματος 15ο0 ή 

β. 1,75 φορές την πίεση των εξατμίσεων του υλικού γεμί¬ 
σματος με 50°€ μείον ΚΡα όμως.πρέπει να είναι τουλάχι¬ 
στον ΙΟΟΚΡα (μανομετρική πίεση) ή 

γ. 1,75 φορές την πίεση των εξατμίσεων του υλικού γεμί¬ 
σματος με 55 μείον 100 ΚΡα, όμως πρέπει να είναι του¬ 
λάχιστον ΙΟΟΚΡα (μανομετρική πίεση). 

Ο τρόπος να κρατηθούν οι συσκευασίες δεν πρέπει να οιλ- 
λοιώσει τα αποτελέσματα της δοκιμασίας. Η πίεση πρέπει να 
αυξηθεί έτσι ώστε να είναι συνεχής χωρίς τινάγματα. Η 
πίεση της δοκιμασίας πρέπει να διατηρείται συνεχής καθ όλη 
την διάρκεια της δοκιμασίας. 

■ Η ελάχιστη πίεση δοκιμασίας για τις συσκευασίες που 
ανταποκρίνονται στην ομάδα I ανέρχεται σε 250 ΚΡα. 

(5) Κριτήριο αποδοχής. 

Καμμία συσκευασία δεν πρέπει να διαφεύγει. 


Δοκιμασία Δεματοποιήσεως. 

(ι) Η δοκιμασία δεματοποίησης πρέπει να πραγματοποιεί¬ 
ται σ’ όλους τους τύπους συσκευασίας με εξαίρεση τους σάκ-- 
κους και τις σύνθετες συσκευασίες (γιαλί πορσελάνη ή ψαμ¬ 
μόλιθο) σύμφωνα με το περιθώριο 3510 (2) που δεν δεματο- 
ποιούνται. 

(2) . Αριθμός δειγμάτων δοκιμασίας. 

Τρία δείγματα δοκιμασίας ανα τύπο κατασκευής και ανα- 
3554 κατασκευής. 

(3) Μέθοδος δοκιμασίας. 

Τα δείγματα δοκιμασίας πρέπει να μπορέσουν να αντέξουν 
μια μάζα εφαρμοσμένη σε λεία-επίπεδη επιφάνεια στηριζό- 
μενη στο δείγμα δοκιμασίας και που ισοδυναμεί στη συνολική 
μάζα των παρομοίων δεμάτων που θα μπορούσαν να δεματο- 
ποιούνται επάνω του κατά την μεταφορά. 

Η δοκιμασία πρέπει να διαρκεί 24 ώρες εκτός εάν πρόκει¬ 
ται για βαρέλια και μπιντόνια από πλαστικό σύμφωνα με το 
περ 3526 ή για σύνθετες συσκευασίες από πλαστικό 6ΗΗ 
που προορίζονται να περιέχουν ρευστά. 

Το ελάχιστο ύψος δεματοποίησης που πρέπει να ληφθεί υπ 
όψη είναι τα τρία μέτρα. 

Για την δοκιμασία δεματοποίησης πρέπει να ληφθεί υπ’ 
όψη η υψηλώτερη πυκνότης των υλικών γεμίσματος που 
μπορούν να επιτραπούν. 

Τα βαρέλια και μπιντόνια από πλαστικό που συμφωνούν 
με το περιθώριο 3526 ή οι σύνθετες συσκευασίες από πλα¬ 
στικό 6ΗΗ που προορίζονται για να περιέχουν ρευστά υλικά 
πρέπει να υποβάλλονται στη δοκιμασία δεματοποίησης για 
διάρκεια 28 ημερών με θερμοκρασία 40ο0 με το αυθεντικό 
υλικό γεμίσματος. 

Το ελάχιστο ύψος δεματοποιήσεως που πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψη είναι 3 μ. 

Σε περίπτωση δοκιμασίας σύμφωνα με το περιθώριο 
3551 (6) μία δοκιμασία δεματοποίησης θα γίνεται επίσης με 
ένα τυποποιημένο ρευστό. Η μάζα που χρησιμοποιείται στο 
βάρος δεματοποίησης πρέπει να στερεοποιείται ανάλογα με 
την πιό υψηλή σχετική πυκνότητα των υλικών γεμίσματος 
που μπορεί να επιτραπεί. 

(4) Κριτήρια αποδοχής. 

Κανένα από τα δείγματα δεν πρέπει να διαφεύγει. Στις πε¬ 
ριπτώσεις των σύνθετων συσκευασιών και των συνδιασμένων 
συσκευασιών δεν πρέπει να υπάρχει καμμία διαρροή του υλι¬ 
κού που περιέχεται στο εσωτερικό δοχείο ή την εσωτερική συ¬ 
σκευασία. 

Κανένα από τα δείγματα δεν πρέπει να παρουσιάσει αλλοι¬ 
ώσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κατά 
την διάρκεια της μεταφοράς, ούτε παραμορφώσεις που ελατ¬ 
τώνουν την αυθεντικότητά τους ή που επιφέρουν έλλειψη στα- 
θερότητος, όταν οι συσκευασίες στοιβάζονται ή επισωρεύο¬ 
νται. 

Μία επαρκής ισορροπία της δεματοποίησης θεωρείται ως 
έχουσα επιτευχθεί όταν μετά από την δοκιμασία δεματοποίη¬ 
σης για τις συσκευασίες από πλαστικό μετά από κρύωμα με 
την επικρατούσα θερμοκρασία. 

2 συσκευασίες γεμάτες με το ίδιο τύπο τοποθετημένες στο 
δείγμα δοκιμασίας διατηρούν την θέση τους. 

Συμπληρωματική δοκιμασία διαπεράτωσης για τα βαρέ¬ 
λια και τα μπιντόνια από πλαστικό σύμφωνα με το περιθώριο 
3526 και για τις σύνθετες συσκευασίες (πλαστικές με εξαί¬ 
ρεση τις συσκευασίες 6ΗΑΙ - σύμφωνες με το περιθώριο 
3537 που προορίζονται για τη μεταφορά ρευστών έχοντας 
ένα σημείο φωτισμού < 55° Ε. 


3555 


3556 
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I. Για τις συσκευασίες από πολυαιθυλένιο η δοκιμασία 
αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνον αν πρέπει να εγκρίνονται 
για τη μεταφορά βενζολίου τολουολίου ξυλοκίου ή για μίγ¬ 
ματα ή παρασκευάσματα που περιέχουν αυτές τις ουσίες. 

(2) Αριθμός δειγμάτων δοκιμασίας «3 συσκευασίες. 

(3) Ειδική προετοιμασία του δείγματος δοκιμασίας για τη 
δοκιμασία. 

Τα δείγματα πρέπει να έχουν προ-αποθηκευθεί με το αυ¬ 
θεντικό υλικό γεμίσματος σύμφωνα με το περιθώριο 3551 
(5) ή για τις συσκευασίες από πολυαιθυλαίνιο με υψηλή μο¬ 
ριακή μάζα με το τυποποιημένο ρευστό μίγμα υδατανθράκων 
(ΐνΗΙΤΕ δΡΙΚΙΤ) σύμφωνα με το περιθώριο 3551 (6). 

(4) Μέθοδος δοκιμασίας. 

Τα δείγματα δοκιμασίας που γενίζονται με το υλικό για το 
οποίο θα επιτραπεί η συσκευασία πρέπει να ζυγίζονται πριν 
και μετά την αποθήκευση 28 ημερών με 23 °0 και 50% σχε¬ 
τική ατμοσφαιρική υγρασία. 

Για συσκευασίες από πολυαιθυλαίνιο με υψηλή μοριακή 
μάζα, η δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με το τυπο¬ 
ποιημένο ρευστό μίγμα υδατανθράκων (λλ'ΉΓΓΕ 5Ρ1Κ1Τ) 
αντί του βενζολίου τολουολίου ή ξυλολίου. 


5. Κριτήριο αποδοχής. 


Η διαπερατότης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 


0,008γρ 

Ιω. 


Συμπληρωματική δοκιμασία για τα βαρέλια από φυσικό 
ξύλο με οπή. 

(1) Αριθμός δειγμάτων δοκιμασίας 1 βαρέλι 

(2) Μέθοδος δοκιμασίας 

Να αφαιρεθούν όλοι οι κύκλοι που βρίσκονται επάνω από 
το κύτος του άδειου βαρελιού συναρμολογουμένου τουλάχι¬ 
στον 2 μέρες πριν. 

(3) Κριτήριο αποδοχής 

Η αύξηση της διαμέτρου του άνω τμήματος του βαρελιού 
δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 10%. 


Έγκριση των συνδιασμένων συσκευασιών. 

Σημ «Οι συνδιασμένες συσκευασίες πρέπει να δοκιμάζο¬ 
νται σύμφωνα με τις διατάξεις τις εφαρμοστέες στις εξωτερι¬ 
κές συσκευασίες. 

(1) Κατά τις δοκιμασίες επί των τύπων κατασκευής των 
συνδιασμένων συσκευασιών μπορούν ταυτόχρονα να εγκρίνο- 
νται οι συσκευασίες». 

α. Με εσωτερικές συσκευασίες μικρότερου όγκου. 

β. Καθαρής μάζας χαμηλώτερης από εκείνη του τύπου 
κατασκευής που δοκιμάστηκε. 

(2) Αν διάφοροι τύποι συνδιασμένων συσκευασιών περιέ- 
χοντες διάφορους τύπους εσωτερικών συσκευασιών, εγκρϊνο- 
νται οι διάφορες εσωτερικές συσκευασίες μπορούν επίσης να 
ενώνονται σε μία μόνον εξωτερική συσκευασία με την προϋ¬ 
πόθεση ότι ο αποστολέας βεβαιώνει ότι το δέμα ανταποκρίνε- 
ται στις διατάξεις δοκιμασίας. 

(3) Εφόσον η ιδιότητα της αντοχής των εσωτερικών συ¬ 
σκευασιών από πλαστικό, των συνδιασμένων συσκευασιών, 
δεν τροποποιούνται σημαντικά από τη δράση του υλικού γε¬ 
μίσματος, δεν είναι απαραίτητο να προσκομισθεί η απόδειξη 
του επαρκούς χημικού συμβιβασμού. 

Σημαντική τροποποίηση των ιδιοτήτων ανθεκτικότητας 
εννούμε» 

α. Μία σημαντική ευθραυστότητα. 

β. Μία σημαντική μείωση της ελαστικής πίεσης εκτός αν 
συνδέεται με μία πλέον ή έλασσόν ανάλογο αύξηση της .ελα¬ 
στικής επιμήκυνσης. 


Μία έκθεση δοκιμασίας πρέπει να καταρτίζεται και θα 
αναφέρει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες». 

1. Οργανισμό που προέβη στις δοκιμασίες. 

2. Αιτούντα. 

3. Καστασκευαστή της συσκευασίας. 

4. Περιγραφή της συσκευασίας (π.χ. σημαντικά χαρακτη¬ 
ριστικά όπως το υλικό, την εσωτερική επένδυση, τις διαστά¬ 
σεις,· το πάχος των τοιχωμάτων μάζα κλειδωνιά χρωματι¬ 
σμό των πλαστικών). 

5. Σχέδιο κατασκευής της συσκευασίας και των κλειδω¬ 
νιών (άλλως φωτογραφίες). 

6. Τρόπο κατασκευής. 

7. Πραγματική περιεκτικότητα. 

8. Επιτρεπόμενα υλικά γεμίσματος (ειδικά με την ανα¬ 
φορά των σχετικών πυκνοτήτων και των πιέσεων εξατμίσεων 
σε 50°0 ή 55 °0). 

9. Ύψος πτώσεως. 

10. Πίεση δοκιμασίας κατά τη δοκιμασία στεγανότητος 
σύμφωνα με το περιθώριο 3553. 

11. Πίεση δοκιμασίας, της δοκιμασίας εσωτερικής πίεσης 
σύμφωνα με το περιθώριο 3554. 

12. Ύψος δεματοποίησης. 

13. Αποτελέσματα της δοκιμασίας. 

14. Σημείωση στη συσκευασία και πληροφορίες που ανα- 
φέρονται στην ταυτότητα της κλειδωνιάς. 


Β. Δοκιμασία στεγανότητος για όλες τις καινούργιες συ- 
3557 σκευασίες ή που ανακατασκευάστηκαν οι οποίες προορίζο¬ 
νται να περιέχουν ρευστά υλικά. 

(1) Εκτέλεση της δοκιμασίας. 


Εκάστη δοκιμασία που προορίζεται να περιέχει ρευστά 
υλικά πρέπει να υποβάλλεται στη δοκιμασία στεγανότη¬ 
τος. 

- πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά για τη μεταφορά. 

- μετά την ανακατασκευή, πριν επαναχρησιμοποιηθεί για τη 
μεταφορά. 

Η δοκιμασία αυτή δεν απαιτείται όμως για 
3558 - τις εσωτερικές συσκευασίες των συνδιασμένων συσκευα¬ 

σιών. 

- τα εσωτερικά δοχεία των σύνθετων συσκευασιών (γυαλί, 
πορσελάνη, ή ψαμμόλιθο) σύμφωνα με το περιθώριο 3510 

- τις συσκευασίες με άνω τμήμα κινητό που προορίζονται να 
περιέχουν υλικά των οποίων η ιξωδότης με 23 “0 είναι ανώ¬ 
τερη από 200μμ2/δευτ. 

- τις συσκευασίες από ελαφρό μέταλλο σύμφωνες με το περι¬ 
θώριο 3510(2). 

(2) Μέθοδος δοκιμασίας. 

Ο συμπεπιεσμένος αέρας θα εισαχθεί για κάθε συσκευασία 
από την οπή γεμίσματος. Οι συσκευασίες πρέπει να τοποθε¬ 
τούνται κάτω από το νερό. 

Ο τρόπος διατήρησης των συσκευασιών κάτω από το νερό 
δεν πρέπει να αλλοιώνει τα αποτελέσματα της δοκιμασίας. Οι 
ενώσεις και τα άλλα τμήματα των συσκευασιών όπου θα 
μπορούσε να παραχθεί μία διαρροή μπορούν επίσης να καλύ¬ 
πτονται με αφρό σαπουνιού, με βαφή λαδιού, ή με οποιοδή- 
ποτε άλλο κατάλληλό ρευστό. "Αλλες μέθοδοι εξ ίσου αποτε¬ 
λεσματικές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. 

Δεν χρειάζεται οι συσκευασίες να εφοδιάζονται με δικές 
τους κλειδωνιές. 


(3) Πίεση αέρος που πρέπει να εφαρμόζεται 

Ομάδα συσκ. 1 Ομάδα συσκ. 2 Ομάδα συσκ. 3 
τουλ/στον 30ΚΡα τουλ/στον 20ΚΡα τουλ/στον 

20ΚΡα 


3559 


3560 


3559 
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(4) Κριτήριο αποδοχής. 

Δεν πρέπει να έχει διαρροές αέρος. 

3561 

-3569 

Τμήμα V - μεταβατική περίοδος. 3570 

Οι συσκευασίες που δεν πληρούν τις διατάξεις του παρό¬ 
ντος, αλλά που μπορούν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΑϋΚ ισχύουσες'την 30 Απριλίου 1985 για 
τα αντίστοιχα υλικά των κλάσεων 3 6.1 και 8, θα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται επί μιάς μεταβατικής περιόδου 5 ετών 
μέχρι την 30 Απριλίου 1990 για την μεταφορά των υλικών 
αυτών. 

Οι συσκευασίες που δεν πληρούν τις διατάξεις του παρό¬ 
ντος, που χρησιμοποιούνταν όμως για τα υλικά τα μη κανονι¬ 
σμένα από ΑΌΚ, την 30 Αυγούστου 1985 αλλά που ανή¬ 
κουν στις κλάσεις 3,6.1 και 8, με εφαρμογή από την 1η Μάη 
1985, μπορούν να συνεχίζονται να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταβατική περίοδο 5 ετών μέχρι την 30 Απριλίου 1990 για 
τη μεταφορά των υλικών αυτών, εφόσον οι διατάξεις των πα¬ 
ραγράφων 1, 2, 4, 5, 6 και 7 του περιθωρίου 3500 του πα¬ 
ρόντος τηρούνται. 3571 

-3599 


Συνημμένο του Α.5. 

Τμήμα I 

Τυποποιημένα ρευστά για να αποδειχθεί ο χημικός συμβι¬ 
βασμός των συσκευασιών από πολυαιθυλένιο με υψηλή μο¬ 
ριακή μάζα σύμφωνα με το περιθώριο 3551 (6). 


γ) Οξικό του βουτυλίου (κανονικό) /διαβρεκτικό διάλυμα 
κορεσμένο από οξικό του βουτυλίου κανονικό για τα υλικά 
και παρασκευάσματα που φουσκώνουν το πολυαιθυλένιο σε 
τέτοιο σημείο που η μάζα από πολυαιθυλένιο αυξάνεται με το 
πολύ 4% και που παρουσιάζουν ταυτόχρονα ένα αποτέλεσμα 
σχισμού υπό την πίεση και ειδικά για τα φυτο-υγιεινά προϊό¬ 
ντα, τα ρευστά χρώματα και τα εστέρα. 


Θα χρησιμοποιήσουμε οξικό βουτίλιο -το κανονικό- σε συ¬ 
γκέντρωση 98 με 100% για την προ-αποθήκευση σύμφωνα 
με το περιθώριο 3551 (6). 

Για τη δοκιμασία δεματισμού θα χρησιμοποιήσουμε σύμ¬ 
φωνα με το περιθώριο 3555 ένα δοκιμαστικό υγρό που απο- 
τελείται από διαβρεκτικό υδατικό διάλυμα από 1 έως 10% 
αναμεμιγμένο με 2% κανονικό οξικό του βουτυλίου, σύμ¬ 
φωνα με το α ανωτέρω. 

Η δοκιμασία δεματισμού θα πραγματοποιηθεί παίρνοντας 
σαν βάση μια σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 1,0. 

Στις περιπτώσεις των υλικών γεμίσματος υπό την επιρροή 
των οποίων το πολυαιθυλένιο φουσκώνει περισσότερο από 
ό,τι υπό εκείνη του κανονικού οξικού του βουτυλίου και σε τέ-. 
τοιο σημείο που η μάζα του πολυαιθυλένιου μέχρι το πολύ 
7,5% και ο επαρκής χημικός συμβιβασμός θα μπορεί να 
αποδεικνύεται μετά από μία προ-αποθήκευση 3 εβδομάδων 
με 40 ο 0, σύμφωνα με το περιθώριο 3551 (6) αλλά με αυθε¬ 
ντικό εμπόρευμα γέμισης. 

δ. Μίγμα από υδρογονάνθρακες (ΨΗΙΤΕ δΡΙΚΙΤ) για τα 
υλικά κάι τα παρασκευάσματα που έχουν αποτέλεσμα το 
φούσκωμα στο πολυαιθυλένιο, ειδικά για τους υδρογονάν¬ 
θρακες τους εστέρες και κετόνες. 


Τα εξής τυποποιημένα ρευστά θα χρησιμοποιηθούν για το 
πλαστικό αυτό υλικό. 

Διαβρεκτικά διαλύμματα 

Διαβρεκτικό διάλυμμα για τα υλικά των οποίων τα αποτε¬ 
λέσματα σχισμού υπό πίεση στο πολυαιθυλένιο είναι δυνατά 
ειδικά για όλα τα διαλύματα και παρασκευάσματα που περιέ¬ 
χουν διαβρεκτικά. 


Θα χρησιμοποιήσουμε ένα μίγμα υδρογονανθράκων με 
τομέα βρασμού 180°Θ - 200“Θ, σχετική πυκνότητα 0,79 
ένα σημείο φωτισμού άνω των 61 °0 με μια περιεκτικότητα 
με αρωματικά 16 με 18% (μόνον έτοιμα αρωματικά σε ο9 
και άνω). 

Η δοκιμασία δεματισμού θα γίνει παίρνοντας ως βάση μια 
σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 1,0. 


Θα χρησιμοποιήσουμε υδατικά διαλύματα από 1 έως 
10% ενός διαβρεκτικού. Η επιφανειακή πίεση του διαλύμα¬ 
τος αυτού πρέπει να είναι με 23°0 από 31 με 35μΝ%μ. 

Η δοκιμασία δεματοποίησης θα πραγματοποιηθεί λαμβά- 
νοντας βάση μια σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 1,2. 

Εάν ο επαρκής χημικός συμβιβασμός αποδεικνύεται με 
ένα διαβρεκτικό διάλυμα δεν χρειάζεται να προβούμε σε καμ- 
μία δοκιμασία συμβιβασμού με οξικό οξύ. 

Β. Οξικό οξύ για τα υλικά και παρασκευάσματα που έχουν 
αποτελέσματα σχισμού υπό την πίεση πολυαιθυλενίου, ειδικά 
για το μονοκαρβοξυλικό οξύ και για τη μονοσθενή αλκοόλη. 

Θα χρησιμοποιήσουμε οξικό οξύ σε συγκέντρωση 98 με 

100 %. 

Σχετική πυκνότης 1,005. 

Η δοκιμασία δεματισμού θα πραγματοποιηθεί λαμβάνο- 
ντας σαν βάση μια σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 1.1. 


Στις περιπτώσεις των υλικών γεμίσματος που φουσκώ¬ 
νουν το πολυαιθυλένιο σε τέτοιο βαθμό που η μάζα πολυαιθυ¬ 
λενίου αυξάνεται περισσότερο από 7,5%, η επαρκής χημική 
συμβατικότητα θα μπορέσει να αποδειχθεί μετά από προ 
αποθήκευση 3 εβδομάδων με 40 °0, σύμφωνα με το περιθώ¬ 
ριο 3551(6), αλλά με την αυθεντική ουσία γεμίσματος. 

ε) Νιτρικό οξύ για όλα τα υλικά και τα παρασκευάσματα 
που έχουν στο πολυαιθυλένιο αποτέλεσμα οξειδώσεως που 
προκαλούν μοριακές υποβαθμίσεις ίδιες ή πιο ελάχιστες από 
αυτές που προκαλούνται από νιτρικό οξύ με 55%. 

Η δοκιμασία δεματισμού θα γίνει λαμβάνοντας ως βάση 
μία σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 1,4. 

Στις περιπτώσεις των ουσιών γεμίσματος που οξειδώνουν 
πιο πολύ από το νιτρικό οξύ σε 55% ή που προκαλούν μορια¬ 
κές υποβαθμίσεις θα προβούμε σύμφωνα με το περιθώριο ’ 
3551(5). 


Στις περιπτώσεις των υλικών γεμίσματος υπό την επορ- 
ροή των οποίων το πολυαιθυλένιο φουσκώνει περισσότερο 
από ό,τι υπό την επιρροή του οξικού οξέως μέχρι του σημείου 
όπου η μάζα του πολυαιθυλένιου θα αυξηθεί το πολύ 4%, ο 
επαρκής χημικός συμβιβασμός θα μπορεί να αποδεικνύεται 
μετά από προ-αποθήκευση 3 εβδομάδων με 40 σύμφωνα 
με το περιθώριο 3551 (6) αλλά με τα αυθεντικά εμπορεύ¬ 
ματα γεμίσματος. 


ζ) Για τα υλικά που δεν προσβάλλουν το πολυαιθυλένιο 
όπως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα α) μέχρι ε) ει¬ 
δικά για τα οξέα και τις ανόργανες πλύσεις τα υδατικά αλά- 
τινα διαλύματα την πολυαλκοόλη και τις οργανικές ουσίες σε 
υδατικά διαλύματα. 

Η δοκιμασία δεματισμού θα γίνει παίρνοντας σαν βάση 
μία σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 1, 2. 
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Τμήμα II 

Κατάλογος των υλικών που μπορούν να εξομοιούνται στα 
τυποποιημένα υγρά σύμφωνα με το περιθώριο 3551 (6) 
Κλάση 3. 

Αριθμός Περιγραφή υλικού Τυποπ. υγρό 

Α. Μη τοξικά και μη διαβρωτικά υλικά που έχουν σημείο 
φωτισμού κατώτερο από 21 °0. ' 

3ο Β. Τα υλικά των οποίων η πίεση ατμού με 50° € δεν 
υπερβαίνουν ΙΙΟΚΠα (1,1 ΒΑΚ) 


- Τα ακαθάριστα πετρέλαια και 

άλλα ακαθάριστα έλαια 

υδρογονάνθρακες 

Τα αλατογόνα υλικά 

Το αλκοόλ 

Οι αιθέρες 

Τα αλδευδή 

Οι κετόνες 

οι εστέρες 


5ο) Τα ιξώδη υλικά 

Μερικά χρώματα για γκραβούρες και 

για δέρματα 


Μίγμα υδρογονανθράκων 

» 

» 

Οξικό οξύ 

Μίγμα υδρογονανθράκων 
» » 

» » 

Κανονικά νουτυρικά οξικά σε 
περίπτωση φουσκώματος το 
πολύ 4% (μάζα) άλλως 
μίγμα υδρογονανθράκων. 

Μίγμα υδρογονανθράκων 


Β Τοξικά υλικά που έχουν σημείο φωτισμού σε 21°0 
17Έ Μεθανόλη (μαθανολικό οξύ) Οξικό οξύ 

Ο Μη τοξικά και μη διαβρωτικά υλικά π ου έχουν σημείο φωτισμού 21 0 Ο 
με 100°0 

(συμπεριλαμβανομένων και των τιμών των ορίων). 


31ο) 0) Τα υλικά που έχουν σημείο φωτισμού από 21 °0 έως 55°0 ,(συ¬ 
μπεριλαμβανομένων και των τιμών των ορίων) 


το πετρέλαιο, διαλύτης νάφθα 

μίγμα υδρογονάνθρακα 

- Το ΜΉΙΤΕ 5ΡΙΚ1Τ (λευκοδιαλύτης) 

» » 

- οι υδρογονάνθρακες 

» » 

- τα αλατογονομένα υλικά 

» » 

- αλκοόλες 

οξικό οξύ 

αιθέρες 

μίγμα υδρογονανθράκων 

Αλδευδή 

» » 

κετόνες 

» » 

εστέρες 

κανονικό οξύ του βουτυλίου 


σε περίπτωση φουσκώματος 
το πολύ 4% (μάζα άλλως 
μίγμα υδρογονανθράκων. 


- τα αζωτόδη υλικά 

1 | | - ,- Γ - 

Μίγμα υδρογονανθράκων 

32 0 Τα υλικά που έχουν σημείο φωτισμού άνω του 55 °0 χωρίς να υπερ¬ 
βαίνει τους 100°0 
- τα βάρεια υλικά από απόσταξη πε- 

τρελαίου 

- τα έλαια θέρμανσης τα 

Μίγμα υδρογονανθράκων 

έλαια για μηχανές Ντίζελ 

μίγμα υδρογονανθράκων 

Οι υδρογονάνθρακες 

» » 

τα οξυγονούχα υλικά 

» » 

τα αλογονομένα υλικά 

» » 

Τα αζωτόδη υλικά 

Κλάση 6.1 

1 

. Β. Οργανικά υλικά που έχουν σημείο φωτισμού ίσο ή ανώτερο από 21 0 0 
και μη εύφλεκτα. 

11ο) Τα αζωτόδη υλικά που έχουν 
σημείο βρασμού κάτω από 200°0 

Β. Η ανιλίνη 

13ο. Τα οξυγονομένα υλικά που 
έχουν σημείο βρασμού κάτω από 

200°0 

Οξικό οξύ 

Β. Φαινόλη 

0. Το μονοβουτυλικό αιθέριο του 

Οξικό οξύ 

αιθυλένιου - γλυκόζ 

» » 

- Φουρφουρολική αλκοόλη 

» » 


14ο) Τα οξυγονοποιημένα υλικά 
που έχουν σημείο βρασμού ίσο ή ανω 
των 200 “0 
Β Κρεσόλη 
0 Τα αλκυλφαινόλια 


Κλάση 8. 

Α Υλικά όξινου χαρακτήρα ανόργανα οξέα. 
10Β) θεεικό οξύ 
υποσταθμυιό θεεικό οξύ 
2ο Β Νιτρικό, οξύ με τίτλο 55% 
το πολύ του απόλυτου οξέως ΗΝ03 
4ο Β Τα υδατικά διαλύματα υπερ- 
χλωρικό οξύ με τίτλο 50% το πολύ 
του απολύτου οξέως (Η0ΤΟ4) 

5ο Β) Τα διαλύματα υδροχλωρικού 
οξέως με τίτλο 36% το πολύ του 
απολύτου οξέως, τα διαλύματα υδρο- 
βρωμικού οξέως, τα διαλύματα υδροϊ¬ 
ωδικού οξ. 

7ο,Β) Τα υδατικά διαλύματα υδρο- 
φθορικού οξέως με τίτλο 60% το 
πολύ άνυδρο υδροφθορικό οξύ (το 
πολύ 60 λίτρα 

επιτρεπομένη διάρκεια χρήσης 2 
ετών. 


νερό 

νερό 

νιτρικό οξύ 


» 


» 


νερό 


» 


8. Β Φθοριοβορικό οξύ με τίτλο 
50% το πολύ απολύτου οξέως (ΗΒΓ4 » 

9ο Β) Φθοριοπυριτικό οξύ (υδρο- 

φθοριοπυριτικό οξύ) » 

1 Ιο Β) Τα διαλύματα χρωμικού 
οξέως με τίτλο 30%, το πολύ απολύ¬ 
του οξέως νιτρικό οξύ 

0 Φωσφορικό οξύ νερό 

Οργανικές ουσίες 

32ο Τα ρευστά καρβοξυλίου οξέως και τα ρευστά αλατογονομένα καρβο- 
ξυλικά οξέα και τα ρευστά ανυδριτά τους». 

Β Το ακρυλικό οξύ (Μυρμηκικό) οξύ 

οξικό οξύ, θειογλυκολικό οξύ Οξικό οξύ 

0 Μεθακρυλικό οξύ,· προπιονικό οξύ 

Β Υλικά ουσίες με βασικό χαρακτήρα 

ανόργανες ουσίες 

42ο Τα διαλύματα αλκαλικών ουσιών 
Β Οι πλύσεις από σόδα 


Οι πλύσεις από ποτάσσα, οι καυστι¬ 
κές πλύσεις νερό 

43) 0) Τα διαλύματα από αμμωνία 
44ο) Υδραζίνη και υδατικά διαλύματα 

τηί 

Β. Τα υδατικά διαλύματα από υδρα¬ 
ζίνη με τίτλο 64% το πολύ υδραζίνης 
(Ν2Η4). 

0. : Αλλες διαβρωτικές ουσίες 

61ο) Υποχλωριώδη διαλύματα νιτρικό οξύ 

(Δοκιμασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί |ΐόνον με αερισμό). 

Στην περίπτωση δοκιμασίας με νιτρικό οξύ ως τροποποιημένο ρευστό 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί αερισμός που να αντέχει στα οξέα. 

Για τα ίδια τα υποχλωριώδη διαλύματα επιτρέπονται αερισμοί του ίδιου 
τύπου κατασκευής, που αντέχουν στα υποχλωριώδη (πχ πυριτιούχο καου¬ 
τσούκ αλλά που δεν αντέχουν στο νιτρικό οξύ. 

63ο Τα διαλύματα από φορμαλδεΰδη 
με τίτλο τουλάχιστον 5% φορμαλ¬ 
δεΰδη που έχει τίτλο επίσης 35% το 
πολύ μεθανόλη Νερό 

62ο) Τα διαλύματα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου (δοκιμασία που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μονον με αερισμό) 


Β. 0 Τα υδατικά διαλύματα υπερο- 
ξειδίου του υδρογόνου με τίτλο τουλά- 
χιστον 8% Νερό 

και το πολύ 60% του υπεροξειδίου 
του υδρογόνου. 
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Συνημμένο Α.Ο 

Οδηγίες σχετικές με τα ραδιοενεργά υλικά της κλάσης 7. 

Τμήμα 1 Οδηγίες που αφορούν τους τύπους αυσκευααίας 
και τα δέματα. 

Α. Γενικές οδηγίες που εφαρμόζονται στις συσκευασίες και 
στα δέματα. 

(1) Η συσκέυασία πρέπει να έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε το 
δέμα να μπορέσει να χειριστεί εύκολα και να δεθεί σωστά 
κατά την μεταφορά. 

(2) Τα δέματα των οποίων η μικτή μάζα περιλαμβάνεται 
μεταξύ 10 και 50 χγ πρέπει να έχουν εφοδιασθεί με χειρολα¬ 
βές που επιτρέπουν τον χειρισμό διά χειρός. 

3. Τα δέματα των οποίων η μικτή μάζα είναι ανώτερη 
από 50 χγ πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να επιτρέπουν τον χειρισμό με μηχανικό μέσο, υπό 
ασφαλείς όρους. 

4. Το μοντέλο πρέπει να έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε κα¬ 
νένας μηχανισμός ανύψωσης με τον οποίο έχει εφοδιαστεί το 
δέμα, όταν χρησιμοποιείται όπως πρέπει να μην μπορεί να 
επιβάλλει επικίνδυνη ενέργεια στη δομή του δέματος. 

Πρέπει να προβλέπονται επαρκή περιθώρια ασφαλείας για 
να υπολογισθεΓκαι η «κατ’ εκρίζωση» ανύψωση. 

5. Οι ανυψωτικές χειρολαβές και κάθε άλλο στοιχείο επί 
της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση του δέματος πρέπει να 
μπορέσουν να βγουν για τη μεταφορά ή να είναι έτσι ώστε να 
μη παίζουν κανένα ρόλο, ή να έχουν κατασκευασθεί έτσι ώστε 
να αντέχουν το βάρος του δέματος σύμφωνα με τις προβλέ¬ 
ψεις της παρ. 4. 

6. Τα εξωτερικά φύλλα της συσκευασίας πρέπει κατά το 
μέτρο του δυνατού να έχουν κατασκευαστεί και να έχουν τε¬ 
λειοποιηθεί έτσι ώστε να μη συλλέγουν και να μην παρακρα¬ 
τούν νερό βροχής. 

7. Οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευασίας πρέπει κατά 
το μέτρο του δυνατού να έχουν κατασκευαστεί και να έχουν 
τελειοποιηθεί έτσι ώστε να μπορέσουν να απολυμανθούν εύ¬ 
κολα. 

8. Κάθε στοιχείο που προστίθεται στο δέμα κατά την με¬ 
ταφορά που δεν αποτελεί μέρος του δέματος δεν πρέπει να 
ελαττώνει την ασφάλεια αυτού. 

9. Η πιο μικρή και εξωτερική διάσταση έξω από τη συ- 
σκευασία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10 εκ. 

10. Οι ουσίες που έχουν κριτική θερμοκρασία κάτω από 
50° 0 ή σ’ αυτή τη θερμοκρασία τάση ατμού μεγαλύτερη 
από 300 ΚΡα (3ΒΑΚ) πρέπει να περιέχονται μέσα σε δοχεία 
που ανταποκρίνονται επίσης στις προβλέψεις των περιθω¬ 
ρίων 2202 και 2211 έως 2218. 

Β. Συμπληρωματικές οδηγίες για τα δέματα του τύπου Α. 

1. Κάθε δέμα πρέπει να έχει εφοδιαστεί εξωτερικά από ένα 3601 
μηχανισμό όπως μία σφραγίδα που δεν είναι εύθραυστη και 

που εντοπίζει κάθε άνοιγμα του δέματος. 

2. Κατά το μέτρο του δυνατού, το εξωτερικό μέρος της συ¬ 
σκευασίας δεν πρέπει να παρουσιάζει καμία εξοχή. 

3. Το μοντέλο της συσκευασίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
του τις μεταβολές της θερμοκρασίας που θα μπορούσε να 
υποστεί η συσκέυασία κατά την μεταφορά και την αποθή¬ 
κευση. 

Ως προς αυτό οι θερμοκρασίες από - 40° 0 και + 70° € 
είναι τα παραδεκτέα όρια για την επιλογή των υλικών πρέπει 
όμως να δοθεί ειδική προσοχή στο σπάσιμο, για ευαισθησία 
στις θερμοκρασίες αυτές. 

4. Οι συγκολλημένες ενώσεις ή άλλες ενώσεις επιτηδευμέ¬ 
νες για τη σύντηξη πρέπει να έχουν κατασκευαστεί ή να έχουν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τις εθνικές ή διεθνείς οδηγίες ή με 
πάραδεκτέες για τις αρμόδιες αρχές οδηγίες. 

5. Το δέμα πρέπει να είναι έτσι ώστε υπό κανονικές συνθή¬ 
κες μεταφοράς, καμία αύξηση ταχύτητας, δόνηση ή αντή- 
χηση να μη βλάπτει στην αποτελεσματικάτητα των συστημά¬ 
των των κλειδωνιών των διάφορων δοχείων, ούτε να αλλοι¬ 
ώνουν το δέμα στο σύνολό του. 

Ειδικά οι υποδοχές βιδών, τα μπουλόνια και άλλα συστή¬ 
ματα που αποτελούν τή κλειδωνιά δεν πρέπει να μπορέσουν 


να χαλαρώσουν ούτε να ανοίγουν κατά λάθος, ακόμη και 
μετά από επανειλημμένη χρήση. 

6. Τα ραδιο-ενεργά υλικά υπό ειδική μορφή μπορούν να 
θεωρηθούν σαν στοιχείο του περιτυλίγματος των συνόρων. 

7. Το μοντέλο πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα περιτύ¬ 
λιγμα συνόρου που να διατηρείται κλειστό με ασφαλές σύ- 

3600 στημά, δηλαδή ένα σύστημα που να μη μπορεί να ανοίξει από 
μόνο του, που να ανοίγει μόνον ηθελημένα και που να αντέχει 
στη συνέχεια τυχόν αύξησης της πιέσεως εντός του περιτυ¬ 
λίγματος. 

8. Αν το περιτύλιγμα συνόρου δεν αποτελεί ένα ενιαίο σύ¬ 
νολο με το υπόλοιπο της συσκευασίας πρέπει να έχει εφοδια¬ 
στεί με ασφαλές σύστημα κλειδωνιάς εντελώς ανεξάρτητο 
από τη συσκέυασία. 

9. Τα υλικά της συσκευασίας και όλα τα στοιχεία του και 
οι δομές πρέπει να είναι από φυσική και χημική άποψη συμ- 
βιβάσιμα μεταξύ τους και με το περιεχόμενο του δέματος. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη και η συμπεριφορά τους κάτω από 
ακτινοβολία. 

10. Στη μελέτη κάθε στοιχείου του περιτυλίγματος συνό¬ 
ρων πρέπει να ληφθεί υπόψη η ραδιολυτική αποσύνθεση των 
ρευστών και των άλλων ευαίσθητων ουσιών, και της παρα¬ 
γωγής αερίου διά χημικής αντίδρασης και ραδιολύσεως. 

11. Το περιτύλιγμα πρέπει να παρακρατά το ραδιο-ενεργό 
περιεχόμενό του, υπό την ελάττωση της επικρατούσας πίεσης 
με 25 ΚΡα (0,25 ΒΑΚ). 

12. Οι δικλείδες της αντλίας οι διαφορετικές από τις δι¬ 
κλείδες αποπιέσεως μέσω των οποίων το ραδιοενεργό περιε¬ 
χόμενο θα μπορούσε να διαφεύγει, πρέπει να προστατεύονται 
από κάθε ανεπίτρεπτη μεταχείριση και να είναι εφοδιασμένες 
από ένα σύστημα δυνάμενο να παρακρατήσει κάθε διαφυγή 
από τις δικλείδες αντλίας. 

13. Αν ένα στοιχείο της συσκευασίας αποτελεί επίτηδες 
μέρος του περιτυλίγματος, έχει τυλιχθεί με ένα κάλυμα προ¬ 
στασίας κατά την-ακτινοβολία πρέπει να έχει κατασκευαστεί 
έτσι ώστε το στοιχείο να μη μπορεί να διαφεύγει κατά λάθος. 

Αν το κάλυμα και το στοιχείο αποτελούν ένα σύνολο μη 
ενιαίο α πό το υπόλοιπο της συσκευασίας, το κάλυμα πρέπει 
να είναι εφοδιασμένο από ασφαλές σύστημα κλειδωνιάς, τε¬ 
λείως ανεξάρτητο από τη συσκέυασία. 

14. Κάθε σύστημα στοίβαξης ενιαίο με το δέμα πρέπει να 
έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε οι δυνάμεις που αναπτύσονται 
σ’ αυτό τόσο υπό κανονικές συνθήκες, όσο και σε περιπτώσεις 
ατυχήματος να μην εμποδίζουν το δέμα να ικανοποιεί τις 
οδηγίες του παρόντος κεφαλαίου. 

15. Μία συσκέυασία του τύπου Α πρέπει υπό προϋποθέσεις 
που θα προέκυπταν από τις δοκιμασίες που προβλέπονται στο 
περιθώριο 3635 να μπορέσει να εμποδίσει. 

α. Κάθε απώλεια ή διασπορά του ραδιο-ενεργού περιεχο¬ 
μένου. 

β. Κάθε αύξηση της μεγίστης έντασης της καταγραφόμε- 
νης ή υπολογιζόμενης ακτινοβολίας στην εξωτερική επιφά¬ 
νεια, κάτω από συνθήκες που επικρατούν πριν τη δοκιμασία. 

16. Μία συσκέυασία του τύπου Α που προορίζεται για τη 
μεταφορά των ρευστών πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στις 
διατάξεις της παρ. 15 υπό τις προϋποθέσεις που θα προκύ¬ 
πτουν από τις δοκιμασίες που προβλέπονται στο περιθώριο 
3636. 

Όμως οι δοκιμασίες αυτές δεν απαιτούνται όταν το περι¬ 
τύλιγμα περιέχει εσωτερικά μια επαρκή ποσότητα απορρο¬ 
φητικού υλικού για να απορροφά δύο φορές τον όγκο του ρευ¬ 
στού που περιέχει, και να έχει πληρωθεί μια εκ των εξής - 
προϋποθέσεων. -. 

α. Το απορροφητικό υλικό βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα 
προστασίας ή 

β. Το απορροφητικό υλικό βρίσκεται έξω από αυτό το κά¬ 
λυμμα και μπορεί να αποδειχθεί ότι αν το ρευστό περιεχόμενο 
απορροφάται από αυτό, η ένταση της ακτινοβολίας δεν θα 
υπερβαίνει 2 μΕ/ώρα (200 ΜΒΕΜ/ώρα) στην επιφάνεια 
του δέματος. 

17. Μία συσκέυασία του τύπου Α προοριζομένη για τη με¬ 
ταφορά συμπεπιεσμένου ή όχι αέρα, πρέπει επίσης να είναι 
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"έτσι ώστε να εμποδίζει κάθε απώλεια ή διασπορά του περιε¬ 
χομένου, υπό συνθήκες που θα προέκυπταν από τις προβλε- 
πόμενες στο περιθώριο 3636 δοκιμασίες. Οι συσκευασίες 
που προορίζονται για τη μεταφορά του τρίτιου ή του αργού 
-37 υπό αεριούχο μορφή και ενέργεια μέχρι 7,4 ΤΒζ) 

(2000ι) δεν υπόκεινται στην οδηγία αυτή. 

0. Συμπληρωματικές ουσιαστικές οδηγίες για τα δέματα 
του τύπου Β(ΙΙ) και του τύπου Β(Μ). 

(1) Πέρα από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα περί- 3602 
θώρια 3603 (1) α) και 3604 (2) αντίστοιχα, τα δέματα του 

τύπου β(11) και του τύπου Β (Μ) πρέπει να πληρούν όλες τις 
συμπληρωματικές οδηγίες, που επιβάλλονται για τα δέματα 
του τύπου (Α) στο περιθώριο 3601 (1) έως (15) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου. 

(2) Η συσκευασία πρέπει να είναι τοιαύτη ώστε κάτω από 
συνθήκες που θα προέκυπταν από τις δοκιμασίες που προβλέ- 
πονται στο περιθώριο 3637, να διατηρεί αρκετά την λειτουρ¬ 
γία του καλύματος προστασίας για να μην υπερβαίνει η 
ένταση ακτινοβολίας τους 10 Μ5Υ/ώρα (ΙΚΕΜ/ώρα σε 1 
μ. από την επιφάνεια του δέματος στην περίπτωση όπου το 
δέμα θα περιείχε επαρκή ποσότητα ιριδίου -192 για να εκπέ¬ 
μπει, πριν τις δοκιμασίες, μία ακτινοβολία έντασης 100 
μδν/ώρα (ΙΟΜΚΕΜ)/ώρα σε 1 μ. από την επιφάνεια. 

Αν η συσκευασία προορίζεται για ένα δεδομένο ράδιο- 
νουκλειδιο, αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν στοιχείο αναφοράς 
αντί του ιριδίου -192. Εκτός τούτου αν η συσκευασία προορί¬ 
ζεται για πομπούς νετρονίου θα πρέπει επίσης να χρησιμοποι¬ 
ηθεί κατάλληλη πηγή νετρονίου σα στοιχείο αναφοράς. Δεν 
είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να προβούμε σε μέτρηση από 
μία πηγή δοκιμαστικής ακτινοβολίας. 

Αρκεί να γίνονται οι υπολογισμοί ανάλογα με την πηγή ει¬ 
δικής ακτινοβολίας που χρησιμεύει σα στοιχείο αναφοράς. 

(3) Τα δέματα του τύπου Β(11) και του τύπου Β(Μ) πρέπει 
να έχουν κατασκευαστεί και πραγματοποιηθεί και προετοι¬ 
μαστεί για το σκοπό της μεταφοράς, έτσι ώστε, υπό τις επι¬ 
κρατούσες συνθήκες που αναλύονται στην παράγραφο (4) να 
πληρούν τις προϋποθέσεις των εδαφίων α και β ως εξής: 

α. Η παραγομένη θερμότης, μέσα στο δέμα από το ραδιο- 
ενεργό περιεχόμενο, δεν πρέπει υπό κανονικές συνθήκες με¬ 
ταφοράς (πραγματοποιημένες από τις δοκιμασίες που προ- 
βλέπονται στο περιθώριο 3635) να βλάπτει το δέμα, ώστε να 
μην μπορέσει πια να πληρεί τις προϋποθέσεις, οι οποίες εφαρ¬ 
μόζονται για την οριοθέτηση και προστασία αν παραμείνει 
χωρίς επίβλεψη για 1 εβδομάδα, θα δώσουμε ειδική προ¬ 
σοχή στις συνέπειες της θερμότητας που υπάρχει κίνδυνος να 

1. να τροποποιούν τη διευθέτηση, την γεωμετρική μορφή 
4 ή την φυσική κατάσταση του ραδιο-ενεργού περιεχομένου ή 
αν το υλικό περιέχεται σε μεταλλικό περιτύλιγμα ή δοχείο 
(π.χ. ενθηκευμένα εύφλεκτα υλικά) να προκαλούν τη σύντηξη 
του μεταλλικού περιτυλίγματος του δοχείου ή της ουσίας. 

ιι. Ελαττώνουν την αποτελεσματικότητα της συσκευααίας 
μετά από διάφορες προκύπτουσες, από θερμική διαστολή, αυ- 
ντήξεις ή σχισμές του καλύμματος προστασίας των ακτινο¬ 
βολιών. 

ιιι. Αυξάνουν τη διάβρωση παρουσία υγρασίας. 

Β. Η θερμοκρασία των ευπρόσιτων επιφανειών ενός δέμα¬ 
τος του τύπου Β(1]) ή του τύπου Β(Μ) δεν πρέπει να υπερβαί¬ 
νει τους 50° € υπό σκιάν, εκτός αν το δέμα μεταφέρεται διά 
πλήρους φορτίου. 

(4) Για την εφαρμογή του εδαφίου (3) α θα θεωρήσουμε 
ότι οι επικρατούσες συνθήκες είναι οι εξής: 

α. Θερμοκρασία 38° 0 (100%). 

Ε„ Ηλίαση προϋποθέσεις σύμφωνα με τον πίνακα 1. 

Για την εφαρμογή του εδαφίου (3) Β θα θεωρήσουμε ότι οι 
επικρατούσες συνθήκες είναι: 

θερμοκρασία 38° 0 (100° Ε). 

Στην περίπτωση του δέματος τύπου Β(Μ) που πρέπει να 
μεταφερθεί αποκλειστικά μέσω ορισμένων χωρών, θα μπο¬ 
ρούμε να αποδεχθούμε άλλες προϋποθέσεις με την έγκριση 
των αρμοδίων αρχών αυτών των χωρών. 


Πίνακας 1 

Προϋποθέσεις 


ηλίασης 

Μορφή και τοποθεοία 

Ηλίαση 

της επιφάνειας 

Ψ/γβ 2 (ΟΑΙ./τετ. εκ επί 


12 ώρες/ημέρα) 


Οι λείες επιφάνειες των δεμάτων είναι οριζό¬ 
ντιες κατά την μεταφορά. 


Βάση 

Μηδέν 

άλλες επιφάνειες 

800 

Οι λείες επιφάνειες των δεμάτων δεν είναι ορι¬ 


ζόντιες κατά την μεταφορά. 


εκάστη επιφάνεια 

200 αλ 

Κυρτές επιφάνειες των δεμάτων 

400 αλ 


α. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ημιτονοειδείς 
συναρτήσεις να εφαρμόσουμε συντελεστή απορρόφησης κάι 
να παραλείπουμε τις συνέπειες της τυχόν αντανάκλασης από 
γειτονικά αντικείμενα. 

5. Μια συσκευασία συμπεριλαμβάνοντας θερμική προστα¬ 
σία προοριζομένη να επιτραπεί σ’ αυτήν να πληρεί τις οδηγίες 
της θερμικής δοκιμασίοις προβλεπομένη στο περιθώριο 3637 
(3) πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε η προστασία αυτή να 
παραμείνει αποτελεσματική υπό συνθήκες που θα προέκυ¬ 
πταν από τις δοκιμασίες που προβλέπονται στα περιθώρια 
3635 και 3637 (2). 

Η θερμική προστασία έξω από το δέμα δεν πρέπει να γίνει 
μη αποτελεσματική λόγω των συνθηκών που παρουσιάζο¬ 
νται συνήθως κατά την κανονική μεταχείριση ή σε περίπτωση 
ατυχήματος, και που δεν προσποιούνται στις ανωτέρω δοκι¬ 
μασίες, όπως π.χ. σχίσιμο, κόψιμο, σαλπάρισμα, απόξυση ή 
βίαια μεταχείριση. 

Δ. Συμπληρωματικές πρόσθετες προϋποθέσεις για τα δέ¬ 
ματα τύπου Β(11). 

(1) Η συσκευασία πρέπει να έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε: 3603 

α. Αν υποβαλλόταν στις δοκιμασίες που προβλέπονται στο 
περιθώριο 3635 η απώλεια του ραδιο-ενεργού περιεχομένου 
να μην είναι ανώτερη από Α2 X 10-6 την ώρα. 

Αν υποβαλλόταν στις δοκιμασίες που προβλέπονται στο 
περιθώριο 3637 η συσσωρευμένη απώλεια του ραδιο- 
ενεργού περιεχομένου δεν θα ήταν ανώτερη από Α.2 X 10-3 
σε μία εβδομάδα. 

Παρουσία των μειγμάτων των διαφόρων ραδιο-νυκλεΐδων 
θα εφαρμόσουμε τις οδηγίες του περιθωρίου 3691. 

Για α. ·Την εκτίμηση θα ληφθούν υπόψη τα όρια της εξω¬ 
τερικής μόλυνσης που αναγράφονται στο περιθώριο 3651. 

Για α. και β. οι τιμές Α2 για τα ευγενή αέρια είναι αυτές 
της μη συμπεπιεσμένης κατάστασης. 

2. Το μοντέλο πρέπει να πληρεί τα παραδεκτέα όρια ελευ¬ 
θεροποίησης δράσης, χωρίς να προσφεύγουμε σε φίλτρα ούτε 
σε σύστημα μηχανικής ψύξης. 

3. Το δέμα δεν πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα που να 
επιτρέπει συνεχή αποσυμπίεση κατά την μεταφορά. 

4. Το δέμα δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει σύστημα απο- 
συμπίεσης του περιτυλίγματος, που ελευθέρωνε ραδιο- 
ενεργές ουσίες στην ατμόσφαιρα υπό συνθήκες που θα προέ¬ 
κυπταν από τις δοκιμασίες που προβλέπονται στα περιθώρια 
3635 και 3637. 

5. Όταν η πίεση της μέγιστης κανονικής χρήσης (βλ. πε- 
ριθ. 2700(2) του περιτυλίγματος, προσθετομένη σε κάθε δια¬ 
φορά πίεσης κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση στο μέσο επί¬ 
πεδο της θάλασσας, στην οπόία θα μπορούσε να υποβληθεί 
κάθε στοιχείο του περιτυλίγματος που αποτελεί θεληματικά, 
μέρος του οριακού περιτυλίγματος, υπερβαίνει τα 35ΚΡΑ 
(0,35 ΒΑΚ), αυτό το στοιχείο πρέπει να μπορέσει να αντέξει 
σε πίεση τουλάχιστον ίση σε μιάμιση φόρά του συνόλου των 
πιέσεων. Η αντοχή στην πίεση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 75% του ελάχιστου ορίου ελαστικότητος ούτε το 40% του 
ορίου ρήξης του υλικού που αποτελεί αυτό το στοιχείο στη 
θερμοκρασία της μεγίστης προβλεπομένης χρήσης. 
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6. Αν το δέμα, στην πίεση της μεγίστης κανονικής χρήσης 
(βλέπε περιθ. 27002), υποβάλλεται στη θερμική δοκιμασία 
που προβλέπεται στο περιθώριο 3637 (3). 

Η πίεση σε κάθε στοιχείο του περιτυλίγματος που αποτελεί 
θεληματικά μέρος του περιτυλίγματος οριοθέτησης, δεν πρέ¬ 
πει να υπερβαίνει αυτή την ανταποκρινόμενη στο ελάχιστο 
όριο ελαστικότητας του υλικού του εν λόγω στοιχείου στη μέ- 
γιατη θερμοκρασία που το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να 
φθάσεϊ κατά τη δοκιμασία. 

7. Η πίεση της μέγιστης κανονικής χρήσης (βλ. περιθώριο 
27002) του δέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,7 ΜΡα- 
7ΒΑΚ Μανομετρικής πίεσης. 

8. Η μεγίστη θερμοκρασία οποιασδήποτε εκ των ευπρόσι¬ 
των επιφανειών του δέματος, δεν πρέπει κατά την μεταφορά 
να υπερβαίνει τους 82° 0 (υπό σκιάν), και υπό κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς (βλ. επίσης περιθώριο 3602 (3) β). 

9. Το οριακό περιτύλιγμα ενός δέματος που περιέχει ρα- λ 
διο-ενεργή ουσία σε ρευστή μορφή, δεν πρέπει να φθείρεται αν 
το δέμα υποβάλλεται σε θερμοκρασία -40° € υπό κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς. 

Ε. Πρόσθετες οδηγίες για τα δέματα του τύπου Β (Μ). 

1. Πέρα από τις προϋποθέσεις του περιθωρίου 3602, τα 
δέματα του τύπου Β(Μ) πρέπει να πληρούν το περισσότερο 
δυνατό τις ειδικές πρόσθετες προϋποθέσεις για τα δέματα του 
τύπου Β(11) που προβλέπονται στο περιθώριο 3603. 

2. Ένα δέμα του τύπου Β(Μ) πρέπει να έχει κατασκευα¬ 
στεί έτσι ώστε υπό τις συνθήκες που θα προκύψουν από τις 
αναφερόμενες δοκιμασίες στον πίνακα II η απώλεια του ρα- 
διο-ενεργού περιεχομένου να μην είναι ανώτερη οριακά της 
δράσης που καθορίζεται στον εν λόγω πίνακα. 

Σχετικά με τις δοκιμασίες που προβλέπονται στο περιθώ¬ 
ριο 3635, η εκτίμηση θα λαμβάνει υπόψη τα όρια της εξωτε¬ 
ρικής μόλυνσης που αναφέρονται στο περιθώριο 3651. 

Πίνακας II 


Όρια δράσης για την απώλεια του ραδιο-ενεργού περιεχομέ¬ 
νου των δεμάτων του τύπου Β(Μ). 


Συνθήκες 

Δέμα τύπου Β(Μ) 
άνευ συνεχούς 
αποσυμπίεσης 

Δέμα τύπου Β(Μ) 
με συνεχή 
αποσυμπίεση 

Μετά τις δοκιμασίες 

Α2Χ10-6 

Α2Χ5Χ10-5 

που προβλέπονται 

την ώρα 

την ώρα 

στο περιθώριο 



3635. 



Μετά τις δοκιμασίες 

Κρυπτό-85 

Κρυπτό-85 

που προβλέπονται 

370ΤΒρ(10.0000ι) 

370ΤΒ()(10.0000ι) 

στο περιθώριο 

σε 1 εβδομάδα. 

σε μία εβδομάδα. 

3637 

Άλλα ραδιο-νουκλειδή 

Άλλα ραδιο-νουκλειδή 


Α2 σε 1 εβδομάδα. 

Α2 σε μία εβδομάδα. 


Για τα ευγενή αέρια οι τιμές του Α2 είναι αυτές της μη συ- 
τπεπιεσμένης κατάστασης. 

Παρουσία των μειγμάτων των ραδιο-νουκλειδών θα εφαρ¬ 
μόσουμε τις προϋποθέσεις του περιθωρίου 3691. 

3. Αν η πίεση στο οριακό περιτύλιγμα ενός δέματος του 
τύπου Β(Μ) μπορούσε να επιφέρει, στις συνθήκες που θα προ- 
κυπταν από τις προβλεπόμενες στα περιθώρια 3635 και 
3637 δοκιμασίες, μία πίεση ανώτερη από το ελάχιστο όριο 
λαστικότητας ενός εκ των υλικών του οριακού περιτυλίγμα¬ 
τος στη θερμοκρασία που θα έφτανε πιθανόν κατά τις δοκιμα- 
:ίες, το περιτύλιγμα θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί με ένα σύ- 
ιτημα αποσυμπίεσης ώστε αυτό το ελάχιστο όριο ελαστικό¬ 
τητας να μην υπερβεί. 

Τμήμα II Εύσχιστα υλικά. 

Α. Αποκλεισμός των εύσχιστων υλικών από τις σχετικές 
ιροϋποθέσεις στα δέματα των εύσχιστων κλάσεων. 

Τα δέματα που περιέχουν ραδιο-ενεργά υλικά που είναι 
πίσης εύσχιστα, εκτός των περιπτώσεων υπα έως 1) πρέπει 
: έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να πληρούν τις προϋποθέ- 
.ις του παρόντος τμήματος. 

α) Δέματα περιέχοντα το καθένα όχι περισσότερα από 15 


γρ. ουρανίου-233, ουρανίου-235, πλουτωνίου-238, πλου- 
τωνίου-239, πλουτωνίου-241 ή 15 γραμ. οιουδήποτε συν¬ 
δυασμού αυτών των ραδιο-νουκλειδών, εφόσον η μικρότερη 
εξωτερική διάσταση του δέματος δεν είναι μικρότερη από 10 
εκ., όταν τα υλικά αυτά μεταφέρονται χύμα, τα όρια της πο¬ 
σότητας πρέπει να εφαρμόζονται στο όχημα. 

Β. Δέματα περιέχοντα μόνο φυσικό ουράνιο ή εξασθενη- ' 
μένο ουράνιο που υποβλήθηκε σε ακτινοβολία μόνον σε θερ¬ 
μικούς αντιδραστήρες. 

γ) Δέματα περιέχοντα ομογενή υδρογονωμένα διαλύματα 
ή μείγματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στον πίνακα 111. 

Όταν τα υλικά αυτά μεταφέρονται χύμα, τα όρια της πο¬ 
σότητας πρέπει να αναφέρονται στο όχημα. 


Πίνακας III 

Όρια που αφορούν τα ομογενή υδρογονωμένα διαλύματα ή 
μείγματα. 


Παράμετρα Κάθε άλλο εύσχιστο 235 υ(ίονος 

υλικό (συμπεριλαμβ. 
και των μειγμάτων) 

Ελάχιστο Η/Χ“* 5 200 5 200 

Μεγίστη συγκέντρωση 
εύσχιστου νουκλειδ. 

σε γ/λ 5 5 

Μεγίστη μάζα 
εύσχιστου νουκλειδίου 

σε γ/δέμα 500 800^ 


α) Η/Χ είναι η σχέση του αριθμού των ατόμων υδρογονίου 
με τον αριθμό των ατόμων ευσχίστου νουκλειδίου. 

Μ Με για Ρ μ και 233 11 μια ανθεκτικότητας που δεν υπερ¬ 
βαίνει το 1% της μάζας του 235 11. 

δ) Δέματα περιέχοντα εμπλουτισμένο ουράνιο σε ουρά- 
νιο-235 με μέγιστο του 1% σε μάζα και του οποίου η περιε- 
κτικότης σε πλουτώνιο — σύνολο και ουράνιο—233 δεν υπερ¬ 
βαίνει το 1 % της μάζας ουρανίου-235, εφόσον τα εύσχιστα 
υλικά διανέμονται με ομοιογενή τρόπο στο σύνολο του υλι¬ 
κού. 

Εκτός τούτου αν το ουράνιο—235 παρουσιάζεται υπό 
μορφή μετάλλου ή οξειδίου, δεν πρέπει να τοποθετείται σε δί¬ 
κτυο εντός του δέματος. 

ε) Δέματα που περιέχουν εύσχιστα υλικά οποιαδήποτε και 
αν είναι εφόσον δεν περιέχουν περισσότερο από 5 γρ. ευσχί¬ 
στου υλικού για ολικό όγκο 10 λίτρων. 

Τα υλικά πρέπει τουλάχιστον να συσκευάζονται σε δέματα 
που επιτρέπουν το σεβασμό των σχετικών ορίων, στη δια¬ 
νομή των εύσχιστων υλικών κατά τη μεταφορά που πραγμα¬ 
τοποιείται υπό κανονικές συνθήκες. 

ζ) Δέματα που δεν περιέχουν έκαστο πλέον του Ιχγ πλου¬ 
τωνίου - σύνολο - του οποίου το μέγιστο 20% σε μάζα μπο¬ 
ρεί να αποτελείται από πλουτώνιο-239, πλουτώνιο-241 ή 
συνδυασμό οποιοσδήποτε εκ των ραδιο-νουκλειδών αυτών. 

η) Δέματα περιέχοντα ρευστά διαλύματα εμπλουτισμένου 
νιτρικού ουρανυλίου σε ουράνιο—235 με μέγιστο του 2% σε 
μάζα, για το πλουτώνιο και το ουράνιο-233 μια ανθεκτικό- 
τητα που δεν υπερβαίνει το 0,1% της μάζας ουρανίου-235. 
Τα δέματα πρέπει επίσης να πληρούν τις διατάξεις των άλ¬ 
λων εφαρμοστέων μερών του παρόντος. 

Β. Γ ενικές διατάξεις σχετικές με την πυρηνική ασφάλεια. 

1. Όλα τα εύσχιστα υλικά πρέπει να συσκευάζονται και να 
αποστέλλονται έτσι ώστε η κριτική κατάσταση Ι) Γ να μην επι- 
τηδευθεί σε καμμία περίπτωση προβλεπομένη συνθήκη μετα¬ 
φοράς. Πρέπει ενδεχομένως να λάβωμε υπόψη τις εξής πιθα- 
3610 νότητες. 

1 Γ . Εφαρμόζοντας τις σχετικές τιμές στην κριτικότητα - 
που έχουν αποκτηθεί με τον υπολογισμό ή με πειράματα - 
για να καθορισθεί αν το δέμα παρουσιάζει κινδύνους κριτικό- 
(■ τητας πρέπει να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά κάθε λάθος στις τι- 


3611 
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μές αυτές ή τις αβεβαιότητες σχετικά με την ισχύ τους. 

α) Διαστάλαξη νερού στο δέμα ή εκροή νερού εκτός του δέ¬ 
ματος. 

β) Απώλεια αποτελεσματικότητας των απορροφητικών 
μέσων ή των συστημάτων βραδυπορείας των ενσωματωμέ¬ 
νων νετρονίων. 

γ) Τροποποίηση της διευθέτησης των περιεχομένων επι- 
φέροντας μεγαλύτερη αντιδραστικότητα, ήτοι εντός του δέ¬ 
ματος ή μετά απώλεια του περιεχομένου εκτός του δέματος. 

δ) Ελάττωση των αποστάσεων μεταξύ των δεμάτων ή με¬ 
ταξύ των περιεχομένων. 

ε) Καταβύθιση των δεμάτων στο νερό ή κατάχωση κάτω 
απ’ το χιόνι. 

ζ) Τυχόν αύξηση της αντιδραστικότητας μετά από μετα¬ 
βολή της θερμοκρασίας. 

2. Επίσης όταν πρόκειται για ακτινοβολημένο πυρηνικό 
καύσιμο ή για ελάχιστα υλικά μη καθοριζόμενα οι εξής προϋ¬ 
ποθέσεις πρέπει να τηρούνται: 

α) Το ακτινοβολημένο πυρηνικό καύσιμο του οποίου ο 
βαθμός ακτινοβολίας δεν είναι γνωστός και του οποίου η 
αντιδραστικότητα μειώνεται μαζί με το ποσοστό καύσης, 
πρέπει να θεωρείται σαν μη ακτινοβολημένο για τον σκοπό 
του ελέγχου των κινδύνων κτητικότητας. 

Αν η αντιδραστικότης αυξάνεται με το ποσοστό της καύ¬ 
σης, πρέπει να θεωρείται σαν ακτινοβολημένο καύσιμο που 
βρίσκεται στις συνθήκες της μεγίστης αντιδραστικότητας. 

Αν ο βαθμός ακτινοβολίας είναι γνωστός, η αντιδραστικό- 
της του καυσίμου θα μπορέσει συνεπώς να εκτιμηθεί. 

β) Στην περίπτωση των εύσχιστων υλικών που δεν διευ¬ 
κρινίζονται όπως υπολείμματα ή συντρίμματα των οποίων ο 
εμπλουτισμός, η μάζα, η συγκέντρωση, η δύναμη επιβράδυν¬ 
σης ή η πυκνότης δεν είναι γνωστές ή δεν μπορούν να καθορι¬ 
στούν, πρέπει να αποδίδουμε σε κάθε άγνωστη παράμετρο 
την τιμή που επιφέρει η μεγίστη αντιδραστικότης στις προ- 
βλεπάμενες συνθήκες. 

3. Τα δέματα των εύσχιστων υλικών άλλα από αυτά που 
προβλέπονται στο περιθώριο 3610 πρέπει να εντάσσονται σε 
μία εκ των εξής κλάσεων.' 

α) Εύσχιστη κλάση I. Δέματα που δεν παρουσιάζουν κα¬ 
νένα πυρηνικό κίνδυνο όποιος και αν είναι ο αριθμός και η 
διευθέτηση, σ’ όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες μεταφο- 
ράς. 

0) Εύσχιστη κλάση Η. Δέματα που δεν παρουσιάζουν κα¬ 
νένα πυρηνικό κίνδυνο αν βρίσκονται σε ορισμένο αριθμό, 
όποια και αν είναι η διευθέτησή του και σ’ άλες τις προβλεπό¬ 
μενες συνθήκες μεταφοράς. 

γ) Εύσχιστη κλάση III. Δέματα που δεν παρουσιάζουν κα¬ 
νένα πυρηνικό κίνδυνο σ’ όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες 
μεταφοράς λόγω των προφυλάξεων ή των ειδικών μέτρων ή 
των ειδικών διακριτικών ελέγχων που επιβάλλονται κατά τη 
μεταφορά της αποστολής. 

0. Ειδικές διατάξεις που αφορούν το δέμα της εύσχιστης 
κλάσης I. 

1. Κάθε δέμα της εύσχιστης κλάσης I πρέπει να έχει κατα¬ 
σκευαστεί έτσι ώστε υπό συνθήκες που θα προέκυπταν από 
τις προβλεπόμενες δοκιμασίες που αναφέρονται στο περιθώ¬ 
ριο 3635. 

α) Να μην μπορέσει να εισέλθει νερό σε κανένα μέρος του 
δέματος ούτε να εκρέει εκτός αν η εισαγωγή του νερού σ’ 
αυτό το μέρος ή την εκροή του έγινε επιτρεπτή για τους σκο¬ 
πούς του περιθωρίου 3614(1) στο μέγιστο προβλεπόμενο μέ¬ 
τρο. 

β) Η διαμόρφωση του περιεχομένου και η γεωμετρία του 
οριακού περιτυλίγματος να μην τροποποιούνται στο σημείο 
και αυξήσουν το αίσθημα της αντιδραστικότητας. 

2. Τα δέματα της εύσχισμης κλάσης I πρέπει να πληρούν 
τα κριτήρια της πυρηνικής ασφάλειας που αναγράφονται στα 
περιθώρια 3613 και 3614. 

I. Για το απομονωμένο δέμα. 

1. Θα πάρουμε σαν υποθέσεις τις εξής συνθήκες. 

α) Το δέμα είναι «επιβλαβές». 

Η λέξη «επιβλαβές» σημαίνει εδώ την συνθήκη που έχει 
εκτιμηθεί ή αποδειχθεί προκύπτοντας για το δέμα ότι οι προ¬ 
βλεπόμενες δοκιμασίες των περιθωρίων 3635 και 3637(1) 


έως (3), που ακολουθείται από εκείνη του περιθωρίου 3638 
ήτοι των δοκιμασιών προβλεπομένων στα περιθώρια 3635 
και 3637 (4) σύμφωνα με τον πιο περιοριστικό συνδυασμό. 

β) Το νερό μπορεί να εισέλθει ή να εκρέει από όλα τα κενά 
διαστήματα των δεμάτων συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που βρίσκονται μέσα στο οριακό περιτύλιγμα. Όμως αν το 
μοντέλο του δέματος συμπεριλαμβάνει ειδικά χαρακτηρι¬ 
στικά προοριζόμενα να εμποδίσουν αυτή την εισαγωγή ή 
εκροή μέσα ή εκτός μερικών κενών διαστημάτων, ακόμη συ¬ 
νέπεια ανθρωπίνου λάθους, θα παραδεχθούμε ότι δεν υπάρχει 
ούτε εισαγωγή ούτε εκροή νερού. Αυτά τα ειδικά χαρακτηρι¬ 
στικά μπορούν να είναι: 

ι. Πολλαπλά στεγανά διαφράγματα υψηλής ποιότητας, 
των οποίων κάθε ένα θα διατηρούσε την αποτελεσματικό- 
τητα. Αν το δέμα θα υποβαλόταν στους συνδυασμούς των δο¬ 
κιμασιών που προβλέπονται στο εδάφιο 1)α) ή 

ιι. Ένας αυστηρός έλεγχος της ποιότητας κατά την κατα¬ 
σκευή και τη διατήρηση της συσκευασίας, συνδυασμένος με 
τις ειδικές δοκιμασίες για να αποδειχθεί το κλείσιμο εκάστου 
δέματος προ της αποστολής. 

2. Το δέμα πρέπει να βρίσκεται υπό κριτική με επαρκές 
περιθώριο (2) υπό των συνθηκών που προβλέπονται στην πα¬ 
ράγραφο (1) λαμβάνοντας υπόψη τα χημικά και φυσικά χα¬ 
ρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένης κάθε τροποποίησης στα 
χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να παραχθούν υπό των 
συνθηκών της παραγράφου (1) και υπό των συνθηκών του 
μετριασμού και της αντανάκλασης ως εξής»: 

(2) π.χ. θα θεωρήσουμε ότι η μάζα του εύσχιστου υλικού 
αποτελείται από μία έγκυρη παράμετρο ελέγχου, θα έχομε 
επαρκές περιθώριο αν περιορίσομε τη μάζα σε 80% από 
εκείνη .που θα ήταν κριτική σε συγκρητέο σύστημα, 
α) Με το υλικό μέσα στο οριακό περιτύλιγμα, 
ι. Διαμόρφωση και μετρίαση, εκ των πιο αντιδραστικών 
που μπορούν να Θεωρηθούν στις συνθήκες της παραγράφου 
( 1 ). 

ιι. Τελεία αντανάκλαση από το νερό γύρω από το οριακό 
περιτύλιγμα ή τέτοια μεγαλύτερη αντανάκλαση γύρω από 
αυτό το περιτύλιγμα που μπορούσε να επιφαρθεί από τα 
υλικά του ίδιου του περιτυλίγματος και 


των. 


Β. Αν διαφεύγει κάποιο τμήμα του υλικού (της ουσίας) του 
οριακού περιτυλίγματος υπό τις συνθήκες της παραγράφου 
(!): 

ι. Διαμόρφωση και μετρίαση εκ των πιο αντιδραστικών 
που θεωρούνται ως πιθανά. 

ιι. Τελεία αντανάκλαση από το νερό γύρω από αυτά τα 
υλικά. 

2. Για την αποστολή ενός ή περισσοτέρων δεμάτων. 

1. Ένας οποιοσδήποτε αριθμός δεμάτων μη επιβλαβών 3614 
του ίδιου μοντέλου, διευθετημένα σε οποιαδήποτε θέση πρέ¬ 
πει να παραμένει υπο-κριτική. 

Για τον σκοπό αυτό «μη επιβλαβές» σημαίνει την συνθήκη 
κάτω από την οποία τα δέματα κατασκευάζονται για να πα- 
36 ρουσιασθούν στη μεταφορά. 

2. 250 από αυτά δέματα, όταν είναι «επιβλαβή» πρέπει να 
παραμένουν υπο-κριτική αν στοιβάζονται σ’ οποιαδήποτε 
θέση, με, στην άμεση γειτνίαση, ένα αντανακλαστήρα από 
ισότιμο στο νερό υλικό, σε όλες τις πλευρές του συνόλου αυ¬ 
τού. 

Ως προς τον σκοπό τούτο «επιβλαβές» σημαίνει την συν¬ 
θήκη που έχει εκτιμηθεί ή αποδειχθεί προκύπτουσα για κάθε 
δέμα ήτοι οι προβλεπόμενες δοκιμασίες στα περιθώρια 3635 
και 3637 (1) έως 3) που ακολουθούνται απ’ αυτή που προ- 
βλέπεται στο περιθώριο 3638, ήτοι των δοκιμασιών που 
προβλέπονται στα περιθώρια 3635 και 3637 (4) σύμφωνα 
με τον πιο περιοριστικό συνδυασμό. Θα θεωρήσουμε επίσης 
υδρογονωμένο μετριασμό (3) μεταξύ των δεμάτων και μια 
εισαγωγή νερού στο δέμα ή εκροή εκτός αυτού, συμβιβάσιμη 
με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών και ανταποκρινόμενο 
στην πιο ισχυρή αντιδραστικότητα. 

3613 (3) Ο υδρογονωμένος μετριασμός μπορεί να θεωρηθεί σαν 

να ήταν ομοιόμορφο στρώμα ρευστού νερού που περικλύει 
κάθε δέμα ήτοι νερό (πάγο ή ατμό) μιας κατάλληλης πυκνό¬ 
τητας που διανέμεται με ομογενή τρόπο μεταξύ των δεμά- 
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3. Μοντέλα των δεμάτων για τα οποία μια πολύπλευρη 
έγκριση χρειάζεται: 

Παράδειγμα 1 

Ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται επί των εξής βάσεων, 
α) Κάθε δέμα πρέπει να συμφωνεί με τα κριτήρια τα οποία 
αναγράφονται στα περιθώρια 3612 και 3613 (1). 

β) Κάθε δέμα επιβλαβές ή όχι πρέπει να έχει κατασκευα¬ 
στεί έτσι ώστε τα εύσχιστα υλικά που περιέχει να προστατεύο¬ 
νται από τα θερμικά νετρόνια. 

γ) Οταν παράλληλη δέσμη νετρονίων που έχει φάσμα 
ενέργειας καθορισμένο στον πίνακα IV, προφθάνει ένα μη 
επιβλαβές δέμα υπό οποιαδήποτε γωνία προσπτώσεως ο πα¬ 
ράγων πολλαπλασιασμού των επιθερμικών νετρονίων στην 
επιφάνεια, δηλαδή η σχέση μεταξύ του αριθμού των επιθερ- 
μικών νετρονίων που εκπέμπονται από το δέμα και ο αριθμός 
των επιθερμικών νετρονίων που εισέρχεται στο δέμα πρέπει 
να είναι έλασσον του 1 και το φάσμα των νετρονίων που εκπέ- 
μπεται από το εν λόγω δέμα, που θεωρούμε ότι αποτελεί μέ¬ 
ρος ενός απεριορίστου συνόλου τέτοιων δεμάτων, δεν πρέπει 
να είναι πιο σκληρό, από εκείνο των προσπιπτώντων νετρο¬ 
νίων. 

δ) Το μοντέλο του δέματος πρέπει να είναι σύμφωνο με τα 
κριτήρια που αναγράφονται στο περιθώριο 3614(2). 

Πίνακας IV 


Ενεργητικό φάσμα των νετρονίων α 


Ενέργεια νετρονίων Ε Ποσοστό των νετρονίων που 

έχουν ενέργεια μικρότερη από Ε. 

11.0 

Μεν 

1.000 

2,4 

Μεν 

0,802 

1,1 

Μεν 

0,590 

0,55 

Μεν 

0,460 

0,26 

Μεν 

0,373 

0.13 

Μεν 

0,319 

43 

Κεν 

0,263 

10 

Κεν 

0,210 

1,6 

Κεν 

0,156 

0,26 

Κεν 

0,111 

42 

εν 

0,072 

5,5 

εν 

0,036 

0,4 

εν 

0 


α) Αυτό το φάσμα ανταποκρίνεται στο επιθερμικό μέρος 
του φάσματος στην κατάσταση ισορροπίας που εκπέμπει ένα 
3615 δέμα περιέχοντας ένα ξύλινο κάλυμμα 5 εκ. πάχους και που 
αποτελεί μέρος ενός κριτικού συνόλου τέτοιων δεμάτων. 

4. Μοντέλα των δεμάτων για τα οποία χρειάζεται μονομε¬ 
ρής έγκριση. 

Παράδειγμα 1 

1. Η συσκευασία κατασκευάζεται έτσι ώστε το εύσχιστο 
υλικό να περιτυλίγεται με ένα στρώμα ενός υλικού που μπο¬ 
ρεί να απορροφά όλα τα θερμικά προσπίπτοντα νετρόνια, 
(αυτό το στρώμα μπορεί να είναι περιτύλιγμα κάδμιου τουλά¬ 
χιστον 0,38 μμ πάχους ίσον με 0,325 γρ κάδμιο ανά τετρ. 
εκ.) και να περιτυλίγει τον ίδιο τον απορροφητήρα των νετρο¬ 
νίων με ένα πάχος τουλάχιστον 10,2 από ξύλο που να έχει 
περιεκτικότητα σε υδρογόνο τουλάχιστον 6,5% σε μάζα και 
η μικρότερη εξωτερική διάσταση του ξύλινου περιτυλίγματος 
αυτού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 30,5 εκ. 


2. Η συσκευασία κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε αν 
είναι «επιβλαβής» («επιβλαβής» έχει εδώ την έννοια του περι¬ 
θωρίου 3613(ι)), το εύσχιστο υλικό παραμένει περιτυλιγμένο 
από το απορροφητικό στρώμα των νετρονίων, να παραμένει 
περιτυλιγμένος αυτός ο απορροφητής των νετρονίων, να μη 
ζημιωθεί το ξύλο σε σημείο τέτοιο που το υπόλοιπο πάχος να 
είναι μικρότερο από 9,2 εκ. ή η μικρότερη εξωτερική διά¬ 
σταση του απομείναντος ξύλου να είναι μικρότερη από 28,5 
εκ. 

3. Το περιεχόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις παραδε- 
κτέες μάζες ευσχίστου υλικού που αναφέρονται στους πίνακες 
V έως XIII συμβιβασμένο με: 

α) Την φύση του υλικού. 

β) Το μέγιστο μετριασμό και 

γ) Τη μέγιστη διάμετρο (ή όγκο) που θα προέκυπτε αν η 
συσκευασία ήταν «επιβλαβής» (η λέξη «επιβλαβής» έχει εδώ 
την έννοια του περιθωρίου 3613(1)). 

Σημείωση. 

Ένας αναλυτικός υπολογισμός για ένα δεδομένο μοντέλο 
δέματος σύμφωνα με τη μέθοδο που εκτίθεται στο περιθώριο 
3615 μπορεί να παραχωρήσει τιμές λιγότερο περιοριστικές 
από αυτές που αναφέρονται στους πίνακες V έως XIII. 


3616 



Κεφάλαιο Α.6 
Πίνακας V 

Υδατικά Διαλύμματα φθοριούχο ουρανυλίο*> ή νιτρικό ουρανυλίο*· 

Επιτρεπτέα μάζα ουράνιο ανά δέμα ανάλογα με την πυκνότητα του ξύλου της συσκευασίας 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Ουράνιο μη περιέχοντα τον ισότοπο 233 και του οποίου η περιεκτικότητα σε ουράνιο 235 δεν υπερβαίνει 93,5% σε μαζα. 




η υδρογονομένα σύνθετά ή μείγματα ουράνιο του οποίου η συγκέντρωση σε ουράνιο-235 δεν υπερβαίνει 4,8γρ/κυβ. εκ ^ (συμπεριλαμβανόμενο και μέταλο ουράνιο του οποίου 
το ποσοστό εμπλουτισμού σε ουράνιο δεν υπερβαίνει 25% σε μάζα, χωρίς επιτρεπτέα μάζα ουράνιο ανά δέμα ανάλογα με την πυκνότητα του ξύλου της συσκευασίας 






Πίνακας VII 

Μη υδρογονομένα σύνθετα ή μείγματα ουρανίου"*του οποίου η συγκέντρωση σε ουράνιο-235 δεν υπερβαίνει 9,6 γρ/κυβ. εκ (συμπεριλαμβανομένου το μέταλο ουράνιο του οποίου το 
ποσοστό εμπλουτισμού σε ουράνιο-235 δεν υπερβαίνι 50% σε μάζα χωρίς επιβαδυνής) Επιτρεπτέα μάζα ουράνιο ανά δέμα ανάλογο με την πυκνώτητα του ξύλου συσκευασίας 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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"> Ουράνιο μη περιέχον τον ισότοπο 233 και του οποίου η περιεκτικότητα σε ουράνιο-235 δεν υπερβαίνει 93,5% σε μάζα. 

'*> Τα μείγματα περιέχοντας βηρύλλιο ή δευτέριο αποκλείονται και η μάζα άνθρακα δεν πρέπει να είναι πλέον από 5 φορές ανώτερη από την επιτρεπτέα μάζα ουρανίου. 




Κεφάλαιο Α.6 
Πίνακας VIII 

Ουράνιο** μέταλλο χωρίς επιβραδυντές 

Επιτρεπτέα μάζα ουρανίου ανά δέμα ανάλογα με την πυκνότητα του ξύλου συσκευασίας 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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έκαστον και των οποίων οι επιφάνειες είναι απηλλαγμένες από εισαγωγικά τμήματα. 






ΦΕΚ 104 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Ουράνιο μη περιέχον το ισότοπο 233 και του οποίου η περιεκτικότητα σε ουράνιο-235 δεν υπερβαίνει 93 , 5 % σε μάζα. 















Μη υδρογονομένα σύνθετα ή μείγματα πλουτωνίου του οποίου η συγκέντρωση σε πλουτώνιο-239 δεν υπερβαίνει ΙΟγρ/κυβ. εκ. 
επιτρεπτέα μάζα πλουτωνίου ανά δέμα ανάλογα με την πυκνότητα του ξύλου συσκευασίας 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



’’ Τα μείγματα περιέχοντας βηρύλλιο ή δευτέριο αποκλείονται και η μάζα άνθρακα δεν πρέπει να είναι ανώτερη από 1/10 της μάζας επιτρεπτού πλουτωνίου. 








Πίνακας XI 

Μέταλλο πλουτωνίου χωρίς επιβραδυντές 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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') Αυτές οι πιο σημαντικές μάζες επιτρέπονται όταν το εύσχιστο προϊόν παρουσιάζεται υπό μορφή κομματίων γεμάτα (μασίφ) μέταλλα που δεν ζυγίζουν λιγότερο από 2 χγ. έκαστον, 
και των οποίων οι’ επιφάνειες είν^ι απηλλαγμένες από εισαγωγικά τμήματα. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Πίνακας XIII 

Τδατικά διαλύματα νιτρικού ουράνιου-233 ή φθοριούχου ουρανίου-233 
Επιτρεπτέα μάζα ουράνιου ανά δέμα ανάλογα με την πυκνότητα του ξύλου συσκευασίας 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Δ. Ειδικές διατάξεις σχετικά με τα δέματα της εύσχιστης 
κλάσης II. 

(1) Κάθε δέμα της εύσχιστης κλάσης II πρέπει να κατα¬ 
σκευάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε υπό των συνθηκών που θα 
προέκυπταν από τις δοκιμασίες που προβλέπονται στο περι¬ 
θώριο 3635. 

α. Τον όγκο και κάθε διάσταση, βάσει των οποίων, η πυ¬ 
ρηνική ασφάλεια έχει υπολογιστεί για τους σκοπούς του περι¬ 
θωρίου 3619α) να μην μειώνεται πλέον του 5% και η κατα¬ 
σκευή του δέματος να μην επιτραπεί να εισέλθει κύβος με 10 
εκ πλευρό. 

β. Το νερό να μην μπορέσει να εισέλθει σε κανένα μέρος 
του δέματος ούτε να εκρέει, εκτός αν η εισαγωγή του νερού 
στο μέρος αυτό ή η εκροή υπό των μέγιστων προβλεπομένων 
συνθηκών, επετράπη όταν ο παραδεκτός αριθμός καθορί¬ 
στηκε για τους σκοπούς του περιθωρίου 3619 α) 

γ. Η διαμόρφωση του περιεχομένου και η γεωμετρία του 
οριακού περιτυλίγματος να μη τροποποιούνται στο σημείο 
που να αυξηθεί αισθητά η αντιδραστικότητα. 

(2) Τα δέματα της εύσχιστης κλάσης II πρέπει να πληρούν 
τα κριτήρια πυρηνικής ασφάλειας που αναγράφονται στα πε¬ 
ριθώρια 3618 και 3619. 


I. Για το μεμονωμένο δέμα. 

(1)'Θα πάρουμε σαν υποθέσεις τις εξής προϋποθέσεις, 
α. Το δέμα είναι «επιβλαβές». Η λέξη «επιβλαβές» σημαί¬ 
νει εδώ την συνθήκη, που εκτιμάται ή αποδεικνύεται και η 
οποία προκύπτει για το δέμα εκ των δοκιμασιών που αναφέ- 
ρονται στα περιθώρια 3635 και 3637 (1) έως (3), που ακο¬ 
λουθούνται από εκείνες που προβλέπονται στο περιθώριο 
3638 ήτοι τις δοκιμασίες που προβλέπονται στα περιθώρια 
3635 (4) σύμφωνα με τον πιό περιοριστικό συνδιασμό και 
β. Το νερό μπορεί να εισέλθει ή να εκρέει από όλα τα κενά 
διαστήματα των δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που βρίσκονται μέσα στο οριακό περιτύλιγμα. Όμως αν το 
μοντέλο του δέματος συμπεριλαμβάνει ειδικά χαρακτηρι¬ 
στικά προοριζόμενα να εμποδίζουν αυτήν την εισαγωγή ή την 
εκροή νερού μέσα ή εκτός μερικών κενών διαστημάτων, 
ακόμη και μετά από ανθρώπινο λάθος, θα παραδεχθούμε ότι 
δεν υπάρχει εισαγωγή ούτε εκροή νερού. 


Αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά μπορούν να είναι 
ι. Πολλαπλά στεγανά φράγματα υψηλής ποιότητας, των 
οποίων η κάθε μία θα διατηρούσε την αποτελεσματικότητα 
της αν το δέμα θα υποβαλόταν στους συνδυασμούς δοκιμα¬ 
σίας που προβλέπονται στο εδάφιο (I) α) ή 

ιι. Ένας αυστηρός έλεγχος της ποιότητας στην κατασκευή 
και διατήρηση της συσκευασίας συνδυασμένος με ειδικές δο¬ 
κιμασίες για να αποδεικνύεται το κλείσιμο κάθε δέματος πριν 
από την αποστολή. 


(2) Το δέμα πρέπει να είναι υπο-κριτική με επαρκές περι¬ 
θώριο (βλέπε σημ. στη σελ 2) υπό των συνθηκών που προ- 
βλέπονται στην παράγραφο (1) λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα 
φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης 
και κάθε τροποποίησης των χαρακτηριστικών αυτών που θα 
μπορούσε να παραχθεί υπό συνθήκες της παραγρ (1) και υπό 
τις εξής συνθήκες του μετριασμού και της αντανάκλασης 

α. με το υλικό εντός του ορισμού περιτυλίγματος 
ι. Διαμόρφωση και ελάττωση των πιό αντιδραστικών που 
μπορούν να θεωρηθούν υπό τις συνθήκες της παραγράφου 

ιι. Πλήρης αντανάκλαση από το νερό γύρω από το οριακό 
περιτύλιγμα ή τέτοια μεγαλύτερη αντανάκλαση γύρω από το 
περιτύλιγμα αυτό, που θα μπορούσε να επιφερθεί από τα ίδια 
τα υλικά συσκευασίας και 


β. Αν οποιοδήποτε τμήμα του υλικού διαφεύγει από το 
οριακό περιτύλιγμα κατά τις συνθήκες της παραγράφου (1). 

3617 ι. Διαμόρφωση και μετρίαση των πιό αντιδραστικών που 
θεωρούνται πιθανά 

ιι. Πλήρης αντανάκλαση από το νερό γύρω από το υλικό 
αυτό. 

2. Για την αποστολή ενός ή περισσοτέρων δεμάτων. 
Ένας «παραδεκτός αριθμός» πρέπει να υπολογισθεί για 

κάθε μοντέλο δέματος της εύσχιστης κλάσης II όπως» 
α. Ένα σύνολο δεμάτων μη επιβλαβές ίσον με πέντε φορές 
τον παραδεκτέο αριθμό, πρέπει να πΐιραμείνει υπο¬ 
κριτική. 

Τα δέματα έχοντας στοιβαχθεί μαζί με οποιαδήποτε διευ¬ 
θέτηση, χωρίς ξένη ουσία μεταξύ τους και θεωρούμενα με 
ένα αντανακλαστήρα από υλικό ισότιμο του νερού σ’ όλες τις 
πλευρές του συνόλου αυτού. 

Για τον σκοπό αυτό μή «επιβλαβές» σημαίνει την κάτα- 
σταση κάτω από την οποία τα δέματα κατασκευάζονται για 
να παρουσιάζονται για μεταφορά. 

β. Ένα σύνολο επιβλαβών δεμάτων ίσον με δύο φορές τον 
παραδεκτέο αριθμό, πρέπει να παραμείνει υπο-κριτική, τα 
δέματα έχοντας στοιβαχτεί μαζί με οποιαδήποτε διευθέτηση, 
με αντανακλαστήρα από υλικό ισότιμο στο νερό, σε όλες τις 

3618 πλευρές του συνόλου αυτού. Για τον σκοπό αυτό «επιβλαβές» 
σημαίνει την συνθήκη που εκτιμήθηκε ή που αποδείχηκε 
προκύπτουσα για κάθε δέμα ήτοι τις δοκιμασίες που προβλέ- 
πονται στα περιθώρια 3635 και 3637 (1) έως (3), παρακο¬ 
λουθεί αυτή που προβλέπεται στο περιθώριο 3638, ήτοι τις 
δοκιμασίες που προβλέπονται στα περιθώρια 3635 και 
3637(4) σύμφωνα με τον πιό περιοριστικό συνδυασμό, θα 
θεωρήσουμε επίσης ένα υδρογονομένο μετριασμό 3) μεταξύ 
των δεμάτων και μία εισαγωγή νερού στα δέματα ή εκροή 
απ’ αυτά συμβιβάσιμη με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών 
και ανταποκρινόμενες στην ισχυρότερη αντιδραστικότητα. 

3. Μοντέλα δεμάτων για τα οποία η έγκριση μιας αρμό¬ 
διας αρχής δεν απαιτείται. 

Παράδειγμα 1 (χρήζον την πολύπλευρη έγκριση της απο¬ 
στολής) 

Για τα δέματα της εύσχιστης κλάσης II, δεν απαιτείται να 
εκγριθεί το μοντέλο του δέματος από αρμόδια αρχή, αν οι 
εξής προϋποθέσεις έχουν πληρωθεί. 

α. Συσκευασία. Η ασφάλεια των αποστολών αυτών από 
άποψη κριτικότητας, δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της 
συσκευασίας. 

Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάθε συσκευασία 
που πληρεϊ τις άλλες κατάλληλες προϋποθέσεις της κλάσης 
7, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των μη εύσχιστων ραδιο- 
ενεργών ουσιών. 

Β. Περιεχόμενο εκάστης αποστολής που περιέχει τον «πα¬ 
ραδεκτέο αριθμό» των δεμάτων δεν πρέπει να είναι ανώτερο 
από την παραδεκτέα μάζα ουράνιο-235 ανά αποστολή, η 
οποία αναφέρεται στον πίνακα XIV ανάλογα με τν εμπλουτι¬ 
σμό για τις ουσίες που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις 
ι. Το ουράνιο 233 δεν πρέπει να είναι παρόν 
ιι. Το βηρύλλιο ούτε καμία υδρογονωμένη ουσία εμπλουτι¬ 
σμένη με δευτέριο δεν πρέπει να είναι παρόντα. 

ιιι. Η συνολική παρούσα μάζα γραφίτη δεν πρέπει να είναι 
πλέον από 150 φορές ανώτερη στη συνολική μάζα ουρανίου- 

ιν. Κανένα μείγμα εύσχιστου υλικού με πιό πυκνά υλικά σε 
υδρογόνο από νερό πχ μερικοί υδρογονάνθρακες δεν πρέπει 
να είναι παρόντα. 

Η χρήση πολυαιθυλενίου για την συσκευασία επιτρέπε¬ 
ται. 


3619 


3620 
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Πίνακας XIV 

ι* 

Επιτρεπτέα μάζα ουρανίου - 235 ανά αποστολή 


Εμπλουτισμός του ουρανίου σε Επιτρεπτέα μάζα ανά αποστολή 
μάζα, εκφραζόμενο σε ποσοστό γραμμάρια ουρανίου · 235 

ουρανίου 235, μη υπερβαίνον 


93 α 

160 

75 

168 

60 

176 

40 

184 

30 

192 

20 

208 

15 

224 

11 

240 

10 

256 

9,5 

262 

9 

270 

8,5 

276 

8 

284 

7,5 

294 

7 

300 

6,5 

312 

6 

324 

5,5 

340 

5 

360 

4.5 

380 

• 4 

400 

3,5 

440 

3 

500 

2,5 

600 

2 

820 

1,5 

1360 

1,35 

1600 

1 

3400 

0,92 

6000 


γ. Περιεχόμενο-ουράνιο μέταλλο, σύνθετα ή μείγματα που 
δεν παρουσιάζονται υπό μορφή δικτύων. 


Το περιεχόμενο εκάστης αποστολής που αποτελείται από 
του «παραδεκτέο αριθμό» δεμάτων, δεν πρέπει να είναι ανώ¬ 
τερο από την παραδεκτέα μάζα ουράνιο-235 ανα αποστολή η 
οποία αναγράφεται στον πίνακα XV ανάλογα με τον εμπλου¬ 
τισμό για τα υλικά που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις, 
ι. Το ουράνιο-235 δεν πρέπει να είναι παρόν 
ιι. Το βηρύλλιο ούτε-καμία εμπλουτισμένη υδρογονωμέ- 
νου ουσία με δευτέριο δεν πρέπει να είναι παρόντα. 

ιιι. Η συνολική παρούσα μάζα γραφίτη δεν πρέπει να είναι 
150 φορές ανώτερη στη συνολική μάζα ουρανίου-235. 

ιν Κανένα μείγμα εύσχιστωυ υλικών με πιο πυκνά υλικά σε 
υδρογόνο, από νερό πχ μερικοί υδρογονάνθρακες, δεν πρέπει 
να είναι παρόντες. 

V Τα εύσχιστα υλικά πρέπει να διανέμονται με ομογενή 
τρόπο στο περιεχόμενο. Επιπλέον τα υλικά δεν πρέπει να δια- 
θέτονται σε δίκτυο στο δέμα. 


Πίνακας XV 

Επιτρεπτέα μάζα ουρανίου - 235 ανά αποστολή 


Εμπλουτισμός του ουρανίου 
σε μάζα, εκφραζόμενο σε ποσοστό 
ουρανίου 235, μη υπερβαίνον 

Παραδεκτέα μάζα ανά αποστολή 
γραμμάρια ουρανίου-235 

4 

420 

3,5 

460 

3 

560 

2,5 

740 

2 

1200 

1,5 

2800 

1,35 

4000 


δ. Περιεχόμενο «Ουράνιο μέταλλο ή πλουτώνιο μέταλλο, 
συνθέσεις ή μείγματα «Τα υλικά πρέπει να ανταποκρίνόνται 
στις εξής προϋποθέσεις. 

ι. Το βηρύλλιο ούτε κανένα άλλο αμπλουτισμένο σε δευτέ¬ 
ριο υδρογωνομένο υλικό δεν πρέπει να είναι παρόντα. 

ιι. Η συνολική μάζα του παρόντος γραφίτη δεν πρέπει να 
είναι πλέον των 150 φορών ανώτερη στη συνολική μάζα ου¬ 
ρανίου ή πλουτωνίου. 

ιιι. Κανένα μείγμα εύσχιστων υλικών με πιο πυκτά σε 
υδρογόνο από νερό υλικά πχ μεικοί υδρογονάνθρακες, δεν 
πρέπει να είναι παρόν. 

Η χρήση πολυαιθυλενίου για την συσκευασία επιτρέπε¬ 
ται. 

Η συνολική μάζα εύσχιστων υλικών ανα αποστολή πρέπει 
να είναι τοιαύτη ώστε: 


2351ίγρ „ ΡΙ' (γρ) 

- &- 

160 . 90 


233ϋ(γρ.) 

&-να μην είναι μεγαλύτερα από I. 

100 


ε) Παραδεκτέος αριθμός «0 παραδεκτέος αριθμός για ένα 
ορισμένο δέμα ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα αυτή, 
εξαρτάται από το πραγματικό περιεχόμενο και είναι ίσος με 
το όριο της εύσχιστης μάζας ανα αποστολή διαιρούμενος από 
την εύσχιστη μάζα την πραγματικά παρούσα στο δέμα. 

Στην περίπτωση των μειγμάτων νουκλειδών που στοχεύ¬ 
ονται στο 

δ) ως άνω ο παραδεκτός αριθμός είναι ίσος: 


_160_ 

23511 + 1.6 X 23311 + 1.778 X Ρϋ 
23511, 23311 και Ρυ είναι ο αριθμός γραμμαρίων. 

2351), 23311, και Ρυ παρόντα στο δέμα. 

Αν το δέμα αποτελεί μέρος μιας αποστολής δεμάτων δια¬ 
φόρων μοντέλων, οι προϋποθέσεις του σημείου 1) του περι¬ 
θωρίου 2700(2) πρέπει να. τηρούνται. 

ζ) Η αποστολή υπόκειται σε πολύπλευρη έγκριση. 

Ε. Ειδικές διατάξεις που αφορούν το δέμα της εύσχιστης 
κλάασης III. 


Τα δέματα της εύσχιστης κλάσης III πρέπει να πληρούν τις 
γενικές διατάξεις του περιθωρίου 3611 και να εγκρίνονται 
σύμφωνα με τα περιθώρια 3674 και 3675. 

I. Μοντέλα δεμάτων για τα οποία απαιτείται μονόπλευρη 
έγκριση. 


3621 
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Παράδειγμα 1 (χρήζον την πολύπλευρη έγκριση αποστο¬ 
λή) 

Για τα δέματα που ανταποκρίνονται στις κατωτέρω ιδιαι- 3622 
τερότητες, μόνον μία μονόπλευρη έγκριση του μοντέλου δέ¬ 
ματος απαιτείται αν οι εξής προϋποθέσεις έχουν πληρωθεί». 

α. Ο αριθμός δεμάτων σε μια και ίδια αποστολή πρέπει να 
περιορίζεται έτσι ώστε 

ι. Ένα σύνολο δεμάτων μη επιβλαβές ίσον με δύο φορές 
αυτό τον αριθμό παραμένουν υπο-κριτική αν τα δέματα στοι¬ 
βάζονται με οποιαδήποτε διευθέτηση, χωρίς ξένη ύλη μεταξύ 
τους με άμεση γειτνίαση ένα ανταλακλαστήρα από υλικό ισό¬ 
τιμο στο νερό σε όλες τις πλευρές του συνόλου αυτού. Για το 
σκοπό αυτό «μη επιβλαβές» σημαίνει τη συνθήκη κάτω από 
την οποία τα δέματα κατασκευάζονται για να παρουσιαστούν 
για τη μεταφορά. 

ιι. Ένα σύνολο δεμάτων «επιβλαβή» ίσο με τον αριθμό 
αυτό παραμένουν υπο-κριτική, τα δέματα στοιβάζονται σε 
οποιαδήποτε θέση και στην άμεση γειτονιά ενός αντανακλα- 
στήρα από ισότιμο υλικό στο νερό, σ’ όλες τις πλευρές του συ¬ 
νόλου αυτού. Για το σκοπό αυτό «επιβλαβές» σημαίνει τη 
συνθήκη που έχει εκτιμηθεί ή αποδειχθεί προκύπτουσα για 
κάθε δέμα ήτοι για δοκιμασίες που προβλέπονται στα περι¬ 
θώρια 3635 και 3637 (1) έως (3) που ακολουθεί αυτή την 
προβλεπόμενη στο περιθώριο 3638 ήτοι, δοκιμασίες που 
προβλέπονται στα περιθώρια 3635 και 3637 (4) σύμφωνα 
με το πιο περιοριστικό συνδυασμό. Θα θεωρήσουμε επίσης 
ένα υδρογονωμένο μετριασμό 3) μεταξύ των δεμάτων και 
μία εισαγωγή νερού στο δέμα ή μια εκροή εκτός αυτού, συμ- 
βιβάσιμο με τά αποτελέσματα των δοκιμασιών και ανταπο- 
κρινόμενα στην πιο ισχυρή αντιδραστικότητα. 

Β. Η αποστολή αυτών των δεμάτων γίνεται μόνον στη 
βάση εγκεκριμμένων συμφωνιών από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το περιθώριο 3675 για να αποφευχθεί η φόρ- 
τωση η μεταφορά και η αποθήκευση αυτών των δεμάτων με 
άλλα δέματα ραδιο-ενεργών υλών με επικέττα. 

2. Μοντέλα δεμάτων εύσχιστων υλικών για τα οποία η 
έγκριση από αρμόδια αρχή δεν απαιτείται. 

Παράδειγμα 1 (χρήζον πολύπλευρης έγκρισης της μετα- 
φοράς). 

Για τα δέματα της εύσχιστης κλάσης III καμμία έγκριση 3626 
του μοντέλου του δέματος δεν χρειάζεται αν οι εξής προϋπο¬ 
θέσεις πληρούνται. 

α. Το δέμα εγκρίνεται σαν δέμα της εύσχιστης κλάσης II 
και ο αριθμός αυτών των δεμάτων σε μία ίδια αποστολή δεν 
υπερβαίνει το διπλό του παραδεκτέου αριθμού με τον οποίο 
συνδέεται η έγκριση για την εύσχιστη κλάση II. 

β. Η αποστολή των δεμάτων αυτών γίνεται μόνον βάσει 
εγκεκριμμένων συμφωνιών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα 
με το περιθώριο 3675 για να αποφευχθεί το φόρτωμα η με¬ 
ταφορά και η αποθήκευση αυτών των δεμάτων με άλλα δέ¬ 
ματα των εύσχιστων κλάσεων II και III. 

Αυτές οι συμφωνίες μπορούν να προβλέψουν π.χ. 

ι. να μη μεταφερθεί κανένα άλλο δέμα των ραδιο-ενεργών 
υλών με ετικέττα με αποστολή στο ίδιο όχημα και 

ιι. να μεταφερθεί η αποστολή αμέσως στον προορισμό χω¬ 
ρίς καμμία αποθήκευση κατά τη μεταφορά ή να επιβληθούν 
έλεγχοι και γι αυτό το σκοπό να υπάρχει συνοδηγός για να 
αποφευχθεί η στοίβαξη ή η τοποθέτηση αυτών των θεμάτων 
της αποστολής δίπλα σε άλλα δέματα με ραδισ-ενεργές ύλες 
μετά από ατύχημα ή οιαδήποτε άλλη στιγμή. 

Ο συνοδηγός πρέπει να ταξειδεύει σε άλλο όχημα. 

Παράδειγμα II (χρήζον πολλαπλής έγκρισης αποστο¬ 

λής) 

Για τα δέματα της εύσχιστης κλάσης III καμμία έγκριση 3624 
του μοντέλου του δέματος δεν χρειάζεται αν οι εξής προϋπο¬ 
θέσεις πρέπει να πληρούνται. 

α. Συσκευασία. Η ασφάλεια αυτών των αποστολών από 
άποψη κτητικότητας δεν εξαρτάται από την ολότητα της συ- 
σκευασίας. 

Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάθε συσκευασία 
που ικανοποιεί τις άλλες κατάλληλες προϋποθέσεις του παρό¬ 
ντος, εφόσον δεν έχει μολύβδινο κάλυμμα πάχους ανώτερο 
από 5 εκ. από τουγκεστένιο ή ουράνιο. 


β. Περιεχόμενο - ουράνιο μέταλλο σύνθετα ή μείγματα. 
Το περιεχόμενο κάθε αποστολής δεν πρέπει να είναι ανώ¬ 
τερο από την παραδεκτέα μάζα ουρανίου - 235 ανά απο¬ 
στολή αναγραφόμενη στον πίνακα XVI για τα υλικά που πλη¬ 
ρούν τις εξής προϋποθέσεις. 

ι. το ουράνιο - 233 δεν πρέπει να είναι παρόν, 
ιι. το βηρύλλιο ούτε κανένα εμπλουτισμένο σε δευτέριο 
υδρογονωμένο υλικό δεν πρέπει να είναι παρόντα. 

ιιι. Η συνολική μάζα του παρόντος γραφίτη δεν πρέπει να 
είναι πλέον από 150 φορές ανωτέρα από τη συνολική μάζα 
ουρανίου - 235. 

IV Κανένα μείγμα εύσχιστων υλών με. υλικά πιο πυκνά σε 
υδρογόνο από το νερό π.χ. μερικοί υδρογονάνθρακες δεν πρέ¬ 
πει να είναι παρόντες. Η χρήση πολυαιθυλενίου για τη συ¬ 
σκευασία επιτρέπεται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ XVI 

Επιτρεπτέα μάζα ουρανίου - 235 ανά αποστολή 


Εμπλουτισμός του ουρανίου Επιτρεπτέα μάζα ανά αποστολή 

σε μάζα εκφραζόμενο σε ποσοστό γραμμάρια ουρανίου - 235 
ουρανίου - 235 που δεν υπερβαίνει 


93 

400 

75 

420 

60 

440 

40 

460 

30 

, 480 

20 

520 

15 

560 

11 

600 

10 

640 

9,5 

655 

9 

675 

8,5 

690 

8 

710 

7,5 

730 

7 

750 

6,5 

780 

6 

810 

5,5 

850 

5 

900 

4,5 

950 

4 

1000 

3,5 

1100 

3 

1250 

2,5 

1500 

2 

2050 

1,5 

3400 

1,35 

4000 

1 

8500 

0,9 

15000 

γ. Περιεχόμενο - ουράνιο μέταλλο, σύνθετα ή μείγματα 

που δεν παρουσιάζονται υπό τη μορφή δικτύου. 


Ο πίνακας - XVII αναγράφει την επιτρεπτέα μάζα ουρα¬ 
νίου - 235 ανά αποστολή ανάλογα με τον εμπλουτισμό για τα 
υλικά που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 


I. Το ουράνιο - 233 δεν πρέπει να είναι παρόν, 
ιι. Το βηρύλλιο ούτε καμμία υδρογονωμένη ουσία εμπλου¬ 
τισμένη από δευτέριο δεν πρέπει να είναι παρόν. 

ιιι. Η συνολική μάζα του παρόντος γραφίτη δεν πρέπεΥνα 
είναι πλέον από 150 φορές ανώτερη στη συνολική μάζα ου¬ 
ρανίου - 235. 

IV. Κανένα μείγμα εύσχιστων υλικών μαζί με υλικά πιο 
πυκτά σε υδρογόνο από το νερό π.χ. μερικών υδατανθράκων 
δεν πρέπει να είναι παρόντα. Η χρήση πολυαιθυλενίου για τη 
συσκευασία επιτρέπεται. . 

V. Τα εύσχιστα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε δίκτυο 
μέσα στο δέμα. 


ΦΕΚ 104 
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Πίνακας XVII 

Επιτρεπτέα μάζα ουρανίου - 235 ανά αποστολή 


Εμπλουτισμός του ουρανίου 
σε μάζα, εκφραζόμενο σε 
ποσοστό ουρανίου - 235 
που δεν υπερβαίνει 

Επιτρεπτέα μάζα ανά αποστολή 
χιλιόγραμμα ουρανίου - 235 

4 

1,05 

3,5 

1,15 

3 

1,4 

2,5 

1,8 

2 

3 

1 

7 

1,35 

10 


8 . Περιεχόμενο - ουράνιο - μέταλλο ή πλουτώνιο μέταλλο 
σύνθετα ή μείγματα. Τα υλικά πρέπει να πληρούν τις εξής 
προϋποθέσεις. 

ι. Το βηρύλλιο ούτε κανένα υδρογονωμένο υλικό εμπλου¬ 
τισμένο με δευτέριο δεν πρέπει να είναι παρόντα. 

ιι. Η συνολική παρούσα μάζα γραφίτη δεν πρέπει να είναι 
πλέον από 150 φορές ανώτερη στη συνολική μάζα ουρανίου 
και πλουτωνίου. 

ιιι. Κανένα μείγμα εύσχιστο υλικό μαζί με υλικά πιο πυκνά 
σε υδρογόνο από νερό π.χ. μερικοί υδρογονάνθρακες, δεν 
πρέπει να είναι παρόντες. Η χρήση πολυαιθυλενίου για τη συ- 
σκευασία επιτρέπεται. 

Η συνολική μάζα εύσχιστων υλικών ανά αποστολή πρέπει 
να είναι έτσι ώστε: 

235ϋ (γρ) Ρυ(γρ) 2231] (τρ) 

400 225 250 

να μην είναι μεγαλύτερη από 1. 

ε) Συνθήκες μεταφοράς «Οι εξής διοικητικοί έλεγχοι πρέ¬ 
πει να εξασκούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς της 
αποστολής. 

ι. Η ποσότης των υλικών που συμπεριλαμβάνεται σε μία 
αποστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ποσότητες οι οποίες 
καθορίζονται υπό β) γ) και δ) ανωτέρω. 

ιι. Η αποστολή πρέπει να οδηγηθεί αμέσως μέχρις του 
προορισμού χωρίς καμία αποθήκευση κατά τη μεταφορά, 
ζ) Η αποστολή ϋπόκειται σε πολύπλευρη έγκριση. 
Τμήμα III Μέθοδοι δοκιμασίας και ελέγχου. 

Α. Απόδειξη υποταγής στις προϋποθέσεις 3630 (1) από¬ 
δειξη της τήρησης των οδηγιών των σχετικών με τις δοκιμα¬ 
σίες που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, μπορεί να δοθεί με 
ένα ή περισσότερα μέσα που αναγράφονται κατωτέρω. 

α. Εκτελώντας τις δοκιμασίες στα δείγματα ή σε πρωτό¬ 
τυπα της συσκευασίας όπως παραδίδεται συνήθως προς με¬ 
ταφοράν και στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο της συ¬ 
σκευασίας πρέπει να προσποιείται το καλύτερο δυνατό, το ρα- 
διο-ενεργό περιεχόμενο που προβλέπεται κανονικά. 

β. Συσχετίζοντας σε προηγούμενες ικανοποιητικές δοκι¬ 
μασίες, έχουσα φύση αρκετά συγκριτικές. 

γ. Εκτελώντας δοκιμασίες σε μοντέλα με κατάλληλη κλί¬ 
μακα συμπεριλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 
θεωρουμένού δείγματος, όταν προκύπτει από το τεχνολογικό 
πείραμα ότι τα αποτελέσματα τέτοιων δοκιμασιών είναι χρή¬ 
σιμα για το σκοπό της μελέτης της συσκευασίας. 

Αν χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο του είδους αυτού πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας την αναγκαιότητα να εφαρμόσουμε μερι¬ 
κούς παραμέτρους των δοκιμασιών όπως η διάμετρος της 
ράβδου εισαγωγής ή την ισχύ συμπίεσης. 

δ. Προσφεύγοντας στους υπολογισμούς και στο λογικό 
συλλογισμό όταν οι παράμετροι και οι μέθοδοι υπολογισμού 
αποδεικνύονται με γενικό τρόπο ως άξιοι εμπιστοσύνης ή 
φρονήματος. 

(2) Όσον αφορά τις πρώτες προϋποθέσεις των δοκιμασιών 
που προβλέπονται στο παρόν τμήμα με εξαίρεση αυτές που 
προβλέπονται στα περιθώρια 3637(4) έως 3639, η από¬ 
δειξη και η υπαγωγή θα βασίζονται στην υπόθεση το δέμα 
βρίσκεται σε ισορροπία με επικρατούσα θερμοκρασία 38° ί. 


Μπορούμε να παραλείψουμε τις συνέπειες της ηλιακής 
ακτινοβολίας πριν και κατά τη θερμική δοκιμασία αλλά πρέ¬ 
πει να ληφθεί υπόψη στην εκτίμησή των αποτελεσμάτων της 
δοκιμασίας αυτής. 

Β. Δοκιμασίες σχετικές με τη συσκευασία. 

1. Αριθμός δειγμάτων υποβληθέντων στις δοκιμασίες. 

Ο αριθμός των δειγμάτων που πραγματικά υποβάλλονται 
στις δοκιμασίες θα εξαρτηθεί συγχρόνως από τον αριθμό των 
συσκευασιών του θωρημένου τύπου που θα παραχθούν με τη 
συχνότητα της χρήσης των και την τιμή κόστους. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών μπορούν να απαιτή¬ 
σουν μεγαλύτερο αριθμό για να πληρούν τις προϋποθέσεις 
των δοκιμασιών όσον αφορά την μεγίστη ζημία. 

2) Προετοιμασία ενός δείγματος για τις δοκιμασίες. 

(1) Κάθε δείγμα πρέπει να εξετάζεται πριν υποβληθεί στις 
δοκιμασίες για την αναγνώρισή του και για να σημειωθούν 
τα ελαττώματα και ειδικά τα εξής: 

α. Μη υπαγωγή στα καθοριζόμενα ή στα σχέδια. 

β. Ελαττώματα κατασκευής. 

γ. Διάβρωση ή άλλες αλλοιώσεις. 

δ. Παραμόρφωση των στοιχείων. 

(2) Το περιτύλιγμα οριοθέτησης της συσκευασίας πρέπει 
να έχει αναγνωριστεί σαφέστατα. 

3. Τα εξωτερικά μέρη της συσκευασίας πρέπει να έχουν 
αναγνωρισθεί με σαφή τρόπο ώστε να μπορούμε να αναφερ¬ 
θούμε εύκολα χωρίς παρεξήγηση σε κάθε μέρος του δείγμα¬ 
τος αυτού. 

3. Έλεγχος της ολότητος του περιτυλίγματος οριοθέτη¬ 
σης και του καλύμματος. 

Αφού υποβάλαμε το δείγμα σε οποιαδήποτε εκ των δοκι¬ 
μασιών που προβλέπονται στα περιθώρια 3635 έως 3637 
πρέπει να αποδείξουμε επίσης ότι η οριοθέτηση και η λειτουρ¬ 
γία - καλύμματος προφυλάσσονται στο απαιτούμενο μέτρο 
στα περιθώρια 3601 (15) έως (17) και 3602 (2), 3603 (1) 
και 3604 (2) για τη θεωρούμενη συσκευασία. 

4. Σημάδι που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε οριζόντια λεία 
επιφάνεια ώστε κάθε αύξηση της αντοχής της σε μετακίνηση 
ή παραμόρφωση υπό τη σύγκρουση δεν επιδεινώνει αισθητά 
τη ζημία που υπέστη το υπόδειγμα. 

5. Δοκιμασίες προοριζόμενες για απόδειξη αντοχής υπό 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς. 

(1) Αυτές οι δοκιμασίες είναι: 

Η δοκιμασία ψεκασμού νερού, η δοκιμασία ελεύθερης 
πτώσης, η δοκιμασία συμπίεσης και η δοκιμασία εισαγωγής. 

Τα πρωτότυπα του δέματος πρέπει να υποβάλλονται στη 
δοκιμασία της ελεύθερης πτώσης, στη δοκιμασία συμπίεσης 
και στη δοκιμασία της εισαγωγής αφού υποβληθεί σε κάθε 
περίπτωση στη δοκιμασία ψεκασμού νερού. 

Ένα μόνον πρωτότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες 
τις δοκιμασίες εφ’ όσον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 
τηρούνται. 

(2) Το περιθώριο μεταξύ της περάτωσης της δοκιμασίας 
ψεκασμού νερού και της επόμενης δοκιμασίας πρέπει να είναι 
τέτοιο ώστε το νερό να μπορέσει να εισέλθει στο μάξιμουμ 
χωρίς να υπάρχει επαρκής στέγνωση του εξωτερικού του 
δείγματος. 

Αν αποδειχθεί άλλως θα παραδεχθούμε ότι αυτό το περι¬ 
θώριο είναι περίπου 2 ώρες, αν το νερό έρχεται συγχρόνως 
από 4 κατευθύνσεις. 

Δεν πρέπει όμως να προβλεφθεί κανένα περιθώριο αν το 
νερό έρχεται διαδοχικά από 4 κατευθύνσεις. 

(3) Δοκιμασία ψεκασμού νερού. Θα θεωρήσουμε σαν ικα¬ 
νοποιητική κάθε δοκιμασία ψεκασμού νερού που πληροί τις 
εξής προϋποθέσεις. 

α. Την ποσότητα νερού ανά μονάδα επιφάνειας του εδά¬ 
φους ισοδύναμη περίπου σε παροχή ταχύτητος των 5 εκ. την 
ώρα. 

β. Το νερό αγγίζει το δείγμα υπό γωνία 45° σχετικά με 
την οριζόντια γραμμή. 

γ. Το νερό διανέμεται περίπου ομοιόμορφα όπως θα ήταν 
η βροχή σ’ όλη την επιφάνεια του δείγματος στην κατεύθυνση 
του νερού. 

δ. Η διάρκεια του ψεκασμού είναι περίπου 1 ώρα. 


3631 


3632 


3633 


3635 
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ε) Η συσκευασία προσανατολίζεται έτσι ώστε να είναι με¬ 
λετημένα τα στοιχεία που κινδυνεύουν να προσβληθούν πε¬ 
ρισσότερο και το δείγμα βρίσκεται σε στήριγμα ώστε να μη 
μένει μέσα στο νερό. 

4. Δοκιμασία της ελεύθερης πτώσης. Αφήνουμε το δείγμα 
να πέσει στο στόχο ώστε να υποστεί τη μέγιστη ζημία από 
άποψη των στοιχείων ασφαλείας που θα ελεχθούν. 

α. Το ύψος της πτώσης που μετράται από το χαμηλότερο 
σημείο του δέματος και η ανώτερη επιφάνεια του στόχου πρέ¬ 
πει να είναι σύμφωνο στις προϋποθέσεις του πίνακα XVIII." 


Πίνακας XVIII 


Ύψος της ελεύθερης πτώσης 


Μάζα του δέματος 

.(χτ) 

Ελλάσον του 5.000 
5.000 έως <10.000 
10.000 έως < 15.000 
15.000 και πλέον 


Υψος της ελεύθερης πτώσης 

(μ) 

1.2 

0,9 

0,6 

0,3 


Β. Για τα δέματα της εύσχιστης κλάσης II η ελεύθερη 
πτώση που καθορίζεται πιο πάνω, πρέπει να προηγηθεί από 
την ελεύθερη πτώση ύψους 0,3 μ. σε κάθε μία από τις γωνίες 
ή αν το δέμα έχει κυλινδρική μορφή, σε κάθε τέταρτο εκάστης 
των κυλινδρικών όψεων. 

_ Τ· Για τα παραλληλόγραμμα δέματα από τάβλες ή ίνες ή 
ξύλου των οποίων η μάζα δεν υπερβαίνει το 50χγ ένα διακε- 
κριμμένο δείγμα πρέπει να υποστεί μια δοκιμασία ελεύθερης 
πτώσης από ύψος 0,3 σε 1 κάθε μία από τις γωνίες του. 

δ. Για τα κυλινδρικά δέματα σε τάβλες από ίνες των 
οποίων η μάζα δεν υπερβαίνει τα 100 χγ ένα διακεκριμμένο 
δείγμα πρέπει να υποστεί μια δοκιμασία ελεύθερης πτώσης 
από ύψος 0,3 μ. σε. κάθε τέταρτο εκάστης των κυλινδρικών 
όψεων. 

(5) Δοκιμασία συμπίεσης. 

Το δείγμα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον επί 24 ώρες 
σε μία δύναμη συμπίεσης εξασκουμένη από μία μάζα ίση με 
την πιο ισχυρή δύναμη των δύο τιμών. 

α) Το ισότιμο σε 5 φορές τη μάζα του πραγματικού δέμα¬ 
τος. 


β) Το ισότιμο του αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 

1300χγ/μ2 με την επιφάνεια της κάθετης προβολής του δέ¬ 

ματος. 

Αυτή η δύναμη θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα στις δύο αντί¬ 
θετες φάτσες του δείγματος η μία εκ των οποίων τυγχάνο¬ 
ντας τη βάση στην οποία στηρίζεται κανονικά. 

6. Δοκιμασία εισαγωγής. 

Το δείγμα θα τοποθετείται σε σκληρή επιφάνεια λεία και 
οριζόντια της οποίας η μετακίνηση θα πρέπει να παραμείνει 
άνευ σημασίας κατά την εκτέλεση της δοκιμασίας. 

α) Μία ράβδος με ημισφαιρικό άκρο 3,2 εκατοστών διαμέ¬ 
τρου, βάρους 6χγ του οποίου ο επιμήκης άξων προσανατολί¬ 
ζεται καθέτως, απελευθερώνεται επάνω από το δείγμα και 
οδηγείται έτσι ώστε το άκρο του να επιπέσει στο κέντρο του 
πιο ευαίσθητου μέρους του δείγματος και να ακουμπίσει το 
οριακό περιτύλιγμα αν εισέλθει αρκετά βαθειά. Οι παραμορ¬ 
φώσεις της ράβδου πρέπει να παραμείνουν αμελητέες κατά 
την εκτέλεση της δοκιμασίας. 

β) Το ύψος πτώσης της ράβδου που μετράται μεταξύ του 
κάτω άκρου αυτής και της άνω επιφάνειας του δείγματος 
πρέπει να είναι 1 μ. 

6. Πρόσθετες δοκιμασίες για τις συσκευασίες τύπου Α 
προοριζόμενες για ρευστά και αέρια. 

1. Διακεκριμένα δείγματα πρέπει να υποβάλλονται σε 
κάθε μία εκ των κατωτέρω αναφερομένων δοκιμασιών εκτός 
αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι μία εκ των δοκιμασιών είναι 
πιο αυστηρή από την άλλη για το εν λόγω δείγμα και στην 
περίπτωση αυτή ένα δείγμα θα πρέπει να υποστεί την πιο αυ¬ 
στηρή. 

2. Δοκιμασία ελεύθερης πτώσης. 

Βάζομε το δείγμα να πέσει στο στόχο έτσι ώστε να υποστεί 
τη μέγιστη ζημία από άποψη οριοθέτησης. 


Το ύψος της πτώσης μετρημένο μεταξύ του κάτω μέρους 
του δείγματος και η ανώτερη επιφάνεια του στόχου, πρέπει 
να είναι 9 μ. 

3. Δοκιμασία της εισαγωγής. 

Το δείγμα πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία που διευκρινί¬ 
ζεται στο περιθώριο 3635 (6), εκτός αν το ύψος της πτώσης 
πρέπει να επιφέρεται από το 1 μ., όπως προβλέπεται στο πε¬ 
ριθώριο 3635 (6) Β σε 1,7 μ. 

_ 7 · Δοκιμασίες που προορίζονται για την απόδειξη της ικα¬ 
νότητας αντοχής στα ατυχήματα κατά τη μεταφορά. 

1. Το δείγμα πρέπει να υποβάλλεται στα συσσωρευτικά 
αποτελέσματα της μηχανικής δοκιμασίας που στοχεύει η πα¬ 
ράγραφος (2) και της θερμικής δοκιμασίας που στοχεύει η 
παρ. (3) και στη σειρά αυτή. Ενα διακεκριμένο δείγμα πρέ¬ 
πει να υποβάλλεται στη δοκιμασία εμβάπτισης στο νερό που 
προβλέπεται στην παράγραφο (4). 

2. Μηχανική δοκιμασία. 

II δοκιμασία αποτελείται από δύο πτώσεις σ’ ένα στόχο. 

Η σειρά με την οποία το δείγμα υποβάλλεται στις δύο 
πτώσεις πρέπει να επιλεγεί έτσι ώστε μετά περάτωση της μη¬ 
χανικής δοκιμασίας οι ζημίες που προκλήθηκαν να είναι τέ¬ 
τοιες, ώστε να παράγουν τη θερμική δοκιμασία στην οποία το 
δείγμα πρέπει να υποβληθεί μετά τη μέγιστη ζημία. 

α. Πτώση I. Αφήνουμε το δείγμα να πέσει στο στόχο, ώστε 
να υποστεί τη μέγιστη ζημία. 

Το ύψος της πτώσης μετρημένο μεταξύ του χαμηλότερου 
σημείου του δείγματος και της ανωτέρας επιφάνειας του στό¬ 
χου, πρέπει να είναι 9 μ. 

β. Πτώση II, Αφήνουμε το δείγμα να πέσει στο στόχο έτσι 
ώστε να υποστεί τη μέγιστη ζημία. Το ύψος της πτώσης, με- 
τρημένο μεταξύ του προβλεπομένου σημείου σύγκρουσης του 
υποδείγματος και της ανωτέρω επιφάνειας του στόχου πρέ¬ 
πει να είναι 1 μ. 

Σ αυτή την περίπτωση ο στόχος αποτελείται από το άνω 
άκρο μιας πλήρους ράβδου από απαλό ατσάλι έχουσα κυ- 
ΧΛΐκή τομή 15 εκ. ± 0,5 εκ. διαμέτρου. 

II επιφάνεια του στόχου πρέπει να είναι λεία και οριζόντια 

και η κόψη να έχει μια στρογγυλοποίηση 6 μμ το πολύ. 

Η ράβδος πρέπει να έχει εφαρμοστεί καθέτως με συμπαγή 
τρόπο στο στήριγμα του στόχου που περιγράφεται στο περι¬ 
θώριο. 3634. Πρέπει να έχει μήκος 20 εκ. εκτός αν η πιο μα- 
κρά ράβδος μπορεί να προκαλέσει πιο σοβαρές ζημίες και σ’ 
αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε αρκετά μακριά 
ράβδο για να προκαλέσουμε τη μέγιστη ζημία. 

3. Θερμική δοκιμασία. 

Μια θερμική δοκιμασία θα θεωρείται ικανοποιητική αν η 
θερμική ροή που δέχεται το δείγμα δεν είναι κατώτερη από 
εκείνη που προέκυψε από την έκθεση ολόκληρου του δείγμα¬ 
τος επί 30 λεπτά σε ακτινοβόλο περιβάλλον 800 °0 που έχει 
συντελεστή ακτινοβολίας τουλάχιστον 0,9. Για τους υπολο¬ 
γισμούς η απορροφητική δύναμη της επιφάνειας θα είναι η 
τιμή που αναμένεται αν το δέμα θα είναι εκτεθειμένο σε πυρ- 
καίά ήτοι 0,8, θα κρατήσουμε την πιο υψηλή εκ των τιμών. 

Επίσης θα λάβουμε υπόψη τις εισφορές της αγωγής της 
θερμότητας, αν είναι σημειωτέο, θεωρώντας ότι ο επικρατών 
αέρας είναι ακίνητος στη θερμοκρασία των 800“Θ επί 30 λε¬ 
πτά. Οταν αποπερατωθεί η εξωτερική θέρμανση του δείγμα¬ 
τος: 

α) I 15 δείγμα θα πρέπει να κρυώσει με τεχνητό τρόπο πριν 
περάσει το διάστημα των 3 ωρών ή πριν αποδειχθεί άτι η 
εσωτερική θερμοκρασία άρχισε να μειώνεται. Θα συγκροτή¬ 
σουμε το πιο σύντομο διάστημα.· 

3636 β) Αν υπάρχει καύση των υλικών του δείγματος, θα την 
αφήσουμε να προχωρήσει επί 3 ώρες μετά την περάτωση της 
θέρμανσης εκτός αν παύσει από μόνη της. 

4. Δοκιμασία εμβάπτισης στο νερό. 

Το δείγμα πρέπει να εμβαπτισθεί από ύψος νερού 15 μ. 
τουλάχιστον επί 8 ώρες το λιγότερο. 1 ια το σκοπό της δοκι¬ 
μασίας θα θεωρήσουμε σαν ικανοποιητική μια εξωτερική 
πίεση νερού ίση με 0,15 ΜΡα (1,5 ΒΑΚ) - μανομετρική 
πίεση. 


3637 
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8. Δοκιμασία εισαγωγής νερού για τα δέματα από.εύσχι- 
στα υλικά. 

1. Τα δέματα άλλα από εκείνα των εύσχιστων κλάσεων I ή 
ΤΙ και όλα τα άλλα δέματα για τα οποία θεωρήσαμε, για το 
σκοπό της προβλεπόμενης εκτίμησης στα περιθώρια 3614 

(2) και 3619 (Β) για εισαγωγή ή μία εκροή νερού ανταπο- 
κρινόμενη στην πιο ισχυρή αντιδραστικότητα, απαλλάσσο¬ 
νται απ’ αυτή τη δοκιμασία. 

2. Πριν να υποβληθεί στη δοκιμασία εισαγωγής νερού την 
καθοριζόμενη πιο πέρα το δείγμα πρέπει να υποβληθεί στις 
δοκιμασίες που προβλέπονται στο περιθώριο 3637 (2) και 

(3) . ' 

3. Το δείγμα πρέπει να εμβαπτισθεί κάτω από ύψος νερού 
0,9 μ. τουλάχιστον επί 8 ώρες το λιγότερο και σε θέση δυνά- 
μενη να επιτρέπει τη μέγιστη εισαγωγή. Για τη δοκιμασία 
αυτή δεν χρειάζεται να υπάρχει επικρατούσα θερμοκρασία 

38°0. 

9. Δοκιμασίες που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του 
οριακού περιτυλίγματος και του καλύμματος. 

Οποιαδήποτε μέθοδος δοκιμασίας ή ελέγχου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, για να καθορισθεί ότι οι προϋποθέσεις του 
παρόντος τμήματος τηρούνται αφού το δείγμα υποβλήθηκε 
στις δοκιμασίες που προβλέπονται στα περιθώρια 3635 έως 
3637 εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτή η μέθοδος ικανο¬ 
ποιεί τις προϋποθέσεις τις εφαρμόσιμες στα περιθώρια 3601 
έως 3604. 

Γ. Δοκιμασίες που προορίζονται για τις ραδιο-ενεργές ου¬ 
σίες υπό ειδική μορφή. 

1. Γ ενικά 

1. Οι δοκιμασίες είναι: η δοκιμασία ανθεκτικότητας στη 
σύγκρουση, η δοκιμασία κρούσης, η δοκιμασία λυγίσματος 
και η θερμική δοκιμασία. 

2. Τα δείγματα κάψουλες ή τα στερεά ραδιο-ενεργά υλικά, 
πρέπει να παρουσιάζονται στην κατάσταση στην οποία θα πα¬ 
ραδίδονταν κανονικά για τη μεταφορά. · 

Πρέπει να είναι το περισσότερο δυνατό ομοιόμορφα με το 
ραδιο-ενεργό υλικό. 

3. Ένα διαφορετικό δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κάθε δοκιμασία. 

4 . Το δείγμα δεν πρέπει να διασπασθεί όταν υποβληθεί 
στις δοκιμασίες σύγκρουσης, κρούσης και λυγίσματος. 

5. Το δείγμα δεν πρέπει ούτε να λειώσει ούτε να διαταράσ- 
σεται όταν υποβάλλεται στη θερμική δοκιμασία. 

6. Μετά από κάθε δοκιμασία θα καθορισθούν τα αποτελέ¬ 
σματα της εκχύλισης στο δείγμα με μία μέθοδο που δεν θα 
πρέπει να είναι λιγότερο αισθητή από τις μεθόδους του περι¬ 
θωρίου 3642. 

2. Μέθοδοι δοκιμασίας. 

1. Δοκιμασία ανθεκτικότητας στη σύγκρουση: Αφήνουμε 
το δείγμα να πέσει σ’ ένα στόχο από ύψος 9 μ. Ο στόχος πρέ¬ 
πει να είναι όπως περιγράφεται στο περιθώριο 3634. 

2. Δοκιμασία κρούσης: Το δείγμα τοποθετείται σε φύλλο 
από μόλυβδο που στηρίζεται σε σκληρή και λεία επιφάνεια. 
Το κτυπάμε με το επίπεδο μέρος από ατσάλινη ράβδο, ώστε 
να προκαλέσουμε σύγκρουση ισότιμη με τη σύγκρουση που 
θα προκαλούαε μάζα 1,4 χγ που πέφτει σε ελεύθερη πτώση 
από ύψος 1 μ. 

Η επίπεδο πλευρά της ράβδου πρέπει να έχει 25 μμ διάμε¬ 
τρο η κόψη της ένα κυκλικό 3 μμ ± 0,3 μμ. Ο μόλυβδος του 
οποίου ο συντελεστής σκληρότητος θα είναι 3,5 έως 4,5 σύμ¬ 
φωνα με την κλίμακα του νΐΟΚΕΚδ θα έχει μέγιστο πάχος 
25 μμ και θα καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια από εκείνη που 
καλύπτει το δείγμα. Για κάθε δοκιμασία, πρέπει να τοποθε¬ 
τήσουμε το δείγμα σ’ ένα άθικτο μέρος του μόλυβδου. 

Η ράβδος πρέπει να κτυπά το δείγμα ώστε να υποστεί το 
τελευταίο τη μέγιστη ζημία. 

3. Δοκιμασία λυγίσματος. 

Αυτή η δοκιμασία εφαρμόζεται μόνον στις αδύνατες και 
μακρές πηγές των οποίων το ελάχιστο μήκος είναι 10 εκ. και 
των οποίων η σχέση μεταξύ του ελάχιστου μήκους και φάρ¬ 
δους δεν είναι μικρότερη από 10. Το δείγμα πρέπει να σφίγ¬ 
γεται σκληρά σε μία θήκη σε οριζόντια θέση ώστε το.μισό του 
μήκους της να υπερβαίνει το χαλινάρι της θήκης. Πρέπει να 
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προσανατολίζεται έτσι ώστε να υποστεί τη μεγίστη ζημία 
όταν θα κτυπηθεί το ελεύθερο άκρο της με το επίπεδο μέρος 
της ατσάλινης ράβδου. Η ράβδος πρέπει να κτυπά το δείγμα 
ώστε να παραχθεί κρούση ισότιμη με εκείνη που θα προκα- 
λούσε μία μάζα 1,4 χγ που πέφτει σε ελεύθερη πτώση από 

ύ( Κ 1 μ· , . η , .. 

II επίπεδη πλευρά της ράβδου πρέπει να έχει 25 μμ διάμε¬ 
τρο και η κόψη του μία στρογγυλοποίηση 3 μμ ± 0,3 μμ. 

4. Θερμική δοκιμασία: Το δείγμα θερμαίνεται στον αέρα 
που επιφέρεται σε θερμοκρασία 800 (1. Διατηρείται σ αυτή 
τη θερμοκρασία επί 10 λεπτά και μετά το αφήνουμε να κρυώ¬ 
σει. 


3. Εκχύλιση, Μέθοδοι καθορισμού. 

1. Για τα ρευστά υλικά μη επιδεκτικά διασποράς. 
α) Το δείγμα πρέπει να εμβαπτίζεται επί 7 ημέρες στο 
νερό στην επικρατούσα θερμοκρασία. Το νερό πρέπει να έχει 
ΡΗ συμπεριλαμβανόμενο μεταξύ 6 και 8, και μία μεγίστη 
αγωγιμότητα 10μ5/εκ σε 20 

β) Το νερό και το δείγμα πρέπει να επιφέρονται μετά σε 
θερμοκρασία 50° ± 5“Θ και διατηρούνται στη θερμοκρασία 
αυτή επί 4 ώρες. 

γ) Η δραστικότης του νερού πρέπει τότε να καθοριστεί, 
δ) Το δείγμα πρέπει μετά να διατηρείται επί 7 μέρες του- 
λάχιστον ακίνητο στον αέρα του οποίου η υγρομετρική κατά- 
στάση δεν είναι κατώτερη από 0,90 με 30° (λ 

ε) Το δείγμα πρέπει να εμβαπτίζεται στο νερό που έχει τα 
ίδια χαρακτηριστικά με το α) ανώτερο. Μετά το νερό και το 
δείγμα πρέπει να επιφέρονται σε θερμοκαρασία 50° ±5“Ο 
και' να διατηρούνται σ’ αυτή τη θερμοκρασία επί 4 ώρες, 
•ζ) Η δραστικότητα του νερού πρέπει τότε να καθοριστεί. 

Οι δραστηριότητες που καθορίζονται στα στάδια που ανα- 
φέρονται στο γ) και ζ) ανωτέρω δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
1,85 ΚΒ(2(0,05 μΟι). 

(2) Για τα υλικά που τοποθετούνται σε κάψουλες. , - 
α. Το δείγμα πρέπει να εμβαπτίζετι στο νερό στην επικρα¬ 


τούσα θερμοκρασία. 

Το νερό πρέπει να έχει ΡΗ συμπεριλαμβανόμενο μεταξύ 6 
και 8 και μέγιστη αγωγιμότητα ΙΟμδ/εκ. Το νερό και^το 
δείγμα πρέπει να επιφέρονται σε θερμοκρασία 50° ±5°0 
και'να διατηρούνται σ’αυτή τη θερμοκρασία επί 4 ώρες, 
β. Η δραστικότητα του νερού πρέπει τότε να καθοριστεί, 
γ. Το δείγμα πρέπει να διατηρείται μετά επί 7 μέρες του- 
λάνιστον στον ακίνητο αέρα σε μία θερμοκρασία ίση με 


30°0. 

δ. Η δοκιμασία που περιγράφεται υπό α) πρέπει να επανα- 


ληφθεί. 

ε) Η δραστικότητα του νερού πρέπει τότε να καθοριστεί. 

Οι δραστηριότητες που καθορίζονται στα στάδια του β 
(και ε) ανωτέρω δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1,85 ΚΒ(^> 


(0,05 μΟι). 

Δ. Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται για τους ελέγχους 
πριν από την πρώτη λειτουργία και πριν από κάθε παράδοση 
για μεταφορά μερικών τύπων δεμάτων. 

I) Πριν την πρώτη λειτουργία ενός δέματος ο αποστολέας 
θα πρέπει να συμμορφωθεί στις εξής οδηγίες. 

α. Για κάθε δέμα του τύπου Β(ΙΙ) και του τύπου Β(Μ), θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η αποτελεσματικότητα του κα¬ 
λύμματος και του οριακού περιτυλίγματος και σύμφωνα με 
την περίπτωση τα χαρακτηριστικά όσον αφορά την μετάδοση 
της Θερμότητας βρίσκονται στα εφαρμοστέα όρια στο δοκι¬ 
μασμένο μοντέλο ή στα καθορισμένα όρια για το μοντέλο 
αυτό. 


Αν η θεωρητική πίεση στο οριακό περιτύλιγμα είναι 
ανώτερη από 35ΚΡα (0,35 ΒΑΚ) - μανομετρική πίεση)_θα 
πρέπει να εξασφαλιστούμε ότι το οριακό περιτύλιγμα κάθε 
δέματος συμφωνεί με τους ορισμούς του μοντέλου σχετικούς 
με την δυνατότητα περιτυλίγματος αυτού να διατηρήσει την 
ολοκληρότητά του υπό πίεση. 

γ. Όταν για να ικανοποιούνται τα κριτήρια της πυρηνικής 
ασφαλείας εσωκλείονται θεληματικά για το λόγο αυτό οι 
απορροφητήρες νετρονίων, σαν στοιχεία συσκευασίας πρέπει 
να εκτελούνται δοκιμασίες για να σιγουρευτούμε για την πα- 
ρουσία και την διανομή αυτών των δηλητηρίων. 
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2. Πριν κάθε παράδοση για μεταφορά. 

Πριν από κάθε παράδοση για την μεταφορά ενός δέματος, 
ο αποστολέας θε πρέπει να τηρήσει τις εξής οδηγίες. 

α. Τα δέματα του τόπου Β(ϋ)και του τύπου Β(Μ) πρέπει 
να παρακρατοϋνται μέχρι να είναι αρκετά κοντά στις συνθή¬ 
κες ισορροπίας για να αποδεικνύεται η συμμόρφωση στις 
προϋποθέσεις της θερμοκρασίας και της πιέσεως που καθορί¬ 
ζονται για την μεταφορά, εκτός αν αυτή η απαλλαγή από τις 
προϋποθέσεις έγινε θέμα μονομερούς έγκρισης. 

β. Θα πρέπει να εξασφαλιστούμε ότι οι καθοριζόμενες 
προϋποθέσεις τηρούνται στις εγκριτικές βεβαιώσεις. 

γ. Θα πρέπει να εξασφαλιστούμε με μία εξέταση και κα¬ 
τάλληλες δοκιμασίες ότι όλες οι κλειδωνιές δικλείδες 
αντλιών και τα άλλα ανοίγματα του οριακού περιτυλίγματος, 
δια των οποίων η ραδιο-ενεργής ουσία θα μπορούσε να δια¬ 
φεύγει, είναι καλώς κλεισμένες ή διαφορετικά έχουν σφραγι- 
σθεί με τρόπο που συμφωνεί με τις προϋποθέσεις των περιθω¬ 
ρίων 3603(1) και 3604(2). 

6 . Θα πρέπει να εξασφαλιστούμε ότι οι προϋποθέσεις του 
3600(5) έχουν τηρηθεί. 

Τμήμα IV σχετικοί έλεγχοι στη μεταφορά και στην απο¬ 
θήκευση ΤΚΑΝδΙΤ. 

Α. Κοινή συσκευασία. 

Ένα δέμα ραδιο-ενεργών ουσιών δεν πρέπει να περιέχει τί¬ 
ποτε άλλο πέρα από τα απαραίτητα αντικείμενα και έγραφα 
σχετικά με την χρήση των εν λόγω ουσιών. Αυτά τα αντικεί¬ 
μενα θα μπορέσουν να τοποθετηθούν δεν υπάρχει με τη συ¬ 
σκευασία ή το περιεχόμενο αλληλοεπίδραση,που θα θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια του δέματος. 

Β. Μη καθορισμένη ραδιο-ενεργή μόλυνση. 

Επί όλης της εξωτερικής επιφάνειας του δέματος η μή κα¬ 
θορισμένη ραδιο-ενεργής μόλυνση πρέπει να διατηρείται σ’ 
ένα επίπεδο τόσο το δυνατόν χαμηλώτερο και δεν πρέπει να 
υπερβαίνει υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς, τις τιμές που 
καθορίζονται στον πίνακα XIX, 

Μπορούμε να ορίσουμε την μη καθορισμένη ραδιο-ενεργή 
μόλυνση, σκουπίζοντας με το χέρι μια επιφάνεια 300 τετ. εκ. 
της θεωρούμενης επιφάνειας με ένα ξερό χαρτί φίλτρο ή με 
υδρόφιλο βαμβάκι ή άλλο ομοειδές υλικό. 

Για τα δέματα που προορίζονται για την μεταφορά ραδιο- 
ενεργών ουσιών, όπως ακτινοβολημένο καύσιμο, θα προ- 
βούμε σε εκτίμηση για να καθορίσουμε αν η δραστηριότητα 
μπορεί να συρθεί με πλύση στην επιφάνεια π.χ. με τη βροχή. 

Η συχνότης μιάς τοιαύτης εκτίμησης θα εξαρτηθεί από 
την πιθανότητα απορρόφησης της ραδιο-ενεργούς μόλυνσης 
από το εξωτερικό στρώμα και ειδικά από το στρώμα της βα- 
φής. 

Αν η δραστηριότητα έχει την δυνατότητα να συρθεί δια 
πλύσεως στο επίπεδο του δέματος θα μπορέσουμε να συνεχί- 
σουμε να χρησιμοποιούμε τέτοια δέματα μόνον με την προϋ¬ 
πόθεση να γίνει από εξειδικευμένο άτομο μία εκτίμηση της 
ασφάλειας της χρήσης από άποψη των ακτινοβολιών. 


Πίνακας XIX 

Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές της μη καθοριζομένης ραδιο- 
ενεργούς μόλυνσης. 


Μολυντική ουσία 

Μέγιστη επι- 

«) 


τρεπ. τιμή 

Φυσικό και εξασθενημένο 
ουράνιο και φυσικό θόριο 

Βή)/εΚ2 

μ0ι/0Μ2 

μόνον 

37 

10-3 

Πομποί Β και Γ και πομποί 
Α με ελαφρά τοξικότητα, 
που απαριθμούνται στο ση¬ 
μείο Β ανωτέρω 

3,7 

10-4 

Όλοι οι άλλοι πομποί Α 

0,37 

10-5 


α. Τα επίπεδα που αναγράφονται ανωτέρω είναι τα μέσα 
επιτρεπόμενα επίπεδα για 300 ΘΜ 2 επιφάνειας. 


3644 Β. Πομποί Α με ελαφρά τοξικότητα ουρανίου -235 ή ου¬ 
ράνιο -238, θόριο -232 θόριο -228 και θόριο -230 διαλυ¬ 
μένα ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη δραστηριότητα της 
ιδίας τάξης με αυτή του φυσικού ουρανίου και φυσικού θορίου 
ραδιο-νουκλειδών που έχουν περίοδο κάτω των 10 ημερών. 

Γ. Κατηγορίες. 

Τα δέματα και τα Κοντέινερ (μικρά και μεγάλα) πρέπει να 
ενταχθούν σε μία από τις τρεις εξής κατηγορίες. 

1. Κατηγορία I - Λευκή 

(1) Δέματα Όταν σε καμία στιγμή μιας μεταφοράς που 
πραγμοτοποιείται υπό κανονικές συνθήκες η ένταση της 
ακτινοβολίας που εκπέμπει το δέμα δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους 5μδν/ω (0,5 μ ρεμ/ω) σε κανένα σημείο της εξωτερι¬ 
κής επιφάνειας του δέματος και στο δέμα να μην είναι ούτε 
της εύαχιστης κλάσης II ούτε εύσχιστης κλάσης III. 

(2) Κοντέινερ Όταν το Κοντέινερ συμπεριλαμβάνει δέ¬ 
ματα με ραδιο-ενεργές ουσίες οι οποίες καμμία δεν ανήκει σε 
κατηγορία ανώτερη από την κατηγορία I λευκή. 

2. Κατηγορία II Κίτρινη. 

(I) Δέματα Όταν η ένταση της ακτινοβολίας που αναφέρε- 
ται στο περιθώριο 3653 (I) υπερβαίνει ή ότι το δέμα ανήκει 
3650 σττ 1 ν ε ύοχ ι< *τη κλάση II εφ’ όσον. 

α. Η ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπει το δέμα δεν 
υπερβαίνει σε καμία στιγμή μιας μεταφοράς που πραγματο¬ 
ποιείται υπό κανονικές συνθήκες 0,5μ5Ϋ/ω (50 μ ρεμ/ω) 
σε κανένα σημείο της εξωτερικής επιφάνειας του δέματος. 

β. Ο συντελεστής μεταφοράς δεν υπερβαίνει το 1,0 σε κα¬ 
μία στιγμή μιας μεταφοράς που πραγματοποιείται υπό κανο- 
3654 νικές συνθήκες. 

2. Κοντέινερ Όταν σε καμία στιγμή μιας μεταφοράς που 
πραγματοποιείται υπό κανονικές συνθήκες ο συντελεστής της 
μεταφοράς του Κοντέινερ δεν υπερβαίνει το 1,0 και ότι το κο¬ 
ντέινερ δεν περιέχει κανένα δέμα της εύσχιστης κλάσης III. 

3. Κατηγορία III - Κίτρινη. 

(1) Δέματα: Όταν η μια ή η άλλη ένταση της ακτινοβολίας 
που αναφέρεται στο περιθώριο 3654 (I) προσπερνάται ή όταν 
το δέμα ανήκει στην εύσχιστη κλάση II ή στην εύσχιστη 
κλάση III ή ακόμη όταν το δέμα μεταφέρεται με ειδικό δια¬ 
κανονισμό, εφ’ όσον. 

α. Η ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπει το δέμα δεν 
υπερβαίνει σε καμία στιγμή μιας μεταφοράς που πραγματο¬ 
ποιείται υπό κανονικές συνθήκες τα 2μδν/.ω (200 μ ρεμ/ω) 
σε κανένα σημείο της εξωτερικής επιφάνειας του δέματος, 
εκτός αν η μεταφορά πραγματοποιείται δια πλήρους φόρτω- 
σης υπό συνθήκες που καθορίζοντα σο περιθώριο 3659 (7) σ’ 
αυτή την περίπτωση η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση είναι 
10μ5ν/ω (1000 μ ρεμ/ω). 

β. Ο συντελεστής της μεταφοράς δεν υπερβαίνει το 10 σε 
καμία στιγμή, μιας μεταφοράς που πραγματοποιείται υπό 
κανονικές συνθήκες εκτός αν το δέμα μεταφέρεται δια πλή¬ 
ρους φόρτωσης. 

(2) Κοντέινερ: Όταν σε οποιαδήποτε στιγμή μιας μεταφο¬ 
ράς που πραγματοποιείται υπό κανονικές συνθήκες, ο συντε¬ 
λεστής της μεταφοράς του Κοντέινερ υπερβαίνει το 1,0 ή το 
Κοντέινερ περιέχει δέματα που ανήκουν στην εύσχιστη κλάση 
III ή ακόμη όταν το Κοντέινερ μεταφέρεται με ειδικό κανονι¬ 
σμό. 

Δ Επιγραφοκόλληση και σημάδεμα (Βλ συν. Α9) 

(1) Κάθε δέμα ή Κοντέινερ - μεγάλο ή μικρό - πρέπει να 
προβλέπεται τουλάχιστον από 2 επιγραφές του τύπου 7Α 7Β 
ή 7Γ σύμφωνα με την κατηγορία (βλ. περιθ. 3652 έως 
3655) στην οποία ανήκει το δέμα ή το Κοντέινερ. 

(2) Οι επιγραφές θα τοποθετούνται σε δύο αντίθετες εξω¬ 
τερικές του δέματος ή στις 4 εξωτερικές πλευρές του Κοντέι¬ 
νερ. 

(3) Οι επιγραφές θα πρέπει να συμπληρώνονται ως εξής, 
με τρόπο ευανάγνωστο και αμετάβλητο - ανεξίτηλο). 

α. Τπό την λέξη «περιεχόμενο» θα αναγράφεται το ραδιο- 
νουκλείδιο ή το υλικό του οποίου η παρουσία αποτελεί τον κύ¬ 
ριο κίνδυνο σε περίπτωση ζημίας του δέματο (πχ στρόντιο - 
90 ακτινοβολημένο ουράνιο ΕδΑ ραδιο-ενεργό). 


3652 

3653 


3654 


3655 


3656 
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β. Υπό την λέξη «δραστηριότητα» θα αναγραφεί η δραστη- 
ριότης σε Κιουρί. 

Σημ: Η δραστηριότητα αυτή θα μπορέσει επίσης να ανα¬ 
γραφεί σε μικρό, μίλι, ή χιλιοκιουρί ή χιλιο - αναγράφονται 
ολογράφως. 

γ. Στην επιγραφή του τύπου 7Β και 7γ θα αναγράφεται 
και σε αριθμούς, τους πιό μεγάλους δυνατούς. 

Ο Συντελεστής της μεταφοράς στο πλαίσιο που φυλάσσε¬ 
ται για το σκοπό αυτό. 

(4) Κάθε δέμα έχοντας μικτή μάζα ανώτερη από 50 Χγ 
θα πρέπει να φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια την ένδειξη 
της μάζας του με εμφανή και διαρκή τρόπο. 

(5) Κάθε δέμα που αποτελείται από μία συσκευασία του 
τύπου Α θα πρέπει να φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια τις 
λέξεις «τύπου Α» γραμμένες με εμφανή και διαρκή τρόπο. 

(6) Κάθε δέμα εγκεκριμένου μοντέλου σύμφωνα με τα πε¬ 

ριθώρια 3672 έως 3674 θα πρέπει να φέρει εγγεγραμμένο 
στην εξωτερική του επιφάνεια με εμφανή και διαρκή τρόπο το 
αναγνωριστικό στοιχείο που χορηγήθηκε στο μοντέλο αυτό 
από την αρμόδια αρχή και σε περίπτωση του δέματος του τύ¬ 
που Β(υ) ή Β (Μ) τις λέξεις «Τύπος Β(ΙΙ)» ή «τύπος Β(Μ)». * 

(7) Κάθε δέμα που αποτελείται από συσκευασία του τύπου 
Β(υ) ή τύπου Β(Μ) θα πρέπει να φέρει στην εξωτερική του 
επιφάνεια του πιό εξωτερικού δοχείου ανθεκτικό στη φωτιά 
και το νερό με εμφανή τρόπο το σύμβολο του τριφυλιού εμφα¬ 
νίζεται στις επιγραφές του μοντέλου 7Α έως 7Γ χαραγμένο, 
τυπωμένο ή αναπαραγόμενο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που 
αντέχει στη φωτιά και το νερό. 

Ε. Χωρισμός των Ραδιο-ενεργών ουσιών. 3657 

Για την μεταφορά και την αποθήκευση τα δέματα της κα¬ 
τηγορίας II - Κίτρινης ή III κίτρινη, θα χωρίζονται από τα 
δέματα που φέρουν επιγραφή με την λέξη «ΓΟΤΟ» δια των 
αποστάσεων ασφαλείας που αναγράφονται στον πίνακα του 
περιθωρίου 240001 του συνημμένου Β4. 

Φ. Προσωρινή Τρανζίτ αποθήκευση 3658 

(1) Τα δέματα με ραδιο-ενεργείς ουσίες δεν πρέπει να απο¬ 
θηκεύονται στον ίδιο τόπο με τα επικίνδυνα φορτία με τα 
οποία απαγορεύεται να φορτώνονται μαζί. (βλ. περιθώριο 
2700 3). 

(2) Ο αριθμός των δεμάτων και των Κοντέινερ των κατη¬ 
γοριών II κίτρινο ή III κίτρινο αποθηκευμένα στο ίδιο χώρο - 
ζώνη προσωρινής αποθήκευσης (Τρανζίτ) διάδρομο φορτίων 
ή αποθήκης. 

Θα οριοθετηθεί έτσι ώστε η άθροιση των συντελεστών με¬ 
ταφοράς μιας ίδιας ομάδας αυτών των δεμάτων ή των κο- 
ντέϊνερ να μην υπερβαίνει τα 50. Μία απόσταση τουλάχιστον 
6 μ. θα πρέπει να διατηρηθεί μεταξύ των ομάδων των δεμά¬ 
των ή των Κοντέινερ αυτών των κατηγοριών και των άλλων 
ομάδων δεμάτων ή κοντέινερ των ιδίων κατηγοριών. 

3. Όταν ο έλεγχος της συσσώρευσης των δεμάτων γίνεται 
με αναφορά στις κόκκινες γραμμές των επιγραφών, μια ίδια 
ομάδα δεμάτων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει πλέον από 50 
δέματα της κατηγορίας II - κίτρινο ή πλέον από 5 δέματα 
της κατηγορίας III - κίτρινο. 

Όταν τα δέματα των 2 κατηγοριών είναι παρόντα θα πα¬ 
ραδεχθούμε ότι ένα δέμα της κατηγορίας III κίτρινο είναι 
ισότιμο με 10 δέματα της κατηγορίας II κίτρινο. 

4. Εκτός απ’ ό,τι αφορά τα δέματα των εύσχιστων κλά- 
σεων II και III οι περιοριστικές διατάξεις του περιθωρίου 
3658 (2) δεν εφαρμόζονται στα δέματα που φέρουν τις λέξεις 
«Ε8Α ραδιο-ενεργό» τα οποία περιέχουν υλικά μικρής συγκε¬ 
κριμένης δραστηριότητας, ούτε σ’ αυτά που φέρουν τις λέξεις 
ΕΕδ ραδιοενεργό» και που περιέχουν στερεά υλικά μικρής 
δραστηριότητας, αν αποτελούν στοιβαγμένα ένα συμπαγές 
σύνολο ή αν εσωκλείονται σε κοντέινερ. 

(5) Επιτρέπεται να αναμειγνύονται δέματα διαφόρων τύ¬ 
πων μεταξύ άλλων, δέματα της εύσχιστης κλάσης I και δέ¬ 
ματα της εύσχιστης κλάσης II. 

Μεταφορά. I Δέματα 3659 

(1) Τα δέματα φορτώνονται στα οχήματα έτσι ώστε να μην 
μπορέσουν ούτε να μεταφέρονται επικίνδυνα ούτε να αναπο¬ 
δογυρίζονται ή να πέφτουν. 

(2) Εφ’ όσον η μέση θερμική ροή στην επιφάνεια δεν υπερ¬ 


βαίνει το 15Ψ/μ 2 και τα φορτ'ι^ που την περικλείουν δεν 
εσωκλείονται σε σάκκους ένα δέμα θα μπορεί να μεταφέρεται 
στη μέση διαφόρων συσκευασμένων φορτίων χωρίς ειδικές 
οδηγίες στοίβαξης, διαφορετικές από αυτές που η αρμόδια 
αρχή θα μπορούσε να απαιτήσει με κατάλληλη βεβαίωση. Αν 
η θερμική ροή υπερβαίνει το 15Ψ/μ 2 , το δέμα θα πρέπει να 
μεταφερθεί με πλήρη φόρτωση. 

(3) Τα δέματα των κατηγοριών I λευκή, II κίτρινη ή III 
κίτρινη δεν πρέπει να μεταφέρονται σε χώρους που μεταφέ¬ 
ρουν ταξειδιώτες εκτός στην περίπτωση των χωρών που επι¬ 
φυλάσσονται αποκλειστικά για τα άτομα που είναι εφοδια¬ 
σμένα με ειδική άδεια να συνοδεύουν τα δέματα αυτά. 

(4) Επιτρέπεται η ανάμειξη των δεμάτων διαφόρων τύ¬ 
πων και δή δεμάτων της εύσχιστης κλάσης I και δεμάτων 
της εύσχιστης κλάσης II. 

(5) Η συσσώρευση δεμάτων και Κοντέινερ πρέπει να ελέγ¬ 
χεται ως εξής. 

α. Ο αριθμός των δεμάτων και των Κοντέινερ που φορτώ¬ 
νονται σ’ ένα ίδιο όχημα θα περιορισθεί με τρόπο ώστε το 
άθροισμα των συντελεστών μεταφοράς να μην υπερβαίνει το 
50. Οταν ο έλεγχος της συσσώρευσης των δεμάτων γίνεται 
με αναφορά στις κόκκινες γραμμές των επιγραφών, βλ. πε- 
ριθ. 3658(3). 

β. Για τα πλήρη φορτία το ανώτερο όριο μπορεί να ξεπερ- 
νάται εφ’ όσον η ένταση ακτινοβολίας υπό κανονικές συνθή¬ 
κες μεταφοράς δεν υπερβαίνει το 2μδν/ω (200μ ρεμ%/ω) 
σε κανένα σημείο της εξωτερικής επιφάνειας του Κοντέινερ ή 
του οχήματος και 0,1 μδν/ω (ΐΟμ ρεμ/ω) σε 2μ απ’ αυτή 
την επιφάνεια. 

Όμως στην περίπτωση δεμάτων των εύσχιτων κλάσεων 
II και III ή μειγμάτων τέτοιων δεμάτων ο αριθμός των δεμά¬ 
των ενός ίδιου φορτίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον παραδε- 
κτέο αριθμό (βλ. σημ. του περ. 2700). 

6. Τα οχήματα και τα μεγάλα Κοντέινερ που μεταφέρουν 
δέματα ή κοντέινερ που φέρουν επιγραφές των τύπων 7Α, 7Β 
ή 7Γ ή πλήρη φορτία ραδιο-ενεργών ουσιών, θα φέρουν στις 
δύο πλευρές όπως και στην πίσω πλευρά για τα οχήματα μια 
επιγραφή του τύπου 7ϋ που προβλέπεται στο περιθώριο 240 
010 του συνημμένου Β 4. 

(7) Στις περιπτώσεις με πλήρη φορτία η ένταση της ακτι¬ 
νοβολίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 

α. ΙΟμδν/ω (ΙΟΟΟμρεμ/ω) σε κανένα σημείο της εξωτε¬ 
ρικής επιφάνειας οποιοσδήποτε δέματος εφ όσον 

ι. Το όχημα έχει προβλεφθεί από περίβολο που εμποδίζει 
κάθε ανεπίτρεπτο άτομο να μπαίνει μέσα κατά μία μεταφορά 
που πραγματοποιείται υπό κανονικές συνθήκες. 

ιι. Λαμβάνονται μέτρα για να στοιβάζονται τα δέματα στο 
όχημα έτσι ώστε να μην μπορούν να μετακινούνται κατά τη 
διάρκεια μιας μεταφοράς που πραγματοποιείται υπό κανονι¬ 
κές συνθήκες. 

ιιι. Δεν υπάρχει διαδικασία φόρτωσης ή ξεφόρτωσης με¬ 
ταξύ της αρχής και του τέλους της μεταφοράς. 

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται η ένταση της 
ακτινοβολίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2μδν/ω (200 
μρεμ/ω), σε κανένα σημείο της εξωτερικής επιφάνειας του 
δέματος. 

Β. 2μδν/ω (200 μρεμ/ω) σε κανένα σημείο της εξωτερι¬ 
κής επιφάνειας του οχήματος ή μεγάλου κοντέινερ συμπερι- 
λαμβανομένης και των άνω και κάτω επιφανειών ή αν πρό¬ 
κειται για ανοικτό όχημα σε κανένα σημείο των κάθετων 
πλάνων που περνούν από τις εξωτερικές πλευρές του οχήμα¬ 
τος της άνω και κάτω επιφάνειας του φορτίου και της κάτω 
εξωτερικής επιφάνειας του οχήματος. 

γ. 0,1 μδν/ω (10 μρεμ/ω) σε κανένα σημείο απέχοντας 
2 μ από τα κάθετα πλάνα που αντιπροσωπεύονται από τις 
εξωτερικές πλευρικές επιφάνειες του οχήματος ή αν πρόκει¬ 
ται για φορτίο με ανοικτό όχημα σε κανένα σημείο απέχον 2μ 
από τα κάθε πλάνα που περνούν από τις εξωτερικές πλευρές 
του οχήματος. 

8. α. Η ένταση της ακτινοβολίας σε κάθε τοποθεσία του 
οχήματος που είναι κανονικά κατειλημμένη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20μδν/ω (2μρεμ/ω) κατά την μεταφορά. Υπ 
αυτές τις συνθήκες ο μεταφορέας πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο 
οδηγός ή το προσωπικό συνοδείας δεν αποδέχονται πλέον 
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από 5μδν (0,5ρεμ) κατά μία οποιαδήποτε περίοδο 12 μη¬ 
νών. 

0 μεταφορέας που σέβεται τις ελάχιστες αποστάσεις που 
αναγράφονται στον πίνακα του περιθωρίου 240000 του συ¬ 
νημμένου Β.4 ακόμα και με απουσία ενός προστατευτικού 
καλύμματος θα θεωρηθεί ως σεβόμενος το όριο του 20μ8ν/ 
ω (2μρεμ/ω). 

β. Αντί των οδηγιών του εδαφίου α ανωτέρω ο μεταφο¬ 
ρέας μπορεί να τηρεί το βιβλίο του χρόνου, εγκεκριμμένο από 
την αρμόδια αρχή, που περνούν οι συνοδοί στα οχήματα, και 
την ένταση της ακτινοβολίας που δέχονται ώστε κανένας να 
μην εκτίθεται κατά μία οποιαδήποτε περίοδο τριών μηνών σε 
δόση ανώτερη από 3,75 μ3ν/ (375μρεμ) 

2. Οχήματα δεξαμενή 

Τα υλικά μικρής ειδικής δραστηριότητας (ί3Α) (1) του 3660 
περιθωρίου 2703 δελτίο 5 με εξαίρεση το εξαφθοριούχο ου¬ 
ράνιο και τα υλικά που υπόκεινται στην αυθόρμητη εύφλεξη 
μπορούν να μεταφέρονται σε οχήματα-δεξαμενές σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις του συνημμένου Β.Ι α. 

3. Κοντέινερ-δεξαμενών. 

Τα υλικά μικρής ειδικής δραστηριότητος (Τ8Α) (1) του 3661 
περιθωρίου 2703 δελτίο 5, συμπεριλαμβανομένου και του 
εξαφθοριούχου ουρανίου, φυσικού ή εξασθενημένου μπορούν 
να μεταφέρονται με κοντέινερ δεξαμενών σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του συνημμένου Β I β. 

3662 

Τμήμα V Διοικητικές διατάξεις. 3669 

Η έγκριση των αρμοδίων αρχών δεν χρειάζεται για τα μο- 3670 
ντέλα δεμάτων που προορίζονται για υλικά που αποστέλλο- 
νται σύμφωνα με τα δελτία 1 έως 4 ούτε για τα μοντέλα δε¬ 
μάτων που προορίζονται για τα υλικά των δελτίων 5 έως 8 
εφ όσον το περιεχόμενό τους δεν αποτελείται από εύσχιστα 
υλικά που απαιτούν έγκριση σύμφωνα με το περιθώριο 
3674. 

Α Έγκριση των ραδιο-ενεργών υλικών υπό ειδική μορφή 

(1) Μία μονομερής έγκριση για κάθε μοντέλο σχετικό με 3671 
τα υλικά υπό ειδική μορφή εκτός των υλικών των δελτίων 3 

και 4. 

Η αίτηση για την έγκριση πρέπει να περιέχει 
α. Μια λεπτομερή περιγραφή των υλικών ή αν πρόκειται 
για κάψουλα το περιεχόμενο με πληροφορίες της φυσικής ή 
χημικής κατάστασης. 

β. Μία λεπτομερής περιγραφή του μοντέλου της κάψουλας 
που θα χρησμοποιηθεί συμπεριλαμβάνοντας τα πλήρη σχέδια 
της κάψουλας όπως και τα ειδικά στοιχεία των υλικών και 
των μεθόδων κατασκευής που χρησιμοποιούνται. 

γ. Μία έκθεση των πραγματοποιουμένων δοκιμασιών και 
των αποτελεσμάτων που προέκυψαν ή η απόδειξη με υπολο¬ 
γισμούς ότι τα υλικά μπορούν να ικανοποιούν τις δοκιμασίες 
ή οποιαδήποτε άλλη απόδειξη ότι τα ραδιο-ενεργά υλικά υπό 
ειδική μορφή πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος συνημ¬ 
μένου. 

(2) Η αρμόδια αρχή θα χορηγήσει μία βεβαίωση που πι¬ 
στοποιεί ότι το εγκεκριμμένο μοντέλο ανταποκρίνεται στον 
ορισμό των ραδιονεργών υλικών υπό ειδική μορφή που δίδε¬ 
ται στο, περιθώριο 2700 (2) και θα δώσει στο μοντέλο αυτό 
αναγνωριστικό στοιχείο. Η βεβαίωση θα αναφέρει την λεπτο¬ 
μέρεια των ραδιο-ενεργών ουσιών. 

Β Έγκριση των μοντέλων δεμάτων. 

1. Η έγκριση των μοντέλων δεμάτων του τύπου Β(ΙΙ) συ¬ 
μπεριλαμβανομένων και των δεμάτων των εύσχιστων κλάσ- 
σεων I, II και III που υπόκεινται επίσης στις διατάξεις του πε¬ 
ριθωρίου 3674. 

(1) Κάθε μοντέλο δέματος του τύπου Β(Ι1) που τελειο- 3672 
ποιείται σε μία χώρα μέλους της ΑϋΒ πρέπει να εγκρίνεται 
από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής. Αν η χώρα όπου 
κατασκευάζεται το μοντέλο δεν είναι μέλος του Α0Κ, η μετα¬ 
φορά θα είναι δυνατή εφ όσον 

α. Μία βεβαίωση καθορίζοντας ότι το δέμα ανταποκρίνε- 
ται στις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΟΚ χορηγείται από τη 
χώρα αυτή και θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή της πρώτης 
χώρας του ΑΟΚ που αγγίζεται από την αποστολή. 

β. Αν καμία βεβαίωση δεν χορηγήθηκε, το μοντέλο του 


δέματος θα εγκρίνεται από τη αρμόδια αρχή της πρώτης χώ¬ 
ρας ΑϋΚ που αγγίζεται από την αποστολή. 

(2) Η αίτηση για την έγκριση πρέπει να περιέχει , 
α. Μια λεπτομερή περιγραφή του προβλεπόμενου περιεχο¬ 
μένου που να αναφέρει μεταξύ άλλων την φυσική και χημική 
κατάσταση και την φύση της ακτινοβολίας που εκπέμπε- 
ται. 

β. Μία λεπτομερής περιγραφή του μοντέλου περιέχοντας 
τα πλήρη σχέδια όπως και τα διακριτικά και αναγνωριστικά 
στοιχεία των υλικών και των μεθόδων κατασκευής που χρη¬ 
σιμοποιήθηκαν. 

γ. Μία έκθεση των δοκιμασιών που πραγματοποιήθηκαν 
και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν ή την απόδειξη για 
υπολογισμούς ή οποιαδήποτε άλλη απόδειξη ότι το μοντέλο 
συσκευασίας πληρεί τις προδιαγραφές των περιθωρίων 3602 
και 3603. 

δ. Οι οδηγίες χρήσεως και διατήρησης που προτείνονται 
για το δέμα και ειδικά αν πρόκειται για δέματα που ίσως εμ¬ 
βαπτίζονται σε μολυσμένα νερά, τα μέτρα που λήφθηκαν για 
να εγγυηθεί ότι η μόλυνση στην επιφάνεια του δέματος δεν εί¬ 
ναι ανώτερη από τα επιτρεπτά όρια. 

ε) Αν το δέμα έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να αντέχει σε 
μια κανονική μέγιστη πίεση χρήσης ανώτερη από 0,1 ΜΡα 
(ΙΒΑΚ) — μανομετρικής πίεσης, η αίτηση για την έγκριση 
πρέπει επίσης να αναφέρει, όσον αφορά τα υλικά που χρησι¬ 
μοποιούνται για την κατασκευή του οριακού περιτυλίγματος, 
τα διακριτικά στοιχεία, τα δείγματα που πρέπει να ληφθούν 
και τις δοκιμασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. 

ζ) Όταν το προβλεπόμενο περιεχόμενο είναι αντινοβολη- 
μένο καύσιμο η αίτηση πρέπει να αναφέρει και να δικαιολο¬ 
γήσει κάθε υπόθεση της ανάλυσης της ασφάλειας σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά του καύσιμου αυτού. 

η) Κάθε ειδική διάταξη στοίβαξης αναγκαία για να εξα¬ 
σφαλιστεί η εξάτμιση της θερμότητας έξω από το δέμα, θα 
πρέπει να ληφθεί υπ όψη ο τύπος του οχήματος ή του κοντέι¬ 
νερ (βλ περιθώριο 3681 I) α)(. 

θ) Μία αναπαραγώγιμη εικονογράφηση 21 εκ. X 30 εκ το 
πολύ δείχνει πως έχει κατασκευαστεί το δέμα. 

(3) Η αρμόδια αρχή θα χορηγήσει μία βεβαίωση που να 
πιστοποιεί ότι το εγκεκριμένο μοντέλο ανταποκρίνεται στις 
σχετικές προδιαγραφές με τα δέματα του τύπου Β(Ό). Βλέπε 
περ. 3677 και 3678). 

2. Έγκριση των μοντέλων για δέματα τύπου Β(Μ) συμπε¬ 
ριλαμβανομένων των δεμάτων των εύσχιστων κλάσεων I II 
και III που υπόκεινται επίσης στις διατάξεις του περιθωρίου 
3674. 

(1) Μια πολύπλευρη έγκριση χρειάζεται για κάθε μοντέλο 3673 
δέματος του τύπου Β(Μ). 

(2) Η αίτηση εγκρίσεως ενός μοντέλου δέματος του τύπου 
Β(Μ) πρέπει να περιλαμβάνει πλέον από τις πληροφορίες που 
απαιτούνται στο περιθώριο 3672 (2) για τα δέματα του τύ¬ 
που Β(ΙΙ). 

α. Ένας κατάλογος των πρόσθετων συμπληρωματικών 
προδιαγραφών για τα δέματα του τύπου Β(11) στο περιθώριο 
3603 στο οποίο το δέμα δεν είναι σύμφωνο. 

Β. Η σημείωση των συμπληρωματικών μέτρων που προ- 
τίθενται να ληφθούν κατά την μεταφορά 5' για να αντισταθ¬ 
μίζεται το μη σύμφωνο που αναφέρεται στο α) ως άνω. 

5 δηλαδή μέτρα κατά την μεταφορά που δεν προβλέπονται 
κανονικά στο παρόν κεφάλαιο αλλά που κρίνονται απαραί- . - , 
τητα για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του δέματος κατά την 
μεταφορά π.χ. μια ανθρώπινη μεσολάβηση για να μετρηθεί η 
θερμοκρασία ή η πίεση ή για να πραγματοποιηθεί περιοδική 
αποσυμπίεση. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει επίσης να λάβουν 
υπόψη και τις δυνατότητες απρόβλεπτων καθυστερήσεων. 

γ. Μία δήλωση σχετική με τους ειδικούς τρόπους φόρτω- 
σης μεταφοράς ξεφόρτωσης ή μεταχείρισης. 

δ. Η σημείωση των μέγιστων και ελάσσονων επικραστου- 
σών συνθηκών (θερμοκρασία ηλιακή ακτινοβολία) που σκε¬ 
πτόμαστε να αντιμετωπίσουμε κατά την μεταφορά και τα 
οποία ελήφθησαν υπόψη κατά την κατασκευή του μοντέλου. 

(3) Η αρμόδια αρχή θα χορηγήσει μια βεβαίωση που θα 
πιστοποιεί ότι το εγκεκριμένο μοντέλο ανταποκρίνεται στις 
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προδιαγραφές τις σχετικές με τα δέματα τύπου Β(Μ) βλέπε 
περιθώρια 3677 έως 3679. 

3. Έγκριση των μοντέλων δεμάτων των εύσχιστων κλά- 
σεων I II III. 

(1) Για τα μοντέλα δεμάτων που συμφωνούν στα παρα¬ 
δείγματα του περιθωρίου 3620 και 3623 ή 3624 καμία 
άλλη έγκριση της αρμόδιας αρχής δε χρειάζεται. 

(2) Μία μονομερής έγκριση χρειάζεται για τα μοντέλα των 
δεμάτων που συμφωνούν στα παραδείγματα των περιθωρίων 
3616 και 3622. 

(3) Μία πολύπλευρη έγκριση χρειάζεται για όλα τα μο¬ 
ντέλα δεμάτων. 

(4) Η αίτηση για έγκριση πρέπει να περιέχει όλες τις απα¬ 
ραίτητες πληροφορίες για να πεισθεί η αρμόδια αρχή ότι το 
μοντέλο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των περιθωρίων 
3610 έως 3624. 

(5) Η αρμόδια αρχή θα χορηγήσει βεβαίωση (βλ. περ. 

3766 και 3679) που να πιστοποιεί ότι το εγκεκριμένο μο¬ 
ντέλο ανταποκρίνεται στα περιθώρια 3610 έως 3624. 

Γ. Έγκριση των αποστολών 

(1) Πολύπλευρες εγκρίσεις απαιτούνται για την αποστολή 3675 
των εξής δεμάτων. 

α. Δέματα του τύπου β(Μ) με συνεχή αποσυμπίεση. 

Β. Δέματα του τύπου Β(Μ) των ραδιο-ενεργών ουσιών 
των οποίων η δραστηριότητα είναι ανώτερη από 3 X ΙΟ 3 Α1 
ή 3 X ΙΟ 3 Α2 ανάλογα με την περίπτωση ή 1110 ΤΒ(^ 

(3 X ΙΟ 4 Θί) ανάλογα με αυτή των τιμών αυτών που είναι η 
πιο μικρή των ανωτέρων τιμών. 

γ. Δέματα της εύσχιστης κλάσης II σύμφωνα με το περι¬ 
θώριο 3620. 

δ. Δέματα της εύσχιστης κλάσης III 

Μία αρμόδια αρχή όμως μπορεί με ειδική διάταξη της 
εγκριτικής της βεβαίωσης να επιτρέπει την μεταφορά στο 
έδαφος της, χωρίς προηγούμενη έγκριση. 

(2) Η αίτηση της έγκρισης της αποστολής πρέπει να ανα¬ 
φέρει: 

α. Την περίοδο για την οποία η έγκριση της αποστολής ζη¬ 
τείται. 

β. Το πραγματικό περιεχόμενο, τον τύπο του οχήματος 
και το προταθέν ή πιθανό δρομολόγιο. 

γ. Πώς θα πραγματοποιούνται προφυλάξεις, τα μέτρα 
κατά την μεταφορά και τους ειδικούς διοικητικούς ελέγχους 
που προβλέπονται στις εγκριτικές βεβαιώσεις που χορηγού¬ 
νται σύμφωνα με τα περιθώρια 3673 και 3674. 

3. Μια και εγκρίνεται η αποστολή-η αρμόδια αρχή θα χο¬ 
ρηγήσει μια βεβαίωση (βλ. περιθώρια 3677 έως 3679). 

(4) Οι βεβαιώσεις σχετικές με τα δέματα και με την απο¬ 
στολή μπορούν να συνδυάζονται σε μία μόνον βεβαίωση. 

Δ. Έγκριση μιας μεταφοράς με ειδικό διακανονισμό. 

(1) Μια αποστολή ραδιο-ενεργών ουσιών που δεν ανταπο- 3676 
κρίνεται σ' όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος κε¬ 
φαλαίου δεν πρέπει να μεταφέρεται παρά μόνον με ειδικό δια¬ 
κανονισμό για τον οποίο μια πολύπλευρη έγκριση πάντα 
απαιτείται. 

Ο ειδικός διακανονισμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι η γε¬ 
νική ασφάλεια κατά την μεταφορά δεν θα είναι μικρότερη απ’ 
ό,τι θα ήταν αν θα είχαν τηρηθεί όλες οι εφαρμοστέες διατά¬ 
ξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

(2) Η αίτηση της έγκρισης πρέπει να περιέχει τις απαιτού- 
μενες πληροφορίες των περιθωρίων 3672 και 3675 και πρέ¬ 
πει επίσης: 

α. να αναφέρει σε ποιο μέτρο και για ποιους λόγους η απο¬ 
στολή δεν * μπορεί να γίνεται με πλήρη ανταπόκριση στις 
εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

β. Να αναφερθούν οι προφυλάξεις και τα ειδικά μέτρα που 
θα πρέπει να ληφθούν ή οι ειδικοί διοικητικοί έλεγχοι που θα 
πρέπει να γίνουν κατά την μεταφορά για να αντισταθμιστεί η 
μη τήρηση των εφαρμοστέων διατάξεων του παρόντος κεφα¬ 
λαίου. 

(3) Αφ’ ότου εγκριθεί ο ειδικός διακανονισμός, η αρμόδια 
αρχή θα χορηγήσει μία βεβαίωση (βλ. περιθ. 3677 έως 
3679). 


Ε. Εγκριτικές βεβαιώσεις της αρμόδιας αρχής. 

1. Σημειώματα των αναγνώριστικών στοιχείων που χο¬ 
ρηγούνται από την αρμόδια αρχή. 

(1) Κάθε εγκριτική βεβαίωση που χορηγείται από αρμό- 3677 
3674 δια αρχή θα πρέπει να αναγνωρίζεται δι’ αναγνωριστικού 

στοιχείου. 

Αυτό το αναγνωριστικό στοιχείο παρουσιάζεται υπό την 
εξής γενική μορφή. 

Σύμβολο της υπηκοότητας της χώρας 6) αριθμός / κωδι¬ 
κός. 

6. Τα εν λόγω σήματα είναι διακριτικά στοιχεία των οχη¬ 
μάτων στη διεθνή κυκλοφορία. 

α. Ο αριθμός θα χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή. Πρέπει 
να είναι μοναδικός και ειδικός για ένα δεδομένο μοντέλο ή 
για μία δεδομένη αποστολή. Το αναγνωριστικό στοιχείο της 
έγκρισης της αποστολής πρέπει να ταυτίζεται εύκολα με 
εκείνη της έγκρισης του μοντέλου του δέματος. 

β. Οι εξής κώδικες θα χρησιμοποιούνται με την εξής σειρά 
για να δείχνουν τους τύπους των εγκριτικών βεβαιώσεων 
που χορηγούνται. 

Α. Μοντέλο δέματος του τύπου Α (όταν επίσης χρησιμο¬ 
ποιείται σε συνδυασμό ως δέμα της εύσχιστης κλάσης. 

Β.(ϋ) Μοντέλο του δέματος του τύπου Β(ϋ). 

Β(Μ) Μοντέλο του δέματος του τύπου Β(Μ). 

Ε Μοντέλο του δέματος της εύσχιστης κλάσης. 

5 Έγκριση των υλικών υπό ειδική μορφή. 

Τ Αποστολή. 

X Ειδικός διακανονισμός. 

(2) Οι κωδικοί αυτοί θα εφαρμόζονται ως εξής: 
α. Κάθε βεβαίωση και κάθε δέμα θα φέρει το κατάλληλο 

αναγνωριστικό στοιχείο αποτελούμενο από σύμβολα της πα¬ 
ραγράφου (1) εκτός στην περίπτωση των δεμάτων όπου η 
δεύτερη εγκάρσια γραμμή θα ακολουθεί μόνον τον κωδικό 
του μοντέλου του δέματος. Με άλλες λέξεις τα γράμματα 
«5», Τ» ή «X» δεν θα εμφανισθούν στο αναγνωριστικό στοι¬ 
χείο του δέματος. 

Αν η έγκριση του μοντέλου του δέματος και η έγκριση της 
αποστολής γίνονται συγχρόνως δεν θα είναι απαραίτητο να 
επαναληφθούν οι κωδικοί π.χ. 

Α/132/Β(Μ) Ε Δέματα της εύσχιστης κλάσης Β(Μ) 
εγκεκριμένη από την Αυστρία για το μοντέλο του δέματος αρ. 

132 (πρέπει επίσης να αναγράφεται ταυτόχρονα στο ίδιο το 
δέμα και στην εγκριτική βεβαίωση του μοντέλου του δέμα¬ 
τος). 

Α/132/Β(Μ) Γ Τ. Αναγνωριστικό στοιχείο της εγκριτι¬ 
κής βεβαίωσης γΓ αυτό το μοντέλο δέματος (πρέπει να ανα¬ 
γράφεται μόνο στη βεβαίωση). 

Α/137/Χ. Αναγνωριστικό στοιχείο της εγκριτικής βε¬ 
βαίωσης χορηγουμένης για το μοντέλο 137, εγκεκριμένης 
από την Αυστρία με σκοπό μια αποστολή υποκείμενη σε ει¬ 
δικό διακανονισμό (πρέπει να αναγραφεί μόνον στο έγγραφο). 

Β. Αν η πολύπλευρη έγκριση παίρνει την μορφή μιας επι¬ 
κύρωσης μόνον τα αναγνωριστικά στοιχεία χορηγούμενα 
από τη χώρα προέλευσης του μοντέλου ή της αποστολής θα 
χρησιμοποιηθούν. Αν η πολύπλευρη έγκριση επιφέρει τη χο- 
ρήγηση βεβαιώσεων από τις διαδοχικές χώρες κάθε βεβαί¬ 
ωση θα φέρει το κατάλληλο στοιχείο και το δέμα του οποίου 
το μοντέλο εγκρίθηκε με αυτό τον τρόπο, θα φέρει όλα τα κα¬ 
τάλληλα αναγνωριστικά στοιχεία π.χ. 

(Α/132/Β (Μ) Ε) 

(ΘΗ/28/Β(Μ) Ε) 

Θα ήταν τα αναγνωριστικά στοιχεία ενός δέματος που αρ¬ 
χικά εγκρίθηκε από την Αυστρία και αργότερα από την Ελ¬ 
βετία με νέα έγκριση. Τα συμπληρωματικά αναγνωριστικά 
στοιχεία θα απαριθμίζονταν με τον ίδιο τρόπο στο δέμα. 

γ. Η επαναθεώρηση ενός αριθμού βεβαιώσεως θα αναφερ¬ 
θεί με μια έκφραση εντός παρενθέσεων που θα ακολουθήσει 
το αναγνωριστικό στοιχείο που θα βρίσκεται στη βεβαίωση. 

Έτσι Α/132/Β(ΙΙ)Γ (ΚΕν.2) θα αναφέρει ότι πρόκειται για 
την αναθεώρηση υπ’ αρ. 2 της βεβαίωσης του μοντέλου δέ¬ 
ματος εγκεκριμένου από την Αυστρία και Α/ΐ32/Β(ΙΙ) Γ 
(ΚΕΥ.Ο) θα σημαίνει ότι πρόκειται για τον αρχικό αριθμό 
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της βεβαίωσης του μοντέλου του εγκεκριμένου από την Αυ¬ 
στρία. Για τον αρχικό αριθμό η έκφραση εντός παρενθέσεων 
(ΚΕν.Ο) δεν είναι Υποχρεωτική. Μπορούμε επίσης να χρησι¬ 
μοποιήσουμε άλλη έκφραση π.χ. «αρχικό αριθμό» ένα αριθμό 
βεβαίωσης που έχει αναθεωρηθεί και μπορεί να χορηγηθεί 
μόνον από τη χώρα που θα έχει εκδόσει τον αρχικό αριθμό. 

Αν η αναθεώρηση δεν γίνεται από αυτή τη χώρα θα πρέπει 
να εκδοθεί νέα βεβαίωση και να χορηγηθεί νέος αναγνωρι¬ 
στικός αριθμός. 

δ. Άλλα γράμματα και αριθμοί (που μπορούν να επιβλη¬ 
θούν από τον Εθνικό κανονισμό) μπορούν να προσθέτονται 
εντός παρενθέσεων, στο τέλος του αναγνωριστικού στοιχείου, 
π.χ. Α/132/Β(ΙΙ) Ε(5Ρ503). 

ε) Δεν χρειάζεται να αλλαχθεί το αναγνωριστικό στοιχείο 
στο δέμα μετά από κάθε αναθεώρηση της βεβαίωσης. 

Θα γίνει μόνον στις περιπτώσεις όπου η αναθεώρηση της 
βεβαίωσης υποχρεώνει την αλλαγή μετά από τη δεύτερη 
γραμμή των κωδικών του μοντέλου του δέματος. 

2. Πληροφορίες που πρέπει να αναφερθούν στις βεβαιώ¬ 
σεις. 

Κάθε εγκριτική βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια 3678 
αρχή θα πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες. 

α. Το αναγνωριστικό στοιχείο που χορηγείται από την αρ¬ 
μόδια αρχή. 

β. Μία σύντομη περιγραφή της συσκευασίας που να ανα¬ 
φέρει τα υλικά κατασκευής, την μικτή μάζα, τις γενικές δια¬ 
τάξεις και την εμφάνιση όπως και μία αναπαραγώγιμη εικο¬ 
νογραφία τουλάχιστον 21 εκ. που να δείχνει πως έχει κατα¬ 
σκευαστεί το δέμα. 

γ. Μία σύντομη αναφορά στο επιτρεπόμενο περιεχόμενο 
συμπεριλαμβανομένου κάθε περιορισμού σχετικού με το πε¬ 
ριεχόμενο που θα μπορούσε να μην είναι εμφανής σχετικά με 
την φύση της συσκευασίας. Θα αναφερθούν η φυσική και χη¬ 
μική κατάσταση, οι δραστηριότητες σε κιουρί (συμπεριλαμ¬ 
βανομένων αν συντρέχει περίπτωση εκείνων των διάφορων 
ισοτόπων), ο αριθμός των γραμμαρίων των εύσχιστων ου¬ 
σιών και θα διευκρινιστεί αν πρόκειται για υλικά υπό ειδική 
μορφή. 

δ. Επίσης για τα δέματα κάποιας εύσχιστης κλάσης. 
ι. Εύσχιστη κλάση I. Μία λεπτομερής περιγραφή του επι- 
τρεπομένου περιεχομένου και όλων των ειδικών χαρακτηρι¬ 
στικών βάσει των οποίων, παραδεχθήκαμε για την εκτίμηση 
της κριτικότητας, την απουσία νερού σε μερικά άδεια διαστή¬ 
ματα (βλέπε περιθώριο 3613β). 

ιι. Εύσχιστη κλάση II. Μία λεπτομερής περιγραφή του επι¬ 
τρεπόμενου περιεχομένου, οι επιτρεπόμενοι αριθμοί, ή οι συ¬ 
ντελεστές μεταφοράς που αναλογούν και όλα τα ειδικά χαρα¬ 
κτηριστικά βάσει των οποίων παραδεχθήκαμε, για την εκτί¬ 
μηση της κριτικότητας, την απουσία νερού σε μερικά κενά 
διαστήματα (βλέπε περιθώριο 3618)β. 

ιιι). Εύσχιστη κλάση III. Μία λεπτομερής περιγραφή εκά- 
στης των αποστολών, με αναφορά στο επιτρεπόμενο περιεχό¬ 
μενο και των επιτρεπομένων αριθμών (ή συντελεστών μετα¬ 
φοράς) που αναλογούν όπως και κάθε ειδικό μέτρο που πρέ¬ 
πει να ληφθεί κατά την μεταφορά. 

ε) Η αναφορά των επικρατούντων προϋποθέσεων που επι¬ 
τρέπονται στο στάδιο της μελέτης του μοντέλου (βλ. περιθώ¬ 
ριο 3602,4). 

ζ) Για τα δέματα του τύπου Β(Μ) η αναφορά των προδια¬ 
γραφών του περιθωρίου 3603 των οποίων τα δέματα δεν 
ανταποκρίνονται σε κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να φανεί 
χρήσιμη σε άλλες αρμόδιες αρχές. 

η) Μία παραπομπή στις κατώτερες πληροφορίες που χο¬ 
ρηγούνται από τον ενδιαφερόμενο. 

ι. Οδηγίες σχετικές με τη χρήση και τη συντήρηση της συ¬ 
σκευασίας. 

ιι. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον αποστολέα πριν 
την αποστολή π.χ. ειδικά μέτρα απολύμανσης. 

θ) Ένας λεπτομερής κατάλογος όλων των πρόσθετων μέ¬ 
τρων που πρέπει να ληφθούν (βλ. σήμα 5) για την προπαρα- 
σκευή του δέματος την φόρτωση, την μεταφορά, τη στοί- 
βαξη, το ξεφόρτωμα και τη μεταχείριση, συμπεριλαμβανομέ¬ 


νων και των ειδικών διατάξεων της στοίβαξης που χρειάζο¬ 
νται για να εξασφαλιστεί η φυγή της θερμότητας έξω από το 
δέμα, ή μία δήλωση σύμφωνα με την οποία κανένα μέτρο αυ¬ 
τού του τύπου δε χρειάζεται. 

κ) Μία άδεια αποστολής αν η έγκριση της αποστολής 
χρειάζεται σύμφωνα με το περιθώριο 3675. 

λ) Οι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν που αφορούν τους 
τύπους οχημάτων, κοντέινερ και οι απαιτούμενες οδηγίες 
δρομολογίων. 

μ) Τα ειδικά μέτρα του εγκεκριμένου μοντέλου που πρέπει 
να ληφθούν σε περίπτωση ατυχήματος. 

ν) Η εξής δήλωση. Η παρούσα βεβαίωση δεν απαλλάσει 
τον αποστολέα να τηρεί τις καθορισμένες προδιαγραφές που 
καθορίστηκαν από τις αρχές των χωρών στο έδαφος των 
οποίων το δέμα θα μεταφερθεί. 

ο) Η ημερομηνία εκδόσεως της βεβαίωσης ή άλλως η 
ημερομηνία λήξεως. 

π) Η υπογραφή και η ταυτότητα του ατόμου που εκδίδει 
τη βεβαίωση. 

ρ) Προσθήκες περιέχουσες βεβαιώσεις σχετικές με άλλα 
περιεχόμενα επικυρώσεις που χορηγήθηκαν από άλλες αρμό¬ 
διες αρχές ή συμπληρωματικές τεχνικές πληροφορίες. ' 

3. Επικύρωση των βεβαιώσεων. 

Η πολύπλευρη έγκριση μπορεί να πάρει την μορφή μιας 3679· 
επικύρωσης της βεβαίωσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή της χώρας προέλευσης του μοντέλου ή της αποστολής. 

Ζ. Ευθύνες του αποστολέα. 

1. Λεπτομέρειες της αποστολής. 

Πέρα από τα δεδομένα που εμφανίζονται στο κατάλληλο 3680 
δελτίο ο αποστολέας πρέπει να δώσει τις εξής πληροφορίες 
στο έγγραφο μεταφοράς, για κάθε αποστολή ραδιο-ενεργών 
ουσιών. 

α. Τις λέξεις «Η φύση του φορτίου και η συσκευασία συμ¬ 
φωνούν με τις προδιαγραφές του ΑΟΚ». 

β. Το αναγνωριστικό στοιχείο έκαστης βεβαίωσης που εκ- 
δίδεται από αρμόδια αρχή (ειδική μορφή, μοντέλο του δέμα¬ 
τος, αποστολή). 

γ. Την ονομασία των ραδιο-ενεργών ουσιών ή του νουκλεϊ- 
δίου. 

δ. Την περιγραφή της φυσικής και χημικής κατάστασης 
της ουσίας ή σημείωση ότι πρόκειται για υλικό ειδικής μορ¬ 
φής· 

ε) Τη δραστηριότητα των ραδιο-ενεργών ουσιών σε κιουρί, 
ζ) Την κατηγορία του δέματος 1 Λευκή, 2 κίτρινη, 3 κί¬ 
τρινη. 

η) Το συντελεστή μεταφοράς (για τις κατηγορίες 2 - κί¬ 
τρινη και 3 κίτρινη μόνο). 

θ) Για την αποστολή εύσχιστων υλικών (ουσιών), 
ι) Στις περιπτώσεις απαλλαγής που προβλέπονται στο πε¬ 
ριθώριο 3610, η σημείωση «Απαλλαγμένο εύσχιστο υλικό». 

ιι. Στις άλλες περιπτώσεις, η εύσχιστη κλάση του δέματος 
ή των δεμάτων. 

2) Πληροφορίες και επίδοση για τους μεταφορείς. 3661 

1. Ο αποστολέας πρέπει να αναφέρει στο έγγραφο μεταφο¬ 
ράς, τα τυχόν μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον μεταφο¬ 
ρέα. 

Η σημείωση αυτή πρέπει να συντάσσεται στις γλώσσες 
που θεωρούνται απαραίτητες από τους μεταφορείς, ή από τις 
ενδιαφερόμενες αρχές και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον. 

α. Τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το φόρ¬ 
τωμα, την μεταφορά, την αποθήκευση, το ξεφόρτωμα την 
μεταχείριση και τη στοίβαξη για να εξασφαλιστεί η έξοδος 
της θερμότητας από το δέμα ή μία δήλωση σύμφωνα με την 
οποία κανένα πρόσθετο μέτρο δε χρειάζεται, (βλ. περ. 

3678Θ). 

β. Οι απαραίτητες οδηγίες για το δρομολόγιο (βλ. περ. 

3678λ). 

γ. Τα ειδικά μέτρα του εγκεκριμένου μοντέλου που πρέπει 
να ληφθούν σε περίπτωση ατυχήματος (βλ. περ. 3678(1). 

2) Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτούν μια έγκριση της 
αποστολής ή πρσηγόυμένης επίδοσης στην αρμόδια αρχή, 
όλοι οι μεταφορείς πρέπει να έχουν πληροφορηθεί προηγου- 
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μένως ώστε να μπορέσουν εγκαίρως να πάρουν τα απαραί¬ 
τητα μέτρα για την μεταφορά. 

3) Επίδοση στις αρμόδιες αρχές. 

(1) Πριν απ’ την πρώτη αποστολή ενός δέματος του τόπου 3682 
Β(ΙΙ) περιέχοντος ραδιο-ενεργά υλικά των οποίων η δραστη¬ 
ριότητα υπερβαίνει τα 3 X ΙΟ 3 Αι ή 3 X ΙΟ 3 Α2 ανάλογα με 
την περίπτωση ή Λ 110 ΤΒή) (3 X ΙΟ 4 2 1 ) ανάλογα με 
εκείνη των τιμών αυτών που είναι η μικρότερη, ο αποστολέας 
θα πρέπει, να είναι εξασφαλισμένος ότι τα αντίγραφα των 
απαραίτητων εγκριτικών βεβαιώσεων απευθύνθηκαν στην 
αρμόδια αρχή εκάστης χώρας, στο έδαφος της οποίας το 
δέμα πρέπει να μεταφερθεί. 

Ο αποστολέας δεν θα είναι υποχρεωμένος να περιμένει την 
απόδειξη παραλαβής της αρμόδιας αρχής και η αρμόδια 
αρχή δεν θα είναι υποχρεωμένη να στείλει απόδειξη παραλα¬ 
βής· 

(2) Για κάθε αποστολή που προβλέπεται υπό α έως δ κα¬ 
τωτέρω, ο αποστολέας θα πρέπει να απευθύνει επίδοση στην 
αρμόδια αρχή εκάστης χώρας από το έδαφος της οποίας το 
δέμα πρέπει να περάσει. Αυτή η έκδοση θα πρέπει να παρα- 
ληφθεί από κάθε αρμόδια αρχή πριν την αρχή της αποστολής 

και κατά προτίμηση τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. 

4 ) 

α. Δέματα του τύπου Β(ΙΙ) περιέχοντα ραδιο-ενεργείς ου¬ 
σίες των οποίων η δραστηριότητα υπερβαίνει το 3 X ΙΟ 3 Αι 
η 3 X ΙΟ 3 Α2 ανάλογα με την περίπτωση ή 11ΙΟΤΒζ) 

(3 X ΙΟ 4 Οϊ) ανάλογα με αυτή των τιμών που είναι μικρό¬ 
τερη. 

β. Δέματα του τύπου Β(Μ) 

γ. Δέματα της εύσχιστης κλάσης 111 σύμφωνα με το πε¬ 
ριθώριο 3674(3). 

δ. Μεταφορά με ειδικό διακανονισμό. 

(3) Η επίδοση της αποστολής θα πρέπει να συμπεριλαμβά- ' 
νει. 


α. Επαρκείς πληροφορίες για να επιτραπεί η αναγνώριση 
του δέματος συμπεριλαμβανομένων των αριθμών των απα- , 
ραίτητων - βεβαιώσεων και των αναγνωριστικών στοι¬ 
χείων. 

β. Πληροφορίες για την ημερομηνία αποστολής, ημερομη¬ 
νία αποστολής, ημερομηνία παραλαβής που προβλέπεται και 
το προτεινόμενο δρομολόγιο. 

(4) Ο αποστολέας δεν είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί 
με διακεκριμένη επίδοση όταν οι απαραίτητες πληροφορίες 
εμφανίζονται στην εγκριτική βεβαίωση της αποστολής (βλ. 
περιθώριο 3675 (2). 

4. Κατοχή βεβαιώσεων. 3683 

Ο αποστολέας πρέπει να έχει στην κατοχή του ένα αντί¬ 
γραφο έκαστης βεβαίωσης που απαιτείται από το παρόν κε¬ 
φάλαιο και ένα αντίγραφο των οδηγιών σχετικό με το κλεί¬ 
σιμο του δέματος και με κάθε άλλη προπαρασκευή της απο¬ 
στολής πριν προβεί σε αποστολή σύμφωνα με τις προϋποθέ¬ 
σεις των βεβαιώσεων. 

η) Έλεγχος της ποιότητας της κατασκευής και συντήρη¬ 
σης των συσκευασιών. 

Ο κατασκευαστής, ο αποστολέας ή οποιοσδήποτε χρησι- 3684 
μοποιεί μία συσκευασία εγκεκριμένου μοντέλου, πρέπει να εί¬ 
ναι σε θέση να αποδείξει σε κάθε αρμόδια αρχή, ότι 

α. Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή της συσκευασίας είναι σύμφωνες με τα εγκεκρι¬ 
μένα κριτήρια για το μοντέλο. Η αρμόδια αρχή μπορεί να 
προβεί σε ελέγχους της συσκευασίας κατά την κατα¬ 
σκευή. 

β. Όλες οι συσκευασίες που κατασκευάζονται σύμφωνα με 
εγκεκριμένο μοντέλο διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε 
να συνεχίσουν να πληρούν όλα τα εφαρμοστέα κριτήρια σύμ¬ 
φωνα με τον κανονισμό ακόμη και μετά από επανειλημμένη 
χρήση. 3685 

-3689 
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β/ Οι τιμές του Α και Α 2 πρέπει να υπολογίζονται με τις προδιαγραφές του περιθωρίου (3) λαμβάνοντας υπ οψιν την δραστηριότητα των προϊόντων σχάσεως και 
πλουτώνιο, επιπλέον αυτή του ουράνιο. 
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Πίνακας XXI - Σχέσεις δραστηριότητα. 

Μάζα για το ουράνιο και φυσικό θόριο α) Γίνεται παραπο¬ 
μπή στον πίνακα αυτό, στον πίνακα XX) 


ραδιο-ενεργή ουσία 

ΤΒ/„ 

(β/8) 

δ/ΤΒ ς 

(ί/0) 

ουράνιο 





(% σε μάζα 235 μ ) 





0,45 

1,9Χ10- 8 

5,ΟΧ ΙΟ- 7 

5,4χ10 7 

2,ΟΧ 10 6 

0,72(φυσικό’ 

2,6χ10- 8 

7,06Χ10- 7 

3,8χ10 7 

1,42x106 

1,0 

2,8x10-8 

7.6Χ10- 7 

3,5χ10 7 

1,3X106 

1,5 

3,7x10-8 

Ι,ΟΧΙΟ- 6 

2,7χ10 7 

Ι,ΟΧΙΟ 6 

5,0 

ι,οχίο - 7 

2,7x10-8 

Ι,ΟχΙΟ 7 

3,7X105 

10,0 

1,8χ10- 7 

4,8χ10« 

5,7x108 

2,1x105 

20,0 

3,7χ10- 7 

ι,οχίο - 5 

2,7x108 

Ι,ΟΧΙΟ 5 

35,0 

7,4x10 -7 

2.0x10-5 

1,4x106 

5,ΟΧΙΟ 4 

50,0 

9,3χ10- 7 

2.5x10-5 

Ι,ΙχΙΟ 6 

4,ΟΧΙΟ 4 

90,0 

2,1x1ο - 6 

5,8x10-5 

4,6x105 

1,7χ10 4 

93,0 

2,6χ10- 6 

7,0x10-5 

3,8x105 

1,4χ10 4 

95,0 

3,4x10-8 

9,1x10-5 

3,0x105 

Ι,ΙχΙΟ 4 

φυσικό θόριο 

δ,ΐχίο - 9 

Μ 

X 

Ο 

1,2x10» 

4,6x106 


α. Για το ουράνιο οι αριθμοί λαμβάνουν υπ’ όψη την δρα¬ 
στηριότητα του ουρανίου -234 που συγκεντρώνεται κατά την 
διαδικασία διαχωρισμού. Για το θόριο η δραστηριότητα συ¬ 
μπεριλαμβάνει αυτή του θόριου -228 στην συγκέντρωση 
ισορροπίας. 

(2) Για όλα τα καθαρά-ραδιο-νουκλείδια των οποίων η 
ταυτότητα είναι γνωστή, αλλά που δεν αναφέρονται στον πί¬ 
νακα XX οι τιμές Αι και Α2 θα καθοριστούν σύμφωνα με τους 
εξής κανόνες. 

α. Αν το ραδιο-νουκλειδιο εκπέμπει μόνον 1 τύπο ακτινο¬ 
βολίας Αι θα καθοριστεί σύμφωνα με τους κανόνες που ανα¬ 
γράφονται στο ι) ιι) ιιι) και ιν) κατωτέρω. Γ-ια τα ραδιο- 
νουκλείδια που εκπέμπουν διαφόρων τύπων ακτινοβολίες Αι 
θα είναι η πιο περιοριστική τιμή, από αυτές που θα καθορι- 
σθούν για κάθε τύπο ακτινοβολίας. 

Όμως στις δύο περιπτώσεις Αι θα περιορισθεί στη μέγιστη 
τιμή των 37 ΤΒ(^) (1000 2ι). Αν ένα νουκλείδιο γενικά μια 
διάσπαση ένα προϊόν του γένους με μικρότερη ζωή του 
οποίου η περίοδος δεν είναι ανώτερη από 10 μέρες Αι θα υπο- 
λογισθεί στον πυρηνικό πατέρα. 

ι) Για τους πομπούς γάμμα Αι θα ορισθεί με τους κανόνες. 

4,65 ΧΙΟ 6 

Αι — γ,· -( σε ΤΒ 9) ή 

1 α 


9 

Αι =-(σε Οί) 

Γβ 

με Γα ως ειδική σταθερά της ακτινοβολίας γάμμα (σε 0 Μ2/ 
χγ) που αντιστοιχεί στην παροχή εκθέσεως σε Ο/χγ.'ς, από 
ένα μέτρο ανά Βή). Ο αριθμός 4,65 χ 10 6 προκύπτει από την 
επιλογή του 10 μ5ν/ω σε απόσταση 3μ από την επιλογή 
ισότιμης δόσης συσχετισμού, και με Γβ ως ειδική σταθερή 
ακτινοβολία γάμμα σε Κ.μ2/0ϊ.ω. που ανταποκρίνεται στην 
παροχή έκθεσης σε Κ/ω από 1 μέτρο ανά Ο. ο αριθμός 9 
προκύπτει από την επιλογή του 1 ρεμ/ω σε απόσταση 3μ ως 
παροχή ισότιμης δόσης συσχετισμού. 

ιι) Για τους πομπούς ακτινοβολίας χ, Αι θα καθοριστεί 
σύμφωνα με τον ατομικό αριθμό νουκλειδίου. 

Για Ζ<55, Αι=37ΤΒή> (ΙΟΟΟΟ) 

Για Ζ>55, Αι=7,4ΤΒή) (2000) 

ιιι) Για τους πομπούς βήτα Αι θα καθορισθεί σύμφωνα με 
την μέγιστη ενέργεια βήτα (Ε μαξ) σύμφωνα με τον πίνακα 
XXIII. 

ιι) Για τους πομπούς αλφα Αι θα καθορισθεί με τον κανόνα 
Αι=1000 Α3 

Α3 είναι η τιμή που αναγράφεται στον πίνακα XXIII. 

Β Α2 θα είναι η πιό περιοριστική τιμή εκ των 2 εξής τιμών 
ι) η ανάλογη τιμή Αι και 
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ιι) η τιμή Α3 απόσπασμένη από τον πίνακα XXIII 
Πίνακας XXII Σχέση μεταξύ Αι και Ε μαξ για τους πο¬ 
μπούς βήτα. 


μαξ Μεν) 

Αι (ΤΒς>) 

Αι (κκ α) 

<0,5 

37 

1000 

0,5- <1,0 

11,1 

300 

1,0- <1,5 

3,7 

100 

1,5- <2,0 

ί,Π' 

30 

>2,0 

0,37 

10 


Πίνακας XXIII «Σχέση μεταξύ Α3 και του ατομικού αριθ¬ 
μού του ραδιονουκλεΐδιου 


Α3 

Περίοδος Περίοδος 

μεταξύ 1000 ανώτερη από 

ημερών και ΙΟ 6 ετών 

ΙΟ 6 ετών 


1 έως 81 0,11 ΤΒ0(3Ο) 1,85 ΟΒ(} (50μΟ) 0,11 ΤΒς) 

(30) 

82 και άνω. 74ΜΒ<5(2μΟί) 0,11 ΤΒς) (30) 

(3) Για όλα τα καθαρά ραδιονουκλείδια των οποίων η ταυ- 
τότης δεν' είναι γνωστή, ή τιμή του Αι θα καθορισθεί στους 74 
ΤΒ(() (2(2ί) και αυτή του Α2 σε 74 ΜΒ(^ (0,002 Ο). Αν 
όμως γνωρίζομε ότι ο ατομικός αριθμός του ραδιονουκλεϊ- 
δίου είναι μικρότερος από 82, η τιμή του Αι θα καθορισθεί σε 
370 ΕΒ(() (10 Οί) και εκείνη του Α2 σε 14,8 ΟΒ(^ (0,4 Οί). 

2 Μείγματα ραδιο-νόυκλειδίων συμπεριλαμβανομένων 
και των αλυσίδων ραδιο-ενεργών διασπάσεων. 

(1) Για τα μείγματα - προϊόντα μπορούμε να παραδε- 
χθούμε τα εξής' όρια δράστηριότητος αν δεν αναλύονται λε¬ 
πτομερέστατα τα μείγματα 

Αι - 370 ΟΒή) (10 Ο) 

Α2 - 14,8 ΟΒή) (0,4 Ο) 

(2) Μία μόνο αλυσίδα ραδιο-ενεργούς διάσπασης όπου τα 
ραδιο-νουκλεϊδια ευρ.ίσκονται στις ίδιες αναλογίες όπως στη 
φυσική κατάσταση και ,όπου κανένα κατιόν δεν έχει περίοδο 
ανώτερη από 10 μέρες ή ανώτερη απ’ αυτή του πυρηνικού 
πατέρα, θα θεωρηθεί σαν καθαρό ραδιονουκλεΐδιο. Η δρα¬ 
στηριότητα που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη και οι τιμές 
του Αι και Α2 που πρέπει να εφαρμοσθούν θα είναι αυτές που 
θα αναλογούν στο πυρηνικό πατέρα της αλυσίδας αυτής. 

Στις περιπτώσεις όμως των αλυσίδων ραδιο-ενεργών δια¬ 
σπάσεων όπου 1 ή περισσότερα κατιόντα έχουν περίοδο ανώ¬ 
τερη των 10 ημερών ή ανώτερη από εκείνη του πυρηνικού 
πατέρα, ο πυρηνικός πατέρας και ο κατιών του (ή οι κατιό- 
ντες του) θα θεωρηθούν σαν μείγμα διαφορετικών νουκλει- 
δίων. 

(3) Στην περίπτωση ενός μείγματος διαφορετικών ραδιο- 
νουκλειδίων του οποίου η ταυτότητα και η δραστηριότητα 
εκάστου εξ αυτών είναι γνωστές, η επιτρεπτέα δραστηριότης 
εκάστου ραδιο-νουκλειδίου 

Κι Κ2.Κν να μην είναι ανώτερο από την μονάδα. 

’ Στο άθροισμα αυτό 


Ατομ αριθ. 
Περίοδος 
μικρότερη . 
από 1000 ημ. 


Εί·= 


Εί < 


Συνολική δραστηριότης του Κί 
__________ 

Συνολική δραστηριότης του Κ2 
----- 


Γϊ = 


Συνολική δραστηριότης του Κν 
Αί (Κν) 


Αί (Κί, Κ2, .Κν) είναι η τιμή του Αι ή του Α2 ανά¬ 

λογα με την περίπτωση για το ραδιο-νουκλεΐδιο Κί, Κ2 
.Κν. 

(4) Αν η ταυτότητα όλων των ραδιο-νουκλείδίων είναι 
γνωστή αλλά αν οι αντίστοιχες δραστηριότητες μερικών απ’ 
αυτά δεν είναι, θα εφαρμόσουμε τον κανόνα της παραγράφου 
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(3) για να καθορισθούν οι τιμές του Αι ή του Α2 ανάλογα με 
την περίπτωση. 

Όλα τα ραδιο-νουκλεΐδια των οποίων οι αντίστοιχες δρα¬ 
στηριότητες δεν είναι γνωστές (όμως η συνολική τους δρα¬ 
στηριότητα είναι γνωστή) θα ταξινομούνται σε μία ίδια 
ομάδα και η πιό περιοριστική τιμή του Αι και Α2 εφαρμοστέα 
σε ένα οιονδήποτε εξ αυτών, θα χρησιμοποιηθεί σαν τιμή του 
Αι ή του Α2 στον παρονομαστή του κλάσματος. 

(5) Αν η ταυτότητα όλων των ραδιο^νουκλειδίων είναι 
γνωστή αλλά η δραστηριότητα κανενός εξ αυτών δεν είναι 
γνωστή, η πιό περιοριστική τιμή του Αι ή του Α2 εφαρμοστέα 
σ’ οποιοδήποτε εκ των παρόντων ραδιο-νουκλεϊδίων θα χρη¬ 
σιμοποιηθεί. 

(6) Αν η ταυτότητα όλων των ραδιο-νουκλειδίων ή μερι¬ 
κών εξ αυτών δεν είναι γνωστή, η τιμή του Αι θα καθορισθεί 
σε 74 ΟΒ() (20ΐ) και εκείνη του Α2 σε 74 ΜΒή) (0,002 Οί). 
Όμως αν γνωρίζομε ότι δεν υπάρχουν πομποί Άλφα, η τιμή 
του Α2 θα καθορισθεί σε 14,8 ΟΕΚ^) (0,4 Ο) 

Τμήμα VII Απολύμανση, διαρροές και ατυχήματα. 

(1) Αν ένα δέμα περιέχον ραδιο-ενεργείς ουσίες, σπάσει ή 
παρουσιάσει διαρροές ή εμπλακεί σε ατύχημα κατά την μετα¬ 
φορά, το όχημα ή η εμπλακείσα ζώνη θα απομονωθούν ώστε 
να αποφευχθεί να έλθουν τα άτομα σε επαφή με τις ραδιο- 
ενεργείς ουσίες και όταν θα είναι δυνατόν θα αναφερθούν και 
θα περικλεισθούν με φράγματα. 

Κανένας δεν θα έχει την άδεια να παραμείνει στην απομο¬ 
νωμένη ζώνη πριν φθάσουν εξειδικευμένα άτομα για να διευ¬ 
θύνουν τις εργασίες μεταχείρισης και διάσωσης. Ο αποστο¬ 
λέας και οι ενδιαφερόμενες αρχές θα προειδοποιηθούν αμέ¬ 
σως. Πέραν αυτών των διατάξεων η παρουσία ραδιο- 
ενεργών ουσιών, δεν θα πρέπει να Θεωρηθεί σαν εμπόδιο στις 
διαδικασίες διάσωσης ή καταπολέμησης της πυρκαγιάς. 

(2) Αν οι ραδιο-ενεργείς ουσίες διαρεύσουν χυθούν ή δια¬ 
σκορπιστούν σ’· ένα χώρο σε ένα έδαφος ή σε φορτία ή υλικό 
που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, θα καλέσομε το 
συντομώτερο δυνατό εξειδικευμένα άτομα, για να διευθύνουν 
τις διαδικασίες απολύμανσης. Ο χώρος το έδαφος ή το υλικό 
που μολύνθηκαν θα επανέλθουν σε λειτουργία παρά μόνον 
όταν η χρήση τους θα έχει κηρυχθεί απηλλαγμένη από κίν¬ 
δυνο, από εξειδικευμένα άτομα. 

(3) Με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 όλα 
τα οχήματα τα υλικά ή τμήματα των υλικών που μολύνθη¬ 
καν κατά την μεταφορά ραδιο-ενεργών ουσιών, θα απολυ- 
μανθούν το συντομώτερο δυνατό από άτομα εξειδικευμένα 
και θα μπορέσουν να επαναχρησιμοποιηθούν μόνον αν η μη 
καθοριζομένη ραδιο-ενεργής μόλυνση είναι χαμηλώτερη από 
τα επίπεδα που αναφέρονται στον πίνακα XIX και αν τα οχή¬ 
ματα, τα υλικά ή τα τμήματα του υλικού δηλώθηκαν μη επι¬ 
κίνδυνα από άποψη της έντασης της υπολειμματικής ακτινο¬ 
βολίας, από εξειδικευμένα άτομα. 

(4) Τα οχήματα ή τα τμήματα που χρησιμοποιήθηκαν για 
την μεταφορά χύμα ή σε δεξαμενή υλικών μικρής ειδικής 
δραστηριότητας ή για την μεταφορά δια πλήρους φόρτωσης 
δεμάτων που περιέχουν υλικά μικρής ειδικής δραστηριότη¬ 
τας ή ρευστά υλικά μικρής δραστηριότητας δεν θα χρησιμο¬ 
ποιηθούν για άλλα φορτία πριν υποβληθούν σε απολύμανση, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της διάταξης της παραγράφου (3). 

Κεφάλαιο Α.7 

Επιφυλασσόμενο 

Κεφάλαιο Α.8 

Επιφυλασσόμενο 

Κεφάλαιο Α9 

I Προδιαγραφές σχετικές με τις επιγραφές κινδύνου. 

(I) Οι επιγραφές υπ’ αριθ. 1,3,4. 1,4. 2, 4. 3, 5, 6. 1.6. 
ΙΑ, 7Α, 7Β, 70 και 8 έχουν την μορφή τετραγώνου 10 εκ 
πλευρού, τοποθετημένου στη γωνία. Σημειώνονται στην πε¬ 
ριφέρεια σε μαύρη γραφμμή τοποθετημένη σε 5μμ από το 
χείλος. 

Η διάσταση του πλευρού πρέπει να είναι 30 εκ. τουλάχι¬ 
στον για τις επιγραφές που προορίζονται για την τοποθέτηση 


στις στερεές δεξαμενές και τις αποσυναρμολογούμενες δεξα¬ 
μενές. 

(2) Οι επιγραφές 10, 11 και 12 έχουν την μορφή παραλ- 
ληλόγραμου κανονικής διάστασης Α 5 (148χ210)μμ. Για 
τα δέματα, οι διαστάσεις αυτές μπορούν να περιορισθούν μέ¬ 
χρι μεγέθους Α7 (74χ105μμ). 

(3) Μπουρούμε να εμφανίσουμε στο κάτω μέρος των πει- 
γραφών μιά σημείωση σε αριθμούς ή γράμματα, σχετική με 

την φύση του κίνδυνου. 390] 

(I) Οι επιγραφές κινδύνου όταν απαιτούνται από τις διατά¬ 
ξεις του παρόντος συνημμένου, πρέπει να κολληθούν στο 
δέμα ή στις στερεές δεξαμενές ή να στερεοποιούνται με άλλο 
κατάλληλο τρόπο. Μόνον στην περίπτωση κατά την οποία η 
εξωτερική κατάσταση δεν το επιτρέπει θα κολληθούν σε χαρ¬ 
τόνια ή σε ταμπέλες που στερεοποιούνται γερά στο δέμα. 

Οι επιγραφές μπορούν να αντικατασταθούν στις συσκευα- 
σίες αποστολής και στις στερεές δεξαμενές με σημειώματα 
κίνδυνου που δεν σβήνουν και που ανταποκρίνονται ακριβώς 

3693 στα μντέλα που περιγράφονται. 

3694 (2) Όταν ένα δέμα πρέπει να φέρει δύο επιγραφές του 

3695 ίδιου μοντέλου αυτές πρέπει να τοποθετούνται με τον εξής 
τρόπο. 



(3) 0 αποστολέας είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τις 
επιγραφές στα δέματα ή στις στερεές δεξαμενές και τα κο- 
ντέινερ. 

(4) Πέρα από τις επιγραφές κινδύνου που συνιστώνται από 
το ΑΕ)Β μπορούν να τοποθετούνται επιγραφές κινδύνου σύμ¬ 
φωνα με τις προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε άλλους τρό¬ 
πους μεταφοράς επάνω στα δέματα, κοντέινερ, κοντέινερ - 
δεξαμενών, και δοχεία που περιέχουν επικίνδυαν φορτία, και 
που μεταφέρονται οδικώς σ’ ένα τμήμα του δρομολογίου και 
των οποίων οι επιγραφές πρέπει να ανταποκρίνονται στις δια¬ 
τάξεις των εν λόγω προδιαγραφών. 

Κεφάλαιο Α9. 

2. Επεξήγηση των εικόνων. 

Οι επιγραφές κινδύνου που προβλέπονται για τα υλικά και 
τα αντικείμενα των κλάσεων I εως 8 βλέπε συνημμένο πί¬ 
νακα σημαίνουν. 

Αριθ. I (Μαύρη βόμβα σε πορτοκαλί φόντο), υπόκειται 
στην έκρηξη (προβλ. στα περιθώρια 2117 (I), 2145 και 
2563. 

Αρ. 2 Αυτός ο αριθμός επιφυλάσσεται στην εικόνα που 
αποδέχεται διεθνώς και που αντιπροσωπεύει φιάλη αερίου σε 
πράσινο φόντο σε περίπτωση μελλοντικής χρήσης. Καμμία 

3696 επιγραφή φέρουσα αυτή την εικόνα δεν προβλέπεται τώρα 

3699 για τα υλικά της κλάσης 2 του ΑΟΚ. 

3700 Αρ. 3 (\Ιαύρη φλόγα σε κόκκινο φόντο προβλεπόμενη στα 

3799 περιθώρια) 

2312(1) 

3800 2479(2) 

3899 2612(3) 

και 2812(3) 

3800 Κίνδυνος πυρκαγιάς (ρευστά εύφλεκτα υλικά). 

Αρ 4.1 Μαύρη φλόγα σε φόντο αποτελούμενο από κάθετες 

γραμμές με ίδη απόσταση μεταξύ τους εναλλακτικά κόκκινη 
και λευκή, που προβλέπεται στο περιθώριο 2414(1) «κίνδυ-. 
νος πυρκαγιάς» (στερεά εύφλεκτα υλικά). 

Αρ 4.2. (Μαύρη φλόγα σε λευκό φόντο του κάτω τριγώ¬ 
νου της επιγραφής κόκκινο). 

Προβλέπεται στο περιθώριο 2443(14. 


3902 


2225 
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Υλικό υποκείμενο σε ξαφνική εύφλεξη. 

Αρ 4.3 (Μαύρη φλόγα σε μπλέ φόντο. 

Προβλέπεται στο περιθώριο 2479 (I). 

Κίνδυνος εκπομπής εύφλεκτου αερίου κατά την επαφή με 
νερό. 

Αρ 5. (Φλόγα επάνω από κύκλο μαύρη σε κίτρινο φότνο. 
Προβλέπεται στα περιθώρια 2511(1) 2563(1) 2703 δελτίο 
5 και 2812(3). 

Αναφλεκτικό υλικό ή οργανικό υπεροξείδιο. 

Αρ 6.1 Κράνος επένω σε δύο στα μαύρα ε λευκό φόντο, 
προβλέπεται στα περιθώρια 2312(2), 2612(1) και 2812(3) 
Τοξική ουσία να απομοωνθεί από διατροφές ή άλλα αντικεί¬ 
μενα που προορίζονται για κατανάλωση, στα οχήματα, 
στους χώρους φόρτωσης, ξεφόρτωσης ή μεταφόρτωαης. 

Αριθ. 6. ΙΑ. Σταυρός του Αγ. Ανδρέα σε στάχυ σίτου μαύ¬ 
ρου ή λευκό φόντο, προβλέπεται στα περιθώρια 2312(2) και 
2612(2). 

Βλαβερή ουσία. Να απομονωθεί από διατροφή στα οχή¬ 
ματα στους χώρους φόρτωσης ξεφόρτωσης ή μεταφόρτω- 
σης. 

Αρ. 6.2 Αυτός ο αριθμός επιφυλλάσεται στο ότι η διεθνής 
αποδεκτή εικόνα που αντοπροσωπεύει ένα κύκλο φορτωμένο 
με τρία κρουασάν σε περίπτωση μελλοντικής χρήσης, καμία 
επιγραφή φέρουσα αυτή την εικόνα δεν προβλέπεται σήμερα 
για τα υλικά της κλάσης 6.2 του ΑΟΚ. 

Αρ. 7Α (σχηματισεμνο τριφύλι σημείωση ΚΑϋΙΟΑΟ- 
ΤίνΕ - ράδιο - ενεργό) μία κάθετη γραμμή στο μισό κάτω 
μέρος με το εξής κείμενο. 

Περιεχόμενο. 

Δραστηριότητα. 

Σύμβολο και σημείωση με μαύρο σε λευκό φόντο, κάθετη 
κόκκινη γραμμή προβλεπόμενη στα δελτία 5 έως 12 του πε¬ 
ριθωρίου 2703, ανάλογα με την περίπτωση και στο περιθώ¬ 
ριο 3656(1) (2) και (3) ράδιο - ενεργό υλικό σε δέματα της 
κατηγορίας I - λευκή, σε περίπτωση ζημίας των δεμάτων, 
κινδύνου για την υγιεία σε περίπτωση κατάποσης εισπνοής ή 
επαφής με το υλικό που θα είχε διασπαρθεί. 

Αρ. 7Β. Όπως το προηγούμενο, δύο κάθετες γραμμές στο 
κάτω μισό μέρος με το εξής κείμενο. 

Περιεχόμενο . 

Δραστηριότης . 

Συντελεστής μεταφοράς . 

Σύμβολο και σημείωμα σε μαύρο φόντο ανωτέρω ήμισυ 
κίτρινο φόντο κατωτέρω ήμισυ λευκό. 

(κάθετες κόκκινες γραμμές), 
προβλεπόμενα στα δελτία 5 έως 12 του περιθωρίου 2703 


σύμφωνα με την περίπτωση και στο περιθώριο 3656 (I), (2) 
και (3), ραδιοενεργό υλικό σε δέματα της κατηγορίας II - κί¬ 
τρινο, δέματα που πρέπει να διατηρούνται σε απόσταση από 
δέματα που περιέχουν ραδιογραφικές ή μη εμφανιζόμενες 
φωτογραφικές πλάκες ή ζελατίνες, σε περίπτωση ζημίας του 
δέματος κίνδυνου για την υγεία, με κατάποση εισπνοή ή 
επαφή με το υλικό που θα είχε διασπαρεί, όπως και κίνδυνο 
εξωτερικής ακτινοβολίας από απόσταση. 

Αρ. 70. (όπως το προηγούμενο αλλά με τρεις κάθετες 
γραμμές στο κάτω μισό μέρος) προβλέπεται στα δελτία 5 
έώς 12 του περιθωρίου 2703 ανάλογα με την περίπτωση και 
στο περιθώριο 3656(11), (2) και (3). 

Ράδιο ενεργό υλικό στα δέματα της κατηγορίας III - κί¬ 
τρινη δέματα που πρέπει να διατηρούνται σε απόσταση από 
τα δέματα που περιέχουν μη εμφανιζόμενες φωτογραφικές ή 
ραδιογραφικές πλάκες ή ζελατίνες, σε περίπτωση ζημίας των 
δεμάτων κινδύνου για την υγιεία με κατάποση, εισπνοή ή 
επαφή με το υλικό που θα είχε διασπαρεί όπως και κίνδυνος 
εξωτερικής ακτινοβολίας από απόσταση. 

Αρ. 7ϋ. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στην επιγραφή που 
προβλέπεται στο περιθώριο 2400ί0 του κεφαλαίου Β4. 

Αρ. 8. (σταγόνες που πέφτουν από μια δοκιμαστική σω¬ 
λήνα σε μία πλάκα και από άλλη δοκιμαστική σωλήνα σε ένα 
χέρι, μαύρα σε λευκό φόντο, το κάτω τρίγωνο της επιγραφής 
είναι μαύρο με λευκή γραμμή γύρω), προβλέπεται στα περι¬ 
θώρια 2312(2) 2479(2) 2511(1) 2612(3) 2703 δελτίο 5 
και 2812(1). 

- διαβρωτική ουσία. 

Αρ. 9 Αυτός ο αριθμός επιφυλάσσεται στην κλάση 9 που 
θα μπορούσε νε ενταχθεί στο ΑΟΚ. 

Αρ. 10. (ανοικτή μαύρη ομπρέλλα σε λευκό φόντο) προ- 
βλέπεται στο περιθώριο 2479(1) 

- ευαίσθητος στην υγρασία. 

Αρ. 11. (δύο βέλη σε λευκό φόντο) προβλέπεται στα περι¬ 
θώρια 2117(2) 2224(2), 2312(4), 2414(2) 2443(2) και 
23), 2479(3) 2511(2), 2563(2) 2612(5) 2664 και. 
2812(5). 

Άνω μέρος να τοποθετηθεί η επιγραφή με τις άκρες των 
βελών απάνω στις 2 αντίθετες πλευρές του δέματος. 

Αρ. 12. Κολωνάτο ποτήρι σε λευκό φόντο. Προβλέπονται 
στα περιθώρια 2117(2) 2188(2) 2224(1) και (2), 2414(2) 
2443(3) 2479(3) 2511(2) 2562(2), 2612(4) 2664 και 
2812(4) να μεταχειρισθεί με προσοχή ή να μην αναποδογυ- 
ρισθεί. 

Αρ. 13. Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων φορτίων με σιδηρό¬ 
δρομο. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 


Διάφορος εξοπλισμός 

10 260 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 


Έγκριση οχημάτων 

10 282 




& 10 283 



Παράγραφος 3 Γενικές απαιτήσεις εξυπηρετήσεως 

10 300 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 



& επόμ. 



Πληρώματα οχημάτων 

10 311 

που αφορά τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς 

Ειδική εκπαίδευση οδηγών 

10 315 

(ΑϋΚ) και πρωτόκολλο υπογραφής που έγινε στη Γενεύη στις 30 Σε- 

Επίβλεψη οχημάτων 

Μεταφορά επιβατών 

ίο 321 

10 325 

πτεμρριου 


Χρήση πυροσβεστικών συσκευών 

10 340 

ΤΟΜΟΣ III 


Φορητές Φωτιστικές συσκευές 

10 353 



Απαγόρευση καπνίσματος 

10 374 

(Παράρτημα Β) 


Άδειες δεξαμενές 

10 378 



Έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν στη 


ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 


μονάδα μεταφοράς 

10 381 

Νέα Υόρκη, 1985 


Γραπτές οδηγίες 

10 385 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 




ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ- 




ΤΑΦΟΡΑΣ 


Παράγραφος 4 Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρ- 




τωση, εκφόρτωση και χειρισμό 

10 400 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



& επόμ. 



Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσο- 


Περιθωριακό 

τήτων 

10 401 



Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα 


Σχέδιο του Παραρτήματος 

10 000 

όχημα 

10 403 

Εφαρμοσιμότητα άλλων διατάξεων, εθνικών ή διεθνών 

10 001 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα 


Εφαρμοσιμότητα των διατάξεων του Μέρους I 

10 002 

κοντέηνερ 

10 404 



Απαγόρευση μικτής φορτώσεως με 


ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙ- 


εμπορεύματα περιεχόμενα σε κοντέηνερ 

10 405 

ΜΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥ- 


Καθαρισμός προ τη φορτώσεως 

10 413 

ΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟ- 


Χειρισμός και στοιβασία 

10 414 

ΡΙΩΝ 


Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 

10 415 

Γενικά 

10 010 

Προφυλάξεις για ηλεκτροστατικές φορτί- 



& επόμ. 

σεις 

10 417 

Πλαίσιο του παρόντος Παραρτήματος 


Φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων 


(περιλαμβανομένων περιορισμένων πο- 


ουσιών σε κοντέηνερς 

10 419 

σοτήτων) 

10 010 

Θέση σε κίνηση της μηχανής κατά τη 



& επόμ. 

διάρκεια της φορτώσεως ή της εκφορτώ- 


Ορισμοί 

10 014 

σεως 

10 431 

Παράγραφος I Τρόπος μεταφοράς 

10 000 




& επόμ. 



Μέθοδος αποστολής, περιορισμοί στη με- 




ταφορά 

10 105 

Παράγραφος 5 Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λει- 


Πλήρες φορτίο 

10 108 

τουργία των οχημάτων 

10 500 

Μεταφορά χύμα 

10 111 


& επόμ. 

Μεταφορά σε κοντέηνερς 

10 118 

Σήμανση των οχημάτων 

10 500 

Μεταφορά σε δεξαμενές 

10 121 

Στάθμευση γενικά 

10 503 

Χαρακτηρισμός δεξαμενοκοντέηνερς & 


Στάθμευση τη νύκτα ή σε κακή ορατό- 


συστοιχιών δοχείων 

10 130 

τητα 

10 505 



Στάθμευση οχήματος που αποτελεί ει- 


Παράγραφος 2 Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση 


δικό κίνδυνο 

10 507 

από τα μεταφορικά μέσα και τον εξοπλι- , 


Άλλες διατάξεις 

10 599 

σμό τους 

10 200 




& επόμ. 

Παράγραφος 6 Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και 


Τύποι οχημάτων 

10 204 

διατάξεις ιδιόρρυθμες για ορισμένες χώ- 


Οχήματα με σταθερές ή αφαιρούμενες 


££5 

10 600 

δεξαμενές ή συστοιχίες δοχείων 

10 220 

* 

& επόμ. 

Πυροσβεστικές συσκευές 

10 240 

Ταχεία διαδικασία για να επιτραπούν πα- 


Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

10 251 

ρεκλίσεις προς το σκοπό δοκιμών 

10 602 
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ΜΕΡΟΣ II ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΤ ΕΧΟΥΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ¬ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟ¬ 
ΡΙΩΝ I ΜΕΧΡΙ 8 


Κατηγορίες 
Ια, Ιβ & Ιγ 

Κατηγορία 2 

Κατηγορία 3 

Κατηγορία 4.1 
Κατηγορία 4.2 
Κατηγορία 4.3 

Κατηγορία 5.1 
Κατηγορία 5.2 
Κατηγορία 6.1 
Κατηγορία 6.2 

Κατηγορία 7 
Κατηγορία 8 


Εκρηκτικές ουσίες και είδη 
Είδη γεμισμένα με εκρηκτικές ουσίες· 
αναφλεκτήτες, πυροτεχνήματα και παρό¬ 
μοια είδη 

Αέρια: Συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή 
διαλυμένα υπό πίεση 

Εύφλεκτα υγρά 
Εύφλεκτα στερεά 

Ουσίες υποκείμενες σε αιφνίδια καύση 

Ουσίες που δίνουν εύφλεκτα αέρια σε 
επαφή με το νερό 

Οξειδωτικές ουσίες 

Οργανικά Υπεροξείδια 

Ταξικές ουσίες 

Αποκρουστικές ουσίες και ουσίες που 
μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση 

Ραδιενεργές ουσίες 

Διαβρωτικές ουσίες 


11 000 
& επόμ. 

21 000 
& επόμ. 
31 000 
& επόμ. 

41 000 
& επόμ. 

42 000 
& επόμ. 

43 000 
& επόμ. 

51 000 
& επόμ. 

52 000 
& επόμ. 
61 000 
& επόμ. 

62 000 
.& επόμ. 
71 000 
& επόμ. 
81 000 
& επόμ. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 


Διατάξεις κοινές στα Παραρτήματα Β.Ι 

Παράρτημα Β.Ια Διατάξεις που αφορούν σταθερές δεξαμε¬ 
νές (οχήματα δεξαμενές) αφάιρετές δε¬ 
ξαμενές και συστοιχία δοχείων 

Παράρτημα Β.Ιβ Διατάξεις που αφορούν εμπορευματοκι¬ 
βώτια δεξαμενές 

Παράρτημα Β.Ιγ Διατάξεις που αφορούν σταθερές δεξαμε¬ 
νές και κινητές δεξαμενές από ενισχυ- 
μένο πλαστικό 

Παράρτημα Β.Ιδ Προϋποθέσεις που αφορούν τα υλικά και 
την κατασκευή σταθερών δεξαμενών, κι¬ 
νητών δεξαμενών και περιβλημάτων 
εμπορευματοκιβωτίων δεξαμενών που 
προορίζονται για τη μεταφορά υγροποι¬ 
ημένων αερίων βαθειάς καταψύξεως κα¬ 
τηγορίας 2 

Παράρτημα Β.2 Διατάξεις που αφορούν ηλεκτρολογικών 
εξοπλισμών 


200 000 - 
210 999 


211 000 - 

211 999 

212 000 - 
212 999 


213 000- 
213 999 


214 000- 

219 999 

220 000 - 
222 999 


Παράρτημα Β.3 Πιστοποιητικό εγκρίσεως για οχήματα 
που μεταφέρουν ορισμένα επικίνδυνα 
εμπορεύματα 


230 000- 
239 999 


Παράρτημα Β.4 Πίνακες που αφορούν τη μεταφορά επι¬ 
κινδύνων ουσιών της Κατηγορίας 7 4 το¬ 
ποθέτηση πινακίδας που πρέπει να τοπο¬ 
θετηθεί σε οχήματα που τις μεταφέρουν 240 000 - 

249 999 


Παράρτημα Β.5 Κατάλογος ουσιών που καλύπτονται 

από το περιθωριακό 10 500 (2) 250 000- 

259 999 


Παράρτημα Β.6 Πιστοποιητικό εκπαιδεύσεως οδηγού 
σύμφωνα με το περιθωριακό 10315(1) 


260 000- 
269 999 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 


Σχέδιο του Προσαρτήματος 

(1) Το παρόν προσάρτημα περιλαμβάνει: 10000 

(α) Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή στη μεταφορά 

επικίνδυνων ουσιών όλων των Κατηγοριών (Μέρος I). 

(β) Ειδικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή στην μεταφορά 
επικίνδυνων ουσιών των κατηγοριών I μέχρι 8 (Μέρος II). 

(γ) Παραρτήματα όπως τα παρακάτω: 

- Παράρτημα Β.Ια που αφορά σταθερές δεξαμενές (οχή¬ 
ματα, δεξαμενές), λυόμενες δεξαμενές και συστοιχίες δο¬ 
χείων· 

- Παράρτημα Β.Ιβ που αφορά κοντέηνερς δεξαμενές· 

- Παράρτημα Β.Ιγ που αφορά σταθερές δεξαμενές και λυό¬ 
μενες δεξαμενές κατασκευασμένες από ενισχυομένο πλα¬ 
στικό· 

- Παράρτημα Β.Ιδ που αφορά τις προϋποθέσεις για τα 
υλικά και την κατασκευή σταθερών δεξαμενών, λυόμενων 
δεξαμενών και περιβλημάτων κοντέηνερ δεξαμενών, που 
προορίζονται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων βα- 
θειάς καταψύξεως της Κατηγορίας 2· 

- Παράρτημα Β.2 που αφορά ηλεκτρικό εξοπλισμό· 

- Παράρτημα Β.3 που περιέχει τύπο πιστοποιητικού για 
έγκριση οχημάτων· 

- Παράρτημα Β.4 που περιέχει πίνακες που αφορούν τη με¬ 
ταφορά ουσιών της Κατηγορίας 7 και υπόδειγμα πινακίδας 
για τοποθέτηση στα οχήματα που μεταφέρουν αυτές τις ου¬ 
σίες· 

- Παράρτημα Β.5 που περιέχει τον κατάλογο ουσιών που 
καλύπτονται από το περιθωριακό 10500 (2)· 

- Παράρτημα Β.6 που περιέχει υπόδειγμα πιστοποιητικού 
εκπαιδεύσεως οδηγού. 

(2) Οι γενικές διατάξεις του Μέρους I και οι ειδικές διατά¬ 
ξεις του Μέρους II χωρίζονται σε τμήματα με τις ακόλουθες 
επικεφαλίδες: 

Γενικά: Το παρόν τμήμα περιγράφει το πλαίσιο του παρό¬ 
ντος Προσαρτήματος και περιλαμβάνει τις διατάξεις που 
αφορούν επιτρεπόμενες εξαιρέσεις και ορισμούς· 

Τμήμα 1: Τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων (αυτό το 
τμήμα περιέχει τις διατάξεις που αφορούν μέθοδο αποστο¬ 
λής, περιορισμούς αποστολής, πλήρη φορτία και τη δυνατό¬ 
τητα μεταφοράς εμπορευμάτων χύμα, μέσα σε κοντέηνερ ή 
σε δεξαμενές)· 

Τμήμα 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση με τα 
μέσα μεταφοράς και εξοπλισμός αυτών 

Τμήμα 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως (σέρβις)· 

Τμήμα 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, εκ- 
φόρτωση και χειρισμό (αυτό το τμήμα περιέχει επίσης τις 
απαγορεύσεις επί μικτής φορτώσεως)· 
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Τμήμα 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία 
των οχημάτων 

Τμήμα 6: Μεταβατικές διατάξεις, μειώσεις και διατάξεις 
αποκλειστικές για ορισμένες χώρες. 

Εφαρμοσιμότητα άλλων διατάξεων, εθνικών ή διεθνών. 

(1) Αν το όχημα που εκτελεί εργασία μεταφοράς με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του ΑΟΚ αποστέλλεται πάνω σε 
τμήμα του" ταξειδιού κατά τρόπο διαφορετικό από την οδική 
έλξη, οποιεσδήποτε εθνικές ή διεθνείς διατάξεις που διέπουν 
την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σ εκείνο το τμήμα 
με τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται για την απο¬ 
στολή του οδικού οχήματος, θα έχουν εφαρμογή σ’ εκείνο το 
τμήμα του ταξειδίου. 

Εφαρμοσιμότητα των διατάξεων του Μέρους I του Προ¬ 
σαρτήματος. 

Όταν διατάξεις του Μέρους II ή των Παραρτημάτων του 
παρόντος Προσαρτήματος συγκρούονται με διατάξεις του 
Μέρους I, εκείνες οι διατάξεις του Μέρους I δεν θα έχουν 
εφαρμογή. 

Παρά ταύτα. 

(α) οι διατάξεις των περιθωριακών 10010 013 θα έχουν 
προτεραιότητα πάνω σ’ εκείνες του Μέρους II · 

(β) οι διατάξεις του περιθωριακού 10403 θα λαμβάνουν 
προτεραιότητα επί των απαγορεύσεων για μικτή φόρτωση 
που προβλέπεται στα τμήματα 4 του Μέρους II. 


10001 


10002 


ΜΕΡΟΣ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

(Βλέπε, όμως, το περιθωριακό 10002) 

Γενικά 

Πλαίσιο του παρόντος Προσαρτήματος 

Το Προσάρτημα Α εξαιρεί από τις διατάξεις του παρόντος 10010 


Προσαρτήματος, τη μεταφορά που γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους (συσκευασίας, όγκου κ.λπ.) που αναφέρονται στα περι¬ 
θωριακά 2201α, 2301α, 2401α, 2401α, 2431α, 2471α, 
2501α, 2601α και 2801α. 

Πίνακας που καθορίζει τις περιορισμένες ποσότητες επικίν¬ 
δυνων ουσιών σε δέματα που μπορεί να μεταφερθούν σε μία 
μεταφορική μονάδα χωρίς εφαρμογή των διατάξεων του πα¬ 
ρόντος Προσαρτήματος που έχουν σχέση με: 

β 

— Τύπους οχημάτων (περιθωριακά XX 204 των Μερών I 
και II και τα περιθωριακά 11205 και 11206 του Μέρους II 
που αφορούν τις κατηγορίες Ια, Ιβ και Ιγ)· 

— Πληρώματα οχήματος (περιθωριακά XX 311 ή Μέρος I 

& II)· 

- Επίβλεψη οχημάτων (περιθωριακά XX 321 των Μερών I 
και II)· 

— Μεταφορά επιβατών (περιθωριακό 10325)· 

- Γραπτές οδηγίες (περιθωριακά 10381 (1) (β), 10385 
και 61385)· 

- Το ειδικό πιστοποιητικό εγκρίσεως για οχήματα (περιθω¬ 
ριακά 10282 και 11282)· 

- Την ειδική εκπαίδευση για οδηγούς (περιθωριακό 
10315)· 

— Οι ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν από 
τα μεταφορικά μέσα και τον εξοπλισμό αυτών (όλα τα τμή¬ 
ματα 2 των Μερών 1 και 11), με την επιφύλαξη, όμως, συμ- 
μορφώσεως προς τις διατάξεις του περιθωριακού 21212· 

- Τόπους φορτώσεως και εκφορτώσεως (περιθωριακά 
11407, 21407 και 61407)· και 

— Τη λειτουργία οχημάτων (όλα τα τμήματα 5 των Μερών I 
και II), με την επιφύλαξη, όμως, συμμορφώσεως προς τις 
διατάξεις του περιθωριακού 61515. 


10011 
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ΟΥΣΙΕΣ 


Ανώτατη συνολική ποσότητα κατά 
(μικτός όγκος) 

μεταφορική μονάδα 




Α 

Β 0 ϋ Ε 

Γ 

Ο 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Πολλαπλασιαστές για τον υπο¬ 
λογισμό των συνολικών ποσο¬ 
τήτων που εξαιρούνται για 
φορτίο που περιλαμβάνει πολ¬ 
λές ουσίες που η κάθε μία πε¬ 
ριορίζεται από διαφορετικά 
όρια όγκου 

(βλέπε παρακάτω σημείωση I) 

200 

50 20 10 3 , 

. 2 

1 

Απεριόριστα 



5 

ΚΟ 

20 50 100 333 

ΚΟ ΚΟ ΚΟ ΚΟ 

500 

ΚΟ 

1000 

ΚΟ 


Ια, 

(«) 

2 (μόνο τα αέρια που ταξινομούνται με 
και (β), 3, 4.2 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 και 8 

Κενές συσκευασίες (περιλαμβανόμενων 
των δοχείων, αποκλεισμένων των δεξα¬ 
μενών) 



X 

Ια 

1° - 14° 

X 





ΐβ 

■ 2° (β), 4° . 


X 





Άλλα αντικείμενα 


X 




ΐγ 

1° («) 

3° 

Άλλα αντικείμενα 


X 

X 



X 

2 

ΟΥΑΝΟΟΕΝ ΟΗΕΟΚΙΟΕ των 3 ° 

X 






Γ050ΕΝΕ των 3 0 , ΓΕϋΟΚΙΝΕ 1 0 
(ΑΤ) 


X 





1° (α) και (β), 2° (α) και (β) 
Άλλες ουσίες και κενή συσκευα- 
σία που περιείχε αέριο ταξινομη¬ 
μένο με (ΑΤ), (ΒΤ). (γ) ή (ΕΤ) 


X 


X 


3 ' 

12°, 13° και ουσίες του (α) 
των 11° και 14° μέχρι 26° 
Ουσίες του (β) των 1Γ° και 

14° μέχρι 26° 

1° (α), 2° (α) και (β), 3° (β) 4° 
(α) και (β), 5° (α), 6° (α) και (β) 

X 

X 


- 



32° (α) και 34° (γ) 

Άλλες ουσίες 


X 


X 


4.1 

9°, 10° 

2° (α), 11° (β) 

Άλλες ουσίες 


X 

X 



X 

4.2 

5° - 13° 


X 




4.2 

5° - 13° 


X 






Ανθρακασβέστιο των 2° (α), 

ΟΑΕΟΐυινι δΐυαϋΕ ή 
ΜΑΝ0ΑΝΕ5Ε ΟΑΕΟΐυΜ 

δΙΕΙΟΙϋΕ των 2° (δ) X 

Άλλες ουσίες 


4.3 


X 









2° X 

5.1 1°, 3° και 10° X 

Άλλες ουσίες X 


45° (β), 46° (α), 47° (α) και X* 

(β) συσκευασμένα σύμφωνα με το 
περιθωριακό 2559 

5.2 1° - 22°, 30°, 31° συσκευα- X 

σμένα σύμφωνα με το περιθω¬ 
ριακό 2561 

1° - 22°, 30°, 3.1°, 40° συ- X 

σκευασμένα σύμφωνα με το περι¬ 
θωριακό 2553 μέχρι 2556 και 
2558 


Ουσίες ταξινομημένες με (γ) X 

6.1 Ουσίες ταξινομημένες με (β) X 

Άλλες ουσίες (πλήν 1° και 2°) χ 

500ΙΙΙΜ δυίΡΗΙϋΕ των 45 0 (β) 

1° (α), 2° (α), 6°, 8° (β) 21° 

(α), 22° (β). 24°, 25°, 26°, 

26° (α), 36° (α), 37 (α) 44° 

(α), 53° (β) 

8 21° (β), 26° (β), 33° (β) 36° X 

(β), 37° (β), 44° (β), 52° (γ), 

53 ° (γ), άλλες ουσίες υπό (α) και 

(β) 

Άλλες ουσίες X 



* Εξαιρούμενου του όγκου της ψυκτικής συσκευής, αν υπάρχει. 

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή στη Μεταφορά 
επικίνδυνων ουσιών όλων των κατηγοριών 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: I. Οι ανώτατες ποσότητες που εμφανίζο- 10 
νται στον παραπάνω πίνακα αντιπροσωπεύουν βαθμό κινδύ¬ 
νου ο οποίος μπορεί, από μια πολύ απλοποιημένη άποψη, να 
θεωρηθεί σαν ισότιμος για κάθε μία από τις αναγραφόμενες 
ουσίες. Ο κίνδυνος αυτός δεν θα ξεπερνιέται ακόμη και όταν 
ένα φορτίο που δεν θίγεται από οποιαδήποτε απαγόρευση επί 
μικτής φορτώσεως περιλαμβάνει περισσότερες από μία επι¬ 
κίνδυνες ουσίες. 

Όπου το ίδιο όριο εξαιρέσεως ισχύει για τις ουσίες για τις 

Παράδειγμα 


οποίες πρόκειται, οι αντίστοιχοι όγκοι τους προσθέτονται και 
το σύνολο δεν πρέπει να υπερβεί εκείνο το όριο. 

Όπου εν τούτοις, ισχύουν για τις ουσίες διαφορετικά όρια 
εξαιρέσεως, οι ανώτατες ποσότητες που επιτρέπονται για 
κάθε μία θα υπολογίζονται όπως παρακάτω: 

011 (α) Η ολική πραγματική μάζα κάθε ουσίας που αναφέρεται 

σε οποιαδήποτε στήλη του πίνακα θα πολλαπλασιάζεται με 
το συντελεστή που αναφέρεται στην κεφαλή της στήλης· 
(β) Τα προϊόντα που επιτυγχάνονται κατ’ αυτό τον τρόπο 
θα προστίθενται μαζί και το σύνολό τους δεν θα υπερβαίνει το 
1 , 000 . 

Μέχρι αυτό τον αριθμό, η διαφορά διαιρούμενη με το συ¬ 
ντελεστή που αντιστοιχεί προς κάποια άλλη ουσία δίνει το 
όριο εξαιρέσεως που δεν έχει ακόμη καλυφθεί. 

αυτών των υπολογισμών 


Κατηγ. Ουσία Ανώτατη ποσότητα 



5 

ΚΟ 

20 

ΚΟ 

50 

ΚΟ 

100 

ΚΟ 

333 

ΚΟ 

500 

ΚΟ 

1000 

ΚΟ 

2 2° (α) 







100 

3 31° 






50 


4.1 7° (α) 



2 





6.1 6° (β) 



3 





6.1 «6° (γ) 




25 




Σύνολο μεταφερόμενων ποσοτήτων 



5 

25 


50 

100 

Πολλαπλασιαστής 

200 

50 

20 

10 

3 

2 

1 

Προϊόν (πολλαπλασ. X ποσότητα) 



100 

250 


100 

100 

Σύνολο προϊόντων 



100 

+250 


+ 100 

+ 100= 








550 
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Αφού το σύνολο των προϊόντων είναι λιγότερο από 1,000, 
η παραπάνω περίπτωση αφήνει διαθέσιμα μέσα στο όριο 
εξαιρέσεως 1,000 - 550 = 450 που μπορεί να χρησιμοποι¬ 
ηθεί για να συμπληρωθεί το φορτίο με, παραδείγματος χάρη, 
κυλίνδρους αερίου της Κατηγορίας 2, II ° (α) (όριο 333 Κ(ϊ) 
σε αξία 450: 3= 150 ΚΟ. 

Αυτοί οι πολλαπλασιασμοί ή διαιρέσεις μπορεί να αποφευ¬ 
χθούν με τη χρησιμοποίηση των πινάκων μάζας που υπάρ¬ 
χουν παρακάτω. 

Ανώτατη μάζα κάθε μιάς από δύο διαφορετικές ουσίες που 
αναφέρονται στις στήλες Α μέχρι Ο του παραπάνω πίνακα 
που μπορεί να φορτωθούν μαζί σε μεταφορική μονάδα χωρίς 
να υπερβαίνουν τα όρια εξαιρέσεως (σε ΚΟ): 


Στήλες Α και επόμ. 


Α 

Α 

Α και Β 

Α και 0 

Α και ΰ 

Α και Ε 

Α και Γ 

Α 

και Ο 

1 

4 

1 

16 

1 

40 

1 

80 

1 

266 

1 

400 

1 

400 

2 

3 

2 

12 

2 

30 

2 

60 

2 

200 

2 

300 

2 

600 

3 

2 

3 

8 

3 

20 

3 

40 

3 

133 

3 

200 

3 

400 

4 

1 

4 

4 

4 

10 

4 

20 

4 

66 

4 

100 

4 

200 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

Στήλες 

Β και επόμ. 










Β 

Β 

Β και 0 

Β και ϋ 

Β και Ε 

Β και Γ 

Β και Ο 



2 

18 

2 

45 

2 

90 

2 

300 

2 

450 

2 

900 



4 

16 

4 

40 

4 

80 

4 

266 

4 

400 

4 

800 



6 

14 

6 

35 

6 

70 

6 

233 

6 

350 

6 

700 



8 

12 

8 

30 

8 

60 

8 

200 

8 

300 

8 

600 



10 

10 

10 

25 

10 

50 

10 

166 

10 

250 

10 

500 



12 

8 

12 

20 

12 

40 

12 

133 

12 

200 

12 

400 



14 

6 

14 

15 

14 

30 

14 

100 

14 

150 

14 

300 



16 

4 

16 

10 

16 

20 

16 

66 

16 

100 

16 

200 



18 

2 

18 

5 

18 

10 

18 

33 

18 

50 

18 

100 



20 

0 

20 

0 

20 

0 

20 

0 

20 

0 

20 

0 



Στήλες 0 

και επόμ. 











€ 

0 

Οκαι ϋ 

0 και Ε 

0 και Ε 

0 και Ο 

5 

45 

5 

90 

5 

300 

5 

450 

5 

900 

10 

40 

10 

80 

10 

266 

10 

400 

10 

800 

15 

35 

15 

70 

15 

233 

15 

350 

15 

700 

20 

30 

20 

60 

20 

200 

20 

300 

20 

600 

25 

25 

25 

50 

25 

166 

25 

250 

25 

500 

30 

20 

30 

40 

30 

133 

30 

200 

30 

400 

40 

10 

40 

20 

40 

66 

40 

100 

40 

200 

45 

5 

45 

10 

45 

33 

45 

50 

45 

100 

50 

0 

50 

0 

50 

0 

50 

0 

50 

0 

Στήλες 

ϋ και 

επόμ. 








Ο 

ϋ 

ϋκαι Ε 

ϋ και Ε 

Ό και Ο 



10 

90 

10 

300 

-10 

450 

10 

900 



20 

80 

20 

266 

20 

400 

20 

800 



30 

70 

30 

233 

30 

350 

30 

700 



40 

60 

40 

200 

40 

300 

40 

600 


- 

50 

50 

50 

166 

50 

250 

50 

500 



60 

40 

60 

133 

60 

200 

60 

400 



70 

30 

70 

100 

70 

150 

70 

300 



80 

20 

80 

66 

80 

100 

80 

200 



90 

10 

90 

33 

90 

50 

90 

100 



100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 




Στήλες 

Ε και 

επόμ. 




Ε 

Ε 

Εκαι Γ 

Ε και Ο 

25 

308 

25 

462 

25 

925 

50 

283 

50 

425 

50 

850 

75 

258 

75 

387 

75 

775 

100 

233 

100 

350 

100 

700 

125 

208 

125 

312 

125 

625 

150 

183 

150 

271 

150 

550 

175 

158 

175 

237 

175 

475 

200 

133 

200 

200 

200 

400 

225 

108 

225 

162 

225 

325 

250 

83 

250 

125 

250 

250 

275 

58 

275 

87 

275 

175 

300 

33 

300 

50 

300 

100 

325 

8 

325 

12 

325 

25 

333 

0 

333 

0 

333 

0 

Στήλες 

Γ και 

Ο 




Ε 

Γ 

Γκαι Ο 



50 

450 

50 

900 



100 

400 

100 

800 



150 

350 

150 

700 



200 

300 

200 

600 



250 

250 

250 

500 



300. 

200 

300 

400 



350 

150 

350 

300 



400 

100 

400 

200 



450 

50 

450 

100 



500 

, 0 

500 

0 




Αν, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο της πρώτης προς φόρ- 
τωση ουσίας (όπως φαίνεται σε μία από τις στήλες πίνακα τα¬ 
χείας αναφοράς), δεν επιτευχθεί η ανώτατη ποσότητα για τη 
δεύτερη ουσία (στην άλλη στήλη του ίδιου πίνακα) ο όγκος 
που απομένει διαθέσιμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρίτη 
ουσία. Για να εξακριβωθεί ο επιτρεπόμενος όγκος εκείνης 
της ουσίας, πρέπει να γίνει αναφορά στον πίνακα ταχείας 
αναφοράς που έχει επικεφαλίδα από τα γράμματα στήλης 
που αντιστοιχούν στη δεύτερη και τρίτη ουσία. Αν και η ανώ¬ 
τατη ποσότητα για την τρίτη ουσία δεν εξαντληθεί, μπορεί να 
ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία σχετικά με τη φόρτωση μιας ή 
περισσοτέρων άλλων ουσιών. 

Στην αριστερική στήλη κάθε πίνακα, μια ενδιάμεση υψη¬ 
λότερη αξία για την πραγματικά φορτωθείσα ποσότητα (π.χ. 
στον πίνακα Β και ϋ, 9 μεταξύ 8 και 10) μπορεί να στρογγυ¬ 
λευτεί στη χαμηλότερη εμφαινόμενη αξία (σ’ αυτή την περί¬ 
πτωση 8). Στη δεξιά στήλη, από το άλλο μέρος, μια ενδιά¬ 
μεση αξία για μια πραγματικά φορτωθείσα ποσότητα (π.χ. 
στον ίδιο πίνακα, 55 αντί για 60) μπορεί να στρογγυλευτεί 
στην υψηλότερη εμφαινόμενη αξία (σ’ αυτή την περίπτωση 
60). 

Γενικές διατάξεις ισχύουσες για τη Μεταφορά Επικίνδυνων 
ουσιών όλων των κατηγοριών. 

10 011 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για την εφαρμογή αυτού του περιθώρια- (συν.) 
κού και του πίνακά του, οι όγκοι των υγρών ή αερίων που πε- 
ριέχονται στις συνηθισμένες σταθερές δεξαμενές μέσων μετα¬ 
φοράς για την προώθησή τους ή για τη λειτουργία του εξειδι- 
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κευμένου εξοπλισμού τους (ψυκτικές συσκευές, για παρά¬ 
δειγμα) ή για την εξασφάλιση της ασφάλειας αυτών δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στην περίπτωση εξαιρέσεων που προβλέπονται στο περί- 10 012 
θωριακό 10 011, το έγγραφο μεταφοράς που προβλέπεται 
από το περιθωριακό 2002 (3) θα φέρει την παρακάτω εγ¬ 
γραφή μετά από τα στοιχεία που καθορίζονται στο κεφάλαιο 
Β των ειδικών προϋποθέσεων για κάθε κατηγορία του Προ¬ 
σαρτήματος Α: 

«Φορτίο μη υπερβαίνον τα όρια εξαιρέσεως που προβλέπο- 
νται στο περιθωριακό 10 011». 

(1) Οι μόνες διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος που 10 013 
έχουν εφαρμογή για τη μεταφορά επικινδύνων ουσιών της 
Κατηγορίας 6.2 θα είναι εκείνες του Μέρους II που σχετίζο¬ 
νται με αυτή την Κατηγορία και εκείνες των περιθωριακών 

του παρόντος Μέρους I που ρητά κατέστησαν εφαρμόσιμες 
από εκείνες τις διατάξεις του Μέρους II. 

(2) Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Προσαρ¬ 
τήματος μπορεί να γίνουν σε περίπτωση επείγουσας μεταφο¬ 
ράς για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών. 

Ορισμοί 

(I) Δια την εφαρμογή του παρόντος Προσαρτήματος: 10 014 

Ο όρος «αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρχή που έχει υπο¬ 
δειχθεί σαν τέτοια σε κάθε χώρα και σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση από την Κυβέρνηση· 

Ο όρος «εύθραυστη συσκευασία» σημαίνει συσκευασία που 
περιέχει εύθραυστο δοχείο (δηλ. δοχείο από γιαλί, πορσε¬ 
λάνη, πήλινο ή από παρόμοια υλικά) που δεν περιέχεται σε 
συσκευασία με πλήρεις πλευρές που το προστατεύουν αποτε¬ 
λεσματικά κατά της κρούσεως (βλέπε επίσης και Προσάρ¬ 
τημα Α, περιθωριακό 2001(7): 

Ο όρος «αέριο» σημαίνει αέριο ή ατμός· 

Ο όρος επικίνδυνες ουσίες, όταν χρησιμοποιείται μόνος 
σημαίνει τις ουσίες και τα αντικείμενα που ορίζονται ότι είναι 
ουσίες και αντικείμενα του ΑΟΚ· 

Ο όρος «ΚΙϋ» σημαίνει διατάξεις που αφορούν διεθνή με¬ 
ταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με σιδηρόδρομο που 
αποτελούν το Προσάρτημα I της (ΌΤΙΓ - Συνθήκη που 
αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές με σιδηρόδρομο. Πα¬ 
ράρτημα Β - Ενιαίοι κανόνες που αφορούν το συμβόλαιο για 
διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με τον σιδηρόδρομο (<ΙΙΜ)· 

Ο όρος «μεταφορά χύμα» σημαίνει τη μεταφορά στερεάς 
ουσίας χωρίς συσκευασία· . 

Ο- όρος «κοντέηνερ» σημαίνει αντικείμενο εξοπλισμού με¬ 
ταφοράς (ανυψούμενο όχημα, λυόμενη δεξαμενή ή άλλες πα¬ 
ρόμοιες κατασκευές): 

Μόνιμου χαρακτήρα και κατά συνέπεια αρκετά στερεό για 
να είναι κατάλληλος για επανειλημένη χρήση· 

Ειδικά σχεδιασμένος για να διευκολύνει τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, με ένα ή περισσότερα μέσα μεταφοράς, χω¬ 
ρίς θραύση του φορτίου- 

Εξοπλισμένου με συσκευές που επιτρέπουν τον έγκαιρο 
χειρισμό του, ειδικότερα όταν μεταφορτώνεται από ένα μέσον 
μεταφοράς σε άλλο· 

Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή στη Μεταφορά Επι¬ 
κίνδυνων Ουσιών όλων των Κατηγοριών (συνέχεια) 

10 014 

Σχεδιασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι το γέμισμα (συν) 
και το άδειασμα, και να έχει εσωτερικό όγκο όχι λιγότερο 
από 1 μ 3 . 

Ο όρος «κοντέηνερ» δεν καλύπτει συμβατικές συσκευα- 
σίας, ή οχήματα, ή κοντέηνερ-δεξαμενές· 

Ο όρος «μεγάλο κοντέηνερ» σημαίνει κοντέηνερ που έχει 
εσωτερικό όγκο πάνω από 3 μ 3 . 

Ο όρος «μικρό κοντέηνερ» σημαίνει κοντέηνερ που έχει 
εσωτερικό όγκο όχι λιγότερο από 1 μ 3 και όχι περισσότερο 
από 3 μ 3- 


Ο όρος «κοντέηνερ - δεξαμενή» σημαίνει είδος εξοπλισμού 
μεταφοράς που ταιριάζει με τον ορισμό του όρου «κοντέηνερ 
που δίνεται παραπάνω και κατασκευασμένο για να περιέχει 
υγρές, αερώδεις, σε σκόνη ή σε κόκκους ουσίες,, αλλά που 
έχει χωρητικότητα πάνω από 0.45 μ 3 . 

Ο όρος «συστοιχία δοχείων» σημαίνει συγκρότημα που πε¬ 
ριλαμβάνει αριθμό δοχείων (αποκαλούμενων «στοιχεία») των 
οποίων η ατομική ή μέση χωρητικότητα είναι πάνω από 150 
λίτρα, τα οποία αλληλοσυνδέονται με πολλαπλό αγωγό και 
είναι μόνιμα τοποθετημένα πάνω σε πλαίσιο (για πλαίσια κυ¬ 
λίνδρων αερίου, βλέπε Προσάρτημα Α, περιθωριακό 2212 

(I) (δ))' 

Ο όρος «αποσυναρμολογούμενη δεξαμενή» σημαίνει δεξα¬ 
μενή άλλη, εκτός από σταθερή δεξαμενή, δεξαμενοκοντέηνερ 
ή συστοιχεία δοχείων, που έχει χωρητικότητα πάνω από 
1000 λίτρα, δεν είναι σχεδιασμένη για <ιη μεταφορά εμπο¬ 
ρευμάτων χωρίς θραύση φορτίου, και συνήθως χειρισμός της 
μπορεί να γίνει μόνο όταν είναι άδεια. 

Ο όρος «σταθερή δεξαμενή» σημαίνει δεξαμενή που είναι 
δομικά προσαρτημένη σε όχημα (που τότε γίνεται όχημα δε¬ 
ξαμενή) ή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου αυτού 
του οχήματος· 

Ο όρος «δεξαμενή» όταν χρησιμοποιείται χωριστά, σημαί¬ 
νει δεξαμενή κοντέηνερ ή δεξαμενή χωρητικότητας που ξε¬ 
περνά το 1 μ 3 , που μπορεί να είναι σταθερή δεξαμενή, αποσυ¬ 
ναρμολογούμενη δεξαμενή ή συστοιχεία δοχείων. (Βλέπε, 
εντούτοις, περιορισμό στην έννοια της λέξεως «δεξαμενή» 
στις διατάξεις των Παραρτημάτων Β.Ι, περιθωριακό υ 

200.000 ( 2 ))· 

Ο όρος «μονάδα μεταφοράς» σημαίνει αυτοκίνητο όχημα 
χωρίς προσαρτημένο ρυμουλκούμενο, ή συρμό αποτελούμενο 
από αυτοκίνητο όχημα και προσαρτημένο ρυμουλκούμενο· 

Ο όρος «κλειστό όχημα» σημαίνει όχημα που έχει αμά¬ 
ξωμα που μπορεί να κλείνει· 

Ο όρος «ανοικτό σχήμα» σημαίνει όχημα του οποίου η 
πλατφόρμα δεν έχει υπερκατασκευή ή έχει απλώς πλευρικά 
και οπίσθια σανιδώματα· 

Ο όρος «όχημα με κάλυμα» σημαίνει ανοικτό όχημα εφο¬ 
διασμένο με κάλυμα για την προστασία του φορτίου· 

Ο όρος «όχημα δεξαμενή» σημαίνει όχημα κατασκευα¬ 
σμένο για τη μεταφορά υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή 
σε κόκκους που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες σταθερές 
δεξαμενές· 

Ο όρος «όχημα συστοιχία» σημαίνει όχημα - δεξαμενή 
που περιλαμβάνει αριθμό σταθερών δεξαμενών (που αποκα- 
λούνται στοιχεία) που συνδέονται με κλαδωτό αγωγό. 

(2) Για την εφαρμογή του παρόντος Προσαρτήματος, οι 
δεξαμενές (βλέπε ορισμό στο παραπάνω (I)) δεν είναι τοποθε¬ 
τημένες πάνω στην ίδια βάση όπως τα δοχεία, του όρου δο¬ 
χεία χρησιμοποιούμενου με περιορισμένη έννοια. Οι διατά¬ 
ξεις που αφορούν δοχεία έχουν εφαρμογή σε σταθερές δεξα¬ 
μενές, συστοιχίες δοχείων, αποσυναρμολογούμενες δεξαμε¬ 
νές και δεξαμενές κοντέηνερς μόνο.αν αυτό καθορίζεται ρητά. 

(3) Ο όρος «πλήρες φορτίο» σημαίνει οποιοδήποτε φορτίο 
που προέρχεται από ένα αποστολέα, για τον οποίο η χρήση 
ενός οχήματος ή μεγάλου κοντέηνερ κρατείται αποκλειστικά 
και όλες οι εργασίες φορτώσεως και εκφορτώσεως γίνονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη 
(βλέπε περιθωριακό 10 108). 

(1) Εκτός αν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά, το σημείο 10 015 
«%» στο παρόν Προσάρτημα αντιπροσωπεύει: 

(α) Στην περίπτωση αναμίξεως στερεών ή υγρών, επίσης 
δε και στην περίπτωση διαλυμάτων και στερεών υγραμένων 
από υγρό: ποσοστό μάζας βασιζόμενο στη συνολική μάζα του 
μίγματος, το διάλυμα ή το βρεγμένο υγρό· 

(β) Στην περίπτωση αναμίξεως αερίων: ποσοστό κατά 
όγκο βασιζόμενο στο συνολικό όγκο του μίγματος αερίων. 

(2) Όταν στο παρόν Προσάρτημα αναφέρεται η μάζα δέ¬ 
ματος, εννοείται η μικτή μάζα εκτός αν αναφέρεται διαφορε¬ 
τικά. Η μάζα των κοντέηνερ ή δεξαμενών που χρησιμοποιού¬ 
νται για τη μεταφορά εμπορευμάτων δεν περιλαμβάνεται σ,τη 
μικτή μάζα. 
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(3) Οι πιέσεις όλων των ειδών που σχετίζονται με τις δεξα¬ 
μενές (όπως η πίεση δοκιμής, πίεση εργασίας, πίεση ανοίγ¬ 
ματος βαλβίδας ασφαλείας) δείχνονται πάντα σε πίεση με- 
τρητή (πίεση πέρα από την ατμοσφαιρική πίεση)· όμως η 
πίεση εξαερώσεως των ουσιών εκφράζεται πάνω σε απόλυτη 
•πίεση. 


(4) Όπου το παρόν Προσάρτημα ορίζει βαθμός πληρω- 
σεως για δεξαμενές, ο βαθμός πληρώσεως δίνεται πάντα για 
θερμοκρασία των ουσιών στους 15°Κ εκτός αν ορίζεται κά¬ 
ποια άλλη θερμοκρασία. 

10 016 

Παράγραφος I: Τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων 10 099 

10 100 

Μέθοδος αποστολής, περιορισμοί μεταφοράς 10 104 

Η μεταφορά ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων εντεταλ- 10 105 
μένες χρήσεις ενός συγκεκριμένου τύπου μεταφοράς ή εξο¬ 
πλισμού. Αυτοί οι ειδικοί όροι καθορίζονται στο παρόν Προ¬ 
σάρτημα, Μέρος II, περιθωριακά XX 105. 

10 106 

Πλήρες φορτίο 10 107 

Οπου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς σαν 10 108 
«πλήρες φορτίο», οι αρμόδιες αρχές μπορεί να ζητήσουν, 
όπως το όχημα ή μεγάλο κοντέηνερ που χρησιμοποιείται γι’ 
αυτή τη μεταφορά να φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο και να εκ¬ 
φορτωθεί μόνο σε ένα σημείο. 

10 109 

Μεταφορά χύμα 10 110 

Γ (1) Οι στερεές επικίνδυνες ουσίες δεν μπορεί να μεταφέρο- 10 111 
νται χύμα εκτός αν αυτός ο τρόπος μεταφοράς επιτρέπεται 
ρητά γι’ αυτές τιξ ουσίες από τις διατάξεις του Μέρους II του 
παρόντος Προσαρτήματος, και τότε μόνο κάτω από τις συν¬ 
θήκες που καθορίζονται από εκείνες τις διατάξεις. Παρ’ όλα 
αυτά, η κενή συσκευασία, χωρίς να έχει καθαριστεί, μπορεί 
να μεταφέρεται χύμα αν αυτός ο τρόπος μεταφοράς δεν απα¬ 
γορεύεται ρητά από τις απαιτήσεις του Προσαρτήματος Α. 

Μέρος II. 

(2) Για μεταφορά χύμα σε κοντέηνερς, βλέπε περιθωριακό 
10 118 (2) και (5). 


Μεταφορά σε κοντέηνερς 


10 112 
10 117 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατάξεις που αφορούν μεταφορά σε κοντέ¬ 
ηνερ-δεξαμενές καθορίζονται στα περιθωριακά που τιτλοφο¬ 
ρούνται «Μεταφορά σε δεξαμενές» 

(1) Η μεταφορά δεμάτων σε κοντέηνερς επιτρέπεται. 10 118 

(2) Ουσίες δεν μπορεί να μεταφέρονται χύμα σε κοντέηνερ 
εκτός αν η μεταφορά τους χύμα επιτρέπεται ρητά (βλέπε πε¬ 
ριθωριακό 10 211)· τα μικρά κοντέηνερ θα είναι του κλει¬ 
στού τύπου και θα έχουν πλήρη τοιχώματα. 

(3) Τα μεγάλα κοντέηνερ θα ανταποκρίνονται στις απαι¬ 
τήσεις που αφορούν το αμάξωμα του οχήματος που καθορί¬ 
ζεται στο παρόν Προσάρτημα για το φορτίο για το οποίο πρό¬ 
κειται· το αμάξωμα του οχήματος τότε δεν χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις διατάξεις. 

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της τελευταίας φρά- 
σεως στο παραπάνω (3), το γεγονός ότι επικίνδυνες ουσίες 
περιέχονται σε ένα ή περισσότερα κοντέηνερ δεν θα θίγει τους 
όρους που πρέπει, καλύπτει το όχημα εξ αιτίας της φύσεως 
και των ποσοτήτων των μεταφερόμενων επικίνδυνων ου¬ 
σιών. 

(5) Αν οι επικίνδυνες ουσίες που μεταφέρονται μέσα σε κο¬ 
ντέηνερ είναι τέτοιες ώστε, σύμφωνα με το Προσάρτημα Α, 
πρέπει να τοποθετηθούν στη συσκευασία που τις περιέχει μία . 
ή περισσότερες ετικέττες ΠΕΡΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ίδια ετικέττα ή 
ετικέττες θα τοποθετούνται στο έξω μέρος του κοντέηνερ που 
περιέχει αυτές τις ουσίες σε δέματα (κουτιά) ή σε χύμα. 

Εντούτοις, η ετικέττα Νο. II δεν χρειάζεται ή εγγραφή που να 
δείχνει καθαρά ποιό είναι το πάνω μέρος. 

10 119 

Μεταφορά σε δεξαμενές 10 120 

(1) Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να μεταφέρονται σε δεξα- 10 121 
μενές αν αυτός ο τρόπος μεταφοράς επιτρέπεται ρητά γι’ αυ¬ 
τές τις ουσίες από τις διατάξεις περί χρησιμοποιήσεως σταθε¬ 
ρών δεξαμενών, αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και συ¬ 
στοιχιών δοχείων που ορίζονται σε κάθε παράγραφο του Πα¬ 


ραρτήματος Β.Ια, Μέρος II και εκείνες πάνω στη χρήση των 
κοντέηνερ-δεξαμενών που ορίζονται σε κάθε παράγραφο I 
του παραρτήματος Β.Ιβ, Μέρος II. 

(2) Δεξαμενές ενισχυμένου πλαστικού μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιούνται μόνο αν η χρήση τους επιτρέπεται ρητά στο Πα¬ 
ράρτημα Β.Ιγ, περιθωριακό 213 010 (Χρήση). Η θερμοκρα¬ 
σία της μεταφερόμενης ουσίας δεν θα υπερβαίνει τους 50°Κ 
κατά το χρόνο της πληρώσεως. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε περιθωριακό 10 500 για το μαρκά- 
ρισμα και την επιγραφή των οχημάτων με σταθερές ή αποσυ- 
ναρμολογούμενες δεξαμενές. 

Τοποθέτηση επιγραφής σε κοντέηνερ δεξαμενές και συστοι¬ 
χίες δοχείων 

(1) Τα κοντέηνερ-δεξαμενές και οι συστοιχίες δοχείων θα 
φέρουν και στις δύο πλευρές τις ετικέττες που προβλέπονται 
στα περιθωριακά XX 130 κάθε Κατηγορίας. Αν αυτές οι επι¬ 
γραφές δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του οχήματος, οι 
ίδιες επιγραφές θα τοποθετούνται στο πλευρό του οχήματος 
και στα πίσω τοιχώματα. 

(2) Οι παραπάνω προϋποθέσεις έχουν επίσης εφαρμογή σε 
κενά κοντέηνερ-δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων, που δεν 
έχουν καθαριστεί και απαερωθεί. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε περιθωριακό 10 500 για το μαρκά- 
ρισμα οχημάτων που μεταφέρουν κοντέηνερ-δεξαμενές ή συ¬ 
στοιχίες δοχείων. 

Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από 
το μέσο μεταφοράς και τον εξοπλισμό του 

Τύποι οχήματος 

(1) Μεταφορική μονάδα φορτωμένη με επικίνδυνες ουσίες 
σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσό¬ 
τερα από ένα συρόμενο ή ημισυρόμενο. 

(2) Ειδικές διατάξεις που αφορούν τους τύπους οχήματος 
που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ορισμένων επικινδύ¬ 
νων ουσιών θα βρεθούν, όπου χρειάζεται, στο Μέρος II του 
παρόντος Προσαρτήματος (βλέπε επίσης τα περιθωριακά 
που αναφέρονται σε μεταφορά σε κοντέηνερ, μεταφορά στε¬ 
ρεών ουσιών χύμα, μεταφορά σε δεξαμενές και δεξαμε¬ 
νές). 

(ε) Συσκευασίες που περιλαμβάνουν δέματα από υλικά που 
είναι ευαίσθητα στην υγρασία θα φορτώνονται σε κλειστά 
οχήματα. 


Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες 
δεξαμενές ή συστοιχίες δοχείων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (α) Οι διατάξεις που αφορούν το σχέδιο, επι¬ 
θεώρηση, πλήρωση και χρήση των σταθερών δεξαμενών, 
αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και συστοιχιών δο¬ 
χείων, και οι διάφορες διατάξεις που αφορούν οχήματα - δε¬ 
ξαμενές και τη χρήση αυτών, βρίσκονται στο Παράρτημα 
Β.Ια και όσον αφορά το σχέδιο των σταθερών δεξαμενών, 
αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και συστοιχιών δοχείων 
που προορίζονται για τη μεταφορά υγραερίων βαθειάς κατα- 
ψύξεως της Κατηγορίας 2, στο Παράρτημα Β.Ιδ (για την 
έγκριση οχημάτων-δεξαμενών βλέπε περιθωριακό 10 282). 

(β) Οι διατάξεις που αφορούν την κατασκευή, τα είδη του 
εξοπλισμού, έγκριση τύπου, δοκιμές, μαρκάρισμα, κ.λπ. των 
κοντέηνερ - δεξαμενών υπάρχουν στο Παράρτημα Β.Ιβ και 
όσον αφορά την κατασκευή των κοντέηνερ - δεξαμενών που 
προορίζονται για τη μεταφορά υγραερίων βαθειάς καταψύ- 
ξεως της κατηγορίας 2, στο Παράρτημα Β.Ιδ. 

(γ) Οι διατάξεις που αφορούν την κατασκευή σταθερών δε¬ 
ξαμενών και αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών από ενι'-' 
σχυμένο πλαστικό υπάρχουν στο Παράρτημα Β.Ιγ. 

(δ) Οι κοινές διατάξεις των Παραρτημάτων Β.Ι υπάρχουν 
στο περιθωριακό 200 000. 

(ε) Για τα δοχεία, βλέπε Παράρτημα Α. 

(1) Οπίσθια προστασία των οχημάτων: Προφυλακτήρας 
αρκετά ανθεκτικός στην πρόσκρουση από πίσω θα τοποθετεί¬ 
ται στο πλήρες πλάτος της δεξαμενής στο πίσω μέρος του 
οχήματος, θα υπάρχει διάκενο 100 χιλ. τουλάχιστο μεταξύ 
του πίσω τοιχώματος της δεξαμενής και του πίσω μέρους 
του προφυλακτήρα, διάκενο που μετράται από το πιό πάνω 


10 122 
.10 129 

10 130 


10 131 
10 199 

10 200 
10 203 
10 204 


10 205 
10 219 


10 220 
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σημείο της δεξαμενής ή από προεξέχοντα εξαρτήματα που 
βρίσκονται σε επαφή με τη μεταφερόμενη ουσία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την προστασία των δεξαμενών από ζη¬ 
μία προερχόμενη από πλευρική πρόσκρουση ή ανατροπή, 
βλέπε το περιθωριακό 211 127 (4) και τη Σημείωσή του. 

(2) Οχήματα που μεταφέρουν υγρά που έχουν σημείο ανα- 
φλέξεως 55 °Κ ή παρακάτω ή τα εύφλεκτα αέρια που ανα¬ 
γράφονται στο περιθωριακό 220 002 θα ανταποκρίνονται 
επί πλέον στις παραπέρα παρακάτω απαιτήσεις: 

(α) Κινητήρες και συστήματα εξαγωγής καυσαερίων 

Ο κινητήρας που προωθεί το όχημα και όπου έχει εφαρ¬ 
μογή, η αντλία εκφορτώσεως θα είναι εφοδιασμένη κατά τέ¬ 
τοιο τρόπο και θα βρίσκεται έτσι και οι σωλήνες εξαγωγής 
καυσαερίων ή κατευθύνονται ή θα προστατεύονται κατά τέ¬ 
τοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τι 
φορτίο από θέρμανση ή ανάφλεξη. 

(β) Δεξαμενές καυσίμων 

Οι δεξαμενές καυσίμων για τον εφοδιασμό του κινητήρα 
θα είναι έτσι τοποθετημένες ώστε να προστατεύονται όσο εί¬ 
ναι δυνατό κατά οποιασδήποτε προσκρούσεως, καιέτσι ώστε 
σε περίπτωση οποιασδήποτε διαροής το καύσιμο να πέφτει 
απ’ ευθείας στο έδαφος. Οι δεξαμενές σε καμμιά περίπτωση 
δεν θα είναι τοποθετημένες αμέσως πάνω από την εξάτμιση 
και οι δεξαμενές που περιέχουν πετρέλαιο θα είναι εξοπλισμέ¬ 
νες με αποτελεσματική τάπα στο άνοιγμα γεμίσεως ή με 
τάπα με την οποία το άνοιγμα τροφοδοσίας να μένει ερμητικά 
κλειστό. 

Συσκευές καταπολεμήσεως πυρκαϊάς 

(1) Κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνες 
ουσίες θα είναι εξοπλισμένη με: 

(α) Τουλάχιστο ένα φορητό πυροσβεστήρα επαρκούς συνο¬ 
λικής χωρητικότητας, κατάλληλο για την καταπολέμηση 
πυρκαϊάς στον κινητήρα ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα της 
μεταφορικής μονάδας, τέτοιο ώστε, αν χρησιμοποιηθεί για 
την καταπολέμηση πυρκαϊάς στο φορτίο, δεν επιδεινώνει τη 
φωτιά και αν είναι δυνατόν, την ελέγχει - εντούτοις, αν το 
όχημα είναι εφοδιασμένο με μόνιμο πυροσβεστήρα, αυτόματο 
ή εύκολα τιθέμενο σε λειτουργία για την καταπολέμηση πυρ- 
καϊάς στον κινητήρα, ο φορητός πυροσβεστήρας δεν χρειάζε¬ 
ται να είναι κατάλληλος για την καταπολέμηση φωτιάς στον 
κινητήρα - 

(β) Πέραν από τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο παρα¬ 
πάνω (α), τουλάχιστον ένας φορητός πυροσβεστήρας κατάλ¬ 
ληλης χωρητικότητας, κατάλληλος για την καταπολέμηση 
φωτιάς στο φορτίο, και τέτοιος ώστε, αν χρησιμοποιηθεί για 
καταπολέμηση φωτιάς στον κινητήρα ή σε οποιοδήποτε άλλο 
τμήμα της μεταφορικής μονάδας, να μην επιδεινώνει τη φω¬ 
τιά και, αν είναι δυνατό, να την ελέγχει - 

(2) Ο κατασβεστικός παράγων που περιέχεται στον πυρο¬ 
σβεστήρα ή πυροσβεστήρες με τους οποίους είναι εφοδια¬ 
σμένη μια μεταφορική μονάδα θα είναι τέτοιοι ώστε να μην 
εξαπολύουν τοξικά αέρια στο κουβούκλιο του οδηγού ή υπό 
την επίδραση της θερμότητας της φωτιάς - 

(3) Όπου μια μεταφορική μονάδα περιλαμβάνει συρόμενο 
και το φωρτομένο συρόμενο είναι ασύνδετο και έχει αφεθεί 
στη δημόσια εθνική οδό, σε κάποια απόσταση από το σύρον 
όχημα, το συρόμενο θα είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον ένα 
πυροσβεστήρα σύμφωνο με τις διατάξεις του εδαφίου (I) (β) 
του παρόντος περιθωριακού. 

Ηλεκτρικός εξοπλισμός 

Οι προϋποθέσεις που αφορούν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό 
οχημάτων που ορίζεται στο Παράρτημα Β.2 θα έχουν εφαρ¬ 
μογή μόνο στα παρακάτω οχήματα: 

(α) Οχήματα με σταθερές δεξαμενές, οχήματα τα οποία 
φέρουν αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή συστοιχίες δο¬ 
χείων που μεταφέρουν είτε υγρά που έχουν σημείο αναφλέ- 
ξεως 55 °Κ ή παρακάτω, ή τα εύφλεκτα αέρια που αναφρά- 
φονται στο περιθωριακό 220 002· 


(β) Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εκρηκτικών 
και που πρέπει να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του πε¬ 
ριθωριακού 11 205 (2)(γ) για μεταφορικές μονάδες της κα¬ 
τηγορίας Β.1ΙΙ. 

Διάφορος εξοπλισμός 

Κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπο¬ 
ρεύματα θα είναι εφοδιασμένη με: 

(α) κιβώτιο εργαλείων για επείγουσες επισκευές του οχή- 
ματος - 

(β) για κάθε όχημα, τουλάχιστο ένα τάκο κατάλληλου με¬ 
γέθους προς το βάρος του οχήματος και τη διάμετρο των 
τροχών · 

(γ) δύο κίτρινα φώτα. Αυτά τα φώτα θα είναι ανεξάρτητα 
από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος και θα είναι έτσι 
σχεδιασμένα ώστε η χρήση τους να μη μπορεί να προκαλέσει 
ανάφλεξη των μεταφερόμενων εμπορευμάτων - θα είναι στα¬ 
θερά ή αναβοσβύνοντα. 

Έγκριση οχημάτων 

(1) Οχήματα - δεξαμενές, οχήματα που φέρουν αποσυναρ¬ 
μολογούμενες δεξαμενές ή συστοιχίες δοχείων και, όπου 
χρειάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους II του παρό¬ 
ντος Προσαρτήματος, αλλά οχήματα θα υπόκεινται σε τε¬ 
χνική επιθεώρηση στη χώρα εγγραφής τους για να εξασφαλι¬ 
στεί ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προ¬ 
σαρτήματος, περιλαμβανόμενων εκείνων των παραρτημά¬ 
των του και τις γενικές διατάξεις ασφαλείας (που αφορούν τα 

10 221 φρένα, τον φωτισμό κ.λπ.) που ισχύουν στη χώρα εγγραφής 
10 239 τους - αν αυτά τα οχήματα είναι συρόμενα ή ημισυρόμενα συν¬ 
δεμένα πίσω από σύρον όχημα, το σύρον όχημα θα υπόκειται 
10 240 σε τεχνική επιθεώρηση για τους ίδιους σκοπούς. 

(2) Πιστοποιητικό εγκρίσεως θα εκδίδεται από την αρμό¬ 
δια αρχή της χώρας εγγραφής για κάθε όχημα του οποίου η 
επιθεώρηση δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θα είναι συ¬ 
νταγμένο στη γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες της χώρας 
που το εκδίδει, επίσης δε αν αυτή η γλώσσα δεν είναι η Αγ¬ 
γλική, Γαλλική ή Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερ¬ 
μανική, εκτός αν συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των 
ενδιαφερομένων χωρών στο χώρο της μεταφοράς προβλέ¬ 
πουν διαφορετικά. Θα είναι όπως το υπόδειγμα που δίνεται 
στο Παράρτημα Β.3. 

(3) Ειδικό πιστοποιητικό εγκρίσεως που εκδίδεται από τις 
αρμόδιες αρχές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους για όχημα 
γραμμένο στην περιοχή εκείνου του Συμβαλλόμενου Μέρους 
θα γίνεται δεκτό, εφόσον η ισχύς του συνεχίζεται, από τις αρ¬ 
μόδιες αρχές των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών. 

(4) Η ισχύς του ειδικού πιστοποιητικού εγκρίσεως θα λή¬ 
γει όχι αργότερα από ένα έτος μετά την ημερομηνία του τε¬ 
χνικού ελέγχου του οχήματος που προηγείται της εκδόσεως 
του πιστοποιητικού. Εντούτοις, στην περίπτωση δεξαμενών 
που υπόκεινται σε υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση αυτή 
η διάταξη δεν θα σημαίνει ότι οι δοκιμές στεγανότητας, οι δο¬ 
κιμές υδραυλικής πιέσεως ή οι εσωτερικές επιθεωρήσεις των 
δεξαμενών πρέπει να γίνωνται σε χρονικά διαστήματα βρα¬ 
χύτερα εκείνων που ορίζονται στα Παραρτήματα Β.Ια και 
Β.Ιγ. 

Οι μεταφορικές μονάδες που προορίζονται για τη μετα¬ 
φορά κοντέηνερ-δεξαμενών που υπερβαίνουν τη χωρητικό¬ 
τητα των 3000 λίτρων θα υπόκεινται σε ετήσιο τεχνικό 
έλεγχο στη χώρα εγγραφής τους για να εξασφαλιστεί ότι 
ανταποκρίνονται στις γενικές διατάξεις ασφαλείας που αφο- 
10 241 Ρ°ύν φρένα, φωτισμό κ.λπ., που ισχύουν στη χώρα τους. ΓΊι- 
10 250 στοποιητικό εγκρίσεως θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
της χώρας εγγραφής για κάθε στοιχείο της μεταφορικής μο- 
10 2Ό ν ®δας της οποίας η επιθεώρηση δίνει ικανοποιητικά αποτελέ¬ 
σματα. Η ημερομηνία της τελευταίας επιθεωρήσεως πρέπει 
να καθορίζεται. Το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα 
Β.3 μπορεί να χρησιμοποιείται γι’ αυτό το πιστοποιητικό. 

Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 


10 252 
10 259 

10 260 


10 282 


10 283 
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Πληρώματα οχήματος 

Όπου οι σχετικές διατάξεις του Μέρους II του παρόντος 10 311 
Προσαρτήματος απαιτούν την παρουσία στο όχημα βοηθού, 
ο βοηθός πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει το όχημα από 
τον οδηγό. 

10 312 

Ειδική εκπαίδευση οδηγών 10 314 

(1) Οι οδηγοί δεξαμενοχημάτων ή μεταφορικών μονάδων 10 315 
που φέρουν δεξαμενές ή δεξαμενοκοντέηνερ με ολική χωρητι¬ 
κότητα μεγαλύτερη των 3,000 λίτρων θα κρατούν πιστοποι¬ 
ητικό εκδομένο από την αρμόδια αρχή ή από οργανισμό ανα¬ 
γνωρισμένο από εκείνη την αρχή που θα αναφέρει ότι έχουν 

με επιτυχία συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό κύκλο πάνω στις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να ανταποκρίνονται 
στη διάρκεια μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

(2) Με κατάλληλες ανανεώσεις πάνω σ’ αυτό το πιστοποι¬ 
ητικό που θα γίνονται κάθε πέντε χρόνια από την αρμόδια 
αρχή ή από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος από 
εκείνη την αρχή, ο οδηγός του οχήματος πρέπει να είναι σε 
θέση να δείξει ότι έχει επιτυχώς συμμετάσχει σε κύκλους 
ανανεώσεως της εκπαιδεύσεως. Εντούτοις, η αρμόδια αρχή 
ή οποιοσδήποτε οργανισμός που είναι ανανγωρισμένος από 
εκείνη την αρχή, προς την οποία έχει γίνει αίτηση για παρά¬ 
ταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού μπορεί να εξαι¬ 
ρέσει τον αιτούντα από την υποχρέωση να κάνει εκπαιδευτικό 
κύκλο ανανεώσεως με τον όρο ότι μπορεί να αποδείξει ότι 
έχει συνεχίσει το επάγγελμά του χωρίς διακοπή από τότε που 
εκδόθηκε το πιστοποιητικό του ή από την τελευταία επικύ¬ 
ρωση ανανεώσεως. 

(3) Η εκπαίδευση θα γίνεται σε κύκλους εκπαιδεύσεως της 
εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής. Οι κύριοι στόχοι της είναι να 
ενημερώσει τους οδηγούς για τους κινδύνους που παρουσιά¬ 
ζονται στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και να τους 
δώσει βασικές πληροφορίες απαιραίτητες για· την ελαχιστο- 
ποίηση του ενδεχόμενου ατυχήματος και, αν γίνει, να μπορέ¬ 
σουν να λάβουν μέτρα που μπορεί να αποδειχθούν αναγκαία 
για την δική τους ασφάλεια και εκείνη του περιβάλλοντος και 
για τον περιορισμό των συνεπειών του συμβάντος. Η εκπαί¬ 
δευση αυτή, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ατομικές πρα¬ 
κτικές ασκήσεις όπου συντρέχει λόγος, πρέπει να καλύπτει: 

α) Τις γενικές προϋποθέσεις που καλύπτουν τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων 

(β) Τους κύριους τύπους κινδύνων- 

(γ) Προληπτικά και ασφαλείας μέτρα κατάλληλα για τους 
διάφορους τύπους κινδύνου- 

δ) Τι να κάνουν μετά από ατύχημα (πρώτες βοήθειες, 
οδική ασφάλεια, βασικές γνώσεις για τη χρήση προστατευτι¬ 
κού εξοπλισμού, κ.λπ.) 

(ε) Μαρκάρισμα και σήμανση για να δείχνεται κίνδυνος- 

(στ) Τι πρέπει να κάνει και τι να μην κάνει ο οδηγός του 
οχήματος στη διάρκεια μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμά¬ 
των· 

(ζ) Το σκοπό και τη μέθοδο λειτουργίας του τεχνικού εξο¬ 
πλισμού πάνω σε οχήματα- 

(η) Τη συμπεριφορά οχημάτων που φέρουν δεξαμενές ή 
κοντέηνερ-δεξαμενές πάνω στο δρόμο, περιλαμβανόμενων 
των κινήσεων του φορτίου. 

(4) Όλα τα πιστοποιητικά εκπαιδεύσεως που είναι σύμ¬ 
φωνα με τις παραγράφους (1), (2) και (3) του παρόντος περι¬ 
θωριακού και εκδίδονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
υπάρχει στο Παράρτημα Β.6 από τις αρμόδιες αρχές Συμ¬ 
βαλλόμενου Μέρους ή από οργανισμό αναγνωρισμένο από 
αυτές τις αρχές, θα γίνονται δεκτά στη διάρκεια της περιόδου 
ισχύος τους από τις αρμόδιες αρχές άλλων Συμβαλλόμενων 
Μερών. 

10 316 

. 10 320 

Επίβλεψη οχημάτων 

Οι μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπο- 10 321 
ρεύματα σε ποσότητες που αναγράφονται στα σχετικά περι¬ 
θωριακά του Μέρους II θα τελούν υπό επίβλεψη ή εναλλα¬ 
κτικά μπορεί να σταθμεύουν, χωρίς επίβλεψη, .σε απομονο- 
μένη θέση στα ανοικτά σε ασφαλή αποθήκη ή σε ασφαλή κτί¬ 
ρια εργοστασίου. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες διευκολύνσεις, η 


μεταφορική μονάδα, αυτού διασφαλιστεί κατάλληλα, μπορεί 
να σταθμεύσει με μεμονομένη θέση που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των παραγράφων (ι), (ιι) ή (3) παρακάτω. Οι 
διευκολύνσεις σταθμεύσεως που επιτρέπονται στην παρά¬ 
γραφο (ιι) θα χρησιμοποιούνται μόνο αν αυτές που περιγρά- 
φονται στην παράγραφο (ι) δεν υπάρχουν και αυτές που περι- 
γράφονται στην παράγραφο (ιιι) μπορούν να χρησιμοποιού-, 
νται μόνο αν δεν υπάρχουν οι διευκολύνσεις που περιγράφο- 
νται στις παραγράφου (ι) και (ιι). 

(ι) Χώρος σταθμεύσεως οχημάτων εποπτευόμενος από 
φύλακα, ο οποίος έχει ειδοποιηθεί για τη φύση του φορτίου 
και για το μέρος που βρίσκεται ο οδηγός- 

(ιι) Δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος σταθμεύσεως όπου η με¬ 
ταφορική μονάδα δεν είναι πιθανό να υποστεί βλάβη από 
άλλα οχήματα- ή 

(ιιι) Κατάλληλος ανοικτός χώρος χωρισμένος από τη δη¬ 
μόσια εθνική οδό και από κατοικίες, όπου το κοινό συνήθως 
δεν διέρχεται ή συγκεντρώνεται. 

Μεταφορά επιβατών 

Εκτός από τα μέλη του πληρώματος οχήματος, δεν θα με- 
ταφέρονται επιβάτες σε μεταφορικές μονάδες που μεταφέ¬ 
ρουν επικίνδυνες ουσίες. 

Χρήση πυροσβεστικών συσκευών 

Το πλήρωμα του οχήματος πρέπει να γνωρίζει πως θα 
χρησιμοποιήσει τις πυροσβεστικές συσκευές. 

Φορητές φωτιστικές συσκευές 

Στο όχημα δεν μπορεί να εισέρχονται πρόσωπα τα οποία 
φέρουν φωτιστικές συσκευές που περιλαμβάνουν φλόγα. Επί 
πλέον, η φωτιστική συσκευή που χρησιμοποιείται δεν θα εμ¬ 
φανίζει μεταλλική επιφάνεια που ενδεχομένως μπορεί να δη¬ 
μιουργήσει σπινθήρα. 

Απαγόρευση καπνίσματος 

Το κάπνισμα θα απαγορεύεται στη διάρκεια εργασιών χει¬ 
ρισμού, κοντά σε δέματα που αναμένουν χειρισμό, κοντά σε 
ακινητοποιημένα οχήματα και μέσα στα οχήματα. 


Κενές δεξαμενές 

(1) Για μόνιμες δεξαμενές (οχήματα δεξαμενές), αποσυ- 
ναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων, βλέπε 
το περιθωριακό 211 177. 

(2) Για κοντέηνερ - δεξαμενές, βλέπε το περιθωριακό 212 
177. 

Έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν στη μεταφορική μονάδα 

(1) Εκτός από τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με 
άλλες διατάξεις, πρέπει να υπάρχουν στη μεταφορική μονάδα 
τα παρακάτω έγγραφα: 

(α) Τα έγγραφα μεταφοράς που προβλέπονται στο Προ¬ 
σάρτημα Α, περιθωριακό 2002 (3) και (4), καλύπτονται 
όλες τις μεταφερόμενες επικίνδυνες ουσίες- και 

(β) Τις οδηγίες που προβλέπονται στο περιθωριακό 10 
385, που αναφέρεται σε όλες τις μεταφορόμενες επικίνδυνες 
ουσίες. 

(2) Όπου οι διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος 
απαιτούν τα παρακάτω έγγραφα, αυτά τα έγγραφα θα πρέ¬ 
πει να βρίσκονται στη μεταφορική μονάδα: 

(α) Το ειδικό πιστοποιητικό εγκρίσεως που αναφέρεται στο 
περιθωριακό 10 282 ή 10283 για κάθε μεταφορική μονάδα 
ή στοιχείον αυτής- 

(β) Το πιστοποιητικό εκπαιδεύσεως του οδηγού που προ- 
βλέπεται στο περιθωριακό 10 315 και απεικονίζεται στο Πα¬ 
ράρτημα Β.6- και 

(γ) Την άδεια που επιτρέπει την εργασία μεταφοράς. 
Γραπτές οδηγίες 

(I) Σαν προληπτικό μέτρο κατά οποιουδήποτε ατυχήματος 
ή περιπτώσεις ανάγκης που μπορεί να συμβεί ή να προκόψει 
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στη διάρκεια της μεταφοράς, στον οδηγό θα δίδονται γρα¬ 
πτές οδηγίες που θα καθορίζουν συνοπτικά: 

(α) Τη φύση του κινδύνου που ενυπάρχει στις μεταφερόμε- 
νες επικίνδυνες ουσίες και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 
παρθοΰν για την αποφυγή του. 

(β) Την ενέργεια που πρέπει να γίνει και τη θεραπεία που 
πρέπει να εφαρμοστεί σε περίπτωση που πρόσωπα έλθουν σε 
επαφή με τα μετατρεπόμενα εμπορεύματα ή με οποιεσδήποτε 
ουσίες που μπορεί να διαφύγουν από αυτά· 

(γ) Τα μέτρα που πρέπει να παρθούν σε περίπτωση πυρκα- 
ϊάς και, ειδικά, οι πυροσβεστικές συσκευές ή εξοπλισμός που 
δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν - 

(δ) Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση σπασί¬ 
ματος ή φθοράς των συσκευασιών ή των μεταφερόμενων επι¬ 
κίνδυνων ουσιών, ειδικά όπου αυτές οι επικίνδυνες ουσίες 
έχουν χυθεί πάνω στο οδόστρωμα- 

(ε) Στην περίπτωση μεταφορικών μονάδων με δεξαμενές 
χωρητικότητας πάνω από 3000 λίτρα, που μεταφέρουν μία 
ή περισσότερες από τις ουσίες που αναφέρονται στο Παράρ¬ 
τημα Β.5, το όνομα της ουσίας/ουσιών, η Κατηγορία, ο 
αριθμός και το γράμμα του είδους και οι αριθμοί αυαγνωρί- 
σεως της ουσίας και του κινδύνου σύμφωνα με το Παράρ¬ 
τημα Β.5. 

(2) Οι οδηγίες αυτές θα ετοιμάζονται για κάθε επικίνδυνη 
ουσία ή Κατηγορία επικίνδυνων ουσιών από τον βιομήχανο ή 
τον αποστολέα σε γλώσσα της χώρας προελεύσεως· όπου 
αυτή η γλώσσα δεν είναι ίδια με εκείνες των χωρών διελεύ- 
σεως ή προορισμού, οι οδηγίες θα συντάσσονται επίσης στη 
γλώσσα εκείνων των χωρών. Μια σειρά από αυτές τις οδη¬ 
γίες θα φυλλάσεται στο κουβούκλιο του οδηγού. 

(3) Οι οδηγίες αυτές θα δίδονται στον μεταφορέα το αργό¬ 
τερο όταν δίδεται η εντολή μεταφοράς, για να μπορέσει να 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι ενδια¬ 
φερόμενοι υπάλληλοι γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες και μπο¬ 
ρούν να τις διεκπεραιώσουν σωστά. 

10 386 

Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 10 399 
φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 

Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων 10 400 

Το γεγονός ότι επικίνδυνες ουσίες περιέχονται σε ένα ή πε-. 10 401 
ρισσότερους περιέκτες δεν θα επηρεάζει τους περιορισμούς 
βάρους που καθορίζονται στο παρόν Προσάρτημα σχετικά με 
τη μεταφορά σε ένα όχημα ή σε μία μεταφορική μονάδα. 
Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 10 402 

Εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις 10 403 
της Παραγράφου 4 του Μέρους II του παρόντος Προσαρτή¬ 
ματος, οι απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα δεν 
θα έχουν εφαρμογή σε φορτία εμπορευμάτων συσκευασμένων 
μαζί με τον τρόπο που επιτρέπεται από τις διατάξεις μικτής 
συσκευασίας που περιέχονται στο Προσάρτημα Α. Η συμμόρ¬ 
φωση προς τις απαγορεύσεις περί μικτής φορτώσεως θα βα¬ 
σίζεται πάνω στις ετικέττες κινδύνου του Παραρτήματος Α.9 
που θα τοποθετούνται πάνω στα δέματα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται για τις διάφορες κατηγορίες στο 
Προσάρτημα Α. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως προβλέπεται στο περιθωριακό 2002 

(4), θα συντάσσονται χωριστά έγγραφα μεταφοράς για φορ¬ 
τία που δεν μπορούν να φορτωθούν μαζί στο ίδιο όχημα. 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα κοντέηνερ 

Οι απαγορεύσεις μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα θα τη- 10 404 
ρούνται επίσης σε κάθε κοντέηνερ 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως με εμπορεύματα περιεχό- 
μεα σε κοντέηνερ 

Προς το σκοπό εφαρμογής των απαγορεύσεων μικτής 10 405 
φορτώσεως σε ένα όχημα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη ουσίες 
που περιέχονται σε κλειστά κοντέηνερ με πλήρεις πλευρές. 

10 406 

Καθαρισμός πριν από τη φόρτωση 10 412 

Όλες οι διατάξεις στο παρόν Προσάρτημα που σχετίζονται 10 413 


με τον καθαρισμό οχημάτων πριν από τη φόρτωση θα έχουν 
επίσης εφαρμογή και για τον καθαρισμό των κοντέηνερ. 

Χειρισμός και στοιβααία 

(1) Τα διάφορα στοιχεία φορτίου που περιλαμβάνει επικίν- 10 414 
δυνες ουσίες θα στοιβάζονται κατάλληλα στο όχημα και θα 
στερεώνονται με κατάλληλα μέσα για να αποφευχθεί η μετα¬ 
κίνησή τους κατά οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση προς άλληλα 

και προς τα τοιχώματα του οχήματος. 

(2) Αν το φορτίο περιλαμβάνει εμπορεύματα διαφόρων κα¬ 
τηγοριών τα δέματα των επικίνδυνων ουσιών θα χωρίζονται 
από τα άλλα δέματα. 

(3) Όλες οι διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος που 
έχουν σχέση με τη φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων και με 
τη στοιβααία και χειρισμό ουσιών θα έχουν επίσης εφαρμογή 
για τη φόρτωση, στοιβασία και εκφόρτωση των κοντέηνερ 
επί και από τα οχήματα. 

(4) Τίποτε γενικά δεν μπορεί να φορτωθεί πάνω από εύ¬ 
θραυστο δέμα. 

(5) Ο οδηγός ή ο βοηθός οδηγός δεν μπορούν να ανοίξουν 
δέμα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες. 

Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 

(1) Αν, όταν ένα όχημα που είναι φορτωμένο με συσκευα- ^ ^ ^ 
σμένα επικίνδυνα εμπορεύματα ξεφορτώνεται, μερικά από τα 
περιεχόμενα διαπιστωθεί ότι έχουν διαφύγει, το όχημα θα 
καθαρίζεται το ταχύτερο δυνατό και πάντως πριν από την 
επόμενη φόρτωση. 

(2) Οχήματα τα οποία έχουν φορτωθεί με επικίνδυνες ου¬ 
σίες χύμα θα πλένονται καλά πριν από τη νέα φόρτωση εκτός 
αν το νέο φορτίο αποτελείται από την ίδια επικίνδυνη ουσία με 
το προηγούμενο φορτίο. 

(3) Όλες οι διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος που 
έχουν σχέση με τον καθαρισμό ή την απομόλυνση οχημάτων 
θα έχουν επίσης εφαρμογή στον καθαρισμό την απομόλυνση 
των κοντέηνερ. 

Προληπτικά μέτρα κατά ηλεκτροστατικών φορτίσεων 10 416 

Σε περίπτωση ουσιών με σημείο αναφλέξεων 55° Κ ή 10 417 
κάτω, θα δημιιουργηθεί καλή επαφή (ένωση) μεταξύ του 
αμαξώματος του οχήματος και του εδάφους πριν οι δεξαμε¬ 
νές γεμίσουν ή αδειάσουν. Επί πλέον, ο ρυθμός πληρώσεως 
θα είναι περιορισμένος. 

Φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων ουσιών σε κοντέη- 10 418 
νερ 

Οι διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος που έχουν 10 419 
σχέση με τη φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων και τη στοι- 
βασία και χειρισμό επικίνδυνων ουσιών θα έχουν επίσης 
εφαρμογή στη φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων ουσιών 
σε κοντέηνερ. 

10 420 

Λειτουργία του κινητήρα στη διάρκεια φορτώσεως ή εκ- 10 430 
φορτώσεως. 

Εκτός όπου ο κινητήρας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 10 431 
κίνηση των αντλιών ή άλλων συσκευών για φόρτωση ή για 
εκφόρτωση του οχήματος, η δε νομοθεσία της χώρας στην 
οποία λειτουργεί το όχημα επιτρέπει αυτή τη χρήση, ο κινη¬ 
τήρας θα είναι κλειστός στη διάρκεια των εργασιών φορτώ¬ 
σεως και εκφορτώσεως. 

10 432 

Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 10 499 
λειτουργία των οχημάτων. 

Μαρκάρισμα και σήμανση των οχημάτων 

(1) Οι μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν επικίνδυνες 10 500 
ουσίες θα προβάλλουν δύο ορθογώνιες αντανακλαστικές πι¬ 
νακίδες χρώματος πορτοκαλί με βάση 40 εκ. και ύψος όχι 
μικρότερο από 30 εκ. σε κάθετο επίπεδο. Οι πινακίδες θα 
έχουν μαύρο περίγραμμα πλάτους όχι μεγαλύτερου των 15 
χιλ. πλάτος. Θα τοποθετούνται ένα μπροστά και ένα πίσω 
της μεταφορικής μονάδας, και τις δύο κατακόρυφες προς τον 
διαμήκη άξονα της μεταφορικής μονάδας. Θα είναι καθαρά 
ορατές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρώμα των πορτοκαλιών πινακίδων σε 
συνθήκες κανονικής χρήσεως πρέπει να έχουν συντεταγμένες 
χρωματικότητας που να βρίσκονται μέσα στο χώρο, του δια- 
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γράμματος χρωματικότητας που σχηματίζεται με την ένωση 
των παρακάτω συντεταγμένων: 

Συντεταγμένες χρωματικότητας σημείων στις γωνίες του 
χώρου πάνω στο διάγραμμα χρωματικότητας. 


Ένα περίπου 10 μ μπροστά από το όχημα· και 
Το άλλο περίπου 10 μ πίσω από το όχημα. 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος περιθωριακού δεν θα έχουν 
εφαρμογή στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου 


X 0.52 0.52 0.578 0.618 

Τ 0.38 0.40 0.422 0.38 


• Συντελεστής φωτεινότητας αντανακλαστικού χρώματος: 
β 5= 0.12. " ' 

Κέντρο αναφοράς Ε, καθιερωμένο φωτιστικό Γ, κανονική 
πρόσπτωση 45°, θεώμενο σε 0°. 

Συντελεστής φωτεινής εντάσεως αντανακλάσεως σε γωνία 
φωτισμού 5°, θεώμενη στους 0.2°: όχι λιγότερο από 20 κη¬ 
ρία κατά λουξ ανά μ 2 . 

(2) , Μεταφορικές μονάδες με δεξαμενές χωρητικότητας 
μεγαλύτερες από 3,000 λίτρα που μεταφέρουν ουσίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Β.5 θα προβάλουν, επί πλέον, 
στα πλευρά κάθε δεξαμενής ή διαμερίσματος δεξαμενής, κα¬ 
θαρά ορατές και παράλληλες προς το διαμήκη άξονα του 
οχήματος, πορτοκαλλί πινακίδες ίδιες με αυτές που περιγρά- 
φονται στην παράγραφο (1). Αυτές οι πορτοκαλί πινακίδες θα 
φέρουν τους αριθμούς αναγνωρίσεως που προβλέπονται στο 
Παράρτημα Β.5 για κάθε μία από τις μεταφερόμενες στη δε¬ 
ξαμενή ουσίες ή σε διαμέρισμα της δεξαμενής. 

(3) Όπου αυτές οι δεξαμενές είναι κοντέηνερ (δεξαμενοκο- 
ντέηνερ), οι πινακίδες που προβλέπονται στην παράγραφο (2) 
μπορεί να αντικατασταθούν από αυτοκόλλητο φύλλο, από 
μπογιά ή από οποιοδήποτε ισότιμο τρόπο, με τον όρο ότι το 
υλικό που χρησιμοποιείται γι’ αυτό το σκοπό είναι ανθεκτικό 
στις καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζει ανθεκτική σήμανση. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της τελευταίας φράσεως της παραγράφου (5), που αφορούν 
αντίσταση στη φωτιά. 

(4) Για μεταφορικές μονάδες με σταθερές ή αποσυναρμο- 
λογούμενες δεξαμενές που μεταφέρουν μόνο μία από τις ου¬ 
σίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β.5, οι πορτοκαλί πι¬ 
νακίδες που προβλέπονται στην παράγραφο (2) δε θα είναι 
αναγκαίες με τον όρο ότι αυτές που προβάλλονται μπροστά 
και πίσω σύμφωνα με την παράγραφο (1) φέρουν τους αριθ¬ 
μούς αναγνωρίσεως που προβλέπονται στο Παράρτημα Β.5. 

(5) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως θα αποτελούνται από μαύ¬ 
ρους αριθμούς (ψηφία) ύψους 100 χιλ. και πάχους γραφής 
15 χιλ. Ο αριθμός αναγνωρίσεως κινδύνου θα είναι γραμμέ¬ 
νος στο επάνω μέρος της πινακίδας και ο αριθμός αναγνωρί¬ 
σεως της ουσίας στο κάτω μέρος- θα χωρίζονται με οριζόντια 
μαύρη γραμμή, με πάχος γραφής 15 χιλ. εκτεινόμενη από 
πλευρά σε πλευρά σε μέσο ύψος (βλέπε Παράρτημα Β.5). Οι 
αριθμοί αναγνωρίσεως θα είναι ανεξίτηλοι και θα παραμέ¬ 
νουν ευανάγνωστοι μετά από 15 λεπτά περιτύλιξη από τη 
φωτιά. 

(6) Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξα¬ 
μενές θα φέρουν επίσης και στις δύο πλευρές και πίσω τις πι¬ 
νακίδες που προβλέπονται στα περιθωριακά XX β00 κάθε 
κατηγορία 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε περιθωριακό 10 130 για τη σή¬ 
μανση των δεξαμενο-κοντέηνερ και των συστοιχιών δοχείων. 

(7) Οι παραπάνω προϋποθέσεις έχουν επίσης εφαρμογή 
για κενές δεξαμενές, μη καθαρισμένων και απαερωμένων. 

(8) Μετά την εκφόρτωση των επικίνδυνων ουσιών και τον 
καθαρισμό και την απαέρωση των δεξαμενών, οι πορτοκαλί 
πινακίδες και οι ετικέττες κινδύνου δεν θα είναι πλέον ορατές. 

10 501 

Στάθμευση γενικά 10 502 

Καμμία μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνες 10 503 
ουσίες δεν μπορεί να σταθμεύσει χωρίς να χρησιμοποιηθούν 
τα φρένα σταθμεύσεως 

Στάθμευση τη νύχτα ή με κακή ορατότητα. 10 504 

(1) Αν ένα όχημα είναι σταθμευμένο τη νύχτα ή με κακή 10 505 
ορατότητα και τα φώτα του δεν εργάζονται, θα τοποθετηθούν · 
στο δρόμο τα κίτρινα φώτα που αναφέρονται στο περιθω¬ 
ριακό 10 260 (γ). 


Στάθμευση οχήματος που αποτελεί ειδικό κίνδυνο. 

Χωρίς βλάβη των μέτρων που προβλέπονται στο παρα¬ 
πάνω περιθωριακό 10 505, αν η φύση των επικίνδυνων ου¬ 
σιών που μεταφέρει το σταθμευμένο όχημα αποτελεί πηγή ει¬ 
δικού κινδύνου προς τους χρήστες της οδού (π.χ. στην περί¬ 
πτωση ουσιών επικίνδυνων για τους πεζούς, τα ζώα ή τα 
οχήματα χυνόμενες πάνω στο δρόμο)το δε πλήρωμα του 
οχήματος δεν είναι σε θέση να εξουδετερώσει τον κίνδυνο 
γρήγορα, ο οδηγός θα ειδοποιεί τις πλησιέστερες αρμόδιες 
αρχές ή θα ενεργεί για να ειδοποιηθούν, αμέσως. Επίσης, 
όπου χρειάζεται, θα λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται 
στις οδηγίες που δίδονται στο περιθωριακό 10 385. 


Άλλες διατάξεις: 

Όσον αφορά τις διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται στο 
παρόν τμήμα του Μέρους II του παρόντος Προσαρτήματος 
που αφορούν τη λειτουργία οχημάτων που μεταφέρουν επι¬ 
κίνδυνα εμπορεύματα, τα σχετικά μέτρα που έχουν υιοθετη¬ 
θεί στον τομέα αυτό από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος βάσει 
της εσωτερικής νομοθεσίας του και αφορά εσωτερικές μετα¬ 
φορές που θα έχουν εφαρμογή στη διεθνή μεταφορά που χρη¬ 
σιμοποιεί την επικράτεια αυτού. 

Παράγραφος 6: Μεταβατικές διατάξεις, μειώσεις και 
διατάξεις ιδιόμορφες για ορισμένες χώρες 


Ταχεία διαδικασία για να επιτραπούν παρεκκλίσεις προς το 
σκοπό δοκιμών 

Προς το σκοπό διεξαγωγής των αναγκαίων δοκιμών για να 
τροποποιηθούν οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος για 
να προσαρμοστούν με τις τεχνολογικές και βιομηχανικές εξε¬ 
λίξεις, οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών μπο¬ 
ρούν να συμφωνήσουν απ’ ευθείας μεταξύ τους να επιτρέψουν 
μερικές μεταφορικές εργασίες στις επικράτειές τους με προ¬ 
σωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος Προσαρ¬ 
τήματος. Η αρχή που έλαβε την πρωτοβουλία σε σχέση με 
την προσωρινή παρέκκλιση που εγκρίθηκε θα ειδοποιεί την 
αρμόδια υπηρεσία της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών 
για την παρέκκλιση, η οποία υπηρεσία θα το θέσει υπόψη των 
Συμβαλλόμενων Μερών. 


Μέρος II - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 ΜΕΧΡΙ 8 ΠΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 1 


Κατηγορίες 

Ια Εκρηκτικές ουσίες και αντικείμενα 
Ιβ Αντικείμενα γεμισμένα με εκρηκτικές ύλες 
Ιγ Αναφλεκτήρες, πυροτεχνήματα και παρόμοια 

Γ ενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 

1) 


Παράγραφος 1: Τρόπος μεταφοράς 

Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί στην αποστολή 
Ουσίες της Κατηγορίας Ια, 13° και 14° (α) και (β), μπορεί 
να μεταφέρονται μόνο σαν 1 πλήρες φορτίο. Εντούτοις, δέματα 
που δεν ζυγίζουν πάνω άπό 10 κιλά και παραδίδονται για με¬ 
ταφορά σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 100 κιλά μπο- 


10 506 
10 507 


10 508 
10 598 
10 599 


10 600 
10 601 

10 602 


10 603 
10 999 


11 000 
11 099 

11 100 . 
11 104 
11 105 
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ρούν να μεταφέρονται διαφορετικά παρά σαν πλήρες φορτίο. 
Μεταφορά κοντέηνερ 

Τα μικρά κοντέηνερ θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που προ- 
βλέπονται σε σχέση με το αμάξωμα του οχήματος για την ερ¬ 
γασία μεταφοράς για την οποία πρόκειται· τότε δεν θα είναι 
αναγκαίο όπως το αμάξωμα του οχήματος καλύπτει εκείνες 
τις απαιτήσεις. 

Παράγραφος 2: Ειδικές απαιτήσεις προς εκπλήρωση από το 
μέσο μεταφοράς και τον εξοπλισμό του 

Τύποι οχήματος 

(Βλέπε επίσης περιθωριακά 11 205 και 11 206) 
Επικίνδυνες ουσίες ή αντικείμενα των Κατηγοριών Ια, 1β 
και 1γ μπορεί να μεταφέρονται μόνο σε κλειστά οχήματα ή σε 
επενδυμένα οχήματα εφοδιασμένα με πλευρικά παραπέτα και 
οπίσθιο παραπέτο. Το φύλλο ενός επενδεδυμένου οχήματος 
πρέπει να είναι από αδιάβροχο υλικό που δεν αναφλέγεται εύ¬ 
κολα. Πρέπει να είναι τεντωμένο ώστε να καλύπτει το όχημα 
από όλες τις πλευρές, με επικάλυψη όχι μικρότερη των 20 εκ 
προς τα κάτω επί των τοιχωμάτων του οχήματος και να συ- 
γκρατείται στη θέση του με μεταλλικές ράβδους ή αλυσσίδες 
που κλειδώνονται. 


11 106 
11 117 

11 118 


11 119 
11 199 


11 200 
11 203 


11 204 


Κατηγορίες οχημάτων 

Για την εφαρμογή του παρόντος Προσαρτήματος, μεταφορι- 11 205 
κές μονάδες που έχουν άδεια μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών 
ή αντικειμένων των Κατηγοριών Ια, 1β και 1γ κατατάσσο¬ 
νται όπως παρακάτω: 

(1) Μεταφορικές μονάδες «Α»; Μεταφορικές μονάδες των 
οποίων οι κινητήρες χρησιμοποιούν υγρό καύσιμο σε σημείο 
αναφλέξεως κάτω των 55° Κ. 

(2) Μεταφορικές μονάδες «Β»: Μεταφορικές μονάδες των 
οποίων οι κινητήρες χρησιμοποιούν υγρό καύσιμο με σημείο 
αναφλέξεως 55° Κ ή παραπάνω· αυτή η κατηγορία Β περι¬ 
λαμβάνει τις παρακάτω υποκατηγορίες: 

(α) Μεταφορικές μονάδες «Β.Ι.»: 

Αυτές είτε δεν έχουν συρόμενο είτε έχουν συρόμενο που κα¬ 
λύπτει τους παρακάτω όρους: 

Η συσκευή σύνδεσής του αποσυνδέεται γρήγορα και είναι 
στερεά·, και 

Είναι εφοδιασμένο με αποτελεσματική συσκευή πεδήσεως 
που ενεργεί σε όλους τους τροχούς, κινούμενη από σύστημα 
ελέγχου πεδήσεως του σύροντος οχήματος και σταματά αυ¬ 
τόματα το συρόμενο σε περίπτωση θραύσεως της συνδέσεως. 

(β) Μεταφορικές μονάδες «Β.ΙΙ»: 

Αυτές έχουν ία παρακάτω χαρακτηριστικά πέρα από 
εκείνα της υποκατηγορίας Β.Ι. 

(ι) Κινητήρας και σύστημα εξαγωγής καυσαερίων 

Ο κινητήρας και το σύστημα εξαγωγής των καυσαερίων 
είναι τοποθετημένα μπροστά από το μπροστινό τοίχωμα του 
αμαξώματος. Το στόμιο του σωλήνα εξαγωγής των καυσαε¬ 
ρίων κατευθύνεται προς τα έξω από το όχημα. 

(ιι) Δεξαμενή καυσίμων 

Η δεξαμενή καυσίμων είναι τοποθετημένη αρκετά μακριά 
από τον κινητήρα, τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις και τον σω¬ 
λήνα εξατμήσεως και με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση 
διαρρροής από τη δεξαμενή το καύσιμο στάζει απ’ ευθείας 
στο έδαφος και δεν μπορεί να φθάσει το φορτίο των εκρηκτι¬ 
κών. Η δεξαμενή καυσίμων βρίσκεται αρκετά μακριά από τη 
μπαταρία αποθηκεύσεως, ή τουλάχιστο χωρίζεται από αυτή 
σε στεγανό χώρισμα. Είναι τοποθετημένη κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι όσο είναι δυνατό προστατευμένη σε περίπτωση 
συγκρούσεως. Ο κινητήρας δεν τροφοδοτείται με τη βαρύ¬ 
τητα 

(ιιι) Κουβούκλιο οδηγού 

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί εύφλεκτο υλικό για την κατα¬ 
σκευή του κουβουκλίου του οδηγού, εκτός από τον εξοπλισμό 
των καθισμάτων. 


(γ) Μεταφορικές μονάδες “Β.ΙΙΙ”: 

Αυτές έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της υποκατηγορίας 
Β.ΙΙ και, επί πλέον, το αμάξωμά τους παρουσιάζει τα παρα¬ 
κάτω γνωρίσματα: 

(ι) είναι κλειστό και έχει συνεχή επιφάνεια χωρίζεται από 
το κουβούκλιο του οδηγού από χώρο που δεν είναι λιγότερο 
από 15 εκ. είναι στερεά κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο 
και από τέτοια υλικά ώστε προστατεύει αρκετά τα μεταφερό- 
μενα εμπορεύματα· τα χρησιμοποιούμενα υλικά για επέν¬ 
δυση δεν μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες· οι μονωτικές 
και αντιθερμαντικές ιδιότητες του αμαξώματος είναι σε όλα 
τα σημεία τουλάχιστο ισότιμες με εκείνες ενός χωρίσματος 
αποτελούμενου από στρώμα αμιάντου πάχους 5 χιλ. μεταξύ 
δύο μεταλλικών τοιχωμάτων ή εκείνες χωρίσματος αποτε¬ 
λούμενου από εξωτερικό μεταλλικό τοίχωμα επενδυμένο με 
στρώμα άφλεκτου ξύλου πάχους 10 χιλ. 

(ιι) Η πόρτα ή πόρτες είναι εφοδιασμένες με κλειδαριά και 
κλειδί- όλοι οι αρμοί και τα κλεισίματα είναι του επικαλύπτο- 
ντος τύπου. Η πόρτα ή πόρτες πρέπει να είναι κατασκευασμέ¬ 
νες με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται η αντοχή του αμαξώ¬ 
ματος όσο το δυνατό λιγότερο. 

Περιορισμοί στη χρήση οχημάτων ορισμένων κατηγο¬ 
ριών 

(1) Οι μεταφορικές μονάδες “Α” μπορούν να μεταφέρουν 
μόνο αντικείμενα της Κατηγορίας 1β, 2° (β), 4° (α), (β) και 
(ε), και της Κατηγορίας 1γ, 1° (α) και 3°. 

Δεν προβλέπεται ειδικός περιορισμός μάζας για τέτοια με¬ 
ταφορά. 

(2) Οι μεταφορικές μονάδες “Β.Ι” μπορούν να μεταφέρουν 
(α) χωρίς ειδικούς περιορισμούς μάζας, είδη της Κατηγο¬ 
ρίας 1β, 2°(β) κάι 4°, και της Κατηγορίας 1γ, 1° (α) και 
3°. 

(β) Με την επιφύλαξη των περιορισμών μάζας που προ- 
βλέπονται στο περιθωριακό 11 401, τις επικίνδυνες ουσίες 
που αναφέρονται σ’ εκείνο το περιθωριακό. 

(3) Οι διατάξεις που σχετίζονται με τους περιορισμούς, 
υπό το φώς της μάζας και της φύσεως του φορτίου, πάνω στη 
χρήση των μεταφορικών μονάδων “Β.ΙΙ” και “Β.ΙΙΙ” καθο¬ 
ρίζονται στο περιθωριακό 11 401. 

Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των αμα¬ 
ξωμάτων οχημάτων 

Για την κατασκευή του αμαξώματος, δεν θα χρησιμοποιού¬ 
νται υλικά που είναι ενδεχόμενο να σχηματίσουν επικίνδυνα 
μίγματα με τα μεταφερόμενα εκρηκτικά (π.χ. μόλυβδος στην 
περίπτωση μεταφοράς εξυλίου, πικρικού οξέος, ΡΙΕΚΑΤΕ5, 
εκρηκτικά μίγματα νίτρου διαλυτά στο νερό, ή εκρηκτικά 
όξινης φύσεως (βλέπε επίσης περιθωριακό 11 205 (2) (γ)). 

Κουβούκλιο οδηγού 

(Βλέπε περιθωριακό 11 205 (2) (β), (ιιι). 

Συνδυασμός σύροντος οχήματος και συρόμενου 
(Βλέπε περιθωριακό 11 205 (2) (α).) 

Κινητήρας και σύστημα εξαγωγής καυσαερίων 
(Βλέπε περιθωριακό 11 205 (2) (β), (ι).) 

Πυροσβεστικές συσκευές 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 240 (1) (β) και (3) δεν θα 
έχουν εφαρμογή για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών της 
Κατηγορίας 1γ, 1 0 μέχρι 3°, 5° μέχρι 20°, 24°, 25° και 
27°. 

Ηλεκτρικός εξοπλισμός 

(1) Η καθορισμένη τάση του ηλεκτρικού συστήματος φω¬ 
τισμού δεν θα υπερβαίνει τα 24 V. 

(2) Δεν θα εγκατασταθεί μέσα στα αμαξώματα των μετα¬ 
φορικών μονάδων “Β.ΙΙ” και “Β.ΙΙΙ” ηλεκτρικό κύ¬ 
κλωμα. 

Έγκριση οχημάτων 

Οι απαιτήσεις του περιθωριακού 10 282 θα έχουν εφαρμογή 
στις μεταφορικές μονάδες “Β.ΙΙΙ” 


11 206 


11 207 
11 209 

11 210 


11 211 
11 215 
11 216 
11 217 
11 224 
11 225 
11 226 
11 230 
11 231 
11 232 
11 239 
11 240 


11 241 
11 250 
11 251 


11 252 
11 281 
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Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως 
Πληρώματα οχημάτων 

Σε κάθε μεταφορική μονάδα θα υπάρχει βοηθός οδηγού. Αν 
οι εθνικές διατάξεις το προβλέπουν, η αρμόδια αρχή συμβαλ¬ 
λόμενης χώρας μπορεί να ζητήσει να υπάρχει στο όχημα 
εξουσιοδοτημένος κρατικός υπάλληλος με έξοδα του μεταφο¬ 
ρέα. 

Επιθεώρηση οχημάτων 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή 
για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται παρακάτω 
σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθοριζόμενες: 
Κατηγορία Ια: Ουσίες και είδη του 1° - 14°: 5ΚΟ 
Κατηγορία 1β: Είδη του 1 ° (β), (γ) και (δ) 5 0 - 7 0 και 9 0 
- 11°: 50 κιλά, και 

Κατηγορία Ιγ: Είδη του 21° μέχρι 23°: 50 κιλά. 

Επί πλέον, αυτά τα εμπορεύματα θα επιβλέπονται πάντοτε 
για να αποφευχθεί δόλια ενέργεια και για να κινητοποιηθεί ο 
οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση απώλειας ή πυρ- 
καϊάς. 


Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 
φόρτωση εκφόρτωση και χειρισμό 


11 283 
11 299 

11 300 
11 310 
11 311 


11 312 
11 320 
11 321 


11 322 
11 399 


Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων 


Η ποσότητα επικίνδυνων ουσιών ή ειδών των Κατηγοριών 
Ια, Ιβ και Ιγ που μπορούν να μεταφερθούν πάνω σε μία μετα¬ 
φορική μονάδα θα περιορίζεται όπως παρακάτω (βλέπε επί¬ 
σης το περιθωριακό 11 403 όσον αφορά την απαγόρευση μι¬ 
κτής φορτώσεως). 

(1) Μία μεταφορική μονάδα «Β.Ι» μπορεί να μεταφέρει 
μόνο 

(α) Ένα από τα φορτία που επιτρέπονται από τα περιθθω- 
ριακά 11 206 (1) και (2) (α)· ή 

(β) Όχι περισσότερο από 500 κιλά των ειδών της Κατη¬ 
γορίας Ιγ, Γ (β)· ή 

(ϊ) Όχι περισσότερο από 300 κιλά ουσιών της Κατηγο¬ 
ρίας Ια, 12°· ή 

(δ) Οχι περισσότερο από 100 κιλά ουσιών της Κατηγο¬ 
ρίας Ια, 11°, 13° και 14°. 

(2) Μία μεταφορική μονάδα «Β.ΙΙ» μπορεί να μεταφέρει 
μόνο 

(α) Ένα από τα φορτία που επιτρέπεται με το παραπάνω 
(1) για μεταφορικές μονάδας «Β.Ι»· ή 

(β) Όχι περισσότερο από 500 κιλά ουσιών της Κατηγο¬ 
ρίας Ια, 1° μέχρι 10° και 12°, καθώς και αντικείμενα της 
Κατηγορίας Ιβ, I °, 2 ° (α), (γ) και (δ), 3 ° και 6 ° μέχρι 11°, 
ή επικίνδυνα εμπορεύματα της Κατηγορίας Ιγ. Εντούτοις, 
ουσίες της Κατηγορίας Ια, 3 °, 4 ° και 5 °, πρέπει να είναι συ¬ 
σκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις για αποστολές που 
μεταφέρονται διαφορετικά από πλήρες φορτίο. 



μεταφορική μονάδα «Β.ΙΙΙ» 


μπορεί να μεταφέρει 


(α) Ενα από τα φορτία που επιτρέπονται με'το παραπάνω 
(2) για μεταφορικές μονάδας «Β.ΙΙ»· ή 

(β) Με τον όρο ότι η μάζα του φορτίου επικίνδυνων ουσιών 
δεν υπερβαίνει το 90 στα εκατό της μάζας του φορτίου κοι¬ 
νών εμπορευμάτων που κηρύχθηκαν επιτρεπτέα για το 
όχημα από την αρμόδια αρχή της χώρας εγγραφής του οχή¬ 
ματος όχι περισσότερα από 9,000 κιλά των επικίνδυνων ου¬ 
σιών ή αντικειμένων των Κατηγοριών Ια, Ιβ ή Ιγ κατά αρ¬ 
θρωτό όχημα ή όχημα χωρίς ρυμουλκούμενο, ή όχι περισσό¬ 
τερο από 15,000 κιλά αυτών των επικίνδυνων ουσιών κατά 
μεταφορική μονάδα άλλου είδους. Εντούτοις, αν το φορτίο 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ουσίες της κατηγορίας Ια, 
ΙΓ, 13 ° ή 14°, ή ένα ή περισσότερα αντικείμενα της Κατη- 
γοριάς Ιβ, 5 , 6 ° ή 11 °, αυτά τα όρια θα μειώνονται σε 
6,000 κιλά και 10,000 κιλά αντίστοιχα. 


11 400 
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Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

(1) Ουσίες και αντικείμενα της Κατηγορίας Ια δεν θα φορ¬ 
τώνονται μαζί σε ένα όχημα με: 

(α) Αντικείμενα της Κατηγορίας Ιβ περιεχόμενα σε συ- 
σκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 1· 

(β) Συσκευασίες που φέρουν ετικέττα σύμφωνα με οποιο- 
δήποτε από τα υποδείγματα Νο. 4.3, 7Α, 7Β ή 7Γ· 

(γ) Συσκευασίες που φέρουν μία ετικέττα ή δύο ετικέττες 
σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα υποδείγματα Νο.3, 4.1, 
4.2, 5, 6.1, 6.ΙΑ, ή 8. 

(2) Αντικείμενα της Κατηγορίας Ιβ περιεχόμενα σε συ¬ 
σκευασίες που φέρουν ετικέττα που είναι σύμφωνη με οποιο- 
δήποτε από τα υποδείγματα Νο. I δεν θα φορτώνονται μαζί 
σε ένα όχημα με: 

(α) Αντικείμενα της Κατηγορίας Ιβ περιεχόμενα σε συ¬ 
σκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. Γ 

(β) Συσκευασίες που φέρουν ετικέττα σύμφωνα με οποιο- 
δήποτε από τα υποδείγματα Νο. 4.3, 7Α, 7Β ή 7Γ· 

(γ) Συσκευασίες που φέρουν ετικέττα ή δύο ετικέττες σύμ¬ 
φωνα με οποιοδήποτε από τα υποδείγματα Νο. 3, 4.1, 4.2, 

5, 6.ΙΑ ή 8. 

(3) Αντικείμενα της κατηγορίας Ιβ περιεχόμενα σε συ¬ 
σκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 1 δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα με: 

(α) Ουσίες ή αντικείμενα των Κατηγοριών Ια, Ιβ ή Ιγ που 
περιέχονται σε συσκευασίες που φέρουν ετικέττα σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Νο. Ι· ή 

(β) Τις συσκευασίες που αναφέρονται με τα παραπάνω (2) 
(β) και (γ). 

(4) Αντικείμενα της Κατηγορίας Ιγ που περιέχονται σε συ¬ 
σκευασίες που φέρουν ετικέττα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Νο. I δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα με: 

(α) Αντικείμενα της Κατηγορίας Ιβ που περιέχονται σε συ¬ 
σκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. I 

(β) Συσκευασίες που φέρουν ετικέττα σύμφωνη με οποιο- 
δήποτε από τα υποδείγματα Νο. 4.3, 7Α, 7Β ή 7Γ· 

(γ) Συσκευασίες που φέρουν μια ή δύο ετικέττες σύμφωνα 
με οποιοδήποτε από τα υποδείγματα Νο. 3, 4.1, 4.2, 5. 6.1, 

6. ΙΑ ή 8. 

Κατηγορίες Ια, Ιβ και Ιγ 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα κοντέηνερ 

Η απαγόρευση μικτής φορτώσεως εμπορευμάτων που 
αναφέρεται στο περιθωριακό 11 403 θα έχει εφαρμογή μέσα 
σε κάθε κοντέηνερ. 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως με εμπορεύματα που πε- 
ριέχονται σε ένα κοντέηνερ. 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 11 403 θα έχουν εφαρ- 
μογή μεταξύ των επικίνδυνων εμπορευμάτων που περιέχο- 
νται σε κοντέηνερ και των άλλων επικίνδυνων εμπορευμάτων 
που είναι φορτωμένα στο ίδιο όχημα, είτε τα τελευταία περιέ- 
χονται ή όχι σε ένα ή περισσότερα άλλα κοντέηνερ. 

Τόποι φορτώσεως και εκφορτόσεως 

(1) Οι παρακάτω εργασίες απαγορεύονται: 

(α) Φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων ουσιών ή αντικει¬ 
μένων των Κατηγοριών Ια, Ιβ και Ιγ, σε δημόσιο χώρο σε 
κατοικημένη περιοχή χωρίς ειδική έγκριση από τις αρμόδιες 
αρχές· 

_ (β) Φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων ουσιών ή αντικει¬ 
μένων αυτών των Κατηγοριών σε δημόσιο χώρο αλλαχού 
από κατοικημένη περιοχή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
των αρμόδιων αρχών, εκτός αν αυτές οι εργασίες δικαιολο¬ 
γούνται για σοβαρούς λόγους ασφαλείας. 

(2) Αν για οποιονδήποτε λόγο, οι εργασίες χειρισμού πρέ¬ 
πει να γίνουν σε δημόσιο χώρο, τότε: 

Ουσίες και αντικείμενα διάφορων ειδών θα χωρίζονται 
σύμφωνα με τις ετικέττες· και 

Συσκευασίες εξοπλησμένες με μέσα χειρισμού θα τηρού¬ 
νται επίπεδες κατά τον χειρισμό. 


11 403 
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Καθαρισμός πριν από τη φόρτωση 

Πριν φορτωθούν οι επικίνδυνες ουσίες ή αντικείμενα των 
Κατηγοριών Ια, Ιβ ή Ιγ, όλα τα κατάλοιπα αχύρου, κουρε¬ 
λών, χαρτιού και παρόμοιων υλικών, και όλα τα σιδερένια 
αντικείμενα (καρφιά, βίδες, κ.λπ.) που δεν αποτελούν αναπό¬ 
σπαστο μέρος του αμαξώματος του οχήματος θα απομακρύ¬ 
νονται. 


11 408 Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί κατά την απο- 
-11 412 στολή 

11 413 Το διοξείδιο τού άνθρακα και το νιτρικό οξύ του 7° (α), 
μίγματα που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα και νιτρικό οξύ 
του 8 0 (α) και τα αέρια του 7 0 (β) και 8 0 (β) μπορεί να μετα- 
φέρονται μόνο σε σταθερές (μόνιμες) δεξαμενές, σε αποσυναρ- 
μολογούμένες δεξαμενές, σε συστοιχίες περιεκτών ή σε δεξα- 
μενοκοντέηνερ. 


Χειρισμός και στοιβασία 

(1) Η χρήση πολύ ευφλέκτων υλικών για τη στοιβασία 11 414 
των δεμάτων τα οχήματα απαγορεύεται. 

(2) Συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή αντι¬ 
κείμενα των Κατηγοριών Ια, Ιβ και Ιγ θα φορτώνονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εκφορτωθούν μία μία στο 
σημείο προορισμού χωρίς να χρειάζεται επανατακτοποίηση 
του φορτίου. 

(3) Οι συσκευασίες θα στοιβάζονται μέσα στο όχημα με τέ¬ 
τοιο τρόπο ώστε να μη μετατοπίζονται μέσα σ’ αυτό. Θα προ¬ 
στατεύονται κατά οποιασδήποτε τριβής ή προσκρούσεως. 

Αν μεταφέρονται βαρέλια καθισμένα με το πλευρό τους θα 11 414 
τακτοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο κατά μήκος άξο¬ 
νας αυτών να είναι παράλληλος με εκείνο του οχήματος και 
θα τοποθετούνται σφήνες για να εμποδίζεται πλευρική κί¬ 
νηση. 

11 415 
-11 499 

Στάσεις για διέλευση από το Τελωνείο 


Όταν μία μεταφορική μονάδα ή αντικείμενα των Κατηγο- 11 508 
ριών Ια, Ιβ και Ιγ πρόκειται να διέλθουν από το Τελωνείο στα 
σύνορα, η μεταφορική μονάδα (ή φάλαγγα) θα σταματά του¬ 
λάχιστον 50 μέτρα από το Τελωνείο. Ο βοηθός του οδηγού 
θα μεταβαίνει στο οίκημα του Τελωνείου για να πληροφορή¬ 
σει τις αρχές για την άφιξη της μεταφορικής μονάδας (ή φά- . 
λαγγας) που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. 


Στάσεις περιωρισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 
Όσο είναι δυνατό, οι στάσεις για ανάγκες σέρβις δεν θα γί¬ 
νονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή θέρετρα. Μία στάση 
κοντά σε τέτοιο χώρο δεν μπορεί να παραταθεί παρά μόνο με 
την έγκριση των αρμόδιων αρχών. 


Φάλαγγες 


11 509 

11 510 
-11 519 


(1) Όταν οχήματα που μεταφέρουν ουσίες ή αντικείμενα 11 520 
των Κατηγοριών Ια, Ιβ και Ιγ ταξειδεύουν σε φάλαγγα, θα 
διατηρείται μεταξύ κάθε μεταφορικής μονάδας και της επό¬ 
μενης απόσταση όχι μικρότερη από 80μ. 

(2) Αν για οποιοδήποτε λόγο, η φάλαγγα υποχρεωθεί να 
σταματήσει και αν ειδικά, πρέπει να γίνουν εργασίες φορτώ- 
σεως σε δημόσιο χώρο, μεταξύ των οχημάτων που σταθμεύ¬ 
ουν θα διατηρείται απόσταση όχι μικρότερη των 50μ. 

(3) Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να καταρτίσουν κανόνες για 
τη σειρά ή τη σύνθεση των φαλάγκων 

11 521 

Παράγραφος 6: Μεταβατικές περίοδοι, ανακλήσεις και -11 599 
διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 


11 600 

Διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες -11 609 

Η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών ή αντικειμένων των Κα- 11 610 
τηγοριών Ια, Ιβ και Ιγ θα υπόκειται στην επικράτεια του 
Ηνωμένου Βασιλείου στις διατάξεις που ισχύουν σ’ αυτή τη 
χώρα κατά το χρόνο της μεταφοράς. 

Κατηγορία 2: Αέρια: Πιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα 
υπό πίεση 

Γ ενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

21 000 

„ , ^ . . -21 099 

ΙΙαραγραφος I: Τροπος μεταφοράς 


21 100 

-21 104 


Μεταφορά σε κοντέηνερ 

Η μεταφορά σε μικρά κοντέηνερ συσκευασιών που περιέ¬ 
χουν αέρια του 7° (α) και 8° (α) απαγορεύεται. 

Χαρακτηρισμός δεξανοκοντέηνερ και συστοιχιών δο¬ 
χείων 

(1) Δεξαμενοκοντέηνερ και συστοιχίες δοχείων που περιέ¬ 
χουν ουσίες του 1 0 (β)· 2 ° (β)· 3 ° (β)· χλωροεθάνη (ΕΤΗΥΕ 
ΘΗΙΌΚΙϋΕ) του 3 ° (βτ)· ουσίες του 3 ° (γ)· ή ουσίες του 4° 
(β), 4° (γ)α, 5° (β), 6° (γ), 7° (β) ή 8° (β) θα φέρουν και 
στις δύο πλευρές ετικέττα σύμφωνη με το υπόδειγμα Νο. 3. 

^2) Δεξαμενοκοντέηνερ και συστοιχίες δοχείων που περιέ¬ 
χουν οξυγόνο του 1° (α)· μίγματα περιέχοντα περισσότερο 
από 20 στα εκατό οξυγόνο κατ’ όγκο του 2 0 (α)· νιτρώδες 
οξύ (οξείδιο του αζώτου) του 5 0 (α)· νιτρώδες οξύ ή οξυγόνο 
του 7 ° (α)' ή υγροποιημένος αέρας ή μίγματα που περιέχουν 
περισσότερο από 20 στα εκατό οξυγόνο κατά βάρος, του 8° 
(α), θα φέρουν στις δύο πλευρές ετικέττα σύμφωνη με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 5. . 

(3) Δεξαμενοκοντέηνερ και συστοιχίες δοχείων που περιέ¬ 
χουν ΒΟΚΟΝ ΤΚΙΕΕΙΙΟΚΙΟΕ του 1° (α τ), αμμωνία, ΒΚΟ- 
ΜΟΜΕΤΗΑΝΕ, χλωρίνη ή διοξείδιο του θείου του 3 0 (α τ) 
θα φέρουν σε αμφότερες τις πλευρές ετικέττα σύμφωνη με το 
υπόδειγμα 6.1. 

(4) Δεξαμενοκοντέηνερ και συστοιχίες δοχείων που περιέ¬ 
χουν αέρια του I ° (β τ) ή του 2 ° (β τ), η 
ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, ΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, ΗΥϋΚΟΟΕΝ 51ίΕ- 
ΡΗΙϋΕ, ΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ. ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ, 
ΜΕΤΗΥί ΘΗΕΟΚΙϋΕ. ΜΕΤΗΥΕ Μ ΕΡΙΟ ΑΡΤΑΝ ή ΤΚΙ- 
ΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ του 3° (β τ), νΐΝΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ ή 
ΜΕΤΗΥΕ νΐΝΥΕ ΕΤΗΕΚ του 3° (γ τ) ή ουσίες του 4° (γ 
τ), θα φέρουν σε αμφότερες τις πλευρές ετικέττες σύμφωνα με 
τα υποδείγματα Νο. 3 και 6.1. 

(5) Δεξαμενο-κοντέηνερ ή συστοιχίες δοχείων που περιέ¬ 
χουν διοξείδιο του αζώτου ή φωσγένιο του 3 0 (α τ) θα φέρουν 
και στις δύο πλευρές ετικέττες σύμφωνα με τα υποδείγματα 
Νο. 5 και 6.1. 

(6) Δεξαμενο-κοντέηνερ και συστοιχίες δοχείων που πε¬ 
ριέχουν ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΒΚΟΜΙϋΕ του 3° (α τ) ή ΗΥΟΚΟ- 
ΟΕΝ ΟΗΕΟΒΙϋΕ του 5° (α τ) θα φέρουν και στις δύο πλευ¬ 
ρές ετικέττες σύμφωνα με τα υποδείγματα Νο. 6.1 και 8. 


Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση, 
από τά μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους . 


Αερισμός 

Αν συσκευασίες που περιέχουν αέρια του 1° μέχρι 6° και 
9° (γ) μεταφέρονται σε κλειστό όχημα, το όχημα θα είναι 
εφοδιασμένο με κατάλληλο εξαερισμό. 


Πυροσβεστικές συσκευές 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 240 (I) (β) και 3 δεν θα 
έχουν εφαρμογή σε μεταφορά άλλη από εκείνη των εύφλε¬ 
κτων αερίων ή αντικειμένων που αναφέρονται στο περιθω¬ 
ριακό 22θ 002, ή σε κενές συσκευασίες του 14° που περιεί¬ 
χαν τέτοια αέρια. 


Ειδικός εξοπλισμός 

Όταν μεταφέρονται πιεσμένα αέρια ή υγροποιημένα αέρια 
βλαβερά για τα αναπνευστικά όργανα ή που εγκυμονούν κίν- 


21 105 


21 106 
-21 117 

21 118 

21 119 
-21 .129 

21 130 


21 131 
-21 199 

21 200 
-21 211 

21 212 

21 213 
-21 239 

21 240 

21 241 
-21 259 

21 260 
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δυνο δηλητηριάσεως και χαρακτηρίζονται με το γράμμα «τ» 
στον πίνακα των ουσιών, το πλήρωμα του οχήματος θα είναι 
εφοδιασμένα με ασφυξιογόνους προσωπίδες (αναπνευστήρες) 
τύπου κατάλληλιου για τα μεταφερόμενα αέρια. 

21 261 

Παράγραφος 3: Διατάξεις γενικής εξυπηρετήσεως (σέρβις) -21 299 


Επίβλεψη οχημάτων 


21 300 
-21 320 


Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρ- 21 321 
μογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται παρα¬ 
κάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν αυτές που καθορίζο¬ 
νται: 

ΒΟΚΟΝ ΤΚΙΡΕυΟΚΙϋΕ και ΡΕΙΙΟΚΙΝΕ του 1° (α τ)· 
οι ουσίες του 3 ° (α τ) του 3 ° (β τ) εκτός του ΕΤΗΥΕ €ΗΕΟ- 
ΚΙϋΕ και του 3° (γ τ)· ΗΥϋΚΟΟΕΝ (ΖΗΕΟΚΙϋΕ του 5° 

(α τ)· και τα υγροποιημένα αέρια βαθείας καταψύξεως του 
7° (α) και 8° (α): 1000 κιλά· 

Οι ουσίες του 3° (β)· ΕΤΗΥΕ (ίΗΕΟΚΙϋΕ του 3° (β τ)· 
νΐΝΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ του 3° (γ)· οι ουσίες του 4° (β)· και τα 
υγροποιημένα αέρια βαθειάς καταψύξεως του 7° (β) και 8 
(β): 10000 κιλά 

21 322 
-21 352 

Φορητές φωτιστικές συσκευές 


Όταν μεταφέρονται εύφλεκτα άερια ή, αντικείμενα που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 220 002, σε ένα κλειστό 
^Χ 7 !! 101 δεν μπορούν να εισέρχονται πρόσωπα που φέρουν φω¬ 
τιστικές συσκευές εκτός από φορητούς λαμπτήρες σχεδιασμέ¬ 
νους και κατασκευασμένους κατά τρόπο ώστε να μη μπορούν 
να αναφλέξουν οποιαδήποτε αέρια που μπορεί να έχουν ει¬ 
σχωρήσει στο εσωτερικό του οχήματος. 


Κενές δεξαμενές 


21 353 


21 354 
-21 377 


Για σταθερές δεξαμενές (δεξαμενοαυτοκίνητα), αποσυναρ- 
μολογούμενες δεξαμενές, συστοιχίες δοχείων και δεξαμενο- 
κοντέηνερ, βλέπε επίσης το Προσάρτημα Α, περιθωριακό 
2201, 14°, Σημείωση I. 


Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 
φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


21 378 


21 379 
-21 399 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 


21 400 
-21 402 


Αντικείμενα της Κατηγορίας 2 κλεισμένα σε συσκευασίες 
που φέρουν ετικέττα σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 3 δεν θα 
φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα με ουσίες ή αντικείμενα των 
Κατηγοριοών Ια, Ιβ ή Ιγ που περιέχονται σε συσκευασίες που 
φέρουν μία ή δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο I. 


Τόποι φορτώσεως και εκφορτώσεως 


21 403 


21 404 
-21 406 


(1) Οι παρακάτω εργασίες απαγορεύονται 21 407 

(α) Φόρτωση ή εκφόρτωση των παρακάτω ουσιών σε δη¬ 
μόσιο χώρο σε κατοικημένη περιοχή χωρίς ειδική άδεια από 

τις αρμόδιες αρχές: ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΒΚΟΜΙϋΕ, χλωρίνη, 
διοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του θείου ή φωσγένιο (3 0 (α 
τ))· ΗΥϋΚΟΟΕΝ 51Τ.ΡΗΙΠΕ (3° (β τ)· και ΗΥΟΗΟΟΕΝ 
ΟΗΕΟΚΙϋΕ (5° (α τ))· 

(β) Φόρτωση ή εκφόρτωση των παραπάνω υπό (α) αναφε- 
ρομένων ουσιών σε δημόσιο χώρο αλλαχού από κατοικημένη 
περιοχή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των αρμοδίων αρ¬ 
χών, εκτός αν οι προαναφερόμενες εργασίες δικαιολογούνται 
για σοβαρούς λόγους ασφαλείας. 

(2) Αν για οποιοδήποτε λόγο οι εργασίες χειρισμού πρέπει 
να γίνουν σε δημόσιο χώρο, τότε: 

Οι ουσίες και τα αντικείμενα διαφορετικών ειδών θα χωρί¬ 
ζονται σύμφωνα με τις ετικέττες· και 

Συσκευασίες εφοδιασμένες με μέσα χειρισμού θα διατη¬ 
ρούνται επίπεδες κατά το χρόνο του χειρισμού. 

21 408 
-21 413 


Χειρισμός και στοιβασία 

(1) Οι συσκευασίες δεν θα ρίπτονται ή υποβάλλονται σε 21 414 
πρόσκρουση. 

(2) Τα δοχεία θα στοιβάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
στο όχημα να μη μπορούν να ανατραπούν ή να πέσουν και θα 
καλύπτονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

(α) Οι κύλινδροι που αναφέρονται στο περιθωριακό 2212 
(I) (α) θα τοποθετούνται παράλληλα ή σε ορθές γωνίες προς 
τον κατά μήκος άξονα του οχήματος· εντούτοις, αυτοί που 
βρίσκονται πλησίον του εγκάρσιου τοιχώματος μπροστά θα 
τοποθετούνται σε ορθές γωνίες προς τον προαναφερόμενο 
άξονα. 

Οι κοντοί κύλινδροι μεγάλης διαμέτρου (περίπου 30 εκα¬ 
τοστά και πάνω) μπορεί να στοιβάζονται κατά μήκος με τη 
συσκευή προστασίας της βαλβίδας στραμένη προς το μέσον 
του οχήματος. 

Κύλινδροι που είναι αρκετά σταθεροί ή μεταφέρονται σε 
κατάλληλες συσκευές που εμποδίζουν αποτελεσματικά την 
ανατροπή μπορεί να τοποθετούνται όρθιοι. 

Κύλινδροι που τοποθετούνται επίπεδα θα σφηνώνονται ή 
θα προσδένονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορούν να με¬ 
τακινηθούν 

(β) Δοχεία που περιέχουν αέρια του 7°(α) ή 8°(α) θα το¬ 
ποθετούνται πάντα με τη θέση για την οποία έχουν σχεδια¬ 
στεί και θα προστατεύονται κατά οποιουδήποτε ενδεχόμενου 
να υποστούν βλάβες από άλλες συσκευασίες. 

21 415 
-21 499 

Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 
λειτουργία των οχημάτων 

Σήμανση και χαρακτηρισμός οχημάτων 

Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμε- 21 500 
νές που περιέχουν ή είχαν περιέξει (κενές δεξαμενές, ακάθαρ¬ 
τες) ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β.5 θα φέρουν 
τις παρακάτω ετικέττες και στις δύο πλευρές και πίσω. 


Αέρας, υγρός, βαθειάς κατάψυξης 

5 

Αμμωνία 

6.1.-»- 8 

Αμμωνία, διαλυμμένη σε νερό 

6.Ι.- 8 

Βουταδιένια 

3 

Βουτάνιο 

3 

Ι-ΒΙΙΤΥΕΕΝΕ (Ι-ΒϋΤΕΝΕ) 

3 

ΟΙ5-2-ΒΙΠΎΕΕΝΕ (015-2-ΒΙΠΈΝΕ) 

ΤΚΑΝ8-2 -ΒΙΙΤΥίΕΝΕ (ΤΚΑΝ 

3 

5-2-ΒΙίΤΕΝΕ) 

ΟΑΚΒΟΝ ΒΙΟΧΙΟΕ περιέχον ΕΤΗΥΕΕΝΕ 

3 

ΟΧΙϋΕ 

3 

Χλωρίνη 

Ι-ΟΗΕΟΚΟ-Ι, Ι-ϋΙΡΕΕΙΟΚΟΕΤΗΑΝΕ (Η 

6.1 * 8 

142β) 

3 

Κυκλοπροπάνιο 

ϋΙΟΗΕΟΚΟϋΙΡΕΙΙΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ περιέ¬ 
χον 12 στα εκατό ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ σε 

3 

όγκο 

3 η- 6.1 

I, Ι-ϋΙΓΕυΟΗΟΕΤΗΑΝΕ (Η 152α) 

I, Ι-ϋΙΓΕυΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ 

3 

(νΐΝΥΕΙϋΕΝΕ ΓΕΙΌΠΙϋΕ) 

3 

ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ 

3 η- 6.1 

ϋΙΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3 

ΕΤΗΑΝΕ 

3 

ΕΤΗΑΝΕ, υγρό, βαθειάς καταψύξεως 

3 

ΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, άνυδρη 

3 -η 6.1 

ΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

3 η- 6.1 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ, υγρό, βαθειάς καταψύξεως 
ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ περιέχον διοξείδιο του 

3 

άνθρακα 

3 η- 6.1 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ με άζωτο 

3 - 6.1 

ΗΕΧΑΕΕϋΟΚΟΡΚΟΡΥΕΕΝΕ (Η 1216) 

6.1 

Υδρογόνο, υγρό, βαθειάς καταψύξεως 

3 

Βρωμιούχο υδρογόνο 

6.1 - 8 

Χλωριούχο υδρογόνο 

6.1 * 8 

θειούχο υδρογόνο 

3 + 6.1 
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Ισοβουτάνιο 3 

Ισοβουτυλένιο (Ισοβουτένιο) 3 

Μεθάνιο, υγρό, βαθειάς καταψϋξεως 3 

Μεθυλαμίνη, άνυδρη 3 + 6.1 

ΜΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 6.1 

ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 3 + 6.1 

Μεθυλική μερκαπτάνη - ■ 3 + 6.1 

ΜΕΤΗΥΕ νΐΝΥΕ ΕΤΗΕΚ 3 + 6.1 

Μίγματα I, 3-ΒΕΠΆϋΙΕΝΕ και υδρογονάν¬ 
θρακες 3 

Μίγματα υδρογονανθράκων (Μίγαμτα Α, Α 
Ο, Α 1, Β και Γ) 3 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕΑΟΕΤΥΕΕΝΕ και 
ΡΚΟΡΑϋΙΕΝΕ με υδρογονάνθρακες (Μίγ¬ 
ματα Ρ I και Ρ2) 3 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ και χλωρο- 
πικρίνη 6.1 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕ (ΖΗΕΟΚΙΟΕ & χλωρο- 
πικρίνη 3 + 6.1 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ & 

ΜΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ 3 + 6.1 

Φυσικό αέριο, υγρό, βαθειάς κατάψυξης 3 

Διοξείδιο του αζώτου ΝΟ, (ΝΙΤΚΟΟΕΝ 
ΡΕΚΟΧΙϋΕ, ΝΙΤΚΟΟΕΝ ΤΕΤΚΟΧΙϋΕ) 5 + 6.1 

Μονοξείδιο του αζώου Ν,Ο 5 

Μονοξείδιο του αζώτου Ν 2 0, υγρό, βαθειάς 
καταψϋξεως 5 

Οξυγόνο, υγρό, βαθειάς καταψϋξεως 5 

Φωσγένιο 6 + 6.1 

Προπάνιο 3 

Προπυλένιο 3 

Διοξείδιο του θείου 6.1 + 8 

ΤΚΙΓΕυΟΚΟΟΗΕΟΚΕΤΗΥΕΕΝΕ (Κ 1113) 3 + 6.1 

I, I, Ι-ΤΚΙΓΕυΟΚΟΕΤΗΑΝΕ 3 

ΤΒΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, άνυδρη 3 + 6.1 

νΐΝΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 3 + 6.1 

νΐΝΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 3 

ΥΙΝΥΕ ΕΕυΟΚΙϋΕ 3 


Στάσεις περιορισμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις 

Στη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών της Κατηγορίας 2 άλ¬ 
λων από εκείνες του 1°(α) και (α τ), 2°{α), 7°(α), 8 (α) και 
10°, οι στάσεις για ανάγκες σέρβις δεν θα γίνονται όσο είναι 
δυνατό, πλησίον κατοικημένων περιοχών ή χώρους αναψυ¬ 
χής. Η στάση κοντά σε ένα τέτοιο τόπο δεν θα παρατείνεται 
παρά μόνο με την έγκριση των αρμόδιων αρχών. 


Παράγραφος 6: Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και 
διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1) 


Κατηγορία 3: Εύφλεκτα υγρά 

Γ ενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1) 


Παράγραφος 1: Τρόπος μεταφοράς 


Τοποθέτηση επιγραφής σε δεξαμενο-κοντέηνερ. Τα δεξαμε- 
νο-κοντέηνερ που περιέχουν ή έχουν περιέξει ουσίες του 1 
μέχρι 6°, 11° μέχρι 26°, 31°, ή 33° θα φέρουν και στις 
δύο πλευρές ετικέττα σύμφωνη με το υπόδειγμα Νο 3. 

Εκείνα που περιέχουν ή έχουν περιέξει ουσίες του 6 θα 
φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνες με το υπόδειγμα 6.ΙΑ. 

Εκείνα που περιέχουν ή έχουν περιέξει ουσίες του 11 0 μέ¬ 
χρι 20° θα φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνες με το υπό¬ 
δειγμα 6.1. 

:■ Εκείνα που περιέχουν ή έχουν περιέξει ουσίες του 21 μέ¬ 
χρι 26° θα φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνες με το υπό¬ 
δειγμα Νο 8. 


Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση 
από τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους · 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1) 


Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως (σέρβις) 
Επίβλεψη οχημάτων 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρμογή 
για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται παρακάτω 
σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις παρακάτω: 

Ουσίες του 1 ° μέχρι 5 ° (α) και (β), 6 ° (α) και (β) και 21 
μέχρι 26 0 10.000 κιλά. 

Ουσίες του 11° μέχρι το 20° 5.000 κιλά 

Φορητές συσκευές φωτισμού 

Σε κλειστό όχημα δεν μπορεί να μπαίνουν πρόσωπα που φέ¬ 
ρουν συσκευές φωτισμού άλλες εκτός από τις φορητές λάμπες 
που είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες κατά τρόπο 
ώστε να μη μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη οποιωνδή- 
ποτε αερίων, τα οποία μπορεί να έχουν εισχωρήσει στο εσω¬ 
τερικό του οχήματος. 


31 200 
-31 299 

31 300 
-31 320 
31 321 


31 322 
-31 352 
31 353 


21 509 


21 510 
-21 599 


21 600 
-30 999 


31 000 
-31 099 

31 100 
-31 129 
31 130 


Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 
φόρτωση εκφόρτωση και χειρισμό 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

(1) Ουσίες της κατηγορίας 3 που περιέχονται σε συσκευασίες 
που φέρουν μία ή δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 
δεν θα φορτώνονται σε ένα όχημα μαζί με ουσίες ή αντικεί¬ 
μενα των Κατηγοριών Ια, 1β, ή 1γ που περιέχονται σε συ¬ 
σκευασίες που φέρουν μία ή δύο ετικέττες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Νο 1. 

(2) Ουσίες της Κατηγορίας 3 που περιέχονται σε συσκευασίες 
που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 3. 
δεν θα φορτώνονται σε ένα όχημα μαζί με: 

(α) Ουσίες της Κατηγορίας 5.1 ή Κατηγορίας 5.2 που πε- 
ριέχονται σε συσκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα 
με το υπόδειγμα Νο 5· 

(β) Ουσίες της Κατηγορίας 6.1 ή Κατηγορίας 8 που πε- 
ριέχονται σε συσκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα 
με το υπόδειγμα Νο. 6.1, 6.ΙΑ ή 8. 

Προφυλάξεις σε σχέση με αντικείμενα καταναλώσεως 

(1) Συσκεασίες που φέρουν ετικέττες σύμφωνα με τα υποδείγ¬ 
ματα Νο. 6.1 ή 6. ΙΑ θα κρατούνται χωριστά από τρόφιμα, 
άλλα είδη καταναλώσεως και ζωοτροφές σε οχήματα και σε 
τόπους φορτώσεως, εκφορτώσεως και μεταμορφώσεως. 

(2) Τα κενά δοχεία, ακαθάριστα, που φέρουν ετικέττες σύμ¬ 
φωνα με τα υποδείγματα Νο 6.1 ή 6.ΙΑ θα διατηρούνται 
μακριά από τρόφιμα, άλλα αντικείμενα καταναλώσεως και 
ζωοτροφές σε οχήματα και σε χώρους φορτώσεως, εκφορτώ¬ 
σεως και μεταφορτώσεως. 

Χειρισμός και στοιβασία 

Η χρησιμοποίηση εύκολα ευφλέκτων υλικών για τη στοιβα- 
σία δεμάτων σε οχήματα απαγορεύεται. 

Καθορισμός μετά την εκφόρτωση 
Αν οποιεσδήποτε ουσίες του 6° ή 11° μέχει 20° έχουν δια- 
ρεύσει ή έχουν διασκορπιστεί σε ένα όχημα, δεν μπορεί το 
όχημα να χρησιμοποιηθεί πάλι μέχρι να καθαριστεί επιμελώς 
και, αν χρειαστεί, να απολυμανθεί. Οποιαδήποτε άλλα εμπο¬ 
ρεύματα και αντικείμενα που μεταφέρονται στο ίδιο όχημα θα 
ρΡίτήιί'ηνται -τια ενδενόαενπ αόλυνση. 


31 354 
-31 399 

31 400 
-31 402 
31 403 


31 404 
-31409 
31 410 


31 411 
-31 413 
31 414 


31 415 


31 416 

Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη -31 499 
λειτουργία των οχημάτων 

Σήμανση και χαρακτηρισμός οχημάτων 

Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές 31 500 
που περιέχουν ή έχουν περιέξει ουσίες του 1 ° μέχρι το 6 , 

31 131 11 ° μέχρι 26°, 31° ή 33° θα φέρουν και στις δύο πλευρές 

-31 199 και πίσω ετικέττα σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 3. 
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Όσες περιέχουν ή έχουν περιέξει ουσίες του 6° θα φέρουν 
επί πλέον ετιχέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα 6. ΙΑ. 

Όσες περιέχουν ή περιείχαν ουσίες του 11 0 μέχρι 20° θα 
φέρουν επί πλέον ετιχέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Ν 6.1. 

Όσες περιέχουν ή περιείχαν ουσίες του 21° μέχρι 26° θα 
φέρουν επί πλεόν ετιχέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 8. 

31 501 

Παράγραφος 6: Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και -31 599 
διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του Μέρους 1) 

31 600 

Κατηγορία 4.1: Εύφλεκτα στερεά 40 999 

Γ ενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του Μέρους 1) 

41 000 

Παράγραφος 1: Τρόπος μεταφοράς -41 099 

41 100 

Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί φορτώσεως -41 104 

Το θείο σε λυωμένη κατάσταση, 2° (β) και λυωμένη ναφθα- 41 105 
λίνη 11° (γ), μπορεί να μεταφέρονται μόνο σε δεξαμενο¬ 
οχήματα και δεξαμενο-κοντέηνερ. 

41.106 

Μεταφορά χύμα -41 110 

(1) θείο του 2°(α) μπορεί να μεταφέρεται χύμα. 41 111 

(2) Η ναφθαλίνη του 11 °(α) και (β) μπορεί να μεταφέρε- 
ται χύμα· στην περίπτωση αυτή θα μεταφέρεται σε κλειστά 
οχήματα με μεταλλικό αμάξωμα ή σε οχήματα ή επενδυμένα 
οχήματα με άφλεκτα φύλλα και είτε έχοντα μεταλλικό αμά¬ 
ξωμα είτε έχοντα φύλλο σφικτοπλεγμένου υλικού απλωμένο 
πάνω στο δάπεδο. Για τη μεταφορά ναφθαλίνης του 11° (α), 
τα δάπεδα των οχημάτων πρέπει να προστατεύονται με επέν¬ 
δυση κατά του λαδιού. 

(3) Η διασταλτή πολυστερίνη του 12° μπορεί να μεταφέ- 
ρεται χύμα σε ανοικτά αλλά επενδυμένα οχήματα με επαρκή 
αερισμό. 

41 112 

Μεταφορά σε κοντέηνερ -41 117 

(1) Για τη μεταφορά ναφθαλίνης του 11° (α) και (β) θα 41 118 
τοποθετηθούν μικρά ξύλινα δοχεία με επένδυση κατά του λα¬ 
διού. 

(2) Οι διασταλτές πολυστερίνες του 12 0 μπορούν επίσης 
να συσκευάζονται σε μικρά δοχεία του κλειστού τύπου με 
πλήρη τοιχώματα χωρίς εσωτερική συσκευασία. Τα μικρά 
δοχεία που περιέχουν διασταλτή πολυστερίνη θα φέρουν την 
ένδειξη: «Κρατήσατε μακριά από οποιαδήποτε πηγή αναφλέ- 
ξεως». Η σήμανση αυτή θα είναι σε επίσημη γλώσσα της χώ¬ 
ρας αναχωρήσεως και επίσης, αν η γλώσσα δεν είναι η Αγ¬ 
γλική, Γαλλική ή Γερμανική, στα Αγγλικά, Γαλλικά η Γερ¬ 
μανικά, εκτός αν οποιεσδήποτε συμφωνίες που έχουν αυνα- 
φθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών στην μεταφορά 
αυτή προβλέπουν διαφορετικά. 

41 119 

Σήμανση των δεξαμενο-κοντέηνερ -41 129 

Δεξαμενο-κοντέηνερ που περιέχουν ή περιείχαν θείο του 41 130 
2° (α) ή 2°(β), ΡΗΟδΡΗΟΗΟυδ δΕδςυίδυΓΡΗΙΟΕ ή 
ΡΗΟδΡΗΟΚΟϋδ ΡΕΝΤΑδϋΕΡΗΙΟΕ του 8°, ναφθαλίνη 
του 11° (γ), θα φέρουν και στις δύο πλευρές ετικέττα σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα Νο. 4.1. 

41 131 

Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση -41 199 
από τα μεταφορικά μέσα και τον εξοπλισμό τους 

41 200 

Τύποι οχήματος -41 203 

Συσκευασίες που περιέχουν ουσίες του 4° μέχρι 8° θα με- 41 204 
ταφέρονται σε κλειστά ή επενδυμένα οχήματα. 

41 205 

Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως (σέρβις) -41 299 

41 300 

Επίβλεψη των οχημάτων -41 320 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρ- 41 321 
μογή στα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται παρα¬ 


κάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθοριζόμενες: Ου¬ 
σίες του 7° (α), (β) και (γ): 1 000 κιλά. 

41 322 

Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη -41 399 
φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 

41 400 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα -41 402 

(1) Ουσίες της Κατηγορίες 4.1 που περιέχονται σε συ- 41 403 
σκευασίες που φέρουν μία ετικέττα ή δύο ετικέττες σύμφωνα 

με το υπόδειγμα Νο. 4.1 δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα 
όχημα με ουσίες ή αντικείμενα των Κατηγοριών Ια, 1β ή 1γ 
που περιέχονται σε συσκευασίες που φέρουν μία ή δύο ετικέτ¬ 
τες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 1. 

(2) Ουσίες της Κατηγορίας 4.1 που περιέχονται σε συ¬ 
σκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα 4.1 δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα με: 

(α) Ουσίες των Κατηγοριών 5.1 ή 5.2 που περιέχονται σε 
συσκευασίες που φέρουν 2 ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 5· 

(β) Ουσίες της Κατηγορίας 6.1 που περιέχονται σε συ¬ 
σκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με τα υποδείγ¬ 
ματα Νο. 6.1 και 6.1Α· 

(γ) Ουσίες της Κατηγορίας 8 που περιέχονται σε συσκευα¬ 
σίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 

8. 

41 404 

Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη -41 499 
λειτουργία των οχημάτων 

Σήμανση και χαρακτηρισμός των οχημάτων 

(1) Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 500, (1), (7) και 41 500 
(8) θα έχουν εφαρμογή για τη μεταφορά ουσιών του 2°, 4° 

μέχρι 8° και 11° (γ). 

(2) Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξα¬ 
μενές που περιέχουν ή περιείχαν (άδειες δεξαμενές, ακάθαρ¬ 
τες) ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β.5 θα φέρουν 
και στις δύο πλευρές και πίσω ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 4.1. 

41 501 

Παράγραφος 6: Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και -41 599 
διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες. 

(Ισχύουν μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1) 

41 600 

Κατηγορία 4.2: Ουσίες που υπόκεινται σε αυτογενή ανά- -41 999 
φλεξη 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του Μέρους 1) 

42 000 

Παράγραφος 1: Τρόπος μεταφοράς -42 099 

41 100 

Μεταφορά χύμα -42 110 

Ουσίες του 5 °, σκόνη από υψικάμινο του 6 ° (α) και ουσίες 42 111 
του 10° μπορεί να μεταφέρονται χύμα. Σ’ αυτή την περί¬ 
πτωση, οι ουσίες του 5° και 10° θα μεταφέρονται σε κλειστά 
οχήματα σε μεταλλικό αμάξωμα και η σκόνη από τα φίλτρα 
υψικαμίνου σε κλειστά οχήματα με μεταλλικό αμάξωμα ή σε 
οχήματα με επένδυση με μεταλλικό αμάξωμα. 

41 112 

Χαρακτηρισμός δεξαμενο-κοντέηνερ -41 129 

Δεξαμενο-κοντέηνερ που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες του 42 130 
1 0 ή 3 0 θα φέρουν και στις δύο πλευρές ετικέττα σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Νο. 4.2. 

Όσες περιέχουν ή περιείχαν ουσίες του 3 ° θα φέρουν επί 
πλέον ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 4.3. 

42 131 

Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση -42 199 
από τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους. 

42 200 

Τύποι οχήματος -42 203 

Συσκευασίες που περιέχουν ουσίες του 4° και 10° θα με- 42 204 
ταφέρονται σε κλειστά ή επενδυμένα οχήματα. 
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42 205 Παράγραφος 1: Τρόπος μεταφοράς 
Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως (σέρβις) -42 299 


Επίβλεψη οχημάτων 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρ- 
μογή για τα παρακάτω, αναφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύ¬ 
ματα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθοριζόμενες: Ου¬ 
σίες του 1° μέχρι 3° και 6 ° (α): 10 000 κιλά 

Κενές δεξαμενές 

Για τις άδειες δεξαμενές που περιείχαν φώσφορο του 1° 
βλέπε επίσης τα περιθωριακά 211 474 και 212 .474 


42 300 
-42 320 
42 321 


42 322 
-42 377 
42 378 

42 379 
-42 399 


Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 
φόρτωση εκφόρτωση και χειρισμό 

42 400 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα -42 402 

(1) Ουσίες της κατηγορίας 4.2 που περιέχονται σε συ- 42 403 
σκευασίες που φέρουν μία ή δύο ετικέττες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Νο. 4.2 δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα με 

ουσίες ή αντικείμενα των κατηγοριών Ια, 1β ή 1γ που περιέ- 
χονται σε συσκευασίες που φέρουν μία ή δύο ετικέττες σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα Νο. 1. 

(2) Ουσίες του 4° που περιέχονται σε συσκευασίες που φέ¬ 
ρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 4.2 δεν θα 
φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα με: 

(α) Ουσίες των κατηγοριών 5.1 ή 5.2 που περιέχονται σε 
συσκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 5. 

(β) Ουσίες της Κατηγορίας 6.1 που περιέχονται σε συ¬ 
σκευασίες.που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με τα υποδείγ- - 
ματα 6.1 ή 6.1Α'. 

(γ) Ουσίες της Κατηγορίας 8 που περιέχονται σε συσκευα¬ 
σίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 

8 . 


42 404 

Χειρισμός και στοιβασία -42 413 

(1) Δοχεία και συσκευασίες που περιέχουν ουσίες του 1 0 42.414 

και του 3° δεν θα υποβάλλονται σε πρόσκρουση. Θα τοποθε¬ 
τούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορούν να ανατρα¬ 
πούν ή να πέσουν ή να μετατοπιστούν κατά οποιονδήποτε 

τρόπο. 

(2) Η χρήση εύκολα αναφλεγόμενων υλικών για τη στοι- 
βασία συσκευασιών. στα οχήματα απαγορεύεται 

42 415 

Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 
λειτουργία των οχημάτων 

Σήμανση και χαρακτηρισμός των οχημάτων 

(1) Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 500, παράγραφοι 42 500 
(1), (7) και (8), θα έχουν εφαρμογή μόνο για τη μεταφορά 

ουσιών του 1° μέχρι 4° και του 6°. 

(2) Οχήματα με σταθερές ή αποαυναρμολογούμενες δεξα¬ 
μενές που περιέχουν ή περιείχαν (κενές δεξαμενές, ακάθαρ¬ 
τες) ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β.5 θα φέρουν 
και στις δύο πλευρές και πίσω ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο 4.2. Εκείνες που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες του 
3 ° θα φέρουν, επί πλέον, ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Νο 4.3 


42 501 

Παράγρ. 6: Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και 42 599 
διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

42 600 

Κατηγορία 4.3: Ουσίες που αναδίδουν εύφλεκτα άερια -42 999 
σε επαφή με το νερό 

Γενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I). 

43 000 
-43 099 


Μεταφορά χύμα 

Κόκκοι μαγνησίου, επιχρισμένοι, του 1° (δ), ανθρακασβέ- 
στιο του 2° (α) και πυριτικό ασβέστιο (ΟΑΕΠΙΙΜ 5ΙΕ1- 
ΟΌΕ) σε βώλους του 2 ° (δ) μπορούν να μεταφέρονται χύμα 
σε ειδικά εξοπλισμένα οχήματα. Τα ανοίγματα που χρησιμο¬ 
ποιούνται για φόρτωση ή, εκφόρτωση θα είναι σε θέση να 
κλείνονται ερμητικά. 

Μεταφορά σε κοντέηνερς 

Μικρά κοντέηνερ που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
χύμα των ουσιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 43 111 
θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του περιθωριακού 
που αφορούν οχήματα και τα δοχεία των οχημάτων 

Χαρακτηρισμός των δεξαμενο-κοντέηνερ 
Δεξαμενο-κοντέηνερ που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες της 
Κατηγορίας αυτής θα φέρουν και στις δύο πλευρές ετικέττα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο.4.3. Εκείνα που περιέχουν ή 
περιείχαν ουσίες του 4° θα φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα Νο. 3 και 8. 


Παράγραφος 2: Ειδικές προς κάλυψη προϋποθέσεις από 
τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους 

Τύποι οχήματος 

Επικίνδυνες ουσίες της Κατηγορίας 4.3 σε συσκευασίες θα 
μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδυμένα οχήματα. Εντούτοις, 
δοχεία που περιέχουν ανθρακαυσβέστιο του 2 ° (α) μπορούν 
επίσης να μεταφέρονται σε ανοικτά οχήματα. 

Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως (σέρβις) 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρ¬ 
μογή στα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται παρα¬ 
κάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθοριζόμενες: 

Αλκαλικά μέταλλα και ουσίες που περιέχουν αλκαλικά μέ¬ 
ταλλα του 1 °, υδρίδια άλκαλικών μετάλων του 2 0 (β) και 
ουσίες του 4°: 10 000 κιλά. 


Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση 
εκφόρτωση και χειρισμό 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 
Ουσίες της Κατηγορίας 4.3 δεν θα φορτώνονται μαζί σε 
ένα όχημα με ουσίες ή αντικείμενα των κατηγοριών Ια, 1 β ή 
1γ που περιέχονται σε συσκευασίες που φέρουν μία ή δύο ετι¬ 
κέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 1. 

Χειρισμός και στοιβασία 

Οι συσκευασίες θα στοιβάζονται στο όχημα κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη μπορούν να μετατοπιστούν μέσα σ’ αυτό. 
Θα προστατεύονται κατά οποιασδήποτε τριβής ή προσκρού- 
σεως. Κατά το χειρισμό των συσκευασιών, θα λαμβάνονται 
ειδικά μέτρα ώστε να μην έλθουν σε επαφή με το νερό. 


Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 
λειτουργία των οχημάτων 

Σήμανση και χαρακτηρισμός των οχημάτων 

Οχήματα με σταθερές ή αποαυναρμολογούμενες δεξαμε¬ 
νές που περιέχουν ή περιείχαν (κενές δεξαμενές, ακαθάρι¬ 
στες) ουσίες της Κατηγορίας αυτής που αναφέρονται στο Πα¬ 
ράρτημα Β.5 θα φέρουν και στις δύο πλευρές και πίσω ετι¬ 
κέττα σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 4.3. Όσες περιέχουν ή 
περιείχαν ουσίες του 4° θα φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμ¬ 
φωνα με τα υποδείγματα Νο.3 και 8. 

Παράγραφος’ 6: Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και 
διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 

Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 


43 100 
-43 110 
43 111 


43 112 
43 117 


43 119 
-43 129 
43 130 


43 131 
43 199 


43 200 
-43 203 
43 204 


43 205 
43 299 

43 321 


43 322 
43 399 


43 400 
43 402 
43 403 


43 404 
43 413 
43 414 


43 415 
43 499 


43 500 


43 501 
43 599 


43 600 
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Κατηγορία 5.1: Οξειδωτικές ουσίες 

Γενικά: 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

51 000 

Παράγραφος 1: Τρόπος μεταφοράς -51 099 

51 100 

Μεταφορά χύμα 51 110 

(1) Ουσίες του 4° μέχρι 6° και 7° (α) και (β) μπορεί να 51111 
μεταφέρονται χύμα σαν πλήρες φορτίο. 

(2) Ουσίες του 4° και 5° θα μεταφέρονται σε μεταλλικούς 
ανοικτούς «κάδους» (οχήματα κάδους) καλυμένους με αδιά¬ 
βροχο και μη εύφλεκτο φύλλο, ή σε μεταλλικά κοντέηνερ 
(βλέπε περιθωριακό 51 118 (2). 

(3) Ουσίες του 6 0 και 7 0 (α) και (β) θα μεταφέρονται σε 
κλειστά οχήματα ή σε οχήματα καλυμένα με αδιάβροχο 
άφλεκτο φύλλο, των οχημάτων κατασκευασμένων κατ’ αυτό 
τον τρόπο είτε γιατί η ουσία δεν μπορεί να έλθει σε επαφή με 
ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο καύσιμο υλικό είτε ότι ολόκληρη 
επιφάνεια του δαπέδου και των τοιχωμάτων, αν καίγεται, 
έχει εφοδιαστεί με αδιάβροχη και άκαυστη επιφάνεια ή έχει 
γίνει επεξεργασία με ουσίες που καθιστούν το ξύλο άφλεκτο. 

51 112 

Μεταφορά σε κοντέηνερ -51 117 

Εύθραυστες συσκευασϊες με την έννοια του περιθωριακού 51 118 
10 014 (1) και εκείνες που περείχουν υπεροξείδιο του υδρο¬ 
γόνου ή διαλύματα του υπεροξείδιου του υδρογόνου του 1 ° ή 
ΤΕΤΚΑΝΙΤΚΟΜΕΤΗΑΝΕ του 2 ° δεν μπορούν να μεταφέ- 
ρονται σε μικρά κοντέηνερ. 

(2) Κοντέηνερ που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών 
του 4° και 5° θα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, θα εί¬ 
ναι στεγανά, θα είναι καλυμένα με καπάκι ή με αδιάβροχο 
φύλλο που θά αντέχει στην καύση, και θα είναι έτσι κατα¬ 
σκευασμένο ώστε οι ουσίες στο κοντέηνερ να μη μπορούν να 
έλθουν σε επαφή με ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο καύσιμο υλικό. 

(3) Κοντέηνερ που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών 
του 6°, 7°(α) και (β) θα είναι καλυμένα με καπάκι ή αδιά¬ 
βροχο φύλλο που αντέχει στην καύση και θα είναι κατα¬ 
σκευασμένα κατά τρόπο ώστε η ουσία μέσα στο κοντέηνερ να 
μη μπορεί να έλθει σε επαφή με ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο 
καύσιμο υλικό ή ότι ολόκληρη η επιφάνεια του δαπέδου και 
των τοιχωμάτων, αν είναι κατασκευασμένα από ξύλο, έχουν 
επικαλυφθεί με αδιάβροχη επιφάνεια που αντέχει στην καύση 
ή έχει επιχρισφεί με 8001ϋΜ 5ΙΕΙ0ΑΤΕ ή παρόμοια ουσία. 

Επικόλληση ετικεττών σε δεξαμενο - κοντέηνερ 
Δεξάμενο κοντέηνερ που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες αυτής 51 130 
της Κατηγορίας θα φέρουν και στις δύο πλευρές ετικέττες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 5. Εκείνες που περιέχουν ή 
περιείχαν υπερχλωρικό οξύ (ΡΕΚ0ΗΕΟΚΙ0 Α€Ιϋ) (σε διά¬ 
λυση) του 3 0 , θα φέρουν, επί πλέον ετικέττες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Νο. 8. 

15 131 

Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από 
τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους. 

51 200 

Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμε- -51 219 
νές. 

Οι παρακάτω διατάξεις θα έχουν εφαρμογή για τη μετά- 51 220 
φορά υγρών του 1°: 

(1) Κουβούκλιό 

(α) Εκτός αν το κουβούκλιο του οδηγού είναι κατασκευα¬ 
σμένο από πυρίμαχα υλικά, θα τοποθετείται στην πλάτη του 
κουβούκλιου του οδηγού μεταλλική ασπίδα του ίδιου πλά¬ 
τους με τη δεξαμενή· 

(β) Οποιαδήποτε παράθυρα στο πίσω μέρος του κουβού¬ 
κλιου του οδηγού ή στη μεταλλική ασπίδα (παραπέτασμα) θα 
κλείνονται ερμητικά. Θα είναι κατασκευασμένα από πυρί- 
μαχο γιαλί ασφαλείας και θα έχει πυρίμαχα πλαίσια· 

(γ) θα υπάρχει ελεύθερο διάστημα όχι μικρότερο από 15 
εκ. μεταξύ της δεξαμενής και του κουβούκλιου του οδηγού ή 
της ασπίδας (παραπετάσματος). 

(2) Αμάξωμα Οχήματος 

Δεν θα χρησιμοποιείται ξύλο (εκτός αν καλύπτεται με μέ- 


ταλο ή κατάλληλο συνθετικό υλικό) για την κατασκευή 
οποιουδήποτε τμήματος του οχήματος που βρίσκεται στο 
εμπρός μέρος του πίσοω τοιχώματος προστασίας (παραπετά¬ 
σματος) που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο (I). 

(3) Κινητήρας 

Ο κινητήρας και (εκτός όπου το όχημα κινείται με κινη¬ 
τήρα ντήζελ) η δεξαμενή καυσίμου θα είναι τοποθετημένα 
μπροστά από το πίσω τοίχωμα του κουβούκλιου του οδηγού 
ή του παραπετάσματος, ή αν είναι τοποθετημένα διαφορετικά 
θα προστατεύονται ειδικά. 

(4) Ειδικός εξοπλισμός 

Τα οχήματα θα έχουν πάνω σ’ αυτά δεξαμενή χωρητικό¬ 
τητας περίπου 30 λίτρων νερού. Η δεξαμενή νερού θα είναι 
τοποθετημένη όσο το δυνατόν πιο εξασφαλισμένη, και θα έχει 
μέσα στο νερό που περιέχει αντιψυκτικό που δεν προσβάλει το 
δέρμα και τις βλενογόνους αδένες και δεν αντιδρά χημικά με 
το φορτίο. 

51 221 
-51 299 

Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως (σέρβις) 

51 300 

Επίβλεψη οχημάτων -51 320 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρ- 51 321 
μογή στα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται παρα¬ 
κάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις αναφερόμενες: Ου¬ 
σίες του 1° μέχρι 3° και 9°(α): 10.000 κιλά 


Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, 
εκφόρτωση και χειρισμό 


51 322 
-51 399 


51 400 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα -51 402 

(1) Ουσίες της Κατηγορίας 5.1 που περιέχονται σε συ- 51 403 
σκευασίες που φέρουν , μία ή δύο ετικέττες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 5 δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα με ουσίες 

ή αντικείμενα των Κατηγοριών Ια, 1β ή 1γ που περιέχονται 
σε συσκευασϊες που φέρουν μία ή δύο ετικέττες σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Νο. 1. 

(2) Ουσίες της Κατηγορίας 5.1 που περιέχονται σε συ- 
σκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 5 δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα με: 

(α) Ουσίες των Κατηγοριών 3, 4.1 ή 4.2 που περιέχονται 
σε συακεασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με τα υπο¬ 
δείγματα Νο 3, ή 4.1 ή 4.2· 

(β) Ουσίες της Κατηγορίας 6.1 που περιέχονται σε συ- 
σκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υποδείγ¬ 
ματα Νο. 6.1 ή 61α· 

(γ) Ουσίες της Κατηγορίας 8 που περιέχονται σε συσκευα- 
σίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 

8 . 


51 404 

Προφυλάξεις σχετικά με είδη καταναλώσεως -51 409 

Σε οχήματα και σε τόπους φορτώσεως. εκφορτώσεως ή με- 51 410 
ταφορτώσεως ΤΕΤΚΑΝΙΤΚΟΜΕΤΗΑΝΕ του 2°, ΒΑ- 
ΚΐυΜ ΟΗΕΟΚΑΤΕ του 4° (α), ΒΑΚΙΙΙΜ ΡΕΚΟΗΕΟ- 
ΚΑΤΕ του 4° (β), ΒΑΚΙϋΜ ΝΙΤΚΑΤΕ και νιτρικό μόλυβδο 
του 7° (γ), ανόργανων νιτριτών του 8°, διοξειδίου του βα¬ 
ρίου του 9° (β) και ΒΑΚΙΙΙΜ ΡΕΚΜΑΝΟΑΝΑΤΕ του 9° 

(γ) θα κρατούνται μακριά από τρόφιμα, άλλα είδη κατανα¬ 
λώσεως και ζωοτροφές. 

51 41 1 

Χειρισμός και στοιβασία -5! 413 

(1) Συσκευασϊες που περιέχουν ουσίες της Κατηγορίας 5.1 51 414 

θα τοποθετούνται επίπεδα επί των πυθμένων τους. Επί 

πλέον, δοχεία που περιέχουν υγρά της Κατηγορίας 5.1 θα 
σφηνώνονται ώστε να μη μπορούν να ανατραπούν. 

(2) Η χρήση εύκολα ευφλέκτων υλικών για τη στοιβασία συ- 
σκευασιών σε οχήματα απαγορεύεται. 

Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση 

Μετά την εκφόρτωση, τα οχήματα που μετέφεραν ουσίες του 51 415 
4° μέχρι 6° και 7° (α) και (β) χύμα που θα καθορίζονται 
προσεκτικά με άφθονο νερό. 
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51 416 

Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη -51 499 
λειτουργία των οχημάτων 

Σήμανση και χαρακτηρισμός οχημάτων 

(1) Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 500, παράγραφοι (1), 51 500 
(7) και (8), θα έχουν εφαρμογή μόνο στη μεταφορά ουσιών 

του 1°, 2°, 3°, χλωρικών αλάτων και ανόργα-χλωριοϋχων 
ζιζανιοκτόνων του 4° (α), ΒΑΚΙΙΙΜ ΡΕΚΟΗΕΟΑΚΑΤΕ του 
4° (β), ουσίες του 8° και 9° (β) και ΒΑΚΙΙΙΜ ΡΕΚΜΑΝ- 
ΟΑΝΑΤΕ του 9° (τ) 

(2) Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογοϋμενες δεξαμε¬ 
νές που περιέχουν ή περιείχαν (κενές δεξαμενές, ακαθάρι¬ 
στες) ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β.5 Θα φέρουν 
και στις δύο πλευρές και πίσω ετικέττα που θα είναι σύμφωνη 
με το υπόδειγμα 5. Εκείνες που περιείχαν ή περιέχουν υπερ- 
χλωρικό οξύ (ΡΕΚΟΗΕΟΚΙΟ ΑΟΙϋ) (σε διάλυση) του 3 0 ή 
ΑΜΜΟΝίυΜ ΝΙΤΚΑΤΕ (ζεστές συμπυκνωμένες υδάτινες 
διαλύσεις) του 6° θα φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνα με 
το υπόδειγμα Νο, 8. 

Παράγραφος 6: Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και 
ειδικές διατάξεις για ορισμένες χώρες 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1) 

Κατηγορία 5,2: Οργανικά ΐπεροξείδια 

Γ ενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1) 

Παράγραφος 1: Τρόπος μεταφοράς 

Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί φορτώσεως 
(Ι)Ουσίες της Ομάδας Ε θα φορτώνονται κατά τέτοιο τρόπο 52 105 
ώστε να μην υπερβαίνονται οι παρακάτω αναφερόμενες θερ¬ 
μοκρασίες περιβάλλοντος: 

Ουσίες του 45° Ανώτ. Θερμ. +10°Κ 


» 

» 

46 (α) 

» 

» 

-10°Κ 

» 

» 

46° (β). και (γ) 

» 

» 

-10°Κ 

» 

» 

47° (α) 

» 

» 

-10°Κ 

» 

» 

47° (β) 

» 

» 

-10°Κ 

» 

» 

48° 

» 

» 

+ 2°Κ 

» 

» 

49° (α) 

» 

» 

-10°Κ 

» 

» 

49° (β) 






με φλεγματαϊζερ 


» 

+ 2°Κ 



με διαλυτικό 

» 


- 5°Κ 

» 

» 

50° 

)> 

» 

ο°κ 

» 

» 

51° 

» 

»> 

ο°κ 

» 

» 

52° 

» 

» 

+20°Κ 

» 

» 

53° 

» 

» 

-10°Κ 

» 

» 

54° 

» 

» 

+20°Κ 

» 

» 

55° 

» 

» 

+ 10°Κ 


(2) Όπου ουσίες της Ομάδας Ε δεν μεταφέρονται σε μηχα¬ 
νικά ψυγόμενα οχήματα, η ποσότητα του ψυκτικού υγρού 
στην προστατευτική συσκευασία θα είναι σε τέτοια αναλογία 
ώστε οι θερμοκρασίες που ορίζονται στην παράγραφο (1) πα¬ 
ραπάνω να μη υπερβαίνονται οποτεδήποτε στη διάρκεια της 
μεταφοράς, περιλαμβανόμενης της φορτώσεως και εκφορτώ- 
σεως. 

(3) Η χρησιμοποίηση υγρού αέρα ή υγρού οξυγόνου σαν ψυ¬ 
κτικό υλικό απαγορεύεται. 

(4) Η θερμοκρασία ψύξεως θα επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο 
. ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος που μπορεί να προκύψει από 

το διαχωρισμό των φάσεων. 

52 106 

Μεταφορά σε κοντέηνερ -52117 

Εύθραστες συσκευασίες με την έννοια του περιθωριακού 10 52 118 
014 (1) δεν θα μεταφέρονται σε μικρά κοντέηνερ. 

52 119 

Χαρακτηρισμός δεξαμενο-κοντέηνερ -52 129 

Δεξεμενο-κοντέηνερ που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες του 52 130 
10°, 14° ή 15° θα φέρουν και στις δύο πλευρές ετικέττα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 5. 


51 501 
-51 599 


51 600 
-51 999 


52 000 
-52 099 

52 100 
-52 104 


Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση 
από τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους 

Τύποι οχήματος 

(1) Ουσίες του 1° μέχρι 22°, 30° και 31° θα μεταφέρονται 
σε κλειστά ή επενδεδυμένα οχήματα. Ουσίες του 45 0 μέχρι 
55 0 που περιέχονται σε προστατευτικές συσκευασίες γεμάτες 
με ψυκτικό υλικό θα μεταφέρονται σε κλειστά ή επενδεδυμένα 
οχήματα. Αν τα οχήματα που χρησιμοποιούνται είναι κλει¬ 
στά θα αερίζονται κατάλληλα. Τα επενδυμένα οχήματα θα εί- 
\λκ εξοπλισμένα με πλευρικά φύλλα και οπίσθιο φύλλο. Τα 
φύλλα αυτών των οχημάτων θα είναι από αδιάβροχο υλικό 
που δεν αναφλέγεται εύκολα. 

(2) Όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωριακού 52 
105, οι ουσίες χρειάζεται να μεταφέρονται σε μεμονωμένα, 
ψυχόμενα ή μηχανικά ψυχόμενα οχήματα, εκείνα τα οχή¬ 
ματα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του περιθωριακού 
52 248. 


Μονωμένα, ψυχόμενα και μηχανικά ψυχόμενα οχήματα 

Τα μονωμένα, ψυχόμενα και μηχανικά - ψυχόμενα οχή¬ 
ματα που χρησιμοποιούνται εξ ατίας των απαιτήσεων του πε¬ 
ριθωριακού 52 105 θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω δια¬ 
τάξεις: 

(α) Τα χρησιμοποιούμενα οχήματα θα είναι τέτοια και θα 
είναι έτσι εξοπλισμένα όσον αφορά τη μόνωση και πηγή ψύ¬ 
χους ώστε η προβλεπόμενη ανώτατη θερμοκρασία στο περι¬ 
θωριακό 52 105 να μην υπερβαίνεται όποιες και αν είναι οι 
ατμοσφαιρικές συνθήκες· 

(β) Το όχημα θα είναι έτσι εξοπλισμένο ώστε οι ατμοί από 
τις μεταφερόμενες ουσίες να μη διεισδύουν στο κουβού¬ 
κλιο· 

(γ) Θα υπάρχει κατάλληλη συσκευή, που θα καθιστά δυ¬ 
νατό τον καθορισμό της θερμοκρασίας που υπάρχει στο χώρο 
φορτώσεως ανά πάσα στιγμή από το κουβούκλιο του οδηγού· 

(6) Ο χώρος φορτώσεως θα είναι εφοδιασμένος με εξαερι¬ 
στήρες ή βαλβίδες εξαερισμού αν υπάρχει οποιοσδήποτε κίν¬ 
δυνος επικίνδυνης αυξημένης πιέσεως εντός αυτού. Θα λαμ- 
βάνεται μέριμνα όπου χρειάζεται για να εξασφαλιστεί ότι δεν 
εμποδίζεται ή ψύξη εξ αιτίας των εξαεριστήρων ή των βαλβί¬ 
δων εξαερισμού* 

(ε) Το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό υλικό δεν θα είναι εύφλε¬ 
κτο· 

(στ) Η συσκευή ψύξεως μηχανικά ψυχόμενου οχήματος θα 
είναι σε θέση να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τον κινητήρα 
που χρησιμοποιείται για την κίνηση του οχήματος 


Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεις (σέρβις) 


Επίβλεψη οχημάτων 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρ- 
μογή για επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται παρα¬ 
κάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις αναφερόμενες: 

Ομάδα Α. Ουσίες του 4°, 8°(α), 9°(α), 13°(α) και 
17» : 1 000 ΚΟ 

Ομάδα Γ. Ουσίες του 35° : 1 000 ΚΟ 

Ομάδα Ε. Ουσίες του 46 ° (α), 47 ° (α) και 49 ° (α) : 100 

ΚΟ 

Ουσίες του 45°, 46°(β) και (γ), 47°(β), 48°, 49°(β), 
50° μέχρι 55° 2 000 ΚΟ 

Επί πλέον, οχήματα που μεταφέρουν ουσίες του 46°(α), 
47°(α) ή 49°(α) θα υπόκεινται πάντα σε επίβλεψη για να 
προληφθεί οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη και για να ειδο¬ 
ποιηθεί ο οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση διαφυ¬ 
γής ή φωτιάς. 


52 131 
-52 199 

52 200 
52 203 
52 204 


52 205 
-52 247 


52 284 


52 249 
-52 299 


52 300 
-52 320 

52 321 


52 32ί 
-52 39< 
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Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 
φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 

_ . . 52 400 

Περιορισμός των μεταφερομενων ποσοτήτων 

Μία μεταφορική μονάδα δεν θα μεταφέρει περισσότερα 52 401 
από 750 κιλά ουσιών του 46°(α), 47°(α) και 49°(α) ούτε 
περισσότερα από 5,000 κιλά ουσιών του 45°, 46°(β) και 
(γ), 47°(β), 48°, 49°(β), 50° μέχρι 53° και 55°, ούτε πε¬ 
ρισσότερα των 10,000 κιλών ουσιών του 54°. 

52 402 

Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

Ουσίες της κατηγορίας 5.2 δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα 52 403 
όχημα με: 

(α) Ουσίες ή αντικείμενα της Κατηγορίας Ια, Ιβ ή Ιγ που 
περιέχονται σε συσκευασίες που φέρουν μία ή δύο ετικέττες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 1. 

(β) Ουσίες των Κατηγοριών 3, 4.1 ή 4.2 που περιέχονται 
σε συσκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με τα υπο¬ 
δείγματα Νο. 3, 4.1 ή 4.2. 

(γ) Ουσίες της Κατηγορίας 6.1 που περιέχονται σε συ¬ 
σκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με τα υποδείγ¬ 
ματα Νο. 6.1 ή 6.ΙΑ· 

(δ) Ουσίες της Κατηγορίας 6.2, 9° ή 10°. 

(ε) Ουσίες της κατηγορίας 8 που περιέχονται σε συσκευα¬ 
σίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα 8. 

52-404 
-52 412 

Καθαρισμός πριν από τη φόρτωση 

Οχήματα για τη μεταφορά συσκευασιών που περιέχουν 52 413 
ουσίες της Κατηγορίας 5.2 θα καθορίζονται προσεκτικά. 

Χειρισμός και στοιβασία 

(1) Συσκευασίες που περιέχουν ουσίες της Κατηγορίας 5.2 52 414 
θα φορτώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εκ¬ 
φορτωθούν χωριστά στο σημείο προορισμού χωρίς να χρειά¬ 
ζεται διευθέτηση εκ νέου του φορτίου. 

(2) Συσκευασίες που περιέχουν ουσίες της Κατηγορίας 
5.2 διατηρούνται κατακόρυφες και θα είναι κατά τέτοιο 
τρόπο εξασφαλισμένες ώστε να μην μπορούν να ανατραπούν 
ή να πέσουν, θα προστατεύονται για κάθε βλάβη που μπορεί 
να προκληθεί από άλλα δέματα. 

(3) Η χρήση εύκολα εύφλεκτων υλικών για τη στοιβασία 
συσκευασιών στο όχημα απαγορεύεται. 

(4) Συσκευασίες που περιέχουν ουσίες της Ομάδας Ε δεν 
θα τοποθετούνται πάνω σε άλλα εμπορεύματα· επί πλέον, θα 
στοιβάζωνται κατά τρόπον ώστε να μπορεί εύκολα να τα 
φθάσει κανείς. 

(5) Ουσίες της Ομάδας Ε θα φορτώνονται και θα εκφορ¬ 
τώνονται χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση, και σε περίπτωση, 
μεταφορτώσεως θα μεταφέρονται απ’ ευθείας από το ένα 
όχημα στο άλλο. Οι προβλεπόμενες ανώτατες θερμοκρασίες 
δεν θα υπερβαίνονται κατά την διάρκεια αυτού του χειρισμού 
(βλέπε περιθωριακό 52 105 (1)). 

52 415 
-52 499 

Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία 
των οχημάτων 

Σήμανση και χαρακτηρισμός των οχημάτων 

Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές 52 500 
που περιέχουν ή περιείχαν (κενές δεξαμενές, ακαθάριστες) 
ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β.5 θα φέρουν επί 
πλέον και στις δύο πλευρές και πίσω ετικέττες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 5. 

52 501 

Στάσεις περιωριαμένης διάρκειας για ανάγκες σέρβις -52 508 
Στη διάρκεια της μεταφοράς ουσιών του 46°(α), 47°(α) και 52 509 
49°(α), οι στάσεις για ανάγκες σέρβις δεν θα γίνονται, όσο 
αυτό είναι δυνατό, κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή περιο¬ 
χές αναψυχής. Ή στάση πλησίον σε τέτοια περιοχή δεν μπορεί 
να παραταθεί παρά μόνο με την έγκριση των αρμόδιων αρ¬ 
χών. Ο ίδιος κανόνας θα έχει εφαρμογή όταν μια μεταφορική 
μονάδα είναι φορτωμένη με περισσότερα από 2,000 κιλά ου¬ 


σιών του 45°, 46(β) και (γ) 48°, 49°(β) και 50° μέχρι 
55°. 

Παράγραφος 6: Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και δια¬ 
τάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 
Κατηγορία 6.1: Ταξικές ουσίες 

Γ ενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 
Παράγραφος I: Τρόπος μεταφοράς 
Μεταφορά χύμα 

(1) Ουσίες του 44°(β), 60°(γ) και 63 °(γ) μπορούν να με- 
ταφέρονται χύμα σαν πλήρες φορτίο. 

(2) Ουσίες του 44°(β), σ’ αυτή την περίπτωση θα μεταφέ- 
ρονται σε κλειστά ή επενδυμένα οχήματα· εκείνες του 60°(γ) 
ή 63(γ) σε επενδυμένα ανοικτά οχήματα. 

Χαρακτηρισμός των δεξαμενο - κοντέηνερ 

Δεξαμενο - κοντέηνερ που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες 
του 2 ° ή 3 ° ή-ουσίες άλλων ειδών ταξινομημένες με (α) ή (β) 
θα φέρουν και στις δύο πλευρές ετικέττα σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 6.Γ. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες οποιουδήποτε 
άλλου είδους ταξινομημένες με (γ) θα φέρουν ετικέττες σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα Νο. 6. ΙΑ. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες που έχουν σημείο 
αναφλέξεως 55 °Κ ή χαμηλότερο θα φέρουν επί πλέον ετικέτ¬ 
τες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 3. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν άλατα του χλωροφορ¬ 
μίου τού 16° ή 17° θα φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνα 
με το υπόδειγμα Νο. 8. 

Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από 
τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους 

Πυροσβεστικές συσκευές 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 240(1)(β) και (3) θα 
έχουν εφαρμογή μόνο για τη μεταφορά υγρών που έχουν ση¬ 
μείο αναφλέξεως 55 °Κ ή λιγότερο. 

Ειδικός Εξοπλισμός 

Όποτε μεταφέρονται αλκύλια του μολύβδου του 31 °(α) ή 
δοχεία που τα περιείχαν, ο οδηγός, όταν του παραδίνεται το 
έγγραφο μεταφοράς, θα του παραίίδεται συγχρόνως φορητό 
κιβώτιο εξοπλισμού με χειρολαβή και περιέχον: 

Τρία αντίγραφα των γραπτών οδηγιών που καθορίζουν τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή 
συμβάντος στη διάρκεια της μεταφοράς (βλέπε περιθωριακό 
61 385)· 

Δύο ζεύγη γάντια και δύο ζεύγη μπότες κατασκευασμένα 
από ελαστικό ή κάποιο κατάλληλο πλαστικό υλικό· 

Δύο αναπνευστήρες με φυσίγγιο ενεργού άνθρακα ικανό¬ 
τητας 500 κυβ. εκ. 

Φιάλη (κατασκευασμένη για παράδειγμα από βακελίτη) 
περιέχουσα 2 κιλά ΡΟΤΑ58Ι11Μ ΡΑΚΜΑΝΟΑΝΑΤΕ και 
φέρουσα την ένδειξη «διαλύσατε σε νερό πριν από τη χρήση»· 
Έξη προειδοποιήσεις με την ένδειξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ - χυμένο 
πτητικό δηλητήριο. Μη πλησιάζετε χωρίς αναπνευστήρα» 
στη γλώσσα ή γλώσσες κάθε χώρας στο έδαφος των οποίων 
λαμβάνει χώρα η μεταφορά. 

Αυτό το κιβώτιο θα φυλλάσσεται στο κουβούκλιο (κα¬ 
μπίνα) του οδηγού σε μέρος όπου μπορεί να βρεθεί εύκολα 
από την ομάδα απολύμανσης. 


52 510 
-52 599 


52 600 
-60 999 


61 000 
-61 099 


61 100 
-61 110 


61 111 


61 112 
-61 129 
61 130 





61 131. 
-61 199 


61 200 
-61 239 
61 240 


61 241 
-61 259 
61 260 
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Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως (σέρβις) 


Ενέργειες που πρέπει να γίνου σε περίπτωση ατυχήματος 
(Βλέπε περιθωριακό 61 385) '* 

Προφυλάξεις σε σχέση με είδη καταναλώσεως 
(Βλέπε περιθωριακό 61 410) 

Επίβλεψη οχημάτων 

Οι διατάξεις της παραγράφου 10 321 θα έχουν εφαρμογή 61 321 
στα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται παρακάτω σε 
ποσότητες που υπερβαίνουν τις καθοριζόμενες: 

Ουσίες του 1° μέχρι 3° και ουσίες ταξινομημένες με (α) 
όλων των ειδών: 1,000 ΚΟ 

Ουσίες ταξινομημένες με (β) όλων των ειδών: 5,000 ΚΟ. 

61 322 

Λ -61 352 

Φορητές φωτιστικές συσκευές 

Δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του περιθωριακού 10 61 353 
374. 

61 375 

„ . . . -61 384 

1 ράπτες οδηγίες 

Όποτε μεταφέρονται αλκύλια μολύβδουτου 31 °(α), ή δο- 61 385 
χεία που περιείχαν αυτά, το κείμενο των γραπτών οδηγιών 
θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

(Α) Προφυλάξεις προς τήρηση 

Η ουσία είναι εξαιρετικά τοξική. Σε περίπτωση διαφυγής 
από ένα από τα δοχεία πρέπει να παρθούν οι παρακάτω προ¬ 
φυλάξεις: 

1. Αποφεύγετε: 

(α) Επαφή με το δέρμα· 

(β) Εισπνοή ατμών· 

(γ) Εισαγωγή του υγρού στο στόμα. 

2. Όταν γίνεται χειρισμός βαρελιών που έχουν σπάσει ή 
υποστεί βλάβη ή υγρανθεί με υγρό, είναι υποχρεωτική η 
χρήση των παρακάτω: 

(α) Αναπνευστήρων (μασκών) 

(β) Γαντιών από ελαστικό ή κάποιο κατάλληλο πλαστικό 
(γ) Ελαστικών μποτών ή από κατάλληλο πλαστικό. 

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος με συνέπεια το κλεί¬ 
σιμο της εθνικής.οδού, είναι απαραίτητο να ειδοποιηθούν για 
τον κίνδυνο που υπάρχει τα πρόσωπα που έρχονται για να 
ελευθερώσουν το χώρο. 

(Β) Ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
Όλες οι πρακτικές ενέργειες, περιλαμβανόμενης της χρή- 
σεως των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο περιθωριακό 
61 260, θα γίνουν για να κρατηθούν τα πρόσωπα σε από¬ 
σταση όχι μικρότερη των 15 μέτρων από την τοποθεσία του 
ατυχήματος· οι προειδοποιήσεις που περιέχονται στο κιβώτιο 
εξοπλισμού θα τοποθετηθούν πέριξ της περιφράξεως και οι 
περίεργοι θα κρατούνται μακριά. 

Οι αναπνευστήρες (μάσκες), γάντια και μπότες θα κατα¬ 
στήσουν δυνατό σε ένα πρόσωπο να πλησιάσει το φορτίο και 
να ελέγξει την κατάστασή του. 

Αν κανένα βαρέλι σπάσει και ανοίξει, πρέπει να γίνουν τα 
παρακάτω: 

(α) Πρέπει να γίνει άμεση προμήθεια πρόσθετων αναπνευ¬ 
στήρων, γαντιών και μποτών με τα οποία να εφοδιαστούν οι 
εργάτες· 

(β) Τα βαρέλια που είναι άθικτα να παραμεριστούν 
(γ) Το χυμένο υγρό πάνω στο όχημα ή στο έδαφος πρέπει 
να εξουδετερωθεί με άφθονο ξέπλυμα με υδάτινο διάλυμα 
ΡΟΤΑ55ΙΙΙΜ ΡΕΒΜΑΝΟΑΝΑΤΕ (εξουδετερωτικός παρά¬ 
γων, μια φιάλη από τον οποίο φυλλάσσεται στο κιβώτιο εξο¬ 
πλισμού)· το διάλυμα ετοιμάζεται εύκολα ανακατεύοντας 0.5 
κιλό ΡΕΒΜΑΝΟΑΝΑΤΕ με 15 λίτρα νερό σε γκουβά· το ξέ¬ 
πλυμα πρέπει να γίνει πολλές φορές διότι χρειάζονται δύο 
κιλά από το ΡΟΤΑ55Ι11Μ ΡΕΒΜΑΝΟΑΝΑΤΕ ( για να 
εξουδετερωθεί πλήρως 1 κιλό από τη μεταφερόμενη ουσία. 


61 261 
-61 299 


61 300 
61 301 
61 302 

61 303 
61 304 
-61 320 


Όπου είαι πρακτικά δυνατό, ο καλύτερος τρόπος για να 
απολυμανθεί ο χώρος είναι να χυθεί πάνω σ’ αυτόν πετρέλαιο 
και να ανάψει να καεί. 

(Γ) Σημαντική προειδοποίηση 

Σε περίπτωση ατυχήματος, μια από τις πρώτες ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν είναι να ειδοποιηθεί τηλεγραφικώς ή 

τηλεφωνικώς.(γράψτε εδώ τις διευθύνσεις και 

τους αριθμούς τηλεφώνου των ιδρυμάτων που πρέπει να ει¬ 
δοποιηθούν σε κάθε μία από τις χώρες στην επικράτεια των 
οποίων θα λάβει χώραν η μεταφορά). 

Όχημα το οποίο έχει μολυνθεί με την ουσία που μεταφέρει 
δεν θα τίθεται πάλι σε υπηρεσία μέχρις ότου απολυμανθεί με 
την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. Οποιαδήποτε ξύλινα μέρη 
του οχήματος τα οποία έχουν προσβληθεί από την ουσία που 
μεταφέρεται θα αφαιρούνται και θα καίγονται. 


Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, 
εκφόρτωση και χειρισμό 


61 386 
61 399 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε,ένα όχημα 

(1) Ουσίες της κατηγορίας 6.1 που περιέχονται σε συ- 
σκευασίες που φέρουν ετικέττα ή δύο ετικέττες σύφμωνα με 
το υπόδειγμα 6.1 ή 6.ΙΑ δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα 
όχημα με ουσίες ή αντικείμενα των Κατηγοριών Ια, 1β ή 1γ 
που περιέχονται σε συσκευασίες που φέρουν μία ή δύο ετικέτ¬ 
τες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 1. 

(2) Ουσίες της κατηγορίας 6.1 που περιέχονται σε συ¬ 
σκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο 6.1 ή 6. ΙΑ δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα 
με: 

(α) Ουσίες των Κατηγοριών 3, 4.1 ή 4.2 που περιέχονται 
σε συσκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 3, 4.1 ή 4.2· 

(β) Ουσίες των Κατηγοριών 5.1 ή 5.2 που περιέχονται σε 
συσκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 5· 

(γ) Ουσίες της Κατηγορίας 8 που περιέχονται σε συσκευα¬ 
σίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 
8 . 

Προφυλάξεις σε σχέση με είδη καταναλώσεως 
Ουσίες της Κατηγορίας 6.1 θα κρατούνται μακριά από τρό¬ 
φιμα άλλα είδη καταναλώσεως και ζωοτροφές σε οχήματα 
και σε χώρους φορτώσεως, εκφορτώσεως ή μεταφορτώ- 
σεως 

Τόποι φορτώσεως και εκφορτώσεως 

(1) Οι παρακάτω εργασίες απαγορεύονται: 

(α) Φόρτωση ή εκφόρτωση ουσιών του 1 0 μέχρι 3 0 και 
οποιαδήποτε ουσία ταξινομημένη με (α) άλλων ειδών σε δη¬ 
μόσιο χώρο σε κατοικημένη περιοχή χωρίς ειδική έγκριση 
από τις αρμόδιες αρχές· 

(β) Φόρτωση ή εκφόρτωση των προαναφερόμενων ουσιών 
σε δημόσιο χώρο αλλαχού από κατοικημένη περιοχή χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών, εκτός αν οι 
προαναφερόμενες εργασίες είναι δικαιολογημένες για λόγους 
ασφαλείας 

(2) Αν για οποιοδήποτε λόγο, οι εργασίες χειρισμού πρέπει 
να γίνουν σε δημόσιο χώρο, τότε οι ουσίες και τα αντικείμενα 
διαφόρων ειδών θα χωρίζονται σύμφωνα με τις ετικέττες 

Καθορισμός μετά την εκφόρτωση 

(1) Μετά την εκφόρτωση, οχήματα και κοντέηνερ που με¬ 
τέφεραν ουσίες του 44°(β), 60°(γ) και 63°(γ) χύμα θα ξε- 
πλένονται με άφθονο νερό. 

(2) Όχημα το οποίο έχει μολυνθεί σε ουσίες του 31 °(α) ή 
με μίγμα αυτών δεν θα τίθεται πάλι σε υπηρεσία μέχρις ότου 
απολυμανθεί υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. Οποια¬ 
δήποτε ξύλινα μέρη του οχήματος που έχουν προσβληθεί από 
ουσίες του 31°(α) θα αφαιρούνται και θα καίγονται. 

(3) Αν ουσίες αυτής της Κατηγορίας έχουν διαφύγει και 
χυθεί σε όχημα, δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί μέχρις 
ότου καθαριστεί με επιμέλεια και, αν χρειαστεί να απολυμαν¬ 
θεί. Όλα τα άλλα εμπορεύματα και αντικείμενα που μεταφέ- 


61 400 
-61 402 
61 403 


61 404 
-61 409 
61 410 


61 411 
61.412 


61 413 
-61 414 
61 415 
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ρονται στο ίδιο όχημα θα εξετάζονται για ενδεχόμενη μό¬ 
λυνση. 


Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία 
των οχημάτων 

Σήμανση και χαρακτηρισμός οχημάτων 

( 1 ) Όποτε μεταφέρονται ουσίες του 31 °(α), το όχημα θα 
έχει σε κάθε πλευρά προειδοποίηση ότι, αν διαφϋγει οποιοδή- 
ποτε υγρό πρέπει να λαμβάνονται οι μεγαλύτερες προφυλά¬ 
ξεις και ότι το όχημα δεν πρέπει να το πλησιάζουν χωρίς ανα¬ 
πνευστήρα, γάντια και μπότες από ελαστικό ή κάποιο κατάλ¬ 
ληλο πλαστικό υλικό. 

(2) Οχήματα με σταθερές ή αποαυναρμολογοΰμενες δεξα¬ 
μενές που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες του 2 ° ή 3 ° ή ουσίες 
ταξινομημένες με (α) ή (β) άλλων ειδών θα φέρουν και στις 
δύο πλευρές και πίσω ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Νο. 6,1 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες ταξηνομημένες 
με (γ) κάθε είδους θα φέρουν ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα 6 . ΙΑ. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες με σημείο ανα- 
φλέξεως μέχρι και 55 °Κ θα φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα Νο.3. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν ΟΗΕΟΗΟΓΟΚΜΑΤΕ5 
του 16° ή 17° θα φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Νο. 8 . 

Στάσεις περιωρισμένου χρόνου για ανάγκες σέρβις 

Στάσεις για ανάγκες εξυπηρετήσεως (σέρβις) δεν θα γίνο¬ 
νται όσο είναι δυνατό σε κατοικημένες ή αστικές περιοχές. 
Στάση κοντά σε τέτοια τοποθεσία δεν μπορεί να παραταθεί 
παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών. 

Προστασία κατά της ηλιακής ενέργειας 

Στη διάρκεια της περιόδου Απριλίου μέχρι Οκτωβρίου πε¬ 
ριλαμβανόμενου, όταν ένα όχημα που μεταφέρει υδροκυανικό 
οξύ (1 °) στέκεται η συσκευασία, αν το απαιτεί η νομοθεσία 
της χώρας στην οποία έχει σταθεί το όχημα, θα προστατεύε¬ 
ται αποτελεσματικά εναντίον της ενέργειας του ήλιου π.χ. με 
φύλλα τοποθετούμενα όχι λιγότερο από 20 εκ. πάνω από το 
φορτίο. 

Παράγραφος 6 : Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και δια¬ 
τάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 
(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1) 

Κατηγορία 6.2: Αποκρουστικές ουσίες και ουσίες που μπορεί 
να προκαλέσουν μόλυνση 

Γενικά 

Εφαρμογή του Μέρους του παρόντος Προσαρτήματος 

Οι μόνες διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος εκτός 
εκείνων των Παραγράφων 1 μέχρι 6 παρακάτω που έχουν 
εφαρμογή στη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών της Κατηγο¬ 
ρίας 6.2 είναι εκείνες των περιθωριακών 10 001 , 10 010 
μέχρι 10 014, 10 111, 10 118, 10 381 (1) (α), 10 404, 
10 405, 10 413 μέχρι 10 415 και 10 419. 


Παράγραφος 1: Τρόπος μεταφοράς 


(β) Τα παρακάτω θα μεταφέρονται σε ανοικτά οχήματα: 
Ουσίες του 1 ° (β), αφού ψεκασθούν με κατάλληλα απολυ- 
61 416 μαντικά για την αφαίρεση της κακοσμίας· 

-61 499 Ουσίες του 3°· 

Ουσίες του 5 0 αφού ψεκασθούν με ασβέστη σε τρόπο ώστε 
να μη διακρίνεται δυσοσμία· και 
Ουσίες του 9°. 

61 500 (3) Επί πλέον όταν μεταφέρονται σε ανοικτά οχήματα, τα 

παρακάτω θα καλύπτονται με: 

(α) Φύλλο εμποτισμένο με κατάλληλα απολυμαντικά και 
το ίδιο καλυμένο με δεύτερο φύλλο: ουσίες του 1 ° (α) και (γ) 
και 2 °· 

(β) Φύλλο πιθωμένου κόντρα πλακέ (ψεκασμένου με κα¬ 
τάλληλα απολυμαντικά): νωπά κέρατα, οπλές, νύχια ή κόκ- 
καλα ( 1 ° (β))’ 

(γ) Ένα φύλλο: Ουσίες του 3 °, εκτός αν ψεκασθούν με κα¬ 
τάλληλο απολυμαντικό για να εμποδιστεί η κακοσμία· και 
(δ) ένα φύλλο: ουσίες του 9° 

Μεταφορά σε κοντέηνερ 

Η μεταφορά ουσιών του 9° σε μικρά κοντέηνερ απαγορεύ¬ 
εται. 


Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από 
τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους 

61 501 ^ εν υπ “Ρχ°υν γενικές ή ειδικές προϋποθέσεις) 

- 61 508 

61 509 Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως (σέρβις) 

Προφυλάξεις σε σχέση με τα είδη καταναλώσεως 
(Βλέπε περιθωριακό 62 410) 

61 510 

61 515 Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, 
εκφόρτωση και χειρισμό 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

Ουσίες του 9° και 10° δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα 

όχημα με επικίνδυνες ουσίες της Κατηγορίας 5.2 

61 516 

-61 599 Προφυλάξεις σε σχέση με είδη καταναλώσεως 

Σε οχήματα και σε τόπους φορτώσεως, εκφορτώσεως και 
μεταφορτώσεως, επικίνδυνες ουσίες της Κατηγορίας 6.2 

61 600 εκτός από ουσίες του 7° ή ουσίες του 8 ° συσκευασμένες σύμ- 
-61 699 φωνα με τις διατάξεις του Προσαρτήματος Α, περιθωριακό 

2659 (2) (α) ή (β), θα κρατούνται μακριά από τρόφιμα, άλλα 
είδη καταναλώσεως και ζωοτροφές. 

62 000 

-62 009 Καθορισμός μετά την εκφόρτωση 

62 010 Μετά την εκφόρτωση, τα οχήματα που μετέφεραν ουσίες 
της κατηγορίας 6.2 χύμα θα ξεπλένονται άφθονα και επεξερ¬ 
γάζονται με κατάλληλα απολυμαντικά. 


62 011 
-62 099 


Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία 
των οχημάτων 

(Δεν υπάρχουν γενικές ή ειδικές διατάξεις) 


Μεταφορά χύμα -62 

(1) Ουσίες 1°, 2°, 3° και 5° μπορεί να μεταφέρονται 62 
χύμα. Ουσίες του 9° δεν μπορεί να μεταφέρονται διαφορε¬ 
τικά παρά μόνο χύμα. 

(2) Όταν είναι χύμα 

(α) Ουσίες του 1 ° (α) και (γ) και 2 ° θα μεταφέρονται σε 
ειδικά εξοπλισμένα καλυμένα οχήματα έχοντα εγκαταστά¬ 
σεις εξαερισμού. Κατά τη διάρκεια των μηνών από Νοέμβριο 
μέχρι Φεβρουάριο οι ουσίες αυτές μπορεί επίσης να μεταφέ- 
ρονται σε ανοικτά οχήματα με τον όρον ότι θα έχουν ψεκασθεί 
με κατάλληλα απολυμαντικά για την αφαίρεση της κακο¬ 
σμίας τους- 


100 Παράγραφος 6 : Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και δια- 
120 τάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 

111 (Δεν υπάρχουν γενικές ή ειδικές διατάξεις) 

Κατηγορία 7: Ραδιενεργές ουσίες 

Γ ενικά 
Μεταφορά 

Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πίνακα στο περιθω¬ 
ριακό 2703 


62 112 
-62 117 
62 118 

62 119 
-62 199 


62 200 
-62 299 

62 300 
-62 302 
62 303 
62 304 
-62 399 


62 400 
-62 402 
62 403 

62 404 
-62 409 
62 410 


62 411 
-62 414 
62 415 


62 416 
-62 499 


62 500 
-62 599 


62 600 
-70 999 


71 000 

71 001 
71 099 
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Παράγραφος 1: Τρόπος μεταφοράς 

Διατάξεις 


Για λεπτομέρειες βλέπε σχετικό πίνακα στο περιθωριακό 
Νο. 2703 

Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση από 
τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους 

Διατάξεις 


71 

71 

-71 


100 

101 

199 


Για λεπτομέρειες βλέπε σχετικό πίνακα στο περιθωριακό 71 200 
2703 

71 201 
-71 299 

Παράγραφος 3: Γενικές διατάξεις εξυπηρετήσεως (σέρβις) 

Διατάξεις 


Κατηγορία 8: Διαβρωτικές ουσίες 


Γ ενικά 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γεν. διατάξεις του Μέρους 1) 


Παράγραφος 1: Τρόπος μεταφοράς 


Μεταφορά χύμα 

Ουσίες του 23° ή απόβλυτα μολύβδου που περιέχουν 
θειϊκό οξύ του 1 0 (β) μπορούν να μεταφέρονται χύμα σαν 
πλήρες φορτίο. Τα αμάξωμα του οχήματος θα είναι εξοπλι¬ 
σμένο με κατάλληλη και αρκετά χονδρή εσωτερική επένδυση. 
Αν το όχημα είναι επενδυμένο με φύλλα, το φύλλο θα είναι το¬ 
ποθετημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να αγγίξει 
το φορτίο. 


Για λεπτομέρειες βλέπε το σχετικό πίνακα στο περιθω- 71 300 
ριακό 2703 

Βλέπε επίσης παρακάτω: 

71 301 

Επίβλεψη οχημάτων -71 320 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρ- 71 321 
μογή για όλες τις ουσίες για οποιαδήποτε ποσότητα. 

Εν τούτοις, οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 δεν 
χρειάζεται να εφαρμοστούν όπου: 

(α) Το φορτωμένο διαμέρισμα είναι κλειδωμένο και οι με- 
ταφερόμενες συσκευασίες προστατεύονται διαφορετικά κατά 
κάθε παράνομης εκφόρτωσης' και 

(β) Ο βαθμός της δόσεως δεν υπερβαίνει το 0.5 ΜΚ/Η σε 
οποιοδήποτε προσιτό σημείο πάνω στην επιφάνεια του οχή¬ 
ματος. 

Επί πλέον, τα εμπορεύματα αυτά θα υπόκεινται πάντα σε 
επίβλεψη για να παρεμποδιστεί κακόβουλη ενέργεια και για 
να ειδοποιηθεί ο οδηγός και οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση 
απώλειας ή πυρκαϊάς. 

71 322 

Απαγόρευση καπνίσματος -71 373 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 374 δεν έχουν εφαρ- 71 374 
μογή. 

71 375 
-71 399 

Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φόρτωση, 
εκφόρτωση και χειρισμό 

Διατάξεις 


Για λεπτομέρειες βλέπε σχετικό πίνακα σε περιθωριακό 

2703 

Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία 
των οχημάτων 

Σήμανση και χαρακτηρισμός οχημάτων 

(1) Το περιθωριακό 10 500 δεν θα έχει εφαρμογή. 

(2) Κάθε οδικό όχημα που μεταφέρει ραδιενεργές ουσίες 
θα φέρει στο εξωτερικό κάθε πλευράς και πίσω ετικέττα σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα Νο 7ϋ που εμφανίζεται στο Παράρ¬ 
τημα Β.4, περιθωριακό 240 010. Αν η φόρτωση γίνεται από 
τον αποστολέα, θα αποτελεί καθήκον του να τοποθετήσει αυ¬ 
τές τις ετικέττες στα οχήματα. 

Εν τούτοις, αυτή η προϋπόθεση δεν θα έχει εφαρμογή σε 
οχήματα που μεταφέρουν τις συσκευασίες που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 2703, πίνακες 1 μέχρι 4 

Στάθμευση αυτοκινήτου που αποτελεί ειδικό κίνδυνο 
(Εκτός από το περιθωριακό 10 507, βλέπε το Παράρ¬ 
τημα Α.6, περιθωριακό 3695) 


Παράγραφος 6: Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις και ειδι¬ 
κές διατάξεις για ορισμένες χώρες 


71 400 

71 401 
-71 499 


71 500 


71 501 
-71 506 
71 507 

71%08 
-71 599 


(Έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις του Μέρους 1) 71 600 

-80 999 


Μεταφορά σε κοντέηνερ 

Μικρά κοντέηνερ που χρησιμοπούνται για τη μεταφορά 
ουσιών του 23 0 ή απόβλητα μολύβδου που περιέχουν θεϊικό 
οξύ του 1 °(β) χύμα, θα έχουν πλήρη τοιχώματα και κατάλ¬ 
ληλη επένδυση 

Χαρακτηρισμός δεξαμενο-κοντέηνερ 

Δεξαμενο-κοντέηνερ που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες της 
παρούσας Κατηγορίας θα φέρουν και στις δύο πλευρές ετι¬ 
κέττα σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 8. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες της παρούσας 
Κατηγορίας που έχουν σημείο αναφλέξεως 55 ° Κ ή χαμηλό¬ 
τερο θα φέρουν επί πλέον ετικέττα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Νο. 3. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν πυροθειϊκό οξύ (αναθυ- 
μιάζον θειϊκό οξύ) του 1°(α)ή ουσίες του 6°, 7 °, 24°, 26° ή 
44° θα φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Νο. 6.1. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες του 62 0 θα φέ¬ 
ρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα 5. 


Παράγραφος 2: Ειδικές προϋποθέσεις προς εκπλήρωση 
από τα μέσα μεταφοράς και τον εξοπλισμό τους 


Πυροσβεστικές συσκευές 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 240 (1) (β) και (3) θα 
έχουν εφαρμογή μόνο για τη μεταφορά υγρών που έχουν ση¬ 
μείο αναφλέξεως 55 °Κ ή χαμηλότερο, ή για ουσίες του 
2°(α) και 3°(α). 

Επίβλεψη οχημάτων 

Οι διατάξεις του περιθωριακού 10 321 θα έχουν εφαρ- 
μογή για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται παρα¬ 
κάτω σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις αναφερόμενες: 

Ουσίες ταξινομημένες με (α) όλων των ει¬ 
δών: ΙΟ,ΟΟΟΚΟ 

Βρώμιο του 24°: Ι,ΟΟΟΚΟ 

Φορητές φωτισιτικές συσκευές 

Δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του περιθωριακού 10 

353. 

Απαγόρευση καπνίσματος 

Δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του περιθωριακού 10 
374. 


Παράγραφος 4: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 
φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό 


Απαγόρευση μικτής φορτώσεως σε ένα όχημα 

(1) Ουσίες της Κατηγορίας 8 κλεισμένες σε συσκευασίες 
που φέρουν μία ή δύο ετικέττες που είναι σύμφωνες με το 


81 000 
-81 099 


81 100 
-81 110 

81 111 


81 112 
-81 117 

81 118 


81 119 
-81 129 
81 130 


81 131 
-81 199 


81 200 
-81 239 
81 240 


81 241 
-81 299 
81 321 


81 322 
-81 352 
81 353 

81 354 
-81 373 
81 374 

81 375 
-81 399 


81 400 
-81 402 
81 403 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


υπόδειγμα Νο. 8 δεν θα φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα με 
ουσίες ή αντικείμενα των Κατηγοριών Ια, 1β, 1γ μέσα σε 
συσκευασίες που φέρουν μία ή δύο ετικέττες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Νο. 1, 

(2) Ουσίες της Κατηγορίας 8 μέσα σε συσκευασίες που φέ¬ 
ρουν ετικέττες δύο σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 8 δεν θα 
φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα με: 

(α) Ουσίες της Κατηγορίας 3, Κατηγορίας 4.1 ή Κατηγο¬ 
ρίας 4.2 μέσα σε συσκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα Νο. 3, 4.1 ή 4.2· 

(β) Ουσίες της Κατηγορίας 5.1 ή Κατηγορίας 5.2 μέσα σε 
συσκευασίες που φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με το υπό¬ 
δειγμα Νο. 5· 

(γ) Ουσίες της Κατηγορίας 6.1 μέσα σε συσκευασίες που 
φέρουν δύο ετικέττες σύμφωνα με τα υποδείγματα Νο. 6.1 ή 
6.1Α. 

81 404 

Καθαρισμός πριν από τη φόρτωση -81 412 

Οχήματα τα οποία πρόκειται να μεταφέρουν συσκευασίες 81 413 
που περιέχουν ουσίες του 2°(α) ή 3°(α) θα καθαρίζονται 
προσεκτικά και ειδικά να είναι χωρίς καύσιμα απορρίμματα 
(άχυρα, χόρτα, χαρτιά, κ.λπ.). 

Χειρισμός και στοιβασία 

Συσκευασίες που περιέχουν ουσίες του 2°(α), 3°(α), 61° 81 414 

ή 62 ° θα τοποθετούνται σε γερό δάπεδο και θα είναι με τα 
ανοίγματά τους προς τα πάνω. Η χρήση εύκολα εύφλεκτων 
υλικών όπως άχυρο για στοιβασία αυτών των συσκευασιών 
απαγορεύεται. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για δοχεία, βλέπε τις σχετικές απαιτήσεις 
του Προσαρτήματος Α (Συσκευασίες). 

(2) Με παρέκκλιση από τον ορισμό που δίνεται στο περι¬ 
θωριακό 10 014, ο όρος «δεξαμενή» όταν χρησιμοποιείται 
μόνος στο Παράρτημα Β.ΐα και το Παράρτημα Β.ΐγ δεν κα¬ 
λύπτει τα δεξαμενο-κοντέηνερ. Εντούτοις, μερικές από τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος Β.ΐα μπορεί να έχουν εφαρ¬ 
μογή για τις δεξαμενές κοντέηνερ από τις διατάξεις του Προ¬ 
σαρτήματος Β και του Παραρτήματος Β.ΐβ. 

(3) Υπενθυμίζεται ότι το περιθωριακό 10 121 (1) απαγο¬ 
ρεύει τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών σε δεξαμενές εκτός 
όπου αυτή η μεταφορά επιτρέπεται ρητώς σύμφωνα με κάθε 
Παράγραφο 1 του Μέρους II των Παραρτημάτων Β.ΐα ή 
Β.ΐβ και Παράγραφο 1 του Παραρτήματος Β.ΐγ. 

200 001 

210 999 

Παράρτημα Β.ΐα 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Μέρος I εκθέτει τις απαιτήσεις που 
έχουν εφαρμογή στις σταθερές δεξαμενές (δεξαμενοαυτοκί¬ 
νητα), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και δοχεία προορι- 
ζόμενα για τη μεταφορά ουσιών οποιασδήποτε Κατηγορίας. 

Το Μέρος II περιέχει ειδικές προϋποθέσεις που συμπληρώ¬ 
νουν ή τροποποιούν τις προϋποθέσεις του Μέρους I. 


Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη 
λειτουργία των οχημάτων 

Σήμανση και χαρακτηρισμός των οχημάτων 

Οχήματα με σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμε¬ 
νές που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες της παρούσας Κατηγο¬ 
ρίας θα φέρουν και στις δύο πλευρές και πίσω ετικέττα σύμ¬ 
φωνα με το υπόδειγμα Νο. 8. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες της παρούσας 
Κατηγορίας με σημείο αναφλέξεως 55°Κ ή χαμηλότερο θα 
φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 3. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν πυροθεϊκό οξύ (αναθυ- 
μιάζον θειΐκό οξύ) του 1 0 (α) ή ουσίες του 6 0 ,7°,24 0 ,26°ή 
44° θα φέρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα 
Νο. 6.1. 

Εκείνα που περιέχουν ή περιείχαν ουσίες του 62 ° θα φέ¬ 
ρουν επί πλέον ετικέττες σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο. 5. 

Παράγραφος 6: Μεταβατικές διατάξεις, ανακλήσεις, και 
διατάξεις ειδικές για ορισμένες χώρες 

(Έχουν εφαρμογή μόνο οι γενικές διατάξεις του Μέρους I) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β. 1 Διατάξεις που αφορούν τις δεξαμενές 


81 415 ΜΕΡΟΣ I: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟ- 
-81 499 ΡΙΩΝ 

211 000 


81 500 


Παράγραφος 1: Γενικά· πλαίσιο (Χρήση δεξαμενών)· ορι¬ 
σμοί. 


211 099 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωρια¬ 
κού 10 121 (1), η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών σε δεξαμε¬ 
νές (σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή συστοι¬ 
χίες δοχείων) επιτρέπεται μόνο όπου αυτός ο τρόπος μεταφο¬ 
ράς επιτρέπεται ρητά γι’ αυτές τις ουσίες σε κάθε Παράγραφο 
1 του Μέρους II του παρόντος Παραρτήματος. 


Αυτές οι προϋποθέσεις θα έχουν εφαρμογή για σταθερές δε- 211. 100 
ξαμενές (δεξαμενο-οχήματα) αποσυναρμολογούμενες δεξα¬ 
μενές και συστοιχίες δοχείων που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά, υγρών, αεριωδών, κονιωδών ή κοκκοειδών ου¬ 
σιών 

(1) Πέραν από το ίδιο το όχημα, ή τις πλατφόρμες που 211 101 
81 501 χρησιμοποιούνται αντ’ αυτού, ένα δεξαμενο-αυτοκίνητο περι- 

-81 599 λαμβάνει ένα ή περισσότερα περιβλήματα, τα είδη του εξο¬ 
πλισμού τους και τα εξαρτήματα για την πρόσδεσή τους στο 
όχημα ή στις πλατφόρμες. 

(2) Όταν είναι προοδεμένη στο φέρον όχημα, η αποσυναρ- 
81 600 μολογούμενη δεξαμενή ή η συστοιχία δοχείων θα ανταποκρί- 
199999 νεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται για τα δεξαμενο¬ 
αυτοκίνητα 

Στις παρακάτω απαιτήσεις: 211 102 

(1) (α) «Περίβλημα» σημαίνει την ίδια τη δεξαμενή (περι¬ 
λαμβανόμενων των στομίων και των πωμάτων αυτών)· 

(β) «εξοπλισμός εξυπηρετήσεως του περιβλήματος» ση- 


ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Β.1 

(1, Το πλαίσιο εφαρμογής των διαφόρων Παραρτημάτων 200 000 
Β.1 εχει όπως παρακάτω: 

Παράρτημα Β.Ια έχει εφαρμογή σε δεξαμενές εκτός 
απο τα δεξαμενο-κοντέηνερ· 

(β) Παράρτημα Β. 1β αφορά τα δεξαμενο-κοντέηνερ· 

(γ) Παράρτημα Β.ΐγ αφορά τις δεξαμενές, εκτός από τις 
συστοιχίες δοχείων και τα δεξαμενοκοντέηνερ, από ενισχυ- 
μένο πλαστικό· 

(δ) Παράρτημα Β.ΐδ αφορά τα υλικά και την κατασκευή 
των σταθερών δεξαμενών, των αποσυναρμολογούμενων δε¬ 
ξαμενών και των περιβλημάτων των δεξαμενο-κοντέηνερ, 
που προορίζονται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων 
βαθειάς καταψύξεως της Κατηγορίας 2. 


μαίνει τις συσκευές πληρώσεως, εκφορτώσεως, αερισμού, 
ασφαλείας, θερμάνσεως και μονώσεως κατά της θερμότητας 
και τα όργανα μετρήσεως· 

(2) (α) «πίεση υπολογισμού» σημαίνει θεωρητική πίεση 
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πάχους των τοι¬ 
χωμάτων του περιβλήματος. Είναι ίση με την πίεση δοκιμής' 
εκτός σε σχέση με ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα για τα 
οποία ορίζεται ειδική, υψηλότερη πίεση υπολογισμού. Εξω¬ 
τερικές ή εσωτερικές συσκευές ενισχύσεως δεν θα λαμβάνο- 
νται υπόψη σ’ αυτό τον υπολογισμό· 

(β) «Ανώτατη πίεση εργασίας» (πίεση μετρητή) σημαίνει 
την υψηλότερη από τις παρακάτω τρεις πιέσεις: 

(ι) η υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται στο 
περίβλημα κατά τη διάρκεια της πληρώσεως («επιτρεπόμενη 
οινώτατη πίεση πληρώσεως»)· 
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(ιι) η υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται στο 
περίβλημα κατά την εκφόρτωση («ανώτατη επιτρεπόμενη 
πίεση εκφορτώσεως, και 

(ιιι) η πραγματική πίεση μετρητή στην οποία υποβάλλεται 
το περίβλημα από το περιεχόμενό του (περιλαμβανόμενων 
όποιων εξωτερικών αερίων μπορεί να περιέχει) στην ανώ¬ 
τατη θερμοκρασία εργασίας. 

Εκτός όπου οι ειδικές προϋποθέσεις για κάθε Κατηγορία 
προβλέπουν διαφορετικά, η αριθμητική αξία αυτής της πιέ- 
σεως εργασίας (πίεσης μετρητή) δεν θα είναι χαμηλότερη 
από την πίεση εξατμίσεως (απόλυτη πίεση) της ουσίας πλη- 
ρώσεως στους 50 °Κ. 

Για περιβλήματα που είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας (με ή χωρίς δίσκο εκρήξεως), η ανώτατη πίεση ερ¬ 
γασίας (πίεση μετρητή), θα είναι εντούτοις ίση με την προ- 
βλεπόμενη πίεση ανοίγματος αυτών των βαλβίδων ασφα¬ 
λείας. 

Για περιβλήματα εξοπλισμένα με σύστημα εξαερισμού και 
συσκευή ασφαλείας που εμποδίζει το περιεχόμενο να χυθεί αν 
το περίβλημα αναποδογυρίσει, η ανώτατη πίεση εργασίας 
(πίεση μετρητή) θα είναι ίση με τη στατική πίεση της ουσίας 
πληρώσεως). 

(γ) “πίεση δοκιμής” σημαίνει την ανώτατη πραγματική 
πίεση που εφαρμόζεται στη διάρκεια της δοκιμής πιέσεως του 
περιβλήματος· 

(δ) “πίεση πληρώσεως” σημαίνει την ανώτατη πίεση που 
επιφέρεται στο περίβλημα όταν γεμίζει υπό πίεση· 

(ε) “πίεση εκφορτώσεως” σημαίνει την ανώτατη πίεση 
που πραγματικά επιφέρεται πάνω στο περίβλημα όταν εκ¬ 
φορτώνεται υπό πίεση. 

(3) “Δοκιμή διαρροής” ή “δοκιμή στεγανότητα” σημαίνει 
τη δοκιμή που συνίσταται από την υποβολή του περιβλήμα¬ 
τος σε πραγματική εσωτερική πίεση ίση με την ανώτατη 
πίεση εργασίας, αλλά όχι λιγότερο από 20 ΚΡα (0.2 μπάρ) 
(πίεση μετρητή), με διαδικασία που έχει εγκριθεί από την αρ¬ 
μόδια αρχή. 


211 103 
-211 119 


Παράγραφος 2: Κατασκευή 


Τα περιβλήματα θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται 211 120 
σύμφωνα με τις διατάξεις του τεχνικού κώδικα που αναγνω¬ 
ρίζεται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά θα καλύπτονται οι πα¬ 
ρακάτω προϋποθέσεις: 

(1) Τα περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα από κατάλ¬ 
ληλα μεταλικά υλικά τα οποία εκτός αν προβλέπονται άλλες 
κλιμακώσεις θερμοκασίας στις διάφορες Κατηγορίες, θα 
αντέχουν στη θραύση, σχίσιμο και διάβρωση υπό πίεση τά- 
σεως μεταξύ -20°Κ και +50°Κ. 

(2) Για τα συγκολλημένα περιβλήματα θα χρησιμοποιού¬ 
νται μόνο υλικά άψογης ικανότητας συγκολλήσεως και των 
οποίων η αντοχή προσκρούσεως σε θερμοκρασία περιβάλλο¬ 
ντος -20 0 Κ μπορεί να εγγυηθούν, ειδικά στα σημεία συγκολ¬ 
λήσεως και τα σημεία που βρίσκονται κοντά σ’ αυτές. 

(3) Οι συγκολλήσεις θα έχουν γίνει επιδέξια και θα παρέ¬ 
χουν την πλήρη ασφάλεια. 

Σχετικά με την εκτέλεση και τον έλεγχο των σημείων συ¬ 
γκολλήσεως, βλέπε επίσης το περιθωριακό 211 127(7). 

Περιβλήματα των οποίων το ανώτατο πάχος τοιχωμάτων 
έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με το περιθωριακό 211 127 (3) 
μέχρι (6) θα ελέγχονται με τις μεθόδους που περιγράφονται 
στον ορισμό του συντελεστή συγκολλήσεως 0.8. 

(4) Τα υλικά των περιβλημάτων ή οι προστατευτικές επεν¬ 
δύσεις τους που έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο, δεν θα 
περιέχουν ουσίες που μπορεί να αντιδράσουν επικίνδυνα με το 
περιεχόμενο, για το σχηματισμό επικίνδυνων ενώσεων, ή να 
αδυνατίσουν ουσιαστικά το υλικό. 

(5) Η προστατευτική επένδυση θα είναι σχεδιασμένη κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η στεγανότητά της να παραμένει άθικτη 
όποια παραμόρφωση μπορεί να γίνει σε κανονική μεταφορά 

(211 127 (1)). 

(6) Αν η επαφή μεταξύ της μεταφερόμενης ουσίας και του 
υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του περι¬ 
βλήματος συνεπάγεται προοδευτική μείωση του πάχους τών 
τοιχωμάτων, το πάχος θα αυξάνεται κατά την κατασκευή 


καταλλήλως. Το πρόσθετο αυτό πάχος σαν ανοχή για τη 
οξείδωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του . 
πάχους των τοιχωμάτων του περιβλήματος. 

(1) Τα περιβλήματα, προσαρτήματα και εξοπλισμός εξυ- 211 121 
πηρετήσεως και δομής θα είναι σχεδιασμένα να. αντέχουν 

χωρίς απώλεια περιεχομένου (εκτός από ποσότητες του αε¬ 
ρίου που διαφεύγουν από τους εξαεριστήρας): 

-στατικές και δυναμικές εντάσεις σε κανονική μετα¬ 
φορά· 

-προβλεπόμενες ελάχιστες εντάσεις όπως καθορίζονται 
στα περιθωριακά 211 125 και 211 127. 

(2) Στην περίπτωση οχημάτων στα οποία το περίβλημα 
αποτελεί πιεσμένο αυτοστηριζόμενο μέλος, το περίβλημα θα 
είναι σχεδιασμένο να αντέχει τις εντάσεις που επιβάλλονται 
από αυτό το λόγο πέραν από εντάσεις που προέρχονται από 
άλλες πηγές. 

Η πίεση πάνω στην οποία βασίζεται το πάχος τοίχωμά- 211 122 
των του περιβλήματος δεν θα είναι λιγότερο από την πίεση 
υπολογισμού, αλλά οι εντάσεις που αναφέρονται στο περιθω¬ 
ριακό 211 121 θα λαμβάνονται επίσης υπόψη. 

Εκτός αν προβλέπεται ειδικά διαφορετικά στις διάφορες 211 123 
κατηγορίες, τα παρακάτω στοιχεία θα λαμβάνονται υπόψη 
στο σχεδίασμά των περιβλημάτων: 

(1) Περιβλήματα εκφορτώσεως με τη βαρύτητα που προ¬ 
ορίζονται για τη μεταφορά ουσιών που έχουν πίεση αερίων 
που δεν υπερβαίνει τα 100 ΚΡα (1.1 μπάρ) (απόλυτη πίεση) 
στους 50 °Κ θα είναι σχεδιασμένα για πίεση υπολογισμού δι¬ 
πλή από εκείνη της στατικής πιέσεως της ουσίας που πρόκει¬ 
ται να μεταφερθεί αλλά όχι λιγότερο από τη στατική πίεση 
του νερού. 

(2) Περιβλήματα γεμιζόμενα με πίεση ή εκφορτωνόμενα 
με πίεση που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών που 
έχουν πίεση ατμού που δεν υπερβαίνει τα 110 ΚΡα (1.1 
μπάρ) (απόλυτη πίεση) στους 50 °Κ θα είναι σχεδιασμένα για 
πίεση υπολογισμού ίση με 1.3 φορές την πίεση πληρώσεως ή 
εκφορτώσεως. 

(3) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών 
που έχουν πίεση ατμών πάνω από 110 ΚΡα (1.1 μπάρ) αλλά 
όχι περισσότερο από 175 ΚΡα (1.75 μπάρ) (απόλυτη πίεση) 
στους 50 °Κ, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστημα πληρώ¬ 
σεως ή εκφορτώσεως αυτών, θα είναι σχεδιασμένα για πίεση 
υπολογισμού όχι μικρότερη από 0.15 ΜΡα (1.5 μπάρ) πίεση 
μετρητή ή 1.3 φορές την πίεση πληρώσεως ή εκφορτώσεως, 
όποια είναι η υψηλότερη. 

(4) Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά ου¬ 
σιών που έχουν πίεση ατμού μεγαλύτερη από 175 ΚΡα 
(1.75 μπάρ) (απόλυτη πίεση) στους 50 0 Κ, όποιο και αν είναι 
το σύστημα πληρώσεως ή κενώσεως αυτών, θα είναι σχεδια¬ 
σμένα για πίεση υπολογισμού ίση προς 1.3 φορές την πίεση 
πληρώσεως ή κενώσεως αλλά όχι λιγότερο από 0.4 ΜΡα (4 
μπάρ) πίεση μετρητή. 

Δεξαμενές που προορίζονται να περιλάβουν ορισμένες επι- 211 124 
κίνδυνες ουσίες θα είναι εφοδιασμένες με ειδική προστασία 
που θα καθοριστεί για τις διάφορες κατηγορίες. 

Στην πίεση δοκιμής, η ένσταση σ (σίγμα) στο πιο βαρειά 211 125 
πιεζόμενο σημείο που περιβλήματος δεν θα υπερβαίνει τα 
εξαρτόμενα από τα υλικά όρια που περιγράφονται παρα¬ 
κάτω. θα υπολογίζεται ανοχή για οποιοδήποτε αδυνάτισμα 
οφειλόμενο στις συγκολλήσεις. Επί πλέον, στην επιλογή του 
υλικού και τον προσδιορισμό του πάχους του τοιχώματος, θα 
λαμβάνονται υπόψη η ανώτατη και κατώτατη θερμοκρασία 
εργασίας. 

(1) Για μέταλλα και μίγματα που παρουσιάζουν καθαρά 
καθοριζόμενο σημείο κάμψεως ή χαρακτηριζόμενα από εγ¬ 
γυημένη συμβατική τάση κάμψεως (Κε) (γενικά 0.2 στα 
εκατό της υπολειμματικής επιμηκύνσεως και στην περί¬ 
πτωση ωστενιτικών χαλύβων, 1 στα εκατό της ανώτατης 
επιμηκύνσεως): 

(α) όπου η σχέση Κε/ΚΜ δεν είναι περισσότερο από 0.66: 

Κε/ = φαινόμενη τάση κάμψεως, ή 0.2 στα εκατό τάση 
δοκιμής στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων 

ΚΜ = εγγυημένη ελάχηστο αντοχή έλξεως): 
σ < 0.75 Κε 

(β) όπου η σχέση Κε/ΚΜ υπερβαίνει το 0.66: 
σ *£ 0.5 ΚΜ 
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(2) Για μέταλλα και μίγματα που δεν εμφανίζουν καθαρά 
καθοριζόμενη φαινόμενη τάση κάμψεως και χαρακτηριζό¬ 
μενα από εγγυημένη ελάχιστη αντοχή έλξεως ΚΜ: 

σ < 0.43 ΚΜ 

(3) Για το χάλυβα, η επιμήκυνση στη θραύση δεν θα είναι 
λιγότερο από: 

100 __ 

καθορισμένη αντοχή έλξεως σε Ν/ΜΜ 2 , 

αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο από 16 στα 
εκατό για λεπτόκοκκους χάλυβες και όχι λιγότερο από 20 
στα εκατό για άλλους χάλυβες. Για μίγματα αλουμινίου η 
επιμήκυνση στη θράυση δεν θα είναι λιγότερο από 12 στα 
εκατό. 1 ) 

Δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφορά υγρών που 211 126 
έχουν σημείο αναφλέξεως 55°Κ ή παρακάτω και για τη με¬ 
ταφορά εύφλεκτων αερίων θα συνδέονται με όλα τα μέρη του 
οχήματος με ισοδυναμική σύνδεση και θα είναι σε θέση να 
γειώνονται ηλεκτρικά. Κάθε μεταλλική επαφή ικανή να προ- 
καλέσει ηλεκτροχημική διάβρωση θα αποφεύγεται. 

Περιβλήματα και οι προσδέσεις τους θα αντέχουν τις εντά- 211 127 
σεις που καθορίζονται στην παράγραφο (1), και το πάχος τοι¬ 
χωμάτων των περιβλήμάτων θα είναι τουλάχιστον όπως κα¬ 
θορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους (2) μέχρι (6) παρα¬ 
κάτω. 

(1) Τα περιβλήματα και οι προσδέσεις τους θα είναι σε 
θέση απορροφήσεως, κάτω από το ανώτατο επιτρεπτό φορ¬ 
τίο, τις δυνάμεις που ασκούνται από: 

- προς την κατεύθυνση της πορείας: δύο φορές τη συνο¬ 
λική μάζα· 

- σε ορθές γωνίες προς την κατεύθυνση της πορείας η συ¬ 
νολική μάζα· 

- κάθετα προς τα πάνω: η συνολική μάζα 

- κάθετα προς τα κάτω: δύο φορές τη συνολική μάζα. 

Κάτω από τις τάσεις που καθορίζονται παραπάνω, η τάση 

στο περισσότερο πιεζόμενο σημείο του περιβλήματος και των 
προσδέσεων αυτού Ιεν θα υπερβαίνει την τιμή σ που καθορί¬ 
ζεται στο περιθωριακό 211 125. 

' (2) Το πάχος του κυλινδρικού τοιχώματος του περιβλήμα¬ 
τος και των άκρων των πλακών καλύματος θα είναι τουλάχι¬ 
στον ίσο με εκείνο που λαμβάνεται με τον παρακάτω τύπο: 


Ρ ΜΓ« ΧΡ 

2 X σ X λ 


Ρ ΒΛΗ ΧΡ 

20 X σ X λ 


όπου Ρ ΜΡλ = πίεση υπολογισμού σε ΜΡα· 

Ρ βακ ~ πίεση υπολογισμού σε μπαρ 
ϋ = εσωτερική διάμετρος περιβλήματος σε χιλ. 
σ = επιτρεπόμενη τάση, όπως καθορίζεται στο περι¬ 
θωριακό 211 125 (1), (α) και(β) και (2), σε Ν/ΜΜ 2 · και 
λ = συντελεστής, που δεν υπερβαίνει το 1, λαμβάνο- 
ντας υπόψη οποιαδήποτε εξασθένιση λόγω των συγκολλή¬ 
σεων. 

Τό πάχος σε καμμιά περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο από 
το καθοριζόμενο στις παρακάτω παραγράφους (3) μέχρι (5) . 


(4) Όπου προβλέπεται προστασία του περιβλήματος κατά βλά¬ 
βης από πλευρική πρόσκρουση ή ανατροπή, η αρμόδια αρχή μπορεί 
να επιτρέψει όπως το προαναφερόμενο ελάχιστο πάχος μειωθεί κατ 
αναλογία προς τον παρεχόμενο βαθμό προστασίας· εντούτοις το 
προαναφερόμενο πάχος δεν θα είναι λιγότερο από 3 χιλ. στην περί¬ 
πτωση μαλακού χάλυβα, 3 ) ή από ισότιμο πάχος στην περίπτωση 
άλλων υλικών, για περιβλήματα διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 
1.80 μ 2 . Γ ια περιβλήματα με διάμετρο που υπερβαίνει το 1.80 μ 2 
το προαναφερόμενο ελάχιστο πάχος θα αυξάνεται σε 4 χιλ. στην πε¬ 
ρίπτωση μαλακού χάλυβα, 3 ) και σε ισότιμο πάχος στην περίπτωση 
άλλου μετάλλου. «Ισότιμο πάχος» σημαίνει το πάχος που λαμβάνε- 
ται με τον παρακάτω τύπο: 

= 21.4 X ε 0 . 

** ,*/ ΚΜ, X Α, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω μέτρα ή ισότιμα μέτρα μποοεί να 
υιοθετηθούν για να προστατευθεί το περίβλημα από βλάβη: 

(α) Το περίβλημα μπορεί να εφοδιαστεί και στις δύο πλευ¬ 
ρές, σε ύψος ευρισκόμενο μεταξύ της κεντρικής του γραμμής 
και του κάτω ημίσεος αυτού, με προστασία εναντίον πλευρι¬ 
κής προσκρούσεως αποτελούμενη από στρογγυλή μεταλλική 
δοκό επεκτεινόμενη τουλάχιστο 25 χιλ. πέρα από το ακραίο 
εξωτερικό σημείο του περιβλήματος. Η δοκός αυτή θα έχει 
τέτοια διατομή ώστε αν είναι από μαλακό χάλυβα·) ή από 
ισχυρότερο μέταλλο να έχει συντελεστή διατομής τουλάχιστο 
5 0Μ 3 , της δυνάμεως κατευθυνόμενης οριζόντια και σε ορθές 
γωνίες προς την κατεύθυνση της πορείας. Αν χρησιμοποιη¬ 
θούν πιο αδύνατα υλικά, ο συντελεστής διατομή θα αυξάνεται 
αναλογικά προς τα όρια της επιμηκύνσεως. Η προστασία 
εναντίον της ανατροπής μπορεί να λάβει τη μορφή ενισχυτι- 
κών δακτυλίων, προστατευτικών καλυμμάτων, ή εγκάρσιων 
ή κατά μήκος μελών τέτοιου σχήματος ώστε σε περίπτωση 
ανατροπής να μη προκληθεί βλάβη στα εξαρτήματα που είναι 
τοποθετημένα στο πάνω μέρος του περιβλήματος. 

(β) Υπάρχει επίσης προστασία: 

1. όπου τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα με δίπλα ' 
τοιχώματα, του χώρου μεταξύ αυτών έχοντος κενό αέρος. Το 
συνολικό πάχος του εξωτερικού μεταλλικού τοιχώματος και 
του τοιχώματος του περιβλήματος θα αντιστοιχεί στο ελάχι¬ 
στο πάχος τοιχώματος που προβλέπεται στην παράγραφο 
(3), και το ελάχιστο πάχος του τοιχώματος του περιβλήμα¬ 
τος δεν θα είναι λιγότερο από το ελάχιστο πάχος που προβλέ- 
πεται στην παράγραφο (4)· 

ή Στην περίπτωση μεταλλικού φύλλου ο άξονας του τεμαχίου δοκιμής έλ¬ 
ξεως θα είναι σε ορθές γωνίες προς την κατεύθυνση της ελάσεως. Η μόνιμη επι¬ 
μήκυνση κατά τη θραύση (1-50) θα μετράται σε τεμάχιο δοκιμής κυκλικής δια- 
τομής στο οποίο το μήκος πάχους 1 είναι ίσο με 5 φορές τη διάμετρο Ρ· αν χρη¬ 
σιμοποιούν τεμάχια δοκιμής ορθογώνιας τομής, το μήκος πάχους θα υπολογί¬ 
ζεται με τον τύπο 1 = 5.65 \/ΐή", όπου το Γ„ είναι η αρχική εγκάρσια 
επιφάνεια του τεμαχίου δοκιμής 

2 ) Γ ια περιβλήματα που δεν είναι κυκλικής διατομής, για παράδειγμα σχή¬ 
ματος κυτίου ή ελειπτικά περιβλήματα, οι εν δεικνυόμενες διάμετροι θα· αντι¬ 
στοιχούν με εκείνες που υπολογίζονται με βάση κυκλική διατομή της ίδιας πε¬ 
ριοχής. Γι’ αυτά τα σχήματα διατομής η ακτίνα κυρτότητας του περιβλήματος 
δεν θα υπερβαίνει τα 2,000 χιλ. στις πλευρές ή 3,000 χιλ. στην κορυφή και τον 
πυθμένα. 


(3) Τα τοιχώματα, τα άκρα και οι πλάκες επικοιλύψεως 
των περιβλημάτων κυκλικής διατομής όχι πάνω από 1.80μ. 
σε διάμετρο 2 ) εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παρά¬ 
γραφο (5), δεν θα είναι πάχους μικρότερου των 5 χιλ. αν εί¬ 
ναι από μαλακό χάλυβα, 3 ) ή ισότιμου πάχους αν είναι από 
άλλο μέταλο. Αν η διάμετρος υπερβαίνει το 1.80 μ 2 το πάχος 
αυτό θα αυξάνεται σε 6 χιλ. αν το περίβλημα είναι από μα¬ 
λακό χάλυβα, 3 ) ή σε ισότιμο πάχος'αν το περίβλημα είναι 
από άλλο μέταλο. «Ισότιμο πάχος» σημαίνει το πάχος που 
λαμβάνεται με τον παρακάτω τύπο: 



3 ) «Μαλακός χάλυβας» σημαίνει χάλυβα που έχει ελάχιστη αντοχή θραύσεως 
μεταξύ 360 και 440 Ν/ΜΜ 2 . 


4 ) Ο τύπος αυτός προέρχεται από το γενικό τύπο 

ΐ/ κΜ η X Α„ 

Ε ο V ΚΜ, X Α, 


όπου ΚΜ 0 = 360 


Α 0 = 27 για το μοιλακό χάλυβα αναφοράς· 

ΚΜ, = ελάχιστη τάση έλξεως του επιλεγέντος μετάλλου, σε 
Ν/ΜΜ 2 · και 

Α, = ελάχιστη επιμήκυνση του επιλεγέντος μετάλλου κατά τη 
θραύση υπό τάση έλξεως σε ποσοστά επί τοις εκατό. 
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2. όπου τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα με διπλά 
τοιχώματα με ενδιάμεσο στρώμα στερεών υλικών πάχους 
τουλάχιστον 50 χιλ., του εξωτερικού τοιχώματος έχοντος 
πάχος τουλάχιστο 0.5 χιλ. αν είναι κατασκευασμένο από μα¬ 
λακό χάλυβα 5 / και τουλάχιστο 2 χιλ. αν είναι κατασκευα¬ 
σμένο από πλαστικό υλικό ενισχυμένο με υαλοβάμβακα. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στερεός αφρός (αφρολρξ) με απορ¬ 
ρόφηση προσκρούσεως ίδια για παράδειγμα με εκείνη της 
πολυουρεθάνης) σαν ενδιάμεσο στρώμα στερεού υλικού. 

(γ) Δια την πίσω προστασία οχημάτων που μεταφέρουν 
σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή συστοιχίες 
δοχείων, βλέπε το περιθωριακό 10 220. 

(5) Το πάχος των περιβλημάτων των δεξαμενών που είναι 
σχεδιασμένες σύμφωνα με το περιθωριακό 211 123 (1) οι 
οποίες είτε δεν έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη από τα 
5,000 λίτρα είτε είναι χωρισμένες σε στεγανά διαμερίσματα 
όχι πάνω από 5,000 λίτρα χωρητικότητας μονάδας μπορούν 
να προσαρμοστούν σε ένα επίπεδο το οποίο εκτός αν προβλέ- 
πεται διαφορετικά στις διάφορες Κατηγορίες, δεν θα είναι 
εντούτοις μικρότερη από την κατάλληλη τιμή που εμφανίζε¬ 
ται στον παρακάτω πίνακα: 


Ανώτατη ακτίνα 
καμπύλης του 
περιβλήματος (μ) 

(μ) 

Χωρητικότητα 
Περιβλήματος 
ή διαμερίσματος 
περιβλήματος 

(μ ) 

Ελάχιστο 

πάχος 

(χιλ·) 

<2 

«5.0 

3 

2-3 

«3.5 

3 


>3.5 αλλά «5.0 

4 


Όπου χρησιμοποιείται μέταλλο άλλο εκτός από το μαλακό 
χάλυβα, το πάχος θα καθορίζεται από τον τύπο ισοτιμίας που 
δίνεται στην παράγραφο (3). Το πάχος των χωρισμάτων και 
των πλακών διακυμάνσεως σε καμμία περίπτωση δεν θα εί¬ 
ναι μικρότερο από εκείνο του περιβλήματος. 

(6) Οι πλάκες διακυμάνσεως και τα χωρίσματα θα είναι 
κυρτωμένα, με βάθος κυρτώματος όχι μικρότερου από 10 
εκ., ή θα είναι αυλακωτά, φρεζαρισμένα ή διαφορετικά ενι- 
σχυμένα για να παρέχουν ανάλογη αντοχή. 0 χώρος της 
πλάκας διακυμάνσεως θα είναι τουλάχιστο 70 στα εκατό της 
εγκάρσιας περιοχής της δεξαμενής στην οποία είναι τοποθε¬ 
τημένη η πλάκα διακυμάνσεως. 

(7) Η ικανότητα του κατασκευαστή για τη διενέργεια ερ¬ 
γασιών συγκολλήαεως θα είναι αναγνωρισμένη από την αρ¬ 
μόδια αρχή. Η συγκόλληση θα γίνεται από έμπειρους και 
ικανούς συγκολλητές που χρησιμοποιούν διαδικασία συγκολ- 
λήσεως της οποίας η αποτελεσματικότητα (περιλαμβανομέ- 
νων οποιωνδήποτε θερμάνσεων) έχει επιδειχθεί με δοκιμή, 
θα διεξαχθούν μη καταστρεπτικές δοκιμές με ραδιογραφία ή 
με υπερήχους και πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η ποιότητα 
της συγκολλήαεως είναι η ενδεικνυόμενη για τις πιέσεις. 

Για τον καθορισμό του πάχους του περιβλήματος σύμ¬ 
φωνα με την παράγραφο (2), πρέπει να υιοθετηθούν για τις 
συγκολλήσεις οι παρακάτω τιμές του συντελεστή λάμβδα (λ): 
όπου οι λωρίδες συγκολλήσεως φαίνονται όσο είναι δυνατόν 0.8 
οπτικά και από τις δύο πλευρές και υποβάλλονται σε μη .κα¬ 
ταστρεπτικό έλεγχο με ειδική προσοχή στις ενώσεις· 
όπου όλες οι κατά μήκος λωρίδες σε όλο το μήκος τους, όλες 0.9 
οι ενώσεις, 25 στα εκατό των κυκλικών λωρίδων, και οι κολ¬ 
λήσεις για τη συναρμολόγηση ειδών εξοπλισμού μεγάλης 
διαμέτρου υποβάλλονται σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους. 

Οι λωρίδες θα ελέγχονται οπτικά και από τις δύο πλευρές όσο 
αυτό είναι δυνατό· 

όπου όλες οι λωρίδες θα υποβάλλονται σε μη καταστρεπτι- 1.0 

κούς ελέγχους και ελέγχονται όσο αυτό είναι δυνατόν οπτικά 
και από τις δύο πλευρές, θα αφαιρεθεί ένα τεμάχιο δοκιμής 
συγκολλήσεως. 

Όπου η αρμόδια αρχή έχει αμφιβολίες σχετικά με την 


ποιότητα των λωρίδων συγκολλήσεως, μπορεί να απαιτήσεις 
πρόσθετους ελέγχους. 

(8) θα λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των περι¬ 
βλημάτων κατά του κινδύνου παραμορφώσεως σαν αποτέλε¬ 
σμα αρνητικής εσωτερικής πιέσεως. 

(9) Η θερμική μόνωση θα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη εμποδίζει την πρόσβαση ή τη λειτουργία 
πληρώσεως και κενώσεως των αντίστοιχων συσκευών και 
βαλβίδων ασφαλείας. 

Ευστάθεια 

Το συνολικό πλάτος της επιφάνειας του εδάφους (η απόσταση 211 128 
μεταξύ των εξωτερικών σημείων επαφής με το έδαφος του 
δεξιού τροχού και του αριστερού τροχού του ίδιου άξονα) θα 
είναι τουλάχιστο ίσο με το 90 στα εκατό του ύψους του κέ¬ 
ντρου βαρύτητας του φορτωμένου δεξαμενο-οχήματος. Σε 
αρθρωτό όχημα το βάρος πάνω στους άξονες της μεταφέρου- 
σας το φορτίο μονάδας του φορτωμένου ημισυρόμενου οχή¬ 
ματος δεν θα υπερβαίνει το 60 στα εκατό του ονομαστικού 
συνολικού φορτωμένου βάρους ολόκληρου του αρθρωτού 
οχήματος. 

Παράγραφος 3: Είδη του εξοπλισμού 
Τα είδη του εξοπλισμού, όπου και αν βρίσκονται, θα είναι τα- 211 130 
κτοποιημένα κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται κατά του 
κινδύνου βίαιης αποστάσεως ή να υποστούν βλάβη στη διάρ¬ 
κεια .της μεταφοράς ή του χειρισμού. Θα έχουν ένα βαθμό 
ασφαλείας προσαρμοσμένο και συγκρινόμενο με εκείνο των 
ίδιων των περιβλημάτων και ειδικότερα: 

- Θα ταιριάζουν με τις μεταφερόμενες ουσίες· και 

- Θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του περιθωριακού 

211 121 . 

Όσο το δυνατό περισσότερα μέρη θα εξυπηρετούνται από 
το μικρότερο δυνατό αριθμό ανοιγμάτων στο τοίχωμα του 
περιβλήματος. 

Η στεγανότητα των ειδών του εξοπλισμού θα εξασφαλίζε¬ 
ται ακόμη και στην περίπτωση ανατροπής του οχήματος. 

Τα παρενθήματα (φλάντζες) θα είναι κατασκευασμένα από 
μλικό που ταιριάζει στη μεταφερόμενη ουσία και θα αντικαθί¬ 
στανται μόλις η αποτελεσματικότητα τους μειωθεί, για πα¬ 
ράδειγμα σαν αποτέλεσμα γηρασμού. 

Τα παρενθέματα που εξασφαλίζουν τη στεγανότητα των 
λειτουργούντων μερών που χρειάζεται χειρισμού στη διάρ¬ 
κεια της κανονικής χρήσεως του οχήματος θα είναι σχεδια¬ 
σμένα κατά τέτοιο τρόπο και τοποθετημένα ώστε ο χειρισμός 
του λειτουργούντος μέρους στο οποίο είναι ενσωματωμένα να 
μη τους προκαλεί βλάβη. 

Κάθε περίβλημα που κενώνεται από τον πυθμένα και στην 211 131 
περίπτωση περιβλημάτων με διαμερίσματα που κενώνονται 
από τον πυθμένα κάθε διαμέρισμα, θα είναι εφοδιασμένα με 
δύο αμοιβαία ανεξάρτητες δικλείδες, η πρώτη από τις οποίες 
θα είναι εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος^/ στερεωμένη απευ¬ 
θείας στη δεξαμενή και η δεύτερη θα είναι βαλβίδα εκροής ή 
άλλη ισότιμη συσκευή, τοποθετημένη σε σειρά, σε κάθε άκρο 
του σωλήνα κενώσεως. Επί πλεόν, τα ανοίγματα των περι¬ 
βλημάτων θα είναι σε θέση να κλείνονται με πώματα βιδωτά, 
τυφλές φλάντζες ή άλλες εξίσου αποτελεσματικές συσκευές. 

Η εσωτερική δικλείδα θα κινείται από πάνω ή από κάτω. Αν 
είναι δυνατό, η ρύθμιση - ανοικτή ή κλειστή- της εσωτερικής 
δικλείδα θα μπορεί να ελεγχθεί από το έδαφος και στις δύο 
περιπτώσεις. Τα συστήματα χειρισμού της εσωτερικής δι¬ 
κλείδας θα είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται οποιοδήποτε ακούσιο άνοιγμα λόγω προσκρού¬ 
σεως ή ανεπάντεχης ενέργειας. Η εσωτερική δικλείδα κλεισί¬ 
ματος πρέπει να εξακολουθεί να είναι αποτελεσματική σε πε¬ 
ρίπτωση βλάβης του εξωτερικού συστήματος χειρισμού. 

Η θέση ή/ και η κατεύθυνση κλεισίματος των δικλείδων 
πρέπει να φαίνονται καθαρά. 

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου 
στην περίπτωση βλάβης των εξωτερικών εξαρτημάτων πλη- 

5 / Εκτός όπως μπορεί να προβλεφθεί διαφορετικά στην περίπτωση περιβλη¬ 
μάτων που προορίζονται για τη μεταφορά ορισμένων κρυσταλοποιοϋμενων ή 
παχύρευστων ουσιών, βαθεΐας καταψύξεως υγροποιημένα αέρια ή ουσιών σε 
μορφή σκόνης ή κόκκων. 
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ρώσεως και κενώσεως (σωλήνων, πλευρικών συσκευών κλει¬ 
σίματος), η εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος και η έδρα της 
θα προστατεύονται από τον κίνδυνο βίαιης απόστασης από 
εξωτερικές πιέσεις ήθα είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε 
να τις αντέχουν. Οι συσκευές πληρώσεως και κενώσεως (πε¬ 
ριλαμβανόμενων των παρενθεμάτων ή των ασφαλιστικών 
βυσμάτων με σπείρωμα) και τα προστατευτικά πώματα (αν 
υπάρχουν) θα είναι σε θέση να ασφαλίζονται κατά του κινδύ¬ 
νου αιφνίδιου ανοίγματος. 

Το περίβλημα ή κάθε ένα από τα διαμερίσματά του θα 
έχουν άνοιγμα αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να γίνει επιθε¬ 
ώρηση. 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά υγρών ου- 211 132 
σιών για τις οποίες όλα τα ανοίγματα βρίσκονται πάνω από 
τη στάθμη του υγρού μπορεί να είναι εφοδιασμένα, στο κάτω 
τμήμα του αμαξώματος, με άνοιγμα καθαρισμού. Το 
άνοιγμα αυτό πρέπει να μπορεί να σφραγίζεται με φλάντζα 
τόσο κλειστή ώστε να είναι στεγανή και το σχέδιο της οποίας 
πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ή από υπηρεσία 
υποδεικυνόμενη από αυτή την αρχή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών που 211 133 
έχουν πίεση αερίων όχι πάνω από 11 ΚΡα (1.1 μπαρ) (από¬ 
λυτη) στους 50 °Κ θα έχουν σύστημα αερισμού και συσκευή 
ασφαλείας για να εμποδίζουν το χύσιμο του περιεχομένου αν 
το περίβλημα ανατραπεί· διαφορετικά πρέπει να είναι σύμ¬ 
φωνα με τις απαιτήσεις των περιθωριακών 211 134 ή 211 
135. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών που 211 134 
έχουν πίεση αερίων όχι μικρότερη από 110 ΚΡα (1.1 μπαρ) 
και όχι μεγαλύτερη από 175 ΚΡα (1.75 μπαρ) (απόλυτη) 
στους 50 °Κ θα έχουν βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη σε όχι 
λιγότερο από 0.15 ΜΡα (1.5 μπαρ) πίεση μετρητή και η 
οποία πρέπει να είναι τελείως ανοικτή σε πίεση που δεν υπερ¬ 
βαίνει την πίεση δοκιμής· διαφορετικά πρέπει να είναι σύμ¬ 
φωνα με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 135. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών πδυ 211 135 
έχουν πίεση ατμών όχι μικρότερη από 175 ΚΡα (1.75 μπαρ) 
και όχι πάνω από 300 ΚΡα (3 μπαρ) (απόλυτη) στους 50°Κ 
θα έχουν βαλβίδα ρυθμισμένη σε πίεση μετρητή όχι μικρό¬ 
τερη από 0.3 ΜΠα (3 μπαρ) και η οποία πρέπει να είναι τε¬ 
λείως ανοικτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκι¬ 
μής· διαφορετικά πρέπει να είναι ερμητικά κλεισμένα. 6 / 

Κανένα κινούμενο μέρος όπως καλύματα, πώματα κ.λπ", τα 211 136 
οποία μπορεί να έλθουν σε τριβική ή κρουστική επαφή με πε- 
ριβλήματα από αλουμίνιο που προορίζονται για τη μεταφορά 
εύφλεκτων υγρών που έχουν σημείο αναφλέξεως τους 55 °Κ 
ή λιγότερο ή για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων δεν μπορεί 
να είναι κατασκευασμένο από απροστάτευτο οξειδούμενο χά¬ 
λυβα. 

211 137 

Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου 211 139 

Η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία υποδεικνυόμενη από αυτή την 211 140 
αρμόδια αρχή θα εκδίδει σε σχέση με κάθε νέο τύπο δεξαμε¬ 
νής πιστοποιητικό που θα πιστοποιεί οτί η πρότυπη δεξα¬ 
μενή, περιλαμβανόμενων των προσδέσεων του περιβλήματος 
που επιθεώρησε, είναι κατάλληλη για το σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται και ανταποκρίνεται στις κατασκευαστικές απαι¬ 
τήσεις της Παραγράφου 2, τις περί εξοπλισμού απαιτήσεις 
της Παραγράφου 3 και τους ειδικούς όρους για τις Κατηγο¬ 
ρίες των μεταφερόμενων ουσιών. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών, οι ουσίες ή/και οι ομάδες 
ουσιών για τη μεταφορά των οποίων έχει εγκριθεί η δεξα¬ 
μενή και ο αριθμός εγκρίσεως τύπου θα καταχωρούνται σε 
έκθεση δοκιμής. Οι ουσίες ομάδας ουσιών θα είναι παρόμοιου 
είδους και εξίσου συμπίπτουσες με τα χαρακτηριστικά του 
περιβλήματος. Οι επιτρεπόμενες ουσίες ή ομάδες ουσιών θα 
καθορίζονται στην έκθεση δοκιμής, με τα χημικά τους ονό¬ 
ματα ή με την αντίστοιχη συλλογική επικεφαλίδα στον πί¬ 
νακα ουσιών και ο αριθμός Κατηγορίας και είδους αυτών. 

Η έγκριση αυτή θα ισχύει για δεξαμενές που κατασκευά¬ 
ζονται σύμφωνα με αυτό το πρότυπο χωρίς τροποποίηση. 


211 141 

Παράγραφος 5: Δοκιμές -2 11 149 

Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους θα υποβάλλονται είτε 211 150 
μαζί είτε χωριστά σε αρχική επιθεώρηση πριν τεθούν σε υπη¬ 
ρεσία. Η επιθεώρηση αυτή θα περιλαμβάνει έλεγχο συμφω¬ 
νίας προς το εγκριμένο πρότυπο, έλεγχο των χαρακτηριστι¬ 
κών σχεδίου// εξωτερική και εσωτερική εξέταση, δοκιμή 
υδραυλικής πιέσεως 8 / στην πίεση δοκιμής που αναφέρεται 
στην πινακίδα στοιχείων και έλεγχο ικανοποιητικής λειτουρ¬ 
γίας του εξοπλισμού. 

Το τεστ υδραυλικής πιέσεως θα γίνεται πριν από την εγκα¬ 
τάσταση της αναγκαίας θερμικής μονώσεως. Αν τα περιβλή¬ 
ματα και ο εξοπλισμός τους δοκιμαστούν χωριστά θα υπο¬ 
βληθούν από κοινού σε τεστ στεγανότητας μετά τη συναρμο¬ 
λόγηση. 

Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους θα υποβάλλονται σε 211 151 
περιοδικές επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι 
περιοδικές επιθεωρήσεις θα περιλαμβάνουν: εξωτερική και 
εσωτερική εξέταση και, σαν γενικό κανόνα, τέστ υδραυλικής 
πιέσεως. 8 / Η επένδυση για θερμική ή άλλη μόνωση θα αφαι- 
ρείται μόνο στην έκταση που απαιτείται για αξιόπιστη εκτί¬ 
μηση των χαρακτηριστικών του περιβλήματος. 

Στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για τη 
μεταφορά κονιωδών ή κοκοδών ουσιών και με το σύμφω 
αρχή, οι περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πιέσεως μπορούν να 
παραλειφθούν και να αντικατασταθούν από δοκιμές στεγανό¬ 
τητας σύμφωνα με το περιθωριακό αριθ. 211 202 ( 3 ) 

Τα ανώτατα διαστήματα για επιθεωρήσεις θα είναι τα έξη 
χρόνια. 

Επί πλέον, δοκιμή στεγανότητας του περιβλήματος με τον 211 152 
εξοπλισμό του και έλεγχος της ικανοποιητικής λειτουργίας 
όλου του εξοπλισμού θα γίνονται τουλάχιστον κάθε τρία χρό¬ 
νια. 

Όταν η ασφάλεια του περιβλήματος ή του εξοπλισμού του 211 153 
μπορεί να έχει μειωθεί σαν αποτέλεσμα επισκευών, μετατρο¬ 
πών ή ατυχήματος, θα διενεργείται ένας εξαιρετικός έλεγ- 

χ°ζ· 

Οι δοκιμές, επιθεωρήσεις και έλεγχοι σύμφωνα με τα περί- 211 154 
θωριακά 211 150 μέχρι 211 153 θα διενεργούνται από τον 
ειδικό που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Θα εκδίδο- 
νται πιστοποιητικά που θα δείχνουν τα αποτελέσματα αυτών 
των ενεργειών. 

211 155 
-211 159 

Παράγραφος 6: Σήμανση 

Κάθε περίβλημα θα είναι εφοδιασμένο με μεταλλική 211 160 
πλάκα ανθεκτική στην οξείδωση σε θέση τέτοια ώστε να μπο¬ 
ρεί εύκολα να γίνει η επιθεώρησή της. Τουλάχιστο τα παρα¬ 
κάτω στοιχεία θα είναι γραμμένα πάνω στην πινακίδα αυτή 
με σφραγίδα ή με οποιοδήποτε άλλη μέθοδος. Τα στοιχεία 
αυτά μπορεί να χαραχθούν απευθείας πάνω στο ίδιο το περί¬ 
βλημα, αν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα κατά τρόπο ώστε 
να μη μειώνεται η αντοχή του περιβλήματος: 

- αριθμός εγκρίσεως· 

- επωνυμία ή σήμα του κατασκευαστή· 

- αύξ. αριθμός του κατασκευαστή¬ 
ν «Ερμητικά κλεισμένα περιβλήματα» σημαίνει περιβλήματα των οποίων τα 

ανοίγματα είναι ερμητικά κλεισμένα και τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με βαλ¬ 
βίδες ασφαλείας, εύθραυστο δίσκο ή άλλες παρόμοιες συσκευές ασφαλείας. Πε¬ 
ριβλήματα που προ της βαλβίδας ασφαλείας έχουν εύθραυστο δίσκο θα θεωρού¬ 
νται σαν ερμητικά κλεισμένα. 

7 / Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών σχεδίου θα περιλαμβάνει επίσης, για πε¬ 
ριβλήματα που απαιτούν δοκιμή πιέσεως 1 ΜΡα (10 μπαρ) ή μεγαλύτερης, 
έλεγχο δειγμάτων τεμαχίων συγκολλήσεως και τις δοκιμές που προβλέπονται 
στο Παράρτημα β. Ιδ. 

8 / Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του ειδικού που έχει 
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, η δοκιμή υδραυλικής πιέσεως μπορεί να αντι- 
κατασταθεί από τεστ πιέσεως χρησιμοποιώντας άλλο υγρό ή αέριο, όπου μια τέ¬ 
τοια εργασία δεν παρουσιάζει οποιονδήποτε κίνδυνο. 
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- έτος κατασκευής· 

- πίεση δοκιμής σε ΜΡα ή μπαρ (πίεση μετρητή) 

- χωρητικότητα σε λίτρα — σε περίπτωση περιβλημάτων 
με πολλαπλά στοιχεία, ή χωρητικότητα κάθε στοιχείου· _ 

- θερμοκρασία σχεδιασμοϋ (μόνο αν είναι πάνω απο 
+50°Κ ή κάτω από -20°Κ). 

- την ημερομηνία (μήνα και έτος) της αρχικής δοκιμής 
και της πλέον πρόσφατης περιοδικής δοκιμής σύμφωνα με τα 
περιθωριακά 211 150 και 211 151, και 

- σφραγίδα του ειδικού που έκανε τις δοκιμές. 

Επί πλέον, η ανώτατη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας θα 
αναγράφεται σε περιβλήματα που γεμίζονται ή κενώνονται 

με πίεση. οιη 

Στο ίδιο το δεξαμενο-αυτοκίνητο θα αναγράφονται τα πα- 211 101 
ρακάτω στοιχεία ή πάνω σε πινακίδα. Αυτά τα στοιχεία δεν 
θα χρειάζονται σε περίπτωση οχήματος που φέρει αποαυν- 
μαρμολογούμενες δεξαμενές: 

- όνομα του οδηγού· 

- απόβαρο - και 

- επιτρεπόμενο ανώτατο βάρος. 

Επί πλέον, τα δεξαμενο-αυτοκίνητα θα φέρουν τις προβλε- 
πόμενες ετικέττες κινδύνου ^ ^ 
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Παράγραφος 7: Λειτουργία 


όπου το ϋ, 5 και το ϋ 50 είναι οι σχετικές πυκνότητες του 
υγρού στους 15°Κ και τους 50°Κ αντίστοιχα και το τ είναι 
η μέση θερμοκρασία του υγρού κατά τον χρόνο της πληρώ- 
σεως. 

(3) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) παραπάνω δεν θα 
έχουν εφαρμογή για περιβλήματα των οποίων το περιεχό¬ 
μενο, μέσον θερμαντικής συσκευής, διατηρείται σε θερμοκρα¬ 
σία πάνω από 50°Κ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Στην 
περίπτωση αυτή ο βαθμός πληρώσεως κατ’ αρχήν θα είναι 
τέτοιος, η δε θερμοκρασία ρυθμισμένη κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε το περίβλημα να μην είναι γεμάτο περισσότερο από 95 
στα εκατό της χωρητικότητάς του σε οποιαδήποτε στιγμή 
στη διάρκεια της μεταφοράς, και να μην υπάρχει υπέρβαση 
της θερμοκρασίας πληρώσεως. 

(4) Όπου φορτώνονται θερμές ουσίες, η θερμοκρασία της 
εξωτερικής επιφάνειας του περιβλήματος ή της θερμικής μο- 
νώσεως δεν θα υπερβαίνει τους 70° στη διάρκεια της μετα¬ 
φοράς. 

Όπου τα περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 211 173 
υγρών 9) δεν χωρίζονται με χωρίσματα ή πλάκες διακυμάν- 
σεως σε διαμερίσματα όχι μεγαλύτερα των 7,500 λίτρων, θα 
γεμίζονται με όχι (περισσότερο.διαγράφεται μία λέξη) λι¬ 

γότερο του 80 στα εκατό της χωρητικότητάς τους εκτός αν 
είναι ουσιαστικά κενά. 


Το πάχος των τοιχωμάτων του περιβλήματος, σε όλη της 211 170 
διάρκειας της χρήσεώς του, δεν πέφτουν κάτω από τον κα¬ 
τώτερο αριθμό που προβλέπεται στο περιθωριακό 211 127 
( 2 ). 

Τα περιβλήματα δεν θα φορτώνονται με οποιεσδήποτε επι- 211 171 
κίνδυνες ουσίες εκτός από εκείνες για τις οποίες έχουν εγκρι- 
θεί. Τρόφιμα δεν μπορεί να μεταφερθούν σ' αυτά τα περιβλή¬ 
ματα εκτός αν έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία 

(1) Οι παρακάτω βαθμοί πληρώσεως δεν θα υπερβαίνο- 211 1/2 
νται σε περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 
υγρών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος: 

(α) για εύφλεκτες ουσίες χωρίς πρόσθετους. κινδύνους 
(π.χ. τοξικές ή οξειδωτικές), σε περιβλήματα με σύστημα αε¬ 
ρισμού και με ή χωρίς βαλβίδες ασφαλείας ακόμη και όταν 
προηγούνται από ασφαλιστικό δίσκο: 


100 * ιοο η/η 

βαθμός πληρωσεως - 1 _ α(50 . τ ^ ] - 35α 7 

της χωρητικότητας· 

(β) για τοξικές ή οξειδωτικές ουσίες, εύφλεκτες ή όχι, σε 
περιβλήματα με σύστημα αερισμού και με ή χωρίς βαλβίδας 
ασφαλείας ακόμη και όταν προηγείται ασφαλιστικός δίσκος. 

98 * 98 α /λ 

βαθμός πληρωσεως - χ ^ α(50 . τ ^ I - 35α 

της χωρητικότητας· 

(γ) για εύφλεκτες, βλαβερές και ελαφρά οξειδωτικές ου¬ 
σίες σε ερμητικά κλειστά περιβλήματα, Γ: 


9/ ή VI Π/0 

βαθμός πληρωσεως - χ ^ α(50 _ τ ^ 1 + 35α 7 

της χωρητικότητας· _ . . . 

(δ) για πολύ τοξικές, τοξικές, πολύ οξειδωτικές ή οξειόω- 
τικές ουσίες σε ερμητικά κλειστά περιβλήματα: 6. 

95 ς, 95 _ ο /π 

βαθμός πληρώσεως = χ _ α(50 . τ ^ [ - 35α 

της χωρητικότητας· 

(2) Σ’ αυτούς τους τύπους, το α αντιπροσωπεύει, το^ιεσο 
συντελεστή κυβικής διαστολής του υγρού μεταξύ 1 ; 5 και 
50 0 Κ, δηλ. για ανώτατη μεταβολή θερμοκρασίας 3 5 0 Κ. 


_ Ρ15 Ργ,Ο 

το α υπολογίζεται με τον τύπο α ~ 35 X Ο 
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Τα περιβλήματα θα κλείνονται με τέτοιο τρόπο ώστε το πε- 211 174 
ριεχόμενο να μη μπορεί να χυθεί ανεξέλεγκτα. Το άνοιγμα 
των περιβλημάτων κενώσεως από τον πυθμένα θα κλείνο- 
νται με βύσματα με βίδα, παρεμβάσματα ή άλλες εξίσου απο¬ 
τελεσματικές συσκευές. Η στεγανότητα των συστημάτων 
κλεισίματος του περιβλήματος, ειδικότερα στο πάνω μέρος 
του σίφωνα, θα ελέγχονται από τον αποστολέα μετά την πλή¬ 
ρωση του περιβλήματος. 

Όπου υπάρχουν σε σειρά πολλά συστήματα κλεισίματος 211 175 
εκείνο που είναι πιο κοντά στη μεταφερόμενη ουσία θα κλείνε^ 


ται πρώτο. 

Θα καταβάλλεται φροντίδα ώστε να μην υπάρχει κολλημένο 211 176 
κατάλοιπο επικίνδυνης ουσίας στο εξωτερικό των περιβλη¬ 
μάτων στη διάρκεια της μεταφοράς, είτε είναι γεμάτα είτε 
άδεια. 

Για να γίνουν αποδεκτά για μεταφορά, τα κενά περιβλή- 211 177 
ματα, ακαθάριστα, πρέπει να είναι κλειστά κατά τον ίδιο 
τρόπο και στεγανά στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γεμάτα. 

Οι σωληνώσεις συνδέσεως μεταξύ ανεξάρτητων αλλά δια- 211 178 
συνδεμένων περιβλημάτων μιας μεταφορικής μονάδας θα εί¬ 
ναι άδειες στη διάρκεια της μεταφοράς. Οι εύκαμπτοι σωλή* 
νες πληρώσεως και εκφορτώσεως που δεν είναι μόνιμα συν¬ 
δεμένοι με το περίβλημα θα είναι άδειοι κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς. 


Παράγραφος 8: Μεταβατικά μέτρα 

Σταθερές δεξαμενές (οχήματα δεξαμενές), αποσυναρμο- 211 180 
λογούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων που έχουν κα¬ 
τασκευαστεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 1978 και δεν αντα- 
ποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος 
μπορούν, αν είχαν κατασκευαστεί σύμφων με τις απαιτήσεις 
του ΑΟΚ, να χρησιμοποιηθούν επί χρονικό διάστημα έξι 
ετών από την 1η Οκτωβρίου 1978. Σταθερές δεξαμενές 
(οχήματα δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και 
συστοιχίες δοχείων που προορίζονται για τη μεταφορά αε¬ 
ρίων της Κατηγορίας 2 μπορούν εντούτοις να χρησιμοποιη¬ 
θούν επί 12 Χρόνια από την ίδια ημερομηνία αν καλύπτονται ■ 
οι απαιτήσεις των περιοδικών δοκιμών. 

Στη λήξη αυτής της περιόδου οι παραπάνω μονάδες μπο- 211 181 
ρούν να διατηρηθούν σε υπηρεσία αν ο εξοπλισμός του περι¬ 
βλήματος καλύπτει τις παρούσες προϋποθέσεις. Το πάχος 
του τοιχώματος του περιβλήματος, εκτός από την περί¬ 
πτωση περιβλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά αε¬ 
ρίων των κατηγοριών 2, 7° και 8°, θα είναι κατάλληλο για 

-/ Σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, ουσίες των οποίων το κινηματικό ιξώ¬ 
δες στους 20°Κ είναι κάτω από 25 0Μ 2 /5 θα θεωρούνται ότι είναι υγρά. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


πίεση υπολογισμού όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 μπάρ) 

(πίεση μετρητή) στην περίπτωση μαλακού χάλυβα και όχι 
μικρότερη από 0.2 ΜΡα (2 μπάρ) (πίεση μετρητή) στην περί¬ 
πτωση αλουμινίου και μιγμάτων αλουμινίου. Για άλλες 
εκτός από κυκλικές διατομές των δεξαμενών, η διάμετρος 
που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση υπολογισμού θα είναι 
εκείνη κύκλου του οποίου η επιφάνεια είναι ίση με εκείνη της 
πραγματικής διατομής της δεξαμενής. 

Οι περιοδικές δοκιμές για σταθερές δεξαμενές, (οχήματα 211 182 
δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και συστοι¬ 
χίες δοχείων που διατηρούνται σε υπηρεσία κάτω από αυτές 
τις μεταβατικές διατάξεις θα διεξάγονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Παραγράφου 5 και με τις σχετικές ειδικές δια- 
τάξεις για τις διάφορες Κατηγορίες. Εκτός αν προηγούμενες 
διατάξεις προέβλεπαν μεγαλύτερη πίεση δοκιμής, μια πίεση 
δοκιμής 0.2 ΜΡα (2 μπάρ) (πίεση μετρητή) θα είναι αρκετή 
για περιβλήματα από αλουμίνιο ή από μίγματα από αλουμί¬ 
νιο. 

Σταθερές δεξαμενές (οχήματα δεξαμενές), αποσυναρμολο- 211 183 
γούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων που ανταποκρί- 
νονται στις μεταβατικές διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιη¬ 
θούν για ένα χρονικό διάστημα 15 ετών από την 1η Οκτω¬ 
βρίου 1978 για τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμά¬ 
των για τα οποία έχουν εγκριθεί. 

Η μεταβατική αυτή περίοδος δεν θα έχει εφαρμογή για 
σταθερές δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων που προορίζονται 
για τη μεταφορά ουσιών της Κατηγορίας 2, ή σταθερές δεξα¬ 
μενές (οχήματα δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμε¬ 
νές και συστοιχίες δοχείων των οποίων το πάχος του τοιχώ¬ 
ματος και τα είδη του εξοπλισμού ανταποκρίνονται στις απαι¬ 
τήσεις του παρόντος Παραρτήματος 

Σταθερές δεξαμενές (οχήματα δεξαμενές), αποσυναρμολο- 211 184 
γούμενες δεξαμενές και συστοιχίες δοχείων που κατασκευά¬ 
στηκαν πριν από την 1η Μαΐου 1985 σύμφωνα με τις απαι¬ 
τήσεις του ΑΟΚ που ίσχυε μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1978 και 
30ης Απριλίου 1985 αλλά δεν είναι σύμφωνες με τις διατά- , 
ξεις που έχουν εφαρμογή από τηνίη Μαΐου 1985 μπορεί να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μετά από εκείνη την ημερο¬ 
μηνία. 


211 185 

Παράρτημα Β.ΐα -211 199 


ΜΕΡΟΣ 11: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΤ ΣΥΜΠΛΗΡΩ¬ 
ΝΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ¬ 
ΡΟΥΣ I 


Κατηγορία 2: Αέρια, συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή λυωμένα 
υπό πίεση 


211 200 

Παράγραφος 1: Γενικά· πλαίσιο (χρήση δεξαμενών) ορισμοί ^ ^ 
Χρήση 

Αέρια της Κατηγορίας 2 εκτός από εκείνα που αναγράφο- 211 210 
νται παρακάτω μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές δεξαμε¬ 
νές, σε αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή σε συστοιχίες δο¬ 
χείων: ΕΕϋΟΚΙϋΕ και 5ΙΕΙΟΟΝ ΤΕΤΚΑΕΕυΟΚΙϋΕ του 
1 (ατ)· νιτρικό οξύ του 1 (ΟΤ)' μίγματα υδρογόνου με όχι 
περισσότερο από 10 στα εκατό ΗΥϋΚΟΟΕΝ 5ΕΕΕΝΙΟΕ ή 
ΡΗΟδΡΗΙΝΕ ή δΙΕΑΝΕ ή ΟΕΚΜΑΝΕ κατ’ όγκο ή με όχι 
περισσότερο από 15 στα εκατό ΑΚδΙΝΕ κατ’ όγκο* μίγματα 
αζώτου ή σπανίων αερίων (που περιέχουν όχι περισσότερο 
από 10 στα εκατό ξένον κατ’ όγκο) με όχι περισσότερο από 
10 στα εκατό ΗΥϋΚΟΟΕΝ δΕΕΕΝΙϋΕ ή ΡΗΟδΡΗΙΝΕ ή 
δΙΕΑΝΕ ή ΟΕΗΜΑΝΕ κατ’ όγκο ή με όχι περισσότερο από 
15 στα εκατό ΑΚδΙΝΕ κατ’ όγκο του 2° (ΒΤ)· μίγματα 
υδρογόνου με όχι περισσότερο από 10 στα εκατό ϋΙΒΟ- 
ΚΑΝΕ κατ όγκο· μίγματα αζώτου ή σπανίων αερίων (που 
περιέχουν όχι περισσότερο από 10 στα εκατό ξένον κατ’ 
όγκο) με όχι περισσότερο από 10 στα εκατό ϋΙΒΟΚΑΝΕ 
κατ’ όγκο του 2° (0Τ), ΒΟΚΟΝ ΟΗΕΟΚΙϋΕ, ΟΗΕΟΚΙΝΕ 
ΤΚΙΕΕυΟΚΙΟΕ, ΝΙΤΚΟδΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ, δυΕΡΗϋΚΥΕ 
ΕΕϋΟΚΙϋΕ και ΤϋΝΟδΤΕΝ ΗΕΧΑΕΕϋΟΚΙϋΕ του 3° 

(ΑΤ)· ΜΕΤΗΥΕδΙΕΑΝΕ του 3° του 3° (β)· ΑΚδΙΝΕ, ΒΙ- 
ΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ, ϋΙΜΕΤΗΥΕδΙΕΑΝΕ, ΗΥϋΚΟΟΕΝ 


δΕΕΕΝΙϋΕ και ΤΚΙΜΕΤΗΥΕδΙΕΑΝΕ του 3° (ΒΤ) ΟΥΑ- 
ΝΟΟΕΝ, ΟΥΑΝΟΟΕΝ ΟΗΕΟΚΙϋΕ και ΕΤΗΥΕΕΝΕ 
ΟΧΙϋΕ του 3° (ΟΤ) μίγματα ΜΕΤΗΥΕδΙΕΑΝΕδ του 4° 
(ΒΤ) ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ που περιέχει όχι περισσότερο από 
50 στα εκατό ΜΕΤΗΥΕ ΓΟΚΜΑΤΕ κατά μάζα του 4° (ΟΤ) 
8ΙΕΕΑΝΕ του 5°(β)· ουσίες του 5° (ΒΤ) και (ΟΤ)· διαλυ¬ 
μένη ασετυλίνη του 9°(γ)· αέρια του 12° και 13°. 


211 211 

Παράγραφος 2: Κατασκευή 2 ^ 219 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών 211.220 
του 1 μέχρι 6 και του 9° θα είναι κατασκευασμένα από 
χάλυβα. Κατά παρέκκλιση από το περιθωριακό 211 125 
(3)>_ μπορεί να γίνει αποδεκτή ελάχιστη επιμήκυνση στη 
θραύση 14 στην περίπτωση περιβλημάτων χωρίς συγκό- 
ληση. 

Οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β.ΐδ θα έχουν εφαρ- 211 221 
μογή στα υλικά και την κατασκευή των συγκολημένων περι¬ 
βλημάτων. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά χλωρίνης 
και φωσγένιου του 3 (ατ) θα είναι σχεδιασμένα για πίεση 
τουλάχιστον 2.2 ΜΡα (22 μπάρ) (πίεση μετρητή). 


211 222 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού ' 211 229 

Οι σωλήνες κενώσεως των περιβλημάτων θα είναι σε θέση 211 230 
να κλείνονται όχι μόνο με τις συσκευές που προβλέπονται στο 
περιθωριακό 211 131 αλλά επί πλέον με κλειστή φλάντζα ή 
κάποια άλλη το ίδιο αξιόπιστη συσκευή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποιημέ- 211 231 
νων αερίων μπορεί, εκτός από τα ανοίγματα που περιγράφο- 
νται στο περιθωριακό 211 131, να είναι εφοδιασμένα με 
ανοίγματα για την τοποθέτηση μετρητών, περιλαμβανόμε¬ 
νων των μετρητών πιέσεως, και θερμομέτρων και ανοιγμά¬ 
των αποστραγγίσεως, όπως απαιτείται για τη λειτουργία και 
την ασφάλεια αυτών. 

Οι συσκευές ασφαλείας θα καλύπτουν τις παρακάτω απαι- 211 232 
τήσεις: 

(0 Εα ανοίγματα πληρώσεως και κενώσεως των περι¬ 
βλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά υγροποιημέ¬ 
νων εύφλεκτων ή και τοξικών αερίων θα είναι εφοδιασμένα 
με εσωτερική συσκευή ασφαλείας αμέσου λειτουργίας κλει- 
σίαμτος που κλείνει αυτόματα σε περίπτωση αρπόσεκτης κι- 
νήσεως της δεξαμενής. Πρέπει να είναι δυνατό να κλείσει η 
συσκευή από απόσταση. ' 

(2) Ολα τα ανοίγματα, έκτος από εκείνα που υποδέχονται 
βαλβίδες ασφαλείας και κλειστές οπές αποστραγγίσεως, των 
περιβλημάτων που προρίζονται για τη μεταφορά υγροποιη¬ 
μένων εύφλεκτων ή/και τοξικών αερίων αν η ονομαστική 
διάμετρος αυτών είναι πάνω από 1,5 χιλ., θα είναι εφοδια¬ 
σμένα με εσωτερική συσκευή κλεισίματος (δικλείδα). 

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 
(1) και (2), περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 
βαθειά καταψυγμένων εύφλεκτων ή και τοξικών υγροποιη¬ 
μένων αερίων μπορεί να είναι εφοδιασμένα με εξωτερικές συ¬ 
σκευές αντί των εσωτερικών συσκευών αν οι εξωτερικές συ¬ 
σκευές αντί των εσωτερικών συσκευών αν οι εξωτερικές συ¬ 
σκευές παρέχουν προστασία τουλάχιστον ισότιμη με εκείνη 
που παρέχεται από το τοίχωμα του περιβλήματος. 

(4) Αν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένων με μετρητές, οι 
τελευταίοι δεν θα είναι κατασκεασμένοι από διαφανές υλικό 
σε απευθείας επαφή με τη μεταφερόμενη ουσία. Αν είναι θερ¬ 
μόμετρα, δεν θα εξέχουν άμεσα μέσα στο αέρριο ή το υγρό μέ¬ 
σον του τοιχώματος του περιβλήματος. 

(5) Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά χλω- · " 
ρίνης ή διοξειδίου του θείου του 3° (ατ) ή ΜΕΤΗΥΕ ΜΕΚ- 
ΟΑΡΤΑΝ ή ΗΥϋΚΟΟΕΝ δΙΙΕΡΗΙϋΕ του 3° (βτ) δεν θα 

έχουν οποιοδήποτε άνοιγμα κάτω από το ύψος της επιφά¬ 
νειας του υγρού. Επί πλέον, δεν θα επιτρέπονται θυρίδες κα- 
θαριυμού όπως αναγέρονται στο περιθωριακό 211 132. 

(6) Ανοίγματα πληρώσεως και εκφορτώσεως (κενώσεως) 
που βρίσκονται στο πάνω μέρος των περιβλημάτων θα είναι 
εξοπλισμένα όχι μόνο με ότι περιγράφεται στην παράγραφο 
(1), αλλά επί πλέον με δεύτερη, εξωτερική συσκευή κλεισίμα¬ 
τος. Αυτή η συσκευή θα μπορεί να κλειστεί με άτρυπη φλά¬ 
ντζα ή κάποια άλλη εξίσου αποτελεσματική συσκευή. 

Οι βαλβίδες ασφαλείας θα καλύπτουν τις παρακάτω απαιτή- 211 233 

σεις: 
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(1) Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά αε¬ 
ρίων του 1 ° μέχρι 6 0 και του 9 ° μπορεί να είναι εφοδιασμένα 
με όχι περισσότερο από δύο βαλβίδες ασφαλείας των οποίων 
η συνολική καθαρή εγκάρσια επιφάνεια διελεϋσεως στη βάση 
ή βάσεις δεν θα είναι λιγότερο από 20 ογπ 2 ανά 30 μ 3 ή μέ¬ 
ρους αυτών της χωρητικότητας των δοχείων. Αυτές οι βαλ¬ 
βίδες θα είναι σε θέση να ανοίγουν αυτόματα σε πίεση μεταξύ 
0.9 και 1.0 φορές την πίεση δοκιμής του περιβλήματος στο 
οποίο είναι τοποθετημένες. Θα είναι τέτοιου τύπου ώστε να 
ανθίστανται σε δυναμικές πιέσεις, περιλαμβανόμενης της 
απότομης μετακινήσεως υγρού. Η χρησιμοποίηση βαλβίδων 
με αντίβαρο απαγορεύεται. Περιβλήματα που προορίζονται 
για τη μεταφορά αερίων του 1 ° μέχρι 9° επιβλαβών για το 
οιναπνευστικό σύστημα ή συνεπαγόμενα κίνδυνο δηλητηριά- 
οεως—/ δεν θα έχουν βαλβίδες ασφαλείας εκτός αν προηγεί¬ 
ται των βαλβίδων ασφαλείας εύθραυστος δίσκος. Στην τελευ¬ 
ταία αυτή περίπτωση η διευθέτηση του εύθραυστου δίσκου 
και της βαλβίδας ασφαλείας θα πρέπει να είναι ικανοποιη¬ 
τική για την αρμόδια αρχή. 

Όπου τα δεξαμενο-οχήματα προορίζονται για μεταφορά 
δια θαλάσσης, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θα 
απαγορεύουν την τοποθέτηση βαλβίδων ασφοιλείας που είναι 
σύμφωνες με τις διατάξεις που διέπουν αυτό τον τρόπο μετα¬ 
φοράς. 

(2) Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά αε¬ 
ρίων του 7° και του 8° θα είναι εφοδιασμένα με δύο ανεξάρ¬ 
τητες βαλβίδες ασφαλείας, κάθε μία σχεδιασμένη κατά 
τρόπο ώστε να επιτρέπει στα αέρια που σχηματίζονται με 
εξάτμιση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας να διαφεύ¬ 
γουν από το περίβλημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πίεση οπο¬ 
τεδήποτε να μην υπερβαίνει περισσότερο από 10 στα εκατό 
την πίεση εργασίας που αναγράφεται στο περίβλημα. Μία 
από τις δύο βαλβίδες ασφαλείας μπορεί να αντικατασταθεί 
από εύθραυστο δίσκο που θα είναι τέτοιος ώστε να σπάσει 
στην πίεση δοκιμής. Σε περίπτωση απώλειας του κενού σε 
περίβλημα με διπλά τοιχώματα, ή καταστροφής του 20 στα 
εκατότης μονώσεως ενός περιβλήματος με μονά τοιχώματα, 
η βαλβίδα ασφαλείας και ο εύθραυστος δίσκος θα επιτρέπουν 
την εκροή κατά τρόπο ώστε η πίεση στο περίβλημα να μην 
υπερβαίνει την πίεση δοκιμής. 

(3) Οι βαλβίδες ασφαλείας των περιβλημάτων που προο¬ 
ρίζονται για τη μεταφορά αερίων του 7° και 8° θα είναι σε 
θέση να ανοίγουν στην πίεση λειτουργίας που αναγράφεται 
πάνω στο περίβλημα. Θα είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να λειτουργούν χωρίς σφάλμα στη χαμηλότερη 
θερμοκρασία λειτουργίας τους. Η αξιοπιστία της λειτουργίας 
τους σ’ αυτή τη θερμοκρασία θα διαπιστώνεται και ελέγχεται 
είτε με δοκιμή κάθε βαλβίδας είτε με δοκιμή υποδείγματος 
βαλβίδας κάθε τύπου. 

Θερμική μόνωση 211 234 

(1) Αν περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 
υγροποιημένων αερίων του 3° και 4° είναι εφοδιασμένα με 
θερμική μόνωση, αυτή η μόνωση θα συνίσταται από είτε: 

- αντιηλιακή ασπίδα καλύπτουσα όχι λιγότερο από το 
πάνω μισό της επιφάνειας του περιβλήματος και θα χωρίζε¬ 
ται από το περίβλημα με χώρο αέρα τουλάχιστο 4 εκ., είτε 

- με πλήρη επένδυση, αρκετού πάχους από μονωτικά 
υλικά. 

(2) Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά αε¬ 
ρίων του 7° και 8° θα είναι θερμικά μονωμένα. Η θερμική 
μόνωση θα εξασφαλίζεται με συνεχή επένδυση. Αν ο χώρος 
μεταξύ του περιβλήματος και της επενδύσεως είναι χωρίς 
αέρα (μόνωση κενού), η προστατευτική επένδυση θα είναι 
σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει χωρίς παρα¬ 
μόρφωση εξωτερική πίεση τουλάχιστον 0.1 ΜΡα (1 μπαρ) 

(πίεση μετρητή). Κατά παρέκκλιση από το περιθωριακό 211 
102 ( 2 ), οι εξωτερικές και εσωτερικές ενισχυτικές συσκευές 
μπορεί να λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς. Αν η 
επένδυση είναι τόσο κλειστή ώστε να είναι αεροστεγής, θα 
υπάρχει συσκευή που θα εμποδίζει την ανάπτυξη οποιασδή- 
ποτε επικίνδυνης πιέσεως στο μονωτικό στρώμα σε περί¬ 
πτωση ανεπαρκούς αεροστεγανότητας του περιβλήματος ή 
των ειδών του εξοπλισμού του. Η συσκευή θα εμποδίζει τη 
διείσδυση υγρασίας μέσα στη θερμομονωτική επένδυση. 

(3) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποι¬ 


ημένων αερίων που έχουν σημείο βρασμού κάτω από 
-182°Κ σε ατμοσφαιρική πίεση δεν θα περιλαμβάνουν 
οποιοδήποτε καύσιμο υλικό είτε στη θερμική μόνωση είτε στα 
μέσα προααρτήσεως στο πλαίσιο. 

Τα μέσα προσαρτήσεως των περιβλημάτων που προορίζο¬ 
νται για τη μεταφορά αργού αζώτου, ήλιου ή νέον του 7 ° (α) 
ή υδρογόνου του 7° (β) μπορούν να περιλαμβάνουν, με τη 
συναίνεση της αρμόδιας αρχής, πλαστικές ουσίες μεταξύ της 
εσωτερικής και εξωτερικής επενδύσεως. 

Για τις συστοιχίες δοχείων (βλέπε περιθωριακό 22 12 (1) 211 235 
(γ)ϋ/ πρέπει να καλύπτονται οι παρακάτω όροι: 

(1) Αν ένα από τα στοιχεία περιβλήματος "πολλαπλών 
στοιχείων είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας και συ¬ 
σκευές διακοπής υπάρχουν μεταξύ των στοιχείων, κάθε στοι¬ 
χείο θα είναι εξοπλισμένο κατ’ αυτό τον τρόπο. 

(2) Οι συσκευές πληρώσεως και κενώσεως μπορεί να είναι 
τοποθετημένες σε πολλαπλή. 

(3) Κάθε στοιχείο περιβλήματος πολλαπλών στοιχείων 
που προορίζεται για τη μεταφορά συμπιεσμένων αερίων του 
1 ° και 2 ° τα οποία είναι επιβλαβή για τα αναπνευστικά όρ¬ 
γανα ή ενέχουν κίνδυνο δηλητηριάσεως—/, ή είναι εύφλεκτα, 
θα είναι δυνατόν να απομονώνεται με βαλβίδα (στρό- 
φιγγα). 

(4) Τα στοιχεία περιβλήματος πολλαπλών στοιχείων που 
προορίζεται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων του 3 0 
μέχρι 6° θα είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορεί να γεμιστούν χωριστά και να διατηρούνται απομονω¬ 
μένα με βαλβίδα ικανή να σφραγίζεται. 

(5) Οι παρακάτω προϋοθέσεις θα έχουν εφαρμογή για 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 

(α) δεν θα αλληλοσυνδέονται με πολλαπλή· και 

(β) αν οι αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές μπορεί να κυ¬ 
λιστούν, οι βαλβίδες θα είναι εφοδιασμένες με προστατευτικά 
καλύματα. 

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του περιθωριακού 211 211 236 
131, περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά υγρο¬ 
ποιημένων αερίων βαθείας καταψύξεως δεν χρειάζεται να 
έχουν άνοιγμα επιθεωρήσεως. 

211 237 

Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου 211 239 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) 211 240 

Παράγραφος 5: Δοκιμές -211 249 

Τα υλικά κάθε συγκολημένου περιβλήματος θα ελέγχονται 211 250, 
με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα Β. 15. 

Τα επίπεδα πιέσεως δοκιμής θα έχουν όπως παρακάτω: 211 251 

(1) Για περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 
αερίων του 1 ° και 2 °: τα επίπεδα που αναφέρονται στο περι¬ 
θωριακό 2219 (1) και (3). 

(2) Για περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 
αερίων του 3° και 4°: 

(α) αν τα περιβλήματα έχουν διάμετρο όχι πάνω από 1.5 
μ., τα επίπεδα που αναγράφονται στο περιθωριακό 220(2)· 

(β) αν τα περιβλήματα είναι με διάμετρο πάνω από 1.5 μ., 
τα επίπεδα^/ που αναφέρονται παρακάτω: 


12/ Αέρια αναγνωριζόμενα με το γράμμα «τ» στόν πίνακα των ουσιών θεω¬ 
ρούνται ότι είναι αέρια επιβλαβή για τα αναπνευστικά όργανα ή συνεπαγόμενα 
κίνδυνο δηλητηριάσεως. 

—/ Οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος δεν έχουν εφαρμογή σε πλαί¬ 
σια κυλίνδρων. 

—/ 1. Οι προβλεπόμενες πιέσεις δοκιμής είναι: 

(α) Αν το περίβλημα είναι εφοδιασμένο με θερμική μόνωση, τουλάχιστον ίσες 
προς την πίεση εξατμίσεως, μειωμένη κατά 100 ΚΡΑ (1 Μπαρ), του υγρού 
στους 60 °Κ, και όχι λιγότερο από 1 ΜΡα (10 Μπαρ)· 

(β) αν το περίβλημα δεν είναι εξοπλισμένο με θερμική μόνωση, τουλάχιστο 
ίση με την πίεση εξατμίσεως, μειωμένη κατά 100 ΚΡα (1 Μπαρ), του υγρού 
στους 65°κ, και όχι μικρότερη από 1 ΜΡα (10 Μπαρ). 

2. Εν όψει της μεγάλης τοξικότητας του φωσγενίου του 3° (ατ), ή ελάχιστη 
πίεση δοκιμής γι’ αυτό το άεριο καθορίζεται σε 1.5 ΜΡα (15 Μπαρ) αν το περί¬ 
βλημα είναι εξοπλισμένο με θερμική μόνωση και σε 1.7 ΜΡα (17 Μπαρ) αν δεν 
είναι εξοπλισμένο κατ’ αυτά τον τρόπο. 

3. Οι ανώτατες τιμές που προβλέπονται σε ΚΓ/λίτρο για το βαθμό πληρώ¬ 
σεως υπολογίζονται όπως παρακάτω: ανώτατο βάρος περιεχομένου ανά λίτρο 
χωρητικότητας = 0.95 X ειδικό βάρος της υγρής φάσης στους 50°Κ. 



1320 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Περιγραφή ουσίας 

Αριθμός 

Είδους 

Ελάχιστη πίεση 
δοκιμής για 
περιβλήματα 
με θερμική ΜΡα 

Ελάχιστη πίεση 
δοκιμής για 
περιβλήματα 
χωρίς μόνωση ΜΡα 

Ανώτατο βάρος 
περιεχομένου 
ανά λίτρο 
χωρητικότητας 

ΒΚΟΜΟΟΗΕΟΚΟΟΙΕΕΙΙΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ 12 ΒΙ) 

3» 

1.0 

1.0 

1.61 

ΟΗΕΟΚΟΟΙΕΕΙΙΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ 22) 

3° (<χ) 

2.4 

2.6 

1.03 

ΟΗΕΟΚΟΡΕΝΤΑΕΕΙΙΟΚΟΕΤΗΑΝΕ (Κ 115) 

3 0 (οι) 

2.0 

2.3 

1.08 

1-ΟΗΕΟΚΟ-2,2,2-ΤΚΙΕΕϋΟΚΟ-ΕΤΗΑΝΕ (ΚΙ33α) 

3° (οι) 

1.0 

1.0 

1.18 

ΟΙΟΗΕΟΚΟΟΙΕΕϋΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ12) 

3» 

1.5 

1.6 

1.15 _ 

ϋΙΟΗΕΟΚΟΕΕΙΙΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ 21) 
1,2-ϋΙΟΗΕΟΚΟ-1,1,2,2- ΤΕΤΚΑΡΕΙΙΟΚΟΕΤΗΑΝΕ 

3° (οι) 

1.0 

1.0 

1.23 

(Κ 114) 

3» 

1.0 

1.0 

1.30 

ΟΟΤΑΕΕΙΙΟΚΟΟΥΟΕΟΒυΤΑΝΕ (Κ0318) 

3° (οι) 

1.0 

1.0 

1.34 

Αμμωνία 

3"(ατ) 

2.6 

2.9 

0.53 

Χλώριο 

3>τ) 

1.7 

1.9 

1.25 

ΗΕΧΑΕΕϋΟΚΟΡΚΟΡΥΕΕΝΕ(Κ1216) 

3>τ) 

1.7 

1.9 

1.11 

Βρωμιούχο υδρογόνο 

3°(ατ) 

5.0 

5.5 

1.20 

Βρωμιοϋχο μεθύλιο 

3°(ατ) 

1.0 

1.0 

1.51 

Διοξείδιο του αζώτου Ν02 

3°(<κτ) 

1.0 

1.0 

1.30 

Φωσγένιο 

3>τ) 

1.5 

1.7 

1.23 

Διοξείδιο του θείου 

3°(ατ) 

1.0 

1.2 

1.23 

Βουτάνιο 

3°(β) 

1.0 

1.0 

0.51 

1-ΒΙΙΤΕΝΕ 

3°(β) 

1.0 

1.0 

0.53 

1-ΟΗΕΟΚΟ-1, 1-ΟΙΕΕϋΟΚΟΕΤΗΑΝΕ (Κ 142β) 

3 °(β) 

1.0 

1.0 

0.99 

015-2-ΒϋΤΕΝΕ 

3°(β) 

1.0 

1.0 

0.55 

Κυκλοπροπάνιο 

3°(β) 

1.6 

1.8 

0.53 

1,1-ϋΙΕΐυθΚΟΕΤΗΑΝΕ (Κ 152α) 

3°(β) 

1.4 

1.6 

0.79 

ϋΙΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3°(β) 

1.4 

1.6 

0.58 

Ισοβουτάνιο 

3°(β) 

1.0 

1.0 

0.49 

Ισοβουτένιο 

3°(β) 

1.0 

1.0 

0.52 

Προπάνιο 

3°(β) 

2.1 

2.3 

0.42 

Προπυλένιο 

3°(β) 

2.5 

2.7 

0.43 

ΤΚΑΝ5-2-ΒΙΓΓΕΝΕ 

3°(β) 

1.0 

1.0 

0.54 

1,1,1 -ΤΚΙΓΕυΟΚΟΕΤΗΑΝΕ 

3 ° (β) 

2.8 

3.2 

0.79 

Διμεθυλαμίνη 

3 ° (βτ) 

1.0 

1.0 

0.59 

Εθυλαμίνη 

3°(βτ) 

1.0 

1.0 

0.61 

ΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ 

3"(βτ) 

1.0 

1.0 

0.80 

Υδρόθειο 

3°(βτ) 

4.5 

5.0 

0.67 

Μεθυλαμίνη 

3°(βτ) 

1.0 

1.1 

0.58 

ΜΕΤΗΥί ΟΗΕΟΚΙΟΕ 

3°(βτ) 

1.3 

1.5 

0.81 

ΜΕΤΗΥί ΜΕΚΟΑΡΤΑΝ 

3°(βτ) 

1.0 

1.0 

0.78 

Τριμεθυλαμίνη 

3°(βτ) 

1.0 

1.0 

0.56 

1,2-ΒΕ’ΤΑΟΙΕΝΕ 

3°(γ) 

1.0 

1.0 

0.59 

1,3-ΒυΤΑϋΙΕΝΕ 

3°(γ) 

,1.0 

1.0 

0.55 

νΐΝΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ 

3°(γ) 

1.0 

1.1 

0.81 

ΜΕΤΗΥΕ νΐΝΥί ΕΤΗΕΚ 

3°(ΟΤ) 

1.0 

1.0 

0.67 

ΤΚΙΕΕΙΙΟΚΟΟΗΕΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ (Κ 1113) 

3°(0Τ) 

1.5 

1.7 

1.13 

νΐΝΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 

3°(0Τ) 

1.0 

1.0 

1.37 

Μίγμα Ε 1 

4° (οι) 

1.0 

1.1 

1.23 

Μίγμα Γ 2 

4» 

1.5 

1.6 

1.15 

Μίγμα Ε 3 

4» 

2.4 

2.7 

1.03 

Μίγμα αερίωνΚ 500 

4° (οι) 

1.8 

2.0 

1.01 

Μίγμα αερίωνΚ 502 

4° (οι) 

2.5 

2.8 

1.05 


Μίγματα του 19 μέχρι 21 στα εκατό κατά μάζα 01- 


ΟΗΕΟΚΟΟΙΕΕΙΙΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Η 12) και 79 μέχρι 
81 στα εκατό κατά μάζα ΒΚΟΜΟΟΗΕΟΚΟΟΙΕΕΙΙΟ- 


ΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ 12 ΒΙ) 

. 4°(α) 

1.0 

1.1 

1.50 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ και Χλωροπικρίνης 

4 0 (<χτ) 

.1.0 

1.0 

1.51 

Μίγμα Α (εμπορικό όνομα: Βουτάνιο) 

4°(β) 

1.0 

1.0 

0.50 

Μίγμα Α Ο (εμπορ. όνομα Βουτάνιο) 

4°(β) 

1.2 

1.4. 

"0.47 

Μίγμα Α 1 

4°(β) 

1.6 

1.8 

0.46 

Μίγμα Β 

4°(β) 

2.0 

2.3 

0.43 

Μίγμα Γ (προπάνιο) 

4°(β) 

2.5 

2.7 

0.42 

Μίγματα υδρογονανθράκων που περιέχουν μεθάνιο 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ και ΜΕΤΗΥΕΕΝΕ 

4°(β) 


22,5 

30.0 

0.187 

0.244 

ΟΗΕΟΚΙΟΕ 

4°(βτ) 

1.3 

1.5 

0.81 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ και χλωροπικρίνης 
Μίγματα ΜΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ και ΕΤΗΥΕΕΝΕ 

4° (βτ) 

1.3 

1.5 

0.81 

ΒΚΟΜΙϋΕ 

Μίγματα Μ ΕΤΗ ΥΕΑ0 ΕΤΥΕΕΝ Ε ΡΚΟΡΑΟΙΕΝΕ και 
υδρογονάνδρακα 

4°(βτ) 

1.0 

1.0 

1.51 

Μίγμα Ρ 1 

4°(γ) 

2.5 

2.8 

0.49 
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Περιγραφή ουσίας 

Αριθμός 

Είδους 

Ελάχιστη πίεση 
δοκιμής για 
περιβλήματα 
με θερμική ΜΡα 

Ελάχιστη πίεση 
δοκιμής για 
περιβλήματα 
χωρίς μόνωση ΜΡα 

Ανώτατο βάρος 
περιεχομένου 
ανά λίτρο 
χωρητικότητας 

Μίγμα Ρ 2 

4°(γ) 

2.2 

2.3 

0.47 

Μίγματα 1.3-ΒΙΓΓΑΌΙΕΝΕ και υδρογονανθράκων του 

3°(β) 

4°(γ) 

1.0 

1.0 

0.50 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ περιέχον όχι περισσότερο από 10 
στα εκατό διοξείδιο του άνθρακα κατά μάζα 

4°(0Τ) 

2.4 

2.6 

0.73 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙΟΕ με άζωτο μέχρι συνολική πίεση 1 
ΜΡα (10 μπάρ) στους 50°Κ 

4°(ΟΤ) 

1.5 

1.5 

0.78 

ΟΙΟΗΕΟΒΟΌΙΕΕΙΙΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ που περιέχει 12 
στα εκατό ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙΟΕ κατά μάζα 

4°(0Τ) 

1.5 

1.6 

1.09 


(3) Για περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά αερίων του 5° και 6° 

(α) αν τα περιβλήματα δεν έχουν επένδυση για θερμική μόνωση: τα επίπεδα που αναφέρονται στο περιθωριακό 2220 (3) και (4)· 

(β) αν τα περιβλήματα έχουν επένδυση για θερμική μόνωση όπως καθορίζεται στο περιθωριακό 211 234(1): τα επίπεδα που αναφέρονται παρα¬ 
κάτω: 


Περιγραφή ουσίας 

Αριθμός 

είδους 

Ανώτατη πίεση 
δοκιμής 

ΜΡα 

Ανώτατη μάζα 
περιεχομένου 
ανά λίτρο 
χωρητικότητας 
ΚΟδ 

ΒΚΟΜΟΤΚΙΕΕϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ13 Β 1) 

5» 

12.0 

1.5 

Διοξείδιο του άνθρακα 

5» 

19.0 

0.73 

ΟΗΕΟΚΟΤΒΙΕΕυΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ 13) 

5» 

12.0 

0.96 

22.5 

1.12 

ΗΕΧΑΕΕυΟΚΟΕΤΗΑΝΕ (Κ 116) 

5» 

16.0 

1.28 

20.0 

1.34 

Πρωτοξείδιο του αζώτου (Ν Ο) 
δϋΕΡΗυΚ ΗΕ5ΑΓΕυθΚΐ0Ε 

5» 

22.5 

0.78 

5» 

12.0 

1.34 

ΤΚΙΓΕΙΙΟΚΟΜΕΤΗΑΝΈ (Κ 23) 

5» 

19.0 

0.92 

25.0 

0.99 

Ξένο 

5» 

12.0 

1.30 

ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

5°(ατ) 

12.0 

0.69 

Αιθάνιο 

5°(β) 

12.0 

0.32 

Αιθυλένιο 

5°(β) 

12.0· 

0.25 


22.5 

0.36 

1,1 ΌΙΕΕΙΙΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ 

5°(γ) 

12.0 

0.66 


22.5 

0.78 

νΐΝΥΕ ΓΕυόΚΙΟΕ 

5"(γ) 

12.0 

0.58 


22.5 

0.65 

Μίγματα αερίων Κ 503 

6» 

3.1 

0.11 



4.2 

0.21 



10.0 

0.76 

Διοξείδιο του άνθρακα που περιέχει όχι περισσότερο από 35 στα 




εκατό ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙΟΕ κατά βάρος 

6°(γ) 

19.0 

0.73 

22.5 

0.78 

Οξείδιο του Αιθυλενίου που περιέχει πάνω από 10 στα εκατό αλλά 




όχι πάνω από 50 στα εκατό διοξείδιο του άνθρακα κατά βάρος 

6°((ΟΤ) 

19.0 

0.66 


25.0 

0.75 


Όπου περιβλήματα επενδυμένα για θερμική μόνωση χρησιμοποιούνται, τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμή πιέσεως χαμηλότερη από εκείνη 
που αναφέρεται στον πίνακα, η ανώτατη μάζα του περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας θα είναι τέτοια ώστε η πίεση που επιτυγχάνεται στο 
περίβλημα από την εν λόγω ουσία στους 55 °Κ δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής που είναι αποτυπωμένη πάνω στο περίβλημα. Σε τέτοια περί¬ 
πτωση το ανώτατο επιτρεπτό βάρος θα καθορίζεται από τον ειδικό που εγκρίνει η αρμόδια αρχή. 

(4) Για περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά αμμωνίας διαλυμένη υπό πίεση του 9° (ατ): 


Περιγραφή ουσίας 

Αριθμός 

είδους 

Ανώτατη πίεση 
δοκιμής 

ΜΡα 

Ανώτατη μάζα 
περιεχομένου 
ανά λίτρο 
χωρητικότητας 

ΚΟ 

Αμμωνία διαλυμένη υπό πίεση σε νερό 

- με περισσότερο από 35 στα εκατό αλλά όχι πάνω από 40 στα 
εκατό αμμωνία κατά μάζα 

9°(ατ) 

1.0 

0.80 

- με περισσότερο από 40 στα εκατό αλλά όχι περισσότερο από 

50 στα εκατό αμμωνία αμμωνία κατά μάζα 

9°(ατ) 

1.0 

0.77 
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(5) Για περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 
αερίων του 7° και 8°: όχι λιγότερο από 1.3 φορές την ανώ¬ 
τατη επιτρεπόμενη πίεση εργασίας, όπως αναγράφεται πάνω 
στο περίβλημα, αλλά όχι λιγότερο από 0.3 ΜΡα (3 μπάρ) 

(πίεση μετρητή)· για περιβλήματα με μόνωση κενού η πίεση 
δοκιμής δεν θα είναι λιγότερο από 1.3 φορές η ανώτατη επι¬ 
τρεπόμενη πίεση εργασίας αυξημένη κατά 0.1 ΜΡα (1 
μπάρ). 

Η πρώτη δοκιμή υδραυλικής πιέσεως θα γίνεται πριν το- 211 252 
ποθετηθεί στη θέση της η θερμική μόνωση. 

Η χωρητικότητα κάθε περιβλήματος που προορίζεται για 211 253 
τη μεταφορά αερίων του 3° μέχρι 6° και 9° θα καθορίζεται 
υπό την επίβλεψη ειδικού εγκρινόμενου από την αρμόδια 
αρχή, με ζύγιση ή ογκομετρική μέτρηση της ποσότητας νε¬ 
ρού η οποία γεμίζει το περίβλημα· οποιοδήποτε λάθος στη 
μέτρηση της χωρητικότητας του περιβλήματος θα είναι λιγό¬ 
τερο από ένα στα εκατό. Προσδιορισμός με υπολογισμό βασι¬ 
ζόμενο στις διαστάσεις του περιβλήματος δεν επιτρέπεται. Οι 
ανώτατες μάζες πληρώσεως που επιτρέπονται σύμφωνα με 
τα περιθωριακά 2220 (4) και 211 251 (3) θα ορίζονται από 
εγκρινόμενο ειδικό. 

Ο έλεγχος των συγκολλήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις 211 254 
απαιτήσεις του συντελεστή λάμδα 1.0 του περιθωριακού 211 
127 (7) 

Κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων του περιθωριακού 211 211 255 
151, οι περιοδικές δοκιμές θα γίνονται: 

(1) κάθε τρία χρόνια 

στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για τη 
μεταφορά ΒΟΚΟΝ ΤΚΙΕΕυΟΚΙΟΕ του 1 0 (ατ), φωταερίου 
του 2° (ΒΤ) ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΒΚΟΜΙϋΕ, χλωρίνης, διοξειδίου 
του αζώτου, διοξειδίου του θείου ή φωσγενίου του 3 0 (ατ), 
ΗΥϋΚΟΟΕΝ 51ΙΕΡΗΙΟΕ του 3° (ΒΤ), ή ΗΥΟΚΟΟΕΝ 
ΟΗΕΟΚΙϋΕ του 5° (ατ)· 

(2) κάθε έξη χρόνια 

στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για τη 
μεταφορά άλλων συμπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων ή 
διαλυμένης υπό πίεσης αμμωνίας του 9° (ατ)· και 

(3) μετά από εξαετή υπηρεσία και από εκεί και πέρα κάθε 
δώδεκα χρόνια. 

στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για τη 
μεταφορά αερίων του 7° ή 8°. Έλεγχος στεγανότητας θα 
γίνεται από εγκριμένο ειδικό έξη χρόνια μετά από κάθε πε¬ 
ριοδική δοκιμή. 

Στην περίπτωση περιβλημάτων που έχουν μόνωση κατά 211 256 
της θερμότητας με κενό, η δοκιμή υδραυλικής πιέσεως και ο 
έλεγχος της εσωτερικής καταστάσεως μπορεί, με τη συναί¬ 
νεση του εγκριμένου ειδικού, να αντικατασταθούν από δοκιμή 
στεγανότητας και μέτρηση του κενού. 

Αν έχουν γίνει ανοίγματα, με την ευκαιρία των περιοδικών 211 257 
επιθεωρήσεων, σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μετα¬ 
φορά αερίων του 7° ή 8°, η μέθοδος με την οποία κλεϊνονται 
ερμητικά πριν τα περιβλήματα τεθούν εκ νέου σε υπηρεσία θα 
εγκρίνεται από τον εγκριμένο ειδικό και θα εξασφαλίζουν την 
ακεραιότητα του περιβλήματος. 

Οι δοκιμές στεγανότητας περιβλημάτων που προορίζονται 211 258 
για τη μεταφορά αερίων του 1 0 μέχρι 6° και 9 ° θα γίνονται 
με πίεση όχι μικρότερη των 0.4 ΜΡα (4 μπάρ) και όχι μεγα¬ 
λύτερη από πίεση μετρητή 0.8 ΜΡα (8 μπάρ) 

Παράγραφος 6: Σήμανση 

Τα παρακάτω πρόσθετα στοιχεία θα αναγράφονται με 211 260 
σφραγίδα ή με όποιον άλλο παρόμοιο τρόπο στη θέση που 
προβλέπεται από το περιθωριακό 211 160, ή απευθείας 
πάνω στα τοιχώματα του ίδιου του περιβλήματος αν τα τοι¬ 
χώματα είναι ενισχυμένα ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του 
περιβλήματος: 

(1) πάνω σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά 
μιας μόνο ουσίας: 

-ολόκληρο το όνομα του αερίου 

Αυτή η ένδειξη θα συμπληρώνεται στην περίπτωση περι¬ 
βλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά συμπυκνωμέ¬ 
νων αερίων του 1 ° και 2 ° από ένδειξη της ανώτατης πίεσης 
πληρώσεως στους 15°Κ που επιτρέπεται για το περίβλημα 
και στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για τη 


μεταφορά υγροποιημένων αερίων του 3° μέχρι 8“ ή αμμω¬ 
νίας διαλυμένης υπό πίεση του 9° (ατ) από ένδειξη του επι¬ 
τρεπόμενου ανώτατου φορτίου σε κιλά και της θερμοκρασίας 
πληρώσεως αν είναι κάτω από -20 °Κ. 

(2) πάνω σε περιβλήματα προοριζόμενα για πολλαπλούς 
σκοπούς: 

-ολόκληρα τα ονόματα των αερίων για τη μεταφορά των 
οποίων έχει εγκριθεί το περίβλημα. 

Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται από ένδειξη του επι¬ 
τρεπόμενου φορτίου σε κιλά για κάθε αέριο· 

(3) πάνω σε περιβλήματα που προορίζονται για τη μετα¬ 
φορά αερίων του 7° ή 8°: 

-την πίεση εργασίας· και 

(4) πάνω σε περιβλήματα εξοπλισμένα με θερμική μό¬ 
νωση: 

-την εγγραφή «θερμικά μονωμένο» ή «θερμικά μονωμένο 
με κενό». 

Το πλαίσιο περιβλήματος με πολλά στοιχεία θα φέρει κο- 211 261 
ντά στο σημείο πληρώσεως πλάκα που θα καθορίζει: 

-την πίεσή δοκιμής των στοιχείων 
-την ανώτατη πίεση πληρώσεως στους 15°Κ που επιτρέ¬ 
πεται για στοιχεία προοριζόμενα για συμπιεσμένα αέρια - 
-τον αριθμό των στοιχείων 
-συνολική χωρητικότητα των στοιχείων σε λίτρα· 

-ολόκληρο το όνομα του αερίου· 
και στην περίπτωση υγροποιημένων αερίων: 

-το επιτρεπόμενο ανώτατο φορτίο ανά στοιχείο σε κιλά. 

Επί πλέον των στοιχείων που προβλέπονται στο περιθω- 211 262 
ριακό 211 161, θα αναγράφονται τα παρακάτω είτε στο ίδιο 
το δεξαμενο-όχημα είτε πάνω σε πινακίδα: 

(α) είτε: «κατώτατη επιτρεπτή θερμοκρασία πληρώσεως 

-20°Κ», 

είτε: «κατώτατη επιτρεπτή θερμοκρασία πληρώσεως 
.»’ 

(β) όπου το περίβλημα προορίζεται για τη μεταφορά μόνο 
μιας ουσίας: 

-ολόκληρο το όνομα του αερίου· 

-για υγροποιημένα αέρια του 3° μέχρι 8° και για αμμω¬ 
νία διαλυμένη υπό πίεση σε νερό του 9° (ατ), το επιτρεπόμενο 
φορτίο του ΚΟ. 

(γ) όπου το περίβλημα είναι για πολλούς σκοπούς: 

-ολόκληρο το όνομα όλων των αερίων για τη μεταφορά 
των οποίων προορίζεται το περίβλημα, με ένδειξη του επιτρε¬ 
πόμενου ανώτατου φορτίου σε κιλά, για κάθε αέριο· 

(δ) όπου το περίβλημα είναι εφοδιασμένο με θερμική μό¬ 
νωση: 

-την εγγραφή «θερμικά μονωμένο» ή «θερμικά μονωμένο 
με κενό», σε επίσημη γλώσσα της αποστέλουσας χώρας, επί¬ 
σης δε στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά, εκτός αν οι διε¬ 
θνείς τιμοκατάλογοι οδικής μεταφοράς, αν υπάρχουν, ή οι 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων 
χωρών στην εργασία μεταφοράς προβλέπουν διαφορετικά. 

Αυτά τα στοιχεία δεν θα χρειάζονται στην περίπτωση που 211 263 
το όχημα φέρει αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. 

211264 

„ , „ -211 269 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 

Περίβλημα που διατίθεται σε διάφορους χρόνους για τη 211 270 
μεταφορά διάφορων υγροποιημένων αερίων του 3° μέχρι 8° 
(περίβλημα για πολλούς σκοπούς) δεν μπορεί να μεταφέρει 
ουσίες άλλες από εκείνες που αναφέρονται σε μία και μόνο 
μία, από τις παρακάτω ομάδες: 

Ομάδα 1: αλογονημένοι υδρογονάνθρακες του 3 ° (α) και 
4° (α)· 1,3 ΒΙΙΤΑϋΙΕΝΕ του 3° (γ) και μίγματα του 1,3 
ΒϋΤΑϋΙΕΝΕ και υδρογονάνθρακες του 4° (γ)· 

Ομάδα 2: υδρογονάνθρακες του 3° (β) και 4° (β)· 

Ομάδα 3: αμμωνία του 3° (ατ)· ϋΙΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 
του 3° (β)· ΏΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, ΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, ΜΕ- 
ΤΗΥΕΑΜΙΝΕ και ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ του 3° (ΒΤ)· και 
νΐΝΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ του 3° (γ). 

Ομάδα 4: ΜΕΤΗΥί ΒΒΟΜΙϋΕ του 3° (ατ)· ΕΤΗΥΕ 
ΟΗΕΟΚΙϋΕ και ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΒΙΟΕ του 3° (ΒΤ). 
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Ομάδα 5: μίγματα του ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ με διοξείδιο 
του άνθρακα, και του ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙΟΕ με άζωτο του 4° 

(( 'Τ)· 

Ομάδα 6: άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, σπάνια αέρια, 
πρωτοξείδιο του αζώτου Ν20, και οξυγόνο του 7° (α)· αέρα, 
μίγματα αζώτου με-σπάνια αέρια και μίγματα οξυγόνου με 
άζωτο, επίσης όταν περιέχουν σπάνια αέρια του 8° (α). 

Ομάδα 7: αιθάνιο, εθυλένιο και μεθάνιο του 7° (β)' και 
μίγματα μεθανίου με αιθάνιο, επίσης όταν περιέχουν προπά¬ 
νιο και βουτάνιο του 8° (β). 

Περιβλήματα που έχουν πληρωθεί με ουσία της ομάδας 1 211 271 
ή της ομάδας 2 θα αδειάζονται από το υγροποιημένο αέριο 
πριν φορτωθούν με άλλη ουσία που ανήκει στην ίδια ομάδα. 
Περιβλήματα τα οποία έχουν πληρωθεί με ουσία των ομά¬ 
δων 3 μέχρι 7 θα αδειάζονται τελείως από το υγροποιημένο 
αέριο και ύστερα θα διοχετεύεται αέρας πριν φορτωθούν με 
άλλη ουσία που ανήκει στην ίδια ομάδα. 

Η πολλαπλή χρησιμοποίηση περιβλημάτων για τη μετά- 211 272 
φορά υγροποιημένων αερίων της ίδιας ομάδας θα επιτρέπε¬ 
ται αν τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για 
τα προς μεταφορά αέρια σε ένα και το αυτό περίβλημα. Αυτή 
η πολλαπλή χρήση θα υπόκειται σε έγκριση από εγκεκριμένο 
ειδικό. 

Η πολλαπλή χρήση περιβλημάτων για τη μεταφορά αε- 211 273 
ρίων διαφόρων ομάδων θα επιτρέπεται αν επιτραπεί από τον 
εγκεκριμένο ειδικό. 

Όταν περιβλήματα διατίθενται πάλι για αέρια διαφορετι¬ 
κής ομάδας, τα περιβλήματα θα αδειάζονται τελείως από τα 
υγροποιημένη αέρια, ύστερα θα διοχετεύεται αέρας και τέλος 
θα γίνεται απαέρωση. Η απαέρωση των περιβλημάτων θα 
ελέγχεται και θα πιστοποιείται από τον εγκεκριμένο ειδικό· 

Όταν φορτωμένες δεξαμενές ή κενές αλλά ακαθάριστες 11 274 
δεξαμενές παραδΐδονται για μεταφορά θα είναι ορατά μόνο 
τα στοιχεία που καθορίζονται στο περιθωριακό 211 262 που 
έχουν εφαρμογή στο φορτωνόμενο ή εκφορτωνόμενο αέριο 
όλα τα στοιχεία που αφορούν άλλα αέρια θα είναι καλυμένα. 

Όλα τα στοιχεία ενός περιβλήματος πολλαπλών στοι- 211 275 
χείων θα περιέχουν μόνο ένα και το ίδιο αέριο. Στην περί¬ 
πτωση περιβλήματος πολλαπλών στοιχείων που προορίζεται 
για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων, τα στοιχεία θα γε¬ 
μίζονται χωριστά και θα παραμένουν απομονωμένα με σφρα¬ 
γισμένη βαλβίδα. 

Η ανώτατη πίεση πληρώσεως για συμπιεσμένα αέρια του 211 276 
1° και 2° εκτός από το ΒΟΚΟΝ ΕΚΙΙΟΚΙΟΕ δεν θα υπερ¬ 
βαίνει τις τιμές που προβλέπονται στο περιθωριακό 2219 
(2). 

Για το ΒΟΚΟΝ ΓΕΙΌΚΙΟΕ του 1 0 (ατ) η ανώτατη μάζα 
πληρώσεως ανά λίτρο χωρητικότητας δεν θα υπερβαίνει το 
0.86 κιλού. 

Η ανώτατη μάζα πληρώσεως ανά λίτρο χωρητικότητάς 
σύμφωνα με τα περιθωριακά 2220, (2), (3) και (4), καί 
211 251, (2), (3) και (4) θα τηρείται απόλυτα. 

Ο βαθμός πληρώσεως των περιβλημάτων που προορίζο- 211 277 
νται για τη μεταφορά αερίων του 7° (β) και 8° (β) θα παρα¬ 
μένει κάτω από τη στάθμη στην οποία, αν το περιεχόμενο 
ανήρχετο στη θερμοκρασία στην οποία η πίεση εξατμίαεως 
θα ήταν ίση με την πίεση ανοίγματος βαλβίδος, ο όγκος του 
υγρού θα έφθανε το 95 στα εκατό της χωρητικότητας του πε¬ 
ριβλήματος σ’ εκείνη τη θερμοκρασία. Περιβλήματα προορι- 
ζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 7° (α) και 8° (α) μπορεί 
να γεμίζονται μέχρι το 98 στα εκατό στη θερμοκρασία φορ- 
τώσεως και στην πίεση φορτώσεως. 

Σε περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά πρωτοξεί- 211 278 
διού του αζώτου και οξυγόνου του 7 ° (α), αέρα ή μιγμάτων 
που περιέχουν οξυγόνο του 8 1 (α), δεν θα χρησιμοποιούνται 
ουσίες που περιέχουν γράσο ή λάδι για να εξασφαλιστεί η στε- 
γανότητα των συνδέσμων ή για τη συντήρηση των κλεισιμά¬ 
των. 

Η απαίτηση του περιθωριακού 211 175 δεν θα έχει εφαρ- 211 279 
μογή για τα αέρια του 7° και 8°. 

211 280 

Κατηγορία 3: Εύφλεκτα υγρά - 211 299 

211300 

-211309 


Παράγραφος 1: Γενικά· πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)· ορι¬ 
σμοί 

Χρήση 

Οι παρακάτω ουσίες της Κατηγορίας 3 μπορεί να μεταφέ- 
ρονται σε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές 
(α) Ουσίες που αναφέρονται ονομαστικά στο 12°. 

(β) ουσίες ταξινομημένες υπό (α) του 11°, 14° μέχρι 
23°, 25° και 26° και παρόμοιες ουσίες προς ταξινόμηση 
υπό (α) εκείνων των σημείων, με εξαίρεση το Ι50ΡΚΟΡΥΕ 
ΟΗΚΟΚΟΓΟΚΜΑΤΕ του 25° (α)· 

(γ) ουσίες ταξινομημένες υπό (β) του 11°, 14° μέχρι 
20°, 22° και 24° μέχρι 26° και παρόμοιες ουσίες προς τα¬ 
ξινόμηση υπό (β) εκείνων των σημείων. 

(δ) ουσίες του 1 ° μέχρι 6 ° και 31° μέχρι 34 ° και παρό¬ 
μοιες ουσίες προς ταξινόμηση υπό τα σημεία εκείνα, με εξαί¬ 
ρεση της Ν1ΤΚΟΜΕΤΗΑΝΕ του 31° (γ). 

Παράγραφος 2: Κατασκευή 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 
12 ° θα είναι σχεδιασμένα για πίεση υπολογισμού 1_3/ όχι μι¬ 
κρότερη από 1.5 ΜΡα (15 μπαρ) πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (β) θα είναι σχεδια¬ 
σμένα για πίεση υπολογισμού —■ 1 όχι μικρότερης από 1.0 
ΜΡα (10 μπαρ) πίεσης μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (γ) θα είναι σχε¬ 
διασμένα για πίεση υπολογισμού η μικρότερη των 0.4 
ΜΡα (4 μπαρ) της πίεσης μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (δ) θα είναι σχεδια¬ 
σμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του γενικού μέρους του πα¬ 
ρόντος Παραρτήματος. 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού 

Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων που προορίζονται για 
τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
211 310 (α) και (β) θα είναι πάνω από την επιφάνεια του 
υγρού. Κάτω από την επιφάνεια του υγρού δεν θα περνούν τα 
τοιχώματα του περιβλήματος σωληνώσεις ή συνδέσεις σω¬ 
ληνώσεων. Τα περιβλήματα θα είναι σε θέση να κλείνονται 
ερμητικά - 1 και τα κλεισίματα θα είναι σε θέση να προστατεύ¬ 
ονται με πώματα που κλειδώνουν. 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά των ου¬ 
σιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (γ) και (δ) 
μπορεί επίσης να είναι του τύπου κενώσεως από τον πυθμένα. 
Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 
που αναφέρονται στο περιθωριακό ΙΈ Βλέπε περιθωριακό 

211 127 (2). · 

(γ) θα είναι σε θέση να κλείνονται ερμητικά 
Αν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ου¬ 
σιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (α) και (β) 
ήτο11°ήτο14° μέχρι 20 0 του περιθωριακού 211 310 (γ) 
είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, πριν από τη βαλ¬ 
βίδα θα τοποθετείται διαρρηγνυόμενος δίσκος. Η ρύθμιση 
του διαρρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα 
είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. Αν περι¬ 
βλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά του ουσιών που ανα- 
φέρονται στο περιθωριακό 211 310 (δ) έχουν βο^βίδες 
ασφαλείας ή σύστημα αερισμού, αυτά θα καλύπτουν τις προϋ¬ 
ποθέσεις των περιθωριακών 211 133 μέχρι 211 135. Περι¬ 
βλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά των ουσιών που 
αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (δ) που έχουν σημείο 
αναφλέξεως που δεν υπερβαίνει τους 55 °Κ και είναι εξοπλι¬ 
σμένα με σύστημα αερισμού το οποίο δεν μπορεί να κλειστεί 
θα έχουν φλογοπαγίδα στο σύστημα αερισμού 


Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου 


(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) 


211310 


211311 
211 319 
211 320 

211 321 

211 322 

211 323 

211 330 

211 331 

211 332 


211 333 
211 339 

211 340 
-21.1 349 
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Παράγραφος 5: Δοκιμές 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 211 350 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211310 (α), (β) ή (γ) θα 
υπόκεινται στην αρχική και περιοδικές δοκιμές σε πίεση με- 
τρητή όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 μπάρ) 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 211 351 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (δ) θα υπόκει- 
νται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές στην πίεση υπο¬ 
λογισμού αυτών όπως ορίζεται στο περιθωριακό 211 123 

211 352 
-211 

Παράγραφος 6: Σήμανση 


(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 


Ο βαθμός πληρώσεως περιβλημάτων που προορίζονται 211 370 
για τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρονται στο περιθω¬ 
ριακό 211 310 (α), (β) ή (γ) θα είναι σύμφωνος με το περι- 
θωριοικό 211 172(1) (δ). Τα περιβλήματα θα κλείνονται ερ¬ 
μητικά -/ στη διάρκεια της μεταφοράς. Τα κλεισίματα περι¬ 
βλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά του ουσιών 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 310 (α) και (β) θα 
προστατεύονται με πώματα που κλειδώνουν 

Σταθερές δεξαμενές (οχήματα δεξαμενές) και αποσυναρ- 211 371 
μολογούμενες δεξαμενές εγκριμένες για τη μεταφορά ουσιών 
του 6,11 ,12 και 14° μέχρι 20° δεν θα χρησιμοποιού¬ 
νται για τη μεταφορά τροφίμων, ειδών καταναλώσεως ή ζω¬ 
οτροφές. 

Περίβλημα από κράμα αλουμινίου δεν θα χρησιμοποιείται 211 372 
για τη μεταφορά ακεταλδεΰδης του 1 0 (α) εκτός αν το περί¬ 
βλημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτή 
και η ακεταλδεΰδη είναι απαλλαγμένη από οξύ. 

Από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο μίγματα υδρογοναν- 211 373 
θράκων που έχουν πίεση εξατμίσεως πάνω από 110 ΚΡα 
(1.1 μπάρ) αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 ΚΡα (1.5 μπάρ) 

(απόλυτη πίεση) στους 50 °Κ, όπως ορισμένα ελαφρά απο¬ 
στάγματα για διάσπαση, μπορεί να μεταφέρονται σε περιβλή¬ 
ματα του τύπου που περιγράφεται στο περιθωριακό 211 133 

211 374 
-211 399 

Κατηγορία 4.1: Εύφλεκτα στερεά 

Κατηγορία 4.2: Ουσίες που υπόκεινται σε αιφνίδια ανάφλεξη 

Κατηγορία 4.3: Ουσίες που αναδίδουν εύφλεκτα αέρια σε 
επαφή με το νερό 


Παράγραφος 1: Γ ενικά πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)· ορισμοί 
Χρήση 


Ουσίες του 7°, 8° και 11 ° της κατηγορίας 4.2 και το νά- 211 410 
τρίο, κάλλιο, κράματα νατρίου και καλλίου (1° (α)), ουσίες 
του 2° (ε) και του 4° της κατηγορίας 4.3 μπορεί να μεταφέ- 
ρονται σε στεθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα θείου του 2 0 (α), να¬ 
φθαλίνης του 11 ° (α) και (β), διαστελλόμενων πολυστερινών 
του 12° της Κατηγορίας 4.1, ουσιών του 5° σκόνης από 
φίλτρα υψικαμίνου (6° (α)) και ουσιών του 10° της κατηγο¬ 
ρίας 4.2, και κόκκων μαγνησίας επιχρισμένων, του 1° (δ), 
ΟΑΕαυΜ ΟΑΚΒΙϋΕ (2 0 (α)) και ΟΑΕΟΐυΜ 5ΙΕΙ0ΙΟΕ σε 
βώλους (2 ° (δ)) της Κατηγορίας 4.3, βλέπε περιθωριακά 41 
111, 42 111 & 43 111 


σχεδιασμένα για πίεση υπολογισμού όχι μικρότερη από 1 
ΜΡα (10 μπάρ) της πιέσεως μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 211 421 
περιθωριακού 2431, 3°, θα είναι σχεδιασμένα για πίεση 
υπολογισμού όχι λιγότερο από 2.1 ΜΡα (21 μπάρ) πιέσεως 
μετρητή. 

211 422 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού ' 211 429 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά θείου του 2 0 211 430 

(β) ή ναφθαλίνη του 11 ° (γ) του περιθωριακού 2401 θα είναι 
εξοπλισμένα με θερμική μόνωση κατασκευασμένη από υλικά 
211 360 που δεν “^φλέγονται αμέσως. Μπορεί να είναι εξοπλισμένα 
-211 369 βαλβίδες που ανοίγουν αυτόματα προς τα μέσα ή προς τα 
έξω υπό την επίδραση διαφοράς πιέσεως 20 ΚΡα (0.2 μπάρ) 
μέχρι 30 ΚΡα (0.3 μπάρ). Οι συσκευές εκφορτώσεως θα εί¬ 
ναι σε θέση να προστατεύονται από μεταλλικό πώμα που 
κλειδώνει. 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά λευκού ή 211 431 

κίτρινου φωσφόρου του περιθωριακού 2431, 1° θα καλύ¬ 
πτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

(1) Η συσκευή θερμάνσεως δεν θα εισχωρεί αλλά θα είναι 
εξωτερική του σώματος του περιβλήματος. Εν τούτοις, ένας 
σωλήνας χρησιμοποιούμενος για την εξαγωγή του φωσφό¬ 
ρου μπορεί να είναι εξοπλισμένος με θερμαντικό χιτώνιο. Η 
συσκευή θερμάνσεως του χιτωνίου θα είναι ρυθμισμένη κατά 
τρόπο ώστε να εμποδίζει τη θερμοκρασία του φωσφόρου να 
υπερβεί τη θερμοκρασία πληρώσεως του περιβλήματος. Άλ¬ 
λες σωληνώσεις θα εισέρχονται στο περίβλημα στο πάνω μέ¬ 
ρος του· τα ανοίγματα θα βρίσκονται πάνω από υψηλότερο 
επιτρεπτό επίπεδο του φωσφόρου και να είναι σε θέση να κλεί- 
νεται τελείως με πώματα που κλειδώνουν. Επί πλέον, τα 
ανοίγματα καθαρισμού που αναφέρονται στο περιθωριακό 
211 132 δεν θα επιτρέπονται. 

_ (2) Το περίβλημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα μετρη¬ 
τών για την εξακρίβωση του επιπέδου του φωσφόρου και αν 
χρησιμοποιείται νερό για προστασία, με σταθερό σημείο με- 
τρήσεως που να δείχνει το ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο 
του νερού. 

Τα ανοίγματα και οπές (βαλβίδες, χιτώνια, ανθρωποθυρί- 211 432 

δες, κ.λπ.) των περιβλημάτων που προορίζονται για τη μετα¬ 
φορά ουσιών του περιθωριακού 2471,1° (α), θα προστατεύ¬ 
ονται με στεγανά πώματα που κλειδώνουν, αυτά δε τα περι¬ 
βλήματα θα είναι εξοπλισμένα με θερμική μόνωση από υλικά 
τα οποία δεν είναι αμέσως εύφλεκτα. 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών του 211 433 
περιθωριακού 2431, (2° (ε), δεν θα έχουν ανοίγματα... δια¬ 
γράφονται 6 λέξεις), 3°, ή του περιθωριακού 2471, 2° (ε), 
δεν θα έχουν ανοίγματα ή συνδέσεις κάτω από τη στάθμη του ' ·■ 

υγρού, ακόμη και αν τα ανοίγματα ή συνδέσεις αυτές είναι σε 
θέση να κλείνονται. Επί πλέον, τα ανοίγματα καθαρισμού 
που προβλέπονται στο περιθωριακό 211 132 δεν θα επιτρέ¬ 
πονται. Τα ανοίγματα στο πάνω μέρος του περιβλήματος, 
περιλαμβανόμενων των εξαρτημάτων τους, θα είναι σε θέση 
να προστατεύονται με πώμα. 


211 400 
-211 409 


Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου 


Παράγραφος 2: Κατασκευή 


211 411 
-211 419 


_ Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά λευκού ή 211 420 
κίτρινου φωσφόρου του περιθωριακού 2431, του 1° ή ου¬ 
σιών του 2° (ε) και τον 4° του περιθωριακού 2471 θα είναι 


211 434 
-211 439 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) 211440 

Παράγραφος 5: Δοκιμές _ .211 449 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά θείου στη λειω- 211 450 
μένη κατάσταση του περιθωριακού 2401, 2° (β), ναφθαλί¬ 
νης στη λυωμένη κατάσταση του περιθωριακού 2401, 11 0 
(ϊ)> λευκού και κίτρινου φωσφόρου του περιθωριακού 2431, 

1 °, νατρίου, καλλίου ή κραμάτων νατρίου ή καλλίου του πε¬ 
ριθωριακού 2471, 1° (α), ουσίες του περιθωριακού 2471, 

2 (ε), ουσίες του περιθωριακού 2471, 4°, θα υπόκεινται 
στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές σε πίεση μετρητή των 
τουλάχιστον 0.4 ΜΡα (4 μπαρ). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του πε- 211 451 
ριθωριακού 2431, 3 0 , θα υπόκεινται στην αρχική και περιο¬ 
δικές δοκιμές με υγρό που δεν αντιδρά με την προς μεταφορά 
ουσία, σε πίεση δοκιμής 1 ΜΡα (10 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 
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Τα υλικά κάθε περιβλήματος που προορίζεται για τη με¬ 
ταφορά ουσιών του περιθωριακού 2431, 3°, θα δοκιμάζο¬ 
νται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα Β. 1δ. 
Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά θείου (περιλαμ- 211 452 
βανόμενων των ανθέων του θείου) του 2° (α), ΡΗ05ΡΗ0- 
ΚΟΙΙ5 δΕδφυίδυΒΡΗΙΟΕ και ΡΗΟδΡΗΟΚΟυδ ΡΕ- 
ΝΤΑδυΐ.ΡΗΙΠΕ του 8°, ακατέργαστης ή καθαρής ναφθα¬ 
λίνης του 11° (α) και (β) του περιθωριακού 2401, ή φρεσκο- 
σβυσμένου ξυλάνθρακα του περιθωριακού 2431, 8°, θα 
υπόκεινται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές στην πίεση 
υπολογισμού αυτών όπως ορίζεται στο περιθωριακό 211 


Παράγραφος 6: Σήμανση -211 459 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του πε- 211 460 
ριθωριακού 2431, 3°, θα φέρουν πέραν των στοιχείων που 
προβλέπονται στο περιθωριακό 211 161 τις λέξεις: «Μην 
ανοίγετε στη διάρκεια της μεταφοράς, ΐπόκειται σε αιφνίδια 
ανάφλεξη». 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών 
του περιθωριακού 2471,2° (ε) θα φέρουν πέραν από τα στοι¬ 
χεία που προβλέπονται στο περιθωριακό 211 161 τις λέξεις: 

«Μην ανοίγετε στη διάρκεια της μεταφοράς. Αναδίδει εύφλε¬ 
κτα αέρια σε επαφή με το νερό». 

Τα στοιχεία αυτά θα είναι σε επίσημη γλώσσα της χώρας 
εγκρίσεως, επίσης δε, αν η γλώσσα· αυτή δεν είναι η Αγ¬ 
γλική, Γαλλική ή Γερμανική, στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερ- 
μανικά, εκτός αν στην προκειμένη μεταφορά οποιαδήποτε 
συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών προβλέπει 
διαφορετικά. 

211 461 

Παράγραφος 7: Λειτουργία -211 469 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά θείου του 2° 211 470 
(β) ή ναφθαλίνης του 11(γ) του περιθωριακού 2401 θα γεμί¬ 
ζονται μέχρι όχι περισσότερο του 98 στα εκατό της χωρητι- 
κότητάς τους. 

Λευκός ή κίτρινος φώσφορος του περιθωριακού 2431, 1°, 211 471 
αν χρησιμοποιείται νερό σαν προστατευτικός παράγων, θα 
καλύπτονται με βάθος όχι μικρότερο από 12 εκ. νερού κατά 
το χρόνο του γεμίσματος· ο βαθμός πληρώσεως σε θερμο¬ 
κρασία 60 °Κ δεν θα υπερβαίνει το 96 στα εκατό. 

Ο απομένων χώρος θα γεμίζεται με άζωτο κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε, ακόμη και μετά το κρύωμα, ή πίεση σε καμμιά 
στιγμή δεν θα πέφτει κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση. Το 
περίβλημα θα είναι ερμητικά κλεισμένο ώστε να μην παρου¬ 
σιάζεται διαρροή αερίου. 

Για τη μεταφορά ουσιών του περιθωριακού 2471,1° (α), τα 211 472 
πώματα θα είναι κλειδωμένα σύμφωνα με το περιθωριακό 
211 432. 

Για την ΤΚΙΟΙίΟΚΟδΙΕΑΝΕ (5ΙΕΙ(:θ<:ΗΕΟΚΟΕΟΚΜ) 211 473 
του περιθωριακού 2471, 4° (α) ή για τη ΜΕΤΗΥΕΟΙΟΗ- 
ΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ ή ΕΤΗΥΕϋΚΖΗΕΟΒΟδΙΕΑΝΕ του 4° (β), 
ο βαθμός πληρώσεως δεν θα υπερβαίνει το 1.14 ή 0.95 ή 
0.93 ΚΟ ανά λίτρο χωρητικότητας αντίστοιχα, αν το γέμι¬ 
σμα γίνεται κατά μάζα ή 85 στα εκατό αν το γέμισμα γίνεται 
με όγκο. 

Περιβλήματα τα οποία περιείχαν φόσφωρο του περιθωριακού 211 474 
2431, 1°, όταν παραδίδονται για φόρτωση: 

- είτε θα γεμίζονται με άζωτο· ο αποστολέας θα πιστο¬ 
ποιεί στο έγγραφο μεταφοράς ότι το περίβλημα, μετά το κλεί¬ 
σιμο, είναι αεροστεγές, 

- είτε θα γεμίζεται με νερό μέχρι όχι λιγότερο από το 96 
στα εκατό και όχι περισσότερο από το 98 στα εκατό της χω- 
ρητικότητάς τους- μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 31ης Μαρτίου 
αυτό το νερό θα περιέχει ένα ή περισσότερα αντιψυκτικά 
απαλλαγμένα από οξειδωτική ενέργειά, μη υποκείμενα σε 
αντίδραση με το φώσφορο και σε τέτοια συμπύκνωση ώστε να 
καθιστά αδύνατο το πάγωμα του νερού κατά τη μεταφορά. 

Δεξαμενές που περιείχαν φώσφορο του περιθωριακού 2431, 

1° πρέπει να θεωρούνται, όσον αφορά την εφαρμογή τών 
διατάξεων του περιθωριακού 42 500 (1), ότι είναι «κενές δε¬ 
ξαμενές, ακαθάριστες». 


Ο βαθμός πληρώσεως για περιβλήματα που περιέχουν ου- 211 475 
σίες του περιθωριακού 2431, 3 °, ή του περιθωριακού 2471, 

2 ° (ε) δεν θα υπερβαίνει το 90 στα εκατό· χώρος 5 στα εκατό 
θα παραμένει κενός για ασφάλεια όταν το υγρό είναι σε μια 
μέση θερμοκρασία 50 °Κ. Στη διάρκεια της μεταφοράς, οι 
ουσίες θα βρίσκονται κάτω από στρώμα αδρανούς αερίου, η 
πίεση μετρητή του οποίου δεν θα υπερβαίνει το 50 ΚΡα (0.5 
μπαρ). Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά^/ και τα 
προστατευτικά πώματα σύμφωνα με το περιθωριακό 211 
433 θα είναι κλειδωμένα. Τα κενά περιβλήματα, ακαθάρι¬ 
στα, όταν παραδίδονται για μεταφορά, θα είναι γεμάτα με 
αδρανές αέριο σε πίεση μετρητή μέχρι 50 ΚΡα (0.5 μπαρ). 

Κατηγορία 5.1: Οξειδωτικές ουσίες 211 476 

Κατηγορία 5.2: Οργανικά υπεροξείδια -211 499 

211 500 

Παράγραφος 1: Γενικά· πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)· -211 509 
Ορισμοί 

Χρήση 

Οι παρακάτω ουσίες της Κατηγορίας 5.1 μπορούν να μετά- 211 510 
φέρονται σε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 
ουσίες του 1 0 μέχρι 3 °, διαλύματα του 4 0 (επίσης 501)1 Π Μ 
ΟΙΕΟΚΑΤΕ στην υγρή ή τη στεγνή κατάσταση) και θερμά 
υδατώδη διαλύματα ΑΜΜΟΝΙ11Μ ΝΙΤΚΑΤΕ του 6° (α) σε 
συμπύκνωση πάνω από 80 στα εκατό αλλά όχι περισσότερο 
από 93 στα εκατό με τον όρο ότι: 

(α) η τιμή του ΡΗ, μετρούμενη σε υδατώδες διάλυμα 10 
στα εκατό της μεταφερόμενης ουσίας, είναι μεταξύ 5 και 7, 
και 

(β) τα διαλύματα δεν περιέχουν οποιαδήποτε καύσιμη ου¬ 
σία σε ποσότητα μεγαλύτερη από 0.2 στα εκατό ή οποιοδή- 
ποτε μίγμα χλωρίνης σε τέτοια ποσότητα ώστε το περιεχό¬ 
μενο χλωρίνης υπερβαίνει το 0.02 στα εκατό. 

Ουσίες του 1°, 10°, 14°, 15° και 18° της Κατηγορίας 
5.2 μπορεί να μεταφέρονται σε σταθερές ή αποσυναρμολο- - 
γούμενες δεξαμενές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά σε χύμα ουσιών του 4° 
μέχρι 6 ° και του 7 ° (α) και (β) της Κατηγορίας 5.1 βλέπε το 
περιθωριακό 51111. 

211 511 

Παράγραφος 2: Κατασκευή -211 519 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά σε υγρή κατά- 211 520 
στάση ουσιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 510 θα 
είναι σχεδιασμένα για πίεση τουλάχιστο 0.4 ΜΡα (4 μπαρ) 

(πίεση μετρητή). 

Περιβλήματα, και τα είδη του εξοπλισμού τους, που προορί- 211 521 
ζονται για τη μεταφορά υπεροξειδίου του υδρογόνου ή υδα¬ 
τωδών διαλυμάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου του περιθω¬ 
ριακού 2501, 1 °, ή υγρών οργανικών υπεροξειδίων του πε¬ 
ριθωριακού 2551, 1°, 10°, 14°, 15° και 18° θα είναι κα¬ 
τασκευασμένα από αλουμίνιο καθαρότητας όχι λιγότερο από 
99,5 στα εκατό ή από κατάλληλο χάλυβα που δεν θα προκα- 
λέσει αποσύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου ή των ορ¬ 
γανικών υπεροξειδίων. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά συμπυκνωμέ- 211 522 
νων και θερμών υδροδιαλυμάτων ΑΜΜΟΝ11ΙΜ ΝΙΤΚΑΤΕ 
του περιθωριακού 2501, 6° (α), θα είναι κατασκευασμένα 
από ωστενιτικό χάλυβα. 

211 523 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού -211 529 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υπεροξειδίου 211 530 
του υδρογόνου και υδατοδιαλυμάτων του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου που περιέχουν πάνω από 70 στα εκατό υπεροξεί- 
διο του υδρογόνου του περιθωριακού 2501, 1 °, θα έχουν τα 
ανοίγματά τους πάνω από την στάθμη του υγρού. Επί πλέον, 
τα ανοίγματα καθαρισμού όπως αναφέρονται στο περιθω¬ 
ριακό 211 132 δεν θα επιτρέπονται. Στην περίπτωση διαλυ¬ 
μάτων που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου πάνω από 
60 στα εκατό αλλά όχι περισσότερο από 70 στα εκατό θα επι¬ 
τρέπονται ανοίγματα κάτω από την επιφάνεια, του υγρού. 

Στην περίπτωση αυτή το σύστημα κενώσεως του περιβλήμα¬ 
τος θα είναι εξοπλισμένο με δύο αμοιβαία ανεξάρτητες συ¬ 
σκευές κλεισίματος τοποθετημένες σε σειρά, της πρώτης 
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λαμβάνουσας τη μορφή εσωτερικής βαλβίδας ταχείας λει¬ 
τουργίας κλεισίματος εγκριμένου τύπου και της δεύτερης 
εκείνης της βαλβίδας εκροής σε κάθε άκρο του σωλήνα κενώ- 
σεως. Επίσης θα υπάρχει τοποθετημένη λευκή φλάντζα ή 
άλλη συσκευή παρέχουσα το ίδιο μέτρο ασφαλείας στην έξοδο 
κάθε εξωτερικής βαλβίδας ταχείας κενώσεως. Η εσωτερική 
βαλβίδα κλεισίματος θα είναι τέτοια ώστε, αν ο σωλήνας ξε¬ 
βιδωθεί η βαλβίδα να παραμείνει ακέραιη με το περίβλημα 
και σε κλειστή θέση. 

Οι συνδέσεις προς τους εξωτερικούς σωλήνες κενώσεως των 211 531 
περιβλημάτων θα κατασκευάζονται από υλικά τα οποία δεν 
πρόκειται να προκαλέσουν αποσύνθεση του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου. 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά υπεροξεί- 211 532 
διού του υδρογόνου ή υδατοδιαλυμάτων υπεροξειδίου του 1 0 , 
ή συμπυκνωμένων και θερμών υδατοδιαλυμάτων ΑΜΜΟ- 
ΝΙΙΙΜ ΝΙΤΚΑΤΕ του 6° (α), του περιθωριακού 2501 θα εί¬ 
ναι εξοπλισμένα στο πάνω μέρος τους με συσκευή διακοπής 
παροχής που εμποδίζει τη δημιουργία υπερβολικής πιέσεως 
μέσα στο δοχείο, οποιαδήποτε διαρροή υγρού και οποιαδή¬ 
ποτε είσοδο ξένων ουσιών μέσα στο δοχείο. Οι συσκευές δια¬ 
κοπής παροχής περιβλημάτων που προορίζονται για τη με¬ 
ταφορά συμπυκνωμένων και θερμών υδατοδιαλυμάτων ΑΜ- 
ΜΟΝΙϋΜ ΝΙΤΚΑΤΕ θα είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποκλείουν απόφραξη των συσκευών από στε¬ 
ρεοποιημένο ΑΜΜΟΝΙϋΜ ΝΙΤΚΑΤΕ κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς. 

Όπου περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά συμπυ- 211 533 
κνωμένων και θερμών διαλυμάτων ΑΜΜΟΝΙϋΜ ΝΙΤ- 
ΚΑΤΕ του περιθωριακού 2501, 6° (α), έχουν επένδυση με 
υλικό θερμικής μονώσεως, το υλικό θα είναι ανόργανης φύ- 
σεως και τελείως απαλλαγμένο από καύσιμο ύλη. 

Περιβλήματα που προορίζονται για ττ| μεταφορά υγρών ορ- 211 534 
γανικών υπεροξειδίων του περιθωριακού 2551, 1°, 10°, 

14°, 15° και 18°, θα είναι εξοπλισμένα με συσκευή αερι¬ 
σμού εφοδιασμένη με φλογοπαγίδα και θα ακολουθείται σε 
σειρά από βαλβίδα ασφαλείας που θα ανοίγει σε πίεση με¬ 
τρητή 0.18 μέχρι 0.22 ΜΡα (1.8 μέχρι 2.2 μπαρ) 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών οργανι- 211 535 
κών υπεροξειδίων του περιθωριακού 2551, 1°, 10°, 14°, 

15° και 18° θα είναι εξοπλισμένα με αλεξήλιο ανταποκρινό- 
μενο στις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 234 (1). Το 
οιλεξήλιο και το ακάλυπτο τμήμα του περιβλήματος θα είναι 
χρωματισμένα λευκά και το χρώμα θα καθαρίζεται πριν από 
κάθε μεταφορικό ταξείδι και θα ανανεώνεται σε περίπτωση 
κιτρινίσματος ή φθοράς. Τα αλεξήλια θα είναι απαλλαγμένα 
από καύσιμη ύλη. 

211 536 

Παράγραφος4: Έγκριση τύπου -211 539 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) 211 540 

Παράγραφος 5: Δοκιμές -211 549 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υπεροξειδίου 211 550 
του υδρογόνου ή υδατοδιαλυμάτων υπεροξειδίου του υδρογό¬ 
νου του 1 °, ή συμπυκνωμένων και θερμών διαλυμάτων ΑΜ- 
ΜΟΝΙϋΜ ΝΙΤΚΑΤΕ του 6° (α), του περιθωριακού 2501 ή 
υγρών οργανικών υπεροξειδίων του περιθωριακού 2551, 

1°, 10°, 14°, 15° και 18°, θα υποβάλλονται σε δοκιμή σε 
πίεση 0.4 ΜΡα (4 μπαρ) 

211 551 

Παράγραφος 6: Σήμανση -211 559 

211 560 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) -211 569 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 


Το εσωτερικό του περιβλήματος και όλα τα μέρη που έρ- 211 570 
χονται σε επαφή με ουσίες που αναφέρονται στο περιθωριακό 
211 510, θα διατηρούνται καθαρά. Δεν θα χρησιμοποιείται 
για τις αντλίες, βαλβίδες και άλλες συσκευές λιπαντικό που 
μπορεί να συνδυαστεί επικίνδυνα με τη μεταφερόμενη ουσία. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών του 211 571 
περιθωριακού 2501, 1° μέχρι 3°, θα γεμίζονται μέχρι όχι 
περισσότερο από 95 στα εκατό της χωρητικότητάς τους σε 
ενδεικτική θερμοκρασία 15°Κ. 


Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά θερμών υδα- 
τοδιαλυμάτων ΑΜΜΟΝΙϋΜ ΝΙΤΚΑΤΕ του περιθωριακού 
2501, 6° (α), θα γεμίζονται μέχρι όχι περισσότερο από το 
97 στα εκατό της χωρητικότητάς τους και η ανώτατη θερμο¬ 
κρασία μετά το γέμισμα δεν θα υπερβαίνει τους 140°Κ. 

Δεξαμενές χρησιμοποιούμενες για τη μεταφορά θερμών 211 572 
υδατοδιαλυμάτων ΑΜΜΟΝΙϋΜ ΝΙΤΚΑΤΕ του περιθωρια¬ 
κού 2501, 6° (α), δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
άλλων ουσιών χωρίς πρώτα να καθαριστούν προσεκτικά από 
οποιαδήποτε κατάλοιπα. 

' 211 573 

-211 599 

Κατηγορία 6.1: Τοξικές ουσίες 


Παράγραφος I: Γενικά· πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)· ορισμοί 
Χρήση 

Οι παρακάτω ουσίες της Κατηγορίας 6.1 μπορεί να μετα- 
φέρονται σε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 

(α) πολύ τοξικές ουσίες αναφερόμενες ονομαστικά στο 2 0 
και 3°· 

(β) πολύ τοξικές ουσίες ταξινομημένες με (α) στο 11 0 μέ¬ 
χρι 24°, 31 °, 41°, 51°, 55° και 71° μέχρι 88°, μεταφε- 
ρόμενες σε υγρή κατάσταση, και παρόμοιες ουσίες ή διαλύ¬ 
ματα προς κατάταξη με (α) αυτών των ειδών 

(γ) τοξικές ή επιβλαβείς ουσίες ταξινομημένες με (β) ή (γ) 
του 11°, 24°, 51° μέχρι 55°, 57° μέχρι 68° και 71° μέ¬ 
χρι 88 °, μεταφερόμενες σε υγρή κατάσταση, και παρόμοιες 
ουσίες ή διαλύματα προς κατάταξη υπο (β) ή (γ) αυτών των 
ειδών· 

(δ) Τοξικές ή επιβλαβείς ουσίες σε σκόνη ή κόκκους ταξι¬ 
νομημένες υπό (β) ή (γ) του 12°, 14°, 17°, 19°,21°, 23°, 
24°, 51 ° μέχρι 55°, 57° μέχρι 68° και 71 ° μέχρι 88° και 
παρόμοιες ουσίες σε σκόνη ή κόκκους προς κατάταξη υπό (β) 
ή (γ) αυτών των ειδών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα ουσιών του 44° (β), 
60° (γ) και 63° (γ) βλέπε περιθωριακό 61 111. 

Παράγραφος 2: Κατασκευή 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών που 
αναγράφονται ονομαστικά στο 2° και 3° θα είναι σχεδια¬ 
σμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μικρότερη από 1.5 
ΜΡα (15 μπαρ) πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610 (β) θα είναι σχε¬ 
διασμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μικρότερη από 1.0 
ΜΡα (10 μπαρ) πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά των ου¬ 
σιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610 (γ) θα είναι 
σχεδιασμένα για πίεση μετρητή —/ όχι μικρότερη από 0.4 
ΜΡα (4 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών σε 
σκόνη ή κόκκους που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 
610 (δ) θα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
γενικού μέρους του παρόντος Παραρτήματος. 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού 


211 600 
211 609 


211 610 


211 611 
211 619 
211 620 


211 621 


211 622 


211 623 


211 624 
-211 629 


Όλα τα ανοίγματα των περιβλημάτων που προορίζονται 211 630 
για τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρονται στο περιθω¬ 
ριακό 211 610 (α) και (β) θα βρίσκονται πάνω από τη 
στάθμη του υγρού. Μέσω των τοιχωμάτων δεν θα περνούν 
σωλήνες ή συνδέσεις σωλήνων κάτω από την επιφάνεια του 
υγρού. Τα περιβλήματα θα είναι σε θέση να κλείνονται ερμη¬ 
τικά -/ και τα κλεισίματα θα είναι σε θέση να προστατεύονται 
με πώματα που κλειδώνουν. Τα ανοίγματα καθαρισμού που 
προβλέπονται στο περιθωριακό 211 132 δεν θα επιτρέπο¬ 
νται εντούτοις για περιβλήματα που προορίζονται για τη με¬ 
ταφορά διαλυμάτων υδροκυανικού οξέος του 2°. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 211 631 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610 (γ) και (δ) μπο¬ 
ρεί να είναι επίσης του τύπου κενώσεως από τον πυθμένα. Τα 
περιβλήματα θα είναι σε θέση να κλείνουν ερμητικά -/. 
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Αν τα περιβλήματα είναι εφοδιασμένα με βαλβίδες ασφα- 211 632 
λείας, θα τοποθετούνται πριν από τη βαλβίδα δίσκος διαρρη¬ 
γνυόμενος η δε βαλβίδα ασφαλείας θα είναι τέτοια ώστε να 
ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

211 633 

Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου 


Όπου οι ραδιενεργές ουσίες βρίσκονται σε διάλυση ή αιώ- 211 721 
ρηση σε ουσίες άλλων κατηγοριών και οι πιέσεις υπολογι¬ 
σμού που προβλέπονται για τα περιβλήματα ή τις δεξαμενές 
που προορίζονται για τη μεταφορά των τελευταίων αυτών ,, 
ουσιών είναι μεγαλύτερες, θα εφαρμόζονται οι τελευταίες αυ¬ 
τές πιέσεις. 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού 


211 640 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) -211 649 

Παράγραφος 5: Δοκιμές 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 211 650 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610 (α), (β) και (γ) 
θα υποβάλλονται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές σε 
πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 μπαρ). Για πε¬ 
ριβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών του 
31 0 (α), οι περιοδικές δοκιμές θα γίνονται σε διαστήματα όχι 
μεγαλύτερα των τριών ετών και θα περιλαμβάνουν τη δο¬ 
κιμή υδραυλικής πιέσεως. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 211 651 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 610 (δ) θα υποβάλ¬ 
λονται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές στην πίεσή 
τους υπολογισμού όπως ορίζεται στο περιθωριακό 211 123. 

211 652 

Παράγραφος 6: Σήμανση -211 659 

211 660 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις -211 669 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 


Ο βαθμός πληρώσεως περιβλημάτων που προορίζονται 211 670 
για τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρονται στο περιθω¬ 
ριακό 211 610 (α), (β) και (γ) θα είναι σύμφωνος με το περι¬ 
θωριακό 211 172 (1) (δ). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 211 671 
3 0 δεν θα γεμίζονται σε περισσότερο απο 1 κιλό ανά λίτρο 
χωρητικότητας. 

Τα περιβλήματα θα κλείνονται ερμητικά -/ στη διάρκεια 211 672 
της μεταφοράς. Τα κλεισίματα των περιβλημάτων που προο¬ 
ρίζονται για τη μεταφορά ουσιών που αναφέρονται στο περι¬ 
θωριακό 211 610 (α) και (β) θα προστατεύονται με πώματα 
που κλειδώνουν. 

Οχήματα δεξαμενές και αποσυναρμολογούμενες δεξαμε- 211 673 
νές εγκριμένες για τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρονται 
στο περιθωριακό 211 610 δεν θα χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά τροφίμων, ειδών καταναλώσεως και ζωοτρο¬ 
φών. 


Κατηγορία 7: Ραδιενεργές ουσίες 


211 674 
-211 699 


Παράγραφος I: Γενικά· πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)· ορισμοί 


211 700 
-211 709 


Χρήση 


Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα του περιθωριακού 2 
2703. 




710 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΐγρές ή στερεές ουσίες με χαμηλό ειδικό 
βάρος, Ε5Α (1), του περιθωριακού 2703, πίνακας 5, εκτός 
από ύΚΑΝίυΜ ΗΕΧΑΓΕυΟΚΙΠΕ και ουσίες που υπόκει- 
νται σε αιφνίδια ανάφλεξη, μπορεί να μεταφέρονται σε σταθε¬ 
ρές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές. 


Παράγραφος 2: Κατασκευή 


211 711 
-211 719 


Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 211 720 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 2703, Πίνακας 5, παρά¬ 
γραφος 11, θα είναι σχεδιασμένα για πίεση μετρητή τουλάχι¬ 
στον 0.4 ΜΡα (4 μπαρ). 


Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρών ρα- 211 730 
διενεργών ουσιών -/ θα έχουν τα ανοίγματά τους πάνω από 
τη στάθμη του υγρού. Κανένας σωλήνας ή σύνδεση σωλήνα 
δεν θα διαπερνά τα τοιχώματα του περιβλήματος κάτω από 
τη στάθμη του υγρού. 

211 731 
-211 739 

Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου 

Δεξαμενές εγκριμένες για τη μεταφορά ραδιενεργών ου- 211 740 
σιών δεν θα εγκρϊνονται για τη μεταφορά τροφίμων, ειδών 
καταναλώσεως, ζωοτροφών, καλλυντικών ή φαρμάκων, ή 
ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αυτών των 
προϊόντων. 

211 741 

„ , -211 749 

Παράγραφος 5: Δοκιμές 


Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 211 750 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 2703, Πίνακας 5, παρά- 
γαφος 11, θα δοκιμάζονται αρχικά και περιοδικά σε πίεση 
μετρητή 0.4 ΜΡα (4 μπαρ). 

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 751 
211 151, η περιοδική εσωτερική επιθεώρηση μπορεί να 
αντικατασταθεί από έλεγχο του πάχους του τοιχώματος με 
υπερήχους, που θα γίνεται κάθε τρία έτη. 

211 752 

Παράγραφος 6: Σήμανση ^59 

211 760 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) -211 769 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 

Ο βαθμός πληρώσεως στη θερμοκρασία αναφοράς των 211 770 
15 0 Κ δεν θα υπερβαίνει το 93 στα εκατό της συνολικής χω¬ 
ρητικότητας του περιβλήματος. 

Δεξαμενές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ρα- 211 771 
διενεργών ουσιών δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
τροφίμων, ειδών καταναλώσεως, ζωοτροφών, καλλυντικών 
ή φαρμάκων, ή ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρα¬ 
σκευή αυτών των προϊόντων 

211 772 

Κατηγορία 8: Οξειδωτικές ουσίες -211 799 

211 800 

Παράγραφος 1: Γ ενικά· πλαίσιο (χρήση δεξαμενών)· ορισμοί -211 809 
Χρήση 

Οι παρακάτω ουσίες της Κατηγορίας 8 μπορεί να μεταφέ- 211 810 
ρονται σε σταθερές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές: 

(α) ουσίες αναφερόμενες ονομαστικά στο 6°, 7° και 24° 
και ουσίες παρόμοιες με εκείνες του 7 ° · 

(β) πολύ οξειδωτικές ουσίες ταξινομημένες με (α) του 1 °, 

2°, 3°, 10°, 11°, 21°, 26°, 27°, 32°,.33°, 36°, 37°, 

64°, 65° και 66°, μεταφερόμενες σε υγρή κατάσταση, και 
παρόμοιες ουσίες ή διαλύματα προς κατάταξη με (α) αυτών 
των ειδών. 

(γ) Οξειδωτικές ή ελαφρά οξειδωτικές ουσίες ταξινομημέ¬ 
νες με (β) ή (γ) του 1° μέχρι 5°, 8° μέχρι 11°, 21°, 26°, 

27°, 31° μέχρι 39°, 42° μέχρι 45°, 51° μέχρι 54° και 
61 ° μέχρι 66 °, μεταφερόμενες σε υγρή κατάσταση, καί πα¬ 
ρόμοιες ουσίες ή διαλύματα προς κατάταξη υπό (β) ή (γ) 
εκείνων των ουσιών 

(δ) Οξειδωτικές ή ελαφρά οξειδωτικές ουσίες σε σκόνη ή 
κόκκους ταξινομημένες υπό (β) ή (γ) του 22°, 23°, 26°, 

27°, 31°, 35°, 39°, 41°, 45°, 52° και 65° και παρό- 
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μοιες ουσίες σε σκόνη ή κόκκους προς κατάταξη υπό (β) ή (γ) 
εκείνων των ειδών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα λασπωδών αποβλή¬ 
των μολϋβδου που περιέχουν θείίκό οξύ του 1 ° (β) και ου¬ 
σιών του 23°, βλέπε το περιθωριακό 81 111. 

211 811 

Παράγραφος 2: Κατασκευή -211 819 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών ανα- 211 820 
γραφόμενων στο 6° και 24° θα είναι σχεδιασμένα για πίεση 
υπολογισμού — / όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡα (21 μπαρ) σε 
πίεση μετρητή. Περιβλήματα που προορίζονται για τη μετα¬ 
φορά βρωμίου του 24° θα είναι εξοπλισμένα με επένδυση μο- 
λύβδου όχι λεπτότερη από 5 χιλ. πάχους ή ισότιμη επένδυση. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 
7 ° (α) θα είναι σχεδιασμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι 
μικρότερη από 1.0 ΜΡα (10 μπαρ) και περιβλήματα για τη 
μεταφορά ουσιών του 7° (β) και (γ) για πίεση υπολογισμού 
—/ όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 μπαρ). 

Οι απαιτήσεις του Παραρτήματος Β.ΐδ θα έχουν εφαρ¬ 
μογή για υλικά και κατασκευή συγκολλημένων περιβλημά¬ 
των που προορίζονται για τη μεταφορά ΗΥΩΗΟΟΕΝ 
ΕΚυΟΚΙϋΕ και υδροδιαλυμάτων του υδροφθορικού οξέος 
του 6°, 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 211 821 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (β) θα είναι σχε¬ 
διασμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μικρότερη από 1.0 
ΜΡα (10 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Όπου η χρήση αλουμινίου είναι αναγκαία για περιβλή¬ 
ματα που προορίζονται για τη μεταφορά νιτρικού οξέος του 
2° (α), αυτά τα περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα από 
αλουμίνιο καθαρότητας τουλάχιστο 99,5 στα εκατό, οπότε 
κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραπάνω παραγρά¬ 
φου, το πάχος του τοιχώματος χρειάζεται να υπερβαίνει τα 
15 χιλ. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 211 822 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (γ) θα είναι σχε¬ 
διασμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μικρότερη από 0.4 
ΜΡα (4 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά μονοχλωρο- 
οξικού οξέος (ΜΟΝΟΟΗΕΟΚΟΑΕΕΤΚ:) του 31 ° (β) θα εί¬ 
ναι εξοπλισμένα με επίστρωση σμάλτου ή ισότιμη επένδυση * 
αν το υλικό του περιβλήματος επηρεάζεται από εκείνο το οξύ. 

Περιβλήματα και τα είδη εξοπλισμού τους που προορίζο¬ 
νται για τη μεταφορά υδατοδιαλυμάτων υπεροξειδίου του 
υδρογόνου θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο καθαρό¬ 
τητας τουλάχιστο 99.5 ή από κατάλληλο χάλυβα που δεν 
προκαλεί αποσύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου, 
το πάχος του τοιχώματος δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο 
από 15 χιλ. όταν τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από 
καθαρό αλουμίνιο. 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά των ου- 211 823 
σιών σε σκόνη ή σε κόκκους που αναφέρονται στο περιθω¬ 
ριακό 211 810 (δ) θα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του γενικού μέρους του παρόντος Παραρτήμα¬ 
τος. 

211 824 
-211 829 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού 

Όλα τα ανοίγματα των περιβλημάτων που προορίζονται 211 830 
για τη μεταφορά ουσιών του 6°, 7° και 24° θα βρίσκονται 
πάνω από την επιφάνεια του υγρού. Μέσον των τοιχωμάτων 
του περιβλήματος δεν θα περνούν σωλήνες ή συνδέσεις σωλή¬ 
νων κάτω από την επιφάνεια του υγρού. Τα περιβλήματα θα 
είναι σε θέση να κλεϊνονται ερμητικά -/ και τα κλεισίματα θα 
είναι σε θέση να προστατεύονται με πώματα που κλειδώνουν. 

Επί πλέον, τα ανοίγματα καθαρισμού που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 211 132 δεν θα επιτρέπονται. 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά των ου- 211 831 
σιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (β), (γ) και 
(δ) μπορεί επίσης να είναι του τύπου κενώσεως από. του πυθ¬ 
μένα. Τα εξαρτήματα κενώσεως από τον πυθμένα των περι¬ 


βλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά των ουσιών 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (β) και (γ) θα εί¬ 
ναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 211 131. 

Αν τα περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 211 832 
των ουσιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (β) 
είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται 
πριν από τη βαλβίδα διαρρηγνυόμενος δίσκος. Η ρύθμιση του 
διαρρηγνυόμενου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα εί¬ 
ναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τριοξειδίου 211 833 
του θείου του 1 0 (α) θα είναι θερμικά μονωμένα και εφοδια¬ 
σμένα με συσκευή θερμάνσεως στο έξω μέρος. 

Περιβλήματα και ο εξοπλισμός εξυπηρετήσεως αυτών που 211 834 
προορίζονται για τη μεταφορά υποχλωριούχων διαλυμάτων 
του 62 0 και υδατοδιαλυμάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου 
του 62 ° θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εμποδίζουν την 
είσοδο ξένων ουσιών, διαρροή υγρού ή τη δημιουργία οποιοσ¬ 
δήποτε υπερβολικής πιέσεως επικίνδυνης φύσεως μέσα στο 
περίβλημα. 

211 835 

Π . . . 211 839 

Παράγραφος 4: Εγκριση τυπου 

211 840 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) -211 849 

Παράγραφος 5: Δοκιμές 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά άνυδρου 211 850 
υδροφθορικού οξέος ή υδατοδιαλυμάτων υδροφθορικού οξέος 
του 6 0 θα υποβάλλονται στην αρχική και περιοδικές δοκιμές 
σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 1.0 ΜΡα (10 μπαρ) και εκείνα 
που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών του 7° θα υπο¬ 
βάλλονται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές σε πίεση 
μετρητή όχι μικρότερη από 0,4 ΜΡα (4 μπαρ). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 
6° και 7° επιθεωρούνται κάθε 3 έτη για αντοχή στην οξεί¬ 
δωση, με κατάλληλα όργανα (π.χ. υπερήχους). Τα υλικά 
κάθε κολλημένου περιβλήματος που προορίζεται για τη με¬ 
ταφορά ΗΥΌΚΟΟΕΝ ΓΓυΟΚΙϋΕ και υδατοδιαλυμάτων 
υδροφθορικού οξέος του 6° θα δοκιμάζονται με τη μέθοδο 
που περιγράφονται στο Παράρτημα Β.ΐδ. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά βρωμίου του 211 851 
24° ή των ουσιών που αναφέρονται ή των ουσιών που αναφέ- 
ρονται στο περιθωριακό 211 810 (β) και (γ) θα υποβάλλο¬ 
νται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές σε πίεση μετρητή 
όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 μπαρ). Η δοκιμή υδραυλικής 
πίεσης για περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά 
τριοξειδίου του θείου του 1 0 (α) θα επαναλαμβάνεται κάθε 
τρία έτη. Περιβλήματα κατασκευασμένα από καθαρό αλου¬ 
μίνιο και προοριζόμενα για τη μεταφορά νιτρικού οξέος του 
2 ° (α) και υδατοδιαλυμάτων του υπεροξειδίου του υδρογόνου 
του 62 ° δεν χρειάζεται να υποβάλλονται στην αρχική και τις 
περιοδικές δοκιμές σε πίεση μετρητή μεγαλύτερη από 0.25 
ΜΡα (2.5 μπαρ). Η κατάσταση της επενδύσεως των περι¬ 
βλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά βρωμίου του 
24° θα επιθεωρείται κάθε χρόνο από ειδικό της εγκρίσεως 
της αρμόδιας αρχής, ο οποίος θα επιθεωρεί το εσωτερικό του 
περιβλήματος. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 211 852 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 211 810 (δ) θα υποβάλ¬ 
λονται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές στην πίεση 
υπολογισμού αυτών όπως καθορίζεται στο περιθωριακό 211 
123. 

2 Η 153 

Παράγραφος 6: Σήμανση -211 859 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά άνυδρου 211 860 
υδροφθορικού οξέος ή υδατοδιαλυμάτων του υδροφθορικού 
οξέος του 6°, ή βρωμίου του 24°, θα φέρουν πέραν από τα 
στοιχεία που αναφέρονταιστο περιθωριακό 211 160 ένδειξη 
του επιτρεπόμενου ανώτατου καθαρού φορτίου σε κιλά και 
την ημερομηνία (μήνα, έτος) της πιο πρόσφατης εσωτερικής 
επιθεωρήσεως του περιβλήματος. 


ΦΕΚ 104 


ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΙΗ*. ΚΥΒεθΝΗΣ-ΕΩΖ. (I ΕΥ/νΐ>*. Δε . I .-Ρι>) 


ΙοΖν 


211 861 
-211 869 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά τριοξει- 211 870 
δίου του θείου του 1 0 (α) δεν θα γεμίζονται πάνω από το 88 
στα εκατό της χωρητικότητας αυτών εκείνα που προορίζο¬ 
νται για τη μεταφορά βρωμίου του 24° θα γεμίζονται όχι λι¬ 
γότερο από το 88 στα εκατό και όχι περισσότερο από το 92 
στα εκατό της χωρητικότητας αυτών ή 2.86 κιλά ανά λίτρο 
χωρητικότητας. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά άνυδρου 
υδροφθορικού οξέος ή υδατοδιαλυμάτων υδροφθορικού οξέος 
του 6° δεν θα γεμίζονται μέχρι πάνω από 0.84 κιλά ανά λί¬ 
τρο χωρητικότητας. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 211 871 
6°, 7°. και 24 θα κλείνονται ερμητικά $/ στη διάρκεια της 
μεταφοράς, τα δε κλεισίματα θα προστατεύονται με πώματα 
που κλειδώνουν. 

211 872 
-211 999 

Παράρτημα Β.ΐβ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΚΟΝΤΕΗ- 
ΝΕΡ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέρος 1 καθορίζει τις προϋποθέσεις που 
έχουν εφαρμογή τα δεξαμενοκοντέηνερ που προορίζονται για 
τη μεταφορά ουσιών όλων των Κατηγοριών. Το μέρος II πε¬ 
ριέχει ειδικές προϋποθέσεις που συμπληρώνουν ή τροπο¬ 
ποιούν τις προϋποθέσεις του Μέρους I. 

ΜΕΡΟΣ I: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟ¬ 
ΡΙΕΣ 

212 000 

-212 099 

Παράγραφος 1: Γενικά- πλαίσιο (χρήση δεξαμενο¬ 
κοντέηνερ)· ορισμοί 


(ιι) την ανώτατη πραγματική επιτρεπόμενη πίεση στο πε¬ 
ρίβλημα στη διάρκεια της κενώσεως («ανώτατη επιτρεπό¬ 
μενη πίεση κενώσεως»)· και 

(ιιι) την πραγματική πίεση μετρητή στην οποία υποβάλλε¬ 
ται το περίβλημα από το περιεχόμενό του (περιλαμβανόμε¬ 
νων και όποιων εξωτερικών αερίων μπορεί να περιέχει) στην 
ανώτατη θερμοκρασία λειτουργίας. 

Εκτός όπου οι ειδικές προϋποθέσεις για κάθε Κατηγορία 
προβλέπουν διαφορετικά, η αριθμητική πίεση (πίεση με¬ 
τρητή) δεν θα έχει τιμή μικρότερη από την πίεση εξατμήσεως 
(απόλυτη πίεση) της ουσίας πληρώσεως στους 50 Κ. 

Για περιβλήματα εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας (με 
ή χωρίς εκρηγνυόμενο δίσκο), η ανώτατη πίεση λειτουργίας 
(πίεση μετρητή) θα είναι πάντως ίση με την προβλεπόμενη 
πίεση ανοίγματος αυτών των βαλβίδων ασφαλείας. 

Για περιβλήματα εξοπλισμένα με συστήματα αερισμού και 
συσκευή ασφαλείας που εμποδίζει το χύσιμο του περιεχομέ¬ 
νου αν αναποδογυρίσει το περίβλημα, η ανώτατη πίεση λει¬ 
τουργίας (πίεση μετρητή) θα είναι ίση με τη στατική πίεση 
της πλήρούμενης ουσίας. 

(γ) «Πίεση δοκιμής» σημαίνει την ανώτατη πραγματική 
πίεση που δημιουργείται στο περίβλημα στη διάρκεια της δο¬ 
κιμής πιέσεως- 

(δ) «Πίεση Πληρώσεως» σημαίνει την ανώτατη πίεση που 
πραγματικά δημιουργείται στο περίβλημα όταν γεμίζεται με 
πίεση· 

(ε) «Πίεση Κενώσεως» σημαίνει την ανώτατη πίεση που 
πραγματικά δημιουργείται στο περίβλημα όταν αδειάζεται 
με πίεση· 

(3) «Δοκιμή διαρροής» σημαίνει τη δοκιμή που συνίσταται 
από την υποβολή του περιβλήματος σε πραγματική εσωτε- 
ρική πίεση ίση με την ανώτατη πίεση λειτουργίας αλλά όχι 
μικρότερη από 20 Κρα (0.2 μπάρ) (πίεση μετρητή), με διαδι¬ 
κασία της εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής. 

Παράγραφος 2: Κατασκευή 


212 103 
-212 119 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωρια¬ 
κού 10 121 (1), η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών σε δεξαμε- 
νο-κοντέηνερ επιτρέπεται μόνο όπου ρητά επιτρέπεται για τέ¬ 
τοιες ουσίες σε κάθε μία από τις Παραγράφους 1 του Μέρους 
II του παρόντος Παραρτήματος 

Οι προϋποθέσεις αυτές θα έχουν εφαρμογή σε δεξαμενοκο- 212 100 
ντέηνερ χωρητικότητας πάνω από 0.45 κυβικού μέτρου που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ουσιών σε υγρή, αέρια, 
κονιώδη ή κοκκώδη κατάσταση, και στα εξαρτήματα και πα¬ 
ραρτήματα αυτών 

Το δεξαμενοκοντέηνερ θα περιλαμβάνει περίβλημα και 212 101 
είδη εξοπλισμού, περιλαμβανόμενου εξοπλισμού για τη διευ¬ 
κόλυνση των κινήσεων χωρίς σημαντική μεταβολή συμπερι¬ 
φοράς 

Στις παρακάτω προϋποθέσεις: 212 102 

(1) (α) «Περίβλημα» σημαίνει την ίδια τη δεξαμενή (πε¬ 
ριλαμβανόμενων των ανοιγμάτων και κλειαμάτων αυ¬ 
τών»· 

(β) «Εξοπλισμός εξυπηρετήσεως» του περιβλήματος ση¬ 
μαίνει συσκευές πληρώσεως και κενώσεως, αερισμού, ασφα¬ 
λείας, θερμάνσεως και θερμομονώσεως και τα όργανα με- 
τρήσεως- και 

(γ) «Δομικός Εξοπλισμός» σημαίνει τα ενισχυτικά, προ¬ 
στατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη έξω από το περίβλημα. 

(2) (α) «Υπολογισμένη πίεση» σημαίνει θεωρητική πίεση 
τουλάχιστον ίση με την πίεση δοκιμής η οποία σύμφωνα με 
το βαθμό κινδύνου που παρουσιάζει μία ουσία που μεταφέρε- 
ται μπορεί να υπερβαίνει την πίεση λειτουργίας λίγο πολύ ου¬ 
σιαστικά. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προσδιορι¬ 
σμό του πάχους των τοιχωμάτων του περιβλήματος, με εξαί¬ 
ρεση οποιασδήποτε εξωτερικής ή εσωτερικής ενισχυτικής συ¬ 
σκευής· 

(β) «Ανώτατη πίεση λειτουργίας (πίεση μετρητή)» σημαί¬ 
νει την ανώτατη από τις τρεις παρακάτω πιέσεις»: 

(ι) την ανώτατη πραγματική επιτρεπόμενη πίεση στο περί¬ 
βλημα κατά τη διάρκεια της πληρώσεως («ανώτατη επιτρε¬ 
πόμενη πίεση πληρώσεως»)· 


Τα περιβλήματα θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευα- 212 120 
σμένα σύμφωνα με τις διατάξεις τεχνικού κώδικα αναγνωρι¬ 
σμένου από την αρμόδια αρχή, αλλά θα καλύπτονται οι πα¬ 
ρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις: 

(1) Τα περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα από ελατά 
μεταλλικά υλικά. Για τα συγκολλημένα περιβλήματα θα 
χρησιμοποιείται μόνον υλικό του οποίου η ικανότητα συγκολ- 
λήσεως έχει πλήρως εξακριβωθεί. Οι συγκολλήσεις θα γίνο¬ 
νται με πλήρη δεξιοτεχνία και θα παρέχουν πλήρη ασφάλεια. 

Τα υλικά των περιβλημάτων όπως και οι προστατευτικές 
επενδύσεις τους που έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο 
που μεταφέρεται δεν θα περιέχουν ουσίες που μπορεί να αντι- 
δράσουν επικίνδυνα με τις τελευταίες για το σχηματισμό επι- 
κίνδυνων ενώσεων, ή την ουσιαστική εξασθένιση του υλικού 

(1) Περιβλήματα, τα προσαρτήματα αυτών και ο εξοπλι- 212 121 
σμός εξυπηρετήσεως και κατασκευής θα είναι σχεδιασμένα 
να αντέχουν τουλάχιστο τη στατική και δυναμική ένταση σε 
κανονική μεταφορά χωρίς απώλεια του περιεχομένου -/ 

Η πίεση πάνω στην οποία βασίζεται ο υπολογισμός των 212 122 
διαστάσεων του τοιχώματος του δεξαμενοκοντέηνερ δεν θα 
είναι μικρότερη από την υπολογισμένη πίεση, αλλά οι εντά¬ 
σεις που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 121 θα λαμβά- 
νονται επίσης υπόψη. , 19 ο 

Εκτός αν ειδικά προβλέπεται διαφορετικά στις διάφορες Κα- ζχζ ιδο 
τηγορίες, στο σχεδίασμά των περιβλημάτων θα λαμβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

(1) Τα περιβλήματα κενώσεως με τη βαρύτητα που προο¬ 
ρίζονται για τη μεταφορά ουσιών που έχουν πίεση εξατμί- 
σεως που δεν υπερβαίνει τα 110 ΚΡα (1.1 μπαρ) (απόλυτη 
πίεση) στους 50 °Κ θα είναι σχεδιασμένα για πίεση υπολογι¬ 
σμού διπλή από τη στατική πίεση της προς μεταφοράν ουσίας 
αλλά όχι λιγότερο από δύο φορές τη στατική πίεση του νερού. 

(2) Περιβλήματα που γεμίζονται ή κενώνονται με πίεση 


-/ Αν υπάρχουν εξαεριστήρες αερίων, αυτό δεν θα έχει εφαρμογή στις ποσό- 
τητες αερίου που διαφεύγουν μέσω αυτών. 
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προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών που έχουν πίεση εξα¬ 
τμίσεως που δεν υπερβαίνει τα 110 ΚΡα (1.1 μπαρ) (από¬ 
λυτη πίεση) στους 50 °Κ θα είναι σχεδιασμένα για πίεση υπο¬ 
λογισμού ίση με 1.3 φορές την πίεση πληρώσεως ή κενώ- 
σεως. 

(3) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών 
που έχουν πίεση εξατμίσεως πάνω από 110 Κ Ρα (1.1 μπαρ) 
οιλλά όχι πάνω από 175 ΚΡα (1.75 μπαρ) (απόλυτη πίεση) 
στους 50° Κ, όποιο και αν είναι το σύστημά τους πληρώσεως 
ή κενώσεως, θα είναι σχεδιασμένα για πίεση υπολογισμού 
όχι μικρότερη από 0.15 ΜΡα (1.5 μπαρ) σε πίεση μετρητή ή 
1.3 φορές την πίεση πληρώσεως ή κενώσεως, όποια είναι η 
μεγαλύτερη. 

(4) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών 
που έχουν πίεση εξατμίσεως πάνω από 175 ΚΡα (1.75 
μπαρ) (απόλυτη πίεση) στους 50° Κ θα είναι, όποιο και αν εί¬ 
ναι το σύστημά τους πληρώσεως ή κενώσεως, σχεδιασμένα 
για πίεση υπολογισμού ίση με 1.3 φο'ρές τη πίεση πληρώ¬ 
σεως ή κενώσεως αλλά όχι κάτω από 0.4 ΜΡα (4 μπαρ) σε 
πίεση μετρητή. 

Δεξαμενο-κοντέηνερ προοριζόμενα να περιέχουν ορισμένες 212 124 
επικίνδυνες ουσίες θα είναι εφοδιασμένα με πρόσθετη προστα¬ 
σία, που μπορεί να λάβει τη μορφή πρόσθετου πάχους του πε¬ 
ριβλήματος (του πρόσθετου αυτού πάχους καθοριζόμενου 
υπό τος φως των κινδύνων που περιέχονται στις ουσίες για 
τις οποίες πρόκειται· βλέπε τις σχετικές Κατηγορίες) ή προ¬ 
στατευτικής συσκευής. 

Κατά την πίεση δοκιμής, η ένταση σ (σίγμα) στο πιό βαρειά 212 125 
πιεζόμενο σημείο του περιβλήματος θα είναι σύμφωνη με τα 
εξαρτώμενα απότο υλικό όρια που προβλέπονται παρακάτω. 

Επί πλεόν, κατά την επιλογή του υλικού και τον προσδιορι¬ 
σμό του πάχους του τοιχώματος, πρέπει να λαμβάνονται 
ύποψη η ανώτατη και ελάχιστη θερμοκρασία πληρώσεως και 
λειτουργίας, με ειδική αναφορά στον κίνδυνο θραύσεως. 

(1) Για μέταλλα και μίγματα που παρουσιάζουν καθαρά 
καθοριζόμενο σημείο αποδόσεως ή χαρακτηριζόμενα από εγ¬ 
γυημένη συμβατική ένταση αποδόσεως ΚΕ (γενικά 0.2 στα 
εκατό της υπολειμματικής επιμηκύνσεως): 

(α) όπου η σχέση ΚΕ/ΚΜ δεν είναι πάνω από 0.66 
(ΚΕ = ένταση εμφανούς αποδόσεως ή 0.2 στα εκατό ένταση 
αποδείξεως· ΚΜ = εγγυημένη ελάχιστη αντοχή εντά- 
σρως): 

σ < 0.75 ΚΕ 

(β) όπου η σχέση ΚΕ/ΚΜ υπερβαίνει το 0.66: 
σ < 0.5 ΚΜ 

(2) Για μέταλλα και μίγματα που δεν εμφανίζουν ένταση 
εμφανούς αποδόσεως και χαρακτηριζόμενα από ελάχιστη εγ¬ 
γυημένη αντοχή εντάσεως ΚΜ: 

σ < 0.43 ΚΜ 

(3) Η επιμήκυνση στη θραύση, 2/ σε ποσοστά, δεν θα είναι 
λιγότερο από 

10 000 

ΚΜ (ΙΝ Ν/ΜΜ 2 ) 

αλλά δεν θα είναι λιγότερο από 20 στο εκατό στην περίπτωση 
χάλυβα και όχι λιγότερο από 12 στο εκατό στην περίπτωση 
μιγμάτων αλουμινίου. 

Δεξαμενοκοντέηνερ προοριζόμενα για τη μεταφορά εύφλε- 212 126 
κτων υγρών που έχουν σημείο αναφλέξεως όχι πάνω από 
55°Κ και για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων θα πρέπει να 
μπορούν να γειωθούν από πλευράς ηλεκτρισμού. 

Τα δεξαμενο - κοντέηνερ θα είναι σε θέση να απορροφήσουν 212 127 
τις δυνάμεις που καθορίζονται στην παράγραφο (1) το δε πά¬ 
χος του τοιχώματος των περιβλημάτων θα είναι όπως προ- 
βλέπεται στις παρακάτω παραγράφους (2) - (4). 

(1) Δεξαμενοκοντέηνερ και τα δεσίματα αυτών θα είναι σε 
θέση κάτω από το ανώτατο επιτρεπόμενο φορτίο να απορρο¬ 
φήσουν τις δυνάμεις που ασκούνται από: 

- στην κατεύθυνση της πορείας: δύο φορές το συνολικό 
βάρος- 

- οριζόντια σε ορθές γωνίες προς την κατεύθυνση της πο¬ 
ρείας: η συνολική μάζα- (όπου η κατεύθυνση της πορείας δεν 
είναι σαφώς προσδιορισμένη, το ανώτατο επιτρεπόμενο φορ¬ 
τίο θα είναι δύο φορές η συνολική μάζα)· 

- κάθετα προς το άνω: τη συνολική μάζα· και 


- κάθετα προς τα κάτω: δύο φορές τη συνολική μάζα. 
Κάτω από κάθε μία από αυτές τις δυνάμεις οι συντελεστές 

ασφαλείας που πρέπει να τηρηθούν θα είναι οι παρακάτω: 

- για μέταλλα που έχουν σαφώς καθορισμένο σημείο απο¬ 
δόσεως: συντελεστή ασφαλείας 1.5 σε σχέση με την ένταση 
εμφανούς αποδόσεως· ή για μέταλα χωρίς σαφώς καθορι¬ 
σμένο σημείο αποδόσεως: συντελεστή ασφαλείας 1.5 σε 
σχέση με την εγγυημένη 0.2 στα εκατό ένταση αποδείξεως. 


(2) Το πάχος του κυλινδρικού τοιχώματος του περιβλήμα¬ 
τος και των άκρων και των πλακών επικαλύψεως θα υπολο¬ 
γίζεται με τον παρακάτω τύπο: 


Ρ - ΧΟ ί » 

ε = ~ΊΓχ7 (σε χιλ) ε = 


Ρ βλβΧΡ 

20 Χσ 


(σε χιλ) 


όπου Ρ ΜΡα = υπολογισμένη πίεση ή πίεση δοκιμής, όποια εί¬ 
ναι η μεγαλύτερη, σε ΜΡα· 

Ρ Β Η = υπολογισμένη πίεση ή πίεση δοκιμής όποια είναι η 
μεγαλύτερη, σε μπάρ· 

ϋ = εσωτερική διάμετρος περιβλήματος σε χιλ. και 

σ = επιτρεπόμενη ένταση, όπως καθορίζεται στο 
περιθωριακό 212 125, παράγραφοι (1) (α), (1) (β) και (2), 
σε Ν/ΜΜ 2 . 

Το πάχος σε καμμιά περίπτωση δεν θα είνα μικρότερο από 
προβλεπόμενο στις παραγράφους (3) και (4) παρακάτω. 

(3) Τα βυτία, άκρα και καλύμματα των περιβλημάτων με 
διάμετρο όχι πάνω από 1.80 μ., δεν θα έχουν πάχος 
μικρότερο από 5 χιλ. αν είναι από μαλακό χάλυβα -/ (όπως . 
καθορίζεται στο περιθωρικαό 212 125) ή αντίστοιχο πάχος 
αν είναι από άλλο μέταλλο. Όποιο και αν είναι το 
χρησιμοποιούμενο μέταλλο, το πάχος του περιβλήματος σε 
καμμία περίπτωση δεν θα είναι κάτω από 3 χιλ. 

(4) Όπου πραβλέπεται πρόσθετη προστασία του περιβλή¬ 
ματος εναντίον βλάβης, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει 
όπως το προαναφερόμενο ελάχιστο πάχος μειωθεί κατά ανα¬ 
λογία της παρεχόμενης προστασίας· όμως, το προαναφερό¬ 
μενο πάχος δεν θα είναι κάτω από 3 χιλ. στην περίπτωση μα¬ 
λακού χάλυβα, ή από το ισότιμο πάχος στην περίπτωση άλ¬ 
λων υλικών, για περιβλήματα που έχουν διάμετρο όχι πάνω 
από 1.80 μ. Για περιβλήματα με διάμετρο που υπερβαίνει το 
1.80 μ. το προαναφερόμενο ελάχιστο πάχος θα αυξάνεται σε 
4 χιλ. στην περίπτωση μαλακού χάλυβα -/ και στο ισότιμο 
πάχος στην περίπτωση άλλου μετάλου. 

Δεξαμενο-κοντέηνερ θα μεταφέρονται μόνο επί οχημάτων 212 128 
των οποίων τα μέσα στερεώσεώς τους είναι σε θέση, κάτω 
από το ανώτατο επιτρεπτό φορτίο στα δεξαμενο-κοντέηνερ, 
να απορροφήσουν τις δυνάμεις που ορίζονται στο περιθω¬ 
ριακό 212 127 (1). 

212 129 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού 

Τα είδη εξοπλισμού θα είναι τακτοποιημένα κατά τέτοιο 212 130 
τρόπο ώστε να προστατεύονται από τον κίνδυνο βίαιης απο- 
σπάσεως ή βλάβης κατά τη μεταφορά ή τον χειρισμό. Αν η 
σύνδεση μεταξύ του πλαισίου και του περιβλήματος επιτρέπει 
σχετική κίνηση όπως μεταξύ αυτών των υποσυναρμολογή- 
σεων, τα είδη εξοπλισμού θα είναι στερεωμένα κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να επιτρέπει τέτοια κίνηση χωρίς κίνδυνο βλάβης 
σε κινούμενα μέρη. 

Τα είδη εξοπλισμού θα παρουσιάζουν κατάλληλο βαθμό 
ασφαλείας συγκρινόμενη με εκείνη του περιβλήματος. 

Επί πλέον, ειδικοί όροι που έχουν εφαρμογή για δεξαμενο- 


-/ Τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της επιμηκύν- 
σεως στη θραύση θα λαμβάνονται εγκάρσια προς την κατεύθυνση της ελασματο- 
ποιήσεως και θα είναι εξασφαλισμένα ώστε: 

Ι·„=5 0 

όπου Ι ο = μήκος του υποδείγματος προ της δοκιμής· και 
ϋ = διάμετρος. 


V «Μαλακός χάλυβος» σημαίνει χάλυβα που 
360 και 440 Ν/ΜΜ 2 . 


έχει αντοχή θραύσεως μεταξύ 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗ* ΚΥΒίι-11 εΥλ,ι»* ηΕ. ι ο) 
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κοντέηνερ που αδειάζουν από τον πυθμένα προβλέπονται στο 
περιθωριακό 212 131 παρακάτω. 

Κάθε δεξαμενο-κοντέηνερ που αδειάζει από τον πυθμένα, 212 131 
και στην περίπτωση δεξαμενο-κοντέηνερ με διαμερίσματα 
που αδειάζουν από τον πυθμένα κάθε διάμερισμα θα έχει δϋο 
αμοιβαία ανεξάρτητες συσκευές κλεισίματος, η πρώτη θα εί¬ 
ναι εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος -/ τοποθετημένη απ’ ευ¬ 
θείας στο περίβλημα και η δεύτερη θα είναι βάνα εκροής ή 
άλλη παρόμοια συσκευή 5/, τοποθετημένη σε σειρά, μία σε 
κάθε άκρο του σωλήνα κενώσεως. Επί πλέον, τα ανοίγματα 
των περιβλημάτων θα είναι σε θέση να κλείνονται με βιδωτά 
πώματα, φλάντζες ή άλλα εξίσου αποτελεσματικά μέσα. Η 
εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος θα μπαίνει σε λειτουργία 
από πάνω ή από κάτω. Αν είναι δυνατόν, τα ανοίγματα ή 
κλεισίματα της βαλβίδας κλεισίματος - ανοικτή ή κλειστή - 
θα μπορεί να ελέγχεται από το έδαφος και στις δύο περιπτώ¬ 
σεις. Οι συσκευές ελέγχου της εσωτερικής βαλβίδας κλεισί¬ 
ματος θα είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να αποφεύγε¬ 
ται απροσδόκητο άνοιγμα λόγω προσκρούσεως ή ακούσιας 
ενέργειας. 

Η εσωτερική συσκευή κλεισίματος θα εξακολουθεί να λει¬ 
τουργεί αποτελεσματικά σε περίπτωση βλάβης της συσκευής 
εξωτερικού ελέγχου. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε απώ¬ 
λεια περιεχομένου σε περίπτωση βλάβης των εξωτερικών 
εξαρτημάτων κενώσεως (σωλήνων, πλαγίων συσκευών κλει¬ 
σίματος), η εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος και η έδρα της 
θα προστατεύονται κατά του κινδύνου βιαίας αποσπάσεως 
από εξωτερικές πιέσεις ή θα είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να 
ανθίσταται σ’ αυτές. Οι συσκευές πληρώσεως και κενώσεως 
(περιλαμβανομένων των φλαντζών ή των πωμάτων με βίδα) 
και τα προστατευτικά πώματα (αν υπάρχουν)"θα είναι σε 
θέση να εξασφαλίζονται εναντίον οποιουδήποτε ακούσιου 
ανοίγματος δεξαμενο-κοντέηνερ ή κάθε ένα από τα διαμερί- 
σματά του θα είναι, εκτός όπου προορίζεται για τη μεταφορά 
αερίων βαθειάς καταψύξεως, εφοδιασμένο με άνοιγμα αρ¬ 
κετά μεγάλο για να μπορεί να γίνεται επιθεώρηση του δεξα¬ 
μενο-κοντέηνερ ή του διαμερίσματος. 

Δεξαμενο-κοντέηνερ προοριζόμενα για τη μεταφορά ου- 212 132 
σιών για τις οποίες όλα τα ανοίγματα βρίσκονται πάνω από 
την επιφάνεια του υγρού μπορεί να είναι εξοπλισμένα, στο 
κάτω μέρος του κορμού, με άνοιγμα καθαρισμού. Το 
άνοιγμα αυτό θα είναι σε θέση να σφραγίζεται με φλάντζα που 
θα το κλείνει υδατοστεγώς, το σχέδιο της οποίας θα εγκρίνε- 
ται από την αρμόδια αρχή ή από το νομικό πρόσωπο που θα 
ορίσει αυτή η αρχή. 

Δεξαμενο-κοντέηνερ προοριζόμενο για τη μεταφορά 212 133 
υγρών που έχουν πίεση εξατμίσεως όχι μεταγαλύτερη από 
110 ΚΡα (1.1 μπαρ) (απόλυτη) στους 50 °Κ θα έχει σύ¬ 
στημα αερισμού και συσκευή ασφαλείας για να εμποδίζει το 
χύσιμο του περιεχομένου έξω από το περίβλημα αν το δεξα¬ 
μενο-κοντέηνερ αναποδογυρίσει, ή θα ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παρακάτω περιθωριακού 212 134 ή 212 
135. 

Δεξαμενο-κοντέηνερ προοριζόμενο για τη μεταφορά 212 134 
υγρών που έχουν πίεση εξατμίσεως όχι κάτω από 110 ΚΡα 
(1.1 μπαρ) και όχι πάνω από 175 ΚΡα (1.75 μπαρ) (από¬ 
λυτη) στους 50° Κ θα έχει βαλβίδα ασφαλείας κανονισμένη 
σε όχι λιγότερο από 150 ΚΡα (1.5 μπαρ) (πίεση μετρητή) 
και τέτοια ώστε να ανοίγει τελείως σε πίεση που δεν υπερβαί¬ 
νει την πίεση δοκιμής· ή θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
του περιθωριακού 212 135. 

Δεξαμενο-κοντέηνερ προοριζόμενο για τη μεταφορά 212 135 
υγρών που έχουν πίεση εξατμίσεως όχι λιγότερο από 175 
ΚΡα (1.75 μπαρ) και όχι περισσότερο από 300 ΚΡα (3 
μπαρ) (απόλυτη) στους 5θ°Κ θα είναι εφοδιασμένο με βαλ¬ 
βίδα ασφαλείας κανονισμένη σε πίεση μετρητή όχι λιγότερο 
από 300 ΚΡα (3 μπαρ) και τέτοια ώστε να ανοίγει τελείως 
σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής ή θα κλείνει 
ερμητικά -/· 

Τα κινούμενα μέρη όπως καλϋματα, κλεισίματα, κ.λπ. τα 212 136 
οποία μπορεί να έλθουν σε επαφή τριβής ή κρούσεως με δεξα¬ 
μενο-κοντέηνερ αλουμινίου προοριζόμενα για τη μεταφορά 
εύφλεκτων υγρών που έχουν σημείο αναφλέξεως όχι πάνω 
από 55 °Κ ή για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων δεν θα είναι 
κατασκευασμένα από απροστάτευτο οξειδούμενο χάλυβα. 


Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου 


212 137 
-212 139 


Η αρμόδια αρχή ή σώμα οριζόμενο από αυτή την αρχή θα 212 140 
εκδίδει σε σχέση με κάθε νέο τύπο δεξαμενο-κοντέηνερ πιστο¬ 
ποιητικό που θα πιστοποιεί ότι το πρωτότυπο δεξαμενο- 
κοντέηνερ, περιλαμβανόμενων των συστημάτων στερεώ- 
αεως, το οποίο επιθεώρησε είναι κατάλληλο για το σκοπό για 
τον οποίο προορίζεται και ανταποκρίνεται προς τις κατα¬ 
σκευαστικές απαιτήσεις της Παραγράφου 2 και τις απαιτή¬ 
σεις εξοπλισμού της Παραγράφου 3. Αν τα δεξαμενο- 
κοντέηνερ κατασκευάζονται σε σειρά χωρίς τροποποίηση, η 
έγκριση αυτή θα ισχύει για ολόκληρη τη σειρά. Τα αποτελέ¬ 
σματα των δοκιμών, οι ουσίες ή/και οι ομάδες ουσιών για τη 
μεταφορά των οποίων έχει εγκριθεί το δεξαμενοαυτοκίνητο 
και ο αριθμός εγκρίσεως του τύπου του θα καταχωρούνται σε 
έκθεση δοκιμής. Οι ουσίες ομάδας ουσιών θα είναι παρόμοιου 
είδους και εξίσου ταιριαστές με τα χαρακτηριστικά του περι¬ 
βλήματος. Οι ουσίες ή ομάδες ουσιών που επιτρέπονται θα 
καθορίζονται στην έκθεση δοκιμής, με τα χημικά τους ονό¬ 
ματα, ή με την αντιστοιχούσα συλλογική επικεφαλίδα στον 
πίνακα ττων ουσιών, και η Κατηγορία τους και ο αριθμός εί¬ 
δους. Ο αριθμός εγκρίσεως θα συνίσταται από το διακριτικό 
σήμα 1/ του Κράτους στην επικράτεια του οποίου χορηγή¬ 
θηκε η έγκριση και αριθμός εγγραφής. 

212 141 


Παράγραφος 5: Δοκιμές 


-212 149 


Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους θα υποβάλλονται 212 150 
είτε μαζί είτε χωριστά σε αρχική επιθεώρηση πριν μπουν σε 
υπηρεσία. Αυτή η επιθεώρηση θα περιλαμβάνει έλεγχο αντα- 
ποκρίσεως προς το εγκεκριμένο πρωτότυπο, έλεγχο των χα¬ 
ρακτηριστικών του σχεδίου, -/ εξωτερική και εσωτερική εξέ¬ 
ταση, δοκιμή υδραυλικής πιέσεως -/ στην πίεση δοκιμής που 
ορίζεται στην πινακίδα των στοιχείων και έλεγχο ικανοποιη¬ 
τικής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Η δοκιμή υδραυλικής πιέσεως θα γίνεται πριν από την 
εγκατάσταση της θερμικής μονώσεως που θα χρειαστεί. Αν 
τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους δοκιμαστούν χωρι¬ 
στά, θα υποβληθούν μαζί σε δοκιμή στεγανότητας μετά την 
συναρμολόγησή τους. 

Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός αυτών θα υποβάλλο- 212 151 
νται σε περιοδικές επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστή¬ 
ματα. Οι περιοδικές επιθεωρήσεις θα περιλαμβάνουν: εξωτε¬ 
ρική και εσωτερική εξέταση και, σαν γενικό κανόνα, δοκιμή 
υδραυλικής πιέσεως -/. Η επένδυση για θερμική ή άλλη μό¬ 
νωση θα αφαιρείται μόνο στην απαιτούμενη έκταση για αξιό¬ 
πιστη εκτίμηση των χαρακτηριστικών του περιβλήματος. 

Στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για τη 
μεταφορά ουσιών σε σκόνη ή κόκκους και με το σύμφωνο του 
ειδικού που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, οι περιοδι¬ 
κές δοκιμές υδραυλικής πιέσεως μπορεί να παραλειφθούν και 
να αντικατασταθούν από δοκιμές στεγανότητας σύμφωνα με 
το περιθωριακό 212 102 (3). 


ί/ Εκτός όπως μπορεί να προβλέπεται διαφορετικά μπορεί να προβλέπε- 
ται στην περίπτωση περιβλημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά ορισμέ¬ 
νων κρυσταλλοποιούμενων ή πολύ ιξωδών ουσιών. 

5/ Στην περίπτωση δεξαμενο-κοντέηνερ χωρητικότητας κάτω από 1 μ 3 η 
βάνα εκροής ή άλλη παρόμοια συσκευή μπορεί να αντικατασταθεί από τυφλή 
φλάντζα. 

-/ «Ερμητικά κλειστά περιβλήματα» σημαίνει περιβλήματα των οποίων τα 
ανοίγματα είναι ερμητικά κλειστά και τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με βαλβί¬ 
δες ασφαλείας, εύθραυστος δίσκους ή άλλες παρόμοιες συσκευές ασφαλείας. Πε¬ 
ριβλήματα τα οποία έχουν πριν από τις βαλβίδες ασφαλείας εύθραυστο δίσκο θα 
θεωρούνται ότι είναι ερμητικά κλειστά. 


-/ Διακριτικό σήμα προς χρήση σε διεθνείς μεταφορές προβλεπόμενο από τη 
Συνθήκη περί Οδικών Μεταφορών (Βιέννη, 1968). 

-/ Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών σχεδίου θα περιλαμβάνει επίσης, για πε¬ 
ριβλήματα που χρειάζονται πίεση δοκιμής 1 ΜΡα (10 μπαρ) ή μεγαλύτερη, 
έλεγχο τεμαχίων συγκολλήσεως και τις δοκιμές που προβλέπονται στο Παράρ¬ 
τημα Β.ΐδ, 

2/ Σε ειδικές περιπτώσεις και με το σύμφωνο του ειδικού της. εγκρίσεως της 
αρμόδιας αρχής, η δοκιμή υδραυλικής πίεσης μπορεί να αντικατασταθεί από δο¬ 
κιμή πιέσεως χρησιμοποιόντας άλλο υγρό ή αέριο, όπου αυτή η εργασία δεν πα¬ 
ρουσιάζει κίνδυνο. 
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Τα ανώτατα χρονικά διαστήματα για επιθεωρήσεις θα εί¬ 
ναι πέντε χρόνια. 

Επί πλέον, κάθε τουλάχιστον δυόμισυ χρόνια θα γίνεται 212 152 
δοκιμή στεγανότητας του περιβλήματος με τον εξοπλισμό 
του και έλεγχος ικανοποιητικής λειτουργίας όλου του εξοπλι¬ 
σμού. 

Όταν η ασφάλεια του περιβλήματος ή του εξοπλισμού του 212 153 
μπορεί να έχει εξασθενήσει σαν αποτέλεσμα επισκευών, τρο¬ 
ποποιήσεων ή ατυχήματος, για το “σκοπό αυτό θα γίνεται 
εξαιρετικός έλεγχος. 

Οι δοκιμές, επιθεωρήσεις και έλεγχοι σύμφωνα με τα πε- 212 154 
ριθωριακά 212 150 μέχρι 212 153 θα γίνονται από τον ει¬ 
δικό που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Θα εκδίδονται 
πιστοποιητικά που θα δείχνου την έκβαση αυτών των εργα¬ 
σιών. 


Παράγραφος 6: Σήμανση 


212 155 
-212 159 


Κάθε δεξαμενο - κοντέηνερ θα είναι εξοπλισμένο με αντίο- 212 160 
ξειδωτική μεταλλική πλάκα μόνιμα προσαρτημένη στο περί¬ 
βλημα σε θέση εύκολα προσιτή για επιθεώρηση. Τουλάχιστον 
τα παρακάτω στοιχεία θα είναι σημειωμένα πάνω στην 
πλάκα με σφραγίδα ή με οποιονδήποτε άλλο παρόμοι τρόπο. 

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να χαράσσονται απευθείας στα τοι¬ 
χώματα του περιβλήματος αν τα τοιχώματα είναι έτσι ενι- 
σχυμένα ώστε να μην εξασθενεί η αντοχή του περιβλήμα¬ 
τος: 

- αριθμό εγκρίσεως· 

- σήμα ή επωνυμία κατασκευαστή- 

- αύξων αριθμός κατασκευαστή· 

- έτος κατασκευής· 

- πίεση δοκιμής σε ΜΡα ή μπάρ (πίεση μετρητή)· 

- χωρητικότητα σε λίτρα - στην περίπτωση δεξαμενοκο- 
ντέηνερ πολλαπλών στοιχείων: χωρητικότητα κάθε στοι¬ 
χείου. 

- θερμοκρασία σχεδίου (μόνο αν είναι πάνω από 50°Κ ή 
κάτω από -20 °Κ)· 

- ημερομηνία (μήνας και έτος αρχικής δοκιμής και της 
πλέον πρόσφατης περιοδικής δοκιμής σύμφωνα με τα περιο¬ 
δικά 212 150 και 212 151· και 

- σφραγίδα του ειδικού που έκανε τις δοκιμές. 

Για τα δεξαμενο - κοντέηνερ που γεμίζονται ή αδειάζονται 
με πίεση θα αναγράφεται επί πλέον η ανώτατη επιτρεπόμενη 
πίεση λειτουργίας. 

Τα παρακάτω στοιχεία θα αναγράφονται είτε στο ίδιο το 212 161 
δεξαμενο - όχημα είτε πάνω σε πίνακα: 

- τα ονόματα του ιδιοκτήτη και του οδηγού· 

- η χωρητικότητα του περιβλήματος· 

- το απόβαρο· 

- το ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό βάρος· και 

- η ονομασία της ουσίας που μεταφέρεται —/ 

Επί πλέον, τα δεξαμενο - κοντέηνερ θα φέρουν τις προβλε- 
πόμενες πινακίδες κινδύνου. 

212 162 

Παράγραφος 7: Λειτουργία ^ 

Στη διάρκεια της μεταφοράς, τα δεξαμενο - κοντέηνερ θα 212 170 
στερεώνονται πάνω στο μεταφέρον όχημα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να προστατεύονται αρκετά από τα εξαρτήματα του με- 
ταφέροντος οχήματος ή από το ίδιο το δεξαμενο - κοντέηνερ 
κατά πλευρικής και κατά μήκος προσκρούσεως και κατά της 
ανατροπής —/. Αν τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός εξυπη- 
ρετήσεως είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να αντέ¬ 
χουν στην πρόσκρουση ή την ανατροπή δεν χρειάζονται να 
προστατεύονται κατ’ αυτό τον τρόπο. 

Δεξαμενο - κοντέηνερ δεν θα φορτώνονται με οποιεσδήποτε 212 171 
επικίνδυνες ουσίες εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει 
εγκριθεί η μεταφορά. 

(1) Οι παρακάτω βαθμοί πληρώσεως δεν θα υπερβαίνο- 212 172 
νται σε δεξαμενο - κοντέηνερ που προορίζονται για τη μετα¬ 
φορά υγρών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος: 

(α) για εύφλεκτες ουσίες χωρίς πρόσθετους κινδύνους 
(π.χ. τοξικές ή οξειδωτικές), σε δεξαμενο - κοντέηνερ με σύ¬ 


στημα αερισμού και με ή χωρίς βαλβίδες ασφαλείας ακόμη 

και όταν προηγείται αυτών εύθραυστος δίσκος: 

„ „ . , . 100 . 100 „ 

βαθμός πληρωσεως « γ·—^ η % 

της χωρητικότητας· 

(β) για τοξικές ή οξειδωτικές ουσίες, είτε εύφλε¬ 
κτες είτε όχι, σε δεξαμενο - κοντέηνερ με σύστημα 
αερισμού και με ή χωρίς βαλβίδες ασφαλείας 
ακόμη και όταν προηγείται εύθραυστος δίσκος: 

βαθμός πληρώσεως = Ά Ί~Ζ35α % 

της χωρητικότητας· 

(γ) για εύφλεκτες, επιβλαβείς ή ελαφρά οξειδωτικές ουσίες· 
σε ερμητικά κλειστά περιβλήματα: -/ 

97 97 

βαθμός πληρώσεως - γ ή ^ ^ % 

της χωρητικότητας· 

(δ) για πολύ τοξικές, τοξικές, πολύ οξειδωτικές, οξειδωτι- 
κές ουσίες σε ερμητικά κλειστά περιβλήματα: -/ 


βαθμός πληρώσεως = ή % 


της χωρητικότητας· 

(2) Σ’ αυτούς τους τύπους, το α είναι ο μέσος συντελεστής 
της κυβικής διαστολής του υγρού μεταξύ 15° και 50Κ, δηλ. 
για ανώτατη διακύμανση σε θερμοκρασία 35°Κ. 


το α υπολογίζεται με τον τύπο: α = ~ ~ ν 

Οϋ X I). 


όπου το ϋ και το Ό 50 είναι η σχετική πυκνότητα του 
υγρού στους 13 ° Κ και στους 50 9 Κ αντίστοιχα. Το Τ ρ είναι η 
μέση θερμοκρασία του υγρού κατά τη διάρκεια της πληρώ¬ 
σεως. 

(3) Οι διατάξεις του περιθωριακού 212 172 (1) δεν θα 
έχουν εφαρμογή σε δεξαμενοκοντέηνερ των οποίων το περιε¬ 
χόμενο διατηρείται με τη βοήθεια θερμαντικής συσκευής σε 
θερμοκρασία πάνω από 50 °Κ κατά τη διάρκεια της μεταφο¬ 
ράς. Σε τέτοια περίπτωση ο βαθμός πληρώσεως στην έναρξη 
θα είναι τέτοιος και η θερμοκρασία θα είναι έτσι κανονισμένη 
ώστε το δεξαμενοκοντέηνερ να μην είναι πλήρες περισσότερο 
από 95 στα εκατό της χωρητικότητάς του οποτεδήποτε στη 
διάρκεια της μεταφοράς. 

Αν τα περιβλήματα των δεξαμενοκοντέηνερ που προορίζο- 212 173 
νται για τη μεταφορά υγρών —/ δεν είναι με διαμερίσματα ή 
με πλάκες διογκώσεως χωρισμένο σε τμήματα χωρητικότη¬ 
τας όχι πάνω από 5 μ3, τα προαναφερόμενα περιβλήματα θα 
γεμίζονται μέχρι όχι ολιγώτερο από 80 στα εκατό της χωρη¬ 
τικότητάς τους εκτός αν είναι στην ουσία κενά. 

Τα δεξαμενο-κοντέηνερ θα κλείνονται σε τρόπο ώστε το 212 174 
περιεχόμενο να μη μπορεί να χύνεται ανεξέλεγκτα. Τα ανοίγ¬ 
ματα των περιβλημάτων που αδειάζουν από τον πυθμένα θα 
κλείνονται με βιδωτά πώματα, τυφλές φλάντζες ή άλλες εξί¬ 
σου αποτελεσματικές συσκευές. 

Όπου είναι τοποθετημένα σε σειρά πολλά συστήματα κλει- 212 175 
σίματος, θα κλείνεται πρώτο εκείνο που βρίσκεται πιο κοντά 
προς την μεταφερόμενη ουσία 

Κανένα κατάλοιπο της μεταφερόμενης επικίνδυνης ουσίας 212 176 
δεν θα προσκολλάται στο εξωτερικό δεξαμενοκοντέηνερ στη 
διάρκεια της μεταφοράς. 

—/ Συλλογική περιγραφή ή αριθμός ευρετηρίου μπορεί να αναγραφεί αντί, 
του ονόματος. 

—/ Παραδείγματα προστασίας περιβλημάτων: 

1. Προστασία κατά πλευρικής προσκρούσεως μπορεί για παράδειγμα να συ- 
νίσταται από κατά μήκος ράβδους που προστατεύουν το περίβλημα και στις δύο 
πλευρές στο ύψος της μέσης γραμμής. 

2. Προστασία κατά ανατροπής μπορεί για παράδειγμα να συνίσταταί από ενι- 
σχυτικού δακτυλίους ή ράβδους τοποθετημένους εγκάρσια σε σχέση με το πλαί¬ 
σιο. 

3. Προστασία κατά οπίσθιας προσκρούσεως μπορεί για παράδειγμα να συνί- 
σταται από προφυλακτήρα ή πλαίσιο. 

)2/ Σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, ουσίες των οποίων το κινηματικό ιξώδες 
στους 20 Κ είναι κάτω από 25 ΟΜ2/5ευτ. θα θεωρούνται ότι είναι υγρά. 
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Για να γίνουν δεκτά για μεταφορά, τα κενά δεξαμενοκο- 212 177 
ντέηνερ, ακαθάριστα, θα κλείονται με τον ίδιο τρόπο και θα 
έχουν τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτα. 

-212 179 

Παράγραφος 8: Μεταβατικά μέτρα 

Δεξαμενο-κοντέηνερ που έχουν κατασκευαστεί πριν από 212 180 
την 1η Μαΐου 1985 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύο- 
ντος ΑϋΚ μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1978 και 30 Απριλίου 
1985 αλλά που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύ¬ 
ουν από 1ης Μαΐου 1985 μπορεί να συνεχίσουν να χρησιμο¬ 
ποιούνται μετά εκείνη την ημερομηνία 

212 Ιοί 
-212 189 

Παράγραφος 9: Χρήση δεξαμενο-κοντέηνερ εγκριμενων για 
μεταφορά δια θαλάσσης 

Δεξαμενο-κοντέηνερ που δεν ανταποκρίνονται πλήρως 212 190 
στις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος αλλά τα οποία 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αφορούν θα¬ 
λάσσια μεταφορά —/ θα γίνονται δεκτά για μεταφορά πριν ή 
μετά από θαλάσσια μεταφορά. Επί πλέον από τά στοιχεία που 
ήδη έχουν προβλεφθεί, το έγγραφο μεταφοράς θα φέρει τις 
λέξεις: «Μεταφορά σύμφωνα με το περιθωριακό 212 190». 

Μόνο ουσίες που επιτρέπονται σύμφωνα με το περιθωριακό 
10 121 (1) μπορεί να μεταφερθούν σε δεξαμενο- 

κοντέηνερ. 

212 191 

'' -212 199 

ΜΕΡΟΣ II: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ I 

Κατηγορία 2: Αέρια, συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή 
διαλυμένα υπό πίεση. 

212 200 

Παράγραφος 1: Γενικά, πλαίσιο (χρήση δεξαμενο- 212 209 
κοντέηνερ), ορισμοί. 

Χρήση. 

Αέρια της Κατηγορίας 2 εκτός από εκείνα που αναγράφο- 212 210 
νται παρακάτω μπορεί να μεταφέρονται σε δεξαμενοκοντέη- 
νερ: φθόριο και 5ΙΕΙΘΟΝ ΤΕΤΚΑΓΕυΟΚΙΟΕ του 1 0 (ΑΤ)· 
νιτρικό οξείδιο του 1 0 (ΟΤ) μίγματα υδρογόνου με όχι πάνω 
από 10 στα εκατό 5ΕΕΕΝΙ0Ε ή φωσφίνη ή 5ΙΕΑΝΕ ή 
ΟΕΚΜΑΝΕ κατ’ όγκο ή με όχι πάνω από 15 στα εκατό Α5- 
ΡΙΝΕ κατ’ όγκο- μίγματα αζώτου ή σπανίων αερίων (που 
περιέχουν όχι πάνω από 10 στα εκατό ξένον κατ’ όγκο) με 
όχι πάνω από 10 στα εκατό ΗΥΏΚΟΟΕΝ δΕΕΕΝΙϋΕ ή 
φωσφίνη ή 5ΙΕΑΝΕ ή ΟΕΚΜΑΝΕ κατ’ όγκο ή με όχι πάνω 
από 15 στα εκατό ΑΚ8ΙΝΕ κατ’ όγκο του 2° (ΒΤ) μίγματα 
υδρογόνου με όχι πάνω από 10 στα εκατό ΟΙΒΟΚΑΝΕ κατ 
όγκο- μίγματα αζώτου ή σπάνια αέρια (που περιέχουν όχι 
πάνω από 10 στα εκατό ξένον κατ’ όγκο) με όχι πάνω από 
10 στα εκατό ΟΙΒΟΚΑΝΕ κατ’ όγκο του 2° (ΟΤ)ΒΟΚΟΝ 
ΟΗΕΟΚΙΌΕ, ΟΗΕΟΚΙΝΕ ΤΚΙΡΕΙΙΟΚΙΟΕ, ΝΙΤΚ05ΥΚ 
ΟΗΕΟΚΙϋΕ: δϋΕΡΗυΚΥΕ ΓΕΙΙΟΚΙϋΕ και ΤΙΙΝ08ΤΕΝ 
ΗΕΧΑΓΚυΟΚΙϋΕ του 3 0 (ΑΤ)· ΜΕΤΗΥΕ5ΙΕΑΝΕ του 3 0 
(β)· ΑΚ5ΙΝΕ, ϋΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ, ϋΙΜΕΤΗΥΕδΙ- 
ΕΑΝΕ, ΗΥϋΚΟΟΕΝ δΕΕΕΝΙϋΕ και ΤΚΙΜΕΤΗΥΕ5Ι- 
ΕΑΝΕ του 3 0 (ΒΤ)· ΟΥΑΝΟΟΕΝ, ΟΗΕΟΚΙΟΕ και ΕΤΗΥ- 
ΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ του 3° (ΟΤ) μίγματα ΜΕΤΗΥΕ3ΙΕΑΝΕ5 
του 4° (ΒΤ)· ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙ0Ε που περιέχει όχι πάνω 
από 50 στα εκατό ΜΕΤΗΥΕ ΓΟΚΜΑΤΕ κατά βάρος του 
4° (ΟΤ) 5ΙΕΑΝΕ του 5° (β)· ουσίες του 5° (ΒΤ) και^ΘΤ) 
διαλυμένη ασετυλίνη του 9° (γ)· και τα αέρια του 12° και 
13°. · 


212 222 
212 229 


212 212 
212 219 


Παράγραφος 2: Κατασκευή 

Τα περιβλήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζο- 212 220 
νται για τη μεταφορά ουσιών του 1 μέχρι 6 0 και του 9 ° δεν 
θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή μίγμα αλουμινίου. 

Οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β.ΐδ θα έχουν εφαρ- 212 221 
μογή στα υλικά και την κατασκευή των κολημένων περιβλη- 
. μάτων. 


Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού 

Επί πλέον του ότι θα είναι εξοπλισμένα με συσκευές που 212 230 
προβλέπονται στο περιθωριακό 213 131, οι σωλήνες κενώ- 
σεως του δεξαμενο-κοντέηνερ θα είναι σε θέση να κλείνονται 
με τυφλές φλάντζες ή κάποια άλλη εξίσου σίγουρη συσκευή 

Τα περιβλήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζο- 212 231 
νται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων μπορεί να είναι 
εξοπλισμένα, πέραν των ανοιγμάτων πληρώσεως, κενώσεως 
και ισορροπήσεως της πιέσεως του αερίου, με ανοίγματα στα 
οποία μπορεί να τοποθετηθούν μετρητές, θερμόμετρα και μα¬ 
νόμετρα. 

Οι βαλβίδες ασφαλείας θα ανταποκρίνονται στους όρους 212 232 
που προβλέπονται στις παρακάτω παραγράφους (1), (2) και 

(3).. 

(1) Τα περιβλήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορί¬ 
ζονται για τη μεταφορά αερίων του 1 μέχρι 6 και του 9 
μπορεί να είναι εξοπλισμένα με όχι πάνω από δύο βαλβίδες 
ασφαλείας. Οι βαλβίδες ασφαλείας θα είναι σε θέση να ανοί¬ 
γουν αυτόματα κάτω από μία πίεση 0.9 μέχρι 1.0 φορές την 
πίεση δοκιμής του περιβλήματος στο οποίο είναι προσαρμο¬ 
σμένες. Επί πλέον θα είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε σε περίπτωση ολικής περιτυλίξεως από φωτιά η 
πίεση μέσα στο περίβλημα να μην υπερβαίνει την πίεση δοκι¬ 
μής, Θα είναι τέτοιου τύπου ώστε να ανθίστανται σε δυναμι¬ 
κές πιέσεις, περιλαμβανόμενης της διογκώσεως του υγρού. 

Η χρήση βαλβίδων νεκρού βάρους ή αντίβαρου απαγορεύε- 

ται. _ 

Τα περιβλήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζο¬ 
νται για τη μεταφορά αερίων του 1 0 μέχρι 9 επιβλαβών για 
τα αναπνευστικά όργανα ή συνεπαγόμενων κίνδυνο δηλητη- 
ριάσεως —/ δεν θα έχουν βαλβίδες ασφαλείας εκτός αν οι 
βαλβίδες ασφαλείας έχουν μπροστά εύθραυστο δίσκο. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση η ρύθμιση του εύθραυστου δίσκου 
και της βαλβίδας ασφαλείας θα γίνεται κατά τρόπο ικανο- 
ποιούντα την αρμόδια αρχή. 

(2) Τα περιβλήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορί¬ 
ζονται για τη μεταφορά αερίων του 7 (α) και 8 (α) που δεν 
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον εξωτερικό αέρα, και 
εκείνων που προορίζονται για τη μεταφορά αερίων του 7 ° (β) 
και 8° (β) θα είναι εξοπλισμένα με δύο ανεξάρτητες βαλβίδες 
ασφαλείας κάθε μία σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτρέπει την εκκένωση των αερίων από το περίβλημα κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η πίεση να μην υπερβαίνει ποτέ την πίεση 
εργασίας που αναγράφεται στο δεξαμενο-κοντέηνερ πάνω 
από 10 στα εκατό. 

Επί πλέον, τα περιβλήματα αυτών των δεξαμενο- . 
κοντέηνερ μπορούν να είναι εξοπλισμένα με εύθραυστους δί¬ 
σκους σε σειρά και πριν από τις βαλβίδες ασφαλείας. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή η ρύθμιση του εύθραυστου δίσκου και της βαλ¬ 
βίδας ασφαλείας θα γίνεται κατά τρόπο ικανοποιούντα την 
αρμόδια αρχή. 

(3) Οι βαλβίδες ασφαλείας των δεξαμενο-κοντέηνερ που 
προορίζονται για τη μεταφορά αερίων του 7 “και 8° θα είναι 
σε θέση να ανοίγουν με την πίεση εργασίας που αναγράφεται 
πάνω στο δεξαμενο-κοντέηνερ. Θα είναι σχεδιασμένες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν αλάνθαστα ακόμη και στη 
χαμηλότερη θερμοκρασία εργασίας. Η αξιοπιστία της λει¬ 
τουργίας τους θα εξακριβώνεται και θα ελέγχεται είτε με δο¬ 
κιμή κάθε βαλβίδας είτε με δοκιμή υποδείγματος βαλβίδας 
κάθε τύπου. 

Μια εσωτερική βαλβίδα περιορισμού της ροής ή παρόμοια 212 233 
συσκευή θα τοποθετείται σε κάθε άνοιγμα διαμέτρου πάνω 
από 1,5 χιλ. που υπάρχει στο περίβλημα για τη διέλευση αε¬ 
ρίων ή υγρών, εκτός από τα ανοίγματα που έχουν βαλβίδες 
ασοαλείας. 

Υ 212 234 

Θερμική μόνωση 

(1) Αν τα περιβλήματα δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζο¬ 
νται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων του 3 μέχρι 


—/ Αέρια αναγνωριζόμενα με το γράμμα «Τ» στον πίνακα των ουσιών θεωρού¬ 
νται ότι είναι αέρια επιβλαβή για τα αναπνευστικά όργανα ή συνεπαγόμενα κίν¬ 
δυνο δηλητηριάσεως. 
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4° είναι εξοπλισμένα με θερμική μόνωση, αυτή η μόνωση θα 
υπόκειται στις ειδικές διατάξεις του παρακάτω (2) είτε: 

- Συνίστανται από αλεξήλιο που καλύπτει όχι λιγότερο 
από το πάνω τρίτο αλλά όχι περισσότερο από το πάνω μισό 
του δεξαμενο-κοντέηνερ και χωριζόμενο από το περίβλημα 
από κενό χώρο αέρα τουλάχιστο 4 εκ., είτε 

- Συνίστανται από πλήρη επένδυση, ικανού πάχους από 
μονωτικά υλικά. 

Η θερμική μόνωση θα είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην εμποδίζει πρόσβαση στις συσκευές πλη- 
ρώσεως και κενώσεως. 

(2) Τα περιβλήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορί¬ 
ζονται για τη μεταφορά 1,3 - ΒΙΓΓΑΟΙΕΝΕ του 3° (γ), ή 
ΜΕΤΗΥΕ νΐΝΥΕ ΕΤΗΕΚ, ΤΚΙΕΕΙΙΟΚΟΟΗΕΟΚΟΕ- 
ΤΗΥΕΕΝΕ ή νΐΝΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ του 3° (θ'), θα προστα¬ 
τεύονται από αλεξήλιο όπως καθορίζεται παραπάνω. 

(3) Τα περιβλήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορί¬ 
ζονται για τη μεταφορά αερίων του 7° και 8° θα είναι θερ¬ 
μικά μονωμένα. Η θερμική μόνωση θα προστατεύεται κατά 
κρούσεως (προσκρούσεως) με συνεχή επένδυση. Αν ο χώρος 
μεταξύ του περιβλήματος και της μεταλλικής επένδυσης εί¬ 
ναι με κενό (μόνωση με κενό) η προστατευτική επένδυση θα 
είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει χωρίς 
παραμόρφωση σε εξωτερική πίεση τουλάχιστον 0.1 ΜΡα (1 
μπαρ) (πίεση μετρητή). Αν η επένδυση είναι τόσο κλειστή 
ώστε να είναι αεροστεγής, θα υπάρχει συσκευή που θα εμπο¬ 
δίζει την ανάπτυξη οποιασδήποτε επικίνδυνης πίεσης στο μο¬ 
νωτικό στρώμα σε περίπτωση ανεπαρκούςς αεροστεγανότη- 
τας του περιβλήματος ή των ειδών εξοπλισμού του. Η συ¬ 
σκευή θα εμποδίζει τη διείσδυση υγρασίας στη μονωτική 
επένδυση θερμότητας. 

(4) Τα περιβλήματα των δεξαμεν-κοντέηνερ που προορί¬ 
ζονται για τη μεταφορά οξυγόνου του 7 ° (α), ή αέρα ή μιγ¬ 
μάτων οξυγόνου με άζωτο του 8 ° (α), δεν θα περιλαμβάνουν 
οποιοδήποτε καύσιμο υλικό είτε στη θερμική μόνωση είτε στα 
μέσα προσαρτήσεως στο πλαίσιο αυτών. 

Στην περίπτωση δεξαμενο-κοντέηνερ με πολλαπλά στοι- 212 235 
χεία, θα καλύπτονται οι παρακάτω όροι: 

(1) Αν ένα από τα στοιχεία δεξαμενο-κοντέηνερ πολαπλών 
στοιχείων είναι εξοπλισμένο με βαλβίδα ασφαλείας και με συ¬ 
σκευές κλεισίματος μεταξύ των στοιχείων, κάθε στοιχείο θα 
είναι εξοπλισμένο κατ’ αυτό τον τρόπο. 

(2) Ο συσκευές πληρώσεως και κενώσεως μπορεί να είναι 
εφαρμοσμένες σε πολλαπλή. 

(3) Κάθε στοιχείο δεξαμενο-κοντέηνερ πολλαπλών στοι¬ 
χείων που προορίζεται για τη μεταφορά συμπιεσμένων αε¬ 
ρίων του 1° και 2° επικίνδυνων για το αναπνευστικό σύ¬ 
στημα ή συνεπαγόμενων κίνδυνο δηλητηριάσεως —/ θα μπο¬ 
ρούν να απομονωθούν με βαλβίδα. 

(4) Τα στοιχεία δεξαμενο-κοντέηνερ πολλαπλών στοι¬ 
χείων που προορίζονται για τη μεταφορά υγροποιημένων αε¬ 
ρίων του 3 ° μέχρι 5 ° επιβλαβών για τα αναπνευστικά όρ¬ 
γανα ή συνεπαγόμενων κίνδυνο δηλητηριάσεως — / θα είναι 
έτσι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να γεμίζονται χωριστά 
και να απομονώνονται με βαλβίδα που μπορεί να σφραγιστεί. 

212 236 

„ -212 239 

Παράγραφος 4: Εγκριση τυπου 

212 240 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) -212 249 


(3) Δεξαμενο-κοντέηνερ προοριζόμενα για τη μεταφορά 
αερίων του 5° και 6°, σύμφωνα με το περιθωριακό 2220 (3) 
και (4) και σύμφωνα με το περιθωριακό 211 251 (3) (β) 
στην περίπτωση δεξαμενο-κοντέηνερ πολλαπλών στοιχείων 
των οποίων τα στοιχεία αλληλοσυνδέονται και σχηματίζουν 
συστοιχία, δεν είναι απομονωμένα μεταξύ τους και είναι περι- 
κλεισμένα σε θερμική μόνωση· 

(4) Δεξαμενο-κοντέηνερ προοριζόμενα για τη μεταφορά 
αμμωνίας διαλυμένης υπό πίεση του 9° (ΑΤ), σύμφωνα με 
το περιθωριακό 211 251 (4)· 

(5) (α) Δεξαμενο-κοντέηνερ εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας και προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 7 0 
και 8°: 1.5 φορές την πίεση λειτουργίας που αναγράφεται 
στο περίβλημα, αλλά όχι λιγότερο από 0.3 ΜΡα (3 μπάρ) 

(πίεση μετρητή)· για δεξαμενο-κοντέηνερ με μόνωση κενού, 
η πίεση δοκιμής θα είναι 1.5 φορές την πίεση λειτουργίας αυ¬ 
ξημένη κατά 0.1 ΜΡα (1 μπάρ). 

(β) Στην περίπτωση δεξαμενο-κοντέηνερ χωρίς βαλβίδες 
ασφαλείας και προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 7 0 
(α) και 8° (α), η πρώτη δοκιμή θα γίνεται σε 0.2 ΜΡα (2 
μπάρ) (πίεση μετρητή) και οι περιοδικές δοκιμές σε 0.1 ΜΡα 
(1 μπάρ) (πίεση μετρητή). 

Η πρώτη δοκιμή υδραυλική πιέσεως θα γίνεται πριν από 212 252 
την τοποθέτηση της θερμικής μονώσεως 

Η χωρητικότητα του περιβλήματος κάθε δεξαμενο- 212 253 
κοντέηνερ που προορίζεται για τη μεταφορά αερίων του 3°, 

4° και 9° θα προσδιορίζεται υπό την επίβλεψη ειδικού εγκρι- 
μένου από την αρμόδια αρχή, διαζυγίου ή ογκομετρικής με- 
τρήσεως της ποσότητας νερού που χρειάζεται για να γεμίσει 
το περίβλημα. Η μέτρηση της χωρητικότητας του περιβλή¬ 
ματος θα είναι ακριβής και με ανοχή μέχρι 1 στα εκατό. 
Προσδιορισμός με υπολογισμό βασιζόμενο στις διαστάσεις 
του περιβλήματος δεν επιτρέπεται. Οι ανώτατες επιτρεπόμε¬ 
νες μάζες πληρώσεως σύμφωνα με τα περιθωριακά 2220 (4) 
και 211 251 (3) θα καθορίζονται από εγκριμένο ειδικό 

Όλες οι κολλήσεις στο περίβλημα θα δοκιμάζονται χωρίς 212 254 
κίνδυνο βλάβης με ραδιογραφία ή υπερήχους. 

Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις των περιθωριακών 212 212 255 
150 και 212 151, οι περιοδικές δοκιμές θα λαμβάνουν 
χώρα: 

(1) Κάθε διόμισυ χρόνια στην περίπτωση δεξαμενο- 
κοντέηνερ που προορίζονται για τη μεταφορά ΒΟΚΟΝ 
ΤΚΙΕΕΕΙΟΚΙϋΕ του 1 ° (ΑΤ), φωταερίου του 2 ° (ΒΤ), χλω¬ 
ρίνης, ΗΥΟΚΟΟΕΝ ΒΚΟΜΙϋΕ, διοξειδίου του αζώτου, 
φωσγενίου ή διοξειδίου του θείου του 3 ° (ΑΤ), ΗΥϋΚΟΟΕΝ 
δυΕΡΗΙϋΕ του 3° (ΒΤ), ή ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΟΗΕΟΚΙϋΕ του 
5° (ΑΤ)· 

(2) Μετά από υπηρεσία έξι ετών στην περίπτωση δεξαμε¬ 
νο-κοντέηνερ χωρίς βαλβίδες ασφαλείας, που προορίζονται 
για τη μεταφορά αερίων του 7° (α) και 8° (α)· 

(3) Μετά από υπηρεσία οκτώ ετών και στη συνέχεια κάθε 
12 χρόνια στην περίπτωση δεξαμενο-κοντέηνερ που έχουν 
βαλβίδες ασφαλείας και προορίζονται για τη μεταφορά αε¬ 
ρίων του 7° (α) και 8° (α) και δεξαμενο-κοντέηνερ που προο¬ 
ρίζονται για τη μεταφορά αερίων του 7° (β) και 8° (β). Δο¬ 
κιμή στεγανότητας μπορεί να γίνεται ύστερα από αίτηση της 
αρμόδιας αρχή μεταξύ οποιωνδήποτε δύο διαδοχικών δοκι¬ 
μών. 


Παράγραφος 5: Δοκιμές 

Τα υλικά κάθε κολλημένου περιβλήματος θα δοκιμάζονται 212 250 
με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα Β.ΐδ 

Η πίεση δοκιμής θα είναι όπως παρακάτω: 212 251 

(1) Δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται για τη μετα¬ 
φορά αερίων του 1 0 και 2 °, σύμφωνα με το περιθωριακό 
2219(1)· 

(2) Δεξαμενοκοντέηνερ προοριζόμενα για τη μεταφορά αε¬ 
ρίων του 3° και 4°, σύμφωνα με το περιθωριακό 2220 (2) 
αν τα περιβλήματα δεν έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 1.5 
μ., και σύμφωνα με το περιθωριακό 211 251 (2) (β) αν τα 
περιβλήματα έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 1.5 μ. 


α παρακάτω θεωρούνται ότι είναι υγροποιημένα αέρια επικίνδυνα για τα 
αναπνευστικά όργανα ή συνεπαγόμενα κίνδυνο δηλητηριάσεως: ΗΥϋΚΟΟΕΝ 
ΒΚΟΜΙϋΕ (άνυδρο υδροβρωμικό οξύ), ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΕΕϋΟΚΙΟΕ (άνυδρο 
υδροφθωρικό οξύ), ΗΥϋΚΟΟΕΝ δϋΕΡΗΙϋΕ (θειωμένο υδρογόνο), αμμωνία, 
χλωρίνη, διοξείδιο του θείου (άνυδρο θειώδες οξύ), διοξείδιο του αζώτου (υπερο- 
ξείδιο του αζώτου· τετροξείδιο του αζώτου), αέριο Τ, ΜΕΤΗΥΕ νΐΝΥΕ 
ΕΤΗΕΚ, ΟΗΕΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ), ΒΚΟΜΟΜΕ- 
ΤΗΑΝΕ (ΜΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ), φωσγένιο (ΟΑΚΒΟΝΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ VI- 
ΝΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ, ΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ (ΜΟΝΟΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ) ϋΙΜΕΤΗΥ- 
ΕΑΜΙΝΕ, ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, ΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ (ΜΟΝΟΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ), 
ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ, ΜΕΤΗΑΝΕΤΗΙΟΕ (ΜΕΤΗΥΕ ΜΕΚΟΑΡΤΑΝ) μίγ¬ 
ματα διοξειδίου του άνθρακα με ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ και υγροποιημένο ΗΥϋ¬ 
ΚΟΟΕΝ ΟΗΕΟΚΙϋΕ (άνυδρο υδροχλωρικό οξύ). 

% 
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Κατά τις περιοδικές δοκιμές για δεξαμενο-κοντέηνερ που 212 256 
είναι εξοπλισμένα με μόνωση κενού και προορίζονται για τη 
μεταφορά αερίων του 7° και 8°, η υδραυλική δοκιμή μπορεί 
να αντικατασταθεί με δοκιμή στεγανότητας που γίνεται είτε 
με τα αέρια τα οποία το δεξαμενο-κοντέηνερ και προορισμένο 
να περιέχει ή με αδρανές αέριο. 

Αν, κατά το χρόνο των περιοδικών επιθεωρήσεων, γίνουν 212 257 
στα περιβλήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται 
για τη μεταφορά αερίων του 11 0 μέχρι 13 °, η μέθοδος με 
την οποία κλείνονται ερμητικά πριν τα δεξαμενο-κοντέηνερ 
επιστραφούν στην υπηρεσία θα είναι εγκριμένη από τον 
εγκριμένο ειδικό και θα εξασφαλίζει την ακεραιότητα του πε- · 
ριβλήματος. 

Η στεγανότητα των περιβλημάτων που προορίζονται για 212 258 
τη μεταφορά αερίων του 1 0 μέχρι 6° και του 9° θα δοκιμά¬ 
ζεται σε πίεση όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 μπαρ) και όχι 
πάνω από 0.8 ΜΡα (8 μπαρ) πίεση μετρητή. 

Π . , 212 259 

Ιίαραγραφος 6: Σήμανση 

Επί πλέον θα αναγράφονται με σφραγίδα ή οποιαδήποτε 212 260 
άλλη ισότιμη μέθοδο τα παρακάτω στοιχεία πάνω στην 
πλάκα που περιγράφεται στο περιθωριακό 212 160, ή απευ¬ 
θείας πάνω στα τοιχώματα του περιβλήματος αν τα τοιχώ¬ 
ματα είναι ενισχυμένα κατά τρόπον ώστε να μην αδυνατίζει η 
αντοχή του περιβλήματος: 

(1) Σε δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται για τη μετα¬ 
φορά μιάς ουσίας μόνο: 

- η πλήρης ονομασία του αρερίου. 

Αυτό θα συνοδεύεται, στην περίπτωση δεξαμενο- 
κοντέηνερ που προορίζονται για τη μεταφορά συμπιεσμένων 
αερίων του 1 0 και 2 0 από την ανώτατη επιτρεπόμενη πίεση 
φορτώσεως και, στην περίπτωση δεξαμενο-κοντέηνερ προο- 
ριζόμενων για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων του 3 ° 
μέχρι 8° και αμμωνίας διαλυμένης υπό πίεση του 9° (ΑΤ), 
από το επιτρεπόμενο ανώτατο φορτίο σε κιλά. 

(2) Σε δεξαμενο-κοντέηνερ πολλών σκοπών: 

- οι πλήρεις ονομασίες των αερίων για τη μεταφορά των 
οποίων έχει εγκριθεί το δεξαμενο-κοντέηνερ, ακολουθούμε¬ 
νες από στοιχεία του επιτρεπτού ανώτατου φορτίου, σε κιλά, 
για κάθε ένα από αυτά, 

(3) Σε δεξαμενο-κοντέηνερ εξοπλισμένα με βαλβίδες 
ασφαλείας και προοριζόμενα για τη μεταφορά αερίων του 7 ° 

(α) και 8° (α) και σε δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται 
για τη μεταφορά αερίων του 7° (β) και 8° (β): 

- η πίεση λειτουργίας. 

(4) Σε δεξαμενο-κοντέηνερ εξοπλισμένα με θερμική μό¬ 
νωση η φράση «Θερμικά μονωμένο» θα αναγράφεται σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της ΑϋΚ. 

Το πλαίσιο του δεξαμενο-κοντέηνερ πολλαπλών στοιχείων 212 261 
θα είναι εξοπλισμένο κοντά στο σημείο πληρώσεως με πλάκα 
αναγράφουσα: 

- την πίεση δοκιμής των στοιχείων 

- την πίεση λειτουργίας των στοιχείων που προορίζονται 
για συμπιεσμένα αέρια - 

- τον αριθμό των στοιχείων - 

- τη συνολική χωρητικότητα των στοιχείων σε λϊτρα - 

- την πλήρη ονομασία του αερίου - 

και στην περίπτωση υγροποιημένων αερίων: 

- το επιτρεπόμενο ανώτατο φορτίο κατά στοιχείο, σε 
κιλά. 

212 262 

Παράγραφος 7: Λειτουργία -212 269 

Δεξαμενο-κοντέηνερ χρησιμοποιούμενο σε διαφορετικούς 212 270 
χρόνους για τη μεταφορά διάφορων υγροποιημένων αερίων 
του 3° μέχρι 8° (δεξαμενο-κοντέηνερ πολλαπλών σκοπών) 
δεν μπορεί να μεταφέρει ουσίες άλλες από εκείνες που ανα¬ 
γράφονται σε μία και μόνη από τις παρακάτω ομάδες: 

Ομάδα 1: αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες του 3°(α) και 

4 ». 

Ομάδα 2: υδρογονάνθρακες του 3° (β) και 4° (β), 1,3- 
ΒΙΙΤΑΟΙΕΝΕ του 3° (γ) και μίγματα του 1,3- 


ΒυΤΑϋΙΕΝΕ και υδρογονάνθρακες του 4° (γ) - 

Ομάδα 3: αμμωνία του 3° (ΑΤ) - ϋΙΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 
του 3° (β) - ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, ΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ. ΜΕ- 
ΤΗΥΕΑΜΙΝΕ και ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ του 3° (ΒΤ) - και 
νΐΝΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ του 3° (γ) - 

Ομάδα 4: ΜΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ του 3° (ΑΤ) - ΕΤΗΥΕ 
ΟΗΕΟΚΙϋΕ και ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ του 3° (ΒΤ) - 

Ομάδα 5: Μίγματα ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙΟΕ με διοξείδιο του 
άνθρακα και ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ με άζωτο του 4° (0Τ) - 

Ομάδα 6: αέρια του 7° (α) και μίγματα αερίων του 8° 

(«)· 

Ομάδα 7: αιθάνιο, αιθυλένιο και μεθάνιο του 7° (β) - και 
μίγματα αιθανίου με μεθάνιο, επίσης όταν περιέχουν προπά¬ 
νιο ή βουτάνιο του 8° (β) - 

Δεξαμενο-κοντέηνερ τα οποία έχουν γεμιστεί με ουσία της 212 271 
ομάδας 1 ή ομάδας 2 θα αδειάζονται από το υγροποιημένο 
αέριο πριν φορτωθούν με άλλη ουσία που ανήκει στην ίδια 
ομάδα. Δεξαμενο-κοντέηνερ τα οποία έχουν γεμιστεί με ου¬ 
σία μιας από τις ομάδες 3 μέχρι 7 θα αδειάζονται τελείως 
από το υγροποιημένο αέριο και θ αδιοχετεύεται αέρας πριν 
φορτωθούν με άλλη ουσία που ανήκει στην ίδια ομάδα. 

Η πολλαπλή χρήση δεξαμενο-κοντέηνερ για τη μεταφορά 212 272 
υγροποιημένων αερίων της ίδιας ομάδας θα επιτρέπεται αν 
όλες οι προϋοποθέσεις που προβλέπονται για τα αέρια προς 
μεταφορά σε ένα και το αυτό δεξαμενο-κοντέηνερ τηρηθούν. 

Αυτή η πολλαπλή χρήση να υπόκειται σε έγκριση από 
έγκριση απο εγκριμένο ειδικό. 

Η πολλαπλή χρήση δεξαμενο-κοντέηνερ για τη μεταφορά 212 273 
αερίων διαφόρων ομάδων θα επιτρέπεται αν το εγκρίνουν 
εγκριμένοι ειδικοί. 

Όταν φορτωμένα δεξαμενο-κοντέηνερ ή κενά αλλά ακά- 212 274 
θαρτα δεξαμενο-κοντέηνερ παραδίδονται για μεταφορά, μόνο 
τα στοιχεία που έχουν εφαρμογή κατά το περιθωριακό 212 
161 για το φορτωθέν αέριο ή μόλις εκφορτωθέν θα είναι 
ορατά - όλα τα στοιχεία που αφορούν άλλα αέρια θα είναι κα- 
λυμένα. 

Όλα τα στοιχεία δεξαμενο-κοντέηνερ πολλαπλών στοι- 212 275 
χείων θα περιέχουν ένα και το αυτό αέριο. Στην περίπτωση 
δεξαμενο-κοντέηνερ πολλαπλών στοιχείων που προορίζεται 
για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων επιβλαβών για τα 
αναπνευστικά όργανα ή συνεπαγόμενων κίνδυνο δηλητηριά- 
σεως —/, —/ τα στοιχεία θα γεμίζονται χωριστά και θα δια¬ 
τηρούνται απομονωμένα με σφραγισμένη βαλβίδα. 

Οι ανώτατοι επιτρεπόμενοι βαθμοί πληρώσεως σε κιλό/ 212 276 
λίτρο που προβλέπονται στα περιθωριακά 2219 (2), 2220 
(2), (3) και (4) και 211 251 (2), (3) και (4) θα τηρούνται. 

Ο βαθμός πληρώσεως των περιβλημάτων των δεξαμενο- 212 277 
κοντέηνερ που είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας και 
προορίζονται για τη μεταφορά αερίων του 7 0 και 8 0 θα είναι 
τέτοιος ώστε στην θερμοκρασία «επιφυλακής», στην οποία η 
πίεση εξατμίσεως είναι ίση με την πίεση ανοίγματος των 
βαλβίδων, ο όγκος του υγρού δεν υπερβαίνει τον επιτρεπό¬ 
μενο βαθμό πληρώσεως του περιβλήματος σ’ εκείνη τη θερ¬ 
μοκρασία, δηλ. 95 στα εκατό στην περίπτωση εύφλεκτων αε¬ 
ρίων και 98 στα εκατό στην περίπτωση άλλων αερίων. 

Επί των περιβλημάτων των δεξαμενο-κοντέηνερ που προ- 212 278 
ορίζονται για τη μεταφορά οξυγόνου του 7 0 (α) ή αέρα ή μιγ¬ 
μάτων οξυγόνου με άζωτο του 8° (α), δεν θα χρησιμοποιού¬ 
νται ουσίες που περιέχουν γράσσο ή λάδι για να εξασφαλιστεί 
η στεγανότητα των συνδέσμων ή για τη συντήρηση των κλει¬ 
σιμάτων. 

212 279 

, -212 299 

Κατηγορία 3: Εύφλεκτα υγρά 

212 300 

Παράγραφος 1: Γενικά - πλαίσιο (χρήση 
δεξαμενο-κοντέηνερ) - ορισμοί 

Χρήση 

Οι παρακάτω ουσίες της Κατηγορίας 3 μπορεί να μεταφέ- 212 310 
ρονται σε δεξαμενο-κοντέηνερ: 

(α) ουσίες καταχωρημένες ονομαστικά στο 12°. 

(β) ουσίες καταταγμένες με (α) του 11 °, 14° μέχρι 23°, 

25° και 26° και παρόμοιες ουσίες προς κατάταξη υπό (α) 
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αυτών των ειδών, με την εξαίρεση του 150ΡΡ0ΡΥΕ €ΗΙ.Ο- 
ΚΟΕΟΚΜΑΤΕ του 25° (α)· 

(γ) ουσίες καταταγμένες υπό (β) του 11 °, 14° μέχρι 20°, 

22° καί 24° μέχρι 26° και παρόμοιες ουσίες προς κατάταξη 
υπό (β) αυτών των ειδών 

(6) ουσίες του 1° μέχρι 6 και 31° μέχρι 34° και παρό¬ 
μοιες ουσίες προς κατάταξη σ’ αυτά τα είδη, με εξαίρεση του 
νιτρομεθανίου του 31° (γ). 

► 212 311 

Παράγραφος 2: Κατασκευή -212 319 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 212 320 
12° θα είναι σχεδιασμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μι¬ 
κρότερη από 1.5 ΜΡα (15 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών που 212 321 
αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (β) θα είναι σχεδια¬ 
σμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μικρότερη από 1.0 
ΜΡα (10 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 322 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (γ) θα είναι σχε¬ 
διασμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μικρότερη από 0.4 
ΜΡα (4 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 323 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (δ) θα είναι σχε¬ 
διασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του γενικού μέρους του 
παρόντος Παραρτήματος. 

212 324 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού -212 329 

Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων που προορίζονται για 212 330 
τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρονται στο πεεριθωριακο 
212 310 (α) και (β) θα βρίσκονται πάνω από τη στάθμη του 
υγρού. Κάτω από την επιφάνεια του υγρού δεν θα περνούν 
από τα τοιχώματα ούτε σωληνώσεις ούτε συνδέσεις σωλή¬ 
νων. Τα περιβλήματα θα είναι σε θέση να κλείνονται ερμη¬ 
τικά -/ και τα κλεισίματα θα είναι σε θέση να προστατεύονται 
με πώματα που κλειδώνουν. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 331 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (γ) και (δ) μπο¬ 
ρεί επίσης να είναι του τύπου κενώσεως από τον πυθμένα. 
Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (γ) θα είναι σε 
θέση να κλείνονται ερμητικά -/. 

Αν περιβλήματα προριζόμενα για τη μεταφορά των ου- 212 332 
σιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (α) και (β) 
ή11°ή14° μέχρι 20 ° του περιθωριακού 212 310 (γ) είναι 
εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, πριν από τη βαλβίδα θα 
τοποθετείται εύθραυστος δίσκος. Η τακτοποίηση του εύθραυ¬ 
στου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοια ώστε ■ 
να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. Αν περιβλήματα που προο¬ 
ρίζονται για τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρονται στο 
περιθωριακό 212 310 (δ) είναι εξοπλισμένα-με βαλβίδες 
ασφαλείας ή σύστημα αερισμού, αυτά θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των περιθωριακών 212 133 μέχρι .212 135. 
Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (δ) που έχουν 
σημείο αναφλέξεως που δεν υπερβαίνει τους 55° Κ και είναι 
εξοπλισμένα με σύστημα αερισμού που δεν μπορεί να κλειστεί 
θα έχουν φλογοπαγίδα στο σύστημα αερισμού. 

212 333 

Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου -212 339 

212 340 
-212 349 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) 

Παράγραφος 5: Δοκιμές 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 350 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (α), (β) ή (γ) θα 
υπόκεινται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές σε πίεση 
μετρητή όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 μπαρ). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 351 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 310 (δ) θα υπόκει- 
νται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές στην πίεση υπο¬ 
λογισμού αυτών όπως καθορίζεται στο περιθωριακό 212 123 

212 352 


Παράγραφος 6: Σήμανση -212 359 

212 360 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις). -212 369 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 

Ο βαθμός πληρώσεως περιβλημάτων προοριζόμενων για 212 370 
τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 310 (α), (β) ή (γ) θα είναι σύμφωνος με το περιθωριακό 
212 172 (1) (δ). Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά 
-/ κατά τη διάρκεια του ταξειδιού. Τα κλεισίματα περιβλη¬ 
μάτων προοριζόμενων για τη μεταφορά των ουσιών που ανα- 
φέρονται στο περιθωριακό 212 310 (α) και (β) θα προστα¬ 
τεύονται με πώματα που ασφαλίζουν. 

Δεξαμενο-κοντέηνερ που έχουν εγκριθεί για τη μεταφορά 212 371 
ουσιών του 6°, 11°, 12° και 14° δεν θα χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά τροφίμων, ειδών καταναλώσεως ή ζωοτρο¬ 
φών. 

Περιβλήματα από μίγμα αλουμινίου δεν θα χρησιμοποιού- 212 372 
νται για τη μεταφορά ακεταλδεΰδης του 1 ° (α) εκτός αν το 
περίβλημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά γι’ αυτή τη μετα¬ 
φορά και η άκεταλδεΰδη είναι απαλλαγμένη οξέος. 

Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο, μίγματα υδρογο- 212 373 
νανθράκων που έχουν πίεση εξατμίσεως πάνω από 110 ΚΡα 
(1.1 μπαρ)αλλάπου δεν υπερβαίνει τα 150 ΚΡα(1.5μπαρ) 

(απόλυτη πίεση) στους 50°Κ, όπως ορισμένα ελαφρά απο¬ 
στάγματα για διάσπαση, μπορεί να’μεταφέρονται σε περιβλή¬ 
ματα του τύπου που περιγράφεται στο περιθωριακό 212 133 

212 374 
-212 399 

Κατηγορία 4.1: Εύφλεκτα στερεά 
Κατηγορία 4.2: Ουσίες που υπόκεινται σε αιφνίδια καύση 

Κατηγορία 4.3: Ουσίες που αναδύουν εύφλεκτα αέρια σε 
επαφή με το νερό 

212 400 
-212 409 

Παράγραφος 1: Γενικά· πλαίσιο (χρήση δεξαμενο- 
κοντέηνερ· ορισμοί 

Χρήση 

Ουσίες του 2°, 8° και 11° της Κατηγορίας 4.1 και 1 °, 212 410 
3° και 8° της Κατηγορίας 4.2 και το νάτριο, κάλλιο, μίγ¬ 
ματα νατρίου και καλλίου, του 1 ° (α), ουσίες του 2 ° (ε) και 
του 4° της Κατηγορίας 4.3 μπορεί να μεταφέρονται σε δεξα¬ 
μενο-κοντέηνερ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα θείου του 2 ° (α), να¬ 
φθαλίνη του 11° (α) και (β), διαστελλόμενων πολυστερινών 
του 12° της Κατηγορίας 4.1, ουσιών του 5°, σκόνης από 
φίλτρα υψικαμίνων του 6 ° (α) και·ουσιών του 10° της Κατη¬ 
γορίας 4.2 και κόκκων μαγνησίου, επιχρισμένων του 1 ° (δ), 
ανθρακασβεστίου του 2° (α) και ΟΑΓΟΙΙΙΜ 51ΕΙΟΙΟΕ σε 
σβώλους του 2° (δ) της Κατηγορίας 4.3, βλέπε περιθω¬ 
ριακά 41 111 και 42 111 και 43 111. 

212 411 

Παράγραφος 2: Κατασκευή -212 419 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά λευκού και 212 420 
κίτρινου φωσφόρου του περιθωριακού 2431, 1 0 ή ουσίες του 
2° (ε) και του 4° του περιθωριακού 2471 θα είναι σχεδια¬ 
σμένα για πίεση υπολογισμού όχι μικρότερη από 1.0 ΜΡα 
(1θ μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 212 421 
περιθωριακού 2431, 3°, θα είναι σχεδιασμένα για πίεση 
υπολογισμού όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡα (21 μπαρ) σε 
πίεση μετρητή 

212 422 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού -212 429 

Τα περιβλήματα δεξαμενο-κοντέηνερ προοριζόμενα για τη 212 430 
μεταφορά θείου του περιθωριακού 2401,2° (β), και ναφθα¬ 
λίνης του περιθωριακού 2401,11 ° (γ) θα είναι εξοπλισμένα 
με θερμική μόνωση από υλικά τα οποία δεν είναι εύκολα εύ¬ 
φλεκτα ώστε η θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια δεν 


16. Βλέπε περιθωριακό 212 127 (2). 
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μπορεί να ανέλθει πάνω από 50° Κ κατά τη διάρκεια της με¬ 
ταφοράς. Μπορεί να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες που ανοί¬ 
γουν αυτόματα προς τα μέσα ή προς τα έξω υπό την επί¬ 
δραση διαφοράς πιέσεως 20 ΚΡα (0.2 μπαρ) μέχρι ΚΡα 30 
' 0.3 μπαρ). Οι συσκευές κενώσεως α είναι σε θέση να προστα¬ 
τεύονται από σφραγιζόμενο μεταλλικό πώμα. 

Τα περιβλήματα δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται 212 431 
για τη μεταφορά λευκού και κίτρινου φωσφόρου του περιθω¬ 
ριακού 2431,1°, θα καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέ¬ 
σεις: 

(1) Η συσκευή θερμάνσεως δεν θα εισχωρεί μέσα στο 
σώμα του περιβλήματος, αλλά θα είναι τοποθετημένη έξω 
από αυτό. Άλλες σωληνώσεις θα εισέρχονται στο περίβλημα 
στο πάνω τμήμα αυτού· ανοίγματα θα υπάρχουν πάνω από 
το υψηλότερο επιτρεπτό σημείο του φωσφόρου και θα είναι σε 
θέση να κλείνονται τελείως με πώματα που ασφαλίζουν. 

(2) Το περίβλημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα μετρή¬ 
σεων για την εξακρίβωση του ύψους του φωσφόρου και, αν 
χρησιμοποιηθεί νερό σαν προστατευτικός παράγων, με στα¬ 
θερό σημείο μετρήσεως που να δείχνει το ανώτερο επιτρεπτό 
ύψος του νερού. 

Τα ανοίγματα και οι οπές (βαλβίδες, αγωγοί, άνθρωπο- 212 432 
θυρίδες, κ.λπ.) στα περιβλήματα δεξαμενο-κοντέηνερ που 
προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών του περιθωριακού 
2471 °, 1 0 (α), θα είναι εξοπλισμένα με στεγανά ασφαλιζό- 
μενα πώματα και αυτά τα περιβλήματα θα είναι εξοπλισμένα 
με θερμική μόνωση και κατασκευασμένη από υλικά που δεν 
φλέγονται εύκολα σε τρόπο ώστε η θερμοκρασία στην εξωτε¬ 
ρική επιφάνεια να μην μπορεί να ανέλθει πάνω από 50 Κ 
στη διάρκεια της μεταφοράς. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 212 433 
περιθωριακού 2431,3°, ή του περιθωριακού 2471,2° (ε) 
δεν θα έχουν ανοίγματα ή συνδέσεις κάτω από τη στάθμη του 
υγρού, ακόμη και αν αυτά τα ανοίγματα ή συνδέσεις είναι σε 
θέση να κλείνονται. Επί πλέον, τα ανοίγματα καθαρισμού 
που προβλέπονται στο περιθωριακό 212 132 δεν θα επιτρέ¬ 
πονται. Ανοίγματα στο άνω τμήμα του περιβλήματος, περι¬ 
λαμβανόμενων των εξαρτημάτων τους, θα είναι σε θέση να 

προστατεύονται από πώμα. _ 

212 43· 

Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου -212 43*1 


(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) 


212 44ί 
-212 445 


Παράγραφος 5: Δοκιμές 


Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά: 212 450 

-θείου σε λυωμένη κατάσταση του περιθωριακού 2401 2 

<β)· 

-ναφθαλίνης σε λυωμένη κατάσταση του περιθωριακού 
2401, 11° (γ). 

-λευκού ή κίτρινου φωσφόρου του περιθωριακού 
2431,1°. 


-νατρίου, καλλίου ή μιγμάτων νατρίου ή καλλίου του περι¬ 
θωριακού 2471, 1° (α). 

-ουσιών του περιθωριακού 2471, 2° (ε). 

-ουσιών του περιθωριακού 2471, 4° 
θα υποβάλλονται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές 
σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 0.4 ΜΡα (4 μπάρ). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 212 451 
περιθωριακού 2431, 3° θα υποβάλλονται στην αρχική και 
τις περιοδικές δοκιμές με υγρά που δεν αντιδρά με την προς 
μεταφορά ουσία, σε πίεση δοκιμής 1.0 ΜΡα (10 μπάρ) σε 
πίεση μετρητή. 

' Τα υλικά κάθε περιβλήματος που προορίζεται για τη με¬ 
ταφορά ουσιών του περιθωριακού 2431, 3°, θα δοκιμάζο¬ 
νται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα Β. 1 δ. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά θείου (περί- 212 452 
λαμβανομένων των ανθέων του θείου) του 2° (α), ΡΗ05- 
ΡΗΟΚυδ 8Ε5ς>υΐ51ΙΕΡΗΙΟΕ και ΡΗ05ΡΗ0ΚΙΙ5 Ι*Ε- 
ΝΤΑ51ΈΡΗΙΟΕ του 8°, ακατέργαστης ή καθαρής ναφθα¬ 
λίνης του 11 0 (α) και (β) του περιθωριακού 2401 ή φρεσκο- 
σβησμένου ξυλάνθρακα του περιθωριακού 2431, 8°, θα 
υποβάλλονται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές στην 


πίεση υπολογισμού αυτών όπως^,καθορίζεται στο περιθω¬ 
ριακό 212 173. 


Παράγραφος 6: Σήμανση 


212 453 
-212 459 


Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών 212 460 
του περιθωριακού 2431, 3° θα φέρουν επί πλέον των στοι¬ 
χείων που προβλέπονται στο περιθωριακό 212 161 τις λέ¬ 
ξεις: «Μην ανοίγετε κατά τη διάρκεια του ταξειδίου. Υποκεί¬ 


μενο σε αιφνίδια καύση». 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών 
του περιθωριακού 2471, 2° (ε), θα φέρουν επί πλέον των 
στοιχείων που προβλέπονται στο περιθωριακό 212 161 τις 
λέξεις «Μην ανοίγετε στη διάρκεια του ταξειδίου. Αναδίδει 
εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό». 

Τα στοιχεία αυτά θα είναι σε επίσημη γλώσσα της χώρας 
εγκρίσεως, επίσης δε, αν αυτή η γλώσσα δεν είναι Αγγλική, 
Γαλλική ή Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, 
εκτός αν οποιεσδήποτε συμφωνίες που έχουν συναφθεί με¬ 
ταξύ των ενδιαφερομένων χωρών για τη μεταφορά προβλέ¬ 
πουν διαφορετικά. 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 


212 461 
-212 469 


Τα περιβλήματα δεξαμενο-κοντέηνερ που καθορίζονται 212 470 
για τη μεταφορά θείου του περιθωριακού 2401,2°, θα γεμί¬ 
ζονται μέχρι όχι παραπάνω του 98 στα εκατό της χωρητικό¬ 


τητας αυτών. 

Ο λευκός ή κίτρινος φώσφορος του περιθωριακού 2431, 212 471 
1 °, αν χρησιμοποιείται νερό σαν ο προστατευτικός παράγων, 
θα καλύπτονται σε βάθος όχι μικρότερο των 12 εκ. νερού 
κατά τον χρόνο της πληρώσεως' ο βαθμός πληρώσεως σε 
θερμοκρασία 60 °Κ δεν θα υπερβαίνει το 98 στα εκατό. Αν 
χρησιμοποιείται άζωτο σαν ο προστατευτικός παράγων, ο . 
βαθμός πληρώσεως σε θερμοκρασία 60 °Κ δεν θα υπερβαίνει 
το 96 στα εκατό. Ο απομένων χώρος θα γεμίζεται με άζωτο 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε, ακόμη και μετά την ψύξη (δρόσιμα). 
η πίεση δεν πέφτει ποτέ κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση. 

Το περίβλημα θα κλείνεται ερμητικά ώστε να μην υπάρξει 

Για "τη μεταφορά ουσιών του περιθωριακού 2471, 1 (α), 212 472 

τα πώματα θα κλείνονται σύμφωνα με το περιθωριακό 212 
432 και η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του περι¬ 
βλήματος δεν θα υπερβαίνει τους 50°Κ. , 

Ρ Για τη ΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ (81ΕΙΟΟΟΗΓΟΚΟ- 212 473 
ΡΟΚΜ) του περιθωριακού 2471, 4° (α) ή για ΜΕΤΗΥΕϋΙ- 
ΟΗΕΟΚ051ΕΑΝΕ ή ΕΤΗΥΕϋΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ του 4° 

(β), ο βαθμός πληρώσεως δεν θα υπερβαίνει το 1.14 ή 0.95 
ή 0.93 κιλό ανά λίτρο χωρητικότητας αντίστοιχα, αν το γέ- 

1 . » · υ ' οιτ __-_X μΪκιαιιμ είτι/νι 
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Τα περιβλήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που περιείχαν 4ίΊ 
φώσφορο του περιθωριακού 2431, 1°, όταν παραδίδονται 
για μεταφορά είτε θα: 

— γεμίζονται με άζωτο* ο αποστολέας οφείλει να πιστο¬ 
ποιεί στο έγγραφο μεταφοράς ότι η δεξαμενή, μετά το κλεί¬ 
σιμο, είναι αεροστεγής· είτε θα 

- γεμίζονται με νερό μέχρι όχι λιγότερο από 96 στα 
εκατό και όχι περισσότερο από 98 στα εκατό της χωρητικό¬ 
τητας αυτών μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου και της 31 Μαρ¬ 
τίου το νερό αυτό θα περιέχει ένα ή περισσότερα αντιψυκτικά 
απαλλαγμένα από οξειδωτική ενέργεια, που δεν πρόκειται να 
προκαλέσουν αντίδραση με το φώσφορο και αρκετά συμπυ¬ 
κνωμένα ώστε να εμποδίσουν το πάγωμα του νερού κατά τη 
μεταφορά. 

Δεξαμενο-κοντέηνερ· που περιείχαν φώσφορο του περιθω¬ 
ριακού 2431, 1°, πρέπει να θεωρούνται, όσον αφορά την 
εφαρμογή των διατάξεων του περιθωριακού 42 500 (1), σαν 
«κενά δεξαμενο-κοντέηνερ, ακάθαρτα». 

Ο βαθμός πληρώσεως για περιβλήματα που περιέχουν ου- ΙιΙ 4/ο 

σίες του περιθωριακού 2431, 3 , ή περιθωριακού 2471, 2 ^ 

(ε), δεν θα υπερβαίνει το 90 στα εκατό· χώρος 5 στα εκατό 
θα παραμένει κενός για ασφάλεια όταν το υγρό βρίσκεται σε 
μέση θερμοκρασία 50° Κ. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, 
η ουσία θα βρίσκεται κάτω από στρώμα αδρανούς αερίου, η 



1338 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


πίεση μετρητή του οποίου δεν θα υπερβαίνει τα 50 ΚΡα (0.5 
μπαρ). Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλεισμένα 5/ και 
τα πώματα κατά το περιθωριακό 212 433 θα ασφαλίζονται. 

Τα κενά περιβλήματα, ακαθάριστα, όταν παραδίδονται για 
μεταφορά θα γεμίζονται με αδρανές αέριο σε πίεση μετρητή 
μέχρι 50 ΚΡα (0.5 μπαρ). 

„ 212 476 

Κατηγορία 5.1: Οξειδωτικές ουσίες -212 499 

Κατηγορία 5.2: Οργανικά υπεροξείδια 

_ . 212 500 

ΙΙαραγραφος 1: Γενικά· πλαίσιο (χρήση -212 509 

δεξαμενο-κοντέηνερ)· ορισμοί 


Τα περιβλήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζο- 212 533 
νται για τη μεταφορά υγρών οργανικών υπεροξειδίων του πε¬ 
ριθωριακού 2551, 10°, 14° και 15° θα είναι εξοπλισμένα 
με θερμική μόνωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περιθω¬ 
ριακού 212 234 (1). Το καλύπτον και το ακάλυπτο τμήμα 
του περιβλήματος θα βάφεται λευκό. 

212 534 

Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου -212 539 

212 540 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) -212 549 

Παράγραφος 5: Δοκιμές 


Χρήση 

Ουσίες του 1° μέχρι 3° και διαλύματα του 4° (επίσης 212 510 
βρεγμένο δΟϋΙΙΙΜ (Λ\ Ι,ΟΚΑΤΕ) της Κατηγορίας 5.1 και 
ουσίες του 10°, 14° και 15° της Κατηγορίας 5.2 μπορεί να 
μεταφέρονται σε δεξαμενο-κοντέηνερ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα ουσιών της Κατη- 
γορίας 5.1, 4° μέχρι 6° και 7° (α) και (β), βλέπε περιθω¬ 
ριακό 51 111. 


Τα περιβλήματα δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται 212 550 
για τη μεταφορά υπεροξειδίου του υδρογόνου ή υδατοδιαλυ- 
μάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου, του περιθωριακού 
2501, 1 ° ή υγρών οργανικών υπεροξειδίων του περιθωρια¬ 
κού 2551, 10 , 14° και 15° θα δοκιμάζονται σε πίεση 0.4 
ΜΡα (4 μπαρ). 

212 551 

Παράγραφος 6: Σήμανση -212 559 


_ ' 212 511 

Παράγραφος 2: Κατασκευή -212 519 

Τα περιβλήματα δεξαμενο-κοντέηνερ και τα είδη εξοπλι- 212 520 
σμού τους, που προορίζονται για τη μεταφορά υπεροξειδίου 
του υδρογόνου ή υδατοδιαλυμάτων υπεροξειδίου του υδρογό¬ 
νου του περιθωριακού 2501, 1 °, ή για τη μεταφορά υγρών 
οργανικών υπεροξειδίων του περιθωριακού 2551, 10°, 14° 
και 15°, θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο όχι λιγό¬ 
τερο από 99.5 στα εκατό καθαρό ή από κατάλληλο μίγμα 
χάλυβα που δεν πρόκειται να προκαλέσει αποσύνθεση του 
υπεροξειδίου του υδρογόνου ή των οργανικών υπεροξει- 
δίων. 

212 521 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού -212 529 

Τα περιβλήματα δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται 212 530 
για τη μεταφορά υδατοδιαλυμάτων υπεροξειδίου του υδρογό¬ 
νου που περιέχει πάνω από 70 στα εκατό υπεροξειδίου του 
υδρογόνου και υπεροξειδίου του υδρογόνου του περιθωριακού 
2501, 1 °, θα έχουν τα ανοίγματά τους πάνω από την επιφά¬ 
νεια του υγρού. Στην περίπτωση που διαλύματα περιέχουν 
πάνω από 60 στα εκατό αλλά όχι πάνω από 70 στα εκατό 
υπεροξείδιο του υδρογόνου, ανοίγματα κάτω από την επιφά¬ 
νεια του υγρού θα είναι επιτρεπτά. Στην περίπτωση αυτή το 
σύστημα κενώσεως του περιβλήματος θα περιλαμβάνει δύο 
αμοιβαία ανεξάρτητες συσκευές κλεισίματος, η πρώτη θα εί¬ 
ναι εσωτερική βαλβίδα κλεισίματος εγκριμένου τύπου τα¬ 
χείας ενέργειας και η δεύτερη θα είναι βάνα τοποθετημένη σε 
σειρά, μία σε κάθε άκρη του σωλήνα κενώσεως. Στην έξοδο 
κάθε βάνας θα είναι επίσης τοποθετημένη τυφλή φλάντζα ή 
κάποια άλλη εξίσου αξιόπιστη συσκευή. Η εσωτερική βαλ¬ 
βίδα κλεισίματος θα είναι τέτοια ώστε να παραμένει σταθερά 
κλειδωμένη (προσαρμοσμένη) πάνω στο περίβλημα και σε 
κλειστή θέση αν ο σωλήνας αποσπαστεί βίαια. Επί πλέον, τα 
ανοίγματα καθαρισμού που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 132 θα επιτρέπονται. 

Η σύνδεση των εξωτερικών στομίων των σωλήνων των 212 531 
δεξαμενο-κοντέηνερ θα είναι επιχριόμενη (επενδυμένη) με 
κατάλληλο πλαστικό υλικό. 

Τα περιλβήματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζο- 212 532 
νται για τη μεταφορά υγρών οργανικών υπεροξειδίων του πε¬ 
ριθωριακού 2551, 10°, 14° και 15° θα είναι εξοπλισμένα 
με συσκευή αερισμού με φλογο-παγίδα και ακολουθούμενη σε 
σειρά από βαλβίδα ασφαλείας που ανοίγει αυτόματα σε πίεση 
0.18 ΜΡα (1.8 μπαρ) μέχρι 0.22 ΜΡα (2.2 μπαρ) (πίεση 
μετρητή). Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα 
κλεισίματα που μπορεί να έλθουν σε επαφή με το υγρό ή με 
τους ατμούς του δεν θα έχουν καταλυτική επίδραση (βαλβίδα 
ασφαλείας με ελατήριο οπλίσεως από μίγμα ΑΕϋΜΙΝΙΙΙΜ - 
5ΙΕΙ(Χ)Ν (δΙΕϋ.ΜΙΝ) ή από ανοξείδωτο χάλυβα ν2Α ή από 
υλικό ισάξιας ποιότητας). 


/Α 212 560 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) -212 569 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 


Το εσωτερικό του περιβλήματος του δεξαμενο-κοντέηνερ 212 570 
και όλα τα μεταλλικά μέρη που μπορεί να έλθουν σε επαφή με 
υπεροξείδια του υδρογόνου του περιθωριακού 2501, 1°, θα 
διατηρούνται καθαρά. Δεν θα χρησιμοποιείται για τις 
αντλίες, βαλβίδες και άλλες συσκευές λιπαντικό που μπορεί 
να συνδυαστεί επικίνδυνα με τη μεταφερόμενη ουσία. 

Τα περιβλήματα δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται 212 571 
για τη μεταφορά υγρών του περιθωριακού 2501, 1 ° μέχρι 
3 , θα γεμίζονται μέχρι όχι πάνω από το 95 στα εκατό της 
χωρητικότητάς τους σε θερμοκρασία αναφοράς 15 °Κ. Τα 
περιβλήματα δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται για τη 
μεταφορά υγρών οργανικών υπεροξειδίων του περιθωριακού 
2551, 10°, 14°και15°,θα γεμίζονται μέχρι όχι πάνω από 
το 80 στα εκατό της χωρητικότητάς τους. Τα περιβλήματα 
θα είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες όταν γεμίζονται. 


Κατηγορία 6.1: Τοξικές ουσίες 


212 572 
-212 599 


Παράγραφος 1: Γενικά· πλαίσιο (χρήση 
δεξαμενο-κοντέηνερ)· ορισμοί 


212 600 
-212 609 


Χρήση 

Οι παρακάτω ουσίες της Κατηγοριάς 6.1 μπορεί να μετά- 212 610 
φέρονται σε δεξαμενο-κοντέηνερ: 

(α) πολύ τοξικές ουσίες αναφερόμενες ονομαστικά στο 2 ° 
και 3°. 

(β) πολύ τοξικές ουσίες καταταγμένες υπό (α) του 11 0 μέ¬ 
χρι 24 ,31 , 41 °, 51 °, 55° και 71 ° μέχρι 88°, μεταφε- 

ρόμενες σε υγρή κατάσταση, και παρόμοιες ουσίες ή διαλύ¬ 
ματα προς κατάταξη υπό (α) αυτών των ειδών 

(γ) τοξικές ή επιβλαβείς ουσίες καταταγμένες υπό (β) ή 
(γ) του Π ° μέχρι 24°, 51 ° μέχρι 55°, 57° μέχρι 68° και 
7}° μέχρι 88°, μεταφερόμενες σε υγρή κατάσταση, και πα¬ 
ρόμοιες ουσίες ή διαλύματα προς κατάταξη υπό (β) ή (γ) αυ¬ 
τών των ειδών 

(δ) Τοξικές ή επιβλαβείς ουσίες σε σκόνη ή σε κόκκους κα¬ 
ταταγμένες υπό (β) ή (γ) του 12°, 14°, 17°, 19°, 21°, 

23 ο , 24 , 51 μέχρι 55°, 57° μέχρι 68° και 71° μέχρι 
88 και παρόμοιες ουσίες σε σκόνη ή κόκκους προς κατά¬ 
ταξη υπό (β) ή (γ) εκείνων των ειδών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα ουσιών του 44° (β), 

60° (γ) και 63° (γ) βλέπε το περιθωριακό 61 111, 
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212 611 

Παράγραφος 2: Κατασκευή -212 619 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών ανα- 212 620 
φερόμενων ονομαστικά υπό 2° και 3° θα είναι σχεδιασμένα 
για πίεση υπολογισμού — / όχι μικρότερη από 1.5 ΜΡα (15 
μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 621 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 610 (β) θα είναι σχε¬ 
διασμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μικρότερη από 1.0 
ΜΡα (10 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 622 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 610 (γ) θα είναι σχε¬ 
διασμένα για πίεση υπολογισμού 15/ όχι μικρότερη από 0.4 
ΜΡα (4 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 623 
σε σκόνη ή κόκκους που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 
610 (δ) θα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
γενικού μέρους του παρόντος Παραρτήματος. 

212 624 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού -212 629 

Όλα τα ανοίγματα περιβλημάτων που προορίζονται για 212 630 
τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 610 (α) και (β) θα βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια 
του ^γρού. Κανένας σωλήνας ή σύνδεση δεν θα διέρχεται μέ¬ 
σον των τοιχωμάτων του περιβλήματος κάτω από την επι¬ 
φάνεια του υγρού. Τα περιβλήματα θα είναι σε θέση να κλεί- 
νονται ερμητικά -/ και τα κλεισίματα θα είναι σε θέση να προ¬ 
στατεύονται με πώματα που ασφαλίζουν. Τα ανοίγματα κα¬ 
θαρισμού που προβλέπονται στο περιθωριακό 212 132 δεν 
θα επιτρέπονται όμως για περιβλήματα που προορίζονται για 
τη μεταφορά υδροκυανικού οξέος του 2°. 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά των ου- 212 631 
σιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 610 (γ) και (δ) 
μπορεί επίσης να είναι του τύπου κενώσεως από τον πυθμένα. 

Τα περιβλήματα θα είναι σε θέση να κλείνονται ερμητικά -/. 

Αν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες άσφα- 212 632 
λείας, θα τοποθετείται πριν από τη βαλβίδα ασφαλείας εύ¬ 
θραυστος δίσκος. Η ρύθμιση του εύθραυστου δίσκου και της 
βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί την 
αρμόδια αρχή. 

212 633 

Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου -212 639 

212 640 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) -212 649 

Παράγραφος 5: Δοκιμές 


Τα περιβλήματα θα είναι ερμητικά κλειστά -/ κατά τη 212 672 
διάρκεια της μεταφοράς. Τα κλεισίματα των περιβλημάτων 
που προορίζονται για τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρο- 
νται στο περιθωριακό 212 610 (α) και (β) θα προστατεύο¬ 
νται με ασφαλιζόμενα πώματα. 

Δεξαμενο-κοντέηνερ εγκριμένα για τη μεταφορά των ου- 21 2 673 
σιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212610δενθα χρη¬ 
σιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, ειδών καταναλώ- 
σεως ή ζωοτροφών. 

212 674 

Κατηγορία 7: Ραδιενεργές ουσίες -212 699 

212 700 

Παράγραφος 1: Γενικά· πλαίσιο (χρήση -212 709 

δεξαμενο-κοντέηνερ)· ορισμοί 

Χρήση 

Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα του περιθωριακού 212 710 

2703. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο υγρές ή στερεές χαμηλής-ειδικής 
ενέργειας ουσίες, Ε5Α (1), του περιθωριακού 2703, πίνακας 
5, περιλαμβανομένου, άσχετα από τη διάταξη στο περιθω¬ 
ριακό 212 100, φυσικού ή εξαντλημένου 11ΚΑΝ11]Μ ΗΕ- 
ΧΑΡΈυΟΚΙϋΕ —/ μπορεί να μεταφέρονται σε δεξαμενο- 
κοντέηνερ. 

212 711 

Παράγραφος 2: Κατασκευή -212 719 

Δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται για τη μεταφορά 212 720 
των ουσιών που αναφέρονται στον Πίνακα 5, με εξαίρεση του 
υΚΑΝΙΙΙΜ ΗΕΧΑΕΕυΟΚΙϋΕ, θε είναι σχεδιασμένα για 
πίεση υπολογισμού τουλάχιστον 0.4 ΜΡα (4 μπαρ). Στην πε¬ 
ρίπτωση δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται για τη μετα¬ 
φορά υΚΑΝίυΜ ΗΕΧΑΕΕυΟΚΙϋΕ, η πίεση υπολογισμού 
θα είναι καθορισμένη στο 1 ΜΡα (1 μπαρ). Όταν η ραδιενερ¬ 
γός ουσία βρίσκεται σε διάλυμα ή αιώρημα σε επικίνδυνες ου¬ 
σίες άλλων Κατηγοριών και όταν οι απαιτούμενες πιέσεις 
υπολογισμού για τα δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται 
για τη μεταφορά των τελευαίων αυτών ουσιών είναι μεγαλύ¬ 
τερες, θα εφαρμόζονται αυτές οι πιέσεις. 

212 721 

Παράγραφος 3: Εξοπλισμός -212 729 

Τα ανοίγματα των δεξαμενο-κοντέηνερ που προορίζονται 212 730 
για τη μεταφορά ραδιενεργών ουσιών —/ θα βρίσκονται 
πάνω από την επιφάνεια του υγρού και κανένας σωλήνας ή 
σύνδεση σωλήνων δεν θα διέρχεται μέσα από τα τοιχώματα 
του περιβλήματος κάτω από την επιφάνεια του υγρού.· 

212 731 

Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου -212 739 


Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 650 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 2ί2 610 (α), (β) και (γ) 
θα υποβάλλονται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές σε 
πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 μπαρ). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 651 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 610 (δ) θα υποβάλ¬ 
λονται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές στην πίεσή ' 

τους υπολογισμού όπως καθορίζεται στο περιθωριακό 212 
123. 


Παράγραφος 6: Σήμανση 


212 652 
-212 659 


212 660 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέτεις) -212 669 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 

Ο βαθμός πληρώσεως περιβλημάτων που προορίζονται 212 670 
για τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρονται στο περιθω¬ 
ριακό 212 610 (α), (β) και (γ) θα είναι σύμφωνα με το περι¬ 
θωριακό 212 172 (1) (δ). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 212 671, 
3 ° δεν θα γεμίζονται μέχρι πάνω από 1 κιλό ανά λίτρο χω- ( 

ρητικότητας. 


Δεξαμενο-κοντέηνερ εγκριμένα για τη μεταφορά ραδιενερ- 212 740 
γών ουσιών δεν θα εγκρίνονται για τη μεταφορά οποιασδή- 
ποτε άλλης ουσίας. 

212 741 

Παράγραφος 5: Δοκιμές -212 749 

Τα δεξαμενο-κοντέηνερ θα υποβάλλονται, τουλάχιστο μια 212 750 

φορά τα πέντε χρόνια, σε δοκιμή υδραυλικής πιέσεως με 
πίεση 0.4 ΜΡα (1 μπάρ). Ανεξάρτητα από το περιθωριακό 
212 150, η περιοδική εσωτερική επιθεώρηση μπορεί να 
αντικατασταθεί με τέστ υπερήχων του πάχους του τοιχώμα¬ 
τος διενεργούμενο κάθε διόμισυ χρόνια. 

212 751 

Παράγραφος 6: Σήμανση -212 759 

212 760 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) -212 769 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 

Ο βαθμός πληρώσεως στη θερμοκρασία αναφοράς των 212 770 

17/ Για εμπλουτισμένο ΙΙΚΑΝ10Μ ΗΕΧΑΓΕΙΙΟΚΙΟΕ, βλέπε περιθωριακό 
2703, Πίνακα 11. 
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15 °Κ δεν θα υπερβαίνει το 93 στα εκατό της συνολικής χω¬ 
ρητικότητας του περιβλήματος. Δεξαμενο-κοντέηνερ που 
έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ραδιενεργών ουσιών 
δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άλλων ουσιών 

212 771 

Κατηγορία 8: Οξειδωτικές ουσίες -212 799 

212 800 

Παράγραφος 1: Γενικά· πλαίσιο (χρήση δεξαμενο--212 809 
κοντέηνερ)· ορισμοί 

Χρήση 

Οι παρακάτω ουσίες της Κατηγορίας 8 μπορεί να μεταφέ- 212 810 
ρονται σε δεξαμενο-κοντέηνερ: 

(α) ουσίες αναφερόμενες ονομαστικά στο 6°, 7° και 24°, 
και ουσίες παρόμοιες με εκείνες του 7°· 

(β) πολύ οξειδωτικές ουσίες καταταγμένες υπό (α) του 1 °, 

2°, »°, 10°, 11°, 21°, 26°, 27°, 32°, 33°, 36°, 37°, 

64°, 65° και 66°, μεταφερόμενες σε υγρή κατάσταση, και 
παρόμοιες ουσίες ή διαλύματα προς κατάταξη υπό (α) εκεί¬ 
νων των ειδών 

(γ) οξειδωτικές ή πολύ οξειδωτικές ουσίες καταταγμένες 
υπό (β) ή (γ) του 1°, μέχρι 5°, 8 μέχρι 11°, 21°. 26°, 

27°, 31 0 μέχρι 39°, 42 0 μέχρι 45°, 51 °, μέχρι 54° και 
61° μέχρι 66°, μεταφερόμενες σε υγρή κατάσταση και πα¬ 
ρόμοιες ουσίες ή διαλύματα προς κατάταξη υπό (β) ή (γ) 
εκείνων των ειδών· 

(δ) οξειδωτικές ή ελαφρά οξειδωτικές ουσίες σε σκόνη ή σε 
κόκκους, καταταγμένες υπό (β) ή (γ) του 22°, 23°, 26°, 

27°, 31°, 35°, 39°, 41°, 45°, 52° και 65° και παρό¬ 
μοιες ουσίες σε σκόνη ή κόκκους προς κατάταξη υπό (β) ή (γ) 
εκείνων των ειδών, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά χύμα ουσιών του 23 ° και 
ιλύος μολύβδου που περιέχει θειϊκό οξύ του 1 ° (β), βλέπε πε¬ 
ριθωριακό 81 111. 

Παράγραφος 2: Κατασκευή: 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών που 212 820 
αναγράφονται στο 6° και 24° θα είναι σχεδιασμένα για 
πίεση υπολογισμού όχι μικρότερη από 2.1 ΜΡα (21 μπάρ) 
σε πίεση μετρητή. Περιβλήματα που προορίζονται για τη με¬ 
ταφορά βρωμίου του 24° θα έχουν επένδυση μολύβδου πά¬ 
χους όχι λιγότερο από 5 χιλ. ή ισότιμη επένδυση. 

Περιβλήματα που προορίζονται για τη μεταφορά του 7 0 
(α) θα είναι σχεδιασμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μι¬ 
κρότερη από 1.0 ΜΡα (10 μπάρ) και περιβλήματα για τη 
μεταφορά ουσιών του 1 ° (β) και (γ) για πίεση υπολογισμού 
—/ όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 μπάρ). 

Οι απαιτήσεις του Παραρτήματος Β.ΐδ θα έχουν εφαρ¬ 
μογή στα υλικά και την κατασκευή κολλημένων περιβλημά¬ 
των προοριζόμενων για τη μεταφορά ΗΥϋΒΟΟΕΝ ΕΕΙΙΟ- 
ΚΙϋΕ και υδατοδιαλύματα υδροφθορισμού οξέος του 6°. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 821 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (β) θα είναι σχε¬ 
διασμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μικρότερη από 1.0 
ΜΡα (10 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Όπου η χρήση οιλουμινίου είναι αναγκαία για περιβλή¬ 
ματα προοριζόμενα για τη μεταφορά νιτρικού οξέος του 2 ° 

(α), αυτά τα περιβλήματα θα κατασκευάζονται από αλουμί¬ 
νιο καθαρότητας όχι κάτω του 99.5 στα εκατό, οπότε, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου, το 
πάχος του τριχώματος δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 15 
χιλ. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 822 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (γ) θα είναι σχε¬ 
διασμένα για πίεση υπολογισμού —/ όχι μικρότερη από 0.4 
ΜΡα (4 μπαρ) σε πίεση μετρητή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά μονοχλωρο- 
οξικού οξέος του 31° (β) θα είναι εξοπλισμένα με επένδυση 
σμάλτου ή ισάξιας επένδυσης αν το υλικό του περιβλήματος 
προσβάλλεται από το οξύ. 

Περιβλήματα και τα είδη εξοπλισμού τους που προορίζο¬ 
νται για τη μεταφορά υδροδιαλυμάτων του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο καθαρό¬ 
τητας όχι κάτω του 99.5 στα εκατό ή από κατάλληλο χά¬ 
λυβα που δεν προκαλεί αποσύνθεση του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου. 


Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου, 
το πάχος του τοιχώματος δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο 
από 15 χιλ. όταν τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από 
καθαρό αλουμίνιο. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 823 
σε σκόνη ή κόκκους που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 
810 (δ) θα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
γενικού μέρους του παρόντος Παραρτήματος. 

212 824 

Παράγραφος 3: Είδη εξοπλισμού -212 829 

Όλα τα ανοίγματα των περιβλημάτων που προορίζονται 212 830 
για τη μεταφορά ουσιών του 6°, 7° και 24° θα βρίσκονται 
πάνω από την επιφάνεια του υγρού. Κανένας σωλήνας ή σύν¬ 
δεση σωλήνα δεν θα διαπερνά τα τοιχώματα κάτω από την 
επιφάνεια του υγρού. Δεξαμενοκοντέηνερ θα είναι σε θέση να 
κλείνονται ερμητικά^/ και τα κλεισίματα θα είναι σε θέση να 
προστατεύονται με ασφαλιζόμενα πώματα. Επί πλέον, τα 
ανοίγματα καθαρισμού που αναφέρονται στο περιθωριακό 
212 132 δεν θα επιτρέπονται. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ουσιών 212 831 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (β), (γ) και (δ) 
μπορεί επίσης να είναι του τύπου κενώσεως από τον πυθμένα. 

Τα εξαρτήματα κενώσεως από τον πυθμένα περιβλημάτων 
που προορίζονται για τη μεταφορά των ουσιών που αναφέρο- 
νται στο περιθωριακό 212 810 (β) και (γ) θα συμφωνούν με 
τις απαιτήσεις του περιθωριακού 212 131. 

Αν περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά των ου- 212 832 
σιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 810 (β) είναι 
εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας, θα τοποθετείται πριν 
από τη βαλβίδα εύθραυστος δίσκος. Η τακττοποίηση του εύ¬ 
θραυστου δίσκου και της βαλβίδας ασφαλείας θα είναι τέτοια 
ώστε να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τριοξειδίου 212 833 
του θείου του 1 ° (α) θα είναι θερμικά μονωμένα και θα είναι 
εξωτερικά εξοπλισμένα με θερμαντική συσκευή. 

Περιβλήματα και ο εξοπλισμός εξυπηρετήσεως αυτών που 212 834 
προορίζονται για τη μεταφορά διαλυμάτων υποχλωριτών 
του 61 ° και υδατοδιαλυμάτων του υπεροξειδίου του υδρογό¬ 
νου του 62°, θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εμποδίζουν 
την είσοδο ξένων ουσιών, διαρροή υγρού ή δημιουργία επι¬ 
κίνδυνης υπερβολικής πιέσεως μέσα στο περίβλημα. 

212 835 

Παράγραφος 4: Έγκριση τύπου -212 839 

212840 

(Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις) -212 849 

Παράγραφος 5: Δοκιμές 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά άνυδρου 212 850 
υδροφθορικού οξέος ή υδατοδιαλυμάτων υδροφθορικού οξέος 
του 6° θα υποβάλλονται στην αρχική και τις περιοδικές δοκι¬ 
μές σε πίεση μετρητή τουλάχιστον 1.0 ΜΡα (10 μπαρ) και 
εκείνα που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών του 7° θα 
υποβάλλονται στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές σε 
πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 μπαρ). 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 
6° και 7° θα επιθεωρούνται κάθε διόμισυ χρόνια για αντί¬ 
σταση στην οξείδωση, με κατάλληλα όργανα (π.χ. με υπερή¬ 
χους), 

Τα υλικά κάθε κολλημένου περιβλήματος που προορίζεται 
για τη μεταφορά ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΡΕΙΌΒΙΟΕ και υδατοδια- 
λυμάτων υδροφθορικού οξέος του 6 ° θα δοκιμάζονται με τη 
μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα Β. Ιδ. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά βρωμίου του 212 851 
24° ή των ουσιών που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 
810 (β) και (γ) θα υποβάλλονται στην αρχική και τις περιοδι¬ 
κές δοκιμές σε πίεση μετρητή όχι μικρότερη από 0.4 ΜΡα (4 . 
μπαρ). Η δοκιμή υδραυλικής πίεσεως περιβλημάτων που 
προορίζονται για τη μεταφορά τριοξειδίου του θείου του 1 ° 

(α) θα επαναλαμβάνεται κάθε διόμισυ χρόνια. Περιβλήματα 
κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και προοριζόμενα 
για τη μεταφορά νιτρικού οξέος του 2 ° (α) και υδατοδιαλυ- 
μάτων του υπεροξειδίου του υδρογόνου του 62 0 χρειάζεται 
να υποβληθούν στην αρχική και τις περιοδικές δοκιμές σε 
πίεση μετρητή μόνο 0.25 ΜΡα (2.5 μπαρ). 
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Η κατάσταση της επενδύσεως των περιβλημάτων που 
προορίζονται για τη μεταφορά βρωμίου του 24° θα επιθεω¬ 
ρείται κάθε έτος από ειδικό εγκριμένο από την αρμόδια αρχή, 
που θα επιθεωρήσει το εσωτερικό του περιβλήματος. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά που αναφέ- 212 852 
ρονται στο περιθωριακό 212 810 (δ) θα υποβάλλονται στην 
αρχική και τις περιοδικές δοκιμές στην πίεση υπολογισμού 
τους όπως καθορίζεται στο περιθωριακό 212 123. 


Παράγραφος 6: Σήμανση 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά άνυδρου 
υδροφθορικού οξέος ή υδατοδιαλυμάτων υδροφθορικού οξέος 
του 6°, βρωμίου του 24°, θα φέρουν πέραν από τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο περιθωριακό 212 160 ένδειξη του επι¬ 
τρεπόμενου ανώτατου καθαρού φορτίου σε κιλά και την ημε¬ 
ρομηνία (μήνας, έτος) της πλέον πρόσφατης εσωτερικής επι- 
θεωρήσεως του περιβλήματος. 

Παράγραφος 7: Λειτουργία 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά τριοξειδίου 
' του θείου του 1 ° (α) δεν θα γεμίζονται μέχρι πάνω από το 88 
στα εκατό της χωρητικότητας τους - εκείνα που προορίζονται 
για τη μεταφορά βρωμίου του 24 θα γεμίζονται μέχρι όχι 
λιγότερο από το 88 στα εκατό και όχι περισσότερο από το 92 
στα εκατό της χωρητικότητάς τους ή μέχρι 2.86 κιλά ανά λί¬ 
τρο χωρητικότητας. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά άνυδρου 
υδροφθορικού οξέος ή υδατοδιαλυμάτων του υδροφθορικού 
του 6° δεν θα γεμίζονται πάνω από 0.84 κιλά ανά λίτρο χω¬ 
ρητικότητας. 

Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών του 
6°, 7° και 24 θα κλείνονται ερμητικά^/ στη διάρκεια της 
μεταφοράς και τα κλεισίματα θα προστατεύονται με ασφαλι- 
ζόμενα πώματα. 


212 853 
■212 859 

212 860 


212 861 
■212 869 

212 870 


212 871 


212 872 

Παράρτημα Β.Ιγ -212 999 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Το παρόν Παράρτημα έχει εφαρμογή 
σε σταθερές δεξαμενες και αποσυναρμολογούμενες δεξαμε¬ 
νές- δεν έχει εφαρμογή σε συστοιχίες δοχείων, ή σε δεξαμενο- 
κοντέηνερ ή σε δοχεία. 

2. Για δοχεία, βλέπε τις προϋποθέσεις που τα φορά στο 
Προσάρτημα Α (συσκευασίες). 


(ε) Ουσίες του 1° (β) και (γ), 2° (β) και (γ), διαλύματα 
υδροχλωρικού οξέος του 5 ° (β) και ουσίες του42 ,61 και 
62° της Κατηγορίας 8. 


213 011 

Κατασκευή "^13 099 

Οι δεξαμενές θα ανταποκρίνονται στις παρακάτω απαιτή- 213 100 

σεις του Παραρτήματος Β.Ια: 

(1) Γενικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή για δεξαμενές 
που γρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ουσιών όλων των κα¬ 


τηγοριών: 

Περιθωριακά 211 120 (4), (5) και (6)· 211 12Γ 211 
122- 211 124° 211 126- 211 127(6)· 211 128- 211 
130- 211 132- 211 140- 211 150 μέχρι 211 154- 211 
160 και 211 161-211 171- 211 172 (1) και (2)·211 173 


μέχρι 211 178. 

(2) Διατάξεις που έχουν εφαρμογή για δεξαμενές που χρη¬ 
σιμοποιούνται για μεταφορά ουσιών της Κατηγορίας 3. 

Περιβλήματα που είναι εξοπλισμένα με συσκευή αερισμού 
που δεν μπορεί να κλείνεται και τα οποία προορίζονται για τη 
μεταφορά εύφλεκτων υγρών που έχουν σημείο αναφλέξεως 
που δεν υπερβαίνει τους 55 °Κ θα έχουν φλογοπαγίδα στη 
συσκευή αερισμού. 

Η δοκιμή στεγανότητας και η εσωτερική επιθεώρηση θα 
γίνονται κάθε τρία χρόνια. 

(3) Διατάξεις που έχουν εφαρμογή για δεξαμενές που χρη¬ 
σιμοποιούνται για μεταφορά ουσιών της Κατηγορίας 8: περι¬ 
θωριακό 211 834. 

Τα τοιχώματα της δεξαμενής πρέπει να μη παρουσιάζουν 213 161 
ουσιαστικό ελάττωμα που προκαλεί μείωση της ασφά- 

λειοις. „ 

Τα τοιχώματα της δεξαμενής πρέπει να έχουν αντοχή 213 162 
διάρκειας στις μηχανικές, θερμικές και χημικές πιέσεις στις 
οποίες υποβάλλονται. 


Ανοίγματα δεξαμενών 

(1) Όπου η δεξαμενή έχει ένα ή περισσότερα ανοίγματα 213 103 
κενώσεως κάτω από την επιφάνεια του υγρού, οποιοσδήποτε 
σωλήνας ή βαλβίδα που είναι εφαρμοσμένη στο άνοιγμα αυτό 

η ανοίγματα θα προστατεύεται είτε με θέση μέσα σε εσοχή 
στη δεξαμενή είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο της εγκρίσεως 
της αρμόδιας αρχής και παρεισάξια προστασία. 

(2) Η χρήση βύσματος με βίδα απαγορεύεται αυστηρά. Οι 
βαλβίδες θα είναι τύπου της εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής. 

(3) Τα ανοίγματα πληρώσεως θα κλείνονται με ερμητική 
συσκευή. Αν η συσκευή προβάλλει προς τα έξω από το περί¬ 
βλημα της δεξαμενής θα προστατεύεται με πώμα που θα 
μπορεί να αντέχει σε πιέσεις αποσπάσεως που λαμβάνουν 
χώρα σε περίπτωση ανατροπής του οχήματος από ατύχημα. 


213.000 

Παράγραφος 1: Γενικές διατάξεις που αφορούν τη χρήση-213 009 
και την κατασκευή σταθερών και αποσυναρμολογούμενων 
δεξαμενών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του περιθωρια¬ 
κού 10 121 (2)η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών σε σταθερές 
ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές κατασκευασμένες από 
ενιαχυμένο πλαστικό που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
του παρόντος Παραρτήματος επιτρέπεται μόνο όπου η χρήση 
αυτών των δεξαμενών για εκείνες τις ουσίες επιτρέπεται 
ρητά σύμφωνα με το περιθωριακό 213 010. , 

Χρήση 

Οι παρακάτω ουσίες μπορεί να μεταφέρονται σε δεξαμενές 213 010 

από ενιαχυμένο πλαστικό σύμφωνα με τις διατάξεις του πα¬ 
ρόντος Παραρτήματος: 

(α) Αργό πετρέλαιο και αλλα ακατέργαστα έλαια* πτητικά 
προϊόντα από τη διύλιση αργού πετρελαίου και οιλλων ακα¬ 
τέργαστων ελαίων του 3° (β) της Κατηγορίας 3 

(β) Ημιβαρέα προϊόντα από τη διύλιση πετρελαίου και άλ¬ 
λων ακατέργαστων ελαίων του 31 0 (γ) της Κατηγορίας 3 ■ 

(γ) Πετρέλαια θερμάνσεως και πετρέλαια ντήζελ του 32 
(γ) της Κατηορίας 3- 

(δ) Διαλύματα του 4° (α) της Κατηγορίας 5.1- 


213 104 

Παράγραφος 2: Υλικά χρησιμοποιούμενα για τα -213 119 
τοιχώματα της δεξαμενής 

Τα τοιχώματα των δεξαμενών μπορεί να κατασκευάζο- 213 120 
νται από τα παρακάτω υλικά: 

1) Συνθετική ρητίνη 

- ακόρεστες ρητίνες πολυεστέρων- 

- εποξυρητίνες 

- «άλλες ρητίνες με παρόμοια χαρακτηριστικά, με τον όρο 
ότι η ασφάλεια του τοιχώματος καταδεικνύεται. 

(2) Ενισχύσεις με ίνες 

Ίνες γιοελιού (γιαλί των τύπων Ε και Γ) -/ με κατοιλληλη 
επένδυση, για παράδειγμα με βάση το 8ΙΕΑΝΕ ή παρόμοιιχ 
προϊόντα. Οι ίνες του γιαλιού μπορεί να χρησιμοποιηθούν υπό 
μορφή κομμένων ή μη κομμένων θηλειών περιλαμβανόμε¬ 
νων προεντεταμένων συνεχών θηλειών ή νημάτων, ψαθών,, 
ψαθών επιφανείιχς ή υφάσματος. 

(3) Πρόσθετα 

(α) Πρόσθετα αναγκαία για την επεξεργασία των ρητινών. 


ί/Γιαλί των τύπων Ε και Γ καθορίζεται στον Πίνακα 1. 
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για παράδειγμα κατοιλύτες, επιταχυντές, μονομερή, σκληρυ- 
ντές, θιξοτροπικές ουσίες, σύμφωνα με οδηγίες του κατα¬ 
σκευαστή της ρητίνης. 

(β) Διαλυτικά, χρωστικές ουσίες, και άλλα προϊόντα που 
βοηθούν να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες, δια πα¬ 
ράδειγμα ή αύξηση της αντιστάσεως στη φωτιά, με τον όρο 
ότι δεν προκαλούν μείωση στην ασφάλεια χρήσεως των τοι¬ 
χωμάτων της δεξαμενής. 


δείγμα στην περίπτωση διαξονικής περιελίξεως) η αντοχή 
πρέπει να προσδιοριστεί στις κύριες κατευθύνσεις της ενισχύ- 
σεως και να υπολογιστεί για τις αξονική και περιμετρική κα¬ 
τευθύνσεις εφαρμόζοντας το παρακάτω τύπο: 

Εντάσεως 

σΤ,γ - 2 σΤ,Η 5ΙΝ 2 α (άλφα) 
σΤ,α - 2 σΤ,Η 008 2 α (άλφα) 


213 121 

Παράγραφος 3: Δομή των τοιχωμάτων της δεξαμενής -213 129 

Το εξωτερικό επιφανειακό στρώμα των τοιχωμάτων της 213 130 
δεξαμενής πρέπει να αντέχει στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις 
και επίσης σε σύντομη επαφή με την προς μεταφορά ουσία. 

Τα τοιχώματα της δεξαμενής και οι σφραγισμένοι αρμοί 213 131 
πρεπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις μηχανικής αντίστασης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. 

Το εσωτερικό επιφανειακό στρώμα των τοιχωμάτων πρέ- 213 132 
πει να αντέχουν στις συνεχείς επιδράσεις της προς μεταφορά 
ουσίας. Το στρώμα αυτό πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
από ενισχυμένη ρητίνα ελάχιστου πάχους 1 χιλ. Οι χρησιμο¬ 
ποιούμενες ίνες δεν πρέπει να μειώνουν τη χημική αντίσταση 
του στρώματος. Το εσωτερικό μέρους του στρώματος πρέπει 
να είναι πλούσιο σε ρητίνες και πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 
0.2 ^ιλ. 

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται λεπτομερώς <στα περι¬ 
θωριακά 213 140 (6) και 213 142 (2) της παραγράφου 4 
πρέπει να ικανοποιηθούν 

Τα τελειωμένα τοιχώματα πρέπει να καλύπτουν τις προϋ- 213 133 
ποθεσεις που αναφέρονται λεπτομερώς στο περιθωριακό 213 
140 (3) της παραγράφου 4. 

Το ελάχιστο πάχος του τοιχώματος θα είναι 213 134 

-3.5 χιλ. αν η χωρητικότητα της δεξαμενής δεν υπερβαί¬ 
νει τα 3 μ 3 

-5.0 χιλ. αν η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι πάνω 
απο 3 μ· 5 

213 135 

Παράγραφος 4: Μέθοδοι δοκιμής και απαιτούμενες ιδιότη-213 139 
τες 


Κάμψεως 


σΡ,γ = 2 σΓ,Η 5ΙΝ 2 α (άλφα) 
σΓ,α = 2 σΓ,Η €08 2 α (άλφα) 
Τ = εντάσεως 
γ = περιμετρική 
α = αξονική 
Η = ελικοειδής 
Γ = κάμψεως 


α (αλφα) - προτιμησιακή γωνία περιελίξεως 
Η αντοχή εντάσεως πρέπει να δοκιμαστεί σύμφωνα με τις 
μεθόδους που προβλέπονται στο έγγραφο Ι50/Τ061 / 
\ν02/Τ0 «Δοκιμές πλαστικών ενισχυμένων με γυαλί» Νο 4 
του Φεβρουάριου 1971. 

Η αντοχή κάμψεως πρέπει να δοκιμάζεται σύμφωνα με τις 
μεθόδους που προβλέπονται στη ΗΕΟΟΜΜΕ.ΝΠΛΤΙΟΝ 
Ι50/ΤΕ61 Νο. 1540 του Απριλίου 1970. 

Προϋποθέσεις 


Οι νέες δεξαμενές πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω 
συντελεστές ασφαλείας κατά της θραύσεως: 

Συντελεστής ασφαλείας για στατικό φορτίο 7.5 

Συντελεστής ασφαλείας για δυναμικό φορτίο 5.5. 

Οι τιμές επιταχύνσεως που θα εφαρμόζονται στον υπολο¬ 
γισμό του δυναμικού φορτίου είναι οι παρακάτω: 

2 Ο στην κατεύθυνση πορείας· 

1 Ο σε ορθές γωνίες προς κατεύθυνση πορείας· 

1 Ο κάθετα προς τα πάνω· και 

2 Ο κάθετα πρός τα κάτω. 

Επειδή τα χαρακτηριστικά φύλλου ενισχυμένου πλαστικού 
μπορεί να ποικίλουν σύμφωνα με το δομή του, ελάχιστες τι¬ 
μές δεν προβλέπονται για κάμψη και ένταση αλλά για φορ- 


Απαιτούμενες δοκιμές και ιδιότητες για υλικά για το πρωτό- 213 
τύπο της δεξαμενής 

(1) Λήψη δειγμάτων 

Τα απαιτούμενα δείγματα για τη δοκιμή πρέπει όπου είναι 
δυνατό να λαμβάνονται από τα τοιχώματα της δεξαμενής. 

Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθούν κομμάτια 
που προέρχονται από την κατασκευή των ανοιγμάτων κ.λπ. 

(2) Ποσοστό υαλοβάμβακα 

Η δοκιμή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που 
προβλέπονται στην ΙδΟ ΚΕΓΟΜΜΕΝΌΑΤΙΟΝ ΚΙ 172 

Το περιεχόμενο γιαλιού του δείγματος πρέπει να είναι 
πάνω από 25 στα εκατό και λιγότερο από 75 στα εκατό κατά 
βάρος. 

(3) Βαθμός πολυμερισμού 

(α) Τοίχωμα με ίνες πολυεστέρα 

Το κατάλοιπο περιεχόμενο ατυρενίου δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από 2 στα εκατό, υπολογιζόμενο επί της ολικής 
ποσότητας ρητινών. Η δοκιμή θα γίνεται σύμφωνα με κατάλ¬ 
ληλη μέθοδο. 1/ 

(β) Τοίχωμα με εποξυρητίνες 

Το εκχύλισμα ακετόνης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
από 2 στα εκατό υπολογιζόμενο επί της ολικής ποσότητας 
της ρητίνης. Η δοκιμή θα γίνεται σύμφωνα με κατάλληλη 
μέθοδο -/ 

(4) Αντοχή κάμψεως και εντάσεως 

Οι μηχανικές ιδιότητες πρέπει να προσδιορίζονται: 

-για το περίβλημα, στην αξονική και περιφερειακή κατεύ¬ 
θυνση· 

-για τα άκρα και τα τοιχώματα των διαμερισμάτων προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

Αν οι κύριες κατευθύνσεις της ενισχύσεως δεν συμπίπτουν 
με την αξονική και περιφερειακή κατεύθυνση (για παρά- 


140 ρ 2 ° π °. υ τ ° ® ■ ειναι Τ Ι αντο χή εντάσεως στη θραύση· 
Β — ε 6Ρ όπου το 6Γ είναι η αντοχή κάμψεως στη 
θραύση· 1 

όπου ε είναι το πάχος του τοιχώματος. 

Οι ελάχιστες τιμές για τις δυνάμεις Α και Β είναι: 

Για κάμψη: 

Χωρητικότητα δεξαμενής ^ 3 μ 3 
-περιμετρική κατεύθυνση Β = 600 ΟαΝ 
-αξονική κατεύθυνση Β = 300 ΟαΝ 
Χωρητικότητα δεξαμενής > 3 μ 3 
-περιμετρική κατεύθυνση Β = 600 ΟαΝ 
-αξονική κατεύθυνση Β = 600 ΟαΝ 

Για ένταση: 


-περιμετρική κατεύθυνση Α = 100 ΟαΝ/ΜΜ 
-αξονική κατεύθυνση Α = 70 ϋαΝ/ΜΜ 
Το στοιχείο Ε στην κάμψη μετρείται στους -40 °Κ και 
στους +60 °Κ. Οι δύο τιμές δεν μπορεί να διαφέρουν κατά 
περισσότερο από 30 στα εκατό από την τιμή που έχει επιτευ¬ 
χθεί στους 20 °Κ. Συμπεριφορά υλικού τοιχώματος στη 
διάρκεια δοκιμής εντάσεως που διαρκεί περισσότερο από 
1000 ώρες. 

Η ένταση δοκιμής είναι — 


Στη διάρκεια της δοκιμής ο συντελεστής Κ = — ()0 ° - 

εΟ 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 1.6. 

VII μέθοδος που προβλέπεται στο πρότυπο ϋΙΝ 16945 του Ιουνίου 1969, 
παρ. 6.4.3 θεωρείται κατάλληλη. 


V Η μέθοδος που προβλέπεται στο πρότυπο ϋΙΝ 16945 Ιουνίου 1969, παρ. 
6.4.2 κρίνεται κατάλληλη. ' 
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εΟ — επιμήκυνση φορτωμένου υποδείγματος στην αρχή της 
δοκιμής. 

εΙΟΟΟ = επιμήκυνση φορτωμένου υποδείγματος στο τέλος 
της δοκιμής. 

(5) Συμπεριφορά προσκρούσεως 
(α) Φύση της δοκιμής 

Η συμπεριφορά προσκρούσεως προσδιορίζεται πάνω σε- · 
δείγμα φύλλου που αντιστοιχεί στο κατασκευαστικό υλικό 
που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της δεξαμενής. Η 
δοκιμή γίνεται ρίπτοντας σιδερένιο βάρος 5 κιλών πάνω στην 
επιφάνεια του φύλλου που αντιστοιχεί στην εξωτερική επιφά¬ 
νεια της δεξαμενής· 

(β) Σύνεργα 

Τα σύνεργα αποτελούνται από σιδερένιο βάρος 5 κιλών, 
μια συσκευή καθοδηγήσεως του βάρους αυτού και μία βάση 
τοποθετήσεως του δείγματος. Γενικό διάγραμμα των συνέρ¬ 
γων δίνεται στην εικόνα 1. Το βάρος στην περίπτωση αυτή 
είναι υπό μορφή σιδερένιου κυλίνδρου εφοδιασμένου μεδύο 
αυλάκια καθοδηγήσεως, μετο κάτω άκρο του σεσχήμα σφαι¬ 
ρικό, διαμέτρου 90 χιλ. 

Η συσκευή καθοδηγήσεως είναι εφαρμοσμένη κάθετα σε 
τοίχο. 

Η βάση που φέρει το δείγμα αποτελείται από δύο ράβδους 
σεσχήμα γωνίας 100 X 100 X 25 χιλ. και μήκους 300 χιλ., 
κολλημένες πάνω σεμεταλλική βάση 400 X 400 χιλ. Το 
κενό μεταξύ των δύο ράβδων είναι 175 χιλ. Η βάση του 
δείγματος, στερεωμένη στο έδαφος, έχει κοιλότητα 50 χιλ. 
για να επιτρέπει κάμψη του δείγματος. 

(γ) Ετοιμασία δειγμάτων 

Από το δείγμα λαμβάνονται τρία υποδείγματα, κάθε ένα 
διαστάσεων 200 X 200 χιλ. στο πάχος του δείγματος. 

(δ) Μέθοδος ενέργειας 

Το υπόδειγμα τοποθετείται συμμετρικά πάνω στη βάση· 
αν είναι δυνατό να στηρίζεται πάνω στη βάση ακολουθώντας 
δύο βασικές ευθείες γραμμές της επιφάνειας, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε το βάρος να κτυπήσει στο κέντρο της πάνω επι¬ 
φάνειας του υποδείγματος που αντιστοιχεί στην εξωτερική 
επιφάνεια της δεξαμενής. 

Το βάρος αφήνεται να πέσει από καθορισμένο ύψος, λαμ- 
βανόμενης φροντίδας ώστε να μην αναπηδήσει και κτυπήσει 
το υπόδειγμα δεύτερη φορά. 

Η δοκιμή πρέπει να γίνει σε θερμοκρασία περιβάλλο¬ 
ντος. 

Το ύψος στο οποίο το βάρος ανυψώνεται στη συσκευή κα¬ 
θοδηγήσεως σημειώνεται. 

Τα άλλα δύο υποδείγματα δοκιμάζονται με τον ίδιο τρόπο. 

(ε) Απαιτούμενο 

Το ύψος ρίψεως για βάρος 5 κιλών θα είναι 1 μέτρο· το 
υπόδειγμα δεν πρέπει να επιτρέπει διαρροή πάνω από 1 λίτρο 
ανά 24 ώρες όταν υποβάλλεται σε στήλη νερού 1 μ. 

(6) Αντοχή σε χημικούς παράγοντες. 

Επίπεδες πλάκες δοκιμής από ενισχυμένο πλαστικό, ετοι¬ 
μασμένες στο εργαστήριο, υποβάλλονται σε προσβολή από 
την επικίνδυνο ουσία σε θερμοκρασία 50°Κ επί 30 ημέρες 
σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

(α) Περιγραφή των σύνεργων δοκιμής (Εικ. 2). 

Τα σύνεργα δοκιμής περιλαμβάνουν γιάλινο κύλινδρο, 
διαμέτρου 140 X 150 χιλ., ύψους 150 χιλ. με δύο ακραφύ- 
σια τοποθετημένα στις 135°, ένα εφοδιασμένο με σύνδεσμο 
Ν5 29 για να υποδεχθεί ενδιάμεσο σωλήνα για συμπυκνωτή 
αναρροής (1), το άλλο ακροφύσιο εφοδιασμένο με σύνδεσμο 
Ν5 14.5 για να υποδεχθεί θερμόμετρο (2), ενδιάμεσο σω¬ 
λήνα για συμπυκνωτή αναρροής και συμπυκνωτή αναρροής 
που δεν φαίνεται στο διάγραμμα. Το γιάλινο μέρος της συ¬ 
σκευής θα είναι από γιαλί που αντέχει σε αλλαγές θερμοκρα¬ 
σίας. 

Τα υποδείγματα που πάρθηκαν από τις πλάκες δοκιμής 
αποτελούν τη βάση και την κορυφή του γιάλινου κυλίνδρου. 
Σφραγίζονται στις πλευρές του κυλίνδρου με κολλάρο ΡΤΕΕ. 

Ο κύλινδρος με τα δύο υποδείγματα σφίγγεται μεταξύ δύο 
πλακών πιέσεως από ανοξείδωτο χάλυβα με έξη κοχλίες που 
σφίγγουν με πεταλούδες περικόχλια. Μεταξύ των πλακών 
πιέσεως και των υποδειγμάτων πρέπει να τοποθετηθεί ρο- 
δέλλα από αμίαντο. Αυτές οι ροδέλες δεν εμφανίζονται στην 
εικόνα 2. Η θέρμανση γίνεται απέξω με ένα αυτόματα ελεγ¬ 


χόμενο θερμαντήρα σχήματος σωλήνα. Η μέτρηση της θερ¬ 
μοκρασίας γίνεται στο θάλαμο που περιέχει το υγρό. 

(β) Λειτουργία της συσκευής, δοκιμής. 

Η συσκευή δοκιμής επιτρέπει τη δοκιμή μόνο επίπεδων 
πλακών ομοιόμορφου πάχους. Οι πλάκες δοκιμής πρέπει, αν 
είναι δυνατόν, να έχουν πάχος 4 χιλ. Αν αυτές οι πλάκες είναι 
καλυμένες με επίχρισμα κολλοειδούς, πρέπει να δοκιμάζο¬ 
νται σε κατάσταση όπως για πρακτική χρήση. Έξη εξάγωνα 
υποδείγματα που κάθε πλευρά τους είναι 100 χιλ. κόβονται 
από την πλάκα δοκιμής. 

Για κάθε δοκιμή, ετοιμάζονται τρία υποδείγματα ανά συ¬ 
σκευή. Ένα από αυτά τα δείγματα χρησιμοποιείται σαν ανα¬ 
φορά και τα άλλα δύο χρησιμοποιούνται για έλεγχο στη ζώνη 
υγρού και τη ζώνη ατμού της συσκευής αντίστοιχα. 

(γ) Διαδικασία δοκιμής 

Τα υποδείγματα προς δοκιμή τοποθετούνται στη συσκευή 
με την επιφάνεια που μπορεί να είναι επιχρισμένη με κολλοει¬ 
δές με το πρόσωπο προς τα μέσα. Ρίπτεται μέσα στο γιάλινο 
κίλυνδρο δοκιμαστικό υγρό 1 200 ΜΕ. Ύστερα η συσκευή 
θερμαίνεται μέχρι τη θερμοκρασία δοκιμής. Στη διάρκεια της 
δοκιμής διατηρείται σταθερή θερμοκρασία. Μετά τη δοκιμή 
η συσκευή ψύχεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και αφαι- 
ρείται το υγρό της δοκιμής. Τα δοκιμασθέντα υποδείγματα 
πλένονται αμέσως με αποσταγμένο νερό. Τα υγρά που δεν εί¬ 
ναι διαλυτά στο νερό αφαιρούνται με διαλυτικό που δεν προ¬ 
σβάλλει τα υποδείγματα. Μηχανικός καθαρισμός των πλα¬ 
κών δεν μπορεί να γίνει λόγω του κινδύνου βλάβης της επι¬ 
φάνειας των υποδειγμάτων. 

(δ) Αξιολόγηση 

Γίνεται οπτική εξέταση: 

- αν η οπτική εξέταση αποκαλύψει υπερβολική προσβολή 
(σχισμές, φυσαλίδες, πόρους, ξεφλουδίσματα, φουσκώματα ή 
ανωμαλίες),, η δοκιμή είναι τελειωτικά αρνητική· 

- αν η οπτική εξέταση δεν αποκαλύψει ανωμαλίες, γίνονται 
δοκιμές κάμψεως με τις μεθόδους που καθορίζονται στο περι¬ 
θωριακό 213 140 (4) πάνω στα δύο υποδείγματα που υπο¬ 
βλήθηκαν σε χημική προσβολή και στο υπόδειγμα αναφοράς. 

Στην περίπτωση αυτή η αντοχή-κάμψεως δεν θα είναι περισ¬ 
σότερο από 20 στα εκατό χαμηλότερη από την τιμή που εξα¬ 
κριβώθηκε για την πλάκα δοκιμής που δεν υποβλήθηκε σε 
οποιαδήποτε καταπόνηση. 

Απαιτούμενη δοκιμή και ποιότητα για την πρωτότυπη μο- 213 141 
νάδα 

Η πρωτότυπη δεξαμενή θα υποβληθεί σε δοκιμή υδραυλι¬ 
κής πιέσεως από ειδικό της εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής 
Συμβαλλόμενου Μέρους. 

Αν η πρωτότυπη δεξαμενή είναι χωρισμένη σε διαμερί¬ 
σματα είτε με διαφράγματα με διαχωριστικές πλάκες, η δο¬ 
κιμή θα γίνει πάνω σε μονάδα κατασκευασμένη γι’ αυτό το 
σκοπό με τα ίδια εξωτερικά άκρα όπως ολόκληρη η δεξαμενή 
και που αντιπροσωπεύει το τμήμα της δεξαμενής που υπο¬ 
βάλλεται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως, στις μέγιστες 
πιέσεις. 

Η δοκιμή αυτή δεν πρέπει να γίνεται αν έγινε ήδη επιτυχη¬ 
μένη δοκιμή άλλης πρωτότυπης μονάδας της ίδιας διατομής 
ή διατομής με μεγαλύτερες διαστάσεις, γεωμετρικά ίδιας με 
εκείνη της πρΑότυπης μονάδας για την οποία πρόκειται, 
ακόμη και αν εκείνη η μονάδα έχει διαφορετικό εσωτερικό 
επιφανειακό στρώμα. 

Αυτή η δοκιμή πρέπει να δείξει ότι η πρωτότυπη μονάδα 
έχει, υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως, συντελεστή όχι μι¬ 
κρότερο από 7.5 όσον αφορά τη θραύση. 

Πρέπει να αποδειχθεί, π.χ. με υπολογισμό, ότι καλύπτο¬ 
νται οι συντελεστές ασφαλείας κατά της θραύσεως που δίνο¬ 
νται στο περιθωριακό 213 140 (4) για κάθε τμήμα της δεξα¬ 
μενής. 

Θραύση λαμβάνει χώρα όταν το υγρό της δοκιμής διαφεύ¬ 
γει από τη δεξαμενή υπό μορφή πηδάκων. Κατά συνέπεια, 
πριν από αυτή τη θραύση, η παρουσία σχισμών και οι απώ¬ 
λειες υγρού μέσω αυτών των σχισμών υπό μορφή σταγονι¬ 
δίων επιτρέπεται. Η πρωτότυπη μονάδα πρέπει να υποβληθεί 
σε υδραυλική πίεση. 
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Η = 7.5 X ϋ X Η 

όπου Η είναι το ύψος της στήλης του νερού 
Η είναι το ύψος της δεξαμενής 
ϋ είναι ή πυκνότητα της προς μεταφορά ουσίας. 

Αν λάβει χώρα θραύση με ύψος στήλης ύδατος Η! λιγό¬ 
τερο από Η θα πρέπει ακόμη να είναι 

Η, 3* 7.5 X ϋ X (Η-Η,) 

όπου Η 1 είναι το ύψος του υψηλότερου σημείου όπου εμφανί¬ 
ζεται ο πρώτος πήδακας υγρού. 

Αν η ροή υγρού στο σημείο Ιη είναι πολύ μεγάλη, είναι 
απαραίτητο να γίνει μια προσωρινή επισκευή και προσωρινή 
τοπική ενίσχυση για να μπορέσει η δοκιμή αν συνεχίσει μέχρι 
το ύψος Η. '' ’ 

Έλεγχος ομοιομορφίας σε δεξαμενές παραγόμενες σε σειρά 213 

(1) Η επιθεώρηση ομοιομορφίας σε δεξαμενές που παρά- 

γονται σε σειρά θα γίνεται διεξάγοντας μία ή περισσότερες 
140 τ^ πθυ ανα Υράφονται στο περιθωριακό 213 

Εντούτοις, η μέτρηση του βαθμού πολυμερισμού αντικαθί¬ 
σταται με μέτρηση σκληρότητας ΒΑΒΘΟΕ. 

(2) Σκληρότητα ΒΑΚΟΟΙ. 

Η δοκιμή πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με κατάλληλες 
διαδικασίες -/. Η σκληρότητα ΒΑΚΟΟΕ μετρούμενη πάνω 
στην εσωτερική επιφάνεια της έτοιμης δεξαμενής δεν θα είναι 
λιγότερο από 75 στα εκατό της τιμής που επιτυγχάνεται στο 
εργαστήριο πάνω σε καθαρή σκληρυμένη ρητίνη. 

(3) Το ποσοστό υαλοβάμβακα πρέπει να βρίσκεται μέσα 
στα όρια που προβλέπονται από το περιθωριακό 213 140 

(2) και, επί πλέον, δεν πρέπει να αποκλίνει κατά περισσό¬ 
τερο από 10 στα εκατό από το νούμερο για την πρωτότυπη 
δεξαμενή. , / 

Απαιτούμενες δοκιμές και ιδιότητες για όλες τις δεξαμενές 213 143 
πριν μπουν σε υπηρεσία. 

Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των περιθωριακών 211 150, 211 151 και 211 152 
και πρέπει να μπαίνει στη δεξαμενή η σφραγίδα του ειδικού. 

213 144 

Παράγραφος 5: Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές που χρησι-213 149 
μοποιούνται για τη μεταφορά ουσιών με σημείο αναφλέξεως 
55 °Κ ή χαμηλότερο 

Η δεξαμενή πρέπει να κατασκευάζεται σε τρόπο ώστε να 213 150 
εξασφαλίζει την εξάλειψη στατικού ηλεκτρισμού από τα διά¬ 
φορα συστατικά μέρη ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση 
επικίνδυνων ηλεκτρικών κενώσεων. 

Ολα τα μεταλλικά μέρη της δεξαμενής και της μεταφορι- 
κής μονάδας καθώς και τα τοιχώματα που είναι αγωγοί ηλε¬ 
κτρισμού πρέπει να αλληλοαυνδεθούν. 

Η αντίσταση μεταξύ κάθε άγοντος μέρους και του πλαι¬ 
σίου δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από 10 Λ ΟΗΜ8. 

Εξάλειψη των κινδύνων που οφείλονται σε κενώσεις που 
προέρχονται από τριβή. 

Η επιφανειακή αντίσταση και η αντίσταση κενώσεως προς 213 153 
τη γη ολόκληρης της επιφάνειας της δεξαμενής θα είναι σύμ¬ 
φωνες με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 213 154 
Η επιφανειακή αντίσταση και η αντίσταση κενώσεως προς τη 213 154 
γή μετρούμενη σύμφωνα με το περιθωριακό 213 155 πρέπει 
να καλύπτει τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

(1) Τοιχώματα μη εφοδιασμένα με στοιχεία αγωγής ηλε¬ 
κτρισμού: 

(α) Επιφάνειες πάνω στις οποίες μπορεί κανείς να βαδίζει: 

Η αντίσταση κενώσεως προς τη γη δεν θα είναι υψηλότερη 
από ΙΟ 8 ΟΗΜ5. ' 

(β) Άλλες επιφάνειες: 

Η επιφανειακή αντίσταση δεν θα είναι υψηλότερη από ΙΟ 9 
ΟΗΜ5. 1 

(2) Τοιχώματα εφοδιασμένα με στοιχεία αγωγής ηλεκτρι¬ 
σμού: 

Η αντίσταση κενώσεως προς τη γη δεν θα είναι υψηλότερη 
από ΙΟ 8 ΟΗΜ5. * 1 Ρ 


(β) Άλλες επιφάνειες: 

Η αγωγιμότητα θα θεωρείται σαν επαρκής αν το ανώτατο 
πάχος μη αγωγών στρωμάτων επί αγωγών στοιχείων, για 
παράδειγμα αγωγά φύλλα, μεταλλικό δικτύωμα ή άλλο κα¬ 
τάλληλο υλικό, συνδεμένο με τη σύνδεση γειώσεως, δεν 
υπερβαίνει τα 2 χιλ. και ότι στην περίπτωση μεταλλικού δι- 
κτυωτού, η επιφάνεια του πλέγματος δεν υπερβαίνει τα 64 
εκ. 2 

(3) Οποιαδήποτε μέτρηση επιφανειακής αντίστασης ή 
αντίστασης κενώσεως προς τη γή που χρειάζεται να γίνει 
στην ίδια τη δεξαμενή θα επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα 
όχι μεγαλύτερα του έτους για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρ¬ 
χει υπέρβαση αυτών των αντιστάσεων. 

Μέθοδοι δοκιμής 213 155 

1. Επιφανειακή αντίσταση (Κ |00 ) - (μονωτική αντίσταση) 
σε ΟΗΜ5, ηλεκτρόδια αγωγού μπογιάς σύμφωνα με την ει¬ 
κόνα 3 της ΚΕΟΟΜΜΕΝΟΑΤΙΟΝ ΙΕ0 167 του 1964. με¬ 
τρούμενη στην κανονική ατμόσφαιρα 23/50 σύμφωνα με τη 
ΚΕΟΟΜΜΕΝΟΑΤΙΟΝ 150 Β291, παράγραφος 3.1 του 
1963. 

2. Η αντίσταση κενώσεως προς τη γη σε ΟΗΜ5 είναι η 
σχέση μεταξύ της άμεσης τάσεως μετρούμενης μεταξύ ηλε¬ 
κτροδίου περιγραφόμενου παρακάτω σε επαφή με την επιφά¬ 
νεια της δεξαμενής του οχήματος και το συνολικό ηλεκτρικό 
ρεύμα. 

Η προετοιμασία των υποδειγμάτων είναι η ίδια όπως στην 
παράγραφο I. Το ηλεκτρόδιο είναι δίσκος με επιφάνεια 20 
εκ και διάμετρο 50 χιλ. Η στενή επαφή του με την επιφάνεια 
της δεξαμενής πρέπει να εξασφαλιστεί για παράδειγμα χρη¬ 
σιμοποιώντας υγρό σφουγγάρι ή οποιαδήποτε άλλη κατάλ¬ 
ληλη ουσία. Το γειωμένο πλαίσιο του οχήματος χρησιμο¬ 
ποιείται σαν το άλλο ηλεκτρόδιο. Θα εφαρμοστεί απευθείας 
τάση στην κλίμακα των 100 βολτ - 500 βόλτ. Η μέτρηση θα 
γίνει μετά την εφαρμογή της τάσεως δοκιμής επί ένα λεπτό. 

Το ηλεκτρόδιο μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε οποιοδήποτε 
σημείο της εσωτερικής ή εξωτερικής επιφάνειας της δεξαμε¬ 
νής. 

Αν η μέτρηση είναι αδύνατη πάνω στη δεξαμενή, μπορεί 
επίσης να γίνει, με τις ίδιες συνθήκες, στο εργαστήριο, πάνω 
σε δείγμα του υλικού. 

Εξάλειψη των κινδύνων που οφείλονται σε κενώσεις παρα¬ 
γόμενες κατά το γέμισμα. 

Θα υπάρχουν μεταλικά συστατικά γειωμένα και κατά τέ- 213 156 
τοιο τρόπο διευθετημένα ώστε σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας πληρώσεως ή κενώσεως να υπάρχει επιφάνεια 
όχι μικρότερη από 0.04 τετρ. μέτρου γειωμένου μετάλλου σε 
επαφή με το προϊόν ανά κυβικό μέτρο προϊόντος που περιέχε- 
ται εκείνη τη στιγμή στη δεξαμενή, και ότι κανένα τμήμα του 
προϊόντος δεν θα βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 2.0 
μέτρα από το πλησιέστερο γειωμένο μεταλικό συστατικό. 

Αυτά τα μεταλλικά συστατικά μπορούν να λάβουν τη μορφή: 

(α) βαλβίδας με μεταλλικό πόδα, έξοδο σωλήνα ή πλάκας 
με τον όρο ότι η συνολική επιφάνεια μετάλλου σε επαφή με το 
υγρό δεν είναι μικρότερη από τη καθοριζόμενη, ή 

(β) Μεταλλικού δικτυωτού με πάχος σύρματος όχι μικρό¬ 
τερο από διάμετρο 1 χιλ. και επιφάνεια οπής όχι μεγαλύτερη 
από 4 τετρ. εκατοστά, με τον όρο ότι η συνολική επιφάνεια 
του πλέγματος σε επαφή με το υγρό δεν θα είναι μικρότερη 
από την καθοριζόμενη. 

Το περιθωριακό 213 156 δεν θα έχει εφαρμογή για δεξα- 213 157 
μενές από ενισχυμένο πλαστικό εξοπλισμένο με οποιοδήποτε 
άλλο σύστημα για την εξουδετέρωση του κινδύνου από κενώ¬ 
σεις που παράγονται στη διάρκεια του γεμίσματος, με τον 
όρο ότι έχει αποδειχθεί με πρακτική συγκριτική δοκιμή σύμ¬ 
φωνα με το περιθωριακό 213 158 ότι ο χρόνος υφέσεως της 
παραγόμενης εντός της δεξαμενής κενώσεως στη διάρκεια 
του γεμίσματος είναι ισότιμος με τον επιτυγχανόμενο για με¬ 
ταλλική δεξαμενή παρόμοιων διαστάσεων. 

-/ Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο πρότυπο ΑδΤΜ-0 2583-67 θεω 
ρουνται κατάλληλες. 
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Συγκριτική δοκιμή 213 158 

(1) Συγκριτική δοκιμή του χρόνου υφέσεως της ηλεκτρο¬ 
στατικής φορτίσεως σύμφωνα με τους όρους της δοκιμής που 
περιγράφεται στην παράγραφο (2) θα διεξάγεται πάνω πρω¬ 
τότυπη δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό και μεταλλική δε¬ 
ξαμενή με τον παρακάτω τρόπο (βλέπε εικόνα 3). 

(α) Η δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό θα είναι τοποθε¬ 
τημένη με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν τοποθετημένη σε 
χρήση, για παράδειγμα πάνω σε σιδερένια βάση απομιμού¬ 
μενη το πλαίσιο οχήματος, και θα γεμίζεται μέχρι όχι λιγό¬ 
τερο από 75 στα εκατό της χωρητικότητας με πετρέλαιο ντή- 
ζελ, μια αναλογία της οποίας περνά από κατάλληλο μικρο- 
φίλτρο με τέτοιο τρόπο ώστε η πυκνότητα φορτίσεως της συ¬ 
νολικής ροής είναι περίπου 100 μ€/Μ' ! . 

(β) Η αντοχή πεδίου στο χώρο ατμών της δεξαμενής θα 
μετράται με κατάλληλο μετρητή πεδίου συνεχούς ενδείξεως 
τοποθετημένο με τον άξονά του κάθετο και σε θέση τουλάχι¬ 
στο 20 εκ. από τον κάθετο σωλήνα γεμίσματος. 

(γ) Παρόμοια δοκιμή θα γίνεται πάνω σε σιδερένεια δεξα¬ 
μενή της οποίας το πλάτος, μήκος, εύρος είναι μέσα στα 15 
στα εκατό εκείνων της δεξαμενής από ενισχυμένο πλαστικό, 
ή πάνω σε δεξαμενή από ενισχυμένο πλαστικό παρόμοιων 
διαστάσεων, επενδυμένη εσωτερικά με μεταλλικό φύλλο συν¬ 
δεμένο με τη γή. 

(2) Πρέπει να καλυφθούν οι παρακάτω όροι δοκιμής: 

(α) Η δοκιμή θα γίνει σε καλυμένο χώρο υπό συνθήκες 

σχετικής υγρασίας κάτω από 80 στα εκατό. 

(β) Το καύσιμο πετρέλαιο ντήζελ που χρησιμοποιείται για 
τη δοκιμή θα έχει αγωγιμότητα αδρανείας στη θερμοκρασία 
μετρήσεως μεταξύ 3 και 5 Ρ5/Μ. Αυτή θα μετράται σε στοι¬ 
χείο στο οποίο 

ντ 

■^2 είναι λιγότερο ή ίσο με 2.5. X 10° 

όπου V — εφαρμοζόμενη τάση 
Ό — χώρος μεταξύ ηλεκτροδίων σε μέτρα 
Τ - διάρκεια μετρήσεως σε δευτερόλεπτα. 

Η αγωγιμότητα αδρανείας μετρούμενη πάνω σε δείγματα 
του προϊόντος που πάρθηκαν τη δεξαμενή δοκιμής μετά το 
γέμισμα δεν θα διαφέρει σε διαδοχικές δοκιμές επί πλαστι¬ 
κών και μεταλλικών δοκιμών περισσότερο από 0.5 Ρ5/Μ. 

(γ) Το γέμισμα θα γίνεται με σταθερό ρυθμό μέσα στα όρια 
του 1 μέχρι 2 μ'/λεπτό και θα είναι ίδια για τη δεξαμενή απο 
ενισχυμένο πλαστικό και για τη χαλύβδινη δεξαμενή. Στο τέ¬ 
λος του γεμίσματος, η ροή πρέπει να σταματήσει σε χρόνο 
που είναι βραχύς σε σύγκριση με το χρόνο υφέσεως για τη 
φόρτιση στη χαλύβδινη δεξαμενή. 

(δ) Η πυκνότητα φορτίσεως θα μετράται με κατάλληλο 
μετρητή συνεχών ενδείξεων βυθισμένο στο προϊόν και τοπο¬ 


θετημένο όσο το δυνατό πληαιέστερα στο σωλήνα γεμίσμα¬ 
τος. 

(ε) Οι σωλήνες παροχής και ο καθένας σωλήνας γεμίσμα¬ 
τος θα έχουν εσωτερική διάμετρο 10 εκ. και θα καταλήγουν 
σε έξοδο σωλήνα γεμίσματος σε σχήμα «Τ». 

(στ) Κατάλληλο μικροφίλτρο -/ με προσαρμοζάμενη πα¬ 
ράπλευρη που επιτρέπει τη ρύθμιση της αναλογίας ροής που 
περνά μέσα από αυτό, θα τοποθετηθεί σε απόσταση όχι μεγα¬ 
λύτερη σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 5 μ. από το στόμιο 
του σωλήνα γεμίσματος. 

(ζ) Η στάθμη του υγρού δεν θα φθάνει στον πυθμένα του 
σωλήνα γεμίσματος ή του μετρητή. 

Σύγκριση χρόνων υφέσεως 

(3) Η αρχική τιμή της ισχύος πεδίου θα είναι εκείνη που 
καταγράφεται στο βραχύτερο χρονικό σημείο μετά την 
παύση ροής του καυσίμου όταν θα έχει σχηματιστεί ήπια φθί- 
νουσα καμπύλη. Ο χρόνος υφέσεως και στις δύο δοκιμές θα 
εκφράζεται σαν ο χρόνος που χρειάζεται για την ισχύ πεδίου 
να μειωθεί από την αρχική τιμή στο 0.37 της αρχικής τιμής. 

(4) Ο χρόνος υφέσεως της δεξαμενής από ενισχυμένο πλα¬ 
στικό δεν θα υπερβαίνει εκείνο της χαλύβδινης. 

213 159 
-213 999 

Πίνακας 1 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ 


Γιαλί Ε: Σύνθεση κατά μάζα: 


Διοξείδιο του πυριτίου (51 0 2 ) 

52 - 55% 

Αλουμίνα (ΑΕ 2 0..) 

14 - 15.5% 

Άσβεστος (ΟΑ 0) 

16.5 - 18% 

Μαγνησία (ΜΟ Ο) 

4 - 5.5% 

Βορικό οξύ (Β 2 0 3 ) 

6.5 - 21% 

Φθόριο (Γ) 

0.2 - 0.6% 

Οξείδιο του σιδήρου (ΓΕ 2 0 3 ) ι 

< 1 στα εκατό 

Οξείδιο τιτανίου (ΤΙ 0 2 ) 

Αλκαλικά οξέα (Να 2 0 Κ 2 0) 

< 1 στα εκατό 

Γιαλί Γ: Σύνθεση κατά μάζα: 

Διοξείδιο του πυριτίου (51 0 2 ) 

63.5 - 65% 

Αλουμίνα (ΑΓΌ ;1 ) 

Άσβεστος (0Α 0) 

4 - 4.5% 

14 - 14.5% 

Μαγνησία (ΜΟ Ο) 

2,5 - 3% 

Βορικό οξύ (Β 2 0, ( ) 

5 - 6.5% 

Σίδηρος (ΓΕ 2 0 3 ) 

0.3% 

Οξείδιο του νατρίου (Να,Ο) 

7 - 9% 

Οξείδιο του καλλίου (Κ 2 0) 

0.7 - 1% 


-/ Το ΚΕΙΧΙΙΜΠ' 5 κρίθηκε ότι είναι κατάλληλο. 
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50ΚΕΜΑΤΙ0 ΜΥΟΙ/Γ ΟΡ Η ΙΟ ΡΟΗ ΟΟΜΡΑΚΑΤίνΕ ΤΕ5Τ 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
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Παράρτημα Β.Ιδ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ' 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟ-ΚΟΝΤΕΗΝΕΡ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΧΙ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 1 ΜΡα (10 ΜΠΑΡ) και 
ΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ,. 
ΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟ-ΚΟΝΤΕΗΝΕΡ ΠΟΤ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΒΑΘΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2. 


£14 000 

-214 249 

(1) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών της 214 250 
Κατηγορίας 2, 1° μέχρι 6° και 9°, Κατηγορία 4.2, 3° ή 
Κατηγορίας .8, 6° θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα. 

(2) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγροποι¬ 
ημένων αερίων βαθείας καταψύξεως της Κατηγορίας 2 θα 
είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλου¬ 
μινίου, χαλκού ή κράματος χαλκού, π.χ. ορείχαλκου. Εντού¬ 
τοις, περιβλήματα που είναι κατασκευασμένα από χαλκό ή 
κράμα χαλκού θα επιτρέπονται μόνο για αέρια που δεν περιέ¬ 
χουν ασετυλίνη· το αιθυλένιο, όμως, δεν μπορεί να περιέχει 
πάνω από 0.005 στα εκατό ασετυλίνη. 


(3) Μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο υλικά κατάλληλα 
για την κατώτατη και υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας 
των περιβλημάτων και των εξαρτημάτων αυτών. 

Τα παρακάτω υλικά θα επιτρέπονται για την κατασκευή 214 251 
περιβλημάτων: 

(α) χάλυβες που δεν υπόκεινται σε θρυματισμό στη χαμη¬ 
λότερη θερμοκρασία λειτουργίας (βλέπε περιθωριακό 214 


Μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω: 

1. Μαλακοί χάλυβες (εκτός για αέρια της Κατηγορίας 2, 
7° και 8°)· 


2. Λεπτόκκοκοι αμιγείς χάλυβες, μέχρι θερμοκρασία 
-60°Κ· . 


3. Χάλυβες νικελίου (με περιεκτικότητα νικελίου από 0.5 
μέχρι 9 στα εκατό), μέχρι θερμοκρασία -196° Κ, ανάλογα με 
την περιεκτικότητα νικελίου - 

4. ωστενιτικοί χάλυβες χρωμίου - νικελίου, μέχρι θερμο¬ 
κρασία -270°Κ. 

(β) αλουμίνιο καθαρότητας όχι κάτω του 99.5 στα εκατό, 
ή κράματα αλουμινίου (βλέπε περιθωριακό 214 266)· 

(γ) αποξειδωμένος χαλκός καθαρότητας όχι κάτω του 
99.9 στα εκατό, ή κράματα χαλκού με περιεκτικότητα χαλ¬ 
κού πάνω από 56 στα εκατό (βλέπε περιθωριακό 214 267). 

(1) Περιβλήματα κατασκευασμένα από χάλυβα, αλουμί- 214 252 
νιο ή κράματα αλουμινίου θα είναι είτε χωρίς ραφή είτε κολ¬ 
λημένα. 

(2) Περιβλήματα κατασκευασμένα από ωστενικό χάλυβα, 
χαλκό ή κράματα χαλκού μπορεί να είναι σκληρής συγκολ- 
λήσεως (ΗΑΚΟ-δΟΚϋΕΚΕΟ). 

Ο εξοπλισμός και τα εξαρτήματα μπορεί να είναι βιδω- 214 253 
μένα στα περιβλήματα ή να στερεώνονται εκεί όπως παρα¬ 
κάτω: 


(α) περιβλήματα κατασκευασμένα από χάλυβα, αλουμίνιο 
ή κράμα αλουμινίου: με συγκόλληση - 

(β) περιβλήματα κατασκευασμένα από ωστενιτικό χά¬ 
λυβα, χαλκό ή κράμα χαλκού: με συγκόλληση ή σκληρή συ¬ 
γκόλληση. 

Η κατασκευή των περιβλημάτων και η προσάρτησή τους 214 254 
στο όχημα, στο πλαίσιο υποστηρίξεως ή στο πλαίσιο του κο- 
ντέηνερ θα είναι τέτοια ώστε να αποκλείει με βεβαιότητα 


οποιαδήποτε μείωση της θερμοκρασίας των φερόντων το 
φορτίο μερών που θα ήταν πιθανό, να τα καταστήσει εύθραυ¬ 
στα. Τα μέσα προσάρτησης των περιβλημάτων θα είναι τα 
ίδια έτσι σχεδιασμένα ώστε ακόμη και αν το περίβλημα είναι 
στη χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας του θα εξακολου¬ 
θούν να έχουν τις αναγκαίες μηχανικές ιδιότητες. 

214 255 

1. Υλικά και περιβλήματα -214 264 

(α) Χαλύβδινα περιβλήματα 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή περί- 214 265 
βλημάτων και οι σταγόνες συγκολλήσεως, στη χαμηλότερη 
θερμοκρασία λειτουργίας τους, αλλά τουλάχιστον στους ✓ 

-20°Κ, θα καλύπτουν τουλάχιστο τις παρακάτω προϋποθέ¬ 
σεις όσον αφορά την αντοχή κρούσεως. Οι δοκιμές μπορεί να 
γίνονται με τεμάχια δοκιμής που έχουν εγκοπή είτε σε σχήμα 
0 είτε σε σχήμα V. 


Υλικό 

Αντοχή κρούσεως!/ ?/ 
μεταλλικού φύλλου και 
σταγόνων συγκολλήσεως 
στη χαμηλότερη 
θερμοκρασία λειτουργίας 
)/οπι 2 !/ )/ογπ 2 !/ 

Μαλακός χάλυβας και λεπτόκκοκος 
χάλυβας, εξουδετερωμένος 

34.3 

27.5 

Χάλυβας φερριτικού κράματος 

ΝΙ <5% 

34.3 

21.6 

Χάλυβας φερριτικού κράματος 

5% < ΝΙ < % 

44.1 

34.3 

Ωστενιτικός χάλυβας ΟΚ-ΝΙ 

39.2 

31.4 


,\0 * 



Στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων, μόνο η συγκόλληση 
χρειάζεται να υποβληθεί σε δοκιμή αντοχής κρούσεως. 

Για θερμοκρασίας λειτουργίας κάτω από -196°Κ η δο¬ 
κιμή αντοχής κρούσεως δεν γίνεται στη χαμηλότερη θερμο¬ 
κρασία-λειτουργίας αλλά στους -196°Κ. 

(β) Περιβλήματα αλουμινίου ή κραμάτων αυτού 

Οι ραφές συγκολλήσεως των περιβλημάτων θα καλύπτουν 214 266 
τις προϋποθέσεις που ορίζει η αρμόδια αρχή. 

(γ) Περιβλήματα χαλκού ή κράματος χαλκού 


-/ Αντοχές κρούσεως προσδιοριζόμενες με διαφορετικά τεμάχια δοκιμής δεν 
συγκρίνονται μεταξύ τους. 

-/ Βλέπε περιθωριακά 214 275 μέχρι 214 277. 

-/ Οι τιμές αφορούν τεμάχια δοκιμής με εγκοπή σε σχήμα 11 όπως απεικονί¬ 
ζεται παρακάτω. 

-/ Οι τιμές αφορούν τεμάχια δοκιμής με εγκοπή σε σχήμα V σύμφωνα με το 
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Δεν χρειάζεται να γίνουν δοκιμές για να προσδιοριστεί αν η 
αντοχή κρούσεως είναι αρκετή. 


2. Δοκιμές 


214 267 

214 268 
-214 274 


(α) Δοκιμές αντοχής κρούσεως 


Οι αντοχές κρούσεως που αναφέρονται στο περιθωριακό 214 275 
214 265 αναφέρονται σε τεμάχια δοκιμής διαστάσεων 10 X 
10 χιλ. και έχουν εγκοπή σε σχήμα ϋ ή σχήμα V. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Σχετικά με το σχήμα του τεμαχίου δο¬ 
κιμής, βλέπε περιθωριακό 214 265 (πίνακα) υποσημειώσεις 
-/ και -/. 

2. Για φύλλα πάχους κάτω των 10 χιλ. αλλά όχι κάτω 
των 5 χιλ.. θα χρησιμοποιούνται τεμάχια δοκιμής με δια- 
τομή ΙΟΧε χιλ., όπου το “ε” αντιπροσωπεύει το πάχος του 
φύλλου. Αυτές οι δοκιμές αντοχής κρούσεως γενικά αποδί¬ 
δουν υψηλότερες τιμές από ότι οι δοκιμές σε συνήθη τεμάχια 
δοκιμών. 

3. Δεν θα διεξάγεται δοκιμή αντοχής κρούσεως πάνω σε 
φύλλα πάχους κάτω των 5 χιλ., ή πάνω στις ραφές τους. 

Για τη δοκιμή φύλλων η αντοχή κρούσεως θα προσδιορί- 214 276 
ζεται πάνω σε τρία τεμάχια δοκιμής. Τα τεμάχια δοκιμής με 
εγκοπή σε σχήμα II θα λαμβάνονται σε ορθές γωνίες προς 
την κατεύθυνση ελάσεως και τα τεμάχια με εγκοπή σε σχήμα 
V προς την κατεύθυνση ελάσεως. 

(2) Για τη δοκιμή των ραφών τα τεμάχια δοκιμής θα λαμ- 
βάνονται όπως παρακάτω: 

ε < 10 

τρία τεμάχια δοκιμής από το κέντρο της συγκολλήσεως· τρία 
τεμάχια δοκιμής από τη ζώνη παραμορφώσεως που δη- 
μιουργείται από τη συγκόλληση (η εγκοπή θα είναι τελείως 
έξω από την περιοχή τήξεως αλλά όσο το δυνατό πλησιέ- 
στερο προς αυτήν)· 







Δύο σειρές των τριών τεμαχίων δοκιμής (μία σειρά στην 
πάνω όψη, μία σειρά στην κάτω όψη) σε κάθε.ένα από τα ση¬ 
μεία που δείχνονται παρακάτω: 



Κέντρο συγκολλήσεως 



Ζώνη- 'ιιο^αμορφώσεως 

δηλ. συνολικά δώδεκα τεμάχια δοκιμής. 

(1) Για φύλλα, ο μέσος όρος των τριών δοκιμών μπορεί να 214 277 
καλύπτει τις κατώτες τιμές που αναφέρονται στο περιθω¬ 
ριακό 214 265- καμμία από τις τιμές δεν μπορεί να είναι πε¬ 
ρισσότερο από 30 στο εκατό κάτω από το αναφερόμενο ελά¬ 
χιστο όριο. 

(2) Για συγκολλήσεις, οι μέσες τιμές που επιτυγχάνονται 
από τα τεμάχια δοκιμής που πάρθηκαν σε διάφορα σημεία, 
κέντρο συγκολλήσεως και ζώνη παραμορφώσεως, θα αντι¬ 
στοιχούν στις αναφερόμενες ελάχιστες τιμές. Καμμία από τις 
τιμές δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 30 στα εκατό 
κάτω από το αναφερόμενο ελάχιστο όριο. 


214 278 

(β) Προσδιορισμός του συντελεστή κάμψεως -214 284 

(1)0 συντελεστής κάμψεως Κ που αναφέρεται στο περι¬ 
θωριακό 214 266 ορίζεται όπως παρακάτω: 


δηλ. συνολικά έξη τεμάχια δοκιμής. 

Τα τεμάχια δοκιμής θα είναι έτσι επεξεργασμένα μηχανι¬ 
κώς ώστε να έχουν το ανώτατο δυνατό πάχος. 

10 < ε < 20 

τρία τεμάχια δοκιμής από το κέντρο της συγκόλλησης· 
τρία τεμάχια δοκιμής από τη ζώνη παραμορφώσεως· 


Κέντρο συγκολλήσεως 



Ζώνη παραμορφώσεως 
δηλ. συνολικά έξη τεμάχια δοκιμής 


Κ = 50-^“ 

όπου ε = πάχος φύλλου σε χιλ., και 

Κ = μέση ακτίνα καμπυλότητας σε χιλ. του τεμαχίου 
δοκιμής όταν εμφανίζεται το πρώτο ρήγμα στη ζώνη τά- 
σεως. 

(2) Ο συντελεστής κάμψεως Κ θα προσδιορίζεται για τη 
ραφή. Το πλάτος του τεμαχίου δοκιμής θα είναι ίσο προς 3 ε. 

(3) Θα γίνουν τέσσερες δοκιμές πάνω στη ραφή, δύο με τη 
ρίζα στη ζώνη συμπιέσεως (εικ. 1) και δύο με τη ρίζα στη 
ζώνη τάσεως (εικ. 2)· όλες οι λαμβανόμενες χωριστές τιμές 
θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ελάχιστων τιμών του περιθω¬ 
ριακού 214 266. 


Ειη· 2 

214 286 
219 999 


/'/ 

υ 
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ΕΙΚ.· Ι¬ 
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Παράρτημα Β.2 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός των οχημάτων θα καλύπτει τις 220 000 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

Προϋποθέσεις για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο σύνολο 

(α) Σύστημα ηλεκτρικών καλωδίων: Τα καλώδια θα 
έχουν γενναιόδωρες διαστάσεις ώστε να αποφεύγεται η υπερ¬ 
θέρμανση. Θα έχουν κατάλληλη μόνωση. Τα κυκλώματα θα 
προστατεύονται για υπέρταση με ασφάλειες ή αυτόματους 
διακόπτες. Τα καλώδια θα είναι σταθερά στερεωμένα και το¬ 
ποθετημένα κατά τρόπο ώστε οι αγωγοί να προστατεύονται 
από προσκρούσεις, προεξέχοντες βράχους και από τη θερμό¬ 
τητα που εκπέμπεται από το σύστημα εξατμίσεως. 

(β) 1. Γενικός διακόπτης μπαταρίας: Στην περίπτωση 
οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εύφλε¬ 
κτων επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δεξαμενές (σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες) ή σε συστοιχίες δοχείων θα τοποθε¬ 
τείται όσο το δυνατό πλησιέστερο προς την μπαταρία, διακό¬ 
πτης για όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Θα είναι εγκαταστη¬ 
μένο άμεσο ή τηλεκατευθυνόμενο σύστημα ελέγχου στο κου¬ 
βούκλιο του οδηγού και έξω από το όχημα. Θα είναι εύκολα 
προσιτό και ευδιάκρτια σημασμένο. Ο διακόπτης θα είναι 
ανοιγόμενος όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία χωρίς 
τη δημιουργία επικίνδυνης ορμητικής κινήσεως προς τα 
εμπρός. Η ηλεκτρική παροχή προς τον ταχογράφο μπορεί, 
όμως, να έχει κύκλωμα συνδεμένο απευθείας στη μπαταρία. 

Εκτός από την περίπτωση οχημάτων που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά υδρογόνου της Κατηγορίας 2, 1° (β) και 
7° (β), ή ΘΑΒΒΟΝ ϋΙδυίΡΗΙΟΕ της Κατηγορίας 3, 1° 

(α), ο κεντρικός διακόπτης μπαταρίας, ο ταχογράφος και τα 
αντίστοιχα κυκλώματα τους θα είναι πραγματικά ασφαλής 
κατηγορία ΕΧ ΙΒ για την Ομάδα 11 Β Τ4 (7.8 στα εκατό 
αιθυλένιο σε άερα). Στην περίπτωση υδρογόνου ή ΕΑΚΒΟΝ 
ϋΙδϋΕΟΟυοΕ, ο εξοπλισμός αυτός και τα σχετικά κυκλώ¬ 
ματα θα είναι πραγματικά ασφαλής κατηγορία ΕΧ ΙΒ για 
την Ομάδα 110 (20 στα εκατό υδρογόνο σε αέρα) -/. 

2 . Αποθήκευση μπαταριών: Αν οι μπαταρίες βρίσκονται 
σε άλλο μέρος από κάτω το καπώ της μηχανής, θα εξασφαλί¬ 
ζονται σε αεριζόμενο κιβώτιο από μέταλλο ή άλλο υλικό ισό¬ 
τιμης ισχύος, με μονωμένα εσωτερικά τοιχώματα. 

Απαιτήσεις που έχουν εφαρμογή για το μέρος του ηλεκτρικού 
εξοπλισμού που βρίσκεται πίσω από το κουβούκλιο τρυ οδη¬ 
γού 

(γ). Ολόκληρος αυτός ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος, 
εγκαταστημένος και προστατευμένος ώστε να μη μπορεί να 
προκαλέσει ανάφλεξη ή βραχυκύκλωμα υπό ομαλές συνθή¬ 
κες χρήσεως των οχημάτων και να μειώνει στο ελάχιστο τον 
κίνδυνο τέτοιου συμβάντος σε περίπτωση κρούσεως ή παρα- 
μορφώσεως 
Ειδικότερα: 

1. Σύστημα ηλεκτρικών καλωδίων: Οι αγωγοί θα συνί- 
στανται από καλώδια προστατευόμενα από περιβλήματα 
(κουτιά) χωρίς ραφές και ανοξείδωτα. 

2. Φωτισμός: Δεν θα χρησιμοποιούνται βιδωτά καλύματα 
λάμπας. Αν οι λάμπες στο πλαίσιο του οχήματος δεν είναι 
στερεωμένες σε μέρη των τοιχωμάτων ή της οροφής τόσο 
στερεά ώστε να προστατεύονται από οποιαδήποτε μηχανική 
βλάβη πρέπει να προστατεύονται από ισχυρό κλωβό ή 
πλέγμα 

220 001 

Τα εύφλεκτα αέρια και είδη της Κατηγορίας 2 που αναφέρο--220 002 
νται στο περιθωριακό 10 251 (α) είναι τα εξής: 

(α) Συμπιεσμένα αέρια 
Υδρογόνο του 1 0 (β) 

Μεθάνιο του 1 0 (β) 

Μονοξείδιο του άνθρακα του 1° (ΒΤ) 

Μίγματα αερίων του 2° (β) 

Συνθετικά αέρια του 2 ° (ΒΤ) 

Φωταέριο του 2° (ΒΤ) 

Υδραέριο του 2° (ΒΤ) 


(β) Υγροποιημένα αέρια 
Βουτάνιο του 3° (β) 

Ι-ΒυΤΥΕΕΝΕ του 3° (β) 

Κυκλοπροπάνιο του 3° (β) 
ϋΙΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΒ του 3° (β) 

Ισοβουτάνιο του 3° (β) 

Ισοβουτυλένιο του 3° (β) 

Προπάνιο του 3° (β) 

Προπυλένιο του 3° (β) 

ΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ του 3° (ΒΤ) 

ΜΕΤΗΥΕ ΘΗΕΟΗΙΟΕ του 3° (ΒΤ) 

Αιθυλαμίνη του 3° (ΒΤ) 

Θειούχο υδρογόνο του 3° (ΒΤ) 

Μεθυλαμίνη του 3° (ΒΤ) 

ΜΕΤΗΥΕ ΜΕΚΟΑΡΤΑΝ του 3° (ΒΤ) 

Τριμεθυλαμίνη του 3° (ΒΤ) 

Βουταδιένια του 3° 

\ΊΝΥΕ ΘΗΕΟΚΙΟΕ του 3° (γ) 
νΐΝΥΕ ΒΒΟΜ1ΘΕ του 3° (ΟΤ) 

ΟΥΑΝΟΟΕΝ (1ΗΕΟΚΙΟΕ του 3° (ΟΤ) 

ΕΤΗΥΕΕΝΈ ΟΧΙϋΕ του 3° (ΘΤ) 

Αεριώδη μίγματα Α, ΑΟ, Α1, Β ή Γ του 4° (β) 

Αιθάνιο του 5° (β) 

Αιθυλένιο του 5° (β) 

(γ) Υγροποιημένα αέρια βαθειάς καταψύξεως 
Τα αέρια του 7° (β) και 8° (β) 

(δ) Αέρια διαλυμένα υπό πίεση 
Ασετυλίνη του 9° (γ) 
ε) Είδη περιέχοντα αέριο 
Δοχεία ΑΕΚΟδΟΕ του 10° (β) και (ΒΤ) 

220 003 
-229 999 

Παράρτημα Β.3 
(Βλέπε περιθωριακό 10 282) 

230 000 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ-239 999 
ΤΑΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥ¬ 
ΜΑΤΑ 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Νο. 

2. που πιστοποιεί ότι το όχημα που καθορίζεται παρα¬ 
κάτω εκπληρώνει τους όρους που προβλέπονται από την Ευ¬ 
ρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με τη Διεθνή Μεταφορά Επικίν¬ 
δυνων Εμπορευμάτων Οδικώς (ΑΟΒ) για να γίνει δεκτό για 
τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. 

3. Ισχύει μέχρι. 

4. Το παρόν πιστοποιητικό πρέπει να επιστραφεί στην εκ- 
δίδουσα υπηρεσία όταν το όχημα αποσύρεται της υπηρεσίας· 
αν το όχημα μεταβιβάζεται σε άλλο ιδιοκτήτη· κατά τη λήξη 
της ισχύος του πιστοποιητικού· και αν υπάρξει ουσιαστική 
αλλαγή σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά του οχήματος. 

5. Τύπος οχήματος: κλειστό όχημα, ανοικτό όχημα, 
όχημα δεξαμενή με/χωρίς κλειστό/ανοικτό συρόμενο/ 
επικαθήμενο (σβύστε όποιες λέξεις δεν έχουν εφαρμογή) 


6. Όνομα και διεύθυνση μεταφορέα (ιδιοκτήτη) 


7. Αριθμός εγγραφής (αν δεν υπάρχει: αριθμ. πλαισίου) 


8. Το όχημα που περιγράφεται παραπάνω έχει υποστεί 

χην.την επιθεώρηση που προβλέπεται 

από την ΛΓ)Κ. Προσάρτημα Β, περιθωριακό 10 282 και 
πληροί τους όρους που απαιτούνται για να γίνει αποδεκτό για 
διεθνή μεταφορά οδικώς επικίνδυνων εμπορευμάτων των 
Κατηγοριών . 

αριθμοί ειδών. 

-/ Βλέπε Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 50 014 και 50 020. 
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9. Παρατηρήσεις 


10.. 19.. 

11. Υπογραφή και σφραγίδα εκδίδουσας αρχής εις 

12. Η ισχύς του παρόντος πιστοποιητικού παρατείνεται 

Γ έ ΧΡ ι .:. 

13. Υπογραφή και σφραγίδα εκδίδουσας αρχής εις ... 

14. Η ισχύς του παρόντος πιστοποιητικού παρατείνεται 

μ έ χρ ι . 

15. Υπογραφή και σφραγίδα εκδίδουσας αρχής εις ... 

16. Η ισχύς του παρόντος πιστοποιητικού παρατείνεται 

μ έ χρ ι ...;. 

17. Υπογραφή και σφραγίδα εκδίδουσας αρχής εις ... 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού θα 

είναι 210 X 297 χιλ. (σχήμα Α 4). Θα χρησιμοποιείται τόσο 
η εμπρόσθια όσο και η οπίσθια όψη. Το χρώμα θα είναι 
λευκό, με μία ροζ διαγώνια λωρίδα. 

2. Κάθε συρόμενο θα είναι αντικείμενο χωριστού πιστοποι¬ 
ητικού εκτός αν καλύπτεται από το πιστοποιητικό του οχή¬ 
ματος στο οποίο είναι συζευγμένο. 

3. Όπου εκδίδεται πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, της Συμβάσεως για όχημα του οποίου η κα¬ 
τασκευή δεν ανταποκρίνεται τελείως στις προϋποθέσεις που 
αναγράφονται στο Προσάρτημα Β, η ισχύς του πιστοποιητι¬ 
κού δεν θα επεκτείνεται πέρα από τη διάρκεια της παρατά- 
σεως που παρέχεται από το προαναφερόμενο άρθρο 4, το δε 
κείμενο της παραγράφου 8 του πιστοποιητικού εγκρίσεως θα 
αντικαθίσταται από τα παρακάτω: «Το όχημα που περιγρά- 
φεται παραπάνω δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις 
του Προσαρτήματος Β, αλλά δικαιούται του πλεονεκτήματος 
των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 2, της Συμβά¬ 
σεως». 

Παράρτημα Β.4 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7· 

ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ. 

Οι κατώτατες αποστάσεις που αναφέρονται στον παρα- 240 000 
κάτω πίνακα μεταξύ ραδιενεργών ουσιών και περιοχών των 
οχημάτων που προορίζονται για το προσωπικό οδηγήσεως 
και συνοδείας ανταποκρίνονται στις διατάξεις του περιθωρια¬ 
κού 3659(8). 


Συνολικό ποσό 
του δείκτη 
μεταφοράς 

Ελάχιστες αποστάσεις σε μέτρα, χωρίς 
μεσολάβηση προστατευτικού υλικού, 
από στεγαστικές διευκολύνσεις ή τα¬ 
κτικά καταλαμβανόμενο χώρο εργα¬ 
σίας 

Εφαρμοστέα στοιχεία στην περίπτωση 
χρόνου εκθέσεως που δεν υπερβαίνει τις 
250 ώρες το χρόνο 

Λιγότερο από 

2 

1.0 

2 μέχρι 

4 

1.5 

4 μέχρι 

8 

2.5 

8 μέχρι 

12 

3.0 

12 μέχρι 

20 

4.0 

20 μέχρι 

30 

5.0 

30 μέχρι 

40 

5.5 

40 μέχρι 

50 

6.5 


Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο 240 001 
περιθωριακό 3657 για τη φόρτωση και αποθήκευση δεμά¬ 
των που φέρουν ετικέττα «ΕΟΤΟ» μαζί με δέματα της Κατη¬ 
γορίας II - ΥΕΕΕΟΨ - ή της Κατηγορίας III - ΥΕΕΕΟΨ δί¬ 
νονται στο παρακάτω πίνακα. 


Αποστάσεις διαχωρισμού για τη φόρτωση και αποθή¬ 
κευση δεμάτων που φέρουν ετικέττα με τη λέξη ΓΟΤΟ μαζί 
με δέματα των Κατηγοριών II- ΥΕΙΧΟΨ ή III - ΥΕΕΤΟΙΥ 


Συνολικό π 
των δεμάτι, 
της κατηγο 

οσό Συνολικό 

ον . ποσό του 

>ρίας μεταφορι¬ 

κού δείκτη 

ΥΕΙΧΟΨ 

1 

II 

Διάρκεια ταξειδίου ή αποθήκευσης, ώρες 

ΥΕΙΧΟ«' 

111 

2 

4 

10 

24 

48 

120 

240 





Ελάχιστες αποστάσεις σε μέτρα 




0.2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

1 

2 

3 



0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

1 

2 

3 

’5 


1 

1 

0.5 

0.5 

1 

1 

/ 2 

3 

5 

7 


2 

2 

0.5 

1 

1 

1.5 

3 

4 

7 

9 


4 

4 

1 

1 

1.5 

3 

4 

6 

9 

13 


8 

8 

1 

1.5 

2 

4 

6 

8 

13 

18 

1 

10 

10 

1 

2 

3 

4 

7 

9 

14 

20 

2 

20 

20 

1.5 

3 

4 

6 

9 

13 

20 

30 

3 

30 

30 

2 

3 

5 

7 

11 

16 

25 

35 

4 

40 

40 

3 

4 

5 

8 

13 

18 

30 

40 · 

5 

50 

50 

3 

4 

6 

9 

14 

20 

32 

45 


240 002 
-240 009 

Η ετικέττα που θα τοποθετηθεί στα τοιχώματα των οχη- 240 010 
μάτων βάσει των διατάξεων των περιθωριακών 3659(6) και 
71 500 (2) θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα Νο. 7ϋ που 
παριστάνεται παρακάτω: 


Υ 



(Ελάχιστο μήκος πλευρά: 15 εκ.) 

Σύμβολο και επιγραφή μαύρα 
σε λευκό φόντο 

240 011 
-249 999 

Παράρτημα Β.5 

Πίνακας ουσιών και αριθμοί αναγνωρίσεως 250 000 

(1) Ο αριθμός αναγνωρίσεως κινδύνου αποτελείται από 
δύο ή τρία ψηφία: Γενικά οι αριθμοί δείχνουν τους παρακάτω 
κινδύνους: 

2 Εκπομπή αερίου λόγο πιέσεως ή χημικής αντιδράς 
σεως V 
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3 Το εύφλεκτο των υγρών (ατμών) και αερίων 

4 Το εύφλεκτο των στερεών 

5 Οξειδωτική (εντατικοποίηση πυράς) επίδραση 

6 Τοξικότητα 

8 Διαβροτικότητα 

9 Κίνδυνος αιφνίδιας βίαιης αντιδράσεως. 

Ο διπλασιασμός ψηφίου δείχνει εντατικοποίηση αυτού του 
συγκριμένου κινδύνου. 

Όπου ο κίνδυνος που σχετίζεται με μία ουσία μπορεί ικα¬ 
νοποιητικά να καταδειχθεί με ένα μόνο ψηφίο, αυτό ακολου¬ 
θείται από μηδέν. 

Οι παρακάτω συνδυασμοί ψηφίων, εντούτοις, έχουν ειδική 
έννοια: 

33 333, 423, 44 και 539 (βλέπε το 2 παρακάτω). 

Αν ένας αριθμός αναγνωρίσεως κινδύνου έχει μπροστά το 
γράμμα «X», αυτό δείχνει ότι η ουσία θα αντιδράσει επικίν¬ 
δυνα με το νερό. 

(2) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως κινδύνου που αναφέρονται 
στην παράγραφο (3) έχουν τις παρακάτω έννοιες: 

20 αδρανές αέριο 

22 καταψυγμένο αέριο 

223 καταψυγμένο εύφλεκτο αέριο 
225 καταψυγμένο οξειδωτικό (που εντατικοποιεί τη φω¬ 
τιά) αέριο 

23 εύφλεκτο αέριο 

236 εύφλεκτο αέριο, τοξικό 

239 εύφλεκτο αέριο, το οποίο μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει 
σε σφοδρή αντίδραση 

25 οξειδωτικό (εντατικό της φωτιάς) αέριο 

26 τοξικό αέριο 

265 τοξικό αέριο, οξειδωτικό (εντατικό της φωτιάς) 

266 πολύ τοξικό αέριο 

268 τοξικό αέριο, διαβρωτικό 
286 διαβρωτικό αέριο, τοξικό 

30 εύφλεκτο υγρό (σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21° Κ 
και 100° Κ) 

33 πολύ εύφλεκτο υγρό (σημείο αναφλέξεως κάτω από 
21° Κ) 

Χ333 αιφνίδια εύφλεκτο υγρό, που μπορεί να αντιδράσει 
επικίνδυνα με το νερό 

336 πολύ εύφλεκτο υγρό, τοξικό 

338 πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό 

Χ338 πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επι¬ 
κίνδυνα με το νερό. 

339 πολύ εύφλεκτο υγρό που μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει 
σε σφοδρή αντίδραση 

39 εύφλεκτο υγρό, το οποίο μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει 
σε σφοδρή αντίδραση 

40 εύφλεκτο στερεό 

Χ423 εύφλεκτο στερεό που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, 
αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

44 εύφλεκτο στερεό, σε λυωμένη κατάσταση σε υψωμένη 
θερμοκρασία 

446 εύφλεκτο στερεό, τοξικό, σε λυωμένη κατάσταση σε 
υψωμένη θερμοκρασία 

46 εύφλεκτο στερεό, τοξικό 
50 οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ουσία 
539 εύφλεκτο οργανικό υπεροξείδιο 

558 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ουσία, δια- 
βρωτική 

559 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ουσία που 
μπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε σφοδρή αντίδραση 

60 τοξική και επιβλαβής ουσία 
63 τοξική ή επιβλαβής ουσία, εύφλεκτη (σημείο αναφλέ¬ 
ξεως μεταξύ 21° και 55° Κ) 


638 τοξική ή επιβλαβής ουσία, εύφλεκτη (σημείο αναφλέ¬ 
ξεως μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ) διαβρωτική 

66 πολύ τοξική ουσία 

665 πολύ τοξική ουσία, εύφλεκτη (σημείο αναφλέξεως όχι 
πάνω από 55“ Κ) 

68 τοξική ή επιβλαβής ουσία, διαβρωτική 

69 τοξική ή επιβλαβής ουσία, που μπορεί ξαφνικά να 
οδηγήσει σε σφοδρή αντίδραση 

80 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ουσία 

Χ80 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ουσία, που αντι¬ 
δρά επικίνδυνα με το νερό 

83 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ουσία, εύφλεκτη 
(σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21° και 55“ Κ) 

839 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ουσία, εύφλεκτη 
(σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21° Κ και 55° Κ) που μπορεί 
ξαφνικά να οδηγήσει σε σφοδρή αντίδραση. 

85 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ουσία οξειδωτική 
(εντείνουσα τη φωτιά) 

856 διαβρωτική ή ελαφρά διαδιαβρωτική ουσία, οξειδω- 
τική (εντείνουσα τη φωτιά) και τοξική 

86 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ουσία, τοξική 

88 πολύ διαβρωτική ουσία 

Χ88 πολύ διαβρωτική ουσία, που αντιδρά επικίνδυνα με 
το νερό 

883 πολύ διαβρωτική ουσία, εύφλεκτη (σημείο αναφλέ¬ 
ξεως μεταξύ 21°Κ και 55°Κ) 

885 πολύ διαβρωτική ουσία, οξειδωτική (εντείνουσα τη 
φωτιά) 

886 πολύ διαβρωτική ουσία, τοξική 

Χ886 πολύ διαβρωτική ουσία, τοξική, που αντιδρά επι¬ 
κίνδυνα. με το νερό 

89 έιαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ουσία, που μπορεί 
ξαφνικά να οδηγήσει σε σφοδρή αντίδραση 

(3) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως που αναφέρονται στο περι¬ 
θωριακό 10 500 αναγράφονται λεπτομερώς στους παρα¬ 
κάτω πίνακες I και II. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι αριθμοί αναγνωρίσεως που θα εμ¬ 
φανίζονται στις πορτοκαλλιές πλάκες πρέπει να αναζητη- 
θούπν πρώτα στον πίνακα I. Αν στην περίπτωση ουσιών των 
Κατηγοριών 3,6.1 και 8 η ονομασία’της ουσίας που πρόκει¬ 
ται να μεταφερθεί ή η συλλογική επικεφαλίδα που την καλύ¬ 
πτει δεν αναφέρεται στον Πίνακα I, ο αριθμός αναγνωρίσεως 
θα ληφθεί από τον Πίνακα II. 

2. Οι ετικέττες κινδύνου που προβλέπονται στα περιθω¬ 
ριακά 10 130 και 10 500 (6) έχουν προτεραιότητα πάνω 
στις ετικέττες που αναφέρονται στη στήλη (ε) των πινάκων I 
και II. 

Παράρτημα Β.5 
Πίναξ 1 

Ουσίες αναγραφόμενες με τη χημική τους ονομασία ή υπό 
συλλογικές επικεφαλίδες στις οποίες δίνεται συγκριμένος 
«αριθμός αναγνωρίσεως ουσίας» (στήλη δ). Για διαλύματα 
και μίγματα ουσιών, βλέπε επίσης το περιθωριακό 2002 (8) 
και (9). Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει επίσης ουσίες που 
δεν εμφανίζονται στους πίνακες κατηγορίας ουσιών, αλλά οι 
οποίες όμως εμπίπτουν στις κατηγορίες και τους αριθμούς ει¬ 
δών που αναγράφονται στη στήλη (β). Για ουσίες των Κατη¬ 
γοριών 3, 6.1 και 8 που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα 
πίνακα, βλέπε τον Πίνακα II. 

Οι ουσίες αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά. 

Το σημείο «++» στη στήλη (ε) σημαίνει: Η επικόλληση 
ετικέττάς σε δεξαμενο-κοντέηνερ και συστοιχίες δοχείων εί¬ 
ναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του περιθωριακού 21 130, η 
επικόλληση πινακίδων (ετικεττών) σε οχήματα με σταθερές ή 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις του περιθωριακού 21 500. Το σημείο «-» στήλη 
(3) σημαίνει: Δεν προβλέπεται ετικέττα. 
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Κατηγορία 

Αριθ. αναγνωρί- 

Νο αναγνωρί- 



και αριθμός 

σεως κινδύνου 

σεως ουσίας 


Ονομασία ουσίας 

είδους 

(άνω μέρος) 

(κάτω μέρος) 

Ετικέττα 

(«) 

(β) 

(τ> 

(δ) 

(·) 


ΑΟΕΤΑΕ (Ι,ΙΌΙΕΤΗΟΧΙΕΤΉΑΝΕ) 

3, 3°(Β) 

33 

1088 

3 

Ακεταλδεΰδη (Αλδεΰδη) 

3, 1 °(α) 

33 

1089 

3 

Οξικό οξύ κρυσταλικά και υδατοδιαλύματα οξικού οξέος 
που περιέχουν πάνω από 80 στα εκατό καθαρό οξύ 

8 32°(β) 

83 

2789 

8^3 

Οξικό οξύ που περιέχει πάνω από 50 μέχρι 80 στα εκατό 
καθαρό οξύ 

8. 32°(γ) 

80 

2790 

■ 8 

Οξικός ανυδρίτης 

8, 32°(β) 

83 

1715 

8-ι-3 

ΑΟΕΤΟΙΝ (ΑΟΕΤΥΚΜΕΤΗΥΕΟΑΚΒΙΝΟΕ) 

3, 31 °(γ) 

30 

2621 

3 

Ακετόνη (ασετόν) 

ΑΟΕΤΟΝΕ ΟΥΑΝΟΗΥϋΚΙΝ 

6.1, 11 °(α) 

66 

1541 

6.1 

ΑΟΕΤΟΝΙΤΚΙΕΕ 

3, 11 °(β) 

336 

1648 

3 + 6.1 

ΑΟΕΤΥΕ ΑΟΕΤΟΝΕ: Βλέπε ΡΕΝΤΑΝ-2,4-ϋΙΟΝΕ 

ΑΟΕΤΥΕ ΒΚΟΜΙΟΕ 

8. 36°(β) 

80 

1716 

8 

ΑΟΕΤΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

3, 25°(β) 

Χ338 

1717 

3 + 8 

ΑΟΕΤΥΕΕΝΕ ΤΕΤΚΑΒΚΟΜΙϋΕ: Βλέπε 1,1.2,2- ΤΕΤ- 
ΚΑΒΚΟΜΟΕΤΗΑΝΕ 

ΑΟΕΤΥΕΜΕΤΗΥΕΟΑΚΒΙΝΟΕ: Βλέπε ΑΟΕΤΟΙΝ 
ΑΟΚΟΕΕΙΝ 

3, 17°(α) 

336 

1092 

3 + 6.1 

ΑΟΚΥΕΑΜΙΟΕ 

. 6.1, 12»(γ) 

60 

2074 

6.1Α 

ΑΟΚΥΕΑΜΙϋΕ, διάλυμα 

•6.1, 12°(γ) 

60 

2074 

6.ΙΑ 

Ακρυλικό οξύ 

8, 32°(β) 

89 

2218 

6 + 3 

ΑΟΚΥΕΟΝΙΤΚΙΕΕ 

3, 11"(α) 

336 

1093 

3 + 6.1 

ΑϋΙΡΟΝΙΤΚΙΕΕ 

6.1, 12°(γ) 

60 

2205 

6.ΙΑ 

Αέρας, υγρό, βαθειάς καταψύξεως 

2, 8» 

225 

1003 

5 

Οινοπνεύματα, υγρά, μη τοξικά καθαρά ή σε μίγματα, μη 
καθοριζόμενα διαφορετικά στο παρόν 

Παράρτημα 

-που έχουν σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21° Κ και 55 °Κ 
(περιλαμβανόμενων των οριακών τιμών) 

3, 31 °(γ) 

30 

1987 

3 

-που έχου σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 °Κ 

3, 32°(γ) 

30 

1987 

- 

Αλδεΰδη: βλέπε Ακεταλδεΰδη 

Αλδεΰδες που δεν καθορίζονται διαφορετικά στο παρόν 
Παράρτημα. 

-που έχουν σημείο αναφλέξεως κάτω από 21°Κ 

3, 3°(β) 

33 

1989 

3 

-που έχουν σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ 
(περιλαμβανόμενων των οριακών τιμών) 

3, 31» 

30 

1989 

3 

-που έχουν σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 °Κ 

3, 32°(γ) 

30 

1989 

- 

ΑΕϋΟΕ (ΒΕΤΑ-ΗΥΟΚΟΧΥΒΙΠΎΚΑΕΟΕ-ΗΥΟΕ) 

6.1, 13°(β) 

60 

2839 

6.1 

Αλκαλικές ανόργανες ουσίες, διαλύματα, που δεν καθορίζο¬ 
νται διαφορετικά στο παρόν Παράρτημα 
-διαβρωτικές 

8, 42°(β) 

80 

1719 

8 

-ελαφρά διαβρωτικές 

8, 42°(γ) 

80 

1719 

8 

ΑΕΚΥΕ ΡΗΕΝΟΙ5, με αλύσεις (^-(^, που δεν καθορίζο¬ 
νται διαφορετικά στο παρόν Παράρτημα 

6.1, 14°(γ) 

60 

2430 

6.ΙΑ 

ΑΚΥΕ 311ΕΡΗΟΝΙΟ ΑΟΙϋδ, που δεν καθορίζονται διαφο¬ 
ρετικά στο παρόν Παράρτημα 

-που περιέχουν πάνω από 55 στα εκατό ελεύθερο θειϊκό οξύ 

8, 1“(β) 

80 

2584 

8 

-που δεν περιέχουν πάνω από 5 στα εκατό θειϊκό οξύ, 
διαβρωτικά 

8, 34°(β) 

80 

2586 

8 

-που δεν περιέχουν πάνω από 5 στα εκατό ελεύθερο 
θειϊκό οξύ, ελαφρά διαβρωτικά 

8, 34°(γ) 

80 

2586 

8 

ΑΕΕΥΕ ΑΟΕΤΑΝΕ 

3, 17°(β) 

336 

2333 

3 + 6.1 

ΑΕΕΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ 

6.1. 13°(α) 

663 

1098 

6.1 +3 

ΑΕΕΥΕΑΜΙΝΕ 

3. 15°(α) 

336 

2334 

3 + 6. 

ΑΕΕΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 

3. 16° (οι) 

336 

1099 

3 + 6.1 

ΑΕΕΥΕ (1ΗΕΟΚΙΟΕ 

3, 16» 

336 

1100 

3 + 6.1 

ΑΕΕΥΕ (1ΗΕΟΚΟΓΟΚΜΑΤΕ 

8. 64 0 (α) 

88 

1722 

8 

ΑΕΕΥΕ ΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3, 17°(β) 

336 

2335 

3 + 6.1 

ΑΕΕΥΕ ΓΟΚΜΑΤΕ 

3, 17°(α) 

336 

2336 

3 + 6.1 

ΑΕΕΥΕ ΟΕΥΟΙϋΥΕ ΕΤΗΕΚ 
(1 ΑΕΕΥΕΟΧΥ-2,3-ΕΡΟΧΥ-ΡΚΟΡΑΝΕ) 

3, 31 °(γ) 

30 

2219 

3 

ΑΕΕΥΕ Ι5ΟΤΗΙΟ0ΥΑΝΑΤΕ 

6.1, 20°(β) 

69 

1545 

6.1 + 3 

1 -ΑΕΕΥΕΟΧΥ-2,3-ΕΡΟΧΥΡΚΟΡΑΝΕ: 
βλέπε ΑΕΕΥΕ ΟΕΥΟΙΟΥΕ ΕΤΗΕΚ ' 

ΑΕΕΥΕ ΤΚΙ0ΗΕΟΚΟ5ΙΕΑΝΕ 

8, 37°(β) 

839 

• 1724 

8 + 3 
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(«) 

(β) 

(τ) 

(δ) 

(·) 


ΑΙΛΜΙΝΙΙΙΜ ΑΕΚΥΕ ΗΑΕΙϋΕδ, διαλύματα 

4.2,3° 

Χ333 

2220 

4.2 * 4.3 

ΑΕϋΜΙΝΙϋΜ ΑΕΚΥΕ ΗΑΕΙϋΕδ 

4.2, 3° 

Χ333 

2221 

4.2 - 4.3 

Αλχύλια Αλουμινίου 

- ΑΕϋΜΙΝΙϋΜ ΤΚΙΕΤΗΥΕ 

4.2 

4.2, 3° 

Χ333 

1102 

4.2 η- 4.3 

- ΑΕΙΙΜΙΝΙΙΙΜ ΤΚΙδΟΒϋΤΥΕ 

4.2, 3° 

Χ333 

1930 

4.2 * 4.3 

- ΑΕϋΜΙΝίυΜ ΤΚΙΜΕΤΗΥΕ 

4.2, 3° 

Χ333 

1103 

4.2 + 4.3 

ΑΕϋΜΙΝΙϋΜ ΒΚΟΜΙϋΕ, άνυδρο 

8, 22(β) 

80 - 

1725 

8 

ΑΕϋΜΙΝΙϋΜ ΒΚΟΜΙϋΕ, υδατοδιαλύματα 

8, 5°(γ) 

80 

2580 

8 

ΑΕϋΜΙΝΙϋΜ ΒΚΟΜΙϋΕ, άνυδρο 

8,22 °(β) 

80 

1726 

8 

ΑΕϋΜΙΝΙϋΜ (ΙΗΕΟΚΙϋΕ, υδατοδιαλύματα 

8, 5°(γ) 

80 

2581 

8 

Ν—ΑΜΙΝΟΕΤΗΥΕΡΙΡΕΚΑΖΙΝΕ 

8, 53°(γ) 

80 

2515 

8 

Αμινο φαινόλες 

6.1, 12°(γ) 

60 

2512 

6.ΙΑ 

Αμμωνία 

2, 3°(ΑΤ) 

268 

1005 


Αμμωνία διαλυμένη σε νερό που περιέχει πάνω από 40 
στα εκατό αλλά όχι πάνω από 50 στα εκατό αμμωνία 
κατά βάρος 

2, 9°(ΑΤ) 

268 

2073 


Αμμωνία διαλυμένη σε νερό με πάνω από 35 στα εκατό 
αλλά όχι πάνω από 40 στα εκατό αμμωνία (ΝΗ3) κατά βάρος 

2, 9°(ΑΤ) 

268 

2073 

-Η-ΐ- 

Διαλύματα αμμωνίας που περιέχουν όχι λιγότερο από 10 
στα εκατό και όχι πάνω από 35 στα εκατό αμμωνία 

8, 43°(γ) 

80 

2672 

8 

ΑΜΜΟΝΙϋΜ ΒΙΡΕϋΟΚΙϋΕ 

8, 26°(β) 

80 

1727 

8 + 6.1 

ΑΜΜΟΝΙϋΜ ΒΙΕΕϋΟΚΙϋΕ, διαλύματα 

8, 26°(β) 

80 

2817 

8 + 6.1 

ΑΜΜΟΝΙϋΜ ΒΙδϋΕΡΗΑΤΕ που περιέχει 3 στα εκατό ή 
περισσότερο ελεύθερο θειϊκό οξύ 

8, 23°(β) 

80 

2506 

8 

ΑΜΜΟΝΙϋΜ ΓΕϋΟΚΙΟΕ 

6.1, 65°(γ) 

60 

2505 

6.ΙΑ 

ΑΜΜΟΝΙϋΜ ΡΟΕΥδϋΕΡΗΙϋΕ, διαλύματα 

8, 45°(β) 

86 

2818 

8 

ΑΜΜΟΝΙϋΜ δΙΕΙΟΟΓΕϋΟΚΙϋΕ 

6.1, 66°(γ) 

60 

2854 

6.ΙΑ 

ΑΜΜΟΝΙϋΜ δϋΕΡΗΙϋΕ; διαλύματα 

8, 45°(β) 

86 

2683 

8 

ΑΜΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕδ 

3, 31 0 (γ) 

30 

1104 

3 

Ν-ΑΜΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

1105 

3 

δΕΟ-ΑΜΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ 

3. 31 °(γ) 

30 

1105 

3 

ΑΜΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ, τριτοβάθμιο 

3, 3°(β) 

33 

1105 

3 

Ν-ΑΜΥΕΑΜΙΝΕ 

3, 22°(β) 

338 

1106 

3 + 8 

ΑΜΥΕ ΒϋΤΥΚΑΤΕδ 

3, 31 °(γ) · 

30 

2620 

3 

ΑΜΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

3. 3°(β) 

33 

1107 

3 

ΑΜΥΕΕΝΕ, κανονικό (Ι-ΡΕΝΤΕΝΕ) 

3, 1 °(α) 

33 

1108 

3 

ΑΜΥΕ ΜΕΚΟΑΡΤΑΝ 

3, 3°(β) 

33 

1111 

3 

ΑΜΥΕ ΜΕΤΗΥΕ ΚΕΤΟΝΕ 

3, 31°(γ) 

30 

1112 

3 

ΑΜΥΕ ΝΙΤΚΑΤΕ 

3, 3Γ(γ) 

30 

1112 

3 

ΑΜΥΕΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

8, 37°(β) 

80 

1728 

8 

Ανιλίνη 

6.1, 11°(β) 

60 

1547 

6.1 

Ανισιντίνες 

6.1, 12°(γ) 

60 

2431 

6.1Α 

ΑΝΙδΟΕΕ: βλέπε ΡΗΕΝΥΕ ΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΒ 

ΑΝΙδΟΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

8, 35°(β) 

80 

.1729 

8 

ΑΝΤΙΜΟΝΥ ΡΕΝΤΑΟΗΕΟΚΙϋΕ (δΒΟΕ ) 

8, 21°(β) 

80 

1730 

8 

ΑΝΤΙΜΟΝΥ ΡΕΝΤΑΟΗΕΟΚΙϋΕ, μη υδατικά διαλύματα 

8, 21°(β) 

80 

1731 

8 

ΑΝΤΙΜΟΝΥ ΡΕΝΤΑΓΕϋΟΒΙΟΕ 

8. 26°(β) 

86 

1732 

8 + 6.1 

ΑΝΤΙΜΟΝΥ ΤΚΙΟΗΕΟΚΙϋΕ (δΒ0Ε 3 

8, 22°(β) 

80 

1733 

8 

Αργόν, υγρό, βαθειάς κατάψυξης · 

2, 7°(α) 

22 

1951 

- 

Αρσενικό οξύ, υγρό 

6.1, 7°(α) 

66 

1553 

6.1 

Αρσενικό οξύ, στερεό 

6.1, 51°(β) 

60 

1554 

6.1 

Αρσενικές ενώσεις, υγρές, ανόργανες, μη καθοριζόμενες 
διαφορετικά στο παρόν Παράρτημα 

6.1, 51 ° (α) 

66 

1556 

6.1 

ΑΚδΕΝΙΟ ΒΚΟΜΙϋΕ 

6.1, 51 0 (β) 

60 

1555 

6.1 

ΑΚδΕΝΙΟ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

6.1. 51 ° (α) 

66 

1560 

6.1 

ΑΚδΕΝΙΟ ΡΕΝΤΟΧΙϋΕ 

6.1, 51 °(β) 

60 

155# 

6.1 

ΑΚδΕΝΙΟ ΤΚΙΟΧΙϋΕ (Λευκό) 

6.1, 51°(β) 

60 

1561 

6.1 

ΑΚΥΕ δϋΕΡΗΟΝΙΟ ΑΟΙϋδ, μη καθοριζόμενα διαφορε¬ 
τικά στο παρόν Παράρτημα 

- περιέχοντα πάνω από 5 % θειϊκό οξύ 

8, 1°(β) 

80 

2584 

8 

- περιέχοντα όχι πάνω από 5% ελεύθερο θειϊκό οξύ, 
διαβρωτικό 

8, 34°(β) 

80 

25&6 

8 

- περιέχοντα όχι πάνω από 5% ελεύθερο θειϊκό οξύ, 
ελαφρά διαβρωτικό 

8, 34°(β) 

80 

2586 

8 

ΒΑΚΙϋΜ ΟΑΚΒΟΝΑΤΕ 

6.1, 60(γ) 

60 

1564 

6. ΙΑ 

ΒΑΚΙϋΜ ΟΧΙϋΕ (Οξείδιο του) 

6.1, 60(γ) 

60 

1884 

6.ΙΑ 

Βενζόλιο 

3, 3°(β) 

33 

1114 

3 

ΒΕΝΖΕΝΕ δϋΕΕΟΝΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

3, 36°(γ) 

80 

2225 

8 

ΒΕΝΖΟΝΙΤΚΙΕΕ 

6.1, 11°(β) 

60 

2224 

6.1 

ΒΕΝΖΟςίϋΙΝΟΝΕ 

6.1, 14°(β) 

60 

2587 

6.1 

ΒΕΝΖΟΤΚΙΟΗΕΟΚΙϋΕ (ΤΚΙΟΗΕΟΚΟΜΕΤΗΥΕΒΕΝ- 
ΖΕΝΕ 

8, 66°(β) 

80 

2226 

8 
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(«) 

(β) 

(τ) 

(δ) 

(ε) 

ΒΕΝΖΟΤΚΙΓΕϋΟΚΙΟΕ 

3, 3°(β) 

33 

2338 

3 

ΒΕΝΖΥΕ ϋΗΕΟΚΙϋΕ 

8, 36°(β) 

80 

1736 

8 

ΒΕΝΖΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 

6.1, 15°(β) 

60 

1737 

6.1 

ΒΕΝΖΥΕ ϋΗΕΟΚΙϋΕ 

6.1, 15°(β) 

60 

1738 

6.1 

ΒΕΝΖΥΕ ΟΗΕΟΚΟΕΟΚΜΑΤΕ 

8, 64°(α) 

88 

1739 

8 

ΒΕΝΖΥΕ ΟΥΑΝΙϋΕ (ΡΗΕΝΥΕΑϋΕΤΟΝΙΤΚΙΕΕ) 

6.1, 12°(γ) 

60 

2470 

6.ΙΑ 

ΒΕΝΖΥΕ ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ 

8, 52°(β) 

83 

2619 

00 

•Ι¬ 

ού 

ΒΕΝΖΥΕΙϋΕΝΕ ϋΗΕΟΚΙϋΕ 

6.1, 17° (β) 

68 

1886 

6.1 

ΒΙΟΥΟΕΟΗΕΡΤΑϋΙΕΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2251 

3 

ΒΙ5-ΑΜΙΝΟΡΚΟΡΥΕΑΜΙΝΕ (ϋΙΡΚΟΡΥΕΕΝΕΤΚΙΑ- 
ΜΙΝΕ, 3,3·-ΙΜ1ΝΟΒΙ5ΡΚΟΡΥΕΑΜΙΝΕ) 

8, 53°(γ) 

80 

2269 

8 

1,2 ΒΙ5 (ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΟ) ΕΤΗΑΝΕ (ΤΕΤΚΑΜΕ- 
ΤΗΥΕΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕ) 

3, 31 °(γ) 

30 

2372 

3 

ΒΟΚΟΝ ΤΚΙΒΚΟΜΙϋΕ (ΒΟΗΟΝ ΒΚΟΜΙϋΕ) (ΒΒΚ.,) 

8. 21 °(α) 

Χ88 

2692 

8 

ΒΟΚΟΝ ΤΚΙΕΕϋΟΚΙϋΕ σύμπλεγμα οξικού οξέος 

8, 33°(β) 

80 

1742 

8 

ΒΟΚΟΝ ΤΚΙΓΕυΟΚΙΟΕ ΕΤΗΕΚ, σύμπλεγμα 

8, 33°(β) 

83 

2604 

8-3 

ΒΟΚΟΝ ΤΚΙΒΕϋΟΚΙϋΕ ΡΚΟΡΙΟΝΓϋ Αϋΐϋ, σύμπλεγμα 

8. 33°(β) 

80 

1743 

8 

ΒΟΚΟΝ ΤΚΙΕΕϋΟΚΙϋΕ ϋΙΗΥϋΚΑΤΕ 

8, 33(β) 

80 

2851 

8 

Βρωμίδιο 

8, 24° 

886 

1744 

8 - 6.1 

ΒΚΟΜΙΝΕ ΡΕΝΤΑΕΕϋΟΚΙϋΕ 

8. 26°(α) 

856 

1745 

8 - 6.1 

ΒΚΟΜΙΝΕ ΤΚΙΕΕϋΟΚΙϋΕ 

8, 26°(α) 

856 

1746 

8 -1 6.1. 

ΒΚΟΜΑΟΕΤΙΟ ΑΟΙϋ 

8. 31 °(β) 

80 

1938 

8 

ΒΚΟΜΟΑΟΕΤΟΝΕ 

6.1, 16°(β) 

60 

1569 

6.1. 

ωμέγα-ΒΚΟΜΟΑΟΕΤΟΡΗΕΝΟΝΕ: βλέπε ΡΕΗΕΝΑΟΥΕ 
ΒΚΟΜΙϋΕ 

8, 36°(β) 

Χ80 

2513 

8 

ΒΚΟΜΟΑΟΕΤΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 

8, 36°(Β) 

Χ80 

2513 

8 

ΒΚΟΜΟΒΕΝΖΕΝ Ε 

3, 31 °(γ) 

30 

2514 

3 

άλφα-ΒΚΟΜΟΒΕΝΖΥΕ ΟΥΑΝΙϋΕ 

6.1, 17» 

66 

1694 

6.1 

2-ΒΚΟΜΟΒΕΙΤΑΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2339 

3 

ΒΚΟΜΟΟΗΕΟΚΟϋΙΕΕϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ 1281) 

2, 3°(α) 

20 

1974 

— 

ΒΚΟΜΟΟΗΕΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ 

6.1. 15 °(β) 

60 

1887 

6.1 ' 

Ι-ΒΚΟΜΟ-3-ΟΗΕΟΚΟΡΚΟΡΑΝΕ 

6.1, 15(γ) 

60 

2688 

6.ΙΑ 

2-ΒΚΟΜΟΕΤΗΥΕ ΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3, 3°(β) 

33 

2340 

3 

ΒΚΟΜΟΕΟΚΜ 

6.1, 15°(γ) 

60 

2515 

6.ΙΑ 

I—ΒΚΟΜΟ—3-ΜΕΤΗΥΕΒΕΙΤΑΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2341 

3 

ΒΚΟΜΟΕΤΗΥΕΡΚΟΡΑΝΕδ 

3, 3°(β) 

33 

2342 

3 

2-ΒΚΟΜΟΡΕΝΤΗΑΝΕ 

3. 3°(β) 

33 

2343 

3 

ΒΚΟΜΟΡΚΟΡΑΝΕ8 

3, 3°(β) 

33 

2344 

3 

ΒΚΟΜΟΤΚΙΕΕϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝ Ε (Κ1381) 

2, 5°(α) 

20 

1009 

— 

Βουταδιένια 

2, 3°(γ) 

239 

1010 

3 

Βουτάνιο 

3, 3°(β) 

23 

1011 

3 

ΒυΤΑΝΕϋΙΟΝΕ (ϋΙΑΟΕΤΥΕ) 

3, 3°(β) 

33 

2346 

3 

ΒϋΤΑΝΟΕ: βλέπε Βουτυλική αλκοόλη 

Ν—ΒυΤΑΝΟΕ—2: βλ. Βουτυλική αλκοόλη 

ΒϋΤΑΝΟΕ, τριτογενές (τριτογενής βουτυλική αλκοόλη) 

3, 3°(β) 

33 

1120 

3 

Ι-ΒϋΤΕΝΕ: βλ. Ι-ΒϋΤΥΕΕΝΕ 

ΟΙδ-2-ΒϋΤΕΝΕ, βλ. 015-2-ΒϋΤΥΕΕΝΕ 
ΤΚΑΝδ-2-ΒϋΤΕΝΕ: βλ. ΤΚΑΝδ-2-ΒϋΤΥΕΕΝΕ 
ΒϋΤΟΧΥΕ (ΜΕΤΗΟΧΥΒϋΤΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ) 

3,31 °(γ) 

30 

2708 

3 

Ν-ΒϋΤΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

3,31 “(γ) 

30 

1123 

3 

ΒϋΤΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ, δευτερογενές 

3, 3°(β) 

33 

1123 

3 

ΒϋΤΥΕ ΑΟΙϋ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ 

8,38 °(γ) 

80 

1718 

8 

Ν-ΒϋΤΥΕ ΑΟΚΥΕΑΤΕ 

3,31 0 (γ) 

. 39 

2348 

3 

Ν-ΒϋΤΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ (Βουτανόλη) 

3,31 “(γ) 

30 

1120 

3 

δΕΟ-ΒϋΤΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ (Ν-ΒϋΤΑΝΟΕ-2) 

3,31 “(γ) 

30 

1120 

3 

ΒϋΤΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ, τριτογενής: βλ. Βουτανόλη, τριτογενής 
Ν-ΒϋΤΙΕΑΜΙΝΕ 

3,22°(β) 

338 

1125 

3-8 

Ν-ΒϋΤΙΕΑΝΙΕΙΝΕ5 

6.1, 12°(β) 

60 

2738 

6.1 

ΒϋΤΥΕ ΒΕΝΖΕΝΕδ 

3,31 °(γ) 

30 

2709 

3 

ΒϋΤΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ, κανονικό 

3, 3°(β) 

33 

1126 

3 

ΒϋΤΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕδ (ΟΗΕΟΚΟΒϋΤΑΝΕδ) 

3,3 °(β) 

33 

1127 

3 

Ν-ΒϋΤΥΕΟΗΕΟΚΟΕΟΚΜΑΤΕ 

6.1, 16°(β) 

638 

2743 

6.1 - 3 - 

ΤΕΚΤ-ΒϋΤΥΕΟΥΟΕΟΗΕΧΥΕΟΗΕΟΚΟΕΟΚΜΑΤΕ 

6.1. 17°(γ) 

68 

2747 

6.ΙΑ - 8 

1-ΒϋΤΥΕΕΝΕ (1-ΒϋΤΕΝΕ) 

2, 3°(β) 

23 

1012 

3 

ΟΙδ-2-ΒϋΤΥΕΕΝΕ (ΟΙδ-2-ΒϋΤΕΝΕ) 

2. 3°ί3) 

23 

1012 

3 

ΤΚΑΝδ-2-ΒϋΤΥΕΕΝΕ (ΤΚΑΝ5-2-ΒΙΙΤΕΝΕ) 

2. 3°(β) 

23 

1012 

3 

Ν-ΒϋΤΥΕ ΕΤΗΕΚ: βλέπε ϋΙ-Ν-ΒϋΤΥΕ ΕΤΗΕΗ 

Ν-ΒϋΤΥΕ ΕΟΚΜΑΤΕ 

3. 3°(β) 

33 

1128 

3 

Ν,Ν-ΒϋΤΥΕ ΙΜΙϋΑΖΟΕΕ 

6.1. 12°ίβ) 

60 

2690 

6.1 

ΒϋΤΥΕ ΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ, κανονικό 

3. 14°ίβ) 

336 

2485 

3-6.1 

ΒϋΤΥΕ ΜΕΚΟΑΡΤΑΝ 

3. 3°(β) 

33 

2347 

3 

Ν-ΒϋΤΥΕ ΜΕΤΗΑΟΚΥΕΑΤΕ 

3. 3!» 

39 

2227 

3 
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(«) 

(β) 

(τ) 

(δ) 

(ε) 

ΒΙΙΤΥΕ ΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΒ 

3. 3°(γ) 

33 

2350 

3 

ΒΕΙΤΥΕΡΗΕΝΟΕδ, σε λυωμένη κατάσταση 

6.1. 14°(γ) 

60 

2229 

6.ΙΑ 

ΒΙΙΤΥΕΡΗΕΝΟΕδ υγρό 

6.1. 14°(γ) 

60 

2228 

6.ΙΑ 

ΒΙΙΤΥΕ ΡΚΟΡΙΟΝΑΤΕ 

3. 31 °(γ) 

30 

19134 

3 

ΒυΤΥί ΤΟΕΕΙΕΝΕδ 

3. 32°(ν) 

30 

2667 

- 

ΒΙΓΓΥΕΤΒΙΟΗΕΟΒΟδΙΕΑΝΕ 

8. 37°(β) 

83 

1747 

8+3 

ΒΙΙΤΥΕ νΐΝΥΕ ΕΤΗΕΒ 

3. 3°(β) 

339 

2352 

3 ■ 

ΒϋΤΥΝΕ: βλέπε ΕΚΟΤΟΝΥΕΕΝΕ 

Βουτυραλδεΐδη 

3. 3 °(β) 

33 

1129 

3 

ΒυΐΥΚΑΕϋΟΧΙΜΕ 

3. 32 0 (γ) 

30 

2840 

- 

Ν-Βουτυρικό οξύ 

8. 32°(γ) 

80 

2820 

8 

Βουτυριχός ανυδρίτης 

8. 32°(γ) 

80 

2739 

8 

ΒϋΤΥΚΟΝΙΤΒΙΕΕ 

3. 11 °(β) 

336 

2411 

3+6.1 

ΒυΤΥΒΥΕ (ΙΗΕΟΚΙΟΕ 

3. 25°(β) 

338 

2353 

3+8 

ΟΑΕδίυΜ ΗΥϋΗΟΧΙϋΕ 

8. 41 0 (β) 

80 

2(82 

8 

0ΑΕ5111Μ ΗΥϋΒΟΧΙΟΕ υδατικά διαλύματα 

8. 42°(β) 

80 

2681 

8 

ΟΑΕΟΙΙΙΜ ΑΒ5ΕΝΑΤΕ 

6.1. 51 °(β) 

60 

1573 

6.1 

ΟΑΕΟΙϋΜ (ΙΗΕΟΒΑΤΕ, διαλύματα 

5.1. 4°(α1 

50 

2429 

5 

Διοξείδιο του άνθρακα 

2. 5 ° (α) 

20 

1013 

- 

Διοξείδιο του άνθρακα, υγρό, βαθειάς καταψύξεως 

2. 7° ία) 

22 

2187 

- 

Διοξείδιο του άνθρακα, που περιέχει πάνω από 6 στα 
εκατό αλλά όχι πάνω από 35 στα εκατό ΕΤΗΥΕΕΝΕ 

ΟΧΙ ΙλΕ κατά μάζα 

2- 6°(γ) 

239 

1041 

++ 

Διοξείδιο του άνθρακα, που δεν περιέχει πάνω από 6 στα 
εκατό ΕΤΗΥΕΕΝΕ 0X1ΟΕ κατά μάζα 

2. 6°(γ) 


1952 

++ 

Διοξείδιο του άνθρακα, που δεν περιέχει όχι κάτω από 1 
στα εκατό και όχι πάνω από 10 στα εκατό οξυγόνο κατά μάζα 

2. 6°(α) 

20 

1014 


ΟΑΒΒΟΝ ΟΙδΙΙΕΡΗΙϋΕ 

3. 1Η 0 ία) 

336 

1131 

3+6.1 

ΟΑΒΒΟΝ ΤΕΤΒΑΒΒΟΜΙϋΕ 

6.1. 15 0 (γ) 

60 

2516 

6.ΙΑ 

Καυστική ποτάσα: βλέπε ΡΟΤΑ551ΕΙΜ ΗΥΟΒΟΧΙΙΙΕ 
Καυστική σόδα: βλέπε 500Π1Μ ΗΥϋΒΟΧΙΰΕ 

ΟΗΕΟΚΑΕ βλ.ΤΒΙΟΗΕΟΒΟΑΟΕΤΑΕ ΟΕΗΥΟΕ 

Χλωρίνη 

2. 3°(ΑΤ) 

266 

1017 

++ 

ΟΗΕΟΒΟΑΟΕΤ ΑΕϋΕΗΥϋΕ 

6.1. 16° (β) 

60 

2232 

6.1 

ΟΗΕΟΚΟΑΟΕΤΙΟ Αθω (ΜΟΝΟΟΗΕΟΒΟΑΕΕΤ1Ε 

ΑΟϋ), στερεό 

8, 31° (β) 

80 

1751 

8 

ΟΗΕΟΒΟΑΟΕΤΙΟ ΑΟΙϋ (ΜΟΝΟΟΗΕΟΒΟΑΕΕΤΙΕ 

ΛΟΟ), λυωμένο 

8. 31°(β) 

80 

1750 

8 

ΟΗΕΟΒΟΑΟΕΤΙΟ ΑΟΙϋδ, μίγματα 

8. 32°(β) 

80 

1750 

8 

ΟΗΕΟΚΟΑΟΕΤΙΟ ΑΟΙϋ (ΜΟΝΟΟΗΕΟΒΟΑΟΕΤΙΟ 

ΑΟΙϋ), διαλύματα 

8. 32°(β) 

80 

1750 

8 

ΟΗΕΟΒΟΑΟΕΤΟΝΕ 

6.1, 16°(β) 

60 

1695 

6.1 

ωμέγα-ΟΗΕΟΒΟΑΟΕΤΟΡΗΕΝΟΝΕ: βλ. ΡΗΕΝΑΟΥΕ 
ΟΗΕΟΒΙϋΕ ΟΗΕΟΒΟΑΟΕΤΥΕ ΟΗΕΟΒΙϋΕ 

8. 36°(β) 

Χ80 

1752 

8 

ΟΗΕΟΒΟΑΝΙδΙϋΙΝΕδ 

6.1, 17°(γ) 

60 

2233 

6.ΙΑ 

ΟΗΕΟΒΟΒΕΝΖΕΝΕδ (ΡΗΕΝΥΕ ΟΗΕΟΒΙΟΕ) 

3.31 °(γ) 

30 

1134 

3 

ΟΗΕΟΒΟΒΕΝΖΟΤΒΙΓΕυΟΚΙΏΕδ 

3. 31 °ίγ) 

30 

2234 

3 

ΟΗΕΟΒΟΒΕΝΖΥΕ ΟΗΕΟΒΙϋΕδ 

6.1. 17°(γ) 

60 

2235 

6.ΙΑ 

ΟΗΕΟΚΟΒυΤΑΝΕδ: βλέπε ΒΙΙΤΥΕ ΟΗΕΟΒΙϋΕδ 
ΟΗΕΟΚΟΒΟΒΕδΟΕδ 

6.1. 14°(β) 

60 

2669 

6.1 

Ι-ΟΗΕΟΒΟ-Ι,ΙΌΙΕΕυΟΒΟΕΤΗΑΝΕ (Β 142β) 

2. 3°(β) 

23 

2517 

++ 

ΟΗΕΟΚΟϋΙΕΕυΟΒΟΜΕΤΗΑΝΕ (Β22) 

2. 3» 

20 

1018 

- 

ΟΗΕΟΚΟϋΙΝΙΤΚΟΒΕΝΖΕΝΕ 

6.1.12° (β) 

60 

1577 

6.1 

2-ΟΗΕΟΒΟΕΤΗΑΝΟΕ: βλ. ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΗΕΟΚΟΗΥΟ- 
ΚΙΝ 

Χλωροφόρμιο 

6.1. 15 °(β) 

60 

1888 

6.1 

ΟΗΕΟΚΟΜΕΤΗΥΕΟΗΕΟΗΟΕΟΚΜΑΤΕ 

6.1. 16°(β) 

638 

2745 

6.1+3+8 

ΟΗΕΟΚΟΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3, 16° (β) 

336 

2354 

3 + 6.1 

3-ΟΗΕΟΚΟ-4-ΜΕΤΗΥΕΡΗΕΝΥΕ Ι500ΥΑΝΑΤΕ 

6.1, 19° (β) 

60 

2236 

6.1 

ΟΗΕΟΚΟΝΙΤΚΟΑΝ ΑΕΙΝΕ5 

6.1, 17°(γ) 

60 

2237 

6.ΙΑ 

0ΗΕ0Κ0ΝΙΤΚ0ΒΕΝΖΕΝΕ5 

6.1, 12°(β) 

60 

1578 

6.1 

ΟΗΕΟΚΟΝΙΤΚΟΤΟΕυΕΝΕδ 

6.1, 17 °(γ) 

60 

2433 

6.ΙΑ 

ΟΗΕΟΚΟΡΕΝΤΑΕΕυΟΚΟΕΤΗΑΝΕ (Β115) 

1, 3» 

20 

1020 

- 

2-ΟΗΕΟΚΟΡΗΕΝΟΕ 

6.1, 16°(γ) 

68 

2021 

6.ΙΑ 

3-ΟΗΕΟΚΟΡΗΕΝΟΕ 

6.1, 17 0 (γ) 

60 

2020 

6.ΙΑ 

4-ΟΗΕΟΚΟΡΗΕΝΟΕ 

6.1, 17(γ) 

60 

2020 

6.1Α 

ΟΗΕΟΚΟΡΗΕΝΥΕ ΤΚΙΟΗΕΟΒΟδΙΕΑΝΕ 

8, 37°(β) 

80 

1753 

8 

ΟΗΕΟΚΟΡΙΟΚΙΝ 

6.1, 16» 

66 

1580 

6.1 

ΟΗΕΟΚΟΡΚΕΝΕ 

3, 16» 

336 

1991 

3 + 6.1 

1-ΟΗΕΟΚΟΡΚΟΡΑΝΕ (ΡΚΟΡΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ) 

3, 2°(β) 

33 

1278 

3 

2-ΟΗΕΟΚΟΡΚΟΡΑΝΕ (Ι50ΡΚ0ΡΥΕ ΟΗΕΟΒΙϋΕ) 

3, 2·(β) 

33 

2356 

3 
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(α) 

(β) 

(τ) 

(δ) 

' (ε) 


3-εΗΕΟΒΟΡΚΟΡΑΝΕ- 1,2 ΟΙΟΕ,βλ. ΕΕΥεΕΚΟΕ ΑΕ- 
ΡΗΑ-ΜΟΝΟΟΗΕΟΚΟΗΥϋΚΙΝ 


3-ΟΗΕΟΚΟ-1 -ΡΚΟΡΑΝΟΕ 

6.1. 16°(γ) 

60 

2849 

6.ΙΑ 

1-ΟΗΕΟΚΟ-2-ΡΚΟΡΑΝΟΕ 

6.1, 16°(β) 

63 

2611 

6.1 η- 3 

2-ΟΗΕΟΚΟΡΚΟΡΕΝΕ 

3,1 Ί«) 

33 

2456 

3 

2-εΗΕΟΚΟΡΚΟΡΙΟΝΐε ΑΕΙΏ 

8. 32°(γ) 

80 

2511 

8 

2ΈΗΕΟΚΟΡΥΚΙΟΙΝΕ 

6.1, 11 °(β) 

60 

2822 

6.1 

0ΗΙΑΤΚ05ΙΕΑΝΕ8 που δεν αναδίδουν εύφλεκτα αέρια σε 
επαφή με το νερό, που δεν καθορίζονται διαφορετικά στο 
παρόν Παράρτημα 

3, 21 Ία) 

Χ338 

2985 

3 8 

-με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 ° Κ 

3. 21 °(α) 

Χ338 

2985 

3-8 

-με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21°Κ και 55°Κ 

8. 37°(β) 

83 

2986 

8-3 

-με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 °Κ 

8, 37°(β) 

80 

2987 

8 

εΗΕΟΚΟδϋΕΡΗΟΝίε Αεΐ0(50,(0Η)εΕ) 

8, 21 °(α) 

88 

1754 

8 

εΗΕΟΚΟΤΟΕυΕΝΕδ 

3, 31 Ίγ) 

30 

2238 

3 

εΗΕΟΚΟΤΟΕϋΙΟΙΝΕδ 

6.1, 17° (γ) 

60 

2239 

6.ΙΑ 

Ι-(1ΗΕ0Κ0-2,2,2-ΤΚΙΓΕυ0Κ0-ΕΤΗΑΝΕ (Κ 133α) 

2, 3 Ία) 

20 

1983 

- 

ΟΗΕΟΚΟΤΚΙΓΕυΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Η 13) 

2, 5°(α) 

20 

1022 

- 

ΟΗΚΟΜΙΟ ΑΕΙϋ, διαλύματα 

8. 11 °(β) 

80 

1755 

8 

ΟΗΚΟΜΙΟ ΕΕυΟΚΙΟΕ 

8, 26°(β) 

80 

1756 

8 - 6.1 

ΟΗΚΟΜΙΟ ΓΕυΟΗΙϋΕ, διαλύματα 

8, 26 Ίβ) 

80 

■1757 

8 - 6.1 

ΟΗΚΟΜίυΜ ΟΧΥεΗΕΟΚΙϋΕ: βλέπε ΟΗΚΟΜΥΕ ΕΗ- 
ΕΟΚΙΟΕ 

εΗΚΟΜΟδϋΕΡΗυΚίε ΑΕΙϋ 

8, 1 °(α) 

88 

2240 

8 

ΟΗΚΟΜΥΕ βΗΕΟΒΙϋΕ (εΗΚΟΜΙΕΙΜ ΟΧΥεΗΕΟΚΙϋΕ) 
(ΟΚΟ <:ι. 2 ) 

Κολλόδια, Ημι-κολλόδια, διαλύματα και άλλα διαλύματα 
νιτροελουλόζης 

-με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 0 Κ και σημείο 
βρασμού όχι πάνω από 35°Κ 

8, 21 °(α) 

88 

1758 

8 

3, 4°(α) 

33 

2059 

3 

-με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 0 Κ και σημείο 
βρασμού πάνω από 35 °Κ 

3, 4Ίβ) 

33 

2059 

3 

-με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55“Κ 

3, 33 Ίγ) 

30 

2060 

3 

-με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 °Κ 

3, 34°(γ) 

30 

2060 

- 

Κρεσόλη 

6.1. 14°(β) 

60 

2076 

6.1 

ΕΚΕδΥΕΙΕ ΑΕΙϋ 

6.1. 14°(β) 

60 

2022 

6.1 

ΟΚΟΤΟΝΙΟ ΑΕΟΕΗΥϋΕ (εΚΟΤΟΝ-ΑΕΟΕΗΥΏΕ) 

3. 3°(β) 

33 · 

1143 

3 

ΕΚΟΤΟΝΥΕΕΝΕ (2-ΒΙΠΎΝΕ) 

3, 1 °(α) 

339 

1144 

3 

ΕΕίΜΕΝΕ (ΙδΟΡΚΟΡΥΒΕΕΝΕΝΕ) 

3, 31 Ίγ) 

30 

1918 

3 

€ϋΜΥΕ ΗΥΟΚΟΡΕΗΟΧΙϋΕ: βλέπέ άλφα, άλφα ϋΙΜΕ- 
ΤΗΥΕΒΕΝΖΥΕ ΗΥΟΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ 
ΟυΡΚΙΕΤΗΥΕΕΝΕΟΙΑΜΙΝΕ, διαλύματα 

8, 53°(β) 

86 

1761 

8 

ΟΥΑΝΙΟΕδ. ανόργανα διαλύματα 

6.1, 41 °(α) 

66 

1935 

6.1 

ΟΥΑΝϋΚΐε ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

8, 27°(γ) 

80 

2670 

8 

ΟΥΟΕΟΒϋΤΥΕ ΟΗΕΟΚΟΕΟΚΜΑΤΕ 

6.1, 16°(β) 

638 

2744 

6.1 -3 - 

1,5,9-εΥεΕΟϋΟΟΕΟΑΤΚΙΕΝΕ 

6.1, 24°(γ) 

60 

2518 

6.1Α 

ΟΥΟΕΟΗΕΡΤΑΝΕ 

3, 3°{β) 

33 

2241 

3 

ΟΥείΟΗΕΡΤΕΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2242 

3 

ΟΥΟΕΟΗΕΧΑΝΕ 

3. 3°(β) 

33 

1145 

3 

ΟΥΟΕΟΗΕΧΑΝΟΝΕ 

3. 31 °(γ) 

30 

1915 

3 

ΟΥεΕΟΗΕΧΕΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2256 

3 

ΟΥεΕΟΗΕΧΕΝΥΕΤΗίεΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

8, 37 0 (β) 

33 

2256 

3 

εΥΟΕΟΗΕΧΥΕ ΑΟΕΤΑΝΕ 

3, 32 °(γ) 

30 

2243 

_ 

εΥΟΕΟΗΕΧΙΕΑΜΙΝΕ 

8. 53°(β) 

83 

2357 

8-3 

ΟΥΟΕΟΕΧΥΕ Ι80ΕΥΑΝΑΤΕ 

6.1. 18°(β) 

63 

2488 

6.1-3 

ΟΥΟΕΟΗΕΧΥΕΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

8. 37°(β) 

80 

1763 

8 

ΟΥΟΕΟΟεΤΑΟΙΕΝΕ 

3. 31°(γ) 

30 

2520 

3 

εΥεΕΟΟεΤΑΤΕΤΒΑΕΝΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

2358 

3 

εΥΟΕΟΡΕΝΤΑΝΕ 

3, 3Ίβ) 

33 

1146 

3 

εΥΕΕΟΡΕΝΤΑΝΟΕ 

3, 31°(γ) 

30 

2244 

3 

εΥΕΕΟΡΕΝΤΑΝΟΝΕ 

3. 3Γ(γ) 

30 

2245 

3 

εΥΕΕΟΡΕΝΤΕΝΕ 

3, 2°(β) 

33 

2246 

3 

εΥεΕΟΡΚΟΡΑΝΕ 

2, 3°(β) 

23 

1027 

3 

ΕΥΜΕΝΕδ (ΜΕΤΗΥΕ ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΒΕΝΖΕΝΕδ) 

3, 31Ίγ) 

30 

2046 

3 

ϋΕεΑΗΥϋΚΟΝΑΡΗΤΗΑΕΕΝΕ (ΟΕΕΑΕΙΝ) 

3, 32 Ίγ) 

30 

1147 

- 

Ν-ΟΕΕΑΝ Ε 

3, 31 °(γ) 

30 

2247 

3 

ϋΙΑεΕΤΟΝΕ ΑΕΕΟΗΟΕ, τεχνικό 

3, 3°(β) 

33 

1148 

3 

ΌΙΑεΕΤΥΕ: βλέπε ΒυΤΑΝΕϋΙΟΝΕ 
ϋΙΑΕΕΥΕΑΜΙΝΕ 

3, 22 °(β) 

338 

2359 

3-8 

ϋΙΑΕΕΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3, 17°(β) 

336 

2360 

3 - 6.1 

ϋΙΑΜΙΝΟΟΙΡΗΕΝΥΕ ΜΕΤΗΑΝΕ: Σε λυωμένη κατάσταση 

6.1, 12°(γ) 

60 

2651 

.ΙΑ 

ϋΙ-Ν-ΑΜΥΕΑΜΙΝΕ 

6.1, 12 °(γ> 

60 

2841 

6. ΙΑ 
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(«) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(») 


ϋΙΒΕΝΖΥΕΟΚΙΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

8, 37°(β) 

80 

2434 

8 

ϋΙΒΚΟΜΟΒΕΝΖΕΝΕδ 

3, 32°(γ) 

30 

2711 

- 

1,2-ϋΙΒΚΟΜΟΒυΤΑΝ-3-ένα 

6.1, 16°(β) 

60 

2648 

6.1 

1,2-ϋΙΒΚΟΜΟ-3-(:ΗΕΟΚΟΡΚΟΡΑΝΕ 

5ΥΜ. ϋΙΒΚΟΜΟΕΤΗΑΝΕ: βλέπε ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΙΒΚΟ- 
ΜΙϋΕ ϋΙΒΚΟΜΟΜΕΤΗΑΝΕ: βλέπε ΜΕΤΗΥΕΕΝΕ 
ΒΚΟΜΙϋΕ 

6.1, 15°(γ) 

60 

2872 

6.1Α’ 

<> 

ϋΙ-(Ν-ΒυΤΥΕ) ΑΜ1ΝΕ 

8, 53°(β) 

83 

2248 

8-3 

ϋΙΒΕΠΎΕΑΜΙΝΟΕΤΗΑΝΟΕ 

6.1, 12°(γ) 

60 

2873 

6. ΙΑ 

ϋΙ-Ν-ΒυΤΥΕ ΕΤΗΕΚ (Ν-ΒΙΙΤΥΕ ΕΤΗΕΚ) 

3,31 °(γ) 

30 

1149 

3 

ΟΙΟΗΕΟΚΟΑΟΕΤΙΟ ΑΕΙΰ 

8, 32°(β) 

80 

1764 

8 

δΥΜ.-ΟΚΙΗΕΟΚΟΑΟΕΤΟΝΕ 

6.1,16° (β) 

63 

2649 

6.1-3 

ϋΙΟΗΕΟΚΟΑΕΕΤΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

8, 36°(β) 

Χ80 

1765 

8 

ϋΙΕΗΕΟΚΟΑΝΙΕΙΝΕδ 

6.1, 12° °(β) 

60 

1590 

6.1 

1,2-ϋΙΟΗΕΟΚΟΒΕΝΖΕΝΕ5 

6.1, 15°(γ) 

60 

1591 

6.ΙΑ 

2,2-ΟΙΟΗΕΟΚΟΏΙΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 

6.1, 16°(β) 

63 

1916 

.6.1-3 

ϋΙΟΗΕΟΚΟϋΙΓΕυΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ12) 
ΟΜΖΗΕΟΚΟΟΙΓΕυΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ που περιέχει 12 στα 

2, 3» 

20 

1028 

- 

εκατό ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙΟΕ κατά μάζα 

2, 4°(ΟΤ) 

236 

1028 

- — 

1, 1-ϋΙΟΗΕΟΚΟΕΤΗΑΝΕ (ΕΤΗΥΕΙϋΕΝΕ) (1ΗΕΟΚΙΟΕ 

3, 3°(β) 

33 

2362 

3 

1,2-ϋΙΕΗΕΟΚΟΕΤΗΑΝΕ (ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΕΗΕΟΚΙϋΕ) 

3. 16° (β) 

336 

1184 

3-6.1 

1,2-ΟΙΕΗΕΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

1150 

3 

ϋΙΕΗΕΟΚΟΓΕυΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ21) 
1,3-ΟΚΗΕΟΚΟΗΥΟΚΙΝ 1,3-ϋΙ(:ΗΕΟΚΟ-2-ΡΚΟΡΑΝ- 

2, 3» 

20 

1029 

- 

ΟΕ) 

6.1, 16°(β) 

60 

2750 

6.1 

ΟΚΙΗΕΟΚΟΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΕΤΗΕΚ 
ϋΙΟΗΕΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ: βλ. ΜΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

6.1, 16°(β) 

60 

2490 

6.1 

1,1-ϋΙΟΗΕΟΚΟ-Ι-ΝΙΤΚΟΕΤΗΑΝΕ 

6.1, 16°(β) 

60 

2650 

6.1 

ϋΙΟΗΕΟΚΟΡΕΝΤΑΝΕδ 

3, 31 °(γ) 

30 

1152 

3 

3,4-ϋΙΟΗΕΟΚΟΡΗΕΝΥΕ ΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ 

6.1,19°(β) 

60 

2250 

6.1 

ϋΙΟΗΕΟΚΟΡΗΕΝΥΕΤΚΚΙΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 
1,3-ϋΙ(:ΗΕΟΚΟ-2-ΡΚΟΡΑΝΟΕ: βλέπε 1,3-ΟΚΙΗΕΟΚ- 
ΟΗΥϋΚΙΝ 

8, 37°(β) 

80 

1766 

8 

1,3-ΌΙΟΗΕΟΚΟΡΚΟΡΕΝΕ 

1,2-ϋΙ€ΗΕ0Κ0-1,1,2-2-ΤΕΤΚΑ-ΓΕυ0Κ0ΕΤΗΑΝΕ (Κ 

3, 31°(γ) 

30 

2047 

3 

114) 

2,3 °(α) 

20 

1958 

- 

ϋΙΟΥΕΕΟΗΕΧΥΕΑΜΙΝΕ 

8, 53 °(γ) 

80 

2565 

8 

ΟΙΟΥΟΕΟΡΕΝΤΑΟΙΕΝΕ 

1.1- ϋΙΕΧΟΧΥΕΤΗΑΝΕ: βλέπε ΑΟΕΤΑΕ 

1.2- ϋΙΕΤΗΟΧΥΕΤΗ ΑΝΕ (ΕΤΗΥΕΕΝΕ) ΟΕΥΟΟΕ ϋΙΕ- 

3, 31°(γ) 

30 

2048 

3 

ΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ) 

3, 31°(γ) 

30 

1153 

3 

ϋΙΕΤΗΟΧΥΜΕΤΗΑΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2373 

3 

3,3-ϋΙΕΤΗΟΧΥΡΚΟΡΕΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2374 

3 

ϋΙΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ 

ϋΙΕΤΗΥΕΑΜΙΝΟΕΤΗΑΝΟΕ (Ν, Ν-ϋΙΕΤΗΥΕΕΤΗΑΝ- 

3,22 °(β) 

338 

1154 

3-8 

ΟΕΑΜΙΝΕ) 

3, 32°(γ) 

30 

2686 

- 

ϋΙΕΤΗΥΕΑΜΙΝΟΡΚΟΡΥΕΑΜΙΝΕ 

8,53 °(γ) 

80 

2684 

8 

Ν,Ν-ϋΙΕΤΗΥΕΑΝΙΕΙΝΕ 

6.1, 12°(γ) 

60 

2432 

6.ΙΑ 

ΌΙΕΤΗΥΕΒΕΝΖΕΝΕδ 

3, 32°(γ) 

30 

2049 

- 

ϋΙΕΤΗΥΕ ΟΑΚΒΟΝΑΤΕ (ΕΤΗΥΕ ΟΑΚΒΟΝΑΤΕ) 

3, 31°(γ) 

30 

2366 

3 

ϋΙΕΤΗΥΕΟΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

8, 37°(β) 

83 

1767 

8-3 

ϋΙΕΤΗΥΕΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕ (ΡΙΡΕΚΑΖΙΝΕ) 

8, 52°(γ) 

80 

2579 

8 

ϋΙΕΤΗΥΕΕΝΕΤΚΙΑΜΙΝΕ 

Ν,Ν-ϋΙΕΤΗΥΕΕΤΗΑΝΟΕΑΜΙΝΕ: βλέπε ϋΙΕΤΗΥΕΑΜΙ- 
ΝΟΕΤΗΑΝΟΕ 

8, 53°(β) 

80 

2079 

8 

Ν,Ν-ϋΙΕΤΗΥΕΕΤΗΥΕΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕ 

8, 53°(β) 

83 

2685 

8-3 

ϋΙΕΤΗΥΕ ΚΕΤΟΝΕ 

δ, 3°(β) 

33 

1156 

3 

ϋΙΕΤΗΥΕ δΙΙΕΡΗΑΤΕ 

6.1, 14 ° (β) 

60 

1594 

6.1 

ϋΙΕΤΗΥΕΤΗΙΟΡΗΟδΡΗΟΚΥΕ (1ΗΕΟΚΙΟΕ 

8, 36°(β) 

80 

2751 

8 

Ι,Ι-ϋΙΕΓΕυΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ (νΐΝΥΕΙΟΕΝΕ ΕΕΙΙΟΚΙ13Ε) 

% 2,5°(γ) 

*2, 3°(β) 

239 

1959 

3 

Ι,Ι-ϋΙΓΕυΟΚΟΕΤΗΑΝΕ (Κ 152α) 

23 

1030 

- - 

ϋΙΕΕυΟΚΟΡΗΟδΡΗΟΚΙΟ ΑΟΏ, άνυδρο 

8, 10°(β) 

80 

1768 

8 

2,3-ΟΙΗΥϋΚΟΡΥΚΑΝ 

3, 3°(β) 

33 

2376 

3 

ϋΙΙδΟΒυΤΥΕΑΜΙΝΕ 

3, 31°(γ) 

30 

2361 

3 

ϋΙΙδΟΒϋΤΥΕΕΝΕδ 

3, 3°(β) 

33 

2050 

3 

ϋΙΙδΟΒυΤΥΕ ΚΕΤΟΝΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

1157 

3 

ϋΙΙδΟΟΟΤΥΕ ΑΟΙϋ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ 

8. 38°(γ) 

80 

1902 

8 

ϋΙΙδΟΡΚΟΡΥΕΑΜΙΝΕ 

ϋΙΙδΟΡΚΟΡΥΕΒΕΝΖΕΝΕ ΗΥΏΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ (ΙδΟΡ- 
ΚΟΡΥΕ ΟϋΜΥΕ ΗΥϋΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ) 

3,22°(β) 

338 

1158 

3-8 

με 45 στα εκατό μίγματος οινοπνεύματος και κετόνης 

5.2. 18° 

539 

2171 

5 


1360 
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(«) 

(β) 

(τ) 

(δ) 

(ε) 

Ν,Ν-ϋΙΙδΟΡΚΟΡΥΕΕΤΗΑΝΟΕΑΜΙΝΕ 

8, 53°(γ) 

80 

2825 

8 

ϋΙΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΕΤΗ ΕΚ 

3, 3°(β) 

33 

1159 

3 

ϋΙΚΕΤΟΝΕ 

3, 31 °(γ) 

39 

2521 

3 

Ι,Ι-ϋΙΜΕΤΗΟΧΥΕΤΗΑΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2377 

3 

1,2-ϋΙΝΕΤΗΟΧΥΕΤΗΑΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2252 

3 

ϋΙΜΕΤΗΟΧΥΜΕΤΗΑΝΕ (ΜΕΤΗΥΕΑΕ) 

3, 2°(β) 

33 

1234 

3 

ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, άνυδρη 
ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, υδατοδιαλύματα 

2, 3°(ΒΤ) 

236 

1032 

3 - 6.1 

- με σημείο βρασμού όχι πάνω από 35° Κ 

3, 22» 

338 

1160 

3-8 

- με σημείο βρασμού όχι πάνω από 35° Κ 

3,^2 °(β) 

338 

1160 

3-8 

ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΟΑΕΕΤΟΝΙΤΚΙΕΕ 
ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΟΕΤΗΑΝΟΕ: βλέπε ϋΙΜΕΤΗΥΕΕ- 
ΤΗΑΝΟΕΑΜΙΝΕ 

6.1, 11°(β) 

63 

2378 

6.1 - 3 

ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΟΕΤΗΥΕ ΜΕΤΗΑΟΚΥΕΑΤΕ 

6.1, 11 °(β) 

69 

2522 

6.1 

Ν,Ν-ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΝΙΕΙΝΕ 

ϋΙΜΕΤΗΥΕΒΕΝΖΕΝΕδ: βλ. ΧΥΕΕΝΕδ. άλφα, άλφα - 
ϋΙΜΕΤΗΥΕΒΕΝΖΥΕ ΗΥϋΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ (ΟΙΙΜΥΕ 
ΗΥϋΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ) με περιεκτικότητα υπεροξειδίου όχι 

6.1, 11 °(β) 

60 

2253 

6.1 

πάνω από 95 στα εκατό 

5,2 10° 

539 

2116 

5 

1,3—ϋΙΜΕΤΗΥΒΙΓΓΥΕΑΜΙΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2379 

3 

Ν, Ν-ϋΙΜΕΤΗΥΕΟΑΚΒΑΜΟΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

8, 36°(β) 

80 

2262 

8 

ϋΙΜΕΤΗΥΕ ΟΑΚΒΟΝΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

1161 

3 

ϋΙΜΕΤΗΥΟΥΟΕΟΗΕΧΑΝΕδ 

3, 3°(β) 

33 

2263 

3 

Ν,Ν-ϋΙΜΕΤΗΥΕΟΥΟΕΟΗΕΧΥΕΑΜΙΝΕ 

8, 33°(β) 

83 

2264 

8-3 

ϋΙΜΕΤΗΥΕϋΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

3, 21 °(α) 

Χ338 

1162 

3-8 

ϋΙΜΕΤΗΥΕϋΙΕΤΗΟΧΥΕΑΝΕ 

ϋΙΜΕΤΗΥΕϋΙΟΧΑΝΕδ 

3, 3°(β) 

33 

2380 

3 

- με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 0 Κ 

3. 3°(β) 

33 

2707 

3 

- με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ 

• 3, 31 °(γ) 

30 

2707 

3 

- με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 °Κ 

3. 32°(γ) 

30 

2707 

- 

ϋΙΜΕΤΗΥΕ ϋΙδΙΙΕΡΗΙϋΕ 

ϋΙΜΕΤΗΥΕΕΤΗΑΝΟΕΑΜΙΝΕ (ϋΙΜΕΤΗΥΕ-ΑΜΙΝΟΕ- 

3, 3°(β) 

33 

2381 

. 3 

ΤΗΑΝΟΕ) 

3, 31 °(γ) 

30 

2051 

3 

ϋΙΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 

2, 3°(β) 

23 

1033 

3 

Ν,Ν-ϋΙΜΕΤΗΥΕΕΟΚΜΑΜΙϋΕ 

3, 32» 

30 

2265 

_ 

Ι,Ι—ϋΙΜΕΤΗΥΕΗΥϋΚΑΖΙΝΕ 

3, 23» 

338 

1163 

3-8 

1,2-ϋΙΜΕΤΗΥΗΥϋΚΑΖΙΝΕ 

3, 15» 

336 

2382 

3 - 6.1 

ϋΙΜΕΤΗΥΕ-Ν-ΡΚΟΡΥΕΑΜΙΝΕ 

3, 22» 

338 

2266 

3-8 

ϋΙΜΕΤΗΥΕ δΙΙΕΡΗΑΤΕ 

6,1 13 0 (α) 

66 

1595 

6.1 

ϋΙΜΕΤΗΥΕ δϋΕΡΗΙϋΕ 

3, 2» 

33 

1164 

3 

ϋΙΜΕΤΗΥΕ ΤΗΙΟΡΗΟδΡΗΟΚΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

8, 36» 

80 

2267 

8 

ϋΙΝΙΤΚΟΑΝΙΕΙΝΕδ 

6.1 12» 

60 

1596 

6.1 

ϋΙΝΙΤΚΟΒΕΝΖΕΝΕδ 

6.1 12» 

60 

1597 

6.1 

ϋΙΝΙΤΚΟ-ΟΚΤΗΟΟΚΕδΟΕ 

6.1 75» 

60 

1598 

6.1 

ϋΙΝΙΤΚΟΤΟΕΙΙΕΝΕδ, στερεά 

6.1 12» 

60 

2038 

6.1 

ϋΙΝΙΤΚΟΤΟΕυΕΝΕδ, λυωμένα 

6.1 12» 

60 

1600 

6.1 

ϋΙΟΧΑΝΕ 

3, 3» 

33 

1165 

3 

ϋΙΟΧΟΕΑΝΕ 

3, 3» 

33 

1166 

3 

ϋΙΡΕΝΤΕΝΕ 

3. 31» 

30 

2052 

3 

ϋΙΡΗΕΝΥΕϋΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

8, 37» 

80 

1769 

8 

4,4-ϋΙΡΗΕΝΥΕΜΕΤΗΑΝΕ ϋΙΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ 

6.1, 19» 

60 

2489 

6.ΙΑ 

ϋΙΡΗΕΝΥΕΜΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 

8. 65"(β) 

80 

1770 

8 

ϋΙΡΚΟΡΥΕΑΜΙΝΕ 

ϋΙΡΚΟΡΥΕΕΝΕΤΚΙΑΜΙΝΕ: βλέπε ΒΙ5-ΑΜΙΝΟΡΚΟΡΥΕ- 
ΑΜΙΝΕ 

3. 22» 

338 

2383 

3-8 

ϋΙΡΚΟΡΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3. 3» 

33 

2384 

3 

ϋΙΡΚΟΡΥΕ ΚΕΤΟΝΕ 

3.31» 

30 

2710 

3 

ϋΙδυΕΡΗϋΚ ϋΙΟΗΕΟΚΙϋΕ (δ ΟΕ 

8,21» 

88 

1828 

8 

ϋΙΤΕΚΤΙΑΚΥ ΒϋΤΥΕ ΡΕΚΟΧίϋΕ' 

5.2. 1° 

53*5 

2102 

5 

ϋΟϋΕΕΥΕΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

ΕΝΑΜΕΕδ (βερνίκια) 

8.37» 

80 

1771 

8 

- με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 ° Κ 

3. 5° 

33 

1263 

3 

- με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55 °Κ 

3,31»-/ 

30 

1263 

3 

- με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 °Κ 

3,32»-/ 

30 

1263 

- 

ΕΚΙΒΚΟΜΟΗΥϋΚΙΝ 

6.1.16» 

66 

2558 

6.1 

ΕΡΙΟΗΕΟΚΟΗΥϋΚΙΝ 

6.1.16» 

63 

2523 

6.1 - 3 

1,2-ΕΡΟΧΥ-3-ΕΤΗΟΧΥΡΚΟΡΑΝΕ 

3,31» 

30 

2752 

3 

ΕΤΗ ΑΝ Ε 

2. 5°(Β) 

23 

1035 

- - 

ΕΤΗΑΝΕ, υγρό, βαθειάς κατάψυξης 

ΕΤΗΑΝΟΕ (ΕΤΗΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ) και τα υδατικά της δια¬ 

2. 7» 

223 

1961 


λύματα περιέχοντα πάνω από 70 στα εκατό οινόπνευμα 

3. 3» 

33 

1170 

3 
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(«) 

(β) 

(Τ) 

• (δ) 

(ε) 

ΕΤΗΑΝΟΕ (ΕΤΗΥί ΑΕΟΟΗΟΕ) υδατικά διαλύματα από 





24 στα εκατό μέχρι και 70 στα εκατό 3.31 °(γ] 

—/Βλέπε, όμως, ΣΗΜΕΙΩΣΗ υπό Παράγραφο Δ του περιθωριακού 230]. 

30 

1170 

3 

ΕΤΗΑΝΟΕΑΜ1ΝΕ και διαλύματά της 

2-ΕΤΗΟΧΥΕΤΗΑΝΟί (ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΕΥΟΟΕ ΜΟΝΟΕ- 

8.54 °(γ) 

80 

2491 

8 

ΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ) 

2-ΕΤΗΟΧΥΕΤΗΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ (ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΕΥΟΟΕ 

3.31 °(γ) 

30 

1171 

3 

ΜΟΝΟΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ ΑΟΕΤΑΤΕ) 

3.31 °(ύΊ ■ 

30 

1172 

3 

ΕΤΗΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

3. 3°(β) 

. 33 

1173 

3 

ΕΤΗΥΕ ΑΟΚΥΕΑΤΕ 

ΕΤΗΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ: βλ. ΕΤΗΑΝΟΕ 

3. Η°(β) 

339 

1917 

3 

ΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, άνυδρη 

ΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, υδατοδιαλύματα 

2. 3°(ΒΊ) 

236 

1036 

3 - 6.1 

- με σημείο βρασμού όχι πάνω από 35 °Κ 

3.22 °(α) 

338 

2270 

3-8 

- με σημείο βρασμού πάνω από 35 °Κ 

3.22°(β] 

338 

2270 

3-8 

ΕΤΗΥΕ ΑΜΥΕ ΚΕΤΟΝΕ 

3.31 °(ν) 

30 

2271 

3 

2-ΕΤΗΥΕΑΝΙΕΙΝΕ 

6.1.1 2°(υ1 

60 

2273 

6. ΙΑ 

Ν-ΕΤΙΤΥΕΑΝΙΕΙΝΕ 

6,].Ι2"(γ) 

60 

2272 

6. ΙΑ 

ΕΤΗΥΕΒΕΝΖΕΝΕ, τεχνική 

3. 3°(β] 

33 

1175 

3 

Ν-ΕΤΗΥΕ-Ν-ΒΕΝΖΥΕΑΝΙΕΙΝΕ 

6.1.12°(ύ1 

60 

2274 

6. ΙΑ 

ΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 

6. Ε15°(β] 

60 

1891 

6.1 

ΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΟΑΟΕΤΑΤΕ 

6.1.16° (β) 

63 

1603 

6.1 - 3 

2-ΕΤΗΥΕΒΙΙΓΑΝΌΕ 

3.32 “(γ) 

30 

2275 

— 

2-ΕΤΗΥΕΒΙ]ΤΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

3.31 °(γ| 

30 

1177 

3 

ΕΤΗΥΕ ΒΕΙΤΥΕ ΕΤΗΕΚ 

. 3. 3°(β) 

33 

1179 

3 

ΕΤΗΥΕ ΒϋΤΥΚΑΤΕ 

ΕΤΗΥΕ ΟΑΚΒΟΝΑΤΕ: βλ. ϋΙΕΤΗΥΕ ΟΛΚΒΟΝΛΊΈ 

3.3 1"(γ) 

30 

1180 

3 

ΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

2. 3°(ΒΤ) 

236 

1037 

·*■ Η- 

ΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΟΑΟΕΤΑΤΕ 

6.1.. 16°(β) 

63 

1181 

6.1 - 3 

ΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΟΕΟΚΜΑΤΕ 

3.16°(α] 

336 

1182 

3 - 6.1 

ΕΤΗΥΕ ΟΚΟΤΟΝΑΤΕ 

3. 3“(β) 

33 

1862 

3 

ΕΤΗΥΕ ΟΥΑΝΟΑΟΕΤΑΤΕ 

6. Ι.Ι2°(ύ] 

60 

2666 

6. ΙΑ 

ΕΤΗΥΕ ϋΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

4.3. 4°(β) 

Χ338 

1183 

4.3 - 3 - 8 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ· 

2. 5°(β) 

23 

1962 

3 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ. υγρό, βαθειάς καταψύξεως 

2. 7°(β) 

223 

1038 

3 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΗΕΟΚΟΗΥϋΚΙΝ (2-ΟΗΕΟΚΟΕΤΗΑΝΟΕ) 

6.1.16°(β) 

60 

1135 

6.1 

ΕΤΗΥΕΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕ 

8.53 “(β) 

83 

1604 

8-3 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ϋΙΒΚΟΜΙϋΕ (5ΥΜ.-ϋΙΒΚΟΜΟΕΤΙΙΛΝΕ) 
ΕΤΗΥΕΕΝΕ ϋΙΟΗΕΟΚΙϋΕ: βλέπε 1.2-ϋΙΟΗΕΟΚΟΕ- 
ΤΗΑΝΕ 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΕΥΟΟΕ ϋΙΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ: βλ. 
1,2-ϋΙΕΤΗΟΧΥΕΤΗΑΝΕ 

6.1.15° (β) 

60 

1605 

6.1 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΕΥΟΟΕ ΜΟΝΟΒϋΤΥΕ ΕΤΗΕΚ 

6. Κ13°(γ) 

60 

2369 

6. ΙΑ 


ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΕΥΟΟΕ ΜΟΝΟΕΤΗΥΕ ΕΤΗ ΕΚ: βλ. 2-Ε- 
ΤΗΟΧΥΕΤΗΑΝΟΕ 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΕΥΟΟΕ ΜΟΝΟΕΤΗ ΥΕ ΕΤΗ ΕΚ ΛΟΕ- 
'ΓΑΤΕ: βλέπε 2-ΕΤΗΟΧΥΕΤΗΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 


ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΕΥΟΟΕ ΜΟΝΟΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ ΑΟΕΤΑΤΕ; 

3.31 °(ν) 

30 

1189 

3 

ΕΤΗΥΕΕΝΕΙΜΙΝΕ 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ περιέχον όχι πάνω από 10 στα 

3. 12°' 

' 336 

1185 

3-6.1 

εκατό διοξείδιο του άνθρακα κατά μάζα 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ περιέχον πάνω από 10 στα εκατό 
αλλά όχι πάνω από 50 στα εκατό διοξείδιο του άνθρακα 

2, 4°(ΟΤ) 

236 

1041 

3 -6.1 

κατά μάζα 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ περιέχον διοξείδιο του άνθρακα: 
βλέπε Διοξείδιο του άνθρακα περιέχον ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ 

2, 6°(0Τ) 

. 236 

1041 

3 -6.1 

ΕΤΗΥΕΕΝΕ ΟΧΙϋΕ με άζωτο 

2, 4°(0Τ) 

236 

1040 

3 - 6.1 

ΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3, 2°(α) 

33 

1155 

3 

ΕΤΗΥΕ ρευστό 

6.1, 31 °(α) 

66 

1649 

6.1 

ΕΤΗΥΕ ΕΟΚΜΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

1190 

3 

2-ΕΤΗΥΕ ΗΕΕΑΕϋΕΗΥϋΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

1191 

3 

2-ΕΤΗΥΕΗΕΧΥΕΑΜΙΝΕ 

8, 53°(γ) 

83 

2276 

8-3 

2-ΕΤΗΥΕΗΕΧΥΕ ΟΗΕΟΚΟΕΟΚΜΑΤΕ 

ΕΤΗΥΕΙϋΕΝΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ: βλέπε Ι,Ι-ϋΙΟΗΕΟΚΟΕ- 
ΤΗΑΝΕ 

6.1, 16°(β) 

68 

2748 

6.1. - 8 

ΕΤΗΥΕ ΙδΟΒυΤΥΚΑΤΕ 

3, 3°(β)' 

33 

2385 

3 

ΕΤΗΥΕ ΕΑΟΤΑΤΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

1192 

3 

ΕΤΗΥΕ ΜΕΚΟΑΡΤΑΝ 

3, 18°(β) 

336 

2363 

3 - 6.1 

ΕΤΗΥΕ ΜΕΤΗΑΟΚΥΕΑΤΕ 

3, 3°(β) 

339 

2277 

3 

ΕΤΗΥΕ ΜΕΤΗΥΕ ΚΕΤΟΝΕ 

3. 3°(β) 

33 

1193 

3 
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(«) (β) (τ) (δ) («) 


ΕΤΗΥΕ ΟΚΤΗΟΕΟΚΜΑΤΕ 
ΕΤΗΥΕ ΟΧΑΕΑΤΕ 

ΕΤΗΥΕ ΡΗΕΝΥΕ ϋΙΟΗΕΟΒΟδΙΕΑΝΕ 
Ι-ΕΤΗΥΕΡΙΡΕΚΙϋΙΝΕ 
ΕΤΗΥΕ ΡΚΟΡΚΙΟΝΑΤΕ 
ΕΤΗΥΕ ΡΚΟΡΥΕ ΕΤΗΕΗ 
ΕΤΗΥΕ δυΕΡΗΙϋΕ ' 

ΕΤΗΥΕδυΕΡΗϋΚΙΟ ΑΟΙϋ 

ΕΤΗΥΕΤΟΕΙΠϋΙΝΕδ 

ΕΤΗΥΕΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

ΓΕΚΚΙΟ ΟΗΕΟΚΙΟΕ (ΙΚΟΝ ΤΚΙΟΗΕΟΒΙΟΕ) άνυδρο 

(ΕΕΟΕ ) 

ΕΕΚΚ^ (ίΗΕΟΚΙΟΕ (ΙΚΟΝ ΤΚΙΟΗΕΟΚΙΟΕ) υδατοδια- 
λύματα 

ΓΕΙΙΟΒΟΚΙΟ ΑΟΙϋ, υδατοδιαλύματα περιέχον όχι πάνω 
από 78 στα εκατό καθαρό οξύ (ΗΒΕ ) 
ΓΕϋΟΚΟΒΕΝΖΕΝΕ 
ΕΕϋΟΚΟΡΗΟδΡΗΟΚΙΕ ΑΟΙϋ, άνυδρο 
ΕΕΕΙΟΗΟδϋΕΡΗΟΝΙΟ ΑΟΙϋ 
ΓΕΕΙΟΚΟΤΟΕϋΕΝΕδ 

ΡΕυΟΚΟδΙΕΙΟΙβ ΑΟΙϋ (ΗΥΟΚΟΕΕϋΟδΙΕίαΟ ΑΟΙϋ) 
(Η,δίΕ) 

ΓΟΚΜΑΕϋΕΗΥΟΕ. υδατοδιαλύματα (π.χ. ΕΟΚΜΑΕΙΝ), 
περιέχουσα όχι πάνω από 5 στα εκατό ΕΟΒΜΑΕϋΕ- 
ΗΥΙ)Ε, περιέχουσα επίσης όχι πάνω από 35% μεθανόλη 

- με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55 °Κ 

- με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 °Κ 
ΕΟΚΜΙΕ ΑΟΙϋ περιέχον πάνω από 70 στα εκατό καθαρό οξύ 
ΕΟΚΜΙΟ ΑΟΙϋ περιέχον από 50 μέχρι 70 στα εκατό κα¬ 
θαρό οξύ 

ΕΙΙΜΑΒΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 
ΕυΚΑΝ 

ΓυΚΓυΑΕ (ΕϋΚΕυΒΑΕΟΕΗΥΟΕ) 

ΕΙΙΚΕυΚΥΕΑΜΙΝΕ 
ΓυΚΕϋΚΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ 
Μίγμα αερίου Κ 500 
Μίγμα αερίου Κ 502 
Μίγμα αερίου Κ 503 

ΟΕΕΓΟΕΚΟΕ άλφα-ΜΟΝΟΟΗΕΟΚΥΟΚΙΝ (3-ΟΗΕΟΚ- 
ΟΡΚΟΡΑΝΕ-1,2-ϋΙΟΕ) 

ΟΕΥαϋΑΕϋΕΗΥΟΕ 

ΗΕΕΙΙΙΜ, υγρό, βαθειάς καταψύξεως 

ΗΕΡΤΑΝΕδ 

ΗΕΡΤΕΝΕδ 

ΗΕΧΑΟΗΕΟΚΟΑΟΕΤΟΝΕ 

ΗΕΧΑΟΗΕΟΚΟΒΕΝΖΕΝΕ 

ΗΕΧΑΟΗΕΟΗΟΒυΤΑϋΙΕΝΕ 

ΗΕΧΑΟΗΕΟΚΟΕΥΟΕΟΡΕΝΤΑΟΙΕΝΕ 

ΗΕΧΑϋΕΟΥΕΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

ΗΕΧΑϋΙΕΝΕδ 

ΗΕΧΑΓΕϋΟΚΟΑΟΕΤΟΝΕ ΗΥϋΚΑΤΕ 

ΗΕΧΑΕΕϋΟΚΟΕΤΗΑΝΕ (Κ 116) 

ΗΕΧΑΓΕυΟΚΟΡΗΟδΡΗΟΚΙΕ ΑΟΙϋ 

ΗΕΧΑΓΕϋΟΚΟΡΚΟΡΥΕΕΝΕ (Κ 1216) 

ΗΕΧΑΕϋΕΗΥϋΕ 

ΗΕΧΑΜΕΤΗΥΕΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕ 

ΗΕΧΑΜΕΤΗΥΕΕΝΕΡΙΑΜΙΝΕ διαλύματα 

ΗΕΧΑΜΕΤΗΥΕΕΝ Ε ϋΙΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ 

ΗΕΧΑΜΕΤΗΥΕΕΝΕΙΜΙΝΕ 

ΗΕΧΑΝΕδ 

Ι-ΗΕΧΑΝΕ 

ΗΕΧΥΕΤΚΙΕΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

ΗΥΟΒΑΖΙΝΕ, υδατοδιαλύματα, περιέχοντα όχι πάνω από 
64 στα εκατό ΗΥΟΚΑΖΙΝΕ 
ΗΥϋΚΙΟϋΚ: ΑΟΙϋ, διαλύματα 
ΗΥϋΚΟΒΚΟΜΙΟ Α€Ι1), διαλύματα 
Υδρογονάνθρακες, υγροί, καθαροί ή σε μίγματα, που δεν 
καθορίζονται διαφορετικά στο παρόν Παράτημα 

- με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21°Κ 

- με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21°Κ και 55 °Κ 

- με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 °Κ 


3, 31 °(γ) 

30 

2524 

3 

6.1, 13°(γ) 

60 

2525 

6.ΙΑ 

8, 37°(β) 

83 

2435 

8 + 3 

3, 3°(β) 

33 

2386 

3 

3, 3°(β) 

33 

1195 

3 

3, 3°(β) 

33 

2615 

3 

3, 18°(β) 

336 

2375 

3 + 6.1 

8, 34°(β) 

80 

2571 

8 

6.1, 12°(β) 

60 

2754 

6.1 

3, 21 ° (α) 

Χ338 

1196 

3 + 8 

8, 22°(γ) 

80 

1773 

8 

8, 5°(γ) 

80 

2582 

8 

8, 8°(β) 

80 

1775 

8 

3, 3°(β) 

33 

2387 

3 

8, 10°(β) 

80 

1776 

8 

8, 10°(α) 

88 

1777 

8 

3, 3°(β) 

33 

2388 

3 

8, 9°(β) 

80 

1778 

8 


8, 63°(γ) 

83 

1198 

8 + 3 

8. 63°(γ) 

80 

2209 

8 

8,32 °(β) 

80 

1779 

8 

8,32°(γ) 

80 

1779 

8 

8,36°(β) 

80 

1780 

8 

3, 1» 

33 

2389 

3 

3,32°(γ) 

30 

1199 

- 

8,53 °(γ) 

83 

2526 

8 + 3 

6.1,13 °(γ) 

60 

2874 

6.ΙΑ 

2, 4°(α) 

20 

2602 

- 

2, 4°(α) 

20 

1973 

- 

2, 6°(α) 

20 

2599 

- 

6.1,17°(γ) 

60 

2689 

6.ΙΑ 

6.1,13°(β) 

63 

2622 

6.1 +3 

2, 7» 

22 

1963 

- 

3, 3°(β) 

33 

1206 

3 

3, 3°(β) 

33 

2278 

3 

6.1,17°(γ) 

60 

2661 

6.ΙΑ 

6.1,17 °(γ) 

60 

2729 

6.ΙΑ 

6.1,17° (γ) 

60 

2279 

6.ΙΑ 

6.1,17» 

66 

2646 

6.1 

8,37 °(β) 

80 

1781 

8 

3, 3°(β) . 

33 

2458 

3 

6.1,17°(β) 

60 

2552 

6.1 

2, 5°(α) 

20 

2193 

- 

8,10°(β) 

80 

1782 

8 

2, 3°(ΑΤ) 

26 

1858 

-+- -+- 

3,3 Γ(γ) 

30 

1207 

3 

8,52 °(γ) 

80 

2280 

8 

8,53 “(β) 

80 

1783 

8 

6.1,19°(β) 

60 

2281 

6.1 

3,32 °(β) 

338 

2493 

3 + 8 

3, 3°(β) 

33 

1208 

3 

3, 3°(β) 

33 

2370 

3 

. 8,37°(β) 

80 

1784 

8 

8,44 1 “(β) 

86 

2030 

8 + 6.1 

8, 5°(β) 

80 

1787 

8 

8, 5°(β) 

80 

1788 

8 

3, 3°(β) 

33 

1203 

3 

3,31°(γ) 

30 

1223 

3 

3,32» 

30 

1202 

- 
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(«) 

(β) 

(Τ) 

(δ) 

00 

ΗΥϋΚΟΟΗΕΟΚΙϋ Α(Γ.Ιϋ, διαλύματα 

8, 5“(β) 

80 

1789 

8 

ΗΥϋΚΟΟΥΑΝΙΟ ΑΟΙΓ), υδατοδιαλύματα περιέχοντα όχι 
πάνω από 20 στα εκατό καθαρό οξύ 

6.1, 2° 

663 

1613 

6.1 - 3 

ΗΥΟΚΟΕΕϋΟΚΙΟ ΑΟΙϋ και δϋΕΡΗϋΚΙΕ ΑΟΏ, μίγματα 

8, 7» 

886 

1786 

8 * 6.1 

ΗΥϋΚΟΕΕϋΟΚΙϋ ΑΟΙϋ άνυδρο (ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΕΕϋΟ- 
ΚΙϋΕ) 

8, 6° 

886 

1052 

8*6.1 

ΗΥϋΚΟΕΕυΟΚΙΕ ΑΓ.ΙΟ υδατοδιαλύματα, περιέχοντα 
πάνω από 85 στα εκατό άνυδρο υδροφθορικό οξύ 

8, 6° 

886 

1790 

8*6.1 

ΗΥΟΚΟΕΕϋΟΚΙϋ ΑΟΙΙ’) υδατοδιαλύματα, περιέχοντα 
πάνω από 60 στα εκατό αλλά όχι πάνω από 85 στα εκατό 
άνυδρο υδροφθορικό οξύ 

8, 7°(α) 

886 

1790 

8*6.1 

ΗΥΒΚΟΕΕϋΟΚΙϋ ΑϋΙΙ) υδατοδιαλύματα, περιέχοντα 
πάνω από 60 στα εκατό άνυδρο υδροφθορικό οξύ 

8, 7°(β) 

886 

1790 

8*6.1 

ΗΥΟΚΟΕΕϋΟδΙΕίαϋ ΑΟΙΟ: βλέπε ΕΕϋΟδΙΕίαϋ Ααο 
ΗΥΟΚΟΟΕΝ, υγρό, βαθειάς καταψύξεως 

2, 7°(β) 

223 

1966 

-+- -Η 

ΗΥϋΚΟΟΕΝ, ΒΚΟΜΙϋΕ 

2, 3°(ΑΤ) 

286 

1048 

8*6.1 

ΗΥϋΚΟΟΕΝ, ϋΗΕΟΚΙϋΕ 

•2, 5°(ΑΤ) 

286 

1050 

8*6.1 

ΗΥϋΚΟΟΕΝ, ΓΕϋΟΚΙϋΕ: βλέπε ΗΥϋΚΟΕΕϋΟΚΙΟ 

ΑΟΙϋ, άνυδρο 

ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΡΕΚΟΧΙΟΕ, σταθεροποιημένο και σε υδατο- 
διαλύματα περιέχοντα πάνω από 60 στα εκατό ΗΥΟΚΟ- 
ΟΕΝ ΡΕΚΟΧΙϋΕ, σταθεροποιημένο 

5.1, 1° 

559 

2015 

5 

ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΡΕΚΟΧΙΟΕ, υδατοδιαλύματα περιέχοντα όχι 
κάτω από 20 στα εκατό αλλά όχι πάνω από 60 στα εκατό 
ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΡΕΚΟΧΙϋΕ, 

8,62 °(β) 

85 

2014 

8*5 

ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΡΕΚΟΧΙΟΕ, υδατοδιαλύματα περιέχοντα όχι 
κάτω από 8 στα εκατό αλλά κάτω από 20 στα εκατό 
ΗΥϋΚΟΟΕΝ ΡΕΚΟΧΙΟΕ, 

8,62 °(β) 

85 

2984 

8*5 

ΗΥΟΚΟΟΕΝ δϋΕΡΗΙΟΕ, 

2, 3 ° (ΒΤ) 

236 

1053 

3*6.1 

ΗΥϋΚΟΟΕΝ δϋΕΡΗΙΟΕδ, υδατοδιαλύματα που δεν κα¬ 
θορίζονται διαφορετικά στο παρόν Παράρτημα 

8,45 “(γ) 

80 

1719 

8 

ΗΥΟΚΟί^υΐΝΟΝΕ 

6.1,1Λ°(γ) 

60 

2662 

6.ΙΑ 

βήτα-ΗΥΟΚΟΧΥΒυΤΥΚΑΕΟΕΗΥΟΕ: βλέπε ΑΕϋΟΕ 
ΗΥϋΚΟΧΥΕΑΜΙΝΕ δϋΕΡΗΑΤΕ 

8,27°(γ) 

80 

2865 

8 

ΗΥΡΟΕΗΕΟΚΙΤΕ, διαλύματα περιέχοντα όχι λιγότερο 
από 16 στα εκατό διαθέσιμη χλωρίνη 

8,61 °(β) 

85 

1791 

8 

ΗΥΡΟΟΗΕΟΚΙΤΕ, διαλύματα περιέχοντα πάνω από 5 
στα εκατό αλλά κάτω από 16 στα εκατό διαθέσιμη χλωρίνη 

8>61°(γ) 

85 

1791 

- 8 

3,3'-ΙΜΙΝΟ-ΒΙ8-ΡΚΟΡΥΕΑΜΙΝΕ: 
βλ. ΒΙδ-ΑΜΙΝΟΡΚΟΡΥΕΑΜΙΝΕ 

ΙΚΟΝ ΡΕΝΤΑΟΑΚΒΟΝΥ Ε 

6.1, 3° 

663 

1994 

6.1 * 3 

ΙΚΟΝ ΤΚΙΟΗΕΟΚΙΟΕ: βλέπε ΕΕΚΚΙϋ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 
ΙδΟΑΜΥΕ ΕΟΚΜΑΤΕ 

3, 31 0 (γ) ■ 

30 

1109 

3 

ΙδΟΒυΤΑΝΕ 

2, 3°(β) 

23 

1969 

3 

ΙδΟΒυΤΑΝΟΕ: βλ. ΙδυΒυΤΥΕ ΑΕϋΟΗΟΕ 

ΙδΟΒϋΤΕΝΕ: βλ. ΙδΟΒΙΓΓΥΕΕΝΕ 

ΙδΟΒυΤΥί ΑϋΕΤΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

1213 

3 

ΙδΟΒΙΙΤΥΕ Α0ΚΥΕΑΤΕ 

3, 31 °(γ) 

39 

2527 

3 

ΙδΟΒϋΤΥΕ ΑΕϋΟΗΟΕ (ΙδΟΒυΤΑΝΟΕ) 

3, 31°(γ) 

30 

1212 

3 

ΙδΟΒΙΙΤΥΕΑΜΙΝΕ 

3, 22°(β) 

338 

1214 

3*8 

ΙδΟΒΙΓΓΥΕΕΝΕ (ΙδΟΒυΤΕΝΕ) 

2, 3°(β) 

23 

1055 

3 

ΙδΟΒΕΙΤΥΕΕΝΕ ΤΚΙΜΕΚ: βλέπε ΤΚΙΙδΟΒΙΙΤΥΕΕΝΕ 
ΙδΟΒΙΙΤΥΕ ΕΟΚΜΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

2393 

3 

ΙδΟΒΙΙΤΥΕ ΙδΟΒυΤΥΚΑΤΕ 

3. 31 °(γ) 

30 

2528 

3 

ΙδόίΒυΤΥΕ ΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ 

3, 14°(β) 

336 

2486 

3 * 6.1 

ΙδΟΒϋΤΥΕ ΜΕΤΗΑΕΚΥΕΛΊΈ 

3, 31 °(γ) 

39 

2283 

3 

ΙδΟΒϋΤΥΕ ΡΚΟΡΙΟΝΑΤΕ 

3, 31 0 (γ) 

30 

2394 

3 

ΙδΟΒϋΤΥΚΑΕΟΕΗΥΟΕ 

3. 3°(β) 

33 

2045 

3 

ΙδΟΒϋΤΥΚΓΟ ΑΟΙΟ 

8, 32°(γ) 

80 

2595 

8 

ΙδΟΒϋΤΥΚΙΟ ΑΝΗΥϋΚΙϋΕ 

8, 32°(γ) 

80 

2530 

8 

ΙδΟΒϋΤΥΚΟΝΙΤΚΙΕΕ 

3, 11°(β) 

336 

2284 

3 * 6.1 

ΙδΟΒϋΤΥΚΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ 

3, 25°(β) 

338 

2395 

3*8 

ΙδΟΟΥΑΝΑΤΕδ, διαλύματα, με σημείο αναφλέξεως κάτω 
από 21°Κ 

3, 14°(β) 

336 - 

2478 

3 * 6.1 

ΙδΟΟΥΑΝΑΤΟΒΕΝΖΟΤΚΙΕΕϋΟΚΙϋΕδ 

6.1, 18°(β) 

60 

2285 

6.1 

3-ΙδΟϋΥΑΝΑΤΟΜΕΤΗΥΕ-3,5, 5- ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΟΥϋ- 
ΕΟΗΕΧΥΕ 

ΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ: βλέπε ΙδΟΡΗΟΚΟΝΕ 
ϋΙΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ 

ΙδΟΟΟΟΕΟΑΝΕ: βλ. ΡΕΝΤΑΜΕΤΗΥΕΗΕΡΤΑΝΕ 
ΙδΟΡΕΝΤΑΝΕ 

3. 1°(α) 

33 

1265 

3 
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(«) 

(β) 

(Τ) 

(δ) 

(ε) 

ΙδΟΡΗΟΚΟΝΕϋΙΑΜΙΝΕ 

8, 53°(γ) 

80 

2289 

8 

ΙδΟΡΗΟΚΟΝΕ ϋΙΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ (3- ΙδΟΟΥΑΝΑΤΟΜΕ- 
ΤΗΥί -3,5,5- ΤΚIΜ ΕΤΗ ΥΕΟ ΥΟΕΟ ΗΕΧΥ Ε ΙδΟΟΥΑ- 
ΝΑΤΕ) 

6.1, 19°(γ) 

60 

2290 

6.ΙΑ 

ΙδΟΡΚΕΝΕ 

3, 2°(α) 

339 

1218 

3 

ΙδΟΡΚΟΡΑΝΟΕ (ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ) 

3, 3°(β) 

33 

1219 

3 

ΙδΟΡΚΟΡΕΝΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

3, 3°(β) ■ 

33 

2403 

3 

ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

1220 

3 

ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΑΟΙϋ ΡΗΟδΡΗΑΤΕ 

8, 38°(γ) 

80 

1793 

8 

ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ: βλ. ΙδΟΡΚΟΡΑΝΟΕ ΙδΟΡΚΟ- 
ΡΥΕΑΜΙΝΕ 

3, 22°(α) 

338 

1221 

3-8 

ΙδΟΡΚΟΡΥΕΒΕΝΖΕΝΕ: βλ. ΟυΜΕΝΕ 

ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΒυΤΥΚΑΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2405 

3 

ΙδΟΡΚΟΡΥΟΗΕΟΚΙϋΕ: βλ. 2-ΟΗΕΟΚΟΡΚΟΡΑΝΕ 
ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΟΙΙΜΥΕ ΗΥϋΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ: βλ. ϋΙΙδΟΡ- 
ΚΟΡΥΕΒΕΝΖΕΝΕ ΗΥϋΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ ΙδΟΡΚΟΡΥΕΕ- 
ΤΗΥΕΕΝΕ: βλ. 3-ΜΕΤΗΥΕ-Ι-ΒυΤΕΝΕ ΙδΟΡΚΟΡΥΕ 
ΙδΟΒϋΤΥΚΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

2406 

3 

ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ 

3, 14°(α) 

336 

2483 

3 - 6.1 

ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΝΙΤΚΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

1222 

3 

ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΡΚΟΡΙΟΝΑΤΕ 

3. 3°(β) 

33 

2409 

3 

ΚΚΥΡΤΟΝ, υγρό, βαθειάς κατάψυξης 

2, 7°(α) 

22 

1970 

- 

ΕΕΑϋ ΑΟΕΤΑΤΕ 

6.1, 62 °(γ) 

60 

1616 

6.ΙΑ 

ΕΕΑϋ ΑΕΚΥΕδ με αλογονομένες οργανικές ενώσεις, μίγ¬ 
ματα 

6.1, 31 °(α) 

66 

1649 

6.1 

ΕΕΑϋ ενώσεις, που δεν καθορίζονται διαφορετικά, στο πα¬ 
ρόν Παράρτημα 

6.1, 62°(γ) 

60 

2291 

6.ΙΑ 

ΕΕΑϋ δϋΕΡΗΑΤΕ περιέχον 3 στα εκατό ή περισσότερα 
ελεύθερα θειϊκό οξύ 

8, 23°(β) 

80 

1794 

8 

ΕΙΤΗΙϋΜ ΗΥϋΚΟΧΙϋΕ 

8, 41 °(β) 

80 

2680 

8 

ΜΑΟΝΕδΙϋΜ ΑΚδΕΝΑΤΕ 

6.1, 51 °(β) 

60 

1622 

6.1 

ΜΑΕΕΙΟ ΑΝΗΥϋΚΙΟΕ 

8, 31 °(γ) 

80 

2215 

8 

ΜΑΕΟΝΟΝΙΤΚΙΕΕ 

6.1, 12°(β) 

60 

2647 

6.1 

ρ-ΜΕΤΗΑΝΥΕ ΗΥΟΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ με περιεκτικότητα 
υδροπεροξειδίου μη υπερβαίνουσα το 95 στα εκατό 

5.2, 14° 

539 

2125 

5 

ΜΕΚΟΑΡΤΟΕΤΗΑΝΟΕ (ΤΗΙΟΟΕΥΟΟΕ) 

6.1 20°(β) 

60 

2966 

6.1 

ΜΕΚΟϋΚΙΟ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

6.1, 52°(β) 

60 

1624 

6.1 

ΜΕΚΟυΚΥ ΑΟΕΤΑΤΕ 

6.1, 52°(β) 

60 

1629 

6.1 

ΜΕδΙΤΥΕΕΝΕ (1,3,5-ΤΚΙΜΕΤΗΥΕ- ΒΕΝΖΕΝΕ) 

3, 31° (γ) 

30 

2325 

3 

ΜΕδΙΤΥΕ ΟΧΙϋΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

1229 

3 

ΜΕΤΗΑΟΚΥΕΑΕΟΕΗΥϋΕ 

3,17°(β) 

336 

2396 

3 - 6.1 

ΚΕΤΗΑΟΚΥΕΙΟ ΑΟΙϋ 

8, 32“(γ) 

89 

2531 

8 

ΜΕΤΗΑΕΕΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

2614 

3 

ΜΕΤΗΑΝΕ, υγρό βαθειάς καταψύξεως 

2, 7°(β) 

223 

1972 

3 

ΜΕΤΗΑΝΟΕ (ΜΕΤΗΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ) 

3, 17 0 (β) 

336 

1230 

3 - 6.1 

ΜΕΤΗΟΧΥΒϋΤΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ, βλ. ΒΙΙΤϋΧΥΕ 4- ΜΕ- 
ΤΗΟΧΥ -4- ΜΕΤΗΥΕΡΕΝΤΑΝ -2- ΟΝΕ 

3, 31 0 (γ) 

30 

2293 

3 

ΜΕΤΗΟΧΥΕΤΗΑΝΟΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

1188 

3 

ΜΕΤΗΟΧΥΜΕΤΗΥΕ ΙδΟΟΥΝΑΤΕ 

3, 14°(α) 

336 

2605 

3 - 6.1 

ΜΕΤΗΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

1231 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΑΟΚΥΕΑΤΕ 

3, 3°(β) 

339 

1919 

3 

ΜΕΤΗΥΕΑΕ: βλ. ϋΙΜΕΤΗΟΧΥΜΕΤΗΑΝΕ 

ΜΕΤΗΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ: βλ. ΜΕΤΗΑΝΟΕ 

ΜΕΤΗΥΕ ΑΕΕΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ 

3, 3°(β) 

33 

2554 

3 

ΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, άνυδρη 

2, 3°(ΒΤ) 

236 

1061 

-Γ" 

ΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, υδατοδιαλύματα 

-με σημείο βρασμού όχι πάνω από 35 °Κ 

3, 22°(α) 

338 

1235 

3-8 

-με σημείο βρασμού πάνω από 35 °Κ 

3, 22°(β) 

338 

1235 

3-8 

ΜΕΤΗΥΕ ΑΜΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

1233 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΑΜΥΕ ΑΕΟΟΗΟΕ (ΜΕΤΗΥΕ ΙδΟΒΙΙΤΥΕ 
ΟΑΚΒΙΝΟΕ) 

3, 31 °(γ) 

30 

2053 

3 

Ν-ΜΕΤΗΥΕΑΝΙΕΙΝΕ 

6.1, 11 °(γ) 

60 

2294 

6.ΙΑ 

ΜΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 

2, 3°(ΑΤ) 

26 

1062 

6.1 

ΜΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΟΑΟΕΤΑΤΕ 

6.1, 16°(β) 

63 

2643 

6.1-3 

3-ΜΕΤΗΥΕ ΒϋΤΑΝ-2-ΟΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2397 

3 

Ι-ΜΕΤΗΥΕ-Ι-ΒυΤΕΝΕ 

3, 1 0 (α) 

33 

2459 

3 

3-ΜΕΤΗΥΕ-Ι-ΒυΤΕΝΕ (ΙδΟΡΚΟΡΥΕΕΤΗΥΕΕΝΕ) 

3, 1 °(α) 

33 

2561 

3 

2-ΜΕΤΗΥΕ-2-ΒΙΙΤΕΝΕ 

3, 2°(β) 

33 

2460 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΤΕΚΤ - ΒυΤΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3, 3°(β) 

33 

2398 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΒυΤΥΚΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

1237 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙΟΕ 

2, 3°(ΒΤ) 

236 

1063 

3 - 6.1 
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(α) 

(β) 

(τ) 

(δ) 

(ε) 

ΜΕΤΗΥΕ ΕΗΕΟΚΟΑΕΕΤΑΤΕ 

6.1, 16°(β) 

63 

2295 

6.1 - 3 

ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΟΓΟΚΜΑΤΕ 

3, 16°(α) 

336 

1238 

3 + 6.1 

ΜΕΤΗΥΕ ΕΗΕΟΚΟΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3, 16 0 (β) 

336 

1239 

3 - 6.1 

ΜΕΤΗΥΕΕΥΕΕΟΗΕΧΑΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2296 

3 

ΜΕΤΗΥΕΕΥΕΕΟΗΕΧΑΝΟΝΕ 

3, 31 °(γ) 

"30 

2297 

3 

ΜΕΤΗΥΕΕΥ ΕΕΟΡΕΝΤΑΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2298 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ϋΙΕΗΕΟΚΟΑΕΕΤΑΤΕ 

6.1, 16°(γ) 

60 

2299 

6.ΙΑ 

ΜΕΤΗΥΕϋΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

4.3, 4°(β) 

Χ338 

1242 

4.3 + 3 + 8 

ΜΕΤΗΥΕΕΝΕ ΒΚΟΜΙϋΕ (ϋΙΒΚΟΜΟΜΕΤΗΑΝΕ) 

6.1, 15°(γ) 

60 

2664 

6.ΙΑ 

ΜΕΤΗΥΕΕΝΕ ΕΗΕΟΒΙΟΕ (ϋΙΕΗΕΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ) 

6.1, 15 ° (γ) 

60 

1593 

6.ΙΑ 

5-ΜΕΤΗΥΕ-5-ΕΤΗΥΕ ΡΥΚΙϋΙΝΕ 

6.1, 11° (γ) 

60 

2300 

6.ΙΑ 

ΜΕΤΗΥΕ ΓΟΚΜΑΤΕ 

3, 1» 

33 

1243 

.3 

2 -ΜΕΤΗΥΕΓΕΙΚΑΝ 

3, 3°(β) 

33 

2301 

3 

5-ΜΕΤΗΥΕΗΕΧΑΝ-2-ΟΝΕ 

3, 31°(γ) 

30 

2302 

3 

ΜΕΤΗΥΕΗΥϋΚΑΖΙΝΕ 

3, 23°(α) 

338 

1244 

3 + 8 

ΜΕΤΗΥΕ ΙΟϋΙϋΕ 

ΜΕΤΗΥΕ Ι50Β11ΤΥΕ ΕΑΚΒΙΝΟΕ: βλ. ΜΕΤΗΥΕ ΑΜΥΕ 
ΑΕΕΟΗΟΕ 

6.1, 15°(β) 

60 

2644 

6.1 

ΜΕΤΗΥΕ ΙδΟΒϋΤΥΕ ΚΕΤΟΝΕ 

ΜΕΤΗΥΕ ΙδΟΡΚΟΡΥΕ ΒΕΝΖΕΝΕδ: βλέπε ΕΥΜΕΝΕδ 

3, 3°(β) 

33 

1245 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΙδΟΤΗΙΟΕΥΑΝΑΤΕ 

6.1, 20°(γ) 

63 

2477 

6.ΙΑ + 3 

ΜΕΤΗΥΕ ΙδΟνΑΕΕΚΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

2400 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΜΕΒΕΑΡΤΑΝ 

2, 3 0 (ΒΤ) 

236 

1064 

6.1. + 3 

ΜΕΤΗΥΕ ΜΕΤΗΑΕΚΥΕΑΤΕ 

ΜΕΤΗΥΕΜΟΚΡΗΟΕΙΝΕδ 

3, 30°(β) 

339 

1247 

3 

- με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 ° Κ 

3, 22°(β) 

338 

2535 

3 + 8 

- με σημείο αναφλέξεως 21 0 Κ και πάνω 

ΜΕΤΗΥΕ ΟΚΤΗΟδΙΕΙΕΑΤΕ (ΤΕΤΚΑΜΕΤΗΟΧΥδΙ- 

8, 53°(β) 

83 

2535 

8 + 3 

ΕΑΝΕ) 

3, 17°(α) 

336 

2606 

3 + 6.1 

ΜΕΤΗ ΥΕΡΕΝΤ ΑϋΙΕΝΕδ 

3-ΜΕΤΗΥΕ-2-ΡΕΝΤΕΝΕ-4-ΥΝΕ-Ι-01: βλέπε 
Ι-ΡΕΝΤΟΕ 

3, 3°(β) 

33 

2461 

3 

ΜΕΤΗΥΕΡΗΕΝΥΕϋΙΕΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

8, 37°(β) 

83 

2437 

8 + 3 

Ι-ΜΕΤΗΥΕ ΡΙΡΕΚΙΏΙΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2399 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΡΚΟΡΙΟΝΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

1248 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΡΚΟΡΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3, 2°(β) 

33 

2612 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΡΚΟΡΥΕ ΚΕΤΟΝΕ 

ΜΕΤΗΥΕΡΙΚΙϋΙΝΕδ: βλ. ΡΙΟΟΕΙΝΕδ 

3, 3°(β) 

33 

1249 

3 

άλφα-ΜΕΤΗΥΕδΤΥΚΕΝΕ 

3, 31°(γ) 

30 

2303. 

3 

ΜΕΤΗΥΕΤΕΤΚΑΗΥϋΚΟΕυΚΑΝ 

3, 3°(β) 

33 

2536 

3 

ΜΕΤΗΥΕ ΤΚΙΟΗΕΟΚΟΑΟΕΤΑΤΕ 

6.1, 16°(γ) 

60 

2533 

6.ΙΑ 

ΜΕΤΗΥΕΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

3. 21 °(α) 

Χ338 

1250 

3 + 8 

2-ΜΕΤΗΥΕ νΑΕΕΗΑΕΟΕΗΊ 1)Ε 

3. 3“(β) 

33 

2367 

3 

2-ΜΕΤΗΥΕ νΐΝΥΕ ΕΤΗΕΚ 

2. 3°ίΨΤ) 

236 

1087 

·*- 

2-ΜΕΤΗΥΕ νΐΝΥΕ ΚΕΤΟΝΕ 

3. 3°(β) 

339 

1251 

•3 

Μίγματα Γ1, Γ2 και Γ3 

2. 4°(α) 

20 

1078 

■_ 

Μίγματα 1, 3 ΒϋΤΑϋΙΕΝΕ και υδρογονανθράκων 

Μίγματα καυστικής σόδας και σβυσμένης ασβέστου: βλέπε 
80ϋΑ ΕΙΜΕ 

Μίγματα υδρογονανθράκων (υγροποιημένο αέριο) (Μίγματα 

2. 4°(γ) 

239 

1010 ' 


Α, ΑΟ, Α1, Β και Γ) 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕΑΟΕΤΥΕΕΝΕ και ΡΒΟΡΛϋΙΕΝΕ με 

2. 4°(β) 

23 

1965 

3 

υδρογονάνθρακες (Μίγματα Ρ1 και Ρ2) 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ και ΟΗΕΟΚΟΡΙΟΚΙΝ 

2. 4°(γ) 

239 

1060 

3 

(υγροποιημένο αέριο) 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕ (ΖΗΕΟΚΙΟΕ και ΟΗΕΟΚΟΡΙΟΚΙΝ 

2. 4°(ΑΤ) 

26 

1581 

+ : 

(υγροποιημένο αέριο) 

Μίγματα ΜΕΤΗΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ και ΜΕΤΗΥΕΕΝΕ 0Η- 

2. 4°(ΒΤ) 

236 

1582 

+ : 

ΕΟΚΙΟΕ (υγροποιημένο αέριο) 

Μίγματα δυΕΡΗΒΚΙΟ ΑΟΙί) και πάνω από 30 στα εκατό 

2. 4°(ΒΤ) 

236 

1912 

+ : 

καθαρό νιτρικό οξύ 

8. 3°(α) 

885 

1796 

8 

Μίγματα θείίκού οξέος και όχι πάνω από 30 στα εκατό νιτρικό 

8. 3°ίβ) 

88 

1796 

8 

ΜΟΕΥΒϋΕΝΕΙΜ ΡΕΝΤΑΟΗΕΟΚΙΟΕ (ΜοΟΕ.) 

8. 22°ίγ) 

80 

2508 

8 


ΜΟΝΟεΗΕΟΚΟΑΕΕΤΚ: ΑΠΟ. στερεό: βλ. έΗΕΟΚΟΛ- 
ΕΕΤΙΟ ΑΟΙϋ, στερεό 

ΜΟΝΟΟΗΕΟΚΟΑΟΕΤΙΟ ΑΕ11) σε λυωμένη κατάσταση: 
βλέπε € Η ΕΟ ΚΟ Α€ ΕΤ1 € ΑΕΙΟ, σε λυωμένη κατάσταση 
ΜΟΝΟΕΗΕΟΚΟΑΕΕΤΙΕ ΛΕΙί) διαλύματα: βλ. ΕΗΕΟ- 
ΗΟΑΕΕΤ1Ε ΛΕΙΟ, διαλύματα: 

ΜΟΝΟΕΗΕΟΗΟΑΕΕΤΟΝΙΤΚΙΕΕ 6.1. 1 1°ίβ) 60 2668 6.1 

ΜΟΝΟΕΗΕΟΚΟΑΝΙΕΙΝΕδ. υγρό 6.1. 12°ίβ) 60 2019 6.1 
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(«) 

(?) 

(γ) 

(δ) 

(0 

ΜΟΝΟΟΗΕΟΚΟΑΝΙΕΙΝΕδ. στερεό 

6.1. 12°(β) 

60 

2018 

6.1 

ΜΟΝΟΝΙΤΚΟΑΝΙΕΙΝΕδ, 

6.1. 12°(β) 

60 

1661 

6.1 

ΜΟΝΟΝΙΤΚΟΤΟΕΙΙΕΝΕδ, 

6.1. 12°ίβ) 

60 

1664 

6.1 

ΜΟΚΡΗΟΕΙΝΕ 

3. 31 °ίγ) 

30 

2054 

3 

ΝΑΡΗΤΗΑΕΕΝΕ σε λυωμένη κατάσταση 

4.1, 11 °(γ) 

44 

2304 

4.1 

βήτα ΝΑΡΗΤΗΑΕΑΜΙΝΕ 

6.1. 12°(Β) 

60 

1650 

6.1 

ΝΑΤϋΚΑΕ ΟΑ5 (φυσικό αέριο) υγρό, βαθειάς κατάψυξης 

2. 8°ίβ) 

223 

1972 

3 

ΝΕΟΝ, υγρό, βαθειάς κατάψυξης 

2. 7°(α) 

22 

1913 

- 

ΝΙΟΚΕΕ ΤΕΤΚΑνΑΚΒΟΝΥΕ 

6.1. 3° 

663 

1259 

6,1-3 

ΝΙΟΟΤΙΝΕ 5ΥΕΡΗΑΤΕ 

6.1. 77°1β) 

60 

1658 

6.1 

ΝΙΤΚΑΤΙΝΟ ΑΟϋ μίγματα 

8. 3°ίβ) 

80 

1826 

8 

ΝΙΤΚΙΟ ΑΟϋ ερυθμός ατμός 

ΝΙΤΚΙΟ ΑΟΙΟ περιέχον πάνω από 70 στα εκατό καθαρό 

8. 2 0 (α) 

856 

2032 

8 

νιτρικό οξύ 

ΝΙΤΚΙΕ ΑΟϋ, μίγματα με θειϊκό οξύ: βλέπε Μίγματα 
θειϊκού οξέος και νιτρικού οξέος 

8. 2°(α) 

885 

2032 

8 

ΝΙΤΚΟΑΝΙδΟΕΕδ 

6.1. 12°ίγ) 

60 

2730 

6.ΙΑ 

ΝΙΤΚΟΒΕΝΖΕΝΕ 

6.1. 12°(β) 

60 

1662 

6.1 

ΝΙΤΚΟΒΕΝΖΕΝΕδΙΙΕΡΗΟΝΙΟ ΑΟΙϋ 

8. 34'Ίβ) 

80 

2305 

8 

ΝΙΤΚΟΒΕΝΖΟΤΚΙΕΕυΟΚΙϋΕδ 

6.1. 12°(β) 

60 

2306 

6.1 

ΝΙΤΚΟΒΚΟΜΟΒΕΝΖΕΝΕ5 

ΝΙΤΚΟΟΕΕΕυΕΟδΕ διαλύματα: βλ. ΟΟΕΕΟΟΙΟΝ5. δια¬ 
λύματα 

6.1. 12°ίγ) 

60 

2732 

6. ΙΑ 

3-ΝΙΤΚΟ-4-(:ΗΕΟΚΟΒΕΝΖΟΤΚΙ-ΓΕυθΚΙΟΕ 

6.1. 12°(β) 

60 

2307 

6.1 

ΝΙΤΚΟΟΚΕδΟΕδ 

6.1. 12 ° (γ) 

60 

2446 

6. ΙΑ 

ΝΙΤΚΟΕΤΗΑΝΕ 

3. 3 1 °(γ) 

30 

2842 

3 

ΝΙΤΚΟΟΕΝ υγρό, βαθειάς καταψύξεως 

ΝΙΤΚΟΟΕΝ ΩΙΟΧΙΠΕ ΝΟ, (ΝΙΤΚΟΟΕΝ ΡΕΚΟΧΙϋΕ. 

2. 7°(α) 

22 

1977 


ΝΙΤΚΟΟΕΝ ΤΕΤΚΟΧΙΌΕ Ν,04) 

2. 3°(ΑΤ) 

265 

1067 

5-6.1 

ΝΙΤΚΟΡΗΕΝΟΕδ 

6.1. 12°(γ) 

60 ' 

1663 

6.ΙΑ 

ΝΙΤΚΟΡΚΟΡΑΝΕ3 

3. 3 1 °ίγ) 

30 

2608 

3 

ΝΙΤΚΟδΥΕδϋΕΡΗΙΙΚΙΟ ΑΟΙϋ 

' 8. Γίβ) 

88 

2308 

8 

ΝΙΤΚΟϋδ ΟΧΙϋΕ Ν,Ο 

2. 3° ία) 

25 

1070 

5 

ΝΙΤΚΟυδ ΟΧΙϋΕ Ν'Ο,βαθειάς καταψύξεως 

2. 7°(α) 

225 

2201 

5 

ΝΙΤΚΟΧΥΕΕΝΕ3 

6.1. 12°(β) 

60 

1665 

6.1 

ΝΟΝΑΝΕ 

3. 31°(γ) 

30 

1920 

3 

ΝΟΝΥΕΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

8. 37 0 (β) 

80 

1799 

8 

ΟΟΤΑΠΕΟΥΕΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

ΟΟΤΑϋΙΕΝΕδ 

8.. 37°ίβ) 

80 

1800 

8 

- με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 0 Κ 

3, 3°(β) 

33 

2309 

3 

- με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ 

3, 31°(γ) 

30 

2309 

3 

ΟΟΤΑΕΕϋΟΚΟΟΥΟΕΟΒΙΙΤΑΝΕ (ΚΟ 318) 

2, 3°(α) 

20 

1976 

- 

ΟΟΤΑΝΕδ 

3, 3°(β) 

33 

1262 

3 

ΟΟΤΥΕΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

8, 37°(β) 

83 

1801 

8-3 

ΟΕΕΙΙΜ (Πυροθειϊκό οξύ) 

8, Γ(α) 

Χ886 

1831 

8 - 6.1 

ΟΧΑΕΑΤΕδ, διαλυτά στο νερό 

6.1, 67°(γ) 

60 

2449 

6.ΙΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟ, υγρό, βαθείας καταψύξεως 

ΡΑΙΝΤδ (χρώματα) 

2, 7°(α) 

225 

1073 

5 

- με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 ° Κ 

3, 5 

33 

1263 

3 

- με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21°Κκαι55°Κ 

3, 31 (γ)—/ 

30 

1263 

3 

- με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 °Κ 

3, 32(γ)ί/ 

30 

1263 

- 

ΡΑΚΑΕϋΕΗΥϋΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

1264 

3 

ΡΕΝΤΑΟΗΕΟΚΟΕΤΗΑΝΕ 

6.1, 15°(β) 

60 

1669 

6.1 

ΡΕΝΤΑΜΕΤΗΥΕΗΕΡΤΑΝΕ (ΙδΟϋΟϋΕΟΑΝΕ) 

3, 31°(γ) 

30 

2286 

3 

ΡΕΝΤΑΝ—2, 4-ϋΙΟΝΕ (ΑΟΕΤΥΕ ΑΟΕΤΟΝ) 

3, 31 °(γ) 

30 

2310 

3 

ΡΕΝΤΑΝΕ, κανονική 

Ι-ΡΕΝΤΕΝ Ε: βλέπε ΑΜΥΕΕΝΕ, κανονική 

3, 2°(β) 

33 

1265 

3 

Ι-ΡΕΝΤΟΕ (3-ΜΕΤΗΥΕ-2-ΡΕΝΤΕΝΕ-4ΥΝΕ-Ι-01) 
ί/Βλέπε, όμως, ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παραγράφου Δ του 
ΡΕΚΟΗΕΟΚΙΟ ΑΟΙΟ, υδατοδιαλύματα περιέχοντα πάνω 
από 50 στα εκατό αλλά όχι πάνω από 72.5 στα εκατό 

8, 66°(β) 
περιθωριακού 2301. 

80 

2705 

8 

καθαρό οξύ (ΗΟΚΕ) 

ΡΕΚΟΗΕΟΚΙΟ ΑΟΙί), υδατοδιαλύματα περιέχοντα πάνω 

5.1, 3° 

558 

1873 

5-8 

από 50 στα εκατό καθαρό οξύ (ΗΟΙΟΤ 
ΡΕΚΟΗΕΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ: βλέπε ΤΕΤΚΑΟΗΕΟΚΟΕ- 
ΤΗΥΕΕΝΕ 

8, 4° 

85 

1802 

8 

ΡΕΚΟΗΕΟΚΟΜΕΤΗΥΕΜΕΚΟΑΡΤΑΝ 

6.1, 16°(α) 

66 

1670 

6.1 

ΡΕ5ΤΙΟΙΟΕ5 (ζιζανιοκτόνα) οργανοφωσφορικές ενώσεις- 

6.1, 7Γ(α) 

66 

2783 

6.1 

- στερεά 

6.1, 71 0 (β) 

60 

2783 

6.1 

6.1, 71°(γ) 

60 

2783 

6.1 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 ° Κ 

3, 19° 

336 

2784 

3 - 6.1 

6° 

33 

2784 

3 - 6.ΙΑ 
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(«) 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55 °Κ 

ΡΕδΤΙΟΙϋΕδ, χλωρισμένοι υδρογονάνθρακες, 

- στερεά 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 0 Κ 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως 
21°Κ - 55°Κ 

- υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 ° Κ 

ΡΕδΤΙΟΙϋΕδ, Χλωρο-φαινοξυοξικά παράγωγα 

- στερεά 

- υγρά με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 ° Κ 
-υγρά, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ 

- υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 0 Κ 

- ΡΕδΤίαϋΕδ, ΟΑΒΒΑΜΑΤΕδ 

- στερεά 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 ° Κ 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55 °Κ 

- υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 0 Κ 

- ΡΕδΤΙΟϋΕδ, ΤΗΙΟΟΑΚΒΑΜΑΤΕδ 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 0 Κ 
-υγρά, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ 

- υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 0 Κ 

ΡΕδΤίεΐϋΕδ, ΟΚΟΑΝΟΤΙΝ ΟΟΜΡΟυΝϋδ 

- στερεά 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 ° Κ 
-υγρά, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21°Κ και 55°Κ 

- υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 0 Κ 

- ΡΕδΤίαϋΕδ, παράγωγα του ΒΙΡΥΒΙϋΥΕ 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 ° Κ 
-υγρά, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21°Κ·και 55°Κ 


(β) 

(Τ) 

(δ) 

(·) 

6.1, 71"(α) 

663 

3017 

6.1 η- 3 

71» 

63 

3017 

6.1 - 3 

71» 

63 

3017 

6.ΙΑ η- 3 

6.1, 72» 

66 

2761 

6.1 

72°(β) 

60 

2761 

6.1 

72» 

60 

2761 

6.1 

3, 19° 

. 336 

2762 

3 -η 6.1 

6° 

33 

2762 

3 - 6.ΙΑ 

6.1, 72» 

663 

2995 

6.1 - 3 

72°(β) 

63 

2995 

6.1 - 3 

72» 

63 

2995 

6.ΙΑ - 3 

6.1, 72» 

66 

2996 

6.1 

72° (β) 

60 

2996 

6.1 

72» 

60 

2996 

6.ΙΑ 

6.1, 73» 

66 

2765 

6.1 

73°(β) 

60 

2765 

6.1 

73» 

60 

2765 

6.1Α 

3, 19° 

336 

2766 

3 - 6.1 

6° * 

33 

2766 

3 — 6.1Α 

6.1, 73» 

663 

2999 

6.1 - 3 

73°(β) 

63 

2999 

6.1 +3 

73» 

63 

2999 

6.1Α-3 

6.1, 73» 

66 

3000 

6.1 

73 ° (β) 

60 

3000 

6.1 

73» 

60 

3000 

6.ΙΑ 

6.1, 76» 

. 66 

2757 

6.1 

76°(β) 

60 

2757 

6.1 

76» 

60 

2757 

6.1Α 

3, 19° 

336 

2758 

3 - 6.1 

6° 

33 

2758 

3 - 6.ΙΑ 

6.1, 76» 

663 

2991 

6.1 — 3 

76°(β) 

63 

2991 

6.1 - 3 

76» 

63 

2991 

6.ΙΑ - 3 

6.1, 76» 

66 

2992 

6.1 

76°(β) 

60 

2992 

6.1 

76» 

60 

2992 

6.1Α- 

6.1, 76» 

66 

2771 

6.1 

76 “(β) 

60 

2771 

6.1 

76» 

60 

2771 

6.ΙΑ 

3, 19° · 

336 

2772 

3 - 6.1 

6° 

33 

2772 

3 - 6.ΙΑ 

6.1, 76» 

663 

3005 

6.1 — 3 

76°(β) 

63 

3005 

6.1 - 3 

76» 

63 

3005 

6.1Α-3 

6.1, 76» 

66 

3006 

6.1 

76°(β) 

60 

3006 

6.1 

76» 

60 

3006 

6.ΙΑ 

6.1, 79°(α) 

66 

2786 

6.1 

79°(β) 

60 

2786 

6.1 

79°(γ) 

60 

2786 

6.1Α 

3, 19° 

336 

2787 

3-6.1 

6° 

53 

2787 

3 - 6.ΙΑ 

6.1, 79°(α) 

663 

3019 

6.1-3 

79°(β) 

63 

3019 

6.1 - 3 

79» 

63 

3019 

6.ΙΑ - 3 

6.1, 79°(α) 

66 

3020 

6.1 

79°(β) 

60 

3020 

6.1 

79°(γ) 

60 

3020 

6.ΙΑ 

6.1, 82» 

66 

2781 

6.1 

82°(β) 

60 

2781 

6.1 

82°(γ) 

60 

2781 

6.1Α 

3, 19° 

336 

2782 

3-6.1 

6° 

33 

2782 

3 - 6.ΙΑ 

6.1, 82°(α) 

663 

3015 

6.1 - 3 

82 “(β) 

63 

3015 

6.1-3 

82°(γ) * 

63 

3015 

6.1Α-3 
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(«) (Ρ) (Τ) (δ) («) 


- υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 ° Κ 


ΡΕδΤΙΟΙϋΕδ, ανόργανες ενώσεις αρσενικού 
- στερεά 


- υγρά, με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21°Κ· 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ 


- υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 0 Κ 


ΡΕ5ΤΙΟΙΟΕ8, ανόργανες ενώσεις υδραγύρου 
- στερεά 


- υγρά, με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 0 Κ 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55 °Κ 


- υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 0 Κ 


ΡΕδΤΙΟΙϋΕδ, ανόργανες ενώσεις χαλκού 
- στερεά 


- υγρά, με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 0 Κ 

- υγρά, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21°Κ και 55°Κ 


- υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 ° Κ 


ΡΗΕΝΑΕΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ (ωμέγα - ΒΚΟΜΟΑΟΕ-ΤΟ- 
ΡΗΕΝΟΝΕ) 

ΡΗΕΝΑΕΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ (ωμέγα -(Γ.ΗΕΟΚΟΑΕΕΤΟΡ- 
ΗΕΝΟΝΕ) 

ΡΗΕΝΕΤΙϋΙΝΕδ 

ΡΗΕΝΟΕ σε λυωμένη κατάσταση 

ΡΗΕΝΟΕ διαλύματα 

ΡΗΕΝΟδϋΕΡΗΟΝΙΕ Ααϋ, υγρό 

ΡΗΕΝΥΕΑΟΕΤΟΝΙΤΚΙΕΕ: βλ. ΒΕΝΖΥΕ ΟΥΑΝΙϋΕ 

ΡΗΕΝΥΕΑΟΕΤΥΕ (ΖΗΕΟΚΙϋΕ 

ΡΗΕΝΥΕΟΑΚΒΥΕΑΜΙΝΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

ΡΗΕΝΥΕ (1ΗΕΟΚΙΟΕ: βλέπε ΟΗΕΟΚΟΒΕΝΖΕΝΕ 

ΡΗΕΝΥΕΟΗΕΟΚΟΓΟΚΜΑΤΕ 

ΡΗΕΝΥΕΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕδ 

ΡΗΕΝΥΕΗΥϋΚΑΖΙΝΕ 

ΡΗΕΝΥΕ ΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ 

ΡΗΕΝΥΕ ΜΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ (ΑΝΙδΟΕΕ) 

ΡΗΕΝΥΕ ΡΗΟδΡΗΟΚυδ ΟΚίΗΕΟΚΙΟΕ 
ΡΗΕΝΥΕΤΗΙΟΡΗΟδΡΗΟΒΥΕ ΟΙΟΗΕΟΗΙϋΕ 
ΡΗΕΝΥΕΤΚΚΙΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 
ΡΗΟδΟΕΝΕ 
ΡΗΟδΡΗΟΚΙΟ ΑΟΙϋ 

ΡΗΟδΡΗΟΚΙΕ ΑΟΙϋ, άνυδρο: βλέπε ΡΗΟδΡΗΟΚΟυδ 
ΡΕΝΤΟΧΙϋΕ 

ΡΗΟδΡΗΟΚΟυδ, λευκός & κίτρινος 

- σε λυωμένη κατάσταση 

- στερεός 

ΡΗΟδΡΗΟΚΟυδ ΟΧΥΒΚΟΜΙϋΕ (ΡΟΒΚ ) 
ΡΗΟδΡΗΟΚΟυδ ΟΧΥΒΚΟΜΙϋΕ (ΡΟΒΚΛ λυωμένος 
ΡΗΟδΡΗΟΚΟυδ ΟΧΥΟΗΕΟΚΙΟΕ (ΡΗΟδΡΗΟΚΥΕ 0Η- 
ΕΟΚΙϋΕ (ΡΟΟΕ ) 

ΡΗΟδΡΗΟΚΟυδ ΡΕΝΤΑΟΗΕΟΚΙϋΕ (ΡΟΕ ) 
ΡΗΟδΡΗΟΚΟυδ ΡΕΝΤΑδυΕΡΗΙϋΕ 


6.1, 82» 

66 

3016 

6.1 

82°(β) 

60 

3016 

6.1 

82°(γ) 

60 

3016 

6.ΙΑ 

6.1, 84°(α) 

66 

2759 

6.1 

84°(β) 

60 

2759 

6.1 

84°(γ) 

60 

2759 

6.ΙΑ 

3, 19° 

336 

2760 

3 6.1 

6° . 

33 

2760 

3 ->- 6.1Α 

6.1, 84» 

663 

2993 

6.1 + 3 

84» 

63 

2993 

6.1-3 

84» 

63 

2993 

6.1Α-3 

6.1, 84» 

66 

2994 

6.1 

84» 

60 

2994 

6.1 

84» 

60 

2994 

6.ΙΑ 

6.1, 86» 

66 

2777 

6.1 

86» 

60 

2777 

6.1 

86» 

60 

2777 

6.1Α 

3, 19° 

336 

2778 

3 - 6.1 

6° 

33 

2778 

3 - 6.ΙΑ 

6.1, 86» 

663 

3011 

6.1 - 3 

86» 

63 

3011 

6.1 - 3 

86» 

63 

3011 

6.1Α-3 

6.1, 86» 

66 

3012 

6.1 

86» 

60 

3012 

6.1 


60 

3012 

6.ΙΑ 

6.1, 87» 

66 

2775 

6.1 

87» 

60 

2775 

6.1 

87» 

60 

2775 

6.1Α 

3, 19° 

336 

2776 

3 - 6.1 

6° 

33 

2776 

Ού 

Ι¬ 

ΟΝ 

1 — 1 
> 

6.1, 87» 

663 

3009 

6.1 -3 

87» 

63 

3009 

6.1-3 

87» 

63 

3009 

6.1Α-3 

6.1,87» 

66 

3010 

6.1 

87» 

60 

3010 

6.1 


60 

3010 

6.1Α 

6.1,17» 

60 

2645 

6.1 

6.1,17» 

60 

1697 

6.1 

6.1,12» 

60 

2311 

6.ΙΑ 

6,1,13» 

68 

2312 

6.1 

6.1,13» 

68 

2821 

6.1 

8,34» 

80 

1803 

8 

8,36» 

80 

2577 

8 

6.1,17» 

66 

1672 

6.1 

6.1,16» 

68 

2746 

6.1 -8 

6.1,12» 

60 

1673 

6.ΙΑ 

6.1,12» 

60 

2572 

6.1 

6.1,18» 

63 

2487 

6.1-3 

3,31» 

30 

2222 

3 

8,36» 

80 

2798 

8 

8,36 °(β) 

80 

2799 

8 

8,37 °(β) 

80 

1804 

8 

2, 3 0 (ΑΤ) 

266 

1076 

5 - 6.1 

8,11» 

80 

1805 

8 


4.2, 1° 

446 


2447 

4.2 

4.2, 1° 

46 


1381 

4.2 

8,22 “(β) 

80 


1939 

8 

8,22» 

80 

0 

2576 

8 

8,21» 

80 


1810 

8 

8,22 °(β) 

80 


1806 

8 

4.1. 8° 

40 


1340 

4.1 


Ι>ΕΚ 104 


1369 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(«) 

(β) 

(τ) 

(δ) 

(*) 

ΡΗΟδΡΗΟΚΟϋδ ΡΕΝΤΟΧΙϋΕ (φωσφορικό οξύ, άνυδρο) 

8,27 °(β) 

80 

1807 

8 

ΡΗΟδΡΗοκουδ δΕδρυΐδυΕΡΗΐϋΕ 

4.1, 8° 

40 

1341 

4.1 

ΡΗΟδΡΗΟΚΟϋδ ΤΚΙΒΚΟΜΙϋΕ (ΡΒΚ ) 

8,21 °(β) 

80 

1808 

8 

ΡΗΟδΡΗΟΚΟυδ ΤΚΙϋΗϋΟΚΙϋΕ (Ρϋϋ ) 

ΡΗΟδΡΗΟΚΥϋ, ΟΗϋΟΚΙϋΕ: βλέπε ΡΗΌδΡΗΟΚϋδ 
ΟΧΥϋΗϋΟΚΙϋΕ 

8,21 “(β) 

80 

1809 

8 

ΡΗΤΗΑϋΙϋ ΑΝΥΟΚΙΟΕ 

8,31 °(γ) 

80 

2214 

8 

ΡΙϋΟϋΙΝΕδ (ΜΕΤΗΥϋΡΥΚΙϋΙΝΕδ) 

ΡΙΝΑΝΕ ΗΥϋΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ (ΡΙΝΑΝΥΕ ΗΥϋΚΟΡΕΚΟ- 
ΧΙϋΕ): βλέπε 2,6,6-ΤΚΙΜΕΤΗΥϋ ΝΟΚΡΙΝΑΝΥϋ ΗΥϋ- 
ΚΟΡΕΚΟΧΙϋΕ 

3,31 °(γ) 

30 

2313 

3 

άλφα-ΡΙΝΕΝΕ 

3,31“(γ) 

30 

2368 

3 

ΡΙΡΕΚΑΖΙΝΕ: βλ. ϋΙΕΤΗΥϋΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕ ΡΙΡΕΚΙϋΙΝΕ 
ΡίνΑΕΟΥΕ ΟΗϋΟΚΙϋΕ (ΤΚΙΜΕΤΗΥϋ ΑϋΕΤΥϋ ϋΗϋΟ- 

3,22 “(β) 

338 

2401 

3-8 

ΚΙϋΕ) 

ΡΟΤΑδΗ ΕΥΕ (διάλυμα): βλέπε ΡΟΤΑδδΙϋΜ ΗΥϋΚΟ- 
ΧΙ1)Ε (διαλύματα) 

8,36°(β) 

83 

2438 

8-3 

ΡΟΤΑδδΐυΜ (Κάλλιο) 

4.3, 1°(α) 

Χ423 

2257 

4.3 

ΡΟΤΑδδΐυΜ ΑΚδΕΝΑΤΕ 

6.1,51 °(β) 

80 

1677 

6.1 

ΡΟΤΑδδΙΙΙΜ ΑΚδΕΝΑΤΕ 

6.1,51 °(β) 

60 

1678 

6.1 

ΡΟΤΑδδΐυΜ ΒΙΓϋϋΟΚΙϋΕ 

ΡΟΤΑδδΙϋΜ ΒΙδϋίΡΗΑΤΕ, που περιέχει 3 στα εκατό ή 

8,26°(β) 

80 

1811 

8-6.1 

περισσότερο ελεύθερο θειϊκό οξύ 

8,23 °(β) 

80 

2509 

8 

ΡΟΤΑδδΙϋΜ ΟΗΙ.ΟΚΑΤΕ, διαλύματα 

5.1, 4°(α) 

50 

2427 

3 

ΡΟΤΑδδΙϋΜ ΕϋϋΟΚΙϋΕ 

6.1,65°(γ) , 

60 

1812 

6.ΙΑ 

ΡΟΤΑδδΙϋΜ ΗΥϋΚΟΧΙϋΕ (Καυστικό Κάλλιο) 

8,41 °(β) 

80 

1813 

8 

ΡΟΤΑδδΙϋΜ ΗΥΟΚΟΧΙϋΕ, διαλύματα (διάλυμα καλλίου) 

8,42 °(β) 

80 

1814 

8 

ΡΟΤΑδδΙϋΜ ΟΧΙϋΕ 

ΡΟΤΑδδΙϋΜ δϋϋΡΗΙΟΕ περιέχον όχι λιγότερο από 30 

8,41 °(β) 

80 

2033 

8 

στα εκατό νερό κρυσταλλώσεως 

8,45“(β) 

80 

1847 

8 

ΡΟΤΑδδΙϋΜ δϋϋΡΗΙΟΕ υδατοδιαλύματα 

ΡΚΙΝΤΕΚδ ΙΝΚδ, (μελάνες) 

8,45 °(γ) 

80 

1847 

8 

- με σημείο αναφλέξως κάτω από 21 ° Κ 

3. 5° 

33 

1210 

3 

- με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55 °Κ 

3, 31°(γ)±/ 

30 

1210 

3 

, - με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55 °Κ 

3, 32°(γ)±/ 

30 

1210 

- 

ΡΚΟΡΑΝΕ 

2, 3°(β) 

23 

1973 

3 

Ν-ΡΚΟΡΑΝΟΕ, τεχνικό 

3, 3°(β) 

33 

1274 

3 

ΡΚΟΡΙΟΝΑϋΟΕΗΥϋΕ 

ΡΚΟΡΙΟΝΙΟ Αϋΐϋ περιέχον όχι λιγότερο από 50 στα 

3, 3 °(β) 

33 

1275 

3 

εκατό καθαρό οξύ 

8, 32°(γ) 

80 

1848 

8 

ΡΚΟΡΙΟΝΙΟ ΑΝΗΥΟΚΙϋΕ 

8, 32°(γ) 

80 

2496 

8 

ΡΚΟΡΙΟΝΙΤΚΙΕΕ 

3, 11°(β) 

336 

2404 

3 - 6.1 

ΡΚΟΡΙΟΝΥϋ ΟΗϋΟΚΙϋΕ 

3, 25°(β) 

338 

1815 

3-8 

ΡΚΟΡΥϋ ΑΟΕΤΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

1276 

3 

Ν-ΡΚΟΡΥΕΑΜΙΝΕ 

3, 22°(β) 

338 

1277 

3 - 8 

Ν-ΡΚΟΡΥϋΒΕΝΖΕΝΕ 

ΡΚΟΡΥϋ ΟΗϋΟΚΙϋΕ: βλ. Ι-ϋΗϋΟΚΟΡΚΟΡΑΝΕ 

3, 31°(γ) 

30 

2364 

3 

ΡΚΟΡΥϋΕΝΕ 

2, 3°(β) 

23 

1077 

3 

ΡΚΟΡΥϋΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕ 

8, 53°(β) 

• 83 

2258 

8-3 

ΡΚΟΡΥϋΕΝΕ ΏΙϋΗϋΟΚΙΟΕ 

3, 3°(β) . 

33 

1279 

3 

ΡΚΟΡΥϋΕΝΕΙΜΙΝΕ 

3, 12° 

336 

1921 

3 - 6.1 

ΡΚΟΡΥϋΕΝΕ ΟΧΙϋΕ 

ΡΚΟΡΥϋΕΝΕ ΤΕΤΚΑΜΕΚ: βλέπε ΤΕΤΚΑΡΚΟΡΥϋΕΝΕ 

±/Βλέπε, όμως, ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παραγράφου Δ του 
ΡΚΟΡΥϋΕ ΤΚΙΜΕΚ: βλέπε ΤΚΙΡΚΟΡΥϋΕΝΕ 

3, 2°(α) 

περιθωριακού 2301. 

33 

1280 

3 

ΡΚΟΡΥϋ ΓΟΚΜΑΤΕδ 

3, 3°(β) 

33 

1281 

3 

ΡΚΟΡΥϋ ΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ, κανονικό 

3, 14°(α) 

336 

2482 

3 - 6.1 

ΡΚΟΡΥϋ ΜΕΚϋΑΡΤΑΝ 

3, 3°(β) 

33 

2402 

3 

ΡΚΟΡΥϋΤΚΙϋΗϋΟΚΟδΙϋΑΝΕ 

8, 37°(β) 

83 

1816 

8-3 

ΡΥΚΙΌΙΝΕ 

3, 15 °(β) 

336 

1282 

3 - 6.1 

ΡΥΚΟδϋϋΡΗϋΚΥϋ ΟΗϋΟΚΙΟΕ (δ 2 0 5 ϋϋ2) 

8, 21 °(β) 

80 

1817 

8 

ΡΥΚΚΟϋΙΏΙΝΕ 

3, 22°(β) 

338 

1922 

3-8 

ΟϋΙΝΟϋΙΝΕ 

Κ 12: βλ. ϋΙϋΗϋΟΚΟΟΙΕϋϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ 

Κ 12ΒΙ: βλ. ΒΚΟΜΟϋΗϋΟΚΟΟΙΕϋϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ 

Κ 13: βλ. ΟΗϋΟΚΟΤΚΙΕϋϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ 

Κ 13ΒΙ: ΒΚΟΜΟΤΚΙΕϋϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ 

Κ 21: βλ. ΟΙΟΗϋΟΚΟΡϋϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ 

6,1, 12°(γ) 

60 

2656 

6.ΙΑ 


Κ 22: βλ. ϋΗϋΟΚΟϋΙΕϋϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ 
Κ 23: βλ. ΤΚΙΓϋϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ 
Κ 114: βλ. 1,2-ΜϋΗϋΟΚΟ-Ι, 1,2-, 2- ΤΕΤΚΑΕ- 
ϋϋΟΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ 
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(α) 

(β) 

(Τ) 

(δ) 

(ε) 


Κ 115: βλ. ΟΗΕΟΚΟΡΕΝΤΑΓΕΙΙΟΒΟΕΤΗΑΝΕ 
Κ 116: βλ. ΗΕΧΑΕΕϋΟΚΟΕΤΗΑΝΕ 
Κ 133α: βλ. Ι-(1ΗΕΟΚΟ—2,2,2-ΤΚΙΕΕυΟΒΟΕΤΗΑΝΕ 
Κ 142β: βλ. Ι-ΕΗΕΟΚΟ-Ι,Ι-ϋΙΕΕϋΟΚΟΕΤΗΑΝΕ 
Κ 152α: βλ. Ι,Ι-ϋΙΕΕυΟΚΟΕΤΗΑΝΕ 
Κ 500: Μίγμα αερίου Κ 500 
Κ 502: βλ. Μίγμα αερίου Κ 502 
Κ 503: βλ. Μίγμα αερίου Κ 503 
Κ 1113: βλ. ΤΚΙΕΕυΟΚΟΟΗΕΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ 
Κ 1216: βλ. ΗΕΧΑΓΕυΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ 
Κ 318: βλ. ΟΟΤΑΕΕϋΟΒΟΕΥΟΕΟΒΥΤΑΝΕ 
ΚΕ8ΙΝ3 (Ρητίνες) σε διάλυση σε εύφλεκτα υγρά 

- με σημείο αυαφλέξεως κάτω από 21 0 Κ 

- με σημείο αυαφλέξεως μεταξύ 21°Κ και 55 °Κ 

- με σημείο αυαφλέξεως πάνω από 55 °Κ 
ΚΕδΟΚ<:ΐΝΟΕ 

5ΕΕΕΝΑΤΕ5 
δΕΕΕΝΙΟ ΑΟΙϋ 
δΕΙ ΕΝΙΤΓδ 

5ΕΕΕΝΙΙΙΜ ΟΙδυίΡΗΙϋΕ 
δΕΕΕΝίυΜ μέταλλο 

δΙΕΚΖΟΟΗΕΟΚΟΓΟΚΜ: βλ. ΤΚΚΖΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 
δΙΕΙΟΌΝ ΤΕΤΚΑΟΗΕΟΚΙϋΕ (5ί(Χ4) 

50ϋΑ ΕΙΜΕ (Μίγματα καυστικής σόδας και ασβέστης) 
δΟϋΑ ΕΥΕ: βλέπε δΟϋΙΙΙΜ ΗΥΟΚΟΧΙϋΕ διαλύματα 
50ϋ1ϋΜ 

δΟϋΐυΜ ΑΕϋΜΙΝΑΤΕ, διαλύματα 

δΟϋΙΙΓΜ ΑΚ8ΕΝΙΤΕ 

δΟϋΙϋΜ ΑΚ8ΕΝΑΤΕ υδατοδιαλύματα 

- τοξικά 

- επιβλαβή 

δΟϋΐυΜ ΒΙΓΕυΟΚΙϋΕ 

δΟϋΐυΜ ΒΙ81ΙΕΡΗΑΤΕ, υδατοδιαλύματα 

δΟΟΙϋΜ ΒΙδΙίΕΡΗΑΤΕ, περιέχον 3 στα εκατό ή περισσότερο 

ελεύθερο θειϊκό οξύ 

δΟϋΙϋΜ ΟΗΕΟΚΑΤΕ, στερεό 

δΟϋΙΕ'Μ (ΙΗΕΟϊΙΑΤΕ, διαλύματα 

δΟϋΐυΜ ΟΗΕΟΚΠΈ, διαλύματα 

δΟϋΙΕ'Μ ΓΕυΟΚΙϋΕ 


δΟϋΙϋΜ ΗΥϋΚΟΟΕΝ δϋΕΡΗΙϋΕ που περιέχει όχι λιγότερο 

από 25 στα εκατό νερό κρυσταλλώσεως 

δΟϋΙϋΜ ΗΥΟΚΟΧΙΟΕ (Καυστική σόδα) 

δΟϋΐυΜ ΗΥΟΚΟΧΙϋΕ διαλύματα 

δΟϋΙΕ'Μ ΜΕΤΗΥΕΑΤΕ αλκολικά διαλύματα 

801)1 ΕΜ ΟΧΙΟΕ 

δΟϋΙϋΜ ΡΕΝΤΑΟΗΕΟΚΟΡΗΕΝΑΤΕ 
δΟϋΙϋΜ ΡΟΤΑδδΐυΜ κράματα 

δΟϋΙϋΜ δϋΕΡΗΙϋΕ, περιέχον όχι λιγότερο από 30 στα εκατό 
νερό κρυσταλλώσεως 


δΟϋΙΙίΜ 81ΙΕΡΗΙΟΕ, υδατοδιαλύματα 
8ΤΑΝΝΙΟ ΕΗΕΟΒΙϋΕ, άνυδρο (8Ν0Ε4 
8ΤΑΝΝΙΟ ΟΗΕΟΚΙΟΕ ΡΕΝΤΑΗΥϋΚΑΤΕ 
(8Ν0Ε-5Η,0 

δΤΥΚΕΝΕ (ΥΙΝΥΕΒΕΝΖΕΝΕ) 


δΕΓΕΡΗΙΟΕδ, υδατοδιαλύματα, μη προσδιοριζόμενα διαφο¬ 
ρετικά στο παρόν Παράρτημα 
31ΙΕΡΗΙΒ (θείο) 

δυΕΡΗΙΙΚ σε λυωμένη κατάσταση 


δϋΕΡΗυΒ ϋΙΟΧΙΟΕ 
δϋΕΡΗϋΚ ΗΕΧΑΓΕυΟΚΙϋΕ 


δυΕΡΗϋΙΙΙΟ ΑΕΙΟ (θειϊκό οξύ) 

δυΕΡΗϋΚΙΟ ΑΕΙ1), αναθυμιάζον: βλέπε ΟΕΕϋΜ (ατμίζον 
θειϊκό οξύ) 

δυΕΡΗΙΙΚΙΟ Α€ΙΟ, μίγματα με νιτρικό οξύ: Βλέπε Μίγ¬ 
ματα θειϊκού & νιτρικού οξέος 
δϋΕΡΗυΚΙΟ ΑΟΙΙ), απορρίματα 
δυΕΡΗϋΚ ΤΚΙΟΧΙϋΕ 
δΕΙΕΡΗυΚΥΕ ΟΗΕΟΒΙϋΕ (8Ο 2 0Ε 2 ) 

ΤΑΚ3 (πίσσες) υγρές. 

ΤΕΚΚΕΝΕ υδρογονάνθρακες, που δεν προσδιορίζονται δια¬ 
φορετικά στο παρόν Παράρτημα 

-με σημείο αυαφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ 
-με σημείο αυαφλέξεως πάνω από 55 °Κ 


3. 5° 

33 

1866 

3 

3,31»-/ 

30 

1866 

3 

3,32»-/ 

30 

1866 

3 

6.1-14° (γ) · 

60 

2876 

6.ΙΑ 

6.1.55°(α) 

66 

2630 

6.1 

8.11 °(α) · 

88 

1905 

8 

6.1,55°(α) 

66 

2630 

6.1 

6.1.55°(β) 

60 

2657 

6.1 

6.1,55°(γ) 

60 

2658 

6.ΙΑ 

8.21 “(β) 

80 

1818 

8 

8-41 "(γ) 

80 - 

1907 

8 

4.3. 1 °(α) 

Χ423 

1428 

4.3 

8.42 °(β) 

80 

1819 

8 

6.1.51 “(β) 

60 

1685 

6.1 

6.1.51 °(β) 

60 

1686 

6.1 

6.1,51 » 

60 

1686 

6. ΙΑ 

8.26 °(β) 

80 

2439 

8-6.1 

8, 6°(β) 

80 

2837 

8 

8.23 °(β) 

80 

1821 

8 

5.1. 4°(α) 

50 

1495 

5 

5.1. 4°(γ) 

50 

2428 

5 

5.1, 4°(γ) 

50 

1908 

5 

6.1.65°(γ) 

60 

1690 

6.ΙΑ 

8.45 °(β) 

80 

2949 

8 

8.41 °(β) 

80 

1823 

8 

8.42 °(β) 

80 

1824 

8 

3.24°(β) 

338 

1829 

3-8 

8,41 °(β) 

80 

1825 

8 

6.1.17°(β) 

60 

2567 

6.1 

4,3. 1 °(α) 

Χ423 

1422 

4.3 

8,45 °(β) 

80 

1849 

8 

8, 45 ° (γ) 

80 

1849 

8 

8, 21°(β) 

80 

1827 

8 

8, 22°(γ) 

80 

2440 

8 

3, 31 °(γ) 

39 

2055 

3 

8, 45°(γ) 

80 

1719 

8 

-1, 2» 

40 

1350 

4.1 

-.1, 2°(β) 

44 

2448 

4.1 

2, 3°(ΑΤ) 

26 

1079 

-+- -+* 

2, 5°(α) 

20 

1080 

- 

8, 1°(β) 

80 

1830 

8 


8, 1°(β) 

80 

1832 

8 

8, 1» 

Χ88 

1829 

8 

8, 21°(α) 

Χ88 

1834 

8 

3, 32°(γ) 

30 

1999 

- 

3, 31» 

30 

2319 

3 

3, 32» 

30 

2319 

- 
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1371 






(«) ' 

(β) 

(Τ) 

(δ) 


ΓΕΚΡΙΝΟΕΕΝΕ 

1,1,2,2-ΤΕΤΚΑΒΚΟΜΟΕΤΗΑΝΕ (ΑΟΕΤΥΕΕΝΕ ΤΕΤ- 

3, 31°(γ) 

30 

2541 

3 

ΚΑΒΚΟΜΙϋΕ) 

1,1,2,2-ΤΕΤΚΑΟΗΕΟΚΟΕΤΗΑΝΕ (ΑΟΤΥΕΕΝΕΤΕΤΚΑ- 

6.1, 17°(γ) 

60 

2504 

6.ΙΑ 

ϋΗΕΟΚΙϋΕ) 

ΓΕΤΚΑΟΗΕΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ (ΡΕΚΟΗΕΟΚΟΕΤΗΥ- 

' 6.1, 15°(β) 

60 

1702 

6.1 

ΕΕΝΕ) 

6.1,15°(γ) 

60 

1897 

6.ΙΑ 

ΓΕΤΚΑεΗΕΟΚΟΡΗΕΝΟΕδ 

6.1, 17°(γ) 

60 

2020 

6.ΙΑ 

ΤΕΤΚΑΕΤΗΥΕΕΝΕΡΕΝΤΑΜΙΝΕ 

8, 53°(γ) 

80 

2320 

8 

ΤΕΤΚΑΕΤΗΥΕ ΕΕΑΙ) (μόλυβδος) 

6.1, 31 “(α) 

66 » 

1649 

6.1 

1,2,3,6-ΤΕΤΚΑΗΥϋΚΟΒΕΝΖΑΕΟΕΗΥΟΕ 

3, 32 °(γ) 

30 

2498 

- 

ΤΕΤΚΑΗΥΟΚΟΕΙΙΚΑΝ 

3, 3°(β) 

33 

2056 

3 

ΤΕΤΚΑΗΥϋΚΟΡΗΤΗΑΕίε ΑΝΗΥΟΗΙϋΕ 

8, 31°(γ) 

80 

2698 

8 

1,2,3,6-ΤΕΤΚΑΗΥΟΚΟΡΥΚΙϋΙΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2410 

3 

ΤΕΤΚΑΗΥϋΚΟΤΗΙΟΡΗΕΝΕ 

ΤΕΤΚΑΜΕΤΗΟΧΥδΙΕΑΝΕ: βλέπε 

ΜΕΤΗΥΕ ΟΚΤΗΟδΙΕΙΟΑΤΕ ΤΕΤΚΑΜΕΤΗΥΕΑΜΜΟ- 

3, 3°(β) 

33 

2412 

3 

ΝΐυΜ ΗΥΏΚΟΧΙΟΕ 

ΤΕΤΚΑΜΕΤΗΥΕΕΤΗΥΕΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕ: βλ. 1,2-ΒΙδ 
(ϋΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΟ) ΕΤΗ ΑΝΕ ΤΕΤΚΑΜΕΤΗΥΕ ΕΕΑϋ 

8, 51°(β) 

80 

1835 

8 

(μόλυβδος) 

6.1, 31°(α) 

663 

1649 

6.1 + 3 

ΤΕΤΒΑΜΕΤΗΥΕ5ΙΕΑΝΕ 

ΤΕΤΚΑΝΙΤΒΟΜΕΤΗΑΝΕ, απαλλαγμένη από καύσιμες 

3, 1» 

33 

2749 

3 

ξένες ύλες 

5.1, 2° 

559 

1510 

5 

ΤΕΤΚΑΡΚΟΡΥΕΕΝΕ (ΡΚΟΡΥΕΕΝΕ ΤΕΤΚΑΜΕΚ) 

3,32 °(γ) 

30 

2850 

- 

ΤΕΤΒΑΡΒΟΡΥΕΟΒΤΗΟΤΙΤΑΝΑΤΕ 

3, 31°(γ) 

30 

2413 

3 

4-ΤΗΙΑΡΕΝΤΑΝΑΕ 

6.1, 20(γ) 

60 

2785 

6.ΙΑ 

ΤΗΙΟΑΟΕΤίε Ααϋ 

ΤΗΙΟΟΕΥΟΟΕ: βλ.ΜΕΚΟΑΡΤΟΕΤΗΑΝΟΕ 

3, 3°(β) 

33 

2436 

3 

ΤΗΙΟΟΕΥΟΟΕίε ΛΕΙΟ 

8, 32°(β) 

80 

1940 

8 

ΤΗΙΟΝΥί ΕΗΕΟΒΙΟΕ (50ΕΕ,) 

8, 2Γ(α) 

Χ88 

1836 

8 

ΤΗΙΟΡΗΕΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

2414 

3 

ΤΗΙΟΡΗΕΝΟΕ 

6.1, 20°(α) 

663 

2337 

6.1 -η 3 

ΤΗΙΟΡΗΟδΟΕΝΕ 

6.1, 20°(β) 

60 

2474 

6.1 

ΤΗΙ0ΡΗ03ΡΗ0ΚΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ (Ρ8ΕΕ ;! ) 

8. 21° (β) 

80 

1837 

8 

ΤΙΤΑΝίυΜ ΤΕΤΚΑΕΗΕΟΚΙΟΕ (ΤϊΕΕ 4 ) 

8; 21°(β) 

80 

1838 

8 

ΤΙΤΑΝίυΜ ΤΚΙΕΗΕΟΚΙΟΕ. μίγματα, μη πυροφορικά 

8, 22°(β) 

80 

2869 

8 

ΤΟΕΕΙΕΝΕ 

3, 3°(β) 

33 

1294 

3 

ΤΟΕΙΙΕΝΕ δυΕΡΗΟΝΙΟ Ααϋδ, στερεά 

8. 34°(γ) 

80 

2585 

8 

ΤΟίυΕΝΕ δΙΙΕΡΗΟΝΙΟ ΑΕΙ05, διαλύματα 

8, 34°(γ) 

80 

2586 

8 

ΤΟΕΙΠϋΙΝΕδ 

6.1, 12°(β) 

60 

1708 

6.1 

2,4-ΤΟίυΥΕΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕ 

6.1, 12°(γ) 

60 

1709 

6.ΙΑ 

2,4-ΤΟΕΙΙΥΕΕΝΕ ϋΙΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ και ισομερή μίγματα 

6.1, 19°(β) 

60 

2078 

- . 6.1 

ΤΚΙΑΕΕΥΕΑΜΙΝΕ 

3, 31°(γ) 

30 

2610 

3 

ΤΚΙΑΕΕΥΕ ΒΟΚΑΤΕ 

6.1, 13°(γ) 

60 

2609 

6.ΙΑ 

ΤΚΙΒυΤΥΕΑΜΙΝΕ 

8, 53°(γ) 

80 

2542 

8 

ΤΚΙΟΗΕΟΚΟΑΟΕΤΑΕϋΕΗΥΟΕ (ΟΗΕΟΚΑΕ) 

6.1, 16°(β) 

60 

2075 

6.1 

ΤΚίεΗΕΟΚΟΑΟΕΤΙΕ ΑΟΙΙ) 

8, 31°(β) 

80 

1839 

. 8 

ΤΚΙΕΗΕΟΚΟΑΟΕΤΙΟ ΑΟΙΙ), διαλύματα 

8, 32 °(β) 

80 

2564 

8 

ΤΚΚΙΗΕΟΚΟΑΕΕΤΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

8, 36°(β) 

Χ80 

2442 

8 

ΤΚΙΟΗΕΟΚΟΒΕΝΖΕΝΕ3 

6.1, 17°(γ) 

60 

2321 

6.ΙΑ 

ΤΚΙίΙΗΕΟΚΟΒυΤΕΝΕ 

6.1, 17°(β) 

60 

2322 

6.1 

1,1,1 -ΤΚΙΟΗΕΟΚΟΕΤΗΑΝΕ 

6.1,15°(γ) 

60 

2831 

6.1Α 

ΤΚΙΟΗΕΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ 

ΤΚΙΟΗΕΟΚΟΜΕΤΗΥΕΒΕΝΖΕΝΕ: βλέπε ΒΕΝΖΟΤΚΙΕΗ- 

6.1, 15°(γ) 

60 

1710 

6.1Α 

ΕΟΚΙϋΕ ΤΚΚΖΗΕΟΚΟΡΗΕΝΟΕ3 

6.1, 17°(γ) 

60 

2020 

6.1Α 

ΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΚΑΝΕ (δΙΕΚίΟΕΗΕΟΚΟΕΟΚίνΐ) 
ΤΚΙΟΚΕδΥΕΡΗΟδΡΗΑΤΕ με πάνω από 3 στα εκατό 

4.3, 4°(α) 

Χ338 

1295 

4.3 + 3 + 8 

ορθό ισομερή 

6.1, 23°(β) 

60 

2574 

6.1 

ΤΚΙΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ 

3, 22“(β) 

338 

1296 

3 + 8 

ΤΚΙΕΤΗΥΕ ΒΟΚΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

1176 

3 

ΤΚΙΕΤΗΥΕΕΝΕΤΕΤΚΑΜΙΝΕ 

8, 53°(β) 

80 

2259 

8 

ΤΚΙΕΤΗΥΕ ΡΗΟδΡΗΙΤΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

2323 

3 

ΤΚΙΕΕυΟΚΟΑΟΕΤΙΟ ΑΟΙΙ) 

8, 32°(α) 

88 

2699 

8 

ΤΚΙΓΕυΟΚΟΟΗΕΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ (ΚΙ 1132) 

2, 3°(0Τ) 

236 

1082 

-Γ- -+- 

1,1,1 ,-ΤΚΙΓΕϋΟΚΟΕΤΗΑΝΕ 

2, 3°(β) 

23 

2035 

■+* -** 

ΤΚΙΕΕϋΟΚΟΜΕΤΗΑΝΕ (Κ23) 

2, 5» 

20 

1984 


ΤΚΙΙδΟΒϋΤΥΕΕΝΕ (ΙδΟΒϋΤΥΕΕΝΕ ΤΚΙΜΕΚ) 
ΤΚΙΜΕΤΗΥΕ ΑΟΕΤΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ: βλ. ΡίνΑΕΟΥΕ 

3, 11 °(γ) 

30 

2324 

3 

ΟΗΕΟΚΙΟΕ ΤΚ1ΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ, άνυδρη 
ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΑΜΙΝΕ υδατοδιάλυματα 

2, 3°(ΒΤ) 

236 

1083 

3 + 6.1 

-με σημείο βρασμού όχι πάνω από 35 °Κ 

3, 22°(α1 

338 

1297 

3 + 8 
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(α) 

(β) 

(Τ) 

(δ) 

0) 

-με σημείο βρασμού πάνω από 35°Κ 
1,3,5-ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΒΕΝΖΕΝΕ: βλέπε ΜΕ51ΤΥΕΕΝΕ 

3, 22°(β) 

338 ν 

1297 

3 8 

ΤΚΙΜΕΤΗΥΕ ΒΟΚΑΤΕ 

3, 3°(β) 

33 

2416 

3 

ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΕΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

3, 21 °(α) 

Χ338 

1298 

3 -τ 8 

ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΟΥΟΕΟΗΕΧΥΕΑΜΙΝΕ 

8, 53°(γ) 

80 

2326 

8 

ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΗΕΧΑΜΕΤΗΥΕΕΝΕϋΙΑΜΙΝΕδ 
ΤΚΙΜΕΤΗΥΕΗΕΧΑΜΕΤΗΥΕΕΝΕ ϋΙΙδΟΟΥΑΝΑΤΕ και 

8, 53°(γ) 

80 

2327 

8 

ισομερή μίγματα 

2,6,6-ΤΚΙΜΕΤΗΥί ΝΟΚΡΙΝΑΝΥΕ ΗΥΟΒΟΡΕΚΟΧΙΟΕ 
(ΡΙΝΑΝΥΕ ΗΥΟΒΟΡΕΚΟΧΓΟΕ? ΡΙΝΑΤΕ ΗΥΏΚΟΡΕ- 
ΚΟΧΙϋΕ) με περιεκτικότητα υπεροξειδίου όχι πάνω από 

6.1, 19°(γ) 

60 

2328 

6.ΙΑ 

95 στα εκατό 

5.2. 15° 

539 

2162 

5 

ΤΚΙΜΕΤΗΥΕ ΡΗΟδΡΗΙΤΕ 

3, 31 °(γ) 

30 

2329 

3 

ΤΚΙΡΚΟΡΥΚΑΜΙΝΕ 

8. 53°(β) 

83 

2260 

8 3 

ΤΚΙΡΚΟΡΥΕΕΝΕ (ΡΚΟΡΥΕΕΝΕ ΤΚΙΜΕΚ) 

3, 31 °(γ) 

30. 

2057 

3 

ΤυΚΡΕΝΤΙΝΕ (Νέφτι) 

3, 31 °(γ) 

30 

1299 

3 

υΝΟΕΟΑΝΕ 

3. 32°(γ) 

30 

2330 

- 

νΑΕΕΚΑΕϋΕΗΥϋΕ 

3, 3°(β) 

33 

2058 

3 

νΑΕΕΚΥΕ ΟΉΕΟΚΙΠΕ 

8,36 °(β) 

80 

2502 

8 

νΑΝΑϋΐυΜ ΟΧΥΤΚΙΟΗΕΟΚΙϋΕ (νΟΟΕ,) 
νΑΝΑϋΙΙΙΜ ΟΧΥΤΚΙΟΗΕΟΚΙΠΕ (νθ€Ε 3 ), υδατοδιαλύ- 

8, 21 °(β) 

80 

2443 

8 

ματα 

8, 5°(β) 

80 

2443 

8 

νΑΝΑΟΙΙΙΜ ΡΕΝΤΟΧΙΟΕ 

6.1, 58°(β) 

60 

2862 

6.1 

νΑΝΑϋΙΙΙΜ ΤΕΤΚΑΟΗΕΟΚΙϋΕ (νΤΕ.) 

8, 21 °(α) 

88 

2444 

8 

νΑΝΑΟΙϋΜ ΤΚΙΟΗΕΟΚΙϋΕ (νϋΕ ) 
νΑΚΝΙδΗΕδ (Βερνίκια) 

3, 22°(γ) 

80 

2475 

8 

-με σημείο αναφλέξεως κάτω από 21 0 Κ 

3, 5° 

33 

1263 

3 

-με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55 °Κ 

3, 31 °(γ)-/ 

30 

1263 

3 

-με σημείο αναφλέξεως πάνω από 55°Κ 

3, 32°(γ)-/ 

30 

1263 

- 

νΐΝΥΕ ΑΟΕΤΑΤΕ 

3, 3°(β) 

339 

1301 

3 

νΐΝΥΕΒΕΝΖΕΝΕ: βλέπε δΤΥΚΕΝΕ νΐΝΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 

2, 3°(εΤ) 

236 

1085 

1- -Γ 

νΐΝΥΕ ΒυΤΥΚΑΤΕ 

3,3 °(β) 

339 

2838 

3 

νΐΝΥΕ ΟΗΕΟΚΙϋΕ 

2, 3°(γ) 

239 

1086 

3 

νΐΝΥΕ ΟΉΕΟΚΟΑΕΕΤΑΤΕ 

6.1, 16°(β) 

60 

2589 

6.1 

νΐΝΥΕ ΕΤΗΥΕ ΕΤΗΕΚ 

3, 2°(β) 

339 

1302 

3 

νΐΝΥΕ ΕΕΟΚΙϋΕ 

2, 5°(γ) 

239 

1860 

-Γ 

νΐΝΥΕΙϋΕΝΕ (2ΗΕΟΚΙΟΕ 
νΐΝΥΕΙϋΕΝΕ ΓΕΕΙΟΚΙΟΕ: βλέπε 1,1- 

3, 1 °(α) 

339 

1303 

3 

ϋΙΓΕυΟΚΟΕΤΗΥΕΕΝΕ ΥΙΝΥΕ ΙδΟΒΙΙΤΥΕ ΕΤΗΕΚ 
νΐΝΥΕ ΙδΟΒϋΤΥΕ ΕΤΗΕΚ νΐΝΥΕ ΤΟΕί'ΕΝΕ, μικτά 

3, 3°(β) 

339 

1304 

3 

ισομερή 

3, 31° (γ) 

39 

2618 

3 

νΐΝΥΕΤΚΙΟΗΕΟΚΟδΙΕΑΝΕ 

ΧΥΗΙΤΕ ΑΚδΕΝΙΟ: βλέπε ΑΚδΕΝΙΟ ΤΚΙΟΧΙϋΕ 

3, 21 °(α) 

Χ338 

1305 

3 + 8 

ΧΕΝΟΝ 

2, 5°(α) 

20 

2036 

__ 

ΧΕΝΟΝ, υγρό βαθειάς κατάψυξης 

2, 7°(α) 

22 

2591 

_ 

ΧΥΕΕΝΕδ (ΠΙΜΕΤΗΥΕΒΕΝΖΕΝΕδ) 

3, 31 “(γ) 

30 

1307 

3 

ΧΥΕΕΝΟΙδ 

6.1, 14°(β) 

60 

2261 

6.1 

ΧΥΕΙϋΙΝΕδ 

6.1, 12°(β) 

60 

1711 

6.1 

ΧΥΕΥΕ ΒΚΟΜΙϋΕ 

6.1, 17 °(β) 

60 

1701 

6.1 

ΖΙΝΟ ΕΗΕΟΚΙΠΕ (ΖΝΕΕ) 

8, 22°(γ) 

80 

2331 

8 

ΖΙΝΟ ΕΗΕΟΚΙΰΕ (ΖΝΟΕ,) υδατοδιαλύματα 

8, 5°(γ) 

80 

1840 

8 

ζικεοΝίυΜ τετκαεηεοκιπε (ζκγ.ε 4 ) 

8, 22°(γ) 

Παράρτημα Β.5 

Πίνακας II 

80 

2503 

8 


Πίνακας ουσιών των Κατηγοριών 3, 6.1 και 8 που δεν αναφέρονται ονομαστικά στον Πίνακα I και δεν εμπίπτουν κάτω από τις συλλογικές 
επικεφαλίδες που περιλαμβάνονται σ’ εκείνο τον Πίνακα, αλλά οι οποίες όμως πρέπει να περιληφθοΰν στις παρούσες Κατηγορίες και στις οποίες δεν 
δίδεται συγκεκριμένος «αριθμός αναγνωρίσεως ουσίας». Οι ουσίες συγκεντρώνονται σε ομάδες και σύμφωνα με τον αριθμό είδους που αντιστοιχεί 
στους κινδύνους που παρουσιάζονται στη διάρκεια της μεταφοράς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρών πίνακας έχει εφαρμογή μόνο για ουσίες των Κατηγοριών 3, 6.1., και 8 που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα I. 


-/ Βλέπε, όμως ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παραγράφου Δ του περιθωριακού 2301 
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Ομάδα Ουσιών 

Αριθ. Κατηγο¬ 
ρίας και είδους 

Αριθ. αναγνωρί- 
σεως κινδύνου 
(άνω μέρος) 

Αριθ. αναγνω- 
ρίσεως ουσίας 
(κάτω μέρος) 

Ετικέτα 

(«) 

(β) 

(Τ) 

(δ) 

(ε) 


Εύφλεκτα υγρά με σημείο αναφλέξεως κάτω από 
21 °Κ, μη τοξικά και μη διαβρωτικά 
Επιβλαβείς ουσίες και παρασκευάσματα που χρησιμο¬ 
ποιούνται σαν ζιζανιοκτόνα με σημείο .αναφλέξεως κάτω 
από 21 °Κ 

Τοξικά εύφλεκτα υγρά με σημείο αναφλέξεως κάτω από 
21°Κ 

Πολύ τοξικές ή τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα χρησι¬ 
μοποιούμενα σαν ζιζανιοκτόνα, εύφλεκτα, με σημείο ανα¬ 
φλέξεως κάτω από 21 0 Κ 

Διαβρωτικά εύφλεκτα υγρά με σημείο αναφλέξεως κάτω 
από 21 °Κ 

Εύφλεκτα υγρά, μη τοξικά και μη διαβρωτικά, με σημείο 
αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 100 Κ 

Πολύ τοξικά υγρά, εύφλεκτα, με σημείο αναφλέξεως με¬ 
ταξύ 21 °Κ και 55° Κ 


Τοξικά υγρά, εύφλεκτα, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 
21 °Κ και 55°Κ 


Επιβλαβή υγρά, εύφλεκτα, με σημείο αναφλέξεως μεταξύ 
21 °Κ και 55°Κ 


Πολύ τοξικά υγρά, εύφλεκτα, με σημείο αναφλέξεως πάνω 
από 55 °Κ 


Τοξικά υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω απο 
55°Κ 


Επιβλαβή υγρά, άφλεκτα ή με σημείο αναφλέξεως πάνω 
από 55°Κ 


Πολύ τοξικά στερεά, καύσιμα 
Τοξικά στερεά, καύσιμα 
Επιβλαβή στερεά, καύσιμα 
Πολύ τοξικά στερεά, άκαυστα 


Τοξικά στερεά, άκαυστα 


Επιβλαβή στερεά, άκαυστα 


Πολύ τοξικές υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που χρησι¬ 
μοποιούνται σαν ζιζανιοκτόνα, εύφλεκτα, με σημείο αναφλέ¬ 
ξεως μεταξύ 21 0 Κ και 55 Κ 


3, 1°-5° 

33 

1993 

3 

3, 6° 

33 

3021 

3-6.1Α 

3,11°,14°, 

18°, 20° 

336 

1992 

3 - 6.1 

3. 19° 

336 

3021 

3 - 6.1 

3. 21 °-26° 

338 

2924 

3-8 

3, 31° 

30 

1993 

3 

3, 32° 

30 

1993 

- 

6.1, γράμμα (α) 

63 

2929 

6.1 — 3 


13°. 15°. 16°, 
18°, 20°, 22°, 
24° 

6.1, γράμμα (β) 
των ειδών 11°, 
13°. 15°. 16°, 
18°, 20°. 22°. 
24° .. 

6.1, γράμμα (γ) 
των ειδών 11°, 

13°, 15°, 16°, 
18°. 20°, 22°, 
24° 

6.1, γράμμα (α) 
των ειδών 11 ° - 

24°, 51°, 55°, 


63 


63 


66 


2929 


2929 


2810 


6.1 - 3 


6.ΙΑ - 3 


6.1 


υο 

6.1, το γράμμα 
(β) των ειδών 
11°-24°, 55°, 
35°, 57°-68° 

60 

2810 

6.1 

6.ΙΑ 

6.1, γράμμα (γ) 
των ειδών 11 ° - 

60 

2810 


24°, 51°-55°, 
57-68° 

6.1, γράμμα (α) 
των ειδών 11 ° - 

66 

2930 

6.1 

24° 

6.1, γράμμα (β) 
των ειδών 11 ° - 

60 

2930 

6.1 

24° 

6.1, γράμμα (γ) 

60 

2930 

6.ΙΑ 

των ειδών 11 ° - 




24° 

6.1, γράμμα (α) 
των ειδών 51°, 

66 

2811 

6.1 

55°, 68° 

6.1, γράμμα (β) 
των ειδών 51 ° - 

60 

2811 

6.1 

55°, 57°-68° 
6.1, γράμμα (γ) 
των ειδών 51 ° - 

60 

2811 

6.ΙΑ 

55°. 57°-68° 
6.1,- γράμμα (α) 

663 

2903 

• 6.1 - 3 


°, 77°, 78°, 
°. 81°. 83°, 
88 ° 
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(α) 

(β) 

(γ) 

(δ). 

(«) 

Τοξικές υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που χρησιμο¬ 
ποιούνται σαν ζιζανιοκτόνα, εύφλεκτα, με σημείο αναφλέ¬ 
ξεως μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ 

6.1, γράμμα (β) 
των ειδών 74°. 

75°, 77°, 78°, 

80°, 81°, 83°, 

85°, 88° 

63 

2903 

6.1 * 3 

Επιβλαβής υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που χρησιμο¬ 
ποιούνται σαν ζιζανιοκτόνα, εύφλεκτα, με σημείο αναφλέ- 
ξεως μεταξύ 21°Κ και 55°Κ 

6.1, γράμμα (β) 
των ειδών 74°, 

75°, 77°, 78°, 

80°, 81°, 83°, 

85°, 88° 

63 

2903 

6.ΙΑ * 3 

Πολύ τοξικές υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που χρησι¬ 
μοποιούνται σαν ζιζανιοκτόνα άφλεκτα, με σημείο αναφλέ¬ 
ξεως πάνω από 55°Κ 

6.1, γράμμα (α) 
των ειδών 74°, 

75°, 77°. 78°, 

80°, 81°, 83°, 

85°, 88° 

66 

2902 

6.1 

Τοξικές υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που χρησιμο¬ 
ποιούνται σαν ζιζανιοκτόνα άφλεκτα, ή με σημείο αναφλέ- 
ξεως πάνω από 55°Κ 

6.1, γράμμα (β) 
των ειδών 74°, 

75°. 77°, 78°, 

80°, 81°, 83°, 

85°, 88° 

60 

2902 

6.1 

Επιβλαβείς υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που χρησι¬ 
μοποιούνται σαν ζιζανιοκτόνα άφλεκτα, ή με σημείο ανα- 
φλέξεως πάνω από 55 °Κ 

6.1, γράμμα (γ) 
των ειδών 74°, 

75°, 77°, 78°, 

80°, 81°, 83°, 

85°, 88° 

60 

2902 

6.ΙΑ 

Πολύ τοξικές στερεές ουσίες και παρασκευάσματα που χρη¬ 
σιμοποιούνται σαν ζιζανιοκτόνα 

6.1, γράμμα (α) 
των ειδών 74°, 

75°, 77°, 78°. 

80°, 81°, 83°, 

85°, 88° 

60 

2588 

6.1 

Τοξικές στερεές ουσίες ή παρασκευάσματα που χρησιμο¬ 
ποιούνται σαν ζιζανιοκτόνα 

6.1, γράμμα (β) 
των ειδών 74°, 

75°, 77°, 78°, 

80°, 81°, 83°, 

85°, 88° 

60 

2588 

6.1 

Επιβλαβείς στερεές ουσίες ή παρασκευάσματα που χρησιμο¬ 
ποιούνται σαν ζιζανιοκτόνα 

6.1, γράμμα (γ) 
των ειδών 74°, 

75°, 77°, 78°, 

80°, 81°, 83°, 

85°, 88° 

60 

2588 

6.ΙΑ 

Πολύ διαβρωτικά υγρά εύφλεκτα, με σημείο αναφλέξεως 
μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ 

8, γράμμα (α) 
των ειδών 32°, 

33°, 36°, 37°, 

64°, 66° 

883 

2920 

8*3 

Διαβρωτικά ή ελαφρά διαβρωτικά υγρά εύφλεκτα, με ση¬ 
μείο αναφλέξεως μεταξύ 21 °Κ και 55°Κ 

8, γράμματα (β) 
και (γ) των ει¬ 
δών 32°, 34°, 

36°, 39°, 51°, 

53°, 54°, 64°, 

66° 

83 

2920 

8*3 

Ιολύ διαβρωτικά υγρά άφλεκτα, ή με σημείο αναφλέξεως 
πάνω από 55 °Κ 

8, γράμμα (α) 
των ειδών 1 °, 

3°, 10°, 11°, 

21°, 27°, 32°, 

33°, 37°, 37°, 

64°, 66° 

88 

1760 

8 


8, 26°(α) 

88 

1760 

8 * 6.1 

Διαβρωτικά ή ελαφρά διαβρωτικά υγρά μη έφλεκτα, ή με 
σημείο αναφλέξεως πάνω από 55°Κ 

8, γράμματα (β) 
και (γ) των ει¬ 
δών 1°, 3°, 5°, 

80 

1760 

8 


10 °, 11 °, 21 °, 

23°, 27°, 32°, 

34°, 36°-39°, 

51°, 53°, 54°, 

64°, 66° 

8, 26°(β) ή ( Τ ) 80 


1760 


8 * 6.1 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)_ 


(α) { 

Φ) 

(γ) 

(δ) 

(«) 

Πολύ διαβρωτικά στερεά καύσιμα 

8, γράμμα (α) 
των ειδών 64°, 

88 

2921 

8 


65° 




Διαβρωτικά η ελαφρά διαβρωτικά στερεά, καύσιμα 

8, γράμματα (β) 
και (γ) των ει¬ 
δών 31°, 33°, 

35°, 37°, 39°. 

51°, 52°, 54°, 

64°, 65° 

80 

2921 

8 

Πολύ διαβρωτικά στερεά, μή καύσιμα 

8, γράμμα (α) 
των ειδών 8°, 

88 

1759* 

8 


11°, 27°, 65° 

8, 26° (α) 

88 

1759 

8 - 6.1 

Διαβρωτικά ή ελαφρά διαβρωτικά στερεά άκαυστα 

8, γράμματα (β) 
και (γ) των ει¬ 
δών 11°, 22°, 

26°, 27°, 31°, 

80 

1759 

8 


33°, 35°, 37°, 

39°, 41°. 45°, 

65° 

8, 26°(β) ή (γ) 

80 

1759 

8 ·6.1 


Αρρβτχΐίχ Β.5 

250 001 


Ιύβηΐίίίοβίϊοη ηυιτιβεΓε ίΗβΠ 6ε $6οννη οη ίΗβ ρΐβίε 3$ ϊηεϋοβίείΐ ΒεΙονν-: 

Οχ αριθμοί αναγνώρίσεώς θα αναγράφονται 
στην πινακίδα όπως ανδίφόρεται παρακάτω 



ΙάβηίΐίΐεαΙϊο'η ηυΓηΡθΓ 
οί ΰ3Π98Γ {2 ου 3 ίκ}υΓε$) 

Αριθμός αναγνωρί- 
σεως κινδύνου (2 
3 ψηφία) 


Ιϋεηΐίίίοβιϊοη ηυπηβεΓ 
οί $υΙ)5ΐ3ηοθ (4 ίιςατεε) 

Αριθμός αναγνωρί. 
σεως ουσίας (4- 
ψηφία) 


Ββο^ΓουηοΙ οΓ3Π9ε. 

ΒοπίεΓ, ΗοπζοηιβΙ Ιϊπε 3ηά ίίςυΓεδ ΒΙβοΚ, 
15 γπιτπ ΐΗίοΚηε55. 


Φόντο πορτοκαλλί 
Περίγραμμα,, οριζόντια γραμμή 
Κα·ΐ- αριθμοί μαύρα, πάχος 15 χίλ 


250 002 
259 993 
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Παράρτημα Β.6 


(βλέπε περιθωριακό 10 381) 

Το πιστοποιητικό ικανότητας για οδηγούς οχημάτων που 260 000 
μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα εκδιδόμενα σύμφωνα 

1 

ΑΰΚ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ 
ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΤ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

Πιστοποιητικό Νο. 

Διακριτικό σημείο εκδίδοντος 

κράτους . 

Ισχύει για τις κατηγορίες -/ 

Ια, 1β, 1γ 
2 
3 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2 

6.1, 6.2 

7 

8 

Ρ έ ΧΡ ι (ημερομηνία) -1/ . 


με τα προβλεπόμενα α~ .ο περιθωριακό 10 315 θα έχει τη 
διάταξη που εμφανίζεται ιτο παρακάτω υπόδειγμα. Συνιστά- 
ται όπως το σχήμα είναι το ίδιο με εκείνο της Ευρωπαϊκής 
εθνικής άδειας οδηγήσεως, δηλαδή Λ7 (7 4 X 105 χιλ.) ή δι¬ 
πλό φύλλο που μπορεί να διπλώνεται σ' αυτό το σχήμα, 
(για υπόδειγμα πιστοποιητικού βλεπε όπισθεν) 

2 

Επώνυμο . 

Όνομα . 

Ημερ. γεννήσεως . 

Εθνικότητα . 

Υπογραφή κατόχου . 

Εξεδόθη υπό ... 

Ημερομηνία . 

Υπογραφή '-/ . 

Ανανεώνεται μέχρι . 

Υπό . 

Ημερομηνία!/ .. 

-/ ή/και σφραγίδα εκδίδουσας αρχής 


1/ Σβύσε όσα δεν ισχύουν 
2/ Για επέκταση σε άλλες 
κατηγορίες βλ. σελ. 3 

-/ Για ανανέωση βλ. σελ. 2 


3 

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 5/ 


Ια, 1β. 1 γ, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 


4 

Για εθνικές διατάξεις μόνο 

Ημερομηνία . 

Υπογραφή ή/και 
σφραγίδα 


Ια, 1β, 1γ, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 
'.,Ι, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 


Ημερομηνία . . 
Υπογραφή ή/και 
σφραγίδα 


α, 1β, 1γ, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 
.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 


Ημερομηνία . . 
Υπογραφή ή/και 
σφραγίδα 


2/ Σβύστε όσα δεν ισχύουν. 


Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Ιανουάριου 1990 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
























